L  f;v        ?$&& 


Ministry 
of  the 
Environment 


Volume  XIV 

_Water  Quality 
Data  Series 


Ontario 


Hon.  Harry  C.  Parrott,  D.  D.S.,  Minister 
Graham  W.  S.  Scott,  Deputy  Minister 


Copyright  Provisions  and  Restrictions  on  Copying: 

This  Ontario  Ministry  of  the  Environment  work  is  protected  by  Crown  copyright 
(unless  otherwise  indicated),  which  is  held  by  the  Queen's  Printer  for  Ontario.  It 
may  be  reproduced  for  non-commercial  purposes  if  credit  is  given  and  Crown 
copyright  is  acknowledged. 

It  may  not  be  reproduced,  in  all  or  in  part,  for  any  commercial  purpose  except 
under  a  licence  from  the  Queen's  Printer  for  Ontario. 

For  information  on  reproducing  Government  of  Ontario  works,  please  contact 
ServiceOntario  Publications  at  copyr ight@ontario . ca 


Ca.S) 

WATER  QUALITY  DATA  FOR  ONTARIO 

LAKES  AND  STREAMS 

1978 

VOLUME  XIV 


Water  Resources  Branch 
Ontario  Ministry  of  the  Environment 


ISSN  0709-9606 
ISSN  0383-5472 


All  data  in  this  publication  have  undergone  rigorous  checks  for  errors. 
However,  some  data  may  still  be  in  question,  in  which  case  please  contact 
the  Hydrology  and  Monitoring  Section,  Water  Resources  Branch,  Toronto 
(965-6995). 


11 


CONTENTS 


Page 


INTRODUCTION v 

INTERPRETATION  OF  DATA 

A.  Analyses  and  Measurements  Conducted  at  the 

Sampling  Site vii 

B.  Bacteriological  Examination xi 

C.  Chemical  and  Physical  Analyses xii 

D.  Radiochemical  Analyses xxviii 

STATION  IDENTIFIER  CODES,  MILEAGES  &  ABBREVIATED  PARAMETER 

HEADINGS xxxi 

OTHER  ABBREVIATIONS xxxv 

REMARKS xxxvj 

SAMPLING  STATION  DIRECTORY  (ALPHABETICAL  INDEX) xxxvii 

WATER  QUALITY  DATA 3 


in 


FIGURES  Page 

1.  Regions  and  Offices  in  Ontario  -  Ministry  of  the 

Environment vi 

2.  Southern  Ontario  Terminal  Basins vi i i 

3.  Northern  Ontario  Terminal  Basins ix 


IV 


*    ' 


INTRODUCTION 

"Water  Quality  Data  for  Ontario  Lakes  and  Streams,"  Volume  XIV, 
1978,  is  one  of  an  ongoing  series  published  by  the  Water  Resources 
Branch  of  the  Ontario  Ministry  of  the  Environment.  The  data 
presented  in  this  publication  were  collected  by  the  Water  Resources 
Assessment  units  of  this  Ministry's  six  Regional  Offices  (Figure  1) 
with  the  assistance  of  numerous  local  Conservation  Authorities. 
Compilation  and  publication  were  performed  by  the  Hydrology  and 
Monitoring  Section  of  the  Water  Resources  Branch.  The  data  result 
from  a  routine  sampling  program  designed  to  provide  a  long-term 
record  of  water  quality  information  at  specific  points  on  rivers  and 
inland  lakes  in  Ontario. 

Sampling  station  locations  have  been  selected  to  meet  one  or  more  of 
the  following  requirements:  (1)  to  measure  quantitatively  and 
qualitatively,  the  materials  discharged  from  tributary  streams  to 
the  terminal  basins;  (2)  to  monitor  the  effects  of  wastewater 
discharges  on  a  watercourse;  (3)  to  provide  data  that  can  be 
considered  generally  representative  of  water  quality  conditions  in  a 
certain  area. 

The  information  is  used  by  the  Ontario  Ministry  of  the  Environment 
to  maintain  surveillance  over  water  quality  and  to  provide 
supporting  data  used  in  the  analysis  and  prediction  of  water  quality 
for  planning  and  other  purposes.  The  data  are  also  made  available 
to  any  person  or  agency  concerned  with  the  quality  of  Ontario's 
rivers  and  lakes. 

Samples  were  analysed  for  some  or  all  of  the  following  parameters: 
counts  of  total  and  fecal  coliforms,  enterococci  and  Pseudomonas 
aeruginosa;  concentrations  of  biochemical  oxygen  demand,  total 
phosphorus,  filtered  reactive  phosphate,  filtered  ammonia,  total 
Kjeldahl  nitrogen,  filtered  nitrite  and  nitrate  forms  of  nitrogen; 
total,  suspended  and  dissolved  solids;  levels  of  conductivity  and 
turbidity;  concentrations  of  chlorides,  sulphates,  unfiltered 
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reactive  silicates,  acidity,  alkalinity;  units  of  pH;  concentrations 
of  total  iron,  phenols,  hardness,  calcium,  magnesium;  units  of 
colour;  concentrations  of  potassium,  sodium,  total  organic  carbon, 
chemical  oxygen  demand,  solvent  extractables,  arsenic,  mercury, 
aluminium,  chromium,  copper,  lead,  cadmium,  zinc,  manganese,  nickel, 
fluoride,  cyanide  and  cobalt. 

The  water  quality  monitoring  program  commenced  in  July  1964  in 
Southern  Ontario  and  currently  consists  of  a  total  of  831  stations 
throughout  Ontario.  The  following  maps  (figures  2   and  3)  show  the 
Southern  and  Northern  Ontario  Terminal  Basins  which  are  used  to 
identify  the  sampling  station  locations.  Definitions  or  brief 
descriptions  are  provided  for  the  more  common  parameters  of 
pollution  under  the  section  entitled  Interpretation  of  Data. 


INTERPRETATION  OF  DATA 

On  the  following  pages  the  parameters  measured  in  the  Inland  Water 
Quality  Monitoring  Program  are  defined.  The  significance  of  each 
measurement  in  regard  to  specific  water  uses  can  be  determined  by 
referring  to  the  booklet  "Water  Management,  Goals,  Policies, 
Objectives  and  Implementation  Procedures  of  the  Ministry  of  the 
Environment,  November,  1978". 


A.  ANALYSES  AND  MEASUREMENTS  CONDUCTED  AT  THE  SAMPLING  SITE 
Stream  Condition 

The  physical  condition  of  the  body  of  water  is  described  from  an 
on-site  examination  at  the  time  of  sampling  and  is  represented  by  a 
one-digit  number  from  one  to  zero  as  follows: 

1 .  Stream  dry 

2.  Frozen  to  stream  bed 
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FIGURE    3 
NORTHERN  ONTARIO   TERMINAL   BASINS 

19- BASIN  IDENTIFICATION  CODE 
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Stream  in  flood  condition 
Sampled  through  ice 
Suspended  algae 
No  apparent  algae 
Profuse  weed  growth 
Normal  weed  growth 
Oil  scum  or  floating  matter 
Objectionable  odours. 


Under  some  circumstances  a  combination  of  up  to  three  of  the  above 
conditions  may  be  shown  for  a  given  sample  at  an  individual  station. 

Streamf low 

Streamflow  information  at  or  near  a  water  quality  monitoring  site  is 
an  important  factor  when  interpreting  and  employing  water  quality 
data.  The  product  of  streamflow  and  concentration  defines  the  mass 
of  material  passing  a  point.  Streamflow  is  also  a  useful  reference 
when  comparing  water  quality  data  for  different  periods  of  the  year 
(e.g.  spring  flood  vs  summer  drought). 

Flows  in  many  of  the  streams  sampled  are  measured  by  the  Canada 
Department  of  Fisheries  and  Environment  -  Water  Survey  of  Canada. 
In  a  number  of  other  instances,  they  are  obtained  by  Ontario 
Ministry  of  the  Environment  personnel. 

Temperature 

Water  temperature  is  an  important  factor  when  a  number  of  water 
quality  parameters  are  being  evaluated.  Temperature  directly 
affects  the  solubility  of  gases  (e.g.  dissolved  oxygen)  and 
significantly  affects  biological  and  chemical  reaction  rates. 


Temperature  is  measured  at  the  sampling  site  with  an  electronic 

thermistor  or  a  mercury  thermometer. 


Dissolved  Oxygen 

Dissolved  oxygen  in  water  originates  directly  from  the  atmosphere  or 
through  photosynthesis  in  aquatic  plants.  Ample  dissolved  oxygen  is 
necessary  to  maintain  satisfactory  conditions  for  fish  and  other 
biological  life  in  water.  Organic  wastes  and  some  inorganic 
materials  exert,  upon  decomposition,  an  oxygen  demand  which  may 
deplete  the  dissolved  oxygen  below  levels  required  by  aquatic  life. 

Dissolved  oxygen  is  measured  at  the  sampling  site  with  an  electronic 
meter  or  by  a  chemical  titration. 


B.  BACTERIOLOGICAL  EXAMINATION 
Total  Coliform 

The  Membrane  Filter  (MF)  technique  is  used  to  obtain  an 
approximation  of  the  concentration  of  total  coliform  organisms. 
These  organisms  are  normal  inhabitants  of  soils  and  the  intestines 
of  man  and  other  warm-blooded  animals.  They  are  always  present  in 
large  numbers  in  sewage  and  fecal  mattter,  and  are  often  found  in 
watercourses  adjacent  to  industrial,  agricultural  and  other 
pollution  sources. 

Results  are  reported  as  MF  count  per  100  ml  of  sample. 
Background  Count 

The  background  count  estimates  the  number  of  organisms,  other  than 
coliforms,  that  occur  in  the  total  coliform  analysis  of  a  sample. 
The  results  are  used  in  the  interpretation  of  total  coliform 
counts.  High  background  counts  are  generally  indicative  of  poor 
water  quality. 
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Fecal  CoHform  and  Fecal  Streptococcus  (Enterococcus)  Organisms 

Fecal  coliform  and  Enterococcus  organisms  are  generally  found  in  the 
alimentary  tract  of  warm-blooded  animals.  They  are  indicative  of 
sanitary  waste  intrusion  and/or  fecal  contamination  from 
warm-blooded  animals. 


C.  CHEMICAL  AND  PHYSICAL  ANALYSES 

Biochemical  Oxygen  Demand  (BOD) 

In  itself,  BOD  is  not  a  pollutant  and  presents  no  direct  harm  to  the 
aquatic  environment.  It  is,  however,  a  measure  of  the  unstable 
organic  matter  present  in  water  which,  through  aerobic 
decomposition,  oxidizes  to  a  stable  inorganic  form  utilizing  the 
oxygen  resources  of  a  watercourse.  The  level  of  BOD  is  an  important 
parameter  in  assessing  the  potential  effects  of  pollutants  on  the 
concentration  of  dissolved  oxygen  in  water. 

Five-day  biochemical  oxygen  demand  (BOD,-)  is  a  laboratory 
measurement  of  the  amount  of  oxygen  consumed  in  a  sample  incubated 
for  five  days  at  20°C. 

Total  Phosphorus 

Phosphorus  is  a  primary  nutrient  for  plant  and  animal  life  and  like 
nitrogen  passes  through  cycles  of  decomposition  and  photosynthesis. 
This  element  is  commonly  found  in  nature  in  the  form  of  inorganic 
phosphates  and  organically  bound  phosphorus.  Total  phosphorus 
includes  orthophosphate,  condensed  phosphates  and  organically  bound 
phosphorus  in  both  the  dissolved  and  particulate  form.  Untreated  or 
treated  sewage,  some  industrial  wastes  and  agricultural  and  urban 
drainage  contain  significant  concentrations  of  phosphorus. 

Although  there  is  no  firm  criterion  for  phosphorus,  it  is  generally 
considered  that  to  prevent  biological  nuisances,  total  phosphorus 
should  not  exceed  0.03  mg/1  in  a  flowing  stream  or  0.020  mg/1  where 
waters  enter  a  lake  or  standing  body  of  water. 
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Filtered  Reactive  Phosphate 

Filtered  reactive  phosphate  is  that  phosphorus  which  passes  through 
a  1-2  micrometre  filter  and  responds  to  a  colorimetric  orthophos- 
phate  determination.  It  is  a  combination  of  simple  orthophosphate 
and  readily  hydrolized  phosphate  primarily  in  the  dissolved  form. 

Filtered  reactive  phosphate  is  generally  considered  to  be  readily 
available  for  aquatic  plant  growth. 

Filtered  Ammonia  Nitrogen 

Filtered  anmonia  nitrogen  (ammonia  NH-  +  ammonium  Nrft)  is  the 
soluble  product  in  the  anaerobic  decomposition  of  nitrogenous 
organic  matter.  It  is  also  formed  when  nitrites  and  nitrates  are 
reduced  either  biologically  or  chemically.  Small  amounts  of  ammonia 
nitrogen  may  be  taken  out  of  the  atmosphere  by  rain  water. 

Rivers  which  are  considered  unpolluted  generally  have  filtered 
ammonia  levels  of  less  than  0.1  mg/L. 

Total  Kjeldahl  Nitrogen 

Total  Kjeldahl  nitrogen  is  a  measure  of  the  total  nitrogenous  matter 
present,  excluding  nitrate  and  nitrite.  The  total  Kjeldahl  nitrogen 
concentration,  less  the  ammonia  nitrogen  concentration,  gives  a 
measure  of  the  organic  nitrogen  present. 

Ammonia  and  organic  nitrogen  are  important  in  assessing  the 

availability  of  nitrogen  for  biochemical  utilization.  In  unpolluted 

rivers,  the  normal  range  for  total  Kjeldahl  nitrogen  is  0.1  to  0.5 
mg/L. 
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Filtered  Nitrite 

Nitrite  is  an  intermediate  oxidation  product  of  ammonia  and  also  an 
intermediate  form  in  the  denitrif ication  process  from  nitrate  to 
nitrogen  gas.  The  significance  of  nitrites,  therefore,  varies  with 
their  amount,  source  and  relation  to  other  constituents  of  samples 
(notably  the  relative  magnitude  of  ammonia  and  nitrate  present). 

Since  nitrite  is  rapidly  and  easily  converted  to  nitrate,  its 
presence  in  concentrations  greater  than  a  few  micrograms  per  litre 
is  generally  indicative  of  active  biological  processes  in  the  water. 

Filtered  Nitrate 

Nitrate  is  the  end  product  of  the  stabilization  of  organic  nitrogen 
which  occurs  primarily  through  aerobic  biochemical  processes. 
Nitrate  is  usually  found  in  polluted  waters  that  have  undergone  some 
degree  of  self-purification.  Nitrates  can  also  occur  in  water- 
courses intercepting  drainage  from  fertilized  agricultural  areas. 

Nitrogen  in  the  form  of  nitrate  is  readily  utilized  by  aquatic 
plants  and  algae.  In  unpolluted  rivers,  the  nitrate  nitrogen 
concentration  is  generally  less  than  0.5  mg/L. 

Inorganic  Nitrogen 

Inorganic  nitrogen  is  a  calculated  value  and  represents  the  sum  of 
the  concentrations  of  filtered  ammonia  nitrogen  and  filtered 
(nitrate  +  nitrite)  nitrogen. 

Organic  Nitrogen 

Organic  nitrogen  is  a  calculated  value  and  represents  the  difference 
of  the  concentrations  of  total  Kjeldahl  nitrogen  and  filtered 
ammonia  nitrogen. 
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Total  Nitrogen 

Total  nitrogen  is  a  calculated  value  and  represents  the  sum  of  the 
concentrations  of  total  Kjeldahl  nitrogen  and  filtered  (nitrate  + 
nitrite)  nitrogen.  Nitrogen  is  a  common  constituent  of 
decomposition  products,  treated  sewage,  fertilizers  and  industrial 
discharges.  Nitrogen  compounds  are  present  in  most  plant  and  animal 
materials. 

Solids 

Total,  suspended  and  dissolved  solids  are  presented  as  separate 
parameters  in  this  report.  The  solids  analyses  are  gross 
measurements  of  the  amounts  of  particulate  matter  and  dissolved 
materials  found  in  water.  Solids  enter  the  watercourse  from 
virtually  e^jery   source,  the  most  familiar  being  sewage  treatment 
plant  effluents,  municipal  storm  drainage,  industrial  discharges  and 
erosion. 

Solids  significantly  affect  water  uses.  Highly  turbid  water  is 
undesirable  for  municipal  and  industrial  supply,  fish  and  aquatic 
life,  recreation  and  aesthetics.  Suspended  solids  can  also 
transport  significant  quantities  of  organic  and  inorganic  trace 
contaminants. 

Conductivity 

The  conductivity  test  provides  a  measure  of  the  electrolytic 
properties  of  water.  The  presence  of  dissolved  ions  (in  solution) 
such  as  chlorides,  sulphates  and  calcium,  renders  water  conductive. 
Conductance,  the  reciprocal  of  resistance,  is  recorded  in  the  unit 
mho  and  in  order  to  avoid  inconvenient  decimals,  data  are  reported 
in  micromhos  per  cubic  centimetre.  In  many  waters  there  is  a  direct 
linear  relationship  between  dissolved  solids  concentrations  and 
conductivity. 
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Conductivity  serves  as  a  control  parameter  and  is  an  excellent 
indicator  of  water-quality  changes  since  it  is  relatively  sensitive 
to  variations  in  dissolved-solids  concentrations. 

Turbidity 

The  turbidity  of  water  is  attributable  to  suspended  and  colloidal 
matter  such  as  micro-organisms,  detritus,  clay  and  other  mineral 
substances  which  reduce  clarity  and  diminish  the  penetration  of 
light. 

Turbidity  is  undesirable  in  surface  waters  used  for  domestic  and 
industrial  supply  and  for  recreation.  Often  some  of  the  suspended 
matter  has  to  be  removed  to  prevent  interference  with  disinfection 
processes  and  abrasion  to  equipment.  By  interfering  with  the 
penetration  of  light,  turbidity  can  seriously  affect  aquatic 
biological  communities. 

Chlorides 

Chlorides  are  found  in  practically  all  natural  waters.  They  may  be 
of  natural  mineral  origin  but  in  general  the  largest  contributions 
can  be  traced  to  domestic  sewage  discharge,  municipal  storm 
drainage,  road  salting,  and  industrial  wastes. 

While  not  harmful  to  health  in  moderate  quantities,  high 
concentrations  of  chlorides  make  water  unfit  for  municipal  and 
industrial  supplies  and  livestock  watering.  In  addition  to 
imparting  an  objectionable  taste  to  water,  high  chloride  levels  are 
responsible  for  increased  corrosi veness  of  water.  Furthermore, 
chloride,  being  toxic  to  many  plants,  may  render  water  undesirable 
for  irrigation. 

Sulphate 

Sulphates  may  occur  naturally  in  waters  and  may  be  contained  in 
industrial  wastes.  They  are  produced  from  the  final  oxidation  stage 
of  sulphides,  sulphites  and  thiosulphates.  Sulphates,  under 
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Calcium 

Calcium  is  relatively  abundant  in  the  earth's  crust  and  readily 
soluble  in  water  so  that  calcium  salts  and  calcium  ions  are  among 
the  most  commonly  encountered  substances  in  water.  They  may  result 
from  the  leaching  of  soil  and  may  be  contained  in  sewage  and 
industrial  wastes. 

Excessive  calcium  and  magnesium  in  drinking  water  have  been 
implicated  as  factors  predisposing  to  the  formation  of  concretions 
in  the  body,  such  as  kidney,  or  bladder  stones.  On  the  other  hand, 
there  is  also  evidence  of  adverse  physiological  effects  from  an 
insufficiency  of  calcium  in  water.  The  calcium  ion  is  a  major 
contributor  to  hardness  and  is  often  responsible  for  boiler  scale 
deposits  on  cooking  utensils  and  excessive  soap  requirements  in 
washing  and  laundering.  Where  water  is  used  for  irrigation,  calcium 
is  beneficial  to  plant  growth. 

Acidity 

Acidity  in  surface  or  ground  waters  may  be  attributable  to  natural 
causes,  such  as  humic  acids  extracted  from  swamps  or  peat  beds,  or 
industrial  wastes  such  as  pickling  liquors,  effluent  from  the 
manufacture  of  explosives,  acid  mine  drainage  or  sulfite  waste 
liquors.  It  may  also  be  affected  by  atmospheric  inputs. 

Acidity  is  best  interpreted  in  conjunction  with  the  pH  and 
alkalinity,  as  well  as  any  other  analyses  which  identify  the  acidic 
components  of  water. 

Filtered  Alkalinity 

Alkalinity  is  a  measure  of  a  water's  capacity  to  neutralize  an 
acid.     The  alkalinity  of  natural   waters   is  caused  by  three  major 
classes  of  materials  which  may  be  ranked  in  order  of  their  effect  on 
pH  as  follows: 
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Phenols 

The  phenolic  compounds,  collectively  referred  to  as  phenols,  are 
those  hydroxy!  derivatives  of  benzene  or  its  condensed  nuclei,  which 
are  determined  by  the  4-amino  antipyrene  method.  The  results  are 
reported  in  micrograms  per  litre.  Phenols  are  present  in  waste 
flows  from  many  industrial  processes  and  may  also  be  released  from 
aquatic  plants  and  decaying  vegetation. 

Depending  on  the  concentration,  the  presence  of  phenolic  compounds 
may  be  toxic  to  fish,  or  may  taint  the  flesh  of  fish.  Phenols  in 
very  minute  concentrations  will  combine  with  chlorine  to  produce 
tastes  and  odours  which  are  usually  described  as  medicinal  or 
chemical . 

Hardness 

Water  hardness  relates  to  a  water's  capability  to  produce  lather 
from  soap.  The  higher  the  hardness,  the  less  lather  will  be 
formed.  Hardness  in  water  is  caused  by  dissolved  divalent  metal 
ions,  calcium  and  magnesium  being  the  most  common.  Natural  hardness 
occurs  most  frequently  in  limestone  areas.  The  limestone  is 
dissolved  by  contact  with  ground  and  surface  water  and  releases 
calcium  ions  and  traces  of  contaminant  metals. 

Hard  water,  though  not  considered  a  health  hazard,  is  undesirable 
for  industrial  and  domestic  water  supplies  because  it  has  a  number 
of  detrimental  effects,  the  most  common  being  the  formation  of  scale 
in  boilers,  pipes  and  water  heaters;  excessive  soap  consumption  in 
home  and  commercial  laundering;  and  adverse  affects  in  textile, 
plating  and  canning  industries. 

Results  appear  under  either  the  heading  "Hardness"  or  "Calculated 
Hardness",  depending  on  the  anlaytical  procedure.  The  former 
results  are  obtained  through  titration  with  EDTA  (ethylenedi- 
aminetetra-  acetic  acid),  the  latter  by  calculation  from  magnesium 
(Mg)  and  calcium  (Ca)  results  determined  by  AAS  (Atomic  Absorption 
Spectrophotometry) . 
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1.  Hydroxides  (rarely  present  in  Ontario) 

2.  Carbonates 

3.  Bicarbonates  and  other  salts  of  weak  acids 

The  alkalinity  of  water  has  little  sanitary  significance  but  is  of 
importance  in  water  and  waste  treatment  practices.  Waters  with  high 
alkalinity  are  undesirable  because  of  their  associated  excessive 
hardness. 

if 

The  symbol  pH  is  used  to  designate  the  logarithm  (base  10)  of  the 
reciprocal  of  the  hydrogen-ion  concentration.   It  is  an  index  of  the 
acidity  or  alkalinity  of  the  solution.  The  practical  pH  range 
extends  from  0,  very   acidic,  to  14,  ^ery   alkaline,  with  the  middle 
value  of  pH  7  corresponding  to  exact  neutrality  at  25°C. 

The  pH  is  important  in  determining  the  treatment  of  water  supplies. 
Magnesium 

Magnesium  is  an  abundant  element  and  a  common  constituent  of  natural 
waters.  Magnesium  ranks  with  calcium  as  a  major  cause  of  hardness. 

The  effects  of  magnesium  in  water  used  for  consumption  and 
irrigation  are  generally  the  same  as  those  of  calcium.  Magnesium  is 
considered  relatively  non-toxic  to  man  and  not  a  public  health 
hazard  because  before  toxic  concentrations  are  reached  in  water,  the 
taste  becomes  quite  unpleasant. 

Colour 

Colour  in  water  may  be  of  natural  mineral  or  vegetable  origin  caused 
by  metallic  substances  such  as  iron  and  manganese  compounds,  humus 
material,  peat,  tannins,  algae,  weeds,  and  protozoa.  Waters  may 
also  be  coloured  by  inorganic  or  organic  soluble  wastes  from 
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anaeorbic  conditions,  can  be  reduced  to  hydrogen  sulphide  which  is 
malodorous  (the  odour  of  rotten  eggs)  and  highly  corrosive. 

High  concentrations  (between  150  and  500  mg/1)  in  drinking  water  may 
be  cathartic  to  humans. 

Unfiltered  Reactive  Silicate 

Silicon  occurs  in  sand  or  quartz  as  silica  and  as  silicates  in 
feldspar,  kaolinite  and  other  minerals.  Silicon  dioxide,  or  silica, 
is  insoluble  in  waters  or  acids,  except  hydrofluoric  acid,  but  it 
may  occur  in  natural  waters  as  finely  divided  or  colloidal  suspended 
matter.  Silica  is  widely  employed  in  industry  for  making  glass, 
silicates,  ceramics,  abrasives,  enamels,  petroleum  products,  etc. 

In  concentrations  found  in  natural  or  treated  waters,  silica  or 
silicates  have  no  adverse  physiological  effects.  Silicates  are 
essential  to  the  growth  of  many  aquatic  organisms. 

The  data  which  appear  under  the  heading  "Reactive  Silicate"  should 
properly  be  referred  to  as  "Unfiltered  Reactive  Silicate"  and  are 
reported  as  Silicon  (Si).  Data  in  this  series  of  publications  prior 
to  1975  were  reported  as  Silica  (SiOo) ■ 

Total  Iron 

Iron  is  one  of  the  most  abundant  elements  in  the  earth's  crust  and 
it  is  a  constituent  of  many  industrial  wastes. 

When  sufficient  iron  is  added  to  water  in  the  form  of  salts 
(chlorides,  nitrates,  sulphates),  ferrous  to  ferric  precipitates 
(iron  hydroxides)  tend  to  form,  causing  low  pH  values  which  are 
toxic  to  aquatic  life.  Iron  in  water  may  also  result  in  the  growth 
of  iron  bacteria  causing  unpalatable  tastes,  discolouration  of 
clothes  and  plumbing  fixtures,  and  the  formation  of  scales  in  water 
mains. 
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industries,  such  as  steelworks,  mining,  refining,  pulp  and  paper, 
chemicals,  and  others.  Returned  irrigation  water  also  contributes 
to  colour. 

Colour  from  natural  origin  is  not  considered  harmful  from  a  health 
standpoint.  However,  in  domestic  water,  colour  is  undesirable  from 
aesthetic  considerations. 

Potassium 

Potassium  occurs  in  many  minerals  and  potassium  salts  exist  in 
natural  waters  as  a  result  of  contact  with  potassium-bearing  soils 
and  the  introduction  of  certain  industrial  wastes.  The  common  salts 
of  potassium  are  highly  soluble  in  water.  They  resist  separation 
from  water  by  natural  processes  other  than  evaportion. 

Although  in  limited  concentrations  potassium  is  an  essential 
nutrient,  excessive  amounts  of  certain  potassium  salts  in  drinking 
water  have  detrimental  effects  on  human  digestive  and  nervous 
systems. 

Sodium 

Sodium  salts  are  common  to  all  natural  waters  and  may  be  present  in 
high  concentrations  in  wash  waters  softened  by  exchanging  calcium 
and  magnesium  ions  for  sodium.  Sodium  is  also  found  in  many 
industrial  process  effluents,  domestic  wastes  and  salts  used  in  road 
de-icing. 

The  presence  of  sodium  salts  in  drinking  water  may  present  a  health 
hazard  to  a  person  with  circulatory,  renal  and  cardiac  problems  and 
may  cause  digestive  problems  in  animals  and  otherwise  healthy  human 
beings.  Concentration  of  salts  such  as  sodium  chloride  impart 
objectionable  tastes  and  may  render  water  unpalatable. 
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Total  Organic  Carbon  (TOC) 

Total  organic  carbon  (TOC),  the  most  significant  carbon  measurement 
from  a  water-quality  assessment  viewpoint,  is  the  arithmetic 
difference  between  total  carbon  (TC)  and  total  inorganic  carbon 
(TIC). 

Total  organic  carbon  usually  has  a  direct  relationship  with 
Biochemical  Oxygen  Demand  (BOD)  and  Chemical  Oxygen  Demand  (COD) 
values,  but  the  relationship  varies  with  the  composition  of  the 
organic  material  present.  The  carbon  tests  are  rapid  and  suitable 
for  the  evaluation  of  organic  pollution  levels,  assessment  of  waste 
treatment  efficiencies  and  to  a  limited  extent,  the  potential  demand 
of  a  waste  discharge  on  the  oxygen  resources  of  a  water  body. 

Chemical  Oxygen  Demand  (COD) 

The  chemical  oxygen  demand  is  used  in  measuring  the  strength  of 
sewage  and  industrial  wastes,  The  major  advantage  of  this  test  is 
that  laboratory  results  can  be  obtained  in  about  three  hours 
compared  to  five  days  for  the  five-day  biochemical  oxygen  demand 
test.  The  chief  limitation  of  the  COD  analysis  is  its  inability  to 
differentiate  between  biologically  oxidizable  and  biologically  inert 
organic  matter.  The  COD  almost  always  exceeds  the  biochemical 
oxygen  demand. 

Solvent  Extractables 

The  solvent  extractable  test  measures  the  total  quantity  of 
substances  present  in  a  water  sample  that  is  readily  soluble  in  an 
appropriate  organic  solvent.  Such  substances  include  fatty  acids, 
petroleum  products,  oils,  and  greases,  resins,  etc.  They  are 
generally  found  in  effluents  of  oil  refineries,  meat  packing  plants, 
slaughter  houses,  dairies,  canneries,  and  a  variety  of  other 
industries. 
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Solvent  soluble  materials  greatly  increase  the  oxygen  depletion  rate 
in  receiving  waters  and  will  hinder  oxygen  exchange  with  the 
atmosphere  by  forming  slicks. 

Arsenic 

Arsenic  may  occur  to  a  small  extent  naturally,  mostly  as  sulphides 
and  as  arsenides  of  metals.  Elemental  arsenic  is  insoluble  in  water 
but  many  of  the  arsenates  are  highly  soluble.  Highest  levels  of 
arsenic  in  Ontario  are  found  in  watercourses  downstream  of  waste- 
water discharges  from  metal  smelting  operations. 

Arsenic  is  very  toxic  to  humans  and  the  trivalent  forms  are  largely 

retained  in  the  body  tissues.  Low  concentrations  of  arsenic 

stimulate  plant  growth  but  higher  concentrations  destroy  chlorophyll 
in  the  foliage. 

Mercury 

Mercury  may  occur  naturally  as  a  free  metal  or  as  mercuric  salts, 
the  most  common  being  cinnabar,  HgS.  Both  elemental  mercury  and  HgS 
are  insoluble  in  water  and  are  not  likely  to  occur  as  water 
pollutants.  Many  synthetic  organic  salts  of  mercury  are  used 
commercially  and  these  salts  are  highly  soluble  in  water. 

Mercury  is  cumulative  and  toxic  to  humans,  and  can  be  concentrated 
and  transferred  up  the  food  chain  to  a  point  where  commercial  and 
game  fish  may  become  unsuitable  for  human  consumption. 
Micro-organisms  can  methylate  inorganic  mercury  under  both  aerobic 
and  anaerobic  conditions  to  produce  a  more  toxic  substance. 

Aluminium 

Aluminium  occurs  in  many  rocks  and  ores  but  never  as  a  pure  metal  in 
nature.  In  streams,  the  presence  of  aluminium  ions  may  result  from 
industrial  wastes  or  more  likely  from  wash  water  from  water 
treatment  plants. 
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Aluminium  in  a  public  water  supply  is  not  considered  a  public  health 
problem,  since  no  evidence  has  been  found  to  prove  that  aluminium  in 
water  supplies  is  harmful  to  human  beings. 

Chromium 

Few  waters  contain  chromium  from  natural  sources  since  chromium  is 
generally  present  in  rocks  and  soils  as  insoluble  chromic  oxide 
which  is  strongly  sorbed  to  particulate  matter.  Chromate  or 
dichromate  salts  are  used  extensively  in  metal  pickling  and  plating 
operations,  in  anodizing  aluminium,  in  the  leather  industry  as  a 
tanning  agent,  and  in  the  manufacture  of  paints,  dyes,  explosives, 
ceramics,  paper  and  many  other  substances.  Chromic  or  chromite 
salts  on  the  other  hand,  are  used  much  less  extensively  being 
employed  as  mordants  in  textile  dyeing,  in  the  ceramic  and  glass 
industry  and  in  photography.  Chromium  compounds  may  be  present  in 
wastes  from  many  of  the  foregoing  industries  or  may  be  discharged  in 
chromium- treated  cooling  waters  where  the  chromium  is  used  as  a 
corrosion  inhibitor. 

There  is  no  evidence  that  chromium  salts  are  essential  or  beneficial 
to  human  nutrition.  Salts  of  trivalent  chromium  are  not  considered 
to  be  physiologically  harmful;  however,  large  doses  of  chromates 
lead  to  corrosive  effects  in  the  intestinal  tract  and  to  nephritis. 
Both  the  chromic  and  chromate  ions  are  toxic  to  plants  and  interfere 
with  the  uptake  of  essential  elements. 

Copper 

Copper  salts  occur  in  natural  surface  waters  in  trace  concentrations 

and  may  occur  in  industrial  waste  discharges.  Copper  is  used  as  an 

algicide  for  the  control  of  undesirable  algae  growth  and  in  the 
treatment  of  soils  as  a  fungicide  and  a  pesticide. 

Copper  compounds  are  toxic  to  plants  and  aquatic  life.  Prolonged 
ingestion  may  cause  liver  damage  in  man. 
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Lead 


Some  natural  waters  contain  lead  in  solution.  Lead  may  be 
introduced  into  water  as  a  constituent  of  various  wastes  including 
industrial  and  mining  effluents,  lead  plumbing  and  automobile 
exhaust.  Certain  lead  salts,  such  as  acetate  and  chloride,  are 
readily  soluble.  However,  lead  which  occurs  in  the  carbonate, 
hydroxide  and  sulphate  forms  is  sparingly  soluble  and  will  not 
remain  long  in  natural  waters. 

Lead  is  a  cumulative  poison  that  tends  to  be  deposited  in  the  bone. 
The  intake  that  can  be  regarded  as  safe  cannot  be  stated  definitely 
because  the  sensitivity  of  individuals  to  lead  differs  consider- 
ably. Studies  on  fish  indicate  that  in  water  containing  lead  salts, 
a  film  of  coagulated  mucus  forms  over  the  gills  and  then  the  entire 
body,  probably  as  a  result  of  a  reaction  between  lead  and  an  organic 
constituent  of  mucus.  The  fish  then  die  of  suffocation.  The  toxic 
effects  of  lead  on  fish  decreases  with  increasing  hardness  and 
dissolved  oxygen. 

Total  Cadmium 

In  the  elemental  form,  cadmium  is  insoluble  in  water.  It  occurs  in 
nature  largely  as  a  sulphide  salt,  greenockite  or  as  a  cadmium  blend 
and  often  as  an  impurity  in  zinc-lead  ores. 

Cadmium  salts  are  cumulative  and  highly  toxic  to  man  having  been 
implicated  in  some  cases  of  food  poisoning.  Consumption  of  cadmium 
salts  causes  cramps,  nausea,  vomiting,  and  diarrhea.  Cadmium 
affects  reproduction  in  fish  and  zooplankton;  however,  the  toxic 
effects  vary  with  species  and  time  of  exposure. 

Total  Zinc 

Generally,  zinc  occurs  only  in  trace  amounts  in  surface  waters.  The 
zinc  ion  is  believed  to  adsorb  strongly  and  permanently  on 
particulate  matter  (e.g.  silt)  which  settles  out  of  suspension. 
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Zinc  has  no  known  adverse  physiological  effects  upon  man  except  at 
very   high  concentrations.  At  such  concentrations,  zinc  gives  water 
a  milky  appearance  and  causes  a  greasy  film  on  boiling,  thus  making 
it  unattractive  for  domestic  water  supply.  Zinc  is  toxic  to  aquatic 
organisms  and  its  toxicity  decreases  with  increasing  hardness. 

Manganese 

Manganese  is  similar  to  iron  in  that   it   is  found  in  many  industrial 
wastes  and  occurs  in  soils  as  manganic  and  manganous  compounds. 
Under  anaerobic  conditions  the  manganic  ion  is  reduced  to  soluble 
nitrate,   sulfate,   and  chloride  salts  of  manganese  and  is  leached, 
along  with  iron,   into  ground  and  surface  waters.     Its  presence  like 
iron,  may  indicate  domestic  or  industrial   pollution. 

Water  with  high  manganese  content  is  undesirable  for  its  taste, 
colour   and  tendency  to  form  deposits   on  cooking  utensils. 

Total  Nickel 

Nickel    in  ores   and  minerals   is   insoluble  but  as   a  salt  (nickel 
ammonium  sulphate,   nickel   nitrate,   nickel   chloride)    is  highly 
soluble.     Electroplating  wastes  may  contain  substantial   amounts  of 
nickel   salts. 

Nickel   and  its   salts   have  generally  proven  to  be  non-toxic  to  man 
even  at  very  high  levels.     Contact  with  nickel   salt  solutions  may 
result  in  dermatitis  and  repeated  inhalations   of  nickel   compounds 
can  cause  lung  cancer.     Levels  of  0.1  mg/1   have  been  reported  to 
adversely  affect  plant  life. 

Fluoride 

Fluorides  in  high  concentrations  are  not  a  common  constituent  of 

natural  surface  waters,  but  may  naturally  occur  in  detrimental 
concentrations  in  ground  waters. 
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A  condition  known  as  "mottled  enamel"  (dental  fluorosis)  may  occur 
when  the  concentration  of  fluoride  ion  in  drinking  water  is  in 
excess  of  1.0  mg/L;  however,  small  quantities  have  proven  to  be 
beneficial  in  reducing  tooth  decay.  Excess  concentrations  affect 
animal  breeding  efficiency  and  may  have  detrimental  effects  on  some 
plants. 

Cyanide 

Cyanides  are  likely  to  occur  in  effluents  from  gas  works  and  coke 
ovens,  from  the  scrubbing  of  gases  produced  from  blast  furnaces,  in 
wastes  from  the  surface  cleaning  of  various  metals,  and  in 
electroplating  processes  and  other  chemical  industries. 

Cyanide  in  water  is  toxic  to  biological  life,  the  lethal 
concentration  depending  on  water  quality,  temperature  and  type  and 
size  of  organism. 

Cobalt 

Cobalt  occurs  naturally  in  the  minerals  cobaltite,  smaltite  and 
erythrite.     It  is  widely  used  in  the  manufacture  of  alloys,  the 
tungsten  carbide  tool   industry  and  as  pigments  used  in  glass 
staining. 

Cobalt  is  an  essential  element  at  trace  levels  for  both  animal   and 
plant  nutrition.     It  is  known  to  be  one  of  the  main  constituents  of 
Vitamin  B12.     Adverse  effects  due  to  cobalt  are  very  slight  even 
at  high  concentrations.     No  limits  have  been  set  on  the  maximum 
acceptable  concentration  for  cobalt  in  domestic  water  supplies. 
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D.  RADIOCHEMICAL  ANALYSES 

All  elements  are  made  up  of  atoms,  each  of  which  consists  of  a 
central  nucleus  surrounded  by  a  number  of  electrons.  Some  nuclei 
are  radioactive;  they  emit  excess  energy  in  the  form  of  ionizing 
radiation  as  a  result  of  nuclear  disintegrations.  The  three  types 
of  ionizing  radiations  which  are  of  principal  interest  in 
environmental  studies  are  referred  to  as  alpha,  beta  and  gamma 
radiations. 

1.  Alpha  rays  are  streams  of  fast  moving  helium  nuclei.  These  are 
particles  which  can  travel  only  a  few  centimetres  in  air  and  can 
be  stopped  by  a  sheet  of  paper  or  a  layer  of  skin. 

2.  Beta  rays  are  streams  of  fast  moving  electrons  which  are  very 
much  lighter  than  helium  nuclei.  The  maximum  range  of  most 
common  beta  rays  is  a  few  metres  in  the  air  or  one  to  two 
centimetres  in  the  human  body. 

3.  Gamma  rays  are  highly  penetrating  electromagnetic  radiation  of 
the  same  family  as  radio  waves  and  x-rays.  Like  x-rays,  gamma 
mass  rays  can  pass  right  through  the  human  body. 

The  number  of  nuclear  disintegrations  occurring  in  a  substance  per 
second  is  a  measure  of  its  radioactivity.  The  unit  of  radioactivity 
used  in  this  report  is  the  curie  (Ci).  One  curie  of  radioactivity 
is  defined  as  3.7  x  10   disintegrations  per  second  (dps).  Thus, 
one  microcurie  equals  3.7  x  10  dps,  and  one  picocurie  equals  3.7 
x  10   dps,  or  2.22  disintegrations  per  minute.  Radiological  half 
life  is  the  length  of  time  required  for  one  half  of  the  unstable 
atom  to  disintegrate  or  change  (ie.  radioactive  decay). 

Exposure  to  radiation  is  characterized  by  the  transfer  of  energy  to 
molecules  of  the  cells  which  make  up  body  tissues  and  organs.  This 
can  affect  the  normal  function  of  the  cells,  resulting  in  damage  to 
the  tissues  and  organs.  Exposure  to  the  small  doses  of  radiation 
which  might  be  encountered  in  the  environment  will  not  result  in 
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immediate  detectable  damage;   however,   long-term  effects  may  result. 
These  effects  are  an  apparently  random  occurrence  of  induced  cancers 
and  genetic  defects  in  a  small   proportion  of  the  exposed 
population.     The  numbers  of  effects  induced  are  considered  to  be 
directly  proportional    to  the  amount  of  absorbed  radiation. 

Gross  alpha 

Gross-alpha  is  a  measure  of  the  total   radioactivity  of  all   the  alpha 
emitting  materials  in  a  sample.     Measurements  of  gross-alpha 
activity  provide  useful   reference  points  to  enable  trends  to  be 
detected.     However,  the  results  cannot  be  used  to  determine 
radiation  dose  or  health  effects   since  the  short  range  of  alpha 
particles  means  that  some  will   not  be  detected,  thereby  causing  an 
underestimation  of  the  total   activity.     Also,  the  alpha  particles 
may  be  emissions  from  a  mixture  of  materials  that  are  radiologically 
and  biologically  different. 

Gross-beta 

Gross-beta  is  a  measure  of  the  total   radiation  of  all   the  beta 
emitting  materials  in  a  sample.     Measurements  of  gross-beta  activity 
provide  useful  reference  points  to  enable  trends  to  be  detected  but 
cannot  be  used  to  determine  radiation  dose  or  health  effects. 

Radium-226 

Radium-226  is  a  naturally  occurring  alpha-particle  emitter  formed 
from  the  decay  of  uranium-238  and  has  a  radiological  half  life  of 
1602  years. 

Uranium-total 

Total   uranium  exists  primarily  as  the  isotope  uranium-238  with  less 
than  1%  occurring  as  uranium-235.     Uranium  is  a  naturally  occurring 
alpha-particle  emitter  which  was  formed  at  the  same  time  as  the 
earth  (about  5  x  109  years)  and  is  still  present  in  significant 
quantities  due  to  its  extremely  long  radiological   half-life   (4.5  x 
10     years). 
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Cesium-137 

Cesium-137  is  a  beta-particle  emitter  formed  as   a  fission  product  in 
nuclear  weapons  detonation  and  atomic  reactor  operation.     Cesium-137 
is  readily  absorbed  and  retained  by  biological   systems.     Its 
radiological    half  life  is  30  years. 

Cesium-134 

Cesiutn-134  is  a  beta-particle  emitter  also  formed  as  a  fission 

product  in  nuclear  weapons  detonation  and  atomic  reactor  operation. 

Cesium-134  is  of  less   importance  than  Cesium-137  as   its  radiological 
half-life   is   only  72  hours. 

Cobalt-60 

Cobalt-60  is  primarily  formed  in  atomic  reactor  operation  due  to  the 
neutron  activation  of  trace  quantities  of  cobalt-59  found  in  steel. 
Insignificant  quantities  are  also  formed  from  nuclear  weapons 
detonation.     Cobalt-60  has  a  radiological   half  life  of  5.3  years  and 
emits  both  beta  and  gamma  radiation. 
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STATION  IDENTIFIER  CODES,  MILEAGES  AND  ABBREVIATED  PARAMETER  HEADINGS 

Station  Identifier  Codes 

The  station  identifier  codes  which  appear  in  the  index  and  the  top 
right-hand  corner  of  the  data  pages  are  numerical   descriptions  of 
the  sampling  station  locations  and  are  used  primarily  for  electronic 
data  processing  of  the  water  quality  data.     The  eleven  digit  figure 
is  decoded  as  follows:     the  first  two  digits  refer  to  the  terminal 
basin  (see  figures  2  and  3),  the  following  four  digits  refer  to  the 
river  basin  (each  river  basin  in  a  terminal   basin  is  assigned  a 
unique  number),  the  next  three  digits  refer  to  the  station  number 
within  the  river  basin  and  the  last  two  digits  refer  to  the  type  of 
sample  (e.g.  01-lake  sample,  02-stream  sample,  82  to  89-composite 
sample,  e.g.  83-3  part  composite  across  a  station  sampling  range). 

Mileages 

The  distance  in  miles  is  measured  along  the  centre  line  of  a 
watercourse  to  the  sampling  station  location  from  the  junction  of 
the  related  terminal  stream  and  terminal  basin. 

Abbreviated  Headings 

B.O.W.  body  of  water 

STN  NO  base  station  number 

LAT  latitude  (not  applicable) 

LONG  longitude  (not  applicable) 

U.T.M.  Universal  Transverse  Mercator  Grid 

SAMP  DTE  DY  MO  YR  sample  date;   day,  month,  year 

HOUR  LMT  hour(s)  local  mean  time  (2400  hour 

clock) 
STN  DIST  FEET  distance  from  base  station  (in  feet) 

(not  applicable) 
STN  BRG  bearing  of  sampling  point  (deg  N) 

from  base  station  (not  applicable) 
SAMP  DEPTH  MTRS  sample  depth  (in  metres) 

PJ  project  (not  applicable) 
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Abbreviated  Parameter  Headings 

The  numeric  codes  appearing  with  the  parameter  headings  are  a  series 
of  unique  numbers  used  for  computer  processing.     Each  number 
identifies  a  particular  water  quality  parameter  and  analytical 
procedure. 


Abbreviation 


Parameter 


934  SAMPLE  NO 

901  SCD 

444  FLOW  CFS 

80  TOTAL  C0LIF0RM  MF/100  ML 

81  FECAL  COLIFORM  MF/100  ML 
84  M.F.  ENTER.  MF/100  ML 

88  PSEUD.  MPA  MF/100  ML 

805  WATER  TEMP.  DEG.  C 

3  DISS.  02  MG/L 
1  5 -DAY  BOD  MG/L 

33  TOTAL  P  MG/L 

34  FILTERED  REACTIVE  P 

19  FILTERED  AMMONIA  MG/L 

20  TOTAL  KJELDAHL  MG/L 


MOE  sample  designation  code 

stream  condition 

streamflow  (in  cubic  feet  per 
second) 

total  coliform  bacteria  per  100  ml 

of  sample 

fecal   coliform  bacteria  per  100  ml 
of  sample 

enterococcus  bacteria  per  100  ml 
of  sample 

Pseudomonas  aeruginosa  bacteria 
per  100  ml  of  sample 

water  temperature  in  degrees 
Celsius 

dissolved  oxygen  in  mg/L 

five  day  biochemical  oxygen  demand 
in  mg/L 

total  phosphorus  in  mg/L 

filtered  reactive  phosphate  as 
phosphorus  in  mg/L 

filtered  ammonia  as  nitrogen  in 
mg/L 

total  Kjeldahl  nitrogen  as 
nitrogen  in  mg/L 
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Abbreviation 


Parameter 


21  FILTERED  NITRITE  NQ2-N  MG/L 

22  FILTERED   NITRATE  N03-N  MG/L 

17  INRGNC  N  MG/L 

18  TOTAL   ORGNC  N  MG/L 

23  TOTAL  N   MG/L 

5  TOTAL  SOLIDS  MG/L 

6  SUSP.  SOLIDS  MG/L 

7  DISS.  SOLIDS  MG/L 

107  DISS.  SOLIDS  MG/L 

14  COND.  25  C  UMHOS 

16  TURB.  FORMAZIN  .UNITS 

56  CHLORIDE  MG/L 

59  SULPHATE  MG/L 

280  UNFILTERED  REACTIVE 
SILICATE  SI  MG/L 

95  ACIDITY  PH  8.3  MG/L 

52  TOTAL  ALK  AT  LAB  MG/L 

55  PH  AT  LAB 

71  PH  IN  SITU 

208  TOTAL  IRON  MG/L 

25  PHENOLS  UG/L 

76  CALCUL  HARDNESS  MG/L 


filtered  nitrite  as  nitrogen  in 
mg/L 

filtered  nitrate  as  nitrogen  in 
mg/L 

inorganic  nitrogen  as  nitrogen  in 
mg/L 

total  organic  nitrogen  as  nitrogen 
in  mg/L 

total  nitrogen  in  mg/L 

total  solids  in  mg/L 

suspended  solids  in  mg/L 

dissolved  solids  (gravimetric)  in 
mg/L 

dissolved  solids  (from 
conductivity)  in  mg/L 

conductivity  in  micromhos  per 
cubic  centimetre  at  25°C 

turbidity  in  Formazin  Turbidity 
Units 

chloride  in  mg/L 

sulphate  as  SO4  in  mg/L 

unfiltered  reactive  silicate  as 
Si  in  mg/L 

acidity  to  pH  8.3  as  CaC03  in 
mg/L 

total  alkalinity  at  laboratory  as 
CaC03  in  mg/L 

pH  at  laboratory 

pH  in  the  field 

total  iron  in  mg/L 

phenolic  equivalent  in  ug/L 

hardness  calculated  from  calcium 
and  magnesium  results  and 
expressed  as  CaC03  in  mg/L 
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Abbreviation 


Parameter 


72  TOTAL  CALCIUM  MG/L 

74  TOT  MAGNESIUM  MG/L 

68  COLOUR  HAZEN  UNITS 

67  POTASSIUM  K  MG/L 

66  SODIUM  NA  MG/L 

47  TOTAL  ORGANIC  C  AS  C  MG/L 

41  COD  MG/L 
361  SOLVENT  EXTRBLES  MG/L 
265  TOTAL  ARSENIC  MG/L 
235  MERCURY  UG/L 
203  TOTAL  ALUMINUM  MG/L 
221  TOTAL  CHROMIUM  MG/L 
225  TOTAL  COPPER  MG/L 
229  TOTAL  LEAD  MG/L 
215  TOTAL  CADMIUM  MG/L 
249  TOTAL  ZINC  MG/L 
201  MANGANESE  MG/L 
238  TOTAL  NICKEL  MG/L 

60  FLUORIDE  MG/L 
272  AVAILBLE  CYANIDE  MG/L 
217  TOTAL  COBALT  MG/L 

451  RADIUM  226  PCi/L 

452  GROSS  A  DISS  PCi/L 

453  GROSS  A  UNDISS  PCi/L 

454  GROSS  B  DISS  PCi/L 

455  GROSS  B  UNDISS  PCi/L 

456  URANIUM  238  UG/L 

457  TRITIUM  NCI/L 

460  CESIUM  137  PCi/L 

461  COBALT  60  PCi/L 
464  CESIUM  134  PCi/L 


total  calcium  in  mg/L 

total  magnesium  in  mg/L 

colour  in  hazen  colour  units 

total  potassium  in  mg/L 

total  sodium  in  mg/L 

total  organic  carbon  in  mg/L 

chemical  oxygen  demand  in  mg/L 

solvent  extractables  in  mg/L 

total  arsenic  in  mg/L 

total  mercury  in  ug/L 

total  aluminium  in  mg/L 

total  chromium  in  mg/L 

total  copper  in  mg/L 

total  lead  in  mg/L 

total  cadium  in  mg/L 

total  zinc  in  mg/L 

total  manganese  in  mg/L 

total  nickel  in  mg/L 

fluoride  in  mg/L 

available  (total)  cyanide  in  mg/L 

total  cobalt  in  mg/L 

radium  226  in  pCi/L 

gross  alpha  dissolved  in  pCi/L 

gross  alpha  undissolved  in  pCi/L 

gross  beta  dissolved  in  pCi/L 

gross  beta  undissolved  in  pCi/L 

uranium  238  in  ug/L 

tritium  in  nCi/L 

cesium  137  in  pCi/L 

cobalt  60  in  pCi/L 

cesium  134  in  pCi/L 
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OTHER  ABBREVIATIONS 


AVE. 

AVG  OR  GEOM  MN 

BLVD. 

BR. 

CORP. 

CAN 

CNR 

CO. 

CONC. 

CPR 

Cr. 

DR. 

FT. 

HWY. 

JNT. 

L 

MG 

MG/L  or  mg/L 

ML 

N 

nCi/L 

NO.  OF  SAMPLES 

pCi/L 

PT 

QEW 

R 

RD 

R/R 

RW 

S 

STP 

TWP 

UG/L 

WPCP 

WW 


avenue 

arithmetic  mean  or  geometric  mean 

(denoted  by  *} 

boulevard 

branch,  bridge  or  brook 

corporation 

Canadian 

Canadian  National  Railway 

county  or  company 

concession 

Canadian  Pacific  Railway 

creek 

drive 

feet 

highway 
junction 

left 

milligram(s) 

milligrams  per  litre 

millilitre(s) 

north 

nanocurie(s)  per  litre 

number  of  samples 

picocurie(s)  per  litre 

part  or  point 

Queen  Elizabeth  Way 

river  or  right 

road 

railroad 

railway 

south 

sewage  treatment  plant 

township 

micrograms  per  litre 

water  pollution  control  plant 

water-works 
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REMARKS 

Reported  values  may  be  qualified  by  one  or  more  of  the  following 
remarks: 

1.  Remarks  that  apply  to  individual  parameter  results  (including 
maximum  and  minimum  values): 

Example 

G  -  actual   value  is  greater  than  reported  value  10.0  G 

L  -  actual   value   is  less  than  reported  value  0.01  L 

C  -  background  too  numerous  to  count  22000  C 

A  -  approximate  value,   insufficient  dilution  75  A 

2.  An  "Exponent"   is  used  to  move  the  decimal  point  to  the  right 
when  the  result  is  greater  than  7  digits  or  to  the  left  if  the 
result   is  measured  to  more  than  three  decimal  places. 

EXPONENT  =  +  4  multiply  result  by  10,000 

=  +  3         "               "         "  1,000 

=  +  2         "               "         "  100 

=  +  1          "               "         "  10 

=  -  1   divide  result  by  10 

-  -  2         "              "       "  100 

=  -  3         "               "       "  1,000 

=   -  4          "                "  10,000 


3.     Remarks   that   apply  to  computer  summary  value: 


Example 


U  -   individual   values  with  remark  G  were  used  in  the 

computation  9-50     U 

D  -  individual   value  with  remark  L  were  used  in  the 

computation  5.78     D 

E  -  individual   values  with  remarks  G  and  L  were  used  4.20     E 

in  the  computation 
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AGO  AS  A  BON     B. 


AUSAliLE    R. 


AUSSIE    a. 


JATCIIAWANA    E. 


BAITEAJX    S. 


BAYFIELD    3. 


StS    CAB?    R- 


DIG   OTTER    CH- 


31„ii£A3    B. 


1U    STUEGEON    8 


BLACKQIED    CB. 


BLOO.IFIELD    CB 


iiONSECHBHE    B. 


3GBSANVILLE    CR 


AGUASA3UN    QIV. 

THE  CUT 

AUSABLE  B. 
AUSA3LE  B. 
AUSABLi  E. 
AUSABLE  ;■. 
BECKER  CR. 
MEKSALL  C8. 
1.     AUSABLE    E: 

BATCHABANA    E. 

BATTEAUI    B 

BAYFIELD  E 

BAYFIELD  E 

BAYFIELD  H 

BAYFIELD  I 

BEAVER  E 
BEAVEH  S 
BEAVER  R 
BEAVEE  R 
BFAVEB  K 
REAVER  B 
BEAVER  B 
BOYNE    SI. 

BELLE    E. 


BIG   OTTER  CR. 
BIS  OTTER  CR. 

3IGHEAD    a. 


BLK    STURGEON    B 

K.C.EFFLUEST   C 

BLAHCHE    5. 
BLANCHE    R. 
BLANCHE    5. 
BLANCHE     8. 
LARDER    L. 
LARDER    L. 
LJBDER    R. 
RUEDOCS    CE 

BLIND    R. 

BLOOBFIELD  CR 

UONNECHERE  S. 

iJOBJIANYILLE    CR 

salt)   BR. 

SOPEE    BE. 


INDEX    TO    BLPOilT 

3ABPLE    JOINT    DESCRIPTION 

AT    BUY    17 

A30ASABOR    HYDRO    PLANT 

AT   HVY    21 

IBP. LINE    DNST8.CENTSALIA    BASE 
AT    HIGHWAY    HO.    21,    GRAHD    BEND 
AT    1ST    COUC    B   OF    IVI    4    EJETER 
AT    B0RRI50N     DAB    EAST    OF    EXETER 
NEAR    BRICK   YAED,    THEDfORD 
CONC.    SOAD    2,WESI    Of    HENSALL 
AT    BUDGE   IN?. LIKE    H.OF    LUCAN 

AT     II  NY    17 

BUY    26    E    OF    COLLINGBOOD 

1ST  COSC.    DN3T8.    CLINTON 
AT   HURON   CO   gD  31    H    OF  VABSA 
AT    1ST    CONC     N    OF    S2AF0BTH 
DNSTR.    FIOH    C08F.     BITH    GEAST     CR 

R.     R.     BRIDGE,    THORHBURY 

AT    NORTH    CUANUAL    NEAR    KIHBEELEY 

AT    SOUTH    CHANNEL    NEAR    KIHBEELEY 

AT    GREY    COUNTY    ROAD    NO .  2 

AT   COUNTY    ROAD  NO, 1Q    OSPREI    IUP 

AT   COUNT!   BOAD  NO.B   OSPREY   TMP. 

AT    GREY    COUNTY    ROAD    NO. 30 

1ST. BR. DNSTR. HWY. 13    FLESHERTCH 

AT     1ST    RD    3    OF    HIGHBAY    401 

AT    HERKMER    ST.     5AULT    ST-     JUBIE 

NORFOLK    COUNTY    RD.     42 

AT  9TK   LINE    BRIDGE,    BAYHAn   TUP. 
II WV    19,    SOUTHERN    BRIDGE  VIENNA 

AT    CONC    ID    1    E    )    S    OF    OXSEAD 

AT  COUNTY   ROAD  NO. 17 

AT     H«     11    [     17 

»T    HUY    17 

SBY  112,  8  U.S.  OF  SMASTIKA 

HBV  66,  IN  SWASTIKA 

SWASTIKA  BUN.  NATER0OBK5  INTAKE 

AT  Bf..  ON  ROSEGROVE  BEACH  HOAD 

NEAR  TAILINGS  AEEA, LARDER  LAKE 

PUBLIC  BEACB,  LARDER  LAKE 

WENDIGO  LAKE  OUTLET 

HKY  112,  2.  5.11. E.  OF  SWASTIKA 

AT  HBY  17  BRIDGE,  BLIND  RIVER 

AT  CHURCH  ST.  BLOOBFIELD 

COUNTY  SO  3,2  a.  E,  CASTLEFOBD 

BEST  BEACH  RD. ,  SONHANVILLE 
WEST  BEACH  RD- ,  BOWBANVILLE 
HWI  2,  BOWBANVILLE 


LOCATION 

CODE 


01  0012  001  02 


0 

a 

01 

0075 

002 

02 

i 

3 

OR 

0021 

001 

32 

73 

0 

08 

0022 

Oil 

02 

J 

5 

08 

0322 

313 

02 

sj 

.5 

08 

0022 

316 

02 

m 

9 

38 

0022 

317 

32 

6 

M 

03 

0022 

002 

32 

86 

5 

oa 

0022 

007 

32 

W 

3 

03 

0322 

0  10 

32 

07  0031  001  02 


03  0054  001  32 


13 

2 

08 

0340 

006 

02 

S 

a 

08 

0040 

008 

0  2 

23 

2 

08 

0040 

009 

02 

10 

5 

08 

0040 

010 

02 

0 

2 

03 

0036 

002 

0  2 

19 

4 

03 

0036 

033 

02 

19 

5 

03 

0036 

004 

32 

35 

4 

03 

3036 

306 

32 

36 

7 

03 

0036 

007 

02 

36 

2 

0  3 

0036 

008 

32 

23 

1 

03 

0036 

009 

32 

27 

6 

03 

0336 

0  05 

i2 

04  0007  002  02 


0. 

7 

13 

00  03 

001 

02 

2. 

1 

16 

0124 

003 

02 

27 

4 

18 

0109 

004 

02 

4, 

4 

16 

0109 

005 

02 

7. 

9 

OJ 

0030 

002 

32 

4. 

a 

06 

0172 

001 

J2 

3. 

2 

01 

0092 

001 

02 

8 

2 

01 

0074 

001 

02 

53. 

3 

ia 

7710 

004 

02 

64 

2 

18 

7710 

005 

02 

64 

1 

IB 

7710 

008 

20 

60 

1 

ia 

7710 

009 

02 

50 

0 

18 

7"710 

002 

01 

51 

0 

18 

7710 

003 

01 

33 

e 

18 

7710 

007 

32 

63 

8 

IS 

7710 

006 

\>2 

0 

2 

14 

0014 

003 

02 

3 

7 

06 

0163 

001 

0. 

0 

5 

18 

3690 

010 

02 

o.a 

06 

0116 

001 

02 

0 

6 

06 

0116 

002 

02 

i 

2 

06 

0116 

003 

02 

PA.;; 
so. 


10 

26 

270 

273 
274 
275 
276 
271 
272 
272 

263 

61 

276 
277 
278 
279 

54 
55 
55 
57 
58 
SB 
59 
56 


468 

469 


262 

30 

2!i 

667 
663 
670 
671 
665 
665 
669 
669 

362 

261 

655 

247 
248 
24  9 


.naisrri   or  i.it  envibosblnt 


«  ATLS    I.E.iuORCES     CsAKCH 


UViK 


LUHJ6SI     s. 


UL.IRiOi    CR. 


OL.'lI.Sf.jIULLL     CR. 


OiiFF.Si    CR. 


E.     DAVICNON    ca 


ZIOulCOKE    cb. 


FAHLIiELL    CB 


F03TY     BILE    CR 


COLiEENT    B. 
CURRENT    R. 

uiomieB  CR. 

DEBOSEaTVILLE  CB  . 

00  (I  R. 

DON  8  . 

DOS  B.  E. 

DON  R.  .. 

DON  B.  H. 

jERBA.I  "ILLS  CR. 

DUFFINi  [!. 
DU1F1N3  CB. 

Bimrurs  cr. 

GAUATESKIAGON 
GANATE5K1AGON 
STO'JfTYILLE    CR 
STOUFFVILLE    CR 
DRIE'    CB, 

E.     OAVIGS'OS    eg 

BALBES    CB. 
BALBER    CSt. 
CIIUKUNI    R. 
ENGLISH    3. 
HOKEY     BAY 
RED    L. 
2NIE    L.     CR. 
IROUTLAKB    B. 
•IABIGOQN    R. 
HABIGOON    E. 

E10DIC0KE  CB. 
ET03ICQKE  CR. 
ETCBICOKE  CR- 
ETOBICOKE    CB.U 

HABtlONY    CB- 

CObALT    LAKE 
FARR    CR. 
SASAGINAGA    L. 

FOLEY    CK. 


FUBTY    BILE    CR 

LHIPPEUA    CB. 
CUIPPBHA    CR. 
DUCilESNAT    B. 
DUCHESNAY    B. 
FRENCH    B. 
LA    «ASE    R. 
LA    VAJE    R. 
LA    VAiE    a. 
L.     N1PI5SING 
L.     N1P1SS1NG 
L.     TErtAGA.BI 


INDEX     i'O     BEPORI 

SABPLE    POINT    0ESCRLPT1GN 

AT    CUBBESLAKD    ST.     TaUNDL'3    BAY 
HVY     11     6     17    THUUDEB     BAY 

AT    NORFOLK    COUNTY    RD.     42 

AT    COUNTY    BOAD    NJ. ID 

LAKF.SHORE    BD.,    T3B0NTO 

BAYVILB    EJIT    PBOlS    DON    PNNI, TOR. 

BAYV1EW    5    5TEELF.S     till.,    TOB0N1O 

AT    SHEPPABB    AVE.,     U .    T0EO8TO 

HBY     I,     HESI     Of    COSCOBB 

16TB    AVE.,    S.81CHB0ND    HILL    SIP 

JA5ELINE    BD.     1    NILE    »,    OF    AJAI 

00*!>ST.     FROH    AJAX     STP. 

AT    HIGHWAY    SO.  2    PICKERING 

AT    CONCESSION    4 

ON    BROCK    BO    SOUTH    OF    CON.     3 

3EL0K    STOUFFVILLS       S.T.P. 

AT    FIRST    BD.N.OF    STOUFFVILLE 

AT    CONC.  3    EAST    OF    BBOCK    HOAD 

AT    BA5ELISB     RD.     SAULT    ST.     NARIE 

AT    BALHEa    LAKE    OUTLET 

500    FT.     OPSTB.     OF    CHOKUNI     B. 

ONSTR.     FBOB     BALBER    CR. 

AT    ftANITOU    FALLS 

500    FT.     FfiOK   SHORE,     RED    LAKE 

8R0CE    CH.    AT    FERRY    CROSSING 

AT  SNIB    LAKE   OUTLET 

AT     HIGHUAY    NO.     1 3S 

UPSTREAS     FBOB    BEED    LIJ1ITED 

OSSTR.OF    BEED    LIB. AT   GOLF    COURS 

HWY     2,     LONG    BRANCH 
JUBNHABTBORPE   ID,,     BISSISSADGA 
HUY     10,1.2    n.N.H.OF     SSELGROVE 
DERST    RD.S,,     BISSIS5AUGA 

AT    BLOOB     ST.     E. ,    OSHAVA 

AT   DBTLEI   COBALT 

DNSTR.     CROSS8ISE    LAKE,    COBALT 

NEAR    C0  3ALT 

FIRST    RD.UPSTft.OP    LAKE    ERIE 

AT    BOUTH,    SAULT    5TE    BABIE 

OCWNSTSEAK     FBOB    TONN    Of    GRIHSBI 

AT    BOOTH, ABELIA    PABK,     NORTH    BAY 

GOLF    CLUB    BD.  BRIDGE,     NOBTH     BAY 

UPSTR-  JOHNS-BANVILLE.SOETH    BAY    HWY 

ONSTfi.  JOHNS-BANVILLE, NORTH    BAY    H1VY 

AT    HIGHNAJ   HO,    69 

UPSTR.     DBPOBI,     NORTH    BAY 

DSSTR.     DUPONT,     SORTS    BAY 

AT    BOUTH,    NOBTH    BAY 

ABELIA    BRACH    NEAR    NOBIS    BAY 

3KSTB.CPB    DOCKS, NOBTU    BAY 

NfcAR    CS3    WATER    I  NT  AKE,  IE.1  AG  AH1 


1.2 

5.9 
3.1 
6.5 

0.  1 


a. 3 

133.7 

136.8 

17  71.3 

17B       71.0 

13.0 

75.  3 

75.0 

0.2 

0.0 

a. j 

112.8 


LOCATION 
CODE 


0  1     0  1  0  4     001     0  2 

01  0104     002    02 

16  3126     001    02 

17  001a    001    0  2 


13    000(1    001    02 


06    0112    001    02 

18  7370  002  01 
18  7370  001  02 
18   7370    003    0  1 

It   0162    001    02 

13    0009    001    02 

06    0038    001    02 

03  0133  019  02 
0  3  0133  025  02 
03  0133  012  02 
03  0133  013  02 
03  0133  001  02 
03  0133  014  02 
3  3  0133  015  02 
03  01J3  020  02 
03  0133  010  01 
03  0133  Oil  01 
OJ    0133    016   01 


PAGE 
10. 


31 
32 


0.  1 

06 

0085 

001 

02 

223 

2.4 

06 

0085 

013 

02 

227 

17.2 

06 

0085 

003 

Ji 

225 

13.8 

06 

0035 

0  02 

02 

224 

19.8 

06 

0085 

004 

02 

226 

22.1 

06 

0085 

005 

02 

226 

1.9 

06 

0104 

001 

02 

235 

1.7 

36 

0  104 

00  3 

02 

236 

3.6 

06 

0104 

oos 

^2 

236 

6.7 

36 

0104 

022 

02 

238 

5.1 

06 

0104 

3  24 

02 

239 

17.  2 

Ob 

0104 

Oil 

■12 

237 

21.2 

06 

0104 

012 

02 

238 

5.  1 

06 

0704 

026 

02 

240 

176 

.2 

19 

000  1 

0  16 

02 

686 

173 

.  2 

19 

0001 

032 

02 

690 

17; 

.  6 

19 

0001 

015 

02 

685 

121 

.0 

IS 

0001 

007 

02 

6  7:3 

177 

.5 

19 

0001 

033 

01 

69  1 

179 

.6 

19 

0001 

018 

01 

6  89 

185. 

.8 

19 

0001 

017 

02 

68? 

145. 

.0 

19 

ooai 

008 

■12 

679 

165. 

.3 

19 

000  1 

005 

12 

6  75 

164. 

.3 

19 

0001 

006 

02 

677 

i>. 

,3 

as 

0080 

001 

02 

212 

5. 

e 

06 

0080 

003 

92 

2LI 

23. 

.8 

06 

0  0  8  0 

004 

02 

215 

12, 

7 

OS 

0080 

002 

02 

213 

660 

SS2 


185- 

121 
126 
118 
119 
115 
120 
120 
126 
116 
117 
121 


INDEjf    TO    fi E P 0 S  I 


SIVEF 
3A3IS 

siasAfl 

FRENCH    E. 
CHANNEL 

MAIN 

SOUTH    B. 
STURGEON    R. 
STURGEON    i. 

nnoN  f.. 

TETAPAGA    B. 

FRENCH    E. 
CHANNEL 

IEST 

-     CONISTON    CR 

GANASJiiUE    B- 


GABABASK*    R. 


GAEOiiB    B. 


GOJLAIS    B. 


coniston  ca. 
cosiston  cb. 
ebeei  ce, 

SOMPO80    CE. 
RANAPIT2I    E. 
KANAP1TEI     fl. 
HAIIAPITEI    a. 
HABAPITEI    H. 

GAGS    CB. 

GANANOQUE  E. 
GANANOQUE  S. 

GANVBASKA     B. 


GBAHAM    CR. 

ALDER    CE. 
ALDER   CB. 
BADEN    CD. 
BOSTON    CR. 
5BANTF0ED    W.W. 
CAKAGACIGUE    CB 
CARAGAGIGUE    CE 
CANAGAGIGUE    CB 
CABAGAGIUUB    CE 
CONESTOGO    H. 
CONESTOGO    R- 
CONESTOGO    I. 
EBA30SA    B. 
ERABOSA    B. 
FAIPCHI1D    CR. 
FAIBCHI1D    CR. 
GRAND    B. 
GBARD    E. 
GRAND    R. 
GRAND    B. 
GRAND    E. 
GRAND    R. 
GRAND    B. 
GRAND    «. 
GRAND    B. 
SBASD    B. 
GRAND    B. 
GBAND    B. 
GRAND    B. 
GRAND    E1VER 
GRASS    ELVER 
GRAND    RIVER 


SA8PLE    POINT    DESCRIPTION 

HfcY     11, J. 5    U.S.     OF    SOUTH    RIVER 
AT    1ST.BB.UPSTB.OF    CBYSTAL    FAILR 
DNSTR.     STURGEON    FALLS 
DHSTB.FE08    H1GHSAI     MO.  17 
DONSSTEEAH    FROI1    SHSRHAB    SINE 

HM1     17,     CONISTON 

UP5TB.     WANAPTTP.I     R-^ONISIOB 

DfiSTE.     JUNCT.    KITH    E011FORD    CE. 

DPaTS.KANAPITEI    R. KAHNAP1IAE 

UPSTR.     JUNCT.    WITH    CONISTCN    CR. 

AT    BRIDGE    IN    ST.     CLOUD 

HHI    17,     IB    BAHNAPITAE 

AT    I1H1JI  NS    CHUTE 

ST    HSI    637     9.5    HI. I.     OF    HW1    69 

111    2,     1     HUE    E.     OF    PT.     HOPE 

R. B. TRESTLE    CAS. STEEL, GAB ANOCUE 
AT    HSI.     J2,    2    N.     N.     OF    HWI.     401 

PETES    STREET,    PT.     HOPE 

AT    HIGHUAY    NO.     17,     GARDEN    E I VER 

AI    3BIDGE,     GOULAIS    RIVER 

1ST    BR. UPSTR. L.OHT.  .NENCASTLF. 

SARSHEIK    BBIDGE 

FIRST    CONC.     S.     OF    NEK    DUNDEE 

AT    BLEANS    RD.DNSTR.OF    BADEN    STP 

AT    1ST. CONC. RD.S-OF    BUT. NO. 6 

AT    HATER     IORKS    PAtK     FOOT    BRIDGE 

FIBSI    BRIDGE    DNSTE.     ELiltEA    SIP 

1ST    CONC.     N.    OF    ELI!  IRA 

AT    COUNTY    BD.     19,     FLORADALE 

AT    NATEBLOO-HELLINGTON    CO. LINE 

»T    CONESTOGO    C.  A.     DAB 

AT    RATERLOO    CO.     RO.     NO.     22 

AT    WELL! KGTON    COUSTI    BOAD    NO.  7 

THIRD   CONC.     ERAHOSA    TUP. 

AT    HIl    7     BOCKIOOD 

1ST    CONC.DNSTB.     ST.     GEORGE 

LOT    G    SOUTH    OF    HAMILTON    BOAD 

GLES    SOERIS     BRIDGE 

FIBSI    BRIDGE   DNSTB.     GAIT    SIP 

3J  AIB    BRIDGE 

BRIDGEPORT    BRIDGE 

1ST    SIIDGE    DBSTB-     LUTHEB     L.DAfl 

BLOSSOfl     AVE.     BRIDGE,     NEWPOBT 

C0CK5HUTTS    BREDGE,     BRANTFORD 

H«Y     7,     DRESLAU 

BRIDGE    IB    DUNNVILLE    »COHPOST1E« 

1ST    C0NC.DN5IB. BELWOOB    L.OUTJ.ET 

E. LUTHEB    6     ABABANTH    TUP    LIRE 

AT    HIGHNA1    NO.    8,     FREEPOBI 

PILKINGTON     -    IO0LNICH    IBP. LINE 

AT    COBC.RD.  13   H-H    OF    HABSYILLE 

AT    BEIDGE    WEST    OP    WINTER  BOIJR  N  F 

MOUNT    PLEASANT    ST     BRANTFORD 


LOCATION 
CODE 


33. 

1 

03 

0133 

023 

02 

87. 

3 

03 

0133 

017 

02 

75. 

a 

03 

0133 

018 

02 

76, 

9 

03 

0133 

02P 

02 

108. 

6 

03 

D133 

027 

02 

55. 

a 

03 

0134 

005 

02 

52. 

6 

03 

0134 

006 

02 

53. 

0 

03 

0134 

0  12 

J  2 

59. 

5 

0J 

0131 

003 

02 

55. 

1 

03 

0134 

0  13 

02 

115. 

2 

03 

0134 

001 

02 

55. 

2 

0J 

01  J* 

002 

02 

59. 

,7 

03 

0134 

008 

02 

16. 

,5 

03 

0134 

015 

82 

0.6 
3.8 


118.3 
154.2 
101.0 
127.6 
151.5 
122.1 
56.9 


06    0130   001  02 

12   0017    001  02 

12  03 1 7    001  02 

06    0129    001  02 

13  0013    0O1  02 


16    0184  035  oJ 

16    0  184  0  37  0  2 

16    01914  C39  02 

16    0184  »(1  0  2 

16    0184  0<42  02 

16    0184  067  02 

16   0 1SU  069  02 

16    1184  376  02 


PAGE 
NO. 


125 
122 
123 
128 
127 

132 
133 
135 
131 
136 
129 
130 
134 
137 

253 

336 
337 


7.6 

07 

0009 

003 

02 

267 

0.7 

06 

0118 

001 

02 

251 

117.0 

16 

0184 

0,'6 

02 

495 

111.8 

16 

0189 

038 

02 

513 

127.  n 

16 

0184 

098 

02 

554 

30.  6 

16 

0184 

095 

02 

551 

66.5 

16 

0184 

097 

02 

553 

125.  6 

16 

0184 

016 

02 

491 

129.2 

16 

0134 

051 

02 

521 

131.0 

16 

0184 

052 

02 

522 

132.7 

16 

0184 

053 

02 

523 

139.6 

16 

0184 

017 

02 

493 

120.  3 

16 

0184 

029 

02 

489 

152.  1 

16 

0184 

100 

02 

556 

117.7 

16 

0184 

040 

02 

514 

118.  7 

16 

01B4 

094 

02 

551 

66.8 

16 

0184 

044 

02 

519 

50.  1 

16 

0184 

093 

02 

550 

82.  8 

16 

0184 

010 

0  2 

485 

86.5 

16 

0184 

011 

02 

486 

94.il 

16 

0184 

012 

02 

488 

1  10.3 

16 

0184 

0  15 

02 

490 

168.2 

16 

0184 

019 

02 

494 

49.0 

16 

0184 

024 

02 

495 

57.5 

16 

01B4 

0  27 

02 

4  96 

106.8 

16 

0184 

0  28 

02 

497 

503 
511 
514 
515 
516 
524 
526 
527 


mimistjy  at  lilt   ENviaoNflEai     -     kuu  eesoubces  cr.ANCh 


!i  J  V  K  i: 

jASIN 


GBINJSTONE   CH 


liAfi.lONY     R. 


HICKOBY    CB. 


HIGHLAND    CB, 


HUP1BER     It. 


KiBlNISI10UI«     H. 


K  El  I L  E    C  R 


L.     iUPEElafi 


STSEAn 

uEANO    R. 
SBANO    a. 
LAUBEL    CE, 
HCKESILIE    CE. 
riOMTGOflEBI     CB. 
UOOREFIELD    CB, 

»ith  a. 

III'B    K- 

nith  a. 

NITU  9. 
NI7H  B. 
SCH8EIDEB  CE. 
SPEED  B. 
SPEED  B. 
SPEED  2. 
SPEED  i. 
SPEED  E. 
SPEED  8. 

GBEEN  CB 

GRINDSTONE  CB 
GRINDSTONE  CB 

HABflONY    B. 

J3ICKORY    CE, 

HIGHLAND    CB. 

BLACK    CE. 

HOHBEB  B. 

EUnBER  B. 

HUHBEfl  B. 

HUflEEE  B. 

HUflDEa  B.     E. 

HUHBEB  B.     I. 

KA  HI  NISI!  0.0  I A  E. 

KAHISISTIQUIA  R. 

KAflINI.jTlO.UIA  R. 

KAnlNISTIQUIA  R. 

KABISISTIQUIA  H. 

BEAVKB   CE 
DODD    CB , 
DQEDS   CE. 
DDDD   CE.TBIB. 
KETTLE    CE. 
KETTLE    C( 
KETTLE    CB. 
KETTLE    CE. 
KETTLE    Ci. 
KETTLE    CS. 
KETTLE    CB-IBIS 

KEY    B. 

THCSDEB  BAY 

TIIDBDEB  BAY 

THUNDbB  BAY 

THUNDEa  bay 


INDEX    TO    BEPOil 

sahple  point  deschieticn 

cobhunity  of  lesjatt 

at  beidge  cohhuniti   of  iobk 

at  nouth,   bbidgepost 

at   1st.conc.bd.h.op  hny.no-6 

at  vanieb6shellby  db.kitchenes 

co. road  no, 10  uoorefield 

i1v1   24  a,   paris 

first  bridge  dhstb.   pl1usville 

FIBST    BaiDGE    DN5IB.     SEB    UAMBUBG 
PISSl    BBIDGE    DNSi'B     PBOB    AYB 
1ST    CDNC, DHSTB,     OF    WELLESLEY 
AT    BAYWABD    AVE. KITCBEHEE 
BEAVEBDALE    BB.  , DHSTB.     HESPELEB 
ED1SBOBOUGH    ST.,     GOEI.PH 
PJSLINCH    L.  BD.  ,411.     S-B    GUELPH 
AT    HOQDLAHN     AVE.,     GOELPH 
200    YDS    UPSTE.     FB    COSF. G6AHD    B. 
ABOVE    SEW    GUBLPH    SESERTOIB 

HIGHWAY     HO.     17 

H»I    2,BAIVIEH,HA»H.T0S    EABBOUB 
VATEEDOBN    BD. ,    BATEEDONS 

H»Y     17,    CBIPPEHA    FALLS 

PLYHPTON     TBP    BD     IS    DHSTE. FOREST 

HIGHLAND    CBEEK    PABK     BEST    HILL 

AT    SCARLETT    BOAD,    TOBOHTO 

LAKESHORE    BD. ,    TOBOHTO 

HHY    7,     HOODBBIDSE 

YOHK-PEEL    COOWTY    LIHE,    BOLIOH 

ALBIOS     HILL    COSSEBVATIOH     ABEA 

PISE    GJOVE    BO.  ,     HI!    GBOVE 

DNST.    OF    CLAIBEVILLE    DAK    OUTLET 

AT    HWY    6  1    B    THUNDEB    BAY 
UPSTEEAN     HHY    61    BBIDGE 
HIDDLE    OF    TURNING    BAStH 
HEAB    BOUTH    THONDEB     BAY 
AT    HISSIOH    B.     JUNCTIOH 

POHD    OUTL.,COHH.     Or    UNION 
FIBST    COHC. NOBTH    OP    SHY    HO     3 
AT    HIGHWAY    NO.  3   ST.THOtlAS 
AT    COUBT Y    BOAD    NO.     35 
2ND.    CONC.N.     OF    ST.     TU0BA3 

1  Sf    COHC.     BD.     S-U     OF    BELHOHT 
COUNTY    SD.     26    ST.     THOBAS 

1ST.  BBIDGE    ABOVE    POB1    STANLEY 
AT    ELGIN    COUNTY    BOAD    45 
AT    COUNTY    BOAD    NO. 31 

2  H.ILE5    EAST   OF    UNION 

AT     HIGHWAY     SO.     69 

INSIDE    EASTERN    GAP    TUDNDEft    BAY 
OPF    NOUTH    OF    KAfllSISTlOtilA 
NEAB    PULP    HILL,     31SSION    BAT 
MM    PR0V.I1ILL,    EASTERN   GAP 


ICCA1ICN 

fllLEAUc 

CODE 

It  14.  3 

16   01  an    0  90   J  2 

26.  i 

16   01B4    092    02 

113.4 

16    0184    030    J2 

31.3 

16   018  4    096    0  2 

101. 6 

16    0  IB*    086    0/ 

153.  3 

16    0184    091    02 

75.3 

16    0181    009    02 

113.  3 

16    01S4    031    01 

126.3 

16    0180    032    02 

98.3 

16    0  1814    0  33    0  2 

143.5 

16    0181    0K5    02 

10!. 7 

16    0  18»    0  85    0  2 

96^9 

16    0184    013    02 

107.  3 

16    018U    03U    02 

102.2 

16    0184    036    02 

111,  9 

16    0184    043    02 

93." 

16    018U    046    02 

119.0 

16    0184    099    02 

2.  5 

18    2590   020   02 

a. 3 

09    0009    001    \>i 

4.  5 

09   0009    002    02 

8.S 

07    0028    001    02 

5.3 

OB    0010    001    J2 

1.  b 

06    0094    1)02    02 

5.  1 

06    0083    012    02 

0.0 

06    0083    001    02 

16.6 

06    0083    003    02 

32.6 

06    00B3    005    02 

«u.  3 

06    0083    018    02 

17,5 

06    0083    004    02 

14.6 

06    0083    002    02 

4.2 

01    0  108    001    02 

5.5 

01    010B    002   02 

5.0 

01    0108    003    02 

0.0 

01    0108    004    02 

2.5 

01    0108    005    02 

It.  6 

16    0087    006    02 

22.6 

16    0087    004    02 

14.0 

16   0087    013   02 

28.2 

16    0087    014    J2 

19.9 

16    0087    003    02 

27.6 

16    0087    007    02 

14.0 

16    0087    009    02 

J.O 

16    0087    010    02 

10.  b 

16    0087    0  12    02 

18.6 

16    O0B7    015    02 

3.2 

16    0087    Oil    01 

a. 2 

03    0129    001    J2 

0.0 

01    0000    001    01 

0.0 

Ot    0000    002    J  I 

0.0 

01    0000    003    01 

0.0 

01    0000    004    01 

PA  IE 
NO. 


547 
54  9 
50  3 
552 
543 
543 
483 
500 
501 
502 
519 
532 
439 
50  3 
510 
517 
52  0 
555 

320 
321 


22B 

221 
217 
219 
220 
222 
220 
218 

38 
39 
4  0 
41 
12 

457 
457 
462 
463 
4  56 

45  7 
453 

tea 

46  1 
46  3 
461 

113 

3 
3 

I 


XLI 


.lIHiSrSY    Of    THE    ENVIBOSBEST       -       K«HE!    MtSOSilCSS    ESANCK 


RIVLB 
BASIS 


I  CCS  MI   L.our 


«c  vtnm 


MC    SE1LAB    R. 


sc  vicab  en. 


BICBIPICOTES     8 


.11  !.L  HAVES    Cft. 


S-JSIOQ    CB. 


BlSdiOH     It. 


9ississ«« 


hississifpi  a. 


.10HI.1t  A  L    B. 


BOSTMAL    K. 


3T8EA.1 
MCCUHill     L.    OUT 

ac  iNrvBt  a. 

»C  INTYEE  B. 

KC    KELLAE    R. 
«C    KELLAE    fi. 

HC    VI CAB    CB. 

BICHIPICOTEN  E 

BILLHAVEN  CB. 

BILLSAVEN  CR. 

BILLH1VES  CB. 

BILLHAVEN  CR. 

D  1(1  ICO    CB. 

n is ico  cfi. 

BISSION     R. 

BISSI3SAGI    B. 

CANONTO    LAKE 
CLlf DJ3  V. 

CLTDE    E. 
INDIAH    1. 

bississippi  l. 
mississippi  8. 
mississippi  b. 
Mississippi  a. 
MISSISSIPPI  B. 
bississippi  B. 
bississippi  a. 
aississupi  a. 
Mississippi  a. 

BISSISSIPPI    R. 

Mississippi  a 
Mississippi  a. 
Mississippi  s. 
Mississippi  a. 
SfiAaaDi  l. 

BUCK  B. 

CLABE  i. 

8  A  DOC  CR. 

B01BA  L. 

BOIfiA  R- 

BGIKA  B. 

flOIBA  6. 

BOIBA  8. 

koir*  a. 

BOIEA  a. 
B0IP.A  R. 
3K00TAHATTA  a. 
STOCO  L. 
SULPHIDE  CB. 

BONTREAL  B. 

GIEOUX    L. 
GIROUX    L. 


IBDElt    TO    SEPOB  1 


SAMPLE  POINT   description 


AT    HASBOND    AVE.     THUNDER    BAY 
HIGHWAYS     1)    E     17,     THRNDER    DAY 

AI     104TH.     AVE.,     THUNDER    JAY 
SEAR    SOUTH,     TBDHDEE    BAY 

AT    CUMBERLAND    ST.,     THUHDEB    3A I 


LOCATION 
CCDE 


0.2  0]    ooy  7    001    J  2 


HWY    17,    5    S. 


OF    If  AW  A 


COUNTY    ED.     5,    SYDEHHAa 
1ST    CONC.RD.,     N.     OF    BILLHAVEN 
1ST    CONC-    ED.    3.     0?    ODESSA 
AT    CODSTY   BOAD    HO.     6 

H VY  2,    mibico 

RICilVIEW    SIDE    ROAD,     ETOBICOXE 

NEAR     BOUTH 

AI  MISSI3SAG1  CHUTE 

AI  DAB  CANONTO  LAKE  INLET 

BELOW    LAHABK 

ABOVE    LANABK 

AT    CLAYTOa    LAKE    OUTLET 

NEAR    LAKE    PARK,     BECKWITH    SUP 

RAILWAY    BRIDGE, NORTH    GALETTA 

AT    QAM    BELOW    PAKENHAB 

AT    C.P.R.     BRIDGE    PAKENHAB 

DOVNSIBEAH    OP    ALaONTE 

UPSTREAB    OF    ALBOSTE 

OELOW    CAELETOS    PLACE 

ABOVE    CARLETOS    PLACE 

AT    HWY     J     INSISVILLE 

AI    DALHOUSIE    LAKE    OUTLET 

H»I    SOS    NEAR    STONE    ED    STATION 

AT    KASHNAKAMAK    LAKE    OUTLET 

AT    HAZIHAH    LAKE    OUTLET 

AT    MASINAN    LAKE    INLET 

AT    HWY.     38,     5HA8B0T     LAKE 

IT    HWY.     7,     2    BILES    W.ACTISOLITE 
1ST    B8IDGE    UPSTB. STOCO    L. , TWEED 
AT    B. if.     BRIDGE    1     B.     S.     BABOC 
COUNTY    BBIDGE,     1     B.     S.     BACOC 
F00TB8IDGE    N.     HWY    2,     BELLEVILLE 
BBIDGE     IN    CAHRIFTON 
STOCO    L.     ODTLET 
STOCO    BRIDGE,    HUNGEafORD    TWP 
JAMESON    STEEET,    TWEED 
HWY    7,     1     BILE   5.     DELORO 
DNSTB-     VILLAGE    01    BALOHE 
HWY     7,     SEAR     ACTISOLITE 
BUNICIPAL    BEACH    -    A,     TWEED 
UPSTB.     STOCO    L.,     HUNGERFOBD    1WP 

HWY     17,     t>6    flILES    SOUTH    OF    WAWA 

AT    OUTLET    BEAR    COBALT 
AT    GLEN     LAKE    OUTLET 


0.6 

01     0106    O01    02 

1.2 

01     0106    002    02 

1.5 

01     0109     001    02 

0.0 

01    0109    002    J2 

0.2 

01    0105    00  1    0  2 

3.8 

01    0029    001    02 

21.  1 

06    0180   002    02 

2.0 

06   0180   003    m 

4.0 

06    0180    004    02 

6.7 

06    0180    005    02 

0.1 

06    0082   001    02 

6.5 

06    0082    002    02 

0.2 

Jl    B]10    001    32 

2.4 

14    0012    001    J2 

93.2 

18    3430    572    02 

54.0 

18    3430    520    32 

54.  6 

18    3430    530    02 

2U.  1 

18    3430    250    02 

32.2 

18   3430    100    J  1 

2.3 

13    3430    030    J2 

9.3 

18    3430    034    J2 

10.0 

18    3430    036    J2 

17.7 

19    3430    040    J2 

19.0 

13    3430    050    02 

2a.  2 

18    3430    060    02 

30.2 

18    3430    070    02 

01.8 

18    3430    150    02 

64.0 

18    3430    175   02 

73.0 

18    3430    185   02 

91.0 

IB    J430    210    .12 

105.2 

18    3430    230    .12 

ilU.O 

18    3430    234    02 

30.  1 

18   3430    610    02 

39.0 

!7    0026    010    02 

32.8 

17   0026    007    02 

46,5 

17    0O26    012   02 

44.  U 

17   0026    Oil    3  1 

0.7 

17    0026    001    02 

0.1 

17    0026    002    02 

27.2 

17    0026    003    02 

29.7 

17    0026    004    02 

31.2 

17    0026    006    02 

57.6 

17    0026    013    02 

62.  6 

17    0026    059    02 

37.7 

17    0026    009    02 

31.0 

17   0026    005    01 

32.6 

17   0026    008    02 

0.5 

01    0009    001    02 

cb.3 

18   6975    001    01 

67.7 

18    6975    004    01 

PAGE 
HO. 


34 
35 


43 
44 


262 
263 

264 
265 

215 

216 


361 

653 
652 
653 
652 
650 
G46 
647 
647 
649 
648 
649 
649 
6SO 
650 
651 
651 
651 
652 
653 

613 
61(1 
614 
614 
605 
607 
607 
608 
610 
«0J 
616 
612 
603 
611 


657 
659 


MIHISTBY    OF    THE     ENVIBUNnEXT 


SESOOBCES     2i.AKCl[ 


BIVEB 
ilASIN 


NIJIJOS    B. 


KGITAWA3AGA    B. 


QAKULLi    CB. 


KAINY  H. 
EBINY  li. 
EAINY  H. 
EAINY  B. 
RAINY  H. 
WINNIPEG  B. 
WIKHIPEG    H. 

NIPIGON  K, 
BIPIGUN  K. 

COLDWATEfi    B. 

BEETON    CH. 
BEETOH    CB. 
BOYNE    B. 
BOYNE    B. 
BOYNE    B. 
BOY  BE    B. 
BOYNE    B. 
LAH08T    CS. 
HAD    R. 

NDITAWASAGA    B. 
NQTTAWASAU*    E. 
PINE    B. 
PINE    B. 

E,  OAKVILLE    CB. 
n.OAKVIILE    CB. 
It. OAKVILLE    CB. 
OAKVILLE   CS. 
OAKVILLE  CB. 
OAKVILLE    CB. 
OAKVILLE   CB. 
OAKVILLE  CR. 


INDEX     10    BEFC-jl 

SAMPLE    POINT    DE5CBIPTICS 

UPSTB.OF    CONF.  WITH     BAUDETTE    B. 
ABOVE    EflO 

D1ISTB.     POBT    FBANCE3,     NOBTH 
DN5TE.     POST    FBANCE5,    CEKTBE 
DNSTR.     FOEI    FRANCES,    SOUTH 
UPSIB.    NIHNISOTA    PULP    6    PAPEB 
DOWNSTfi,     HIHNI30TA     PULP    S     PAPER 

AI    3BID0E    CABEBOK     FALLS 
AT   B»(    17,    NIPIGON 

C.N.H-     BB-     BRIDGE,     CULDWATER 

BBIDGE    ON    COSC.    9 ,  K.  OF    BEETON 

AT    SISCOE    CO. ED.  NO.  10 

COSC.    6,EABL    ROSE     PBOV.     PABK 

COUNTY    BD.     10.DBSTB.     ALLI5TON 

1ST   COLVEBT    HWY.    24    K.OF    HII.10 

1ST    COSC. E. OF    HWY24    B.OP    HBY    10 

AT    HWY 'S. NO     10689    SaELBUEKE 

UUY     26,     STAYHEB 

AT    CONC. 2    TOSOBONTIO    TWP. 

AT    BIGBVAY    NO.     92,     WASAGA    BEACH 

AT    HVY-N0.26    EDENVALE 

UPSTR.     CAIfP    BOBDEW     SIP 

UPSTR.     NOTTABASAGA     B. , ANGUS 

BASE    LINE    BD.AT    SIXTEEN    VALLEY 
HVT    25    1.8    HI    S    SCOTCH    BLOCK 
4TH    CONC.     ESQUE3ING    TUP. 
!!WJ    2,    OAKVILLE 
5IDEE0AD     10,    HILTON 
AT   COOKTY    BD.    9     (HILTOH    FALLS) 
AT    Ca.BD.28    UPSTBH    OF    BILION 
AT  CO.BD.S    UPSTBH   OF   KELSO   KSV& 


toe  AT  I  ei 

HILEAGt 

CODE 

1*2.0 

IS 

0001 

010 

02 

1U2.4 

19 

0001 

Oil 

02 

204.0 

19 

0001 

C12 

02 

204.0 

19 

oooi 

013 

02 

204.0 

19 

0001 

014 

02 

59.0 

19 

0001 

001 

92 

57.3 

19 

0001 

002 

32 

11. a 

01 

0090 

001 

02 

6.0 

01 

0090 

002 

02 

03  0076  001  02 


PA-,£ 
NO. 

681 
682 
683 
6B4 
6B5 
672 
673 

27 

28 


58.2 

03 

0057 

014 

02 

68 

66.2 

03 

0057 

024 

02 

71 

54.2 

03 

0057 

003 

02 

62 

48.6 

03 

0057 

0  07 

02 

64 

76.  1 

03 

0057 

Oil 

02 

67 

7J.7 

03 

0057 

012 

02 

67 

76.5 

03 

O057 

016 

02 

69 

11.2 

03 

0057 

009 

02 

65 

38.6 

03 

0057 

021 

02 

70 

0.2 

03 

0057 

006 

B3 

63 

19.1 

03 

3057 

023 

02 

70 

33.  9 

03 

0057 

005 

0  2 

63 

32.2 

03 

0057 

010 

02 

66 

12.2 

06 

0063 

Oil 

02 

201 

26.4 

06 

0063 

003 

02 

19' 

29.8 

06 

0063 

007 

02 

191! 

0.4 

06 

0063 

001 

0.i 

195 

14.8 

06 

006  3 

002 

02 

197 

20.2 

06 

0063 

0  08 

02 

199 

20.6 

06 

006  3 

009 

02 

200 

18.6 

06 

0063 

010 

02 

200 

03UURD    CB. 


OSHANA    CR. 


PETAWJWA    R. 


PICKtREL    B. 


PTCTON    CB. 


ORCHARD    CR. 

HONTGOMERY    CR . 
05HAWA    CR. 

OTTAWA  B 

OTTAWA  H 

OTTAWA  B 

OTTAWA  8 

OTTAWA  E 

OTTAWA  E 

OTTAWA  R 

OTTAWA  B 

PET  Ail  IV  A    B. 

BLACK  £. 
BLACK  B. 
BLACK  B. 
BLACK  6. 
FOl  CB. 
PIC  H. 
RUDDEB    CB. 

PICKBBEl    B. 

PICTON    CB. 


AT    GBANVIEV    DB-.NEAFOBD 

AT    H1HBOUB    BOAD    OSHAWA 
SIHCOE    ST.     S.,    DSKAWA 

CtlANSEL    162,    HAWKESBU8Y     (C°»F-) 
AT    PEBLEY    BBIDGE,     HAWKESBUBY 
BRITANNIA    VATEBWORKS,     OTTAVA 
AT    CHATS    FALLS,     HYBBO    PLANT 
CHEHAUX,  HIDEO    PLAHT 
DES    JOACHIBS, HYDRO    PLANT 
AI    OTTO    HOLDEN,    HYDBO    PLANT 
DAH    AT    TEHISCAHIKG, ONTARIO    SIDE 

8HI     17    BBIDGE,     PEIAUAVA 

AT    HVr    17 

HWY  614  SOOTH  OF  AGOH20N 

1  BILE  BELOW  OUTLET  OF  AQ5  E  L. 

ABOVE  (100SE  LAKE  INLET 

HWY  614  HANITOUWADGE  LAKE 

AT  HWY  17 

WEST  OF    HIGHWAY    NO. 614 

AI    HIGHWAY    SO.     69 

AI  CONSERVATION  AREA  POND 


03  0027  001  02 


0 

5 

06 

0111 

002 

02 

24  6 

0 

4 

06 

0111 

001 

02 

24  5 

68 

a 

18 

0000 

051 

82 

622 

68 

0 

18 

000D 

078 

83 

622 

133 

a 

18 

0000 

150 

02 

623 

163 

6 

18 

0000 

170 

02 

623 

188 

6 

18 

0000 

240 

02 

624 

282 

n 

18 

0030 

300 

02 

625 

340 

9 

18 

oooo 

360 

02 

625 

372 

4 

1:1 

0000 

330 

02 

626 

1.8 

9.5 
52.4 
82.0 
82-8 
85.1 

9.2 
62.6 

17.2 


18  4930  020  02 

01  0060  002  02 

01  0060  003  02 

01  0060  004  02 

01  0060  006  02 

01  0060  005  02 

01  0060  001  02 

01  0060  007  02 

03  0130  001  02 

17  0008  001  02 


19 
22 

20 

is 

23 


XLV 


INDEX    TO    iEPOht 


a  I » t  a 

8A  SIS 


SANOOSK    C5 


SAUOLE    R. 


SAUGEEK    B. 


sawjoin   cr. 


SiripShi     R. 


s.SEIJ 
hUUJT    !•:  . 

houur  a. 
KQy.'iE  hi   ' 

BUiCUH     R. 
SULEN   cs. 


aANOUSK  LE.      ■ 

aANDUSK  CE. 

SAKDUaK  CS. 

sASDUSK  CR. 

ALBEBAHLE    UH 
5AUBLE    8. 
5AUBLS    B. 

K.     3AUGESN     S. 
OTTER    L  ft. 
PEARL    Et:. 
PEARL    CB. 
HOCKI    ji'JGEES 

saugeeh  a 

SAUGE5N  B 

SAIJGEiJi  i 

SAOGEEN  3 

SAUGEEN  E 

SAUGEES  S 

SAOGEEN  a 

ttasxa  b 

SAOGEEN  | 
a.  SAUGESN  B, 
J.  SAOGEEN  B. 
s.  SBUGEEN  B. 
TEESNATES  E. 
TEESHATE.3  5. 
TEE5HATEE    S. . 

SABGUIN    CS. 

SEGUIN    B. 

3UCKLES    CB. 
ODD    L. CONTROL 
BUD    iU.E    CB, 
BUD    LAKE   Ti«S, 
SOD    LAKE    II.  :V- 
3SJ1)    LAKE    TLG3 
CAHP    LAKE 
CBEEK 
CB  E  EX 

CBOTCli    LAKE 
CBOTCU    L.OBT. 
DEPOT    L.OUT. 
DUNLOP    LAKE 
DUNLOP    L.     OUT. 
ELLICI     L. 
EalEN    LAKE 
FRESH    irfAIEF 


SA1PLE    POINT    DESCRIPTION 

AI    EOI     3P.0VE    HARKHA.1 
AT    HH.2,  I    RILE    W.OP    ROUGE    Hilt 
MID     RIVERS    DB.     SCARBOROUGH 
SEHELL    HD.H.OF    FINCH    AVE. 

1     HI    £    3f    HIT    6    Dl     HKT    ""01 

AT    1ST.BD.     UPSTR.OF    L.0NTA8IO 

SHAN80SYILLE,    OLD    HBI    2 

»I     (Hl.STBANC    CO. Si). SO.  1  ! 
AT    BitDIHAND    CO.BOAD    NO,  11 
FIRST    BB.DNSIS.Df    JAtVIS    LAGOON 
AT    HNY-3    3,1    HI    EAS1    Of    H.VI.6 

AT     HIGHBAI    NO. 6    NEAB    HAR 
BBIDGE,     ISt    CONC,     N,    OF     IARA 
At    3AUSLE    FALLS 

ELDEKSL1E    TUP.    BD-     2SE26 

3RUCE    COUNTY    BD     16    S    OF    HILDHAY 

AT    coac    BD-HO. 12613    BRANT   I*P. 

AT    COSC. BD. NO. 10    BBANT    TUP. 

C05C-     KOAD,     S. B.    OF    HABKDALE 

IOSGE    ST.,     TONS    OF    UALKEBTOH 

H»Y    4,    HANOVEB 

KVY    «,    TCHH    OF    OR  OH  Alt 

JhSTE.FROH    PAISLEY 

DURBAS    CONSEBVATIOB    ABEA 

AT    HIGHWAY    NO,     21,     SQUTHAHPTCS 

At    COSC    BD    2.5    ill    E    OF    CA8GILL 

ONE    BILE    H    OP    BUKGOINB 

AT    COSC    BD    *fi-S    SAUGEEN    TBP 

NORBANBY     TBP.    ED.     I  )&  1  8 

AT    WELLINGTON    COUSTY    BD.     SO.    9 

GOUNTY    BD.  16    EAST    OF    NEDSIADI 

DBSTB-     OAS,     B,    OF    tBESBATEB 

AT    CDONTT    BOAD    BO.  1 

AT    CHEPSTOW 

At    COUSTY    BOAD    NO. 28 

AT    BKY    69    B    PABBY    SOUND 

HWY    109,    2     U.S.     OF    ELLIOT     LAKE 

BEST    ESO    OF    BOD    L.     TLGS. 

UNI     108,     BUD   LAKE 

BUD   L.ILSS    UPSTB.B1RIUH    TBE2.TS.T 

AT    DAH     "D"    BOD    LAKE    TAILINGS 
EFFLUENT    FEOfl    BOD    L.     Al    DAH    "E" 
AT    SOOTH    EHD 

NEAR    RD.     TO    STANBOCK   TOUB     SITE 
NEy    DAS    OVBRFLON,    STANROCK 
TSEATSEST    PLANT    CROTCH    LAKE    CL1 
AT    CROTCH    L. 
AT    L.     DEPOT 
IN     3*1    A    DBS  LOP    LAKE 
AT    OUTLET    OP    DUNLOP    L. 
AT    ELLIOT    LAKE    HDH.     POHPHOUSE 
CESTBAL    PARI    OF    ESISN     LAKE 
MUMt    :r  BATH  EN  »    PLANT    S     W 


1J.  J 
1.5 
J.  3 

7.0 

6.2 


5.6 

J. 3 

45.  4 
57.0 
55.  5 
56.4 
55.9 
55.8 
10.4 
51.0 
53.0 

43.5 
23.9 
59.  J 
58.0 
47.  5 
37.4 
45.2 


LOCI  IBM 

tCEE 


J6  3J1P7  033  J2 

3b  0357  JJ5  Ji 

J6  J097  311  ij. 

Jf.  0097  012  02 

04  JJ10  002  J2 

Ob  0146  DO!  J2 

17  0331  001  J2 


17    00 V6  001  Oi 

03     009S  C01  32 

14    0019  007  09 

14    0019  022  01 

14    0019  C13  02 

14    00  19  024  J  1 

14    0019  050  J  1 

14    0019  051  J l 

14    J319  037  Jl 

14    J  314  012  i) 

14    0019  02J  ^2 

i4    0019  '14R  01 

14    0019  006  J9 

14    0019  C02  02 

14     0019  0  30  01 

14    0019  019  02 

14    0019  OH  01 

14     0019  067  J  1 

14     0019  042  32 


!30 
231 
232 
233 


2.8 

16 

0170 

002 

02 

■181 

2. a 

16 

0170 

002 

Si 

'181 

11.0 

16 

0  170 

003 

02 

■18  2 

11. '7 

16 

0170 

004 

02 

.18  3 

15.6 

08 

0  1  IS 

004 

02 

513 

27,9 

08 

0135 

002 

02 

ill 

2.0 

08 

0135 

00.1 

02 

.111 

34.4 

08 

3123 

009 

02 

300 

54.6 

08 

0123 

010 

J  2 

101 

34.9 

08 

0123 

042 

0  2 

JOS 

n.7 

0  8 

0123 

045 

02 

JlO 

89.1 

OB 

0123 

036 

02 

«8 

47.6 

08 

0123 

002 

02 

295 

5S.8 

08 

3123. 

003 

02 

296 

78.2 

09 

0123 

0  05 

0  2 

298 

21.6 

oe 

D123 

007 

an 

299 

81.5 

06 

0123 

015 

Oi 

302 

D.  4 

08 

0123 

017 

83 

304 

39.7 

08 

0123 

OJB 

02 

305 

7.4 

08 

0123 

041 

02 

307 

17.0 

03 

0123 

0»3 

^l 

309 

63.2 

08 

D 1 2.3 

012 

02 

JO  L 

82.2 

oa 

0123 

0  It 

02 

303 

67.4 

08 

0  123 

0  36 

0  2- 

305 

62.1 

08 

0123 

004 

02 

297 

24.6 

08 

0123 

0  39 

02 

306 

42.0 

09 

0123 

1)4  11 

02 

309 

108 

369 
3S2 
374 
384 
403 
404 
392 
374 
.181 
401 
36B 
364 
387 
379 
185 
408 
396 


SIVER 
JASIN 


iHELTEil    V.     DK. 


SILVER    CN- 


SBlTllflELD    CB. 


SUUlri    NATION     6 


SPENCER    CB. 


SHEX.TE6    V.    BR. 

SILVER   CB. 

StllTHFIELD    CB. 

6EAR    DR. 
SCOTCH    E. 
SCOTCH    B. 
SOUTH    NATION    R 
SOUTH    NATION    ii 

coppee  cliff 
cgppeb  cliff 
finland  ce. 

JOHN    CB. 
JOHN    CB. 

junction  cr. 
junction  cb. 
junction  cb. 
junction  cb. 
junction  ce. 
junction  ce. 
junction  ce. 

JUNCTION    cb. 
JUNCTION    CB, 
JUNCTIOB    CR.     U 
HILL    DITCH 
MINIST1C    CB. 
[1IHI5TIC    CB. 
HIBISTIC    CB. 
HOOSE    CE. 
HOOSE    CR. 
KOOSE    CB. 
NOLIN    CB. 
NOLIN    CB. 
ONAPING    E. 
ONAPIHG     B. 
POLISHtSG    PONS 
ROBEStS     if. 
ROBEHIS     E. 
SPANISH    B. 
SPANISH    R. 
SPANISH    B. 
SPANISH    B. 
.SPANISH    R. 
VERMILION    B. 
VERHILIQN    R. 
V  EN  HI  LI  ON    B. 
VEBMLIOS    8. 
VERHILIOH    E. 
ViBNILLIOIS    E. 
VEKNILLION    S. 
WHITSON    H. 
BHITSON    B. 
HHITSON    a. 

DESJAHDINS    C. 
SPENCEB    CE. 
SPENCSE    CB. 


INDEX    TO    REPORT 

SAHPLE    POINT    DESCRIPTION 

CONC.     HD.,     S.    OF    GBAFTON 

AT    HUY    26 

COUNTY    BD. ,NO   64     NEAB    LOV ETT 

AT    CARLSBAD    SPRINGS 
CONC.     17,     DNSTB.     ST.    ISIDORE 
CONC.     19,     UPSTE.     ST.     ISIDOBE 
DNSTB.     FROM    C4SSELNAN    AT    DAN 
AT    DAS,    CHES1BBVULB 

DNSTB    AT    CEASAB    BD.     SUBBUSi 

BALSAM     ST.     SBSLTEB     ED    COPPER 

AT    POMEB    STBEET   COPPEB    CLIFF 

BELOB    DITCH    FKOB    JGNED   L.I1IHE 

ABOVE   DITCH    FBOH    AGNEK    L.fllNE 

AT   OOTLET  OF  KELLY    LAKE 

UPSTE.     FBOH    KELLY    LAKE 

jaSTB.    FBOH    GABSON    STP 

END    OF    HC    CHAELES     LAKE    EOAD 

AT    OBELL    STBEET    CIBSOB 

IIPSTB.SIflOi    L.AT    fiESEBYE    BOAC 

lOQFT-DPSTa.SUDBUBY    STP    OUTFALL 

AT    KELLEY    LAKE    BOAD 

AT    KING    STBEET  SCDBUIY 

AT    LASALLE    BLVD    SUDBDBY 

AT    OPEN    DITCH    BELQS     NINE    ODTFAL 

AT    FIE5T    BBIDGE    OS    AGNEW    BOAC 

ABOVE    AGNEN     LAKE    MINE    PtUlfttOUSE 

AT    BBIDGE  ON    iIGH    FALLS    IOAD 

UPSTB.     LEVACK 

DNSTB. TREATMENT    BY    FALCONOBIDGE 

DNSTB.     TOBN    OF   LEVACK 

AT    HHY     144 

IT     IHCO    TBEATHEaT    EPPLUENT 

1    N.     OPSTE.     HIGH    FALLS 

OPSTH-    LEVACK    SEPTIC    TASK 

ABOVE   BINISTIC    CB-4GNEW    BINE 

NILHET-SELLHOOD    SB., HOOSE    (1IHE 

UPSTB.  NAT. STEEL    PUNPH . , SE LLWOOD 

AI    NEBBUOOD    BBIDGE 

HWI    17,8    B.E.   JUNCT    68   E    17 

AT    HIGH    PAILS 

AT    BBIDGE    S.TOBS    OF    HASSEY 

UPSTBEAH    OF    E-B.EDDY    ESPANOLA 

DNSTB.     JONCT.    WITH    HHITSON    B. 

DNSTB.     CPB    YABDS,     CAPBEOL 

AT    FT.     OF    BASS   L. UPSIS -CAPR EOL 

HWY     17,     2    H.    E.    OF    VHITEFISH 

DOHLING,     6    3.    ft.     CHELHSFORD 

ON    EOAD    TO    VAL   TliERESE 

DOWNSTBEAfl    OF    HCCHABLES    LAKE 

AT    BBIDGE    IB  CHELHSFOBD 

HKY    634,     N.     OF    YAL    CAP.ON 

BBIDGE    IN    THE   COHN.     OF    BEADLEY 

UPSTB.     CONF.    VITH    SPENCEB    CB. 

AT    CQDTES    ROAD,    D0NDA5 

AT    VALEHS    SIDE    EOAD    CDLVEBT 


LOCATION 

HILE4GE 

CCEE 

0.  8 

06    0142    001    0/ 

0.6 

03    0047    001    02 

0.2 

06    0152    001    02 

51.6 

IS    2070     130    02 

30.2 

16    2070     040    02 

31.7 

18    2070    060    J2 

39.0 

18    2070    100   02 

58.0 

18    2070    110    02 

SI. 9 

14    0028    005    02 

B2.3 

14    0028    041    02 

S3.  1 

14    0028    044    02 

65  .-9 

14    0028    023   02 

66.2 

14   0028    024    02 

76.4 

14    0028    003   02 

80.8 

14   0028    004    02 

90.6 

14    0  0  28    0  17    0  2 

68.6 

14    0  02  8    0  34    01 

93.  3 

14    0026    042    J2 

70.2 

14    0028    046    02 

SO.  3 

14    0028    047     02 

81.  1 

14    0028    018    02 

65.3 

14    0028    049   02 

B6.2 

14    0028    040    02 

67.4 

14    002B    025    02 

59.8 

14    002S    021    02 

59.6 

14    002B    022    02 

49.8 

14    0028    053    02 

111.4 

14    0028    014    02 

1  13.  0 

14    0020    015    02 

109.7 

14    0028    018   02 

B6.9 

14    0028    043   02 

87.5 

14   0028    0  54    Ja 

106.8 

14    0028    012    02 

1  10.2 

14    0028    013    02 

56.6 

14    0028    052    09 

146.8 

14    0028    01102 

149.9 

14   0028    032    02 

25.8 

14    0028    001    02 

38.4 

14    0028    002   J2 

53.  1 

14   0028    020    02 

18.  7 

14    0028    036    83 

31.4 

14    002B    045    02 

79.4 

14    0026    036    02 

134.2 

14  0028    009   02 

137.6 

14    0028    010    02 

65.4 

14    0028    027    02 

95.8 

14    0028    033    02 

127.1 

14    0028    050    0  2 

64.4 

14   0028    051    02 

86.  5 

14    0028    COS    02 

97.7 

14    0028    028    02 

80.6 

14    0028    030    02 

1.6 

09    0008    002    02 

2.3 

OS    0008    001    02 

27. fc 

09    0008    004    02 

P  n :.  5 

NO. 


255 

60 

l>58 

64  3 
641 
642 
642 
543 

412 
4  38 
441 
426 
427 
410 
411 
421 
435 
439 
444 
445 
446 
447 
4  37 
429 
424 

425 

451 

419 
420 
422 
4  40 
452 
417 
418 
450 
416 
433 
408 
409 
422 
435 
443 
413 
415 
415 
430 
433 
448 
449 
414 
431 
432 

318 
317 
319 


PUST  in*     :f   1  Li K    EBY180!ME.<T 


It'JJLU     S. 


TI2!i;,'r',    Cfc. 

; ui;k:v  ch. 

TilLSSALO:.    s. 
tHESJALC*     !. 

AUiiES  LAKE 
BILStll  L.  our 
BSJ'Et  CE. 
BAIT  KB  ca. 
iiJV.i  C3. 
bEAVEfi    CB. 

so*  na  out. 

BUCKHO^A    L.'JUT 

snanr  ». 

C*8SFE$    L.     'J'JT 

CE5TSE    L.O'jT- 

CHAS2C2    L.our 

ZLEAB    L.     CUT. 

COLO    CB. 

t».  FBD(1    CEKILE*    L. 

CB,     TO    BOW    L 

CBCBE    B. 

CBOhE    B, 

^BOME    B, 

CJJCSS    fi. 

^Rowe  r. 

CHOKE    R. 

CEOsi  a. 

CHOSE  h. 
CBOBE  B. 
DEES  CB. 
DEF.B    CB. 

DffAf,   s. 

FABBiU  CR. 
OULI.  L.  OUT 
JULL  B. 
3ULL  A. 

am. i  H. 

GULL    o- 
S#lS    B. 

HEAD    LAKE    O'jT. 
rSDIKH    B. 
JACKSOH    CB. 
LOVESICK    L.  JUT 
HlSSISSAiUA    a. 
HONgUOH    S  . 
HJRTH    B. 
HURTH    ri. 
OTONABcE    F, . 
QTOHAEEE    5. 
HCitai    B. 
OTOHABIE    8. 
CTCHA3EE    H. 
CUSE    B. 
00  JE   a. 
PAUDA3K    i    . 

paueas;i   S. 


i hue*  re  ht?re; 

SA.1PLE    PuIHT    J2SCalPTli;9 

AT     tilJrlHAfl     Ku.  2    HJ-ST     JF    TILfc1!;.)* 
I™    l:j.  hu.  jScj  .  11    iOJT  tiWOLD 
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AT    ST    01  A 
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AT    1ST. 68.1     H.S.OP     KESIIOUST 

HWK    35,     FESELON    FALLS 

H«  V    121,    ^    n,    i.    ny   CARDtFr 

AT    murtBAi     HO    620    77-  1 

HrfY     ;-J,     Y0UHG2    P.IW7 

till    JJ    L'RIDCE    IS    FP.ASKFOBO 

upsTB.raon   ruADii   tailiejs 

JhSTB-FABADAE    Blue    TULIJIiS 

hb«   7,   niRtioBi 

cbobf.  bsio-jE  sear   healt  fall; 

b»idoe  oh  cordou  bo  rockdale  ?. 

BHIDGE    OH     LSI   SO    ABOVE    BeiMOlll 

i-JROCVA    L.    CUTLET    Oln 

aHIDSE    OB    CORDOVA    SINES 

5ESB    THE    COBBLIHITl    OF    LIKE 

HHt     23    PAUDASK    L.     OUTLET     H     1 

BELOB    C0BF.B1TU    CR.FBOH     EOB    1. 

DHSTS.    FBOB    BICBOrT  flIHE    UGS. 

AT    BOLLASTOH    LAKE    'JOTLEI    DAM 

K»y     519,     12    H.     S-B    HALIBUBIOH 

DKSII.     FBOB     DIHO    TL33,l)ISa    IIDAB 

iIBI    35,BOOBE    fALLi 

KB!    35,    COBOCOHK 

HHt    35,     B.     OF    CABBABVOH 

1.3     B.     BSSTS,     FBOK     .1ISDEB 

HKJ    35,     t    BILE    OPSTa.SISOEH 

[[VI    503    BBXDSE,    HOHLABD 

IIBY     12  1,     HALIBOBTOB 

flfiST    B01D    SOUTH    07    KEENE 

DALHO'JSIE    ST.,     f EITCHBOBOU,",!; 

ilHTf     2d,     BURLEIGH.    VALLS 

IIWI     36,     1    K.    S.    OF    BUCKBOBH 

AT   CO.     BD.     BO.     2,     SEAlSBAVE 

SfllCtii    HEAS    B    9    6*S     KEl-noST     L. 

AT    BRIDGE    OB    BLUE    HOUHTAIB    DC. 

BBBSFOBTH    BS.  B    H.  S.  PET  EBBi.BOU ^H 

H'JY    7,     ?ETEi30BS33H 

::  U  A  .!    TO    UASSAtl    BiLl.5 

LJCK    25,     LAEEFIELD 

AT    LOCK    BO.  19    ?£I  i.  B  BU  SOU  „  r. 

AT    BBI.H0.U5 

1ST    COBCBOBflStB.  PfiOH    H0BB3CC 

liltl   BAT   HEAR    10JTH    JF   OEE?   is 

AT    PAUDAiH    I.     S0A.1     '"      , 


1  16.0 

I^J.3 

dJ.3 

97.  si 

ca.6 

52  -  ^ 

115. : 

1 22 .  S 

i  it.-a 

155.D 
1*2.  1 

tb.  i 
!  jo.  t 
7.5 
117.  3 
1  17.0 

.1.  1 

ia.  l 

56.  3 

SM 

ti.i 

81.9 
106.9 
103. 7 
123.9 

64.  B 
196.9 
152. a 
179.6 
166.  3 
203.2 
1B7.  t 
191.2 
l'J.3 
207.  o 

63.9 

93.2 
n5.  y 

122.9 

130.5 

53.3 

CI.  5 

J'.P 

"d.5 

93.  1 

98.5 

69.9 

69.7 

ij.0 

123.2 

1  10.  1 


S  9     I  ■;  1  S     !3&    3  ,■ 
OJ      ) J  1  i    ,]  1 1     j  < 

)*     2  JJ  1     JJ  1     .li 
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17  002  1  395  1^ 
17  3J21  396  32 
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17  032  1  J  25  0* 
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5f  7 

59i 
5'B 

5a' J 

5S6 

579 
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Sifl 
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5  83 

2.15 
570 
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570 

2  72 

^77 
">  i  i 


=  7J 
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SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE:  UKE  SUPERIOR 

SAMPLE  POINT:  INSIDE  EA5TERN  GAP  THUNDER  BAY 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 
STATION  ID:   01 -0000- 001 -01 


STAT 

ON 

TYPE: 

LAKE 

MAJOR    BASIN:     GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR    SASIN:     LAKE 

SUPERIOR 

001 

STN   NO: 

1 

LAT: 

LONG: 

U    T    M: 

16    0338850 

0   5368250 

0    4           REGION:    06 

931 

eo 

81 

84 

805 

3 

1 

33 

34 

t<i 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN      5TN    SAMP      PJ 

SAMPLE 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

lOTAL 

FILTERED 

FlLTEFlED 

OY   MO 

YR 

LMT 

DIST    BRG    DEPTH 

NO 

CO LI  FORM 

COLIFQRM 

ENTER. 

T  EMP  . 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

FEET                MTRS 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

DEG  c 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

-     MCi/L 

23    OS 

7B 

1205 

.3 

20071 

3300. 

8. 

12. 

11.0 

10.0 

2.1 

0,015 

0.002 

O.OIOL 

26   06 

78 

1430 

.3 

20095 

26O0. 

200. 

68. 

14.0 

9.0 

2.2 

0   026 

0.002 

31    0? 

78 

1015 

.3 

201  19 

160. 

20. 

32. 

H.S 

8.7 

1  .5 

0,010 

0.003 

30   08 

7B 

1015 

.3 

20143 

930. 

4. 

12. 

13.0 

8.S 

1  .6 

0007 

0.001 

25    09 

7B 

1045 

.3 

20167 

360. 

4.        L 

56. 

10.0 

9.0 

1  .  1 

0    007 

0.003 

23    10 

78 

1105 

.3 

20191 

100. 

12. 

32. 

6.0 

10.4 

1  .8 

0   012 

0.001 

1125 

.3 

20179 

4. 

4.        L 

4.       L 

7.0 

1  1  .4 

0.6 

0   003 

0 . 00 1 L 

MAXIMUM 

3300. 

200. 

68. 

14,0 

1  1  .4 

2.2 

0.026 

0  -  003 

0.010 

AVG 

OR    GEOM    MN    ( ■ ) 

293  .  • 

11.*    D 

22 .  •    D 

10.4 

9.6 

1  .6 

0.01  1 

0.002D 

o . o i oo 

MINIMUM 

4. 

4. 

4. 

6.0 

8.5 

0.6 

0    003 

o .  oo  i 

O.O'O 

NO  OF  SAMPLES 


20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

14 

1« 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN   SAMP      PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

total 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

COND. 

TURil. 

DY    MO 

YH 

LMT 

OIST 

BRG    DEPTH 

KJElOAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

25C 

forma;:In 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MS/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

22    05 

78 

1205 

.3 

0.440 

0.007 

0.110 

0.1270 

0.430< 

0.557 

70.0 

3.0 

73 

3.30 

26   06 

78 

1430 

.3 

120    0 

5.0 

126 

3.70 

31    07 

78 

1  015 

.3 

60    0 

10.0 

11  1 

9.80 

30   08 

78 

1015 

.3 

70.0 

5.0 

(09 

9.20 

25   09 

78 

1045 

.3 

100.0 

5.0 

122 

S.90 

23    10 

78 

1105 
1125 

.3 

.3 

60.0 

50.0 

3.0 

1  .0 

108 
102 

7.00 
1  . 

MAXIMUM 

0.440 

0.007 

0.110 

0.  127 

0.430 

0.557 

120.0 

10.0 

126 

9 .  ISO 

AVG 

OR    GEOM 

0.440 

0.007 

0.110 

0.127 

0.430 

0.S57 

75.7 

4.6 

107 

5.70 

MINIMUM 

0.440 

0.007 

0.110 

0.127 

0.430 

0.557 

50.0 

1  .0 

73 

1  . 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR  STN   STN  SAMP   PJ 

DY  MO  YR  LMT  DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

26  06  78  1430  .3 

31  07  78  1015  .3 

30  08  78  1015  .3 

25  09  78  1045  .3 

23  10  78  1105  .3 

1125  .3 


56 

S2 

55 

CHLORIDE 

TOT 

ALK 

P 

HG/L 

AT 

LAB 
MG/L 

AT    LA 

8.0 

45 

7.10 

3.0 

43 

7.40 

2.0 

45 

7.30 

4.0 

45 

7.60 

2.0 

43 

7.40 

1  .0 

43 

7.70 

71 
PH 
IN      SITU 


1  1 

208  7F> 

TOTAL  CALCUL 

IRON  HARDNESS 

MG/L  MG/L 


0.250 


52.0 
60.0 
50.0 
52.0 
48.0 


6B 

265 

225 

229 

COLOUR 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

HA2EN 

AROENIC 

COPPER 

LEAD 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

15 

0.004L 

0.004 

0.006 

5 

0.004L 

0.004 

0.006 

5L 

0.004L 

0.004 

0.01)6 

70 

10 
5 

MAXIMUM 

8.0 

AVG    OR    GEOM   KN     1 • 1 

3.3 

MINIMUM 

1.0 

NO    OF    SAMPLES 


7.70 
7.42 
7.10 


8.0 
7.9 
7.8 


0.320 
0.285 
0.250 


52  0 
49.7 
46. 


70 

too 


0 .  004 

0.0040 

0.004 


0.004 
0.004 
0.004 


0.D06 
0.006 
0.006 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


36  06  7B  1430 
31  07  7B  101 S 
30  08  7B  1015 
25  09  7B  1045 
23  10  78  1105 
1125 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


215 

249 

201 

238 

272 

217 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

AVA1 LQLE 

TOTAL 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

CYANIDE 

COBALT 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L    CN 

MG/L 

0.001 

0.004 

0.014 

0.001 

0.01L 

0.001L 

0.001 

0.004 

0,014 

0.001 

0.01L 

0 . 00 1 L 

0.001 

0.004 

0,014 
0.016 
0.  01  6 
0.016 

0.001 

0.01L 

O.OOI L 

0.001 

0.004 

0.016 

0.001 

0.01 

O.OOI 

O.001 

0 .  004 

0.015 

o.ooi 

0.010 

O.OOID 

0.001 

0.004 

0.014 

o.ooi 

0.01 

0.001 

B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


LAKE  SUPERIOR 

OFF  MOUTH  OF  KAMINIST IOUIA  RIVER 

LAKE 


934 

90t 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP      PJ 

SAMPLE 

SCO 

DY   MO 

YR 

LMT 

OIST 
FEET 

BRG    DEPTH 
MTRS 

NO 

IB    01 

7B 

0915 

.3 

20014 

4 

13   02 

78 

1420 

.3 

20022 

20   03 

78 

1100 

.3 

20035 

4 

17   04 

78 

1450 

.3 

20049 

22   05 

78 

1225 

.3 

20072 

26   06 

78 

1500 

.3 

20096 

6 

0 

31    07 

78 

1040 

.3 

20120 

30   09 

78 

1415 

.3 

20144 

25   09 

78 

1135 

.3 

20168 

S3    10 

78 

1130 

.3 

MAXIMUM 

20192 

AVG 

OR    GEOM    MN    (  ' 

MINIMUM 

STATION   10:      01-0000-002-01 

MAJOR 

IASIN:     GREAT     LAKES 

STORET   CODE: 

02 

MINOR 

3ASIN:     LAKE 

SUPERIOR 

001 

U    T    M 

16    0336650.0    5362000 

0    4            REGION:     06 

80 

81 

B4 

B05 

3 

1 

33 

3-i 

TOTAL 

FECAL 

M.  F  . 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

FI LTEPED 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

TLUP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

MF/100ML 

MF/10QML 

MF/100ML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MC/L 

0.0 

13. S 

6.5 

0,060 

0.006 

1 1000E+1 

70- 

1 500 .       G 

2.0 

11.4 

6.0 

0    066 

0.007 

800. 

A. 

430. 

1  .5 

6.4 

6.0 

0,077 

0.007 

310. 

24. 

1  16. 

oo 

9.0 

2.2 

0    043 

0,004 

12400. 

600.       G 

84. 

13.5 

5.7 

3.9 

0,079 

0.003 

10000. 

340. 

120. 

12.5 

7.1 

1  .8 

0,050 

0.003 

3600. 

2300. 

156. 

13.0 

3.4 

2.0 

D .  03  2 

0.004 

63000. 

3700. 

396. 

14.0 

4.4 

2.9 

0.074 

0.002 

300. 

4. 

4. 

10.0 

10.2 

1  .0 

0.009 

0.002 

20. 

8. 

4. 

7.0 

11.6 

0.4 

0.008 

0.002 

11000E+1 

3700. 

1 500 . 

14.0 

13.5 

6.5 

0.079 

0.007 

256B.- 

SO.  •   U 

97."    U 

7.4 

B.5 

3.3 

0.050 

0.004 

20. 

4. 

4. 

0.0 

3.4 

0.4 

0.008 

0.002 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  hi  T  D 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


B.O.W./   SITE:    LAKE   SUPERIOR 

SAMPLE    POINT:    OFF    MOUTH   OF   KAMINISHOUIA    RIVER 

STATION    TYPE:     LAKE 


MAJOR    BASIN 
MINOR    BASIN 


GREAT     LAKES 
LAKE    SUPERIOR 


DATE    OF    REPORI        2D    "t.  !     /y       KAGC 
STATION     ID:       01 -0000-002 -01 


STORET    CODE;     02 
001 


U    T    M:     16    0336550.0    5362000.0    4 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

14 

SAMP    DTE 
QY    MO    YR 

HOUR 
LMT 

STN 

DIST 
FEET 

STN    SAMP       PJ 
BRG    DEPTH 
MTRS 

Fi  LTERED 

AMMONIA 

MG/L 

TOTAL 

KJELDAKL 
MG/L 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

1NRGNC 

N 

MG/L 

TOHL 

ORGNC      N 

l.'G/L 

TOTAL    N 
MG/L 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

cond . 

25C 
UMHOS 

18    01 
13   02 
20   03 
17    04 
22    05 

78 
7B 
78 
78 

78 

0915 
1420 
1100 
1450 
1225 

.3 
.3 

3 
.3 
.3 

O.OIOL 
O.OIOL 
0.010 
0.060 
0.  140 

1  .100 

0.800 
0.820 
0.  440 
0.680 

0.01  1 
0.012 
0.009 
0.005 
0.007 

0.020 
0.040 
0.020 
0.230 
0.060 

0.041 
0.062 
0,039 
0.295 
0.207 

1  ,  01)0 
0.7110 
0  .  f  I 1 0 
0.300 
0.540 

1.131 
0.852 
0.849 
0.675 
0.747 

130.0 
100.0 

4.0 
10.0 

io.o 

10. 0 

148 
155 
135 
121 
142 
136 

26   06 

78 

1500 

.3 

60  . 0 

5.0 

124 

31    07 

78 

1040 

.3 

80.0 

5.0 

138 

30   08 

7  8 

1415 

.3 

93  . 0 

4.0 

116 

25   09 

78 

1135 

.3 

45 .  o 

2.0 

103 

23    10 

7B 

1130 

.a 

.i»b 

MAXIMUM 
OR    GEOM   MN    (') 

MINIMUM 

0.140 

O.046O 
0.010 

1  .  100 
0.768 
0.440 

0.012 
0.009 
0.005 

0.230 
0.074 
0.020 

0.295 
0.129 
0.039 

1  .  090 
0.722 
0.380 

1.131 
0.851 
0    675 

130.0 
85.0 
45.0 

10.0 
6.3 
2.0 

155 

132 
103 

NO    OF    SAMPLES 


16 

56 

52 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN   SAMP      PJ 

IURB. 

CHLORIDE 

TOT 

ALK 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG    DEPTH 
MTRS 

FORMAZIN 
UNITS 

MG/L 

AT 

LAB 
MG/L 

18    01 

78 

0915 

.3 

5.60 

10.0 

13    02 

78 

1420 

.3 

6.40 

11  .0 

20    03 

78 

1100 

.3 

3.20 

6.0 

17    04 

78 

1450 

.3 

5.40 

5.0 

2  2    05 

78 

1225 

.3 

B.00 

26    06 

78 

1500 

.3 

6.00 

8.8 

47 

31    07 

78 

1040 

,3 

4.40 

5  .0 

44 

30  oa 

78 

1415 

.3 

4.60 

7.0 

47 

25    09 

71 

1135 

.3 

4.70 

2.0 

45 

23    10 

78 

1130 

:; 

MAXIMUM 

2.50 
8.00 

2.0 
11.0 

43 
47 

AVO 

OR    GEO» 

5.08 

6.4 

45 

MINIMUM. 

2.  SO 

2.0 

43 

AT     LAB 


00 
30 
20 
70 
70 

70 
38 
.00 


203 

76 

6B 

265 

225 

TOTAL 

CALCUL 

COLOUR 

TOTAL 

TOTAL 

IRON 

HARDNESS 

HAZEN 

ARSENIC 

COPPER 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

0 

550 

0 

400 

0 

450 

0 

300 

0 

130 

0 

550 

0 

366 

0 

130 

52 

0 

50 

□ 

54 

0 

50 

0 

46 

0 

54 

0 

50 

4 

4B 

0 

30 

0.004L 

0.007 

15 

0.001 

30 

0.003 

5 

0.004L 

o.oo  a 

5L 

0.00IL 

30 

0.004 

0.007 

17D 

0.004D 

0.0030 

5 

0.004 

0.001 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY   MO    YR    LMT         OIST    SRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


26  06  78  1500 
31  07  78  1040 
30  OB  76  1415 
25  09  78  1135 
23    10    78    1130 


239 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 

TOTAL 

CADMIUM 

MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

201 

TOTAL 
MN 

MG/L 

238 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

217 
TOTAL 
COBALT 

MG/L 

.aoSL 

0.001 

0.007 
0.001 

0.026 
0.019 

0.003 

0.001L 

.010L 

0.001 L 

0.140 
0.002 
0.001 L 

0.011 

0.005 

0.001L 

o.oou 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MIS     [  '  i 

MINIMUM 


0.Q10  O.OOi  0-  MO  0.028 

0.008D  0.00  ID  0.030D  0.016 

o.oos    o.ooi    a. ooi    0.005 


0.003 

0  001 

0.002D 

0.0&1D 

0.001 

0.001 

NO  OF  SAMPLE5 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


LAKE  SUPERIOR 

NEAR  PULP  MILL  MISSION  BAY  THUNDER  BAY 

LAKE 


MAJOR    BASIN:     GREAT    LAKES 

MIKVOR    BASIN;     LAKE    SUPERIOR 


STATION  ID;   01-0000-003-01 


STORET  CODE:  02 
001 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  B5PTH 
FEET       MTRS 


22  05  78  1355 
25  06  78  1 130 
31  07  7B  1135 
30  08  78  1240 
25  09  78  1310 

23  10  78  1230 


.3 

.3 

.3 

i 

.3 

.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (*> 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT   DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


22  05    78     1355 
25    06    78     1130 
31     07    78    1135 
30  08   78    1240 
25   09    78    1310 

23  10   7B    1230 

.3 

.3 

.3 
.3 
.3 

..J 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     (  •  i 
MINIMUM 

LONG: 

U    T    M: 

16    0336550 

.0    5357325 

,0    4             REGION       06 

934 

SAMPLE 

901 
SCO 

SO 
TOTAL 

81 
FECAL 

B4 
M.F. 

BO  5 
WATER 

3 

DISS. 

1 
5- DAY 

33 
TOTAL 

34 

FI LTERED 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

TEMP  . 

02 

BOD 

P 

REACT IVE 

MF/100ML 

MF/IOOML 

MF/I00M.L 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P 

MG/L 

20062 

S8000. 

10.       L 

10. 

12    5 

8    0 

4.6 

0.034 

0 

002 

20086 

0 

22000E-H 

1700. 

10.        L 

12    5 

7     1 

4.4 

0    024 

0 

002 
002 
002 

20110 
201  34 

3000  - 
1 7000 . 

1300. 
50. 

4  . 
10.        L 

1  1    0 
14.0 

7.0 
2.8 

5.  1 
6.4 

0.012 
0.043 

0 
0 

201  58 

6900. 

60. 

140. 

1  1  .0 

7.6 

4.5 

0.036 

0 

002 

20182 

1500. 

52. 

64. 

6.0 

B.B 

4.4 

0.023 

0 

002 

22Q00E+1 

1700. 

140. 

1 4.  a 

8.6 

E.4 

0.043 

0 

.002 

14726. * 

1 23. *    D 

18.-    D 

11  .3 

6.9 

4.9 

0.030 

0 

.002 

1500. 

10. 

4. 

6.0 

2.8 

4.4 

0.012 

a 

.002 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

19 

20 

21 

32 

17 

18 

23 

5 

6 

14 

FI LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FI L1ERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

cowo. 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLI DS 

25C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

0.010L 

0.44O 

0.009 

0.050 

0.069 

0.430 

0.499 

110.0 
130.0 
30.0 
140.0 
130.0 
10D.0 

S.O 
10.0 

5.0 
10.0 

6.0 

3.0 

132 
126 
1  22 
146 
149 
132 

0.010 

0.440 

0.009 

0.050 

0.069 

0.430 

0.499 

140.0 

io.o 

149 

0.01  OP 

0.440 

0.003 

0.050 

0.069 

0.430 

0.499 

115.0 

6.5 

135 

o.oio 

0.440 

0 .  009 

0.050 

0.069 

0.430 

0  .499 

90.0 

3.0 

1  22 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  I 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


DATE    Of    REPORT       25    OCT    79       PAGE 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    VR    LMT         OlST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


22  05  78  1355 
25  06  7B  1130 
31  07  78  1135 
30  08  78  1240 
25    09    78  1310 

23  10    78  1230 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAX  I  MUM 

AVE    OR    GEOM    MN     (•) 

MINIMUM 


IS  56 

TUR8.  CHLORIDE 
FORMAZIN  MG/L 

UNITS 


6 

90 

4 

30 

3 

50 

4 

90 

4 

40 

3 

30 

6 

SO 

4 

55 

3 

30 

52 

TOT    ALK 

AT    LAB 

MG/L 


45 
41 
45 
45 


44 
41 


55 
PH 
AT    LAB 


6  .  90 
7.30 
7.00 

7.10 
7.10 

7.30 


71 

PH 
IN      SITU 


6.3 
7.0 
7.5 


6.9 
6.3 


208  76 

TOTAL  CALCUL 

IRON  HARDNESS 

MG/L  MG/L 


0.4S0 
0.340 


0.450 
0.3<)5 
0.340 


52.0 
48  .0 
44.0 


68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 


225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 


229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 


30  0.007  0.005L 

30  0.007  0.0051 

20  0.00  7  0.0051 

30  OOOIL  O.OIOL 

30  0.001L  0.01 01 


30 

0.007 

0.010 

28 

0.005D 

0.007CI 

£0 

0.001 

0.005 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DV  MO  VR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  06  78  !  130 

31  07  78  1135 

30  08  78  1240 

25  09  78  1310 

23  10  78  1230 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (  •  I 

MINIMUM 


215 

249 

201 

23B 

217 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

CAOMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

COBALT 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MO/I. 

MG/L 

0.001 

0.006 

0.O37 

0  .  002 

0.001L 

0.001 

0.006 

0.037 

0,002 

0.001 L 

0.001 

0.006 

0.037 

0.002 

0.001 L 

O.OOtL 

0.003 

0.035 

0.0011. 

0.001L 

0.0011. 

0.003 

0.035 

0.0011. 

0.001 L 

0  .  00 1 

0.006 

0.037 

D .  002 

0.001 

0 . 00 1  D 

0.005 

0.037 

0.002D 

0 .  00 1 0 

0.001 

0.003 

0,036 

0.001 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  LAKE  SUPERIOR 

SAMPLE  POINT:  NEAR  PROVINCIAL  MILL  EASTERN  GAP  THUNDER  BAY 

STATION  TYPE-  LAKE  MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

MINOR  BASIN:  LAKE  SUPERIOR 


LAT: 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
BY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTHS 


22  05  78  1200 
26  06  78  1420 
31  07  78  1010 
30  08  78  1025 
25  09  78  1040 

23  10  7B  '040 


LONG: 


STATION  ID:   01-0000-004-01 


STORET  CODE:  02 
001 


U  T  M:  16  0339500.0  5366400.0  4 


934 

SO 

81 

64 

805 

3 

1 

33 

34 

SAMPLE 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

TOTAL 

FILTERE 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

p 

REACTIV 

MF/100ML 

MF/1 OOML 

MF/lOOMI. 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/ 

20070 

4300. 

4.        L 

4.       L 

9.0 

9.6 

5.4 

0.014 

0.002 

20094 

1000. 

112. 

1  40. 

14.5 

8.0 

5.8 

0.021 

0.002 

201  18 

1000. 

68. 

GO. 

11  .5 

S.  1 

2.1 

0.022 

0.005 

20142 

320. 

4. 

12. 

12.5 

8.1 

1  .3 

0.013 

0.003 

20166 

16000.       G 

4.        L 

600.       G 

10.0 

9.0 

3.0 

0.044 

0.00  4 

20190 

2300  . 

104. 

1500.       G 

6.0 

10.5 

1  .4 

0.011 

0.001 

19 
FI LTERED 
AMMONIA 
MG/L 

O.OIOL 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ] 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


22  05  78  1200 
26  06  7B  1420 
31  07  78  1010 
30  08  78  1025 
25  09  78  1040 

23  10  78  1040 


.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
,3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 


16000. 
1923. * 
320. 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.310 


310 
310 
310 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

O.OH 


0.01  I 

o.oi  i 

0.01  1 


112. 
IS.* 

4. 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0.110 


150O. 
84." 


17 
INRGNC 


MG/L 
0.131 


0 

110 

0.131 

0 

110 

0.131 

0 

110 

0.  131 

14.5 
10.6 
6.0 


TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 


10.5 
6.9 

8.0 


23 
TOTAL  N 


MG/L 
0.431 


0.300 

0.431 

0.300 

0.431 

0.300 

0.431 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


320 

140 

60 

70 

130 

70 


320.0 
131  .7 
60.0 


0.044 

0.005 

o.oio 

0.021 

0.003 

0 . 0 1 00 

0.011 

0.001 

0.010 

6 
SUSP. 

SOLIDS 
MG/L 

5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
10.0 
5.0 

10.0 
5.8 
5.0 


6 


9a 

125 
113 
1 1 1 
127 
107 

127 
113 

96 


1 


14  16 

cono,  turb 

250  formaz:n 

UMHOS  UNITS 


9.20 
6.80 
1  2  .  00 
1  6 .  00 
22  .  00 
1 0 .  00 

22.00 

12.67 

6.63 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR  STN   STN  SAMP   PJ 

DY  MO  YR  LMT  DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

26  06  78  1420  .3 

31  07  78  1010  .3 

30  08  78  1025  .3 

25  09  78  1040  .3 

23  10  78  1040  .3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (•) 

MINIMUM 


M 

52 

55 

CHLORIDE 

TO! 

ALK 

P 

MG/L 

AT 

LAS 
MG/L 

AT    LA 

8.0 

37 

6.90 

3.0 

43 

7.40 

2.0 

45 

7.20 

3.0 

44 

7.30 

2.0 

43 

7.40 

8.0 

45 

7.40 

3.6 

42 

7.24 

71 
PH 


208 

76 

68 

225 

229 

215 

TOTAL 

CALCUL 

COLOUR 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

IRON 

HARDNESS 

HAZEN 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.300 

50.0 

40 

0.005 

0.005L 

0.DC1L 

50.0 

5 

0 .  005 

O.0O5L 

0.001 L 

50.0 

15 

0.005 

0.005L 

0.001L 

0.  400 

54.0 
46.0 

15 

0.400 

54.0 

40 

0.005 

0.005 

o.ocn 

0.350 

50.0 

19 

0.005 

0.005D 

0.00  ID 

0.300 

46.0 

5 

0.005 

0.005 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  06  78  1420 

31  07  78  1010 

30  OS  78  1025 

2S  09  78  1040 

23  10  78  1040 


.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 


249 

201 

238 

217 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ZINC 

MN 

NICKEL 

COBALT 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.005 

0.016 

0.001L 

0.001 L 

0.005 

0.016 

0.001L 

0 .001 L 

0.005 

0.016 
0.033 
0.  033 

0.001L 

0 . 00 1 L 

0.005 

0.033 

0.001 

0.001 

0.005 

0.023 

0  .  00 1 0 

0 . 00  1  D 

0.005 

0.016 

0.001 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 


LAKE  SUPERIOR 

NEAR  ABITIBI  THUNDER  BAY  PAPER  MILL  SLIP 


STATION  TYPE;  LAKE 


MAJOR  BASIN: 
MINOR  BASIN: 


GRtAT  LAKES 
LAKE  SUPERIOR 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 
STATION  ID:   01-0000-005-01 


STORET  CODE:  02 
001 


STN   NO: 

5 

.a 

LONG: 

U    T 

M: 

16    0340425 

0    5370550 

0    4             REGION:     06 

934 

ao 

81 

04 

B05 

j 

1 

33 

34 

19 

SAMP   OTF 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

SAMPLE 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

WATER 

DISS. 

5  -  DAY 

IOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

NO 

COL  I  FORM 

COLIFOBM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/IOOI'L 

MF/100ML 

060   C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

22   05 

78 

1  140 

.3 

20068 

4. 

L 

4. 

L 

4.        L 

7.5 

12.2 

1  .4 

0.002 

0.001 

O.OlOL 

26    06 

78 

1410 

.3 

20092 

48. 

4. 

L 

4,        L 

10.5 

10.6 

5.0 

0014 

0.001 

31    07 

76 

1000 

.3 

201  16 

140. 

4. 

4.        I- 

11.0 

9.9 

2.2 

0    004 

0.001 

30   OB 

78 

1030 

.3 

20140 

4. 

L 

4. 

4.        L 

9.5 

10.  1 

0.2 

0.001 L 

0 .  00  1 

25    09 

7fi 

1015 

.3 

20  I  64 

10. 

4. 

L 

4. 

10.0 

10.8 

1  .2 

0    001 

0.001 

S3    10 

76 

1020 

.3 

20188 

4. 

t 

4. 

L 

4.        L 

6.0 

11.4 

0.4 

0    005 

0.001 

MAXIMUM 

140. 

4. 

4. 

11.0 

12    2 

SO 

0.014 

0.001 

0.010 

B  V  G 

OR    GFOM   MN    t -  ) 

13.  • 

0 

4.* 

D 

4.  •    0 

9.  1 

10   8 

1     7 

0.0050 

0.001 

0 .  0 1 00 

MINIMUM 

4. 

4. 

4  . 

6.0 

9   8 

0.2 

0 .  00 1 

0.001 

0.010 

NO  OF  SAMPLES 


20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pd 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGKC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP  . 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

22    05 

78 

1140 

.3 

0.120 

0.004 

0.2SO 

0.274 

0.  110 

0 .  384 

55.0 

1  .0 

26    06 

78 

1410 

.3 

120.0 

5.0 

31    07 

78 

iooo 

.3 

45.0 

2.  0 

30    OB 

78 

1030 

.3 

65.0 

1  .0 

25   09 

78 

1015 

.3 

60  .0 

1  .0 

23    10 

78 

1020 

.3 

45    0 

1  . 0 

MAXIMUM 

0.120 

0.004 

0.260 

0.274 

0.  1  10 

0.3B4 

120.0 

5.0 

AVG 

OR    GEOM   Ml 

0.  120 

0.004 

0.260 

0.2  74 

0.110 

0.3H4 

65.0 

1  .8 

MINIMUM 

0.  120 

0.004 

0.260 

0.274 

a .  1  io 

0.3114 

45.0 

1  .0 

COND.     TURB. 

25C   FORMAZIN 
UMHOS     UNITS 


99 
11  4 

10? 
101 


114 

2.  30 

105 

1  .47 

98 

0.  72 

NO  OF  SAMPLES 


56 

52 

55 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pd 

CHLORIDE 

TOT 

ALK 

PH 

DY    MO    YH 

LMT 

OIST 
FEET 

BRG    DEPTH 
MTRS 

MG/L 

AT 

LAB 
MG/L 

AT    LAB 

26    06    78 

1410 

.3 

2.0 

43 

7    20 

3t     07    78 

1000 

.3 

2.0 

42 

7.60 

30    OB    78 

1030 

.3 

2.0 

45 

7    80 

25   09    78 

1015 

.3 

2.0 

43 

7.  BO 

23    10   78 

1020 

.3 

2.0 

42 

7.  BO 

MAXIMUM 

2.0 

45 

7.80 

AVG 

OR    GEOM  MN 

2.0 

43 

7.64 

MINIMUM 

2.0 

42 

7.20 

7.0 
7.2 

7.7 

7.7 
7.3 
7.0 


20B 

76 

ea 

265 

225 

229 

TOTAL 

CALtUL 

COLOUR 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

IRON: 

HARDNESS 

HAZEN 

ARSENIC 

COPPER 

LEAD 

MG/L 

M(,/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

.  150 

46.0 

5 

0    004  L 

0 .  00  4 

0.005L 

46.0 

5L 

0    004L 

0.004 

O.OOSL 

46.0 

5L 

0    004  L 

0.00  4 

0. 005 L 

100 

52.0 

5 

0.004L 

0 . 00 1 L 

O.OlOL 

44.0 

S 

0.004L 

0 . 00 1 L 

O.OlOL 

J.150 

52.0 

6 

0 .  004 

0.004 

0.010 

1.  125 

46.8 

50 

0.004D 

0.0030 

0.007D 

> .  1  00 

44  .0 

s 

0.004 

0.001 

O.OOS 

NO  OF  SAMPLES 


215 
SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP  'J  TOTAL 

DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH       CADMIUM 
FEET       MTRS  MG/L 


26  06  78  1410 

31  07  78  1000 

30  08  78  1030 

25  09  78  1015 

23  10  78  1020 


.3 

.3 
.3 
.3 

3 


MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM    MN     (  •  I 

MINI  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


O.OOIL 
0 . 00 1 L 

0 . 00 1 L 

O.OOT 

0.001 

0.001 

0 . 00 1 0 
0.001 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

0.023 
0.  023 
O.  023 
0.  003 
0.003 

0.023 
0.015 
0.003 


201 
TOTAL 
MN 

MG/L 

0.016 
0.016 
0.016 

0.004 
0    004 

0.016 

0.01  1 
0  .004 


23B 

TOTAL 

nickel 

MG/L 

0.003 

0,003 
0.  003 
O.OOIL 
O.OQII. 

0    003 

0.002D 

0.001 


AVA! LBLE 
CYANIDE 
MG/L    CN 

0,01  L 
0.01  L 
O.OIL 


0.01 
0.Q10 


TOTAL 

COBALT 

MG/L 

0 . 00 1  L 
0.001 L 
0.001 L 
0.001 L 
O.OOIL 

0.001 

O.OOlD 

o.ooi 


B.O.U./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


LAKE    SUPERIOR 

AI     ABITIBI    THUNDER    BAY    PAPER    MILL    DITCH    Y 

LAKE 


STATION     ID: 


MAJOR    BASIN 
MINOR    BASIN 


GREAT  LAKES 

LAKE  SUPERIOR 


01 -0000-006-01 


STORET    CODE:    02 
001 


SAMP    DTE    HOUR      STN       STN    SAMP      Pd 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTR5 


22  05  7B  1145 
56  06  78  1400 
31  07  78  1Q02 
30  08  7a  1035 
25    09    78     1030 

23  10    78    1025 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN    (  *  I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pd 
O'Y    MO    YR    LMT  OIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


22  05  78  1 145 
26  06  78  1400 
31  07  7B  1002 
30  08  7B  1035 
25    09    78    1030 

23  10    78    1025 


.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     i  ■  ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


ONG: 

U   T 

,M: 

16    0340100 

0   5370100 

0    4             REGION:     06 

934 
SAMPLE 
NO 

ao 

TOTAL 
COL] FORM 
MF/100ML 

81 
FECAL 
COLIfORM 
Mf/IOOML 

84 

M.F. 

ENTER. 
MF/IOOML 

BQ5 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 

3 

DISS. 

02 

MG/L 

1 
5-DAY 
BOD 
MG/L 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

34 

FILTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 

19 
FI LTERED 
AMMONIA 
MG/L 

20069 

4.        L 

4. 

L 

4.        L 

9    5 

12    0 

2.0 

0.010 

0.001 

O.OlOL 

20093 
201  17 
20141 
20165 
20189 

112. 

aoo. 

4. 

6000 

200. 

4. 
36. 
4. 
4. 
4. 

L 

L 
L 

L 

4. 
40. 
4.        L 
600,        G 
40, 

12.5 
10    5 

7    5 
12.5 

6.5 

10    9 

a  7 

10    0 

9.3 

1  1  .6 

4    4 

7  .0 

3.0 

95.0 

5.0 

0.017 
0.014 
0.001 L 
0    1  10 
0    006 

0.002 
0.002 
0  .001 

o.ooa 
0.001 

6000. 
1 09 . ■    D 
4. 

36. 
6.  • 
4  . 

D 

600. 
20.*     E 
4  . 

12.5 
9.8 
6.5 

12.0 

10.5 

B.7 

95.0 

19.4 

2.0 

0.110 
0    026D 
0.001 

O.OOB 
0    003 
0-00  1 

0.010 

0.0100 

0.010 

20 

TOTAL 

XdELDAHL 

MG/L 

D.140 


.140 
.140 
.  140 


21 
FILTERED 
N02  -  N 
MG/L 

0.003 


.003 
.003 
.003 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0.260 


0.260 
0.260 
0.260 


17 

1NRGNC 


0.273 
0.273 
0.273 


18 
TOTAL 
ORGNC       N 
MG/L 

0.  130 


0.  130 
0.130 
0.  130 


MG/L 


0.403 
0.403 
0.403 


TOTAL 

SO  L 1  OS 

MO/L 

65.0 
1  10.0 


480.0 
65.0 

480.0 
146.7 

65.0 


susp. 

SOLIDS 
MG/L 

2.0 

5.0 


9.0 
4.0 
1  .0 


COND. 

25C 

UMHOS 

96 
117 
1  17 
105 
26  7 
115 

267 

136 

96 


1 

16 

TURB. 
FORMAZIN 

UNITS 

2.00 
2.  BO 
4.20 
1  .  10 
16.00 
2.50 

1  6  ,  00 


(    C   0    N    T    D    ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
OT  MO  YR  LMT    DIST  BHG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26   06    7S    1100 

.3 

31    07   7B    1002 

.3 

30    08    78    1035 

.3 

25   09    7B    1030 

.3 

23    10    78    1025 

.3 

MAXIMUM 

avo 

OR 

GEOM    MN    { * ) 
MINIMUM 

STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


AT  LAB   IN   SITU 


7.70  7.4 

6 . 70  6.3 

7.50  7.5 

7.70  7.5 

7.32  7.1 

6.70  6.3 


56 

52 

CHLORIDE 

TOT    ALK 

MG/L 

AT    LAB 

MG/L 

2.0 

45 

3    0 

43 

2,0 

45 

8.0 

36 

3.0 

42 

8.0 

45 

3.6 

42 

2.0 

36 

208 
TOTAL 

IRON 
MG/L 

0.250 


0.  Ago 
0.355 
0.250 


DATE    OF    REP0P.T       25    OCT 

79       PAGI 

7 

76 

68 

225 

229 

215 

ALCUL 

COLOUR 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

0M.S9 

HAZEN 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

IKt/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

44.0 

15 

0.001 

Q.OObL 

0.00'L 

46.0 

5 

0.001 

0.005L 

0.00- L 

48.0 

51 

0.001 

0.005L 

O.OOL 

60.0 

0    004 

0.010L 

0.00'L 

48.0 

5 

0 .  004 

0.010L 

a.oO'L 

60.0 

15 

0.004 

0.010 

0.001 

49.2 

8D 

0.002 

0.00  70 

0.00  ID 

44.0 

5 

o.ooi 

0.005 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  06   78 
31    07    78 
30   08    78 
25    09    78 
23    10   78 

1400 
1002 
1035 
1030 
1025 

.3 
.3 

.3 
.3 
.3 

AVG 

OR 

MAXIMUM 

GEOM    IN    |') 

MINIMUM 

249 

201 

238 

217 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ZINC 

MN 

NICKEL 

COBALT 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.027 

0.D25 

0.001 

O.OOI L 

0.027 

0.025 

0.001 

0.0011. 

0.027 

0.025 

0.001 

O.OOI L 

0.740 

0.230 

O.OOU 

O.OOI L 

0.740 

0.230 

0.001 L 

O.OOI L 

0.740 

0.230 

0.001 

0.001 

0.312 

0.  107 

0.00  ID 

0.00  ID 

0.027 

0.025 

o.ooi 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE;  LAKE  SUPERIOR 

SAMPLE  POINT;  THREE  ANO  ONE  HALF  MILES  NORTH  EAST  OF  WELCOME  ISLANDS  LIGHTHOUSE 

STATION  TYPE:  LAKE  MAJOR  BASIN;  GREAT  LAKES 

MINOR  BASIN;  LAKE  SUPERIOR 


STATION    10:       01 -0000-007 ■ 01 


STORET   CODE:    02 
001 


LAT: 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PU 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


23  05  78  1200 
26  06  78  1340 
31  07  78  0935 
30  08  78  1100 
25  09  78  1000 
23  10  78  1000 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (• J 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


LONG: 

934 

SAMPLE 

no 


20057 
20081 
20105 
20129 
20153 
20177 


U  T  M: 

BO  81 

TOTAL  FECAL 

COLIFORM  COLIFORM 

MF/IOOML  MF/10OML 


IS    0315600 

0    5362250 

0    4           REGION:    06 

84 

805 

3 

1 

33 

34 

19 

M. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

I0TAL 

FILTERED 

Fl LTERED 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

MF/1001 

L 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

M«/L 

4. 

t. 

0.6 

0.007 

0.001 

O.O'OL 

4. 

L 

10.0 

1  1  .6 

0.2 

0.004 

0.001 

4. 

L 

10.5 

10.3 

1  .3 

0002 

0 . 00 1 L 

4. 

L 

12.0 

9.8 

0.8 

0.002 

0.001 

4. 

L 

10.0 

11.3 

0.8 

O.OOI L 

o.ooi 

4. 

L 

7.0 

1  I  .9 

0.6 

0.007 

O.OOI L 

4. 

12.0 

1  1  .9 

1  .3 

0-007 

0.001 

0.010 

4.' 

0 

9.9 

1  1  .0 

0.7 

0.0D4D 

0.001D 

O.OIOD 

4. 

7.0 

9.8 

0.2 

0 .  00 1 

o.ooi 

0.010 

20 

21 

22 

17 

18 

33 

5 

6 

14 

16 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL   N 

TOTAL 

SUSP. 

COND. 

TUREl. 

DY    MO    YR 

LMT 

DIST 

8RG    DEPTH 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

SOLIDS 

25C 

FORMA! IN 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

23    05    78 

1200 

.3 

0.110 

0.003 

0.2BD 

0.293 

0.  100 

0.363 

60.0 

1  .0 

95 

o.r.o 

26    06    78 

1340 

.3 

65.0 

1  .0 

100 

D.7S 

31    07    78 

0935 

.3 

50.0 

1.0 

103 

O.'IO 

30    08    78 

1100 

.3 

65.0 

1  .0 

102 

O.'IB 

25   09    78 

1000 

.3 

70.0 

1  .0 

103 

0.50 

23    10   78 

1000 

.3 

40.0 

1  .0 

101 

0.K5 

MAXIMUM 

0.110 

0.003 

0.280 

0.293 

0.  100 

0.303 

70.0 

1  .0 

103 

0.75 

AVG 

OR    GEOM 

0.1  10 

0.003 

0.280 

0.293 

0.  100 

0.3!. 3 

5B.3 

1  .0 

101 

0.55 

MINIMUM 

0.1  10 

0.003 

0.280 

0.293 

0.  100 

0 .  3113 

40.0 

1  .0 

95 

0.40 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  06  78  1340 
31  07  78  0935 
30  08  76  1100 
25  09  7B  1000 
23  10  78  1000 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BHG  DEPTH 
FEET       MTRS 

31  07  78  0935  3 

30  08  78  1100  .3 

25  09  78  1000  .3 

33  10  78  1000  .3 

MAXIMUM 

AVG  OP  GEOM  MN  ( + ) 

MINIMUM 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


s.o 

1  .8 


229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 


005L 
005L 
010L 
016 

016 

0090 

005 


59 
SULPHATE 


MG/L 
3.5 


3.5 
3.4 
3.2 


215 
TOTAL 

CADMIUM 
MG/L 

0.002 
0.001L 
O.OOIL 
O.OOI 

0.002     ■ 
0.001D 

o.ooi 


1 

52 
TOT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 

45 


24  9 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

0,002 

0.001 

0 .  00 1 
0 .  008 

0.008 
0.003 

o.ooi 


AT     LAL1       IN       SITU 


7.70 
7.60 
7.80 
7.90 
7.  70 

7.90 
7.78 
7.70 


201 

TOTAL 


0.001 
0 .  002 

0.005 
0.003 
0.001 


236 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

0.001L 
O.OOU 
0  .  00 1 L 
0.001 L 

0,001 

0  ,  00 1 D 

0.001 


208 

76 

68 

265 

225 

TOTAL 

CALCUL 

COLOUR 

TOTAL 

TOTAL 

IRON 

HARDNESS 

HAZEN 

ARSENIC 

COPPER 

MG/  L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

0  .  050 

4B.0 

5L 

0.200 

44  .0 

5L 

O.OOIL 

0.050L 

46,0 

5L 

O.OOI 

0.055 

44.0 

5L 

0.004L 

0 .  002 

0.0&2 

44.0 

5 

0.003 

0.200 

48  .0 

5 

0.004 

0.003 

0  .  0!!  1  D 

45.2 

50 

0.004D 

0.0D2D 

0.01.0 

44.0 

5 

0-004 

0.031 

217 

TOTAL 

COBALT 

MG/L 

0.001 L 
O.OOIL 
O.OOIL 
O.OOIL 

0.001 

0.001D 

0.001 


NO    OF    SAMPLES 


SAMPLE    INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


DATE    OF    REPORT       2S    OCT    79       PAGE  8 

STATION     ID:       01-0000-010-01 


l&MSl     .M3SS.    EAST   OP   MCKELLAR    ISLANO 
STATION    TYPE:     LAKE 


STN    NO: 


5AMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PO 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


LONG: 

934         80 
SAMPLE      TOTAL 
NO   COLIFORM 
M.F/100ML 


22  05  79  1200 
26  06  78  1110 
31  07  78  0920 
30  OB  78  1120 
25  09  7B  1215 
33  10  78  1325 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (») 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  OEP'H 
FEET       M.THS 


35  OS  7B  1200 
26  06  78  1140 
31  07  78  0920 
30  08  7B  1120 
25  09  7B  1215 
S3  10  78  1335 


J 
.3 

3 

.J 
.3 
,3 


20058 
20082 
20106 
20130 
20154 
20  178 


2D 
TOTAL 
XJELOAHL 
MG/L 

0.210 


MAXIMUM 
AVG    Ofl    GEOM    UK    (*) 


NO   OF   SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR      STN       STN    SAMP      PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


22  05  78  1200 

.3 

26  06  78  1140 

3 

31  07  78  0920 

.3 

30  OB  7B  1120 

.8 

25  09  78  12  IS 

.  3 

23  10  78  1325 

,a 

MAXIMUM 

AVG  OR  I 

MINIMUM 

BOO 

800 

370 

2200 

56 


2200 
24S 


0.210 

0.210 
0.210 


21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0.005 


0.005 
0.005 
0.005 


MAJOR    BA51N:     GREAT     UKES 
MINOS    BASIN:     LAKE    SUPERIOR 


16    0339800.0    5359800.0    4  REGION:     06 


FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


M.F. 

ENTER. 
MF/100ML 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


3.0 
7.0 
2.0 
3.0 

2.0 
1.8 

7.0 
3,3 
3.0 


59 

SULPHATE 

MG/L 

7.4 

3.1 


7.4 
5.3 
3.1 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0.210 


0.310 
0.210 
0.210 

1 

52 
TOT  ALU 
AT  LAB 
MG/L 


42 

OS 
38 

is 


inRgnc 

N 
MG/L 

0.22S 


0.225 
0.225 
0.225 


805 
WATER 
TEMP  . 
OEG  C 


13.0 
10.0 
13.0 
10.0 
6.0 


13.0 

D     10  4 
6.0 


TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 


0.200 
0.200 
0.300 


55 

PH 
AT  LAB   IN 


.20 
.BO 
.70 
.90 


7.90 
7.66 
7.30 


DISS. 

02 

MG/L 


8.7 
10.  I 

9  1 
11  .2 
II  .7 


23 
TOTAL  N 


0.425 
0.425 
0.425 

1 


0  .  300 
0,210 
0.  UO 


5-DAY 

SOD 

MG/L 


1  .0 

o.a 

0.6 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

2B0.0 
180.0 
50.0 
65.0 
70.0 
45.0 

280.0 

115.0 

45.0 


76 


208 

T01AL  CALCUL 

IRON  HARDNESS 

MG/L  MG/L 


46. D 
44.0 
48.0 
52  .0 
46  .0 

52-0 
47.2 
44.0 


STORET    CODE:    02 
001 


33                      34  19 

TOTAL       FILTERED  FILTERED 

P       REACTIVE  AMMONIA 

MG/L  MG/L 


MG/L 

0.014 
0.030 
0.003 
0.006 
0.002 
0.004 

0.030 

o.oio 

0.002 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

2.0 
5.0 
2.0 
3.0 
1.0 
1.0 


0.001 
0.002 
0.001 
0.002 
0.001 L 
0.001 L 

0.002 
0 . 00  1  D 
0.001 


5.0 
3.3 
1  .0 


COLOUR 
HAZEN 
UNITS 


EL 

5 
5 

30 

100 


0.010L 


O.OlQ 

o . o 1 oo 
0.010 


CONO.     TURB. 

2  5C       F0RMA2IN 
UMHOS  UNITS 


103 
125 
106 
I  OB 
106 
102 

125 

108 
102 

6 

235 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 


0.003 
0.003 

0.003 
0.003 
0.00  3 


3.40 
2.70 
1  .30 


2.  70 
1  .68 
0.88 


229 
TOTAL 

LEAD 
MG/L 


O.OIOL 
O.OIOL 

0.010 
0 . 008D 
0.005 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP 
OY   MO    YR    LMT         DIST    BAG   DEPTH 
FEET  MTRS 


28  06  7B  1140 
31  07  78  0920 
30  08  78  1120 
25  09  78  1315 
33    10    78     1335 


.a 

j 

.3 
.3 


MAXIMUM 

AVO    OR    GEOM    MN     ( • ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


215 
TOTAL 

CADMIUM 
MG/L 

0.001  L 


0.001 L 

0 . 00 1 L 

0,001 
0 . 00 1 D 
0.001 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

□ . 00 1 L 


0.003 
0.003 

0 .  003 

0.0030 

0.001 


201  238 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL 

MG/L  MG/L 


0.017 
0  .  005 
0  005 
0  .004 
0,004 

0.017 
0.00  7 
0.004 


0  .002 


0 . 00 1 L 
0.001L 

0,003 
O.OOItt 

o.ooi 


217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

0.001L 


0.001 L 
0.001L 

0.001 

0.001D 

o.ooi 


STATION    ID:       01-0000-011-01 


SAtVlSSS:     34«U«ET^0EAST    OF    NORTHEN    ,000    •>!«»»'»„    ^     ,„„    ^„ 

5TATI0N    TYPl:     LAKE  KIN08    BASIN:     LAKt    SUPERIOR 


SAMP    9TI    HOUR       STN       STN    SAMP 
BY    MO    YR    LMT         DIST    8RG   DEPTH 
FEET  MTRS 


23    OS    78  1200 

28    08    78  1335 

31    07    78  1025 

30   OS    78  11 10 

28   OS   78  0B4S 


i 

:i 
.3 


MAXIMUM 

AVO    OR    GEOM    MN     (•) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTI    HOUR       STN       STN    SAM»       PJ 
DY    «0    Y'R    LMT  DIST     BIG    DEPTH 

FEET  MTRS 


31    OS    78  1200 

26   08    78  1325 

31    07    78  102S 

30   08    78  1110 

3*    08    78  0945 


.3 
3 
.3 
.  3 
.3 


MAXIMUM 

AVO    08    OEOM    MN     I • ! 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


LONG: 

934  BO 

SAMPLE  TOTAL 

NO       COLIFORM 
HF/IOOML 

20059  340 

20083  3400. 

30107  170. 

20131  4.        L 

30156  8. 

2400. 
79.  •    D 

4. 


30 
TOTAL 
KJELDAHl 

MG/L 

0.300 


0.200 
0.300 
0.300 


21 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

O.OOS 


0.005 
O.OOS 

o.oos 


U    T    M:     16    03398SO.O    5365300. 0    4  REGION:     08 


61  84 

FECAi  M.F. 

COLIFORM  ENTER. 

MF/IOOML  MF/100ML 


510. 
52. 


33 
FILTERED 
N03-N 

MO/L 

0.220 


0.320 
0.330 
0.220 


17 
INRGNC 
N 
MG/L 

0.335 


0.33S 

0.338 
0.235 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 


12.5 
L  10.5 
L  12.0 
L     10.0 

12.5 
0     11.3 

10.0 


18 
TOTAL 
ORGNC       N 
MO/L 

0190 


190 
190 
190 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


10   2 
9.8 


1  1  .0 
10.3 

9.8 


23 
TOTAL    N 


MG/L 
0.425 


0.425 
0.425 
0.42S 


5 -DAY 

BOD 

MG/L 


1  .2 
0.6 
O.B 

1  .2 
0.9 
0.6 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

70.0 
1  00  ,  0 
50.0 
70.0 
70. 0 

100.0 
72.0 

50.0 


STORET    COD£:    02 
001 


33  34  19 

TOTAL  FILTERED  FILTERED 

p  REACTIVE  AMMONIA 

MG/L  P    MG/L  MG/L 


0.013 
0.014 
0 . 00 1 L 
0.003 
0    001  L 

0.014 

0. 006 D 

o.ooi 


6 

SUSP. 

SOLIDS 

'MG/L 

3.0 
5.0 
1  .0 
1  .0 
1  .0 

s.o 

2.2 
1  .0 


0  .  00 1 
0  .001 
0.001 
D.002 
0.001L 

0.002 
0 . 00 1 0 

0.001 


14 
COND. 
25C 
UMHOS 

100 
1 1 1 

104 
102 
106 


111 
10S 

100 


O.OIOL 


D.010 
0 . 0 1 OD 
0,,  010 


TURB. 

FORMAZIN 

UNITS 

3.20 
3.00 
9.80 
0.48 
1  .10 

9.  BO 
3.33 
0.48 


(    C    0    N   T    D    ) 


SAMPLE    INFORMATION    SYSTEM 

STATION    SUMMARY    REPORT 

-    RIVER 

BASINS 

DATE   OF   REPORT      25  OCT 

79      PAGE 

9 

SAMP    DTE 

OY    MO    TB 

HOUR 
LMT 

SIN       STN    SAMP 

DIST    BRG    DEPTH 
FEET                  MTRS 

SS 
PJ      CHLORIDE 
MG/L 

59 

sulphate 

MG/L 

52 

TOT    ALK 

AT    LAB 

MG/L 

55 
PH 
AT    LAB 

71 

PH 

IN      SITU 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

68 

COLOUR 
HAZEN 
UNITS 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

23    OS    7S 

38  06   7B 
31    07   78 
30  Oa   7B 

39  09   7B 

1200 
1325 
102S 
1110 
0945 

.3 
.3 
3 
.3 
.3 

3.0 
4.0 
2.0 
2.0 
2.0 

5.5 

2.5 

45 
43 
45 
44 

7.40 
7.90 
B.00 
7.90 

7.9 
6.4 

0.150 
0.038 

46.0 
44.0 
4B.0 
BOO 

IS 
E 
5L 

5 

0.004 
0.001 

O.OOSL 
0.010L 

AVS 

MAX [MUM 
OR    GEOM    MN    ( • I 

MINIMUM 

4.0 
2.6 
2.0 

5.5 
4,0 
2.5 

45 
44 
43 

6-00 
7.30 
7.40 

7.8 
7.1 
G.4 

0.150 
0 .  094 
0.038 

SO.O 
47.0 
44.0 

15 
80 
5 

0,004 
0.003 
0.001 

0,010 
0 . 0080 
0.005 

HO    OF    SAMPLES 

5 

2 

4 

4 

2 

2 

4 

4 

2 

2 

SAMP   DTE 
DY    MO    YR 

HOUR 
LMT 

STN       STN    SAMP 
DIST    BRG   DEPTH 
FEET               MTRS 

215 

Pd             TOTAL 

CADMIUM 

MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

201 
TOTAL 
h'N 

MG/L 

233 

TOTAL 

NICKEL 

MG/L 

217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

36  06   78 
31    07   7B 
30   08   7B 
29  09   78 

1335 
1025 
1110 
0945 

.3 
.3 
.3 
3 

0.001L 
0 . 00 1  L 

0.003 
0.001L 

0   009 
0.005L 
O.OOSL 
0 .  003 

0 . 00 1 L 
0.001 L 

0.002 
0 . 00 1 L 

AVS 

MAXIMUM 

OR    GEO*   MN     ( ■ ) 

MINIMUM 

0.001 

0.001D 

0.001 

0.003 

0-002D 

0.001 

0.009 
0 . 0060 
0.003 

O.O01 

O.OOlD 

0.001 

0.002 
0 . 0020 
0.001 

NO  OF  SAMPLES 


a. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MONTREAL  RIVER 

HIGHHAY  KO  17  66  MILES  SOUTH  DF  KAMA 

RIVER  FLOW  GAUGE  FED  03BE002 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  SUPERIOR 
TERM  STREAM:  MONTREAL  RIVER 


STATION  ID:   01 -0009-001 -OS 

STORET  CODE:  02 
001 
0410 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


OS  02  7B  124S 

29  03  78  1110 
11  06  7B  1335 
08  07  78  131S 
04  08  78  1330 
01  10  78  1030 
04  II  78  154S 

30  13    78    1350 


LAT: 


STN       STN    SAMP       PJ 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 

,3 
,3 
.3 

.3 
3 
3 

.3 

.3 


U  T   M:    16   0678200.0  5234175.0   4 


934 

SAMPLE 
NO 


24015 
24037 
34060 
24083 
24106 
24129 
241  52 
24174 


444 

FLOM    CFS 


1800-00 
1770.00 
1200.00 
B95 . 00 
1 110-00 
1780.00 
7S0 .  00 
695.00 


80 
TOTAL 
COL  I  FORM 


81 
FECAL 
COLIFORM 


ENTER, 


MF/100ML   MF/lOOML   MF/100ML 


605 
HATER 
I  [MP  . 
DEO  C 

O.D 

0,0 
10,0 
13  0 
12.0 
10- 0 
10.0 

2,0 


3 
DISS. 
03 
MG/L 


15. 0 
1S.0 
9.0 
9.0 
7  0 
9.0 
11.0 
12.0 


5-DAY 

600 

MG/L 

1.2 
0.3 
1  .0 
0.5 
0.3 
0,8 
0.4 
0.4 


LEAGE:  0.60 

33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 
MC/L  P  MG/L 


0.023 
0.012 

0.007 
0.008 
0.005 
0.009 
0.006 


0.007 
0.004 

O.OOIL 

0.004 

0.002 

0.001 

0.001 


MAXIMUM 

i eoo . oo 

0.00 

0.00 

o.oo 

13,0 

15.0 

1  .2 

0.02  3 

0.007 

AVG 

OR   GEOM  UN    i 

1250,00 

IV" 

1 .  • 

1 .  • 

7.  1 

10.9 

0,6 

0.010 

0 . 0030 

MINIMUM 

695.00 

0, 

0. 

0. 

0.0 

7.0 

0.3 

0.005 

0.001 

NO 

3F    SAMPLES 

6 

1 

t 

1 

B 

B 

a 

7 

7 

19 

20 

21 

33 

17 

16 

33 

5 

6 

107 

SAMP   OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

T01AL 

TOTAL   N 

'OTAL 

susp. 

CALCUL 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG   DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOL  IDS 

FEET 

MTRS 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

OS  03 

78 

124S 

.3 

0.004 

0.370 

0.004 

0.131 

0.  129 

0 ,  3f,6 

0.495 

40.0 

o.e 

39 

29  03 

76 

11 10 

,3 

0.003 

0.3SO 

0.001 

0.204 

0.207 

0.348 

0.555 

46.0 

1  .6 

44 

II    06 

76 

1235 

3 

42.0 

1    9 

40 

08  07 

76 

1215 

3 

0.034 

0.350 

0.001 

0.340 

0.375 

0.316 

0.691 

34.0 

0.2 

34 

04   06 

76 

1330 

.3 

0.016 

0.300 

0.004 

0    365 

0.385 

0.284 

0.669 

37,0 

0.6 

36 

01    1J 

76 

1030 

.3 

0.026 

0.430 

0.O04 

0.37S 

0.305 

0.404 

0.709 

37.0 

0.7 

36 

04    11 

78 

1645 

3 

0.016 

0.43 

0.005 

0.270 

0.291 

0.414 

0.705 

38. 

2, 

36 

30   12 

78 

12S0 

.3 

0.  101 

0.530 

0.002 

0.301 

0.4O4 

0.429 

0.833 

43. 

1  .0 

42 

MAXIMUM 

o,  tot 

0.530 

0.005 

0 .  365 

0.4Q4 

0.429 

0.833 

46.0 

2. 

44 

AVG 

OR   GEOM  Km       • 

0.038 

0.394 

0.D03 

0.368 

0.299 

0 .  3f,6 

0.665 

39.6 

1  .  1 

36 

MINIMUM 

0.002 

0.300 

0,001 

0.  121 

0.129 

0.2B4 

0.495 

34.0 

0.3 

34 

NO 

3F    SAMPLES 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

e 

8 

6 

14 

16 

56 

59 

280 

55 

208 

35 

47 

41 

SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

COND. 

TURB 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

ORGANIC 

COD 

DY   MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

25C 

forma; in 

MG/L 

SILICATE 

AT     LAS 

IRON 

C   AS   C 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MO/L 

SI    MG/L 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

OS   02 

78 

1245 

.3 

61 

1  .30 

0.6 

8.5 

2.45 

6.76 

0.  170 

1  .0 

37 

29   03 

78 

1110 

.3 

67 

1  .20 

O.B 

13.0 

2.65 

6.67 

0.310 

1.0 

12.0 

44 

II    06 

78 

1235 

■  3 

61 

0,70 

706 

1  .OL 

7.3 

01   07 

78 

1215 

.3 

S3 

0.75 

0.6 

8.0 

2.55 

6-93 

0.  140 

8.4 

04  oa 

78 

1330 

.3 

SS 

0.40 

0.6 

7.5 

2.50 

6.93 

0,  160 

7.7 

01    10 

78 

1030- 

.3 

SS 

0.60 

0.7 

8.0 

2.  15 

6.93 

0.  130 

1  .OL 

9.3 

04    11 

78 

1545 

.3 

56 

0.9 

0,6 

7.S 

2-10 

6   61 

0.17 

1  . 

9.4 

30    12 

78 

1250 

.3 

65 

0.5 

1.0 

9.0 

3. 55 

7.04 

0.170 

8. 

MAXIMUM 

67 

1  .30 

1  .0 

13.0 

2.85 

7.08 

0.310 

1.0 

12.0 

44 

avo 

OR    GEO*    i  Si    I  -  i 

59 

0.62 

0.7 

8.B 

2.43 

6   89 

0.179 

I.OD 

6.9 

41 

MINIMUM 

S3 

0.40 

0.6 

7.5 

2.10 

6.67 

0.130 

1.0 

7   3 

37 

NO   OF   SAMPLES 


(    C   0   N  T   0    ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  ■  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


11  06  78  1 235 
04  11  76  1545 


MONTREAL  RIVER 


OATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PACE     10 
STATION  ID:   01-0009-001-02 


HIGHWAY    NO    1 7    66    MI L 
RIVER    FLOW    GAUGE    FED 

ES    SOUTH 
02BED02 

OF    WAWA 

MAJOR    BASIN:     CRLAT 
HJN«!    8AS1N:     LAKE 

LAKES 

SUPERIOR 

STORET    CODE: 

02 
001 
041  0 

TERM    STREAM;     MONTREAL    RIVER 

LAT: 

LONG: 

U    T    M: 

16    0678200 

.0   5234  175 

0    4           REGION:    05 

MILEAGE: 

0. 

STN       STN    SAMP       PJ 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET                MTRS 

265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

235 
TOTAL 
MERCURY 
UO/L 

221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

238 

TOTAL 

NICKEL 

MG/L 

.3 
.  3 

0.001L 
0.001 

0    Q30L 
0.060 

0.020L 

0.  120 
0.0101. 

0.030L 
0.0301 

0    005  L 
0.0081. 

0.020 
0    010 

0.020L 
0040L 

MAXIMUM 
OR    GEOM   MN     (*) 

MINIMUM 

0.001 

0.0010 

0.001 

0 .  060 

0.045D 

0.030 

0.020 

0.0200 

0.020 

0.120 
0.065D 

0.010 

0.030 

0.0300 

0.030 

0.005 

0.0U5D 
0 .  005 

0.020 
0.015 
0.010 

Q.040 

0.0300 

0.020 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  StTE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


AGAWA  RIVER 
AT  HIGHWAY  1 
RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  03  76  1215 

05  04  78  1325 

11  06  78  1345 

OB  07  7B  1310 

04  08  76  1415 

01  10  76  1 130 

04  11  78  1515 

30  12  78  1330 


.3 
1 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  03  76  1215 

OS  04  78  1325 

11  06  7B  1345 

OB  07  7B  1310 


.3 
3 
.3 
.3 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  SUPERIOR 
AGAWA  RIVER 


STATION    ID:       01-0012-001-02 

STORET    CODE:    02 
001 
0470 


(3    T    M:     IS    0678450.0    5247525.0    4  REGION:     05 


80  81  a4 

TOTAL  FECAL  «-F. 

C0L1F0RM  COLIfOHM  ENTER. 

MF/lOOML  MF/100ML  MF/lOOML 


934 

SAMPLE 
NO 


2403B 

24016  0. 

24061 

24  084 

24107 

24  130 

24  I  53 

2417S 

0.00 
f  .  • 
0. 

1 

20  ^1 

TOTAL  FILTERED 

KJELDAHl  N02-N 

MG/L  MG/L 


0.220 
0.200 


0  .  350 


0.001 L 
0.002 


1 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0.369 
0.278 


INRONC 
N 

MG/L 

0.400 
0.314 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.0 
0.0 


18.0 
12.0 

a  o 

1  .0 

19.0 
9.1 


IB 
TOTAL 
ORGNC   N 
MG/L 


.  190 
.  156 


0.326 


DISS. 

02 

MG/L 

14  0 
16.0 

9.0 

9.0 

9  0 
110 
13.0 


2.T 
TOTAL  N 

MG/L 


590 
490 


5DAY 

BOD 

MG/L 


0.576 


TOTAL 

SO  L I D5 

MG/L 

37.0 
35.0 

28.0 
29.0 


MILEAGE: 


0.60 


33  34  19 

TOTAL  FILTERED  FILTERED 

P  REACTIVE  AMMONIA 

MG/L  P  MG/L  MG/L 


0  006 
0.005 

0.011 
0  006 

0  006 
0.012 
0.010 

0.012 
0.006 
0.005 


0.8 
0.3 
0.7 
5.7 


0.001 

o.ooi 

0 . 00  1  L 
0.001 
0.002 
0 . 00  1  L 
0 . 00  !  L 

0.002 
0 . 00 1 D 
0.001 


6  107 

SUSP-  CALCUL 

SOLIDS  D-S0L1DS 

MG/L  MG/L 


36 

35 
27 
23 


0.030 
0.034 

0.024 
0.020 
0.014 
0.010 
0.032 

0.034 
0.023 
0.010 


14 

CONG 

250 
UMH05 

55 

54 

42 

36 


04    08    7B 
01     10    78 
04     M     78 
30    12   78 

1415 
1 130 
1515 
1330 

-3 
.3 
.3 
.3 

0.300 
0.  170 
0.25 
0.290 

0.003 
0 .  003 

O.O04 
0.002 

0.170 
0.  1 30 
0.296 
0.359 

0.193 
0.147 
0.31O 
0.393 

0.280 
0.  156 
0.240 
0.258 

0.473 
0 .  303 
0 .  550 
0.651 

29.0 
70.0 
32. 
36. 

2.0 
0.8 

4. 

1  ,2 

27 

69 

28 
35 

42 

106 

43 

53 

AVG 

OR 

MAXIMUM 
3E0M    MN     I* I 

MINIMUM 

0 .  350 
0.254 
0.170 

0.004 

0.002D 

0.001 

0.36S 
0.261 
0.  130 

0.400 
0.287 
0.  147 

0.326 
0.231 
0.  156 

0.651 

0.516 
0.303 

70.0 
37.0 
28.0 

5.7 
1  .9 
0.3 

69 
35 
23 

106 
54 
36 

NO 

Of    SAMPLES 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

3 

8 

8 

8 

SAMP    DTE 
DY    MO    YR 

HOUR 
LMT 

STN       STN    SAMP       PJ 
DIST     BRG    DEPTH 
FEET                MTRS 

16 
TURB. 
FORMAZIN 
UNIT5 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

59 
SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 

55 
PH 
AT     LAS 

208 

T01AL 
IRON 
MG/L 

47 

ORGANIC 

C    AS    C 

MG/L 

41 

coo 

MG/L 

235 

TOTAL 

MERCURY 

UG/L 

2S    03    78 

1215 

I 

1     30 
1  .20 

o  a 

0.7 

7  5 

8  .0 

3.45 
3.55 

7.19 
6.81 

0.300 

o .  i  no 

4,0 

42 
24 

05    04    78 

1325 

.3 

7.07 

4    6 

0.Q30L 

1 1     06    7B 

1345 

.3 

0  .30 

1  .00 
0.40 
0.60 

0    5 

9.  5 

1  .95 

6.99 

0.300 

6.9 

08    07    78 

1310 

.3 

.3 

0.7 

7    0 

2,25 

6.91 

o.  i  io 

5.5 

04    OB    7B 

1415 

1  .4 
0.7 
1  .7 

6-  5 

4  .65 

7.16 

0.  150 

2.1 

01     10    78 

1130 

.3 

7  .  5 

2 .  90 

6.B5 

0.  17 

5.9 

0.020 

04    11    78 

1515 

.3 

]  ' 

B  .5 

3.55 

7.46 

0  .  O'JO 

4 

30   12   78 

1330 

.3 

1  .  1 

AVG 

OR 

MAXIMUM 

GEOM    MN     ; ' I 

MINIMUM 

1  .30 
0.88 
D.30 

1  .7 
0.9 
0.6 

9.5 
7.B 
6.5 

4.65 
3.  19 
1  .95 

7    46 
7.06 
6.81 

0.300 

0.179 
0.090 

6.9 
4.7 

2.1 

42 
33 
24 

0.030 

0.025D 

0.020 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR     LMT 


MICHIPICOTEN    RIVER 

HIGHWAY    17    5   MILES    SOUTH   OF    WAWA 

RIVER  FLOW    GAUGE    FED    02BD0O2 


STN       STN    SAMP       PJ 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


25 

03 

78 

1250 

.3 

OS 

04 

78 

1500 

.3 

t< 

06 

78 

1500 

.3 

OS 

07 

7a 

1415 

.3 

04 

OS 

78 

1530 

.3 

01 

10 

"S 

1230 

.3 

04 

11 

78 

1415 

.3 

30 

1S 

78 

1430 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR    C 

MINI  MUM 

934 
SAMPLE 


24039 
24017 
24062 
24085 
24108 
24131 
24154 
24176 


444 
FLOW    CFS 


3040.00 
2910, 00 
1  700 , 00 
2490,00 
3060.00 
1630.00 
2220. DO 
2590.00 

3060 . 00 
2455.00 
1630.00 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    SUPERIOR 
M1CHIPIC0TEN    RIVER 


U    T    M:     16    0664000.0    5309800.0 


STATION    ID:       01-0029001-02 

STORET    CODE:     02 
001 

0900 


TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/lOOML 


FECA1. 
CO  LI  FORM 
MF/lOOML 


ENTER. 
MF/lOOML 


0.00 
1  .  * 
D. 


60S 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 

0    0 

0.0 
12.0 
17.0 
18. 0 
11  .0 

9.0 

2.0 


REGION.     05 

3 
DISS. 
02 


16.0 
16.0 

10.0 
10.0 
9.0 
10.0 
10.0 
11  .0 

16.0 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

0.2 
0.5 
D.2 
0.4 


0.5 
0.3 
0.2 


LEAGE:  3.B0 

33  34 

TOTAL  FILTERED 

p  REACTIVE 

MG/L  P    MG/L 


0.002 
0-013 

0.01  1 
0.006 
0,004 
0.020 
0.014 

0.020 
0.010 
0.002 


.001 
.001 

.001 
.001 
.001 
.001  L 
.  001  L 


0.001 

0.001D 

0.001 


NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM                     STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER 

BAS I NS 

DATE    OF    REPORT       55    OCT 

79      PAGE           1 1 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

107 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN     stn  samp     pj 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERiED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

DV    MO    YR 

LMT 

DIST    BRG   DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

MO  3  -  N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOI IDS 

FEET                MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

25   03    78 

1250 

.3 

0.OI2 

0.220 

0 . 00 1 L 

0.  150 

0.163 

0.208 

0.371 

59.0 

2.0 

57 

05   04    78 

1500 

.3 

0.010 

0.210 

0.002 

0.083 

0.095 

0  .  200 

0,2  95 

53.0 

0.4 

53 

11    06    78 

1500 

.3 

44.0 

3.2 

41 

08   07    78 

1415 

.3 

0.016 

0.260 

0.001 

0.  195 

0.212 

0.264 

0.4  76 

47.0 

5.2 

42 

04   08    78 

1530 

.3 

0.012 

0.260 

0.002 

0.  155 

0.  169 

0.248 

0.417 

45.0 

1  .3 

44 

01     10    78 

1230 

.3 

0.018 

0.250 

0.002 

0.035 

0.055 

0.2.12 

0.287 

49  .0 

0.6 

46 

04    1 1    78 

1415 

.3 

0.010 

0.36 

0.003 

0.  152 

0.165 

0  .  310 

0 .  5 15 

59. 

14. 

45 

30    12    78 

1430 

.3 

0.025 

0.340 

0.002 

0.220 

0.247 

0.315 

0.562 

65. 

1  .7 

63 

MAXIMUM 

0.025 

0.36 

0.003 

0.220 

0.247 

0.350 

0.562 

65. 

14, 

63 

AVO 

OR    GEOM   MN     ( - ) 

0.015 

0.274 

0.002D 

0.  141 

0.  158 

0  .  21,0 

0.413 

52.6 

3.6 

49 

MINIMUM 

O.OfO 

0.210 

0.001 

0.036 

0.055 

0.200 

0.287 

44.0 

0.  4 

41 

NO    OF    SAMPLES 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

B 

8 

a 

14 

16 

56 

59 

280 

55 

208 

47 

41 

2&5 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN      STN    SAMP      PJ 

COND  . 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

PH 

TOTAL 

ORGANIC 

COD 

TOTAL 

DY   MO    YR 

LMT 

OIST    BRG   DEPTH 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

SILICATE 

AT    LAB 

IRON 

C    AS    C 

ARSENIC 

FEET                MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI     MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

25  03    78 

1250 

.3 

as 

2.90 

0.6 

11.5 

1  .70 

7.54 

0.220 

6.0 

35 

05   04    78 

1500 

.3 

S2 

2.  10 

0.6 

10.0 

1  .BO 

7.16 

0.060 

60 

11     06    78 

1500 

.3 

63 

060 

7.29 

5.6 

25 

0.001L 

OS   07    78 

1415 

.3 

£4 

1  .80 

0.6 

9.5 

2.10 

7,21 

0.220 

7.0 

04    08    78 

1530 

.3 

68 

0.65 

0.6 

9.0 

1  .90 

7.11 

0  .080 

6.0 

01     10    71} 

1230 

.3 

74 

0.90 

0.6 

9.0 

1  .85 

7.49 

0.090 

5.6 

04    1 1    78 

1415 

.3 

69 

2.1 

0.7 

8.5 

2.05 

6.08 

0.26 

7.3 

0  .001 

30    12    78 

1430 

.3 

96 

1  .  1 

4.5 

12.5 

2.10 

7.08 

0.090 

e. 

MAXIMUM 

96 

2.90 

4.5 

12.5 

2.10 

7.54 

0.26 

7.2 

60 

0.001 

AVQ 

OR    GEOM  MN    (  *) 

76 

1  .52 

1  .2 

10.0 

1  .93 

7.23 

0.146 

6.2 

40 

0.0010 

MINIMUM 

63 

0.60 

0,6 

8.5 

1  .70 

6.118 

0.060 

5.6 

25 

0.001 

NO    OF   SAMPLES 

8 

8 

7 

7 

7 

8 

7 

7 

3 

2 

235 

221 

225 

229 

215 

249 

238 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN      STN    SAMP      PJ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

OY   MO    Yfl 

LMT 

OIST    BRG   DEPTH 

MERCURY 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

NICKEL 

FEET                MTR5 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

11    06    7B 

1500 

.3 

0.030L 

0.020L 

0.090 

0 .  030 1. 

O.OOSL 

O.OIOL 

0.020L 

04    11    78 

1415 

.3 

0.030 

O.OIOL 

0.0301. 

0.005L 

0.010 

0.020 

MAXIMUM 

0.030 

0.020 

0.090 

0.030 

0.005 

0.010 

0.020 

AVQ 

OR    GEOM   MN     ( • | 

0.030D 

0.020D 

0.0500 

0.0  100 

0.005D 

o.oioo 

0.020D 

MINIMUM 

0.030 

0.030 

0.010 

0.030 

0.005 

0.010 

0.020 

NO  OF  SAMPLES 


s.o. 

*■! 

SITE: 

MAGPIE    RIVER 

STATION 

ID:      01-0029-002-02 

SAMPLE 

=OIMT: 

HIGHWAY     17    1     MILE 

WEST    OF    WAWA 

STATION 

TYPE: 

RIVER         FLOW   GAUGE 

FED   026D003 

MAJOR    BASIN:     GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE    SUPERIOR 

001 

TERM   STREAM-    MAGPIE   RIVER 

0920 

STN   NO: 

2 

LAT: 

LONG: 

U   T    M: 

16    0664500 

0   5316325 

0   4          REGION:    05 

MILEAGE: 

7.90 

934 

444 

605 

3 

1 

33 

34 

19 

20 

21 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN       STN    SAMP 

PJ 

SAMPLE 

FLOW    CFS 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

fl LTERED 

DY  MO 

YR 

LMT 

OIST    BRG   DEPTH 

NO' 

TEMP. 

02 

BOO 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

FEET                MTRS 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

25    03 

78 

1410 

.3 

24042 

259.00 

0.0 

15.0 

0.5 

0.022 

0.007 

0    024 

0.340 

0 .  008 

1  1     05 

78 

1555 

.3 

24065 

1650.00 

14.0 

10.0 

0.2 

08  07 

78 

1520 

.3 

2406B 

1310.00 

19.0 

a.o 

1  .4 

0,023 

0.002 

0.132 

0.720 

0.003 

04   08 

78 

1630 

.3 

24111 

763.00 

17.0 

9.0 

0.2 

0.009 

0.005 

0.0B6 

0.360 

0.O02 

01    10 

78 

•  315 

.3 

24134 

419.00 

12.0 

9.0 

0.4 

0.081 

0.073 

0.246 

0.510 

0.009 

04    11 

78 

1300 

.3 

24157 

766.00 

e.o 

12.0 

1  .8 

0.515 

0.450 

2.52 

3.00 

0.014 

30    12 

78 

1515 

.3 

24179 

1  .5 

12.0 

0.8 

0.018 

0.001 

0.103 

0.560 

0.004 

MAXIMUM 

1650.00 

19.0 

15.0 

1  .8 

0.515 

0.450 

2.52 

3.00 

0.014 

AVG 

OR    GEOM    MN    (*) 

861 . 17 

10.2 

10.7 

0.8 

0.111 

0.090 

0  .  5 1, 9 

0.915 

0.007 

MINIMUM 

259.00 

0.0 

8.0 

0.2 

0,009 

0.001 

0.024 

0.340 

0.002 

NO    OF   SAMPLES 

6 

7 

7 

7 

6 

E 

6 

6 

6 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

107 

14 

16 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN      STN    SAMP 

PJ 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL   N 

total 

SU^P. 

DISS. 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

OY    MO 

YR 

LMT 

DIST    BRG    DEPTH 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

solios 

SOL  1 DS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

25C 

F0RMA2IN 

FEET                  MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

25   03 

7B 

1410 

.3 

0.242 

0.274 

0.316 

0.590 

110.0 

1  ,6 

108 

166 

1  .70 

11    06 

7a 

1556 

.3 

ss.o 

1.9 

64 

99 

o.eo 

08   07 

76 

1520 

.3 

0.147 

0.282 

0.588 

0.870 

89.0 

6.3 

83 

126 

1  .90 

04   08 

78 

1630 

.3 

0.090 

0.  178 

0.274 

0.452 

87.0 

3.9 

83 

128 

0.90 

01    10 

76 

1315 

.3 

0.200 

0.455 

0.264 

0.719 

107.0 

0.2 

107 

165 

1  .  20 

04    n 

7B 

1300 

.3 

0.041 

2.575 

0.480 

3.055 

121  . 

4. 

117 

130 

2.8 

30    12 

7B 

1515 

.3 

0 .  206 

0.313 

0.457 

0.770 

107. 

3.0 

104 

160 

1.7 

MAXIMUM 

0.342 

2.575 

0.588 

3.055 

121  . 

6.3 

64 

117 

180 

2.8 

avo 

OR    GEOM  MN    | • ) 

0.154 

0.6B0 

0.397 

1  .076 

98.1 

3.0 

E4 

100 

147 

1.57 

MINIMUM 

0.041 

o.  17a 

0.264 

0.452 

66.0 

0.2 

64 

83 

99 

0.60 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


BO*/    SITE:    MAGPIE   RIVER 

SAMPLE    POINT:    HIGHWAY    17     1     MIS    WEST    OF    WAWA 

"at  ION   TYPE:    RIVER        FLOW   GAUGE   FED   O2BDO03 


LONG: 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


56        59 
CHLORIDE   SULPHATE 
MG/L 

MG/L 


26  03  78  1410 
II  OS  78  1555 
OB  0?  78  1520 
04  08  78  '630 
01  10  78  1315 
Q4  11  78  1300 
30  12  78  1515 


.3 

."J 

.3 
.i 

-- 

.3 

,a 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  03  78  1410 
11  06  7B  1555 
08  07  78  1520 
04  08  78  1630 
01  10  78  1315 
04  11  78  1300 
30  12  78  1515 


.-.1 

.'.! 

.3 

I 

.:'. 

.3 

.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (»  ) 

MINIMUM 

NO  OP  SAMPLES 


1  .5 

.6 

.:• 

t   i 

4.8 
S.8 

5.6 


TOT .  M1G 

NESIUM 

MG/L 

4.70 

3.50 
3.60 
4.35 
3.9S 
3.6 

4.70 


3.95 
3.50 


25.5 

25.5 
20. S 
2B.5 

23.0 
24.0 

28.5 
24.5 
20.5 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT    LAKES 
LAKE    SUPERIOR 
MAGPIE    RIVER 


DATE   OF    REPORT      25   OCT    79       PAGE 

STATION    ID:       01-0029-00202 

STORET    CODE:    02 
001 


U   T   M:    16   0664500.0  5316325.0    4 


REGION:    05 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 

2.10 

1  .40 
1.45 
2.05 

2.0 
2.05 

2.10 
1  .84 
1-40 


68 

COLOUR 
HAZEN 
UNITS 

20 

32 
32 
28 

36 

46 
32 

TO 


67 

PTSSIUM 

K 

MG/L 

0.85 

0.90 

O.flO 
1  .00 

1  .65 
0.95 

1  .65 
1  .03 
0.80 


95 
ACIDITY 
PH    B.3 
MG/L 

3,7 

2.0 
3.2 
1  .7 
4.7 
2.8 

4.7 

3.0 
1  .7 


66 
SODIUM 
HA 
MG/L 

1  .80 


2.20 
5.  I 

4.0 

5.1 
2.63 
1  .30 


52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

55 

37 
41 
84 
13 


55 
46 
37 


47 
ORGANIC 
C    AS    C 
MG/L 


6.4 
6.2 


6.4 
6.3 
6.2 


S5 
PH 

AT     LAB 


7.S5 
6.94 
7. 4.0 
7.33 
7.80 
7.15 
7.54 

7.F10 
7.39 
6.94 


41 
COD 


MG/L 


208 
TOTAL 

IRON 
MG/L 


260 

090 

180 

29 

19 


0.29 

0.188 

0.090 


2Q1 
TOTAL 


32 

0.  142 

33 

0.053 

20 

0.128 

24 

0.096 

20 

0.  100 

35 

0.142 

25 

0.097 

14 

0.053 

25 
PHENOLS 


1  .0 


MILEAGE: 

76 
CALCUL 
HARDINESS 
MG/L 


1  ,0L 

1  .0 
1  .OL 
1  .OL 

1  .      L 
5.0 

5.0 

1  .6D 
1  .0 


79.0 


79.0 
67.7 
59.0 


7.90 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

24.00 

17.80 
IB.  80 
23.00 
19. 
21  . 

24.00 
20.60 
17.  BO 


B. O.K./    SITE:     WAWA    CREEK 

SAMPLE    POINT:     HIGHWAY    17    3   MILES    SOUTH   OF    WAWA 

STATION    TYPE:    RIVER 


SAMP    DTE    HOUR      STN      STN   SAMP      PJ 
OY    MO    YR    LMT  OIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


1  1 

06  7B 

1540 

a 

08 

07  78 

1500 

.3 

04 

08  7B 

1610 

.3 

01 

10  .78 

1300 

.3 

04 

11  78 

1340 

i 

30 

12  78 

1505 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  l  • ; 

MINIMUM 

LONG: 


934 
SAMPLE 


24  064 
24097 
241.10 
24133 
24156 
24178 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG   C 

10.0 
12.0 
12.0 
11  .0 

7.0 

I  .0 


12 


0 
8.8 
1  .0 


MAJOR    BASIN:    GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    SUPERIOR 
TERM    STREAM:     WAWA    CREEK 

U    T    M:     16    0663500.0    5311475.0    4 


STATION    ID:       01-0029-003-02 
STORET    CODE 


DISS.  S-OAY 

02  BOD 

MG/L  MG/L 


9.0 
9.0 
8.0 
9.0 
B.O 
9.0 

9.0 
8.7 
B.O 


0.2 
0.8 
0.2 
0.2 
0.6 
0.4 

O.B 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P    MG/L 


0.048 
0.006 
0 .  004 
0.014 
0.011 

0.048 
0.017 
0 .  004 


REGION:    05 

19 
FI LTEREO 
AMMONIA 
MG/L 


0 .001 L 

0.002 

0.002 

0.001L 

0.001L 

0.002 

0.0010 

0.001 


MILEAGE: 

20  2' 

TOTAL  FILTERED 

KJELDAHL  N02-N 

MG/L  MG/L 


0.086 
0.098 
0 .  002 
0.09E 
0.018 

0.09B 
0.060 
0.002 


0.580 
0.310 
0.  150 
0.43 
0.300 

0.580 
0.354 
0.  ISO 


0.002 
0  003 
0.003 
0.00  2 
0.002 

0  003 
0.002 
0.002 


02 

001 

0910 

2.00 

22 

Fl LTEREO 

NQ3-N 

MG/L 


0.053 
0.045 
0.  140 
0.006 
0 .  1  35 

0.140 
0.076 
0.008 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE   HOUR      STN       STN    SAMP      PJ 
OY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


11  06  78  1540 
OB  07  78  1500 
04  08  7B  1610 
01  10  7B  1300 
04  11  78  1340 
30    12   7B    1505 


9 

.a 
.3 

.1 
.3 


M A  X  I  MUM 
AVO    OS    GEOM   M     I ' I 

MINIMUM 

NO    OF   SAMPLES 


SAMP    DTE   HOUR      5TN      STN   SAMP      PJ 
DY   MO    YR    LMT         OIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


11  06  78  1540 
OB  07  78  1500 
04  08  78  IB  10 
01  10  78  1300 
04  11  78  1340 
30    12    78    1505 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     I " ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


17  18 

INRGNC  TOTAL 

N  ORGNC       N 

MG/L  MG/L 


0.141 
0.146 
0.  145 
0.106 
0.  155 

0.  155 
0.  139 
0.106 


59 

SULPHATE 


25.0 
27.0 
24  . 0 
27.5 
30.5 


30. 5 
26.8 
24.0 


0.494 
0.212 
0.148 
0.334 
0.282 

0.494 
0.294 

0.  148 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


1  .50 
1.35 
1  .80 
1  .75 
1.9 


.66 
.35 


23 

TOTAL  N 


0.635 
0.358 
0.293 
0.440 
0.437 

0.635 
0.433 
0.293 


ACIDITY 

PH  8.3 

MG/L 


2.0 
2.2 
1  .2 
3.3 


2.3 
1  .2 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

111.0 

109-0 
106.0 
110.0 
1  19. 
126.0 


126 
113 
106 


52 

TOT    ALK 

AT    LA8 

MG/L 


53 
54 
52 


£4 
47 
34 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

6.9 
27  .0 
5.  1 
3.2 
2, 
1  .7 

27.0 
7.7 
1  .7 


55 
PH 

AT     LAS 


7.54 
7.61 
7.34 
7.83 
7.49 
7.44 

7.83 
7.54 
7.34 


DISS. 

SOLIDS 

MG/L 


104 
104 
104 


208 
TOTAL 
IRON 

MG/L 


1  .000 
0.090 
0.090 
0.04 
0.  13 

1  .000 
0.270 
0.04 


CALCUL 
D- SOLIDS 
MC/L 


82 
101 

107 


124 

106 

82 


25 

PHENOLS 


LONO. 

25C 

UMHOS 

160 
126 
155 
165 

1B0 
190 

190 
163 
126 


16 

TURB. 

F0RMAZ1N 

UNITS 

1.80 

5.30 

0-60 

0.90 

0.9 

1  .5 

5. BO 
1  .92 
0,60 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


76  72  74 

CALCUL  TOTAL  TOT.     MAG 

HARDNESS  CALCIUM  NESIUM 

MG/L  MG/L  MG/L 


1  .0 
1  .OL 
1  .OL 
1  .  L 

3  .0 

58.0 

72.0 

79.0 

75. 

73. 

17.60 
21  .BO 
25-00 
22. 
22. 

3-40 
4.30 
4  .00 
4.B5 
4.5 

3.0 
1  .3D 
1  .0 

79.0 
71  .4 
58. 0 

55.00 
21.68 
17.60 

4.85 
4.21 
3.40 

E 

5 

5 

5 

(  C  0  N  T  D  ) 

SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


11    06    7B    1540 
08  07    78    1500 
04  08   78    1610 
01    10   78    1300 
04    11    76    1340 
30   12   7B    1505 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

AVG   OR 

MAXIMUM 

GEOM   MN     (-) 

MINIMUM 

68 

67 

66 

47 

Colour 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

HAZEN 

K 

NA 

C   AS  c 

UNITS 

MG/L 

MO/L 

MG/L 
2.8 

64 

0.60 

2.00 

7.0 

22 

O.BO 

2.20 

21 

0.90 

3.30 

13 

1  .0 

2.8 

19 

0.90 

3.5 

.0 

.S3 

.SO 


3.5 

2.76 
2.00 


7.0 
4.9 
2.8 


41 

201 

COD 

TOTAL 

MN 

MG/L 

MG/L 

8 

36 

0.076 

31 

0.010 

25 

0.008 

14 

0.012 

16 

0.022 

36 

0.076 

22 

0.026 

S 

0 .  008 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  WAWA  CREEK 
SAMPLE  POINT:  HIGHWAY  101  WAWA 
STATION  TYPE:  RIVER 


STN  NO: 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PU 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


11    06    78 
08    07    7B 
04    OB    71) 
01    10    78 
04    11    78 
30    12    78 

1615 
1545 
1650 
1330 
1320 
1530 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM  MN    I  *  I 

MINIMUM 

STATION 

ID:       01 -0029-004-02 

MAJOR 

JASIN 

GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR 

SASIN 

LAKE 

SUPERIOR 

001 

TERM    STREAM 

WAWA 

CREEK 

0910 

ONG: 

U    T    M 

16 

3666775 

.0    5317475.0    4            REGION:     05 

MILEAGE: 

8.50 

934 

805 

3 

1 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

SAMPLE 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

total 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

Fl LTERED 

NO 

TEMP. 

02 

600 

p 

REACT IVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-H 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P   MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/i. 

24066 

10.0 

9.0 

0.2 

24089 

20.0 

8.0 

0.5 

0.007 

0.004 

0.032 

0.350 

0.  002 

0.02E. 

241  12 

17. D 

9.0 

0.2 

0.004 

0.01)1 

0.024 

0.190 

0.00  I 

0.015 

24135 

10.0 

9.0 

0.2 

0.002 

0.001 

0.006 

0-150 

0.001 

0.010 

24158 

9.0 

12.0 

1  .0 

0 .  02 1 

0.009 

0.022 

0.36 

0.002 

0.033 

24180 

00 

10.0 

20.0 

12.0 

1  .0 

0.021 

0.009 

0  .032 

0.36 

0.002 

0.033 

11.0 

9.5 

0.4 

0.009 

0.004 

0.02t 

0.263 

0.002 

0.022 

0.0 

8.0 

0.2 

0.002 

0.001 

0.006 

0.150 

D.001 

0.010 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


11  06  78  1615 
08  07  76  1545 
04  08  78  1650 
01  10  78  1330 
04  11  78  1320 


.3 
.3 
.3 
.3 


17 

18 

23 

5 

6 

7 

107 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SO  LIDS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 
103.0 

MG/L 

0.8 

MG/L 
107 

MG/L 

0.062 

0.31S 

0.380 

105.0 

0.9 

104 

0.040 

0.  166 

0.20S 

1  10.0 

2.6 

107 

0.017 

0.144 

0.161 

107.0 

0.4 

107 

0.057 

0.338 

0  -395 

108. 

1  . 

107 

14  16         56 

COND.  TUR6.  CHLORIOE 

25C  FORMAZIN       MG/L 

UIKHOS  UNITS 


165 

160 
165 

165 
165 


0-30 
1  .00 
0.50 
1  .30 

1  .0 


3.8 
3.7 
3.7 
3.8 


MAX IMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I • I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


5AMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


11  06  78  1615 
08  07  78  1545 
04  08  78  1650 
01  10  78  1330 
04  11  78  1320 


.3 
.3 

.3 


MAXIMUM 
AUG    OR    GEOM   MN     (*! 

M I N I  MUM 


0.062 

0.338 

0 

395 

0.044 

0.242 

0 

286 

0.017 

0.  144 

0 

151 

59 
SULPHATE 


32.0 
32.5 
32.5 
32.5 


2ao 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 


1  .05 
0,95 
0.75 
1  .05 


32.5 
32.4 
32.0 


1  .05 
0.95 
0.75 


ACIDITY 

PH    8.3 

MG/L 


110. 0 
107.6 
105.0 


TOT    ALK 
AT    LAB 

MG/  L 


42 
42 
44 


2.6 
1  .  1 

0.4 

5 

55 
PH 
AT     LAB 


7.61 
7.83 
7.  79 
7.82 
7.55 

T.83 
7.72 
7.55 


107 
107 
107 

1 


0.040 
0.010 
0.210 
0.05 

0.240 
0.0T15 
0.010 


107 
106 
104 


208         25 

TOTAL  PHEN0L5 

IRON 

MG/L      UG/L 


1  .OL 
1  .0 
1  .OL 
1  .OL 

1  .  L 

1  .0 
1  .DD 
1  .0 


165 
164 
160 


1  .30 
0.82 
0.30 


76 

72 

74 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.     MAG 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

72.0 

22.00 

4.20 

73.0 

22.00 

4.33 

72.0 

22.00 

4.25 

70. 

21  . 

4.35 

73.0 

22.00 

4.35 

71  .a 

21  .75 

4.28 

70. 

21  . 

4.110 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


11  06  78  1615 

08  07  78  1545 

04  08  78  1650 

01  10  78  1330 

04  11  78  1320 

30  12  78  1530 


J 

.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (») 

MINIMUM 


6B 

67 

66 

47 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

HAZEN 

K 

NA 

C    AS  C 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

1  .a 

0 

O.BO 

2.  SO 

2.3 

7 

0.70 

1  .30 

6 

0.60 

2.30 

5 

0.70 

2.4 
2.4 

7 

0.80 

2-50 

2.3 

5 

0.70 

2.18 

2.1 

C 

0.60 

1  .30 

1    8 

% 

201 

COD 

TOTAL 

MN 

G/L 

MG/L 

6 

20 

0.023 

16 

0.004 

15 

0.004 

10L 

0.020 

10L 

0.020 

20 

0.023 

13D 

0.014 

6 

0.004 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


i.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MAGPIE  RIVER 

AT  BRIDGE  DOWNSTREAM  FROM  MISSION  FALLS 

RIVER    FlOW  GAUGE  FED  02BDOO3 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


25    03    78     1330 

,3 

OS   0-1   16    1530 

.3 

11     06    78    1525 

.3 

08    07    78    1435 

.3 

04    08    78    1550 

-3 

01     10    7a    12^0 

.3 

04    11    78    1355 

.3 

30    12    78    1450 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   MN    I • ) 

MINI  MUr.' 

934 

SAMPLE 


24040 
240I8 
24063 
24086 
24109 
24132 
24155 
24177 


444 

FLOW    CFS 


259.00 
269.00 
1650.00 
1310.00 
763.00 
419.00 
766.00 
376 .00 

1650.00 
726.50 

259-00 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    SUPERIOR 
MAGPIE    RIVER 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  14 

STATION    ID:       01 -0Q29-00S-02 

STORET    CODE:     0,2 
001 
0920 


U    T    M:     16    0662100.0    5311600.0    4 


REGION:  05 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/lOOMl 


61 
FECAL 
COLIFORM 
MF/lOOMl. 


4  DO. 
400. 
400. 


230. 
260. 
260. 


84 

M.  F  . 

EN1ER. 

MF/100ML 


26. 
28. 

26. 


805 
WATER 
IE  MP . 
OEG  C 

0  0 
0.0 

14  0 
18  0 
17.0 
12.0 
6  0 

1  .0 

19. 0 

e.s 

0.0 


DISS. 

02 

MG/L 


16.0 

10.3 

4.0 


5. DAY 

BOD 

MG/L 


LEAGE:  1.30 

33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


0.2 

0.016 

0.002 

1  .0 

0.016 

0.005 

1  .0 

1  .S 

0.016 

0.001L 

0.2 

0.010 

o.ooi 

2.0 

0.015 

0.001L 

0.6 

0.017 

0.001  L 

0.4 

0.012 

0.003 

2.0 

0.017 

0.005 

0.9 

0.015 

0.002D 

0.2 

0.010 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


1  9 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

107 

SAMP    DTE 
DY    MO    YR 

HOUR 

LMT 

STN 

OIST 

FEET 

STN    SAMP       PJ 
BRG    DEPTH 
MTRS 

FI LTERED 

AMMONIA 

MG/L 

TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 

Fl LrEREO 

N03-N 

MG/L 

INRGNC 

N 

MG/L 

TOIAL 

ORGNC      H 

MG/L 

TOTAL    N 
MG/L 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

CALCUL 
D- SOL  IDS 
MG/L 

25    03 

05    04 

7» 
76 

1330 

1530 

.  3 
.3 

O.O04 
0.04B 

0.330 

0.340 

0.006 
0 .  004 

0.254 
0.131 

0.264 
0.  183 

0.326 

0     2:12 

0 .  590 
0.475 

112.0 

1  15.0 

69.0 

2.7 
12.0 
3.6 

109 
103 

65 

11    06 

OB    07 

04  oa 

01    10 
04    1  1 
30    12 

78 

78 

7§ 

7B 
78 

7  3 

1525 
1435 
1550 
1240 
1355 
1450 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
J 

0.084 
0.116 
0.102 
0.072 
0.051 

0.850 

0.5B0 

0.720 

0.53 

0.410 

0.001 
0.002 
0.004 
0    005 
0.004 

0.160 
0  .  1  00 
0.  195 
0.  130 
0.200 

0.245 
0.218 
0.  301 
0.207 
0.255 

0.706 
0.464 
0.618 
0.458 
0.359 

1  .on 

0.682 
0.919 
0.665 
0.614 

B8.0 
B7.0 
1  10.0 
64. 
96. 

5.9 
2.0 
2.6 

1  .  8 

62 
84 
107 
83 
94 

MAX  I  MUM 

0.116 

0.850 

0.006 

0.254 

0.301 

0.766 

1.011 

1  15.0 

12.0 

109 

AVG 

OR    GEOM  MN    ( *  I 
MINIMUM 

0.068 
0.004 

0.537 
0.330 

0.004 
0.001 

0.167 
0,  100 

0.239 
0.  183 

0  .  469 
0,292 

0.708 
D.475 

95.  1 
69.0 

4  .  5 
1  .8 

91 
65 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  03  7B  1330 
05  04  7B  1530 
11  06  78  1525 
08  07  78  1435 
04  08  78  1550 
01  10  78  1240 
04  11  76  1355 
30  12  78  1450 


.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 


14 

1  6 

56 

52 

280 

55 

208 

47 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REAC1IVE 

*          PH 

TOTAL 

ORGANIC 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

AT     LAB 

IRON 

C    AS    C 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

168 

2.60 

1  .7 

2S.5 

2.25 

7     72 

0 .  1  60 

5.0 

158 

3.  10 

1  .5 

24.0 

2.06 

7.60 

0.760 

100 

0-80 

7.25 

6.8 

126 

2.90 

1  .7 

25.0 

1   .40 

7  .  .":0 

0.390 

7.4 

130 

0.65 

1  .6 

19.5 

1     50 

7.25 

0.050 

5.3 

165 

1  .  40 

2.3 

27.5 

1  .85 

7.58 

0.  130 

5  ,  5 

126 

1  .  5 

17.5 

1  .75 

7.35 

0.  10 

6.9 

145 

1  .3 

2.7 

22.5 

2.00 

7.53 

0.170 

G. 

35 
61 
29 


265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 


0.002 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     I • ) 

MINIMUM 


166 
140 
100 


27.5 

2.25 

23.  1 

1  .83 

17  .S 

1  .40 

0.760 
0.251 
0.050 


61 

0 

002 

42 

0 

002 

29 

0 

001 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

11  06  78  1525  -3 

04  11  7  6  1355  -3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  CI 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


235 
TOTAL 

MERCURY 

ua/L 

221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 

225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

229 
TOTAL 

LEAD 
MG/  L 

215 

TOIAL 

CADMIUM 

MG/L 

24') 

TOTAL 
l  INC 
MG/L 

238 

TOTAL 
NICKEL 

MG/L 

0.D30L 
0.020 

D.020L 

0.020 

0    01  c 

D.030L 
0.030L 

0.005L 
0.005L 

0  .OtOL 
0.070 

0.020L 
0.040L 

0.030 

0.0250 

0.020 

0.020 

0.020D 

0.020 

0.020 
0.015 
0.010 

0  .  030 

0,0300 

0.030 

0.005 

0.0050 

O.OOS 

0.020 

0.015D 

O.QIO 

0 .  040 

0.0300 
0.020 

B.O.W./  SITE:  WHITE  RIVER 
SAMPLE  POINT:  AT  HIGHWAY  17 
STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


03   Ol 

78 

1500 

.3 

06    OS 

78 

1445 

.3 

06    03 

78 

1645 

3 

03    04 

78 

1640 

3 

Ol    05 

78 

1435 

.3 

09   05 

73 

2140 

.3 

05   06 

7B 

1530 

.3 

03    07 

78 

1545 

.3 

07    06 

78 

1605 

.3 

05    09 

78 

1530 

.3 

02    10 

7B 

1635 

.3 

30    10 

78 

1512 

.3 

04    12 

78 

1440 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM   MN 

(-) 

MINIMUM 

934 

901 

SAMPLE 

SCO 

NO 

20512 

4 

205  25 

20542 

20559 

30576 

20593 

20604 

20619 

20636 

205S2 

20661 

20676 

E 

20693 

4 

MAJOR  8AS  !  N 

MINOR  basin 

TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  SUPERIOR 
WHITE  RIVER 


U    T    M: 


16    o600rJeo.O    5390400.0    4 


SO  8  I  84 

TOTAL  FECAL  M.F, 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER- 

MF/100ML  MF/100V.I.  MF/100ML 


312. 

112. 
600. 

170. 


104 


44, 


8. 

A. 

56. 

4. 

20. 

4. 

1900 

4  . 

1900. 

44. 

80.  '     U 

5. 

e. 

4. 

12. 


22. 
16. 


8U5 
W2  I  ER 
TtMP. 
DEG    C 

0.0 
0.0 


24.5 
8  3 
0.0 


STATION    ID.        01-0 

357-001  -02 

STORET    CODE: 

02 

001 

2190 

ON:    06 

MILEAGE: 

46.00 

3 

T 

33 

34 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

Fl LTERED 

02 

BOO 

P 

REACT IVE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

12    0 

2.4 

0.003 

0.001 

11.8 

1  .4 

0.007 

0-003 

13,5 

1  .2 

0.009 

0.001 

1  .  4 

0.010 

0.001L 

13    3 

1  .5 

0.023 

0.001 

13.4 

0.4 

0.012 

0    OOIL 

13.7 

1  .6 

0    500 

0  .  002 

8.8 

2.2 

0.04  7 

0.004 

10.3 

1  .2 

0.006 

0.001 

B.  4 

0.2 

0  .OOB 

0.001 

a. 2 

O.B 

0-011 

0.001 

0.2 

0-01  4 

0.001 

13.  1 

1  .2 

0  .  00  5 

0 .  001  L 

13.7 

2.4 

0.500 

0.004 

11.5 

1  .2 

0  .050 

0.001D 

8.2 

0.2 

0-003 

0.001 

NO    OF    SAMPLES 


5AMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  ■  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DV  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


03   01 

78 

1500 

.3 

015    02 

7B 

1145 

.3 

Oil   03 

78 

1645 

.3 

03    04 

78 

1640 

.3 

01     05 

7a 

1435 

,3 

09    05 

78 

2140 

.3 

05   06 

78 

1530 

.3 

03    07 

78 

1545 

.3 

07    OS 

78 

1605 

.3 

OS    09 

78 

1530 

.3 

02    10 

78 

1635 

.3 

30    10 

7B 

1512 

.3 

04    12 

78 

1440 

.3 
MAX [MUM 

AVG    OB 

GEOM  UN  CI 
MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


03    01 

78 

1500 

.3 

06    02 

78 

1445 

.3 

06    03 

78 

1645 

.3 

03    0-1 

78 

1640 

.3 

01    05 

78 

1435 

.3 

09   05 

78 

2140 

.3 

OS   06 

78 

1S30 

.3 

03   07 

78 

1545 

■3 

07    OB 

78 

1605 

.3 

05    09 

78 

1530 

.3 

02     10 

78 

1635 

.3 

30    10 

78 

1512 

.3 

04    12 

7B 

1440 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN 

C) 

MINIMUM 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

0 .  040 
0.040 
0.  140 
0.030 

0  i  050 
0.010 

0.010 

0.010L 

0.010L 

0.010 

0.010L 

0.010L 

0.010 

0.140 

0.029D 
0.010 


CALCUL 

0-SOLIDS 

MG/L 

112 
106 
126 
248 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


248 
148 

106 


0.620 

0.460 

.540 

.420 

.420 

.300 

.031 

.840 

0.310 

0.320 

0.270 

0.260 

0.330 

0.840 
0.397 
0.03I 


COND. 

25C 

UMHOS 

172 
163 
194 
381 
129 
100 
119 
144 
155 
172 
172 
147 
152 

381 
169 
100 


21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0  .  003 
0.003 
0.004 
0.002 
0.  004 
0.004 
0.002 
0.002 
0.001 

o.ooi 

0.001 
0.002 
0.002 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/  L 


0.004 
0.002 
0.001 

13 

16 
TLIRB. 
FORMAZIN 
UNITS 

0.85 
1  .60 
0.90 
O.BO 
1  .00 
1  .10 
1  .  40 
2.00 
I  .30 
0.85 
0.84 
0.92 
0.75 

2.00 
1.10 
0    75 


NRGNC  TOTAL 

N      ORGNC      N 

MG/L  MG/L 


030 

030 
080 
160 
240 
130 
020 
010 
0101. 
010L 
.010 
.020 
050 


0.240 

0.0620 

0.010 

13 


0.073 
0.073 
0.224 
0.  192 
0.294 
0.  144 
0.032 
0.022 
0.021 
0.021 
0.021 
0.032 
0.062 

O.  294 
0.093 
0.021 

13 


5'10 
440 
400 
3.0 
370 
2!io 
021 
830 
3L0 
310 
.  2f.O 
.270 
320 


0.8.10 
0  .  368 
0.021 

13 


56  59  280 

CHLORIDE      SULPHATE  REACTIVE 

MG/L  SILICATE 
MG/L        SI    «G/L 


64 


20 
1  .0 
2.0 
5.0 
2.0 
2.3 
2.0 
2.0 
2.0 

64.0 
7.7 


5.0 
6.5 
5.5 
5.4 
3.4 
4.9 
4.6 
7.3 
3.8 
5.  1 
4.8 
5.2 
5.4 

7.3 
5.1 
3.4 


2 

.70 

2 

.80 

2 

.70 

i 

.30 

2 

04 

1 

.50 

1 

.40 

1 

.90 

1 

.70 

1 

.80 

l 

.90 

1 

,80 

2 

.80 

2 

.05 

1 

.40 

23 
TOTAL    N 

MG/L 

0  653 
0.513 
0.624 
0.582 
0  .  664 
0.434 
0.053 
0.B52 
0.321 
0.331 
0.261 
0.302 
0 .  382 


0.B52 
0.461 
0.053 


7. 

60 

7. 

50 

7 

40 

8. 

20 

8 

10 

7 

90 

7 

90 

7 

,70 

s 

TOTAL 

SCUDS 

MG/L 


100.0 
110.0 
05.0 
140.0 
100.0 
95.0 
85. 0 

140.0 

102.1 
65.0 


AT     LAB       IN       SITU 


.80 
.60 


7.4 
7.2 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

1.0 

2.0 
2.0 
I  .0 


1.0 
1.0 


7 
DISS. 

SOLIDS 
MG/L 


65 
100 
BO 
139 
88 
94 
84 


139 
97 
60 


20B 

47 

TOTAL 

ORGANIC 

IRON 

C    AS    C 

MG/L 

MG/L 

0.100 

24.0 

0-300 

2S.0 

0.100 

E.O 

0.150 

S..5 

0.050L 

0.  150 

7.3 

0-150 

6.6 

0  .400 

6.3 

0.099 

6.0 

0.200 

!i.O 

o.oeo 

6.0 

0.050L 

(i.O 

0.  150 

0.400 

21).  0 

0.1520 

li.9 

0 .  050 

!i.O 

SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


03  01  7B  1500 

06  OS  78  1445 

08  03  78  1645 

03  04  78  1640 

01  05  78  1436 


NO  OF  SAMPLES 


STN   STN  SAMP   PJ 
OIST  BRG  DEPTH 


ll 
coo 

IG/L 

361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L 

565 

TOTAL 

ARSENIC 

MG/L 

235 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L. 

221 

TOTAL 

CHROMIUM 

MG/L 

225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

238 

TOTAL 

NICKEL 

MG/L 

20 
10 

0.010L 

O.OSO 

0.020L 

0.005 

O.OOSL 

0.001 

0.016 

0 .  004 

20 

10L 
20 

2 
2 

0-010L 

0.050L 

0.020L 

0.001 

O.OOSL 

0.001L 

0  .  00 1  L 

0.001L 

09    05 

78 

2140 

.3 

30 

05    06 

78 

1530 

.3 

20 

03    07 

7B 

1545 

.3 

25 

07    OB 

78 

1605 

.3 

20 

05    09 

78 

1530 

.3 

0.0 

02    10 

7B 

1635 

.3 

20 

30    10 

7B 

1512 

.3 

20 

04    12 

78 

1440 

.3 

20 

MAXIMUM 

30 

2 

AVS    OR 

GEOM  MN 

(•) 

20D 

2 

MINIMUM 

10 

2 

0.01 

0.004L 

0.050L 

0.020L 

0.001L 

O.OOSL 

0  .  00 1  L 

0.002 

o.co't 

0.004L 

O.OOSL 

0.020L 

0.002 

0.010 

0.001L 

0.005 

0.CO1L 

0.010     0 .  060 
0.007D     0.Q35D 
0.004      0.005 


0.020 

0.005 

0.010 

0.001 

a  .016 

0 .  004 

0.0200 

0.002D 

0.006D 

0.001 D 

0.0060 

0.CI02D 

0.020 

0.001 

0.005 

0.001 

0.001 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W,/  SITE:  PIC  RIVER 

SAMPLE  POINT;  AT  HIGHWAY  17 

STATION  TYPE;  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  0288003 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN;  LAKE  SUPERIOR 
TERM  STREAM:  PIC  RIVER 


STATION  ID:   01-0060-001-02 

STORET  CODE:  02 
001 
22  BO 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


03    01 

78 

1355 

.3 

06    02 

78 

1330 

.3 

06   03 

78 

1530 

.3 

03    04 

73 

1530 

.3 

OJ    05 

76 

1330 

.3 

09    05 

78 

2050 

.3 

OS   06 

78 

1405 

.3 

03    07 

?a 

1430 

.3 

07    08 

78 

1445 

.3 

05   09 

78 

1422 

.3 

02    10 

78 

1515 

.3 

3D    10 

78 

1407 

.3 

04    12 

78 

1320 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   MN     ( * ) 

M I N I  MUM 

ONG: 

U    T    M: 

16    0552700.0    5394925 

.0  4 

SEG 

ION:     06 

934                    901                      444 

80 

81 

84 

805 

3 

SAMPLE 

SCO       FLOW    CFS 

TOTAL 

FECAL 

M 

F. 

WATER 

DISS 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

EN1ER. 

TEMP. 

( 

WF/100ML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

DEG    C 

MG, 

20510            4 

585.00 

492. 

12, 

4. 

L 

O.D 

14.0 

20523 

372.00 

8. 

4. 

L 

4. 

L 

0.6 

12.  a 

20540 

250.00 

592. 

2. 

L 

2. 

L 

0.0 

20557 

220.00 

20. 

A. 

L 

4. 

L 

20574 

3670.00 

176. 

4. 

L 

4. 

L 

o.o 

14.0 

20591 

4840.00 

100. 

4. 

12. 

o.o 

11  .5 

20602 

4900.00 

260. 

4. 

L 

12. 

o.e 

12.0 

20617 

1950.00 

100. 

4. 

L 

8. 

11.5 

1  1  .5 

20634 

1120.00 

40.       L 

4. 

L 

4. 

L 

15.6 

12.0 

20650 

496.00 

120. 

4. 

L 

4. 

15.0 

e.4 

20659 

420.00 

68. 

4. 

I 

16. 

16,6 

8. 8 

20674            6 

490.00 

64. 

4. 

L 

4. 

20691 

274.00 

4B. 

4. 

L 

4. 

L 

0.0 

13,9 

4900 .00 

592. 

12. 

16. 

16.6 

14.0 

1506.69 

91  .*    D 

4.- 

D 

S.  * 

D 

5.5 

11.9 

220.00 

8. 

2. 

2. 

0.0 

3.4 

1 

33 

.-DAY 

TOTAL 

BOD 

P 

MG/L 

MG/L 

3.4 

0.011 

1  -  0 

0.009 

2.2 

0 .  054 

2.4 

1  .4 

0.140 

0.7 

O.500 

1.2 

0.210 

0.4 

0.340 

1  .4 

0.322 

4.0 

0.024 

0.6 

0.012 

0.2 

0.100 

0.8 

0.009 

4.0 

D.500 

1  .5 

0.094 

0.2 

0.009 

NO    OF    SAMPLES 


IC9NTB    | 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


8.0.*./  SITE:  PIC  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  HIGHWAY  1' 

STATION  TYPE:  RIVER   FLOW  GAUGE  FED  02EB003 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    01  ST  BRG  DEPTH 
FEET      MTR5 


03  01  7a 

06  02  78 

06  03  7B 
03  04  7B 

01  05  7B 
09  OS  7B 
05  06  78 

03  07  78 

07  OB  78 
OS  09  78 

02  10  7B 
30  10  78 

04  12  7B 


1355 
1330 
1S30 
1530 
1330 
2050 
1405 
1430 
1445 
1422 
1515 
1407 
1320 


M X I  MUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (  •  | 

'/INIMLN' 

NO  OF  SAMPLES 


03   01 

7B 

1355 

.: 

06   05 

78 

1330 

.3 

06   03 

78 

1530 

3 

03    04 

73 

1530 

.3 

01     05 

78 

1330 

■ 

09    05 

7B 

2050 

.3 

05    06 

78 

1405 

.3 

03    07 

78 

1430 

.3 

07    08 

78 

1445 

,3 

05    09 

78 

1422 

.3 

02     10 

78 

1515 

.3 

30     10 

78 

1.407 

.3 

04    12 

78 

1330 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    MN 

!») 

MINIMUM 

MAJOR  BASIN 
Ml'. OR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  SUPERIOR 
PIC  RIVER 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE     1 

STATION  10:   01 -0060-001 -02 

STORET  CODE:  02 
001 
22BO 


U    T    M:     18    0552700.0    5394925.0    4 


34 

F[  LTERilO 
REACTIVE 

P   MG/L 

0.002 
0.003 
0.020 
0 ,  002 
0.010 
0.033 
0.013 
0.004 
0.004 
0.004 
0.002 
0.0G5 
0.001 

0.033 
O.OOS 
0,001 


19  20 

FILTERED  TOTAL 

AMMONIA  KJELDAHL 
I9G/L  MG/L 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


170 
130 
145 

175 
142 

155 
175 

175 

156 
130 


0.030 
0.040 
0.  190 
0.090 
0.040 
0.050 
0.020 

o.oio 

C.OlOL 
0.010 
0.020 
0.010L 

c.oio 

0.  190 
0 .0410 
0.010 


7 

107 

DISS. 

CALCUL 

OLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

MG/L 

152 

172 

TBI 

240 

0.930 
0.400 
0.750 

0.810 

0.700 
0.550 
0.370 
0.380 
0.3S0 
0.250 
0 .  490 
0 .  25.0 

0 .  930 
0.523 
0.250 

12 


21 
FI LTERCO 
N02-N 
MG/L 

0.004 
0.00b 

0.003 
0.004 


011 
017 
007 
004 
003 
003 
002 
003 
003 


0.017 
0 .  005 
0.002 

13 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0.010 
0.030 
0.060 
0.290 
0.350 
O.170 
0.040 
0.010 
0.010 
0.020 
0.O90 
Q.050 
0.090 

0.350 
0 .  094 
0.010 

13 


14  16                     56 

COND.  1URB.  CHLORIDE 

25C  F0RMAZ1N               MG/L 

UMBOS  UNITS 


240 
186 
152 


234 

6.70 

264 

8.00 

279 

5.70 

369 

12.00 

150 

1  00 .  00 

I33 

280.00 

151 

1 1Q.00 

194 

3 1  .  00 

212 

1  8 . 0« 

255 

B .  00 

279 

6.00 

249 

20.00 

270 

7.20 

369 

2  BO. 00 

234 

47.19 

139 

5.70 

1 

0 

1 

0 

2 

0 

33 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

OL 

1 

0 

' 

0 

2 

0 

1 

.0 

1 

.0 

33 

.0 

3 

.60 

1 

.0 

17 

INRGNC 


MG/L 

044 

075 

253 

364 

401 

23? 

067 

0 .  024 

0.OJ3 

0  .  033 

0.112 

0.063 

0.  103 

0.401 


13 


TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 

0.900 
0.360 
0.560 


770 
650 

530 
360 
370 
340 
230 


480 


.  900 
.485 
.230 

12 


55        280 
PHATE   REACTIVE 
SILICATE 
MG/L    SI  MG/L 

3.5 


5.S 

2    90 

3.4 

2-80 

O.SL 

2.50 

5    2 

2.55 

1  .3 

1  .80 

5.9 

1  .BO 

2.1 

2.00 

2.5 

2.  10 

2.5 

2.00 

2.9 

2.30 

5.0 

2.60 

5.9 

2.90 

3.4D 

2.35 

0.5 

1  .80 

0.944 
0.435 
0.813 

1.171 
0.887 


0.597 
0.384 
0.393 
0  373 

0.342 
0.543 
0.383 

1171 
0  605 
0    342 


7.70 

8.10 
7.83 
7.60 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


470.0 
190.0 
170.0 
190.0 
150.0 
200.0 
180.0 

470.0 
221  .4 
1  50 . 0 


AT     LAB       IN       SITU 


7.90 
7.70 
7.60 
7.60 
7.70 
8.00 
7.80 
7.70 
8.10 
S.  10 
7.90 
8.00 


7.4 
7.3 


9.20 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

4.0 

5.0 

10.0 

10.0 

210.0 

1 140.0 

300.0 

60.0 

25.0 

15  .0 

8.0 

45.0 

5.0 

1  140.0 

141  .3 

4.0 


206 

TOTAL 

IRON 

MG/L 

0 

400 

0 

600 

0 

4  50 

0 

800 

4 

600 

s 

BOO 

4 

900 

1 

800 

0 

670 

0 

7  50 

0 

490 

1 

400 

0 

500 

a 

.BOO 

2 

.012 

0 

.400 

NO  OF  SAMPLES 


25 

47 

41 

36! 

SAMP    DTE    HOUR 
OY    MO    YR    LMT 

STN 

DIST 

STN   SAMP      PJ 
BRG    DEPTH 

PHENOLS 

ORGANIC 
C    AS    C 

COD 

SOLVENT 
EXTRBLES 

FEET 

MTRS 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

03    01     78    1355 

.3 

1  .OL 

39.0 

30 

06    02    78     1330 

.3 

1  .0 

43.0 

30 

06    03    78     1530 

.3 

1  .OL 

12.0 

20 

0 

03   04    78    1530 

.3 

1  .OL 

B.B 

10L 
B5 

0 

01     05    78     1330 

.3 

1  .OL 

09    05    7B    2050 

.3 

1  .OL 

13.5 

50 

05   06    7 B    1405 

.3 

1  .OL 

12.4 

40 

03    07    78     1430 

.3 

10.6 

30 
20 

07    08    78    1445 

.3 

1  .OL 

9.0 

05    09    78     1422 

.3 

1  .OL 

8.0 

20 

02    10    78     1515 

.3 

1  .OL 

7.0 

20 

30    10    76     1407 

.:> 

1  .OL 

8.0 

35 

04    12    78     1320 

.3 

1.0L 

30 

MAXIMUM 

1  .0 

43.0 

85 

0 

AVG 

OR    GEOA 

1.0D 

15.6 

320 

0 

V  '.  ■  v..v 

I 

7.0 

to 

0 

NO 

OF    SAMPLES 

13 
249 

11 
23B 

13 

217 

2 

SAMP    OTE   HOUR 

STN 

STN    SAMP      PJ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

DY    MO    YR    LMT 

DIST 

BRG   DEPTH 

ZINC 

NICKEL 

COBALT 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

06    02    78    1330 

.3 

0.016 

0 .  006 

01    05    7B    1330 

1 

0 .  006 

0.005 

07    06    78     1 445 

.  i 

0.004 

0.001 L 

01    10    78    1515 

.3 

0  .  OOB 

0.001L 

0.001 L 

MAXIMUM 

0.016 

0.006 

0.001 

AVG 

OR    GEO* 

0.009 

0.0030 

0 . 00 1  D 

MINIMUM 

0.G04 

0.001 

0.001 

265  235  221         225 

TOTAL  TOTAL  TOTAL      TOTAL 

ARSENIC  MERCURY  CHROMIUM  COPPER 

Ma/L  UG/L  MG/L       MG/L 

0.010L  0.060  0.020'L  0.004 

O.OIO  0.050L  0.020L  0.006 


0.004L 
0.004L 


0.010 

0.0070 

0.004 


0.02 
0.050L 


0.060 
0.037D 
0  .  005 


0.040L 
0.020L 


0.040 

0.0250 

0.020 


0.003 
0.005L 


0.006 

0.005D 

0.003 


229  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


0.005L  0.002 

0.005L  0.001 


0.005L 
0. IDOL 


0.001 L 
0.005L 


0 . 100  0.005 

0.029D  0.002D 

0.00  5  0,001 


NO    OF    SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  5Y5TEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


E..O.  W./  SITE:  BLACK  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  HIGHWAY  IT 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  O28B002 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
TERM  STREAM:  PIC  RIVER 


DATE  OF  REPORT 
STATION  ID: 


25  OCT  79   PAGE 
01 -0060-002-02 


STORET  CODE:  02 

2280 


U  T  M:  16  0557925.0  5392850,0  1 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


03   01 

7B 

1410 

.3 

07    02 

7B 

0900 

.3 

06    03 

7B 

1345 

.3 

00    04 

7B 

1315 

.3 

01    05 

7B 

1345 

.3 

09    05 

7B 

2105 

.3 

05    06 

78 

1435 

.3 

03    07 

7B 

1450 

.3 

ov  oe 

7G 

1505 

.3 

05    09 

78 

1445 

.3 

OS  to 

78 

1545 

.3 

30    10 

78 

1425 

.3 

OH    12 

78 

1.345 

.3 

MAXIMUM 

AUG   OR 

GEOM    MN     ( •  | 

MINIMUM 

934 

Sample 
no 


2051  1 
20524 
2054  1 
20558 
20575 
2D592 
20SQ3 
20618 
20635 
20651 
20650 
20675 
20692 


901 
SCD 


444 
FLOW  CFS 


310.00 
191 .00 

14a. oo 

146.00 

2050.00 

2770.00 

2790.00 

920. 00 

5413  .00 

271 .00 

239.00 

370.00 

238.00 

2790.00 
S37.92 
143.00 


80 
TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/100ML 


136 
100 
240 


81  84 

FECAL  M.F. 

COLIFORM  ENTER. 

MF/10QML  MF/100ML 


240 
20 


805 

WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.0 

0.5 


20. 

22. 


DISS. 

02 

MG/L 

13.0 
10.0 
I  1  .0 

13.1 

9.4 
10.6 

B.6 
10.2 

8.4 

a. a 


13.2 
10.6 

a. 4 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


NO    OF    SAMPLES 


8.00 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0.005 
O.O03 
0.0  i4 
0.018 
0.0  77 
0.  1.20 
0.061 
0 .  1 :30 
0.011 
0.026 

0.042 
0.0  08 

0.190 
0.049 
0.003 


34 

19 

20 

21 

22 

17 

IB 

23 

5 

6 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP       PJ 

Fl LTEREO 

FILTERED 

TOTAL 

FI LTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

susp. 

DY   MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG 

DEPTH 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEIT 

MTRS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

03    01 

78 

1410 

.3 

0.002 

0.090 

0.590 

0.005 

0.040 

0.135 

0 .  500 

0.635 

2.0 

07    02 

78 

0900 

.3 

0.001 

0.040 

0.360 

0.004 

0.030 

0.074 

0.320 

0.394 

2.0 

06   03 

78 

1345 

.3 

0.005 

0.  120 

0.460 

0.005 

0.  100 

0.225 

0.360 

0.585 

3.0 

03    04 

78 

1345 

.3 

0.001 

0.020 

0.410 

0.003 

0.230 

0,253 

0.390 

0 .  643 

ICO 

01     OS 

7B 

1345 

.3 

0.004 

0.050 

0.410 

0.009 

0.  440 

0.4'i9 

0.360 

0.859 

110. 0 

D9   05 

78 

2105 

.3 

0.006 

0  .  040 

0    560 

0.009 

0.2  90 

0.3:i9 

0.520 

0.859 

240.0 

05   06 

78 

I43S 

.3 

0.004 

0.090 

0.570 

0.008 

0 .  130 

o.2ia 

0.4  80 

0.708 

220.0 

8C.0 

03    07 

78 

14  50 

.3 

0 .  055 

0 . 0 1 01 

0.710 

0 .  006 

0.140 

0.  1=6 

0.700 

0.856 

150.0 

ICO 

07    08 

78 

1505 

.3 

0.002 

0.010L 

0.440 

0.002 

0 .  090 

0 .  1 C2 

0.4  30 

0.532 

140.0 

3.0 

OS   09 

78 

1445 

.3 

0.002 

0.020 

0.690 

0.003 

O.OCO 

0.083 

0.670 

0.753 

160.0 

1C  .0 

02    10 

78 

1545 

.3 

0.001 

0.010 

0.002 

0.040 

0.052 

470.0 

3.0 

30    10 

78 

142S 

.3 

0.011 

O.OIOL 

0.370 

0.003 

0 .  1  00 

0.  1  13 

0.360 

0.473 

150.0 

10.0 

04    12 

78 

1345 

.3 

0.0O1 L 

o.oio 

0.330 

0.0O2 

o.  i6o 

0.172 

0.320 

0.492 

130.0 

2  .0 

MAXIMUM 

0.055 

0.120 

0.710 

0.009 

0.  440 

0.499 

0.700 

0.859 

470.0 

240.0 

AVG 

OR    GEOM  MN    I « ) 

0.007D 

0.040D 

0.493 

0.005 

0,  142 

0.137 

0.451 

0.649 

202.9 

37 . 3 

MINIMUM 

O.OOl 

0.010 

0.330 

O.O02 

0.030 

0.052 

0.320 

0.394 

1  30  . 0 

2..0 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


03   01 

7B 

1410 

.3 

07    02 

78 

0900 

.3 

Ob   03 

78 

1345 

.3 

03    04 

78 

1345 

.3 

01    05 

7B 

1345 

.3 

09    05 

78 

2105 

.3 

05    06 

78 

1435 

.3 

03   07 

78 

1450 

.3 

07   08 

7B 

1505 

.3 

05   09 

78 

1445 

.3 

02    10 

78 

1545 

.3 

30    10 

78 

1425 

.3 

04    12 

78 

1345 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   MN 

(*) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


03 

01 

78 

1410 

07 

02 

7B 

0900 

06 

03 

78 

1345 

03 

04 

7B 

1345 

01 

OS 

78 

1345 

09 

05 

78 

2105 

05 

06 

7B 

1435 

03 

07 

7B 

1450 

07 

08 

78 

1505 

05 

09 

7S 

1445 

02 

10 

78 

1545 

30 

10 

78 

1425 

04 

12 

7B 

1345 

DISS. 

SOLIDS 

MG/L 


140 
140 
137 
ISO 
463 
140 
128 

463 
185 
128 


107 
CALCUL 
D-SOLIDS 
MG/L 

148 
170 
192 
237 


237 
IB7 
14S 


12,0 
12.4 
10.4 
10.0 
B.0 
7.0 
10.0 


COND. 

25C 

UMHOS 

22B 

260 
296 
365 
128 
1  29 
144 
199 
204 
244 
253 
203 
247 

365 
223 

128 


16 

TURB. 

F0RMA21N 

UNITS 

2.30 
2.  BO 
2.50 
8.  SO 
37.00 
75.00 
18.00 
3.70 
5.20 
8.60 
2.00 
5.90 
2.00 

75.00 

13.39 

2.00 


30 
20 


30 
30 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


4.0 
4.0 
10.0 
33.0 
1  .0 
1  ,0L 
1  .0 


50 
SULPHATE 


2.0 


33.0 
5.  2D 
1  .0 


25 

47 

41 

361 

265 

PHENOLS 

ORGANIC 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

C    AS    C 

EXTRBLES 

ARSENIC 

UG/L 

MG/L 
39.0 

MG/L 
30 

MG/L 

MG/L 

38.0 

20 

O.OIOL 

12.0 

20 

t 

3.0 

7. a 

ISt 

0.004L 
0.004L 


260 
REACTIVE 
SI LICATE 
MG/L    SI  MG/L 


8.0 
8.5 
7.0 
6.2 
2.7 
B  3 


6. 
12. 

12. 
7. 
2. 


12 


3.10 
3.20 

3.10 
2.40 
2.  19 
I  .70 


3.20 
2.38 
1  .BO 

11 


235        221 
TOTAL      TOTAL 

MERCURY  CHROMIUM 
UG/L       MG/L 


0.01 

0.050L 


O.OOSL 


0.02CL 
0.020L 


S5 
PH 
AT  LAB 


7.ao 

7.70 
7.60 
7.60 
7.80 
7.90 
7.80 
7.70 
8.  10 
8.00 
8.00 
7.90 
7.70 

8.10 
7.82 
7.60 

13 

225 
TOTAL 
COPPER 

MG/L 


0.004 
0.005 


71 

PH 
IN      51TU 


7.3 

7.1 
7.1 


7.3 
7.1 
6.3 


229 
TOTAL 
LEAD 

MG/L 


O.OOSL 

0.010 


203 

TOTAL 
IRON 
M3/L 

0.300 
0.350 
0.300 
0.750 
2.000 
3.000 
1  .300 
0.350 
0.200 
0.600 
0.250 
0.200 
0.250 


3.000 
0.758 
0 .  200 

t3 

215 
TOTAL 
CADMIUM 

MG/L 


O.C01L 
0.CQ1L 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM  MN    ( • ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


39. 
15. 


0.010 
0.007D 
0.  004 


0. 1 BQ  0. 020 

0.0590  0.02GD 

0.005  0.020 


0.009 
0.005 
0.003 


0.010 

0.006D 

0.005 


0.001 

0.C01D 

O.C'Ol 


I  contd  ) 


SAMPLE    INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


BLACK    RIVER 

AT    HIGHWAY     17 

RIVER  FLOW    GAUGE    FED    036B002 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
TERM    STREAM:     PIC    RIVER 


U    T    M:     16    0557925.0    5392850.0    4 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE 
STATION     ID:       01 -0060- 002 -02 


STORET    COOE:    02 

2  280 


REGION:     OB 


249 

238 

SAMP    DTE 
DY    MO    YR 

HOUR 

LMT 

STN 

DIST 
FEET 

STN    SAMP       PJ 
BRG    DEPTH 
MTRS 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

TOTAL 

NICKEL 

MG/L 

07    02    78 

01  05    78 
07    08    78 

02  10   78 

0900 
1345 
1505 
1545 

.3 

.3 
.3 
.3 

0.025 
0.019 
0 .  006 
0.005 

0.005 
0.001 
0.001 L 
0 . 00 1 L 

avo 

MAXIMUM 

OR    GEOM    MN     I  -  1 

MINIMUM 

0.026 
0.014 
0.005 

0.OQ5 

0.0020 

0.001 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./    SITE:     BLACK    RIVER 

SAMPLE    POINT:     AT    HIGHWAY    NO. 614    SOUTH   OF    AGONZON 

STATION    TYPE:     RIVER 


SAMP    DTE   HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


STN      STN    SAMP      PU 
DIST     BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


03   01 

78 

1540 

.3 

06   02 

7B 

1527 

.3 

OB    03 

76 

1730 

.3 

03    04 

78 

1730 

-S 

02    05 

78 

1100 

.3 

06   06 

78 

1050 

.3 

04    07 

78 

1032 

.3 

08    06 

7B 

0930 

.3 

06   09 

7B 

1050 

.3 

03    10 

78 

1025 

.3 

31    10 

78 

1335 

.3 

04    12 

78 

1340 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN    (•) 
MINIMUM 

334 
SAMPLE 


20513 
205J9 
2054S 
20563 
2C5B0 
20506 
20624 
20640 
20757 
20665 
20681 
20698 


901 
SCD 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    SUPERIOR 
TERM    STREAM:     PIC     RIVER 

U    T    M:     16    0582100.0    5414375.0    4 


TOTAL  FECAL 

COLIFORM      COLIFORM 
MF/100ML      MF/lOOML 


84 

M.F. 

ENTER. 

MF/IQOML 


4. 
112. 
400. 

92. 
136. 
600. 

96. 


600. 
34.* 


12. 

4. 

4, 
16. 


16. 
S. 

4. 


STATION    10:       01 -0060- 003 • 02 


REGION:  06 


80S  3 

WATER  DISS. 

TEMP.  02 

DEG  C  MG/L 


0.0 
O.S 

0.0 


is.o 

14.8 


13.0 
11  .B 
14.0 

13.  1 

7.9 

8.2 
10.2 


STORET    CODE: 

02 

001 

2280 

MILEAGE: 

52.40 

1 

5-DAY 

BOD 

MG/L 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 
Fl LTERED 
REACTIVE 
P    HG/L 

1  .6 

0.010 

0.001 

1  .0 

0    026 

0.001L 

1  .2 

0  .01  6 

0    002 

0.6 

o.oio 

0  .  002 

0.001 L 

0.001 

0.2 

0.002 

0.001 

0.8 

0.013 

0.001L 

0.6 

0.008 

0.001 

1  .2 

0.004 

o.oou 

1.6 

0.026 

0.002 

0.9 

0.0100 

0.D01D 

0.2 

0.001 

0.DD1 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BAG  DEPTH 
FEET       MTRS 


03  04  78  1730 

02  05  78  1100 
06  06  78  1050 

04  07  78  1032 
OB  OS  78  0930 
06  09  78  1050 

03  10  78  1025 
31  10  78  1335 

04  12  7B  1340 


03    01 

78 

1540 

.3 

06    02 

78 

1527 

.3 

08    03 

78 

1730 

.3 

03    04 

78 

1730 

.3 

02    05 

78 

1100 

.3 

06    06 

78 

1050 

.3 

□  4    07 

78 

1032 

.3 

OB    08 

78 

0930 

.1 

06    09 

78 

1050 

.3 

03     10 

78 

1025 

.3 

31     10 

78 

1335 

3 

04     12 

78 

1340 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   MN 

:- 1 

MINI  MUM 

19  20 

FILTERED  TOTAL 

AMMONIA  KdELDAHL 
MG/L  MG/L 


.  a 

.3 
i 
.3 
: 
.8 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     ( •) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP 
OY    MO    YR    LOT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


0.050 
0.010 
0.020 

0.010 

0.010L 
0.010 

o.oio 

0.011 

0.020 

0,050 
0.017D 

0.010 


TURB. 

FORMAZIN 

UNITS 


2.90 
9.30 
4.  10 


1.70 
1  .60 
1  .60 


.30 
.16 


0.590 
0.  4  70 
0.400 
0.430 
0.340 
0.300 
0.270 
0.360 
0.450 

0.590 
0.401 
0.270 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


13.0 


FILTERED 

N02-N 

MG/L 


003 
005 
004 
003 
003 
002 
002 
002 
004 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0.310 
0.270 


0.005 
0.003 
0.0O2 


59 
SULPHATE 


8,0 
1  .0 

1  .0 

1  .0 
1  .OL 

1  ,0 
8.0 


6.0 


16.0 
7.6 


030 
030 

060 
050 
030 
050 
160 


0.310 
0.  1  10 

0.030 


280 
REACTIVE 
SILICATE 
MG/L    51  MG/L 


2.60 
3.20 
2.90 
3.20 
2.30 


3.20 
2.84 

a.  30 


17  18 

INRGNC  TOTAL 

N  ORGNC   N 

MG/L  MG/L 


0.363 
0.285 
0.054 
0.043 
0.073 
0.062 
0.04  2 
0  063 
0.  184 

0.363 
0.  130 
0.042 

a 


■  OL 
.0 


5.0 
3.  ID 


0 .  540 


460 
380 
420 

330 

2"0 
260 


0.510 
0.384 
0.260 


95  52 

ACIDITY  TOT    ALK 

PH    a. 3  AT     LAB 

MG/L  MG/L 

4.0 


134 
66 
65 
79 
69 

121 

I  17 
96 

108 


23 

TOTAL    N 

MG/L 

0 .  9  03 
0.745 
0.4  34 
0.463 
0.403 
0,352 
0.302 
0.412 
0.614 

0.903 


.60 
.00 


B 

00 

7 

90 

7 

90 

B 

10 

7 

45 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


95.0 
120.0 

150.0 
120.0 
140.0 
150.0 

150.0 

111.1 

3.0 


71 
PH 
IN       SITU 


6.9 

7,4 

7.4 
7.2 
6.9 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


15.0 
5.0 


15.0 
7.  1 
2.0 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0.180 
0.300 
0.220 
0.310 
0.650 
0.550 
O.MO 
0.  150 
0.  140 
0.300 
0.150 
0.130 


0.650 
0.26B 
0.130 


COND. 
25C 

UMHOS 

329 
144 
134 
167 

2S5 

2=0 
206 
265 

329 
2I9 
134 


1  .OL 
3.0 
1  .OL 


3.0 
1  .BD 
1.0 


NO    OF    SAMPLES 


C    0    N    T    D     ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


76 

72 

68 

66 

221 

225 

229 

215 

249 

201 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

CALCUL 

TOTAL 

COLOUR 

SODIUM 

TOTAL 

TOiAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

DY   NO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

HAZEN 

M 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

03    01 

78 

1540 

.3 

32.00 

18.00 

0.014 

0.004L 

0.030 

0.015 

06    02 

76 

1527 

.3 

43  .  00 

1  .70 

0.010 

0.005L 

0.077 

08    03 

78 

1730 

.3 

43.00 

1.40 

0.008 

0.004 

0.049 

0.028 

03    04 

78 

1730 

.3 

150.0 

46.00 

30 

7.40 

0 .  005 

0.005L 

0.062 

0.021 

02    OS 

78 

1100 

.3 

68.0 

21  .60 

70G 

0.70 

0.0U1L 

0.045 

0.004 

0.028 

06   06 

78 

1050 

.3 

68.0 

70G 

0.007 

0 .  002 

0.002 

0.001 L 

0.0'6 

04    07 

78 

1032 

.3 

86.0 

50 

0.002 

0.005L 

0.001 L 

0.004 

0.05 

OE    08 

78 

0930 

.3 

100.0 

30.00 

0 .  006 

0.005L 

0.001L 

0.006 

0.030 

06   09 

78 

1050 

.3 

135.0 

30 

0.001L 

0.005L 

0.001 

0.006 

0.030 

03    10 

78 

1025 

.3 

128.0 

30 

0.020L 

0.001 L 

0.010L 

0.001 L 

0.001L 

0 .  007 

31     10 

78 

1335 

.3 

1 06  . 0 

30 

0.002L 

0.001L 

O.OlOL 

0.001 L 

0.002 

0.0I3 

04    12 

78 

1340 

.  5 

118.0 

30 

0.003 

0 . 0 1 OL 

0.001 

0.004 

0.0  to 

MAXIMUM 

150.0 

46  .00 

70 

18.00 

0.020 

0.014 

0.045 

0.002 

0.07  7 

0.030 

AVQ 

OR    GEOM    >"■; 

106.7 

35.93 

•43U 

5.84 

0.01  ID 

0.005D 

0.0090 

0 .  00 1 D 

0 . 02 1 D 

0.0  [8 

MINI  MUM 

66.0 

21     60 

30 

0.70 

0.002 

0.001 

0.002 

o.ooi 

0.001 

0.007 

NO  OF  SAMPLES 


238 

217 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP       PJ 

TOTAL 

TOTAL 

DY   MO 

YB 

LMT 

OIST 

ORG 

DEPTH 

NICKEL 

COBALT 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

03    01 

78 

1540 

.3 

0.002 

06   02 

78 

1527 

.3 

0.006 

Oli   03 

73 

1730 

.3 

0    00 1  L 

03   04 

78 

1730 

.3 

0,002 

02    05 

78 

1100 

.3 

0.001 L 

OS    06 

78 

1050 

.3 

0.001L 

0.001 

04    07 

78 

1032 

,3 

0.001L 

0.001 

08    08 

78 

0930 

.3 

0 . 00 1 L 

0.001 L 

06   09 

78 

1050 

.3 

0.001L 

0.001L 

03    10 

78 

1025 

.3 

0.001 L 

0 .  00 1 L 

31     10 

78 

1335 

.3 

0 . 00 1 L 

0 .  002 

04    12 

78 

1340 

.3 

0 . 00 1 L 

0.  001 L 

MAXIMUM 

0.006 

0.002 

AVG 

OR    GEOM 

\1N     (  -  ) 

0.0020 

0. 001D 

MINIMUM 

0.001 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.I*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


ELACK  RIVER 

1  MILE  BELOW  OUTLET  OF  MOSS  LAKE  ON  ONTARIO  PULP  AND  PAPER  ROAD 

RIVER  MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

MINOR  8AS1N:  LAKE  SUPERIOR 
TERM  STREAM:  PIC  RIVER 


STATION    ID:       01-0060-004-02 

STORET  CODE:  02 
001 
2280 


LAT: 


LONG: 


U  T  M:  16  OS9I450.O  5443075.0  4 


82.  CO 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
Dr  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


03  01 
06  02 
OB  03 

03  04 

02  05 
06  06 

04  07 
08  08 
06  09 

03  10 
3)  10 

04  12 


78  1650 
78  1600 
78  1830 
78  1830 
78  0945 
78  0945 
78  0910 
7B  1000 
78  0925 
78  1150 
78  1215 
78  1010 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( ') 

MINIMUM 


934 

801 

SAMPLE 

SCO 

NO 

20515 

4 

20531 

20548 

20565 

20582 

20608 

20623 

20639 

6 

20756 

20664 

20682 

6 

20697 

TOTAL  FECAL  M.F. 
COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 
MF/100ML   MF/100ML   MF/100ML 


4.   L  4.  L  8 

28.  4.  L  4 

24 .  4 .  4 

60.  4.  L  4 

300.  4.  L  4 

32.  4.  8 

28.  4.  L  4 

2900.  56.  140 

160.  4.  L  24 


2900. 
42.' 


S6. 
5.  • 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.0 


14.5 
15.0 


18.2 
7.2 
0.0 


11.0 
8.5 
9.2 
7.5 

8.2 

8.2 


1 
S-DAY 
BOO 
MG/L 


MG/L 


FILTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 


1 

2 

0.001 

1 

4 

0.02  2 

0.001L 

1 

E 

0.017 

0.001 

D 

a 

0.009 

0.001 

2 

2 

0.005 

0.001 

0 

e 

0.016 

0.001 

1 

4 

0.01  1 

o.ooi 

0 

e 

0.013 

0.001 

1 

4 

0.010 

0.001L 

2 

2 

0.022 

0.001 

1 

3 

0.014 

0.001D 

0 

6 

0.005 

0.001 

NO    OF    SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

14 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

5TN    SAMP      PJ 

FI LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL   N 

TOTAL 

SUSP. 

C3ND. 

DY   MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

25C 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

U:V1H05 

03    04 

73 

1830 

.3 

0.190 

0.004 

0.220 

0.414 

2.0 

253 

03    05 

78 

0945 

.3 

1  .500 

3.000 

o.ooa 

0.170 

1  .678 

I  .  SCO 

3.178 

3.0 

2  84 

06    06 

73 

0945 

.3 

4.300 

1  .800 

0.010 

0.  140 

4.450 

2  .  500 

1  .950 

150.0 

5.0 

237 

04   07 

78 

0910 

.3 

0.570 

0.900 

0.007 

0.  150 

0.727 

0.3::0 

1  .057 

200.0 

10. 0 

232 

08    08 

73 

1000 

.3 

1  .000 

1  .700 

0.009 

0.260 

1  .259 

0.700 

1  .969 

230.0 

2.0 

325 

06   09 

78 

0925 

.3 

1  .400 

2.400 

0.015 

0.500 

1.915 

1  .  000 

2.915 

310.0 

10.0 

455 

03    10 

78 

1150 

.3 

2.000 

2.500 

0.012 

0.530 

2.542 

0.500 

3.042 

330.0 

10.  0 

520 

31    10 

73 

1215 

.3 

2.300 

2.500 

0.008 

0.590 

2.898 

0.200 

3.098 

350.0 

3.0 

520 

04    12 

73 

1010 

.3 

0.100 

0.550 

0.003 

0.090 

0.  193 

0.450 

0.643 

1  50 . 0 

3.0 

226 

MAXIMUM 

4.300 

3.000 

0.015 

0.590 

4.450 

2,500 

3 .  1  78 

350 . 0 

10.0 

520 

AVG 

OR    GEOM   r.K    i      , 

1  .484 

1.919 

0.008 

0.294 

1  .787 

O.S'JB 

2.232 

215.3 

5.8 

339 

MINIMUM 

0.100 

0.550 

0.O03 

0.090 

0.  193 

0.200 

0.643 

2.0 

2.0 

226 

NO    OF    SAMPLES 


(    C    0   N   T    D    ) 


SAMPLE    INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


BOM/    SITE ■  BLACK    RIVER 

SAMPLE    POINT!  I    MILE    BELOW   OUTLET   OF    MOSE  LAKE    ON    ONTARIO   PULP    AND    PAPER    ROAD 

■STATION    TYPE-  RIVER  MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 

STATION    TYPE.  RIVER  MIW)R    ^^     LAK£    SUPEB,0R 

TERM    STREAM:     PIC    RIVER 

STN  NO:  4  LAT:  LONG: 

16        56 

TUR8.  CHLORIDE 
FORMAZIN       MG/L 
UNITS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE     2' 

STATION  ID:   01 -0060-001 -OS 

STORET  CODE=  02 
001 
2280 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BHG  DEPTH 
FEET      MTRS 


03  01  78 
06  02  78 
08  03  78 

03  04  78 

02  05  78 
06  06  78 

04  07  78 
08  08  78 
06  09  78 

03  10  7B 
31  10  78 

04  12  76 


1650 
1600 
1B30 
1830 
0945 
0945 
0910 
1000 
0925 
1150 
1215 
1010 


.3 
.3 

3 

3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  [') 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BHG  DEPTH 
FEET       MIPS 


03  01 
06  02 
08  03 

03  04 

02  05 
06  06 

04  07 
08  06 
06  09 

03  10 
31  10 

04  12 


78  1650 
78  1600 
78  1830 
78  1B30 
78  0945 
78  0945 
78  0910 
78  1000 
7B  0985 
78  1150 
78  1215 
78  1010 


,3 
.3 
-3 

-: 

.3 
.3 
.3 
,3 
.3 
.3 
.3 


1  .20 
3.40 
3.10 
3.60 
1  .80 
10.00 
6.40 
2.  10 
2.20 

10.00 
3.76 
1  .20 

3 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


130.0 

116.0 

108 

10S 

140 

198 

232 

3ac 


MAXIMUM 
AVG   OR    GEOM  MN    (*) 

MINIMUM 


0 

0 
0 
0 
0 

112.0 

320.  0 
162.4 
106.0 


1  .0 

2.0 

1  .OL 

2.0 

2.0 

3.0 

4.0 

3.0 

1  .0 


72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

33.00 
36,00 
40.00 
39.00 
34.40 


U   T  M: 

16    0591450 

0    5443075.0 

59 

2B0 

95 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY          T 

SILICATE 

PH   8.3 

MG/L 

SI     MG/L 

MG/L 

10.0 

2.80 

7.0 

9.5 

2.90 

7.S 

3.30 

6.0 

3.20 

6.0 

69.0 

2.10 

6.0 

47.00 
38.23 
33.00 


48.0 
46.0 
75.0 
121  .0 
165.0 
176.0 
10.0 


176.0 

67.0 

7.5 


COLOUR 
KAZEN 
UNITS 


60 

70G 

70G 

70 

60 

TOG 

40 

30 

30 

70 

S6U 

30 


3.30 
2.86 
2.10 

5 


66 

SODIUM 

KA 

MG/L 

1  .60 
I  .20 
1.20 
1.50' 
3.30 


3.30 
1.76 
1  .20 


TOT    ALK 

AT    LAB 

MG/L 


REGION:     06 

55 
PH 
AT     LAB 


7.0 

4.4 
2.0 

11 

265 

TOTAL 

ARSENIC 

MG/L 


0.004L 
0.004L 
0.001 
0.004L 
0. 004  L 

0.004 

0.003D 

0.001 


10 

221 
TOTAL 
CHROM I UM 
MC/L 


0.020L 
0.002L 


0.020 

o . o ii  a 

0.002 


71 
PH 
IN      SITU 


10 

10.00 

7.20 

1  13 

7.20 

55 

6.  90 

54 

7.  3D 

56 

7.60 

66 

7  .70 

70 

7.70 

72 

7.60 

67 

7.70 

103 

7.40 

113 

10-00 

67 

7-63 

10 

6.90 

12 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

0.016 
0.004 
O.008 
0.006 
0.008 
0.013 
0.011 
0.009 
0.004 
0.006 
0.004 
0.004 

0.016 
0.008 
0.004 


7.0 
6.9 
6.8 


229 

10TAL 
LEAD 
MG/L 

0.004L 

0.005L 

0.004L 

0005L 

0.028 

0  003 

0.005L 

0  0051 

Q.005L 

0.010L 

0.010L 

0.010L 

0.028 
0  0060 
0.003 


508 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0.420 

0.350 
0.26  0 
0  .400 
0.800 
0.550 
0.026 
0.210 
0.460 
0.290 
0    210 


25 
PHENOLS 


UG/L 
1  .0 


0.800 
0.351 
0.026 

12 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 


0.002 
0.001 L 
0 . 00 1 L 
0.001 
0 . 00  1  L 

o .  oo  1 

0.001 

0  .002 
0.00  ID 
0 .  00  1 


1  .OL 
1  .OL 
1  .OL 


I  .0 

I  .00 
I  .0 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

0.090 
0.051 
0.046 
0,074 
0.260 
0.170 
0 .  I  50 
0.130 
0.100 
0.130 
0.140 
0.031 

0.280 
0.116 
0.031 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT   01  ST  ORG  DEPTH 
FEET       MTRS 


201  238  217 

TOTAL  TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL  COBALT 

MG/L      MG/L  MG/L 


03   01    76 

1650 

.3 

06   02   78 

1600 

.3 

OB    03    7B 

1330 

.3 

03    04    7B 

1830 

.3 

02    05    78 

0945 

.3 

06    06    76 

0945 

.3 

04    07    78 

0910 

.3 

08   08    78 

1000 

.3 

06    09    78 

0925 

.3 

03    10    78 

1150 

.a 

31    10   76 

1215 

.3 

04    (2    78 

1010 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   MN    ( • ) 
MINIMUM 

O.OOIL 

0.053 

0 . 001 L 

0 .  085 

0.002 

0.024 

O.OOIL 

0.032 

0.002 

0.001 

0.041 

0.002 

0.002 

0.050 

O.OOIL 

0.001 L 

0.065 

O.OOIL 

0 . 00 1 L 

0,035 

0 . 00 1 L 

0.001 L 

0.043 

0.001 L 

0.003 

0.018 

O.OOIL 

O.OOIL 

0.085 

0.002 

0.003 

0.044 

0.0010 

0.001D 

0.018 

0.001 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  FOX  CREEK 

SAMPLE  POINT:  AT  HIGHWAY  NO. 614  MANITOUWADGE  LAKE 

STATION  TYPE;  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BHG  DEPTH 
FEET       MTRS 


934 

sample 


03   01    78 

1655 

.3 

20514 

06   02    78 

1820 

.3 

20530 

08   03    78 

1750 

.3 

20547 

03    04    78 

1750 

.3 

20564 

02    05    7B 

1000 

.3 

20581 

06   06    78 

1005 

,3 

20607 

04   07    78 

0923 

.3 

20622 

06    08    78 

1015 

.-• 

20638 

06   09    78 

0945 

3 

20755 

03    10   78 

1120 

.3 

20663 

31    10   78 

1230 

.3 

20683 

04    12    78 

1025 

: 

20696 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM   MN 

CI 

MINIMUM 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  SUPERIOR 
PIC  RIVER 


STATION  ID:   01-0060-005-02 

STORET  CODE:  02 
001 
2280 


U  T  M:  16  0587900,0  5442725.0  4 


BO         81  84 

TOTAL      FECAL  M.F. 

COLIFORM  C0L1F0RM  ENTER- 

MF/100ML  MF/100ML  MF/tOOML 


4. 

4. 
156. 
36. 
36. 
24. 
80. 
28. 

4. 


4. 
4. 


16. 
4. 

4. 


B05 
WATER 
TEMP. 
OEG  C 

1  .0 

0.0 

o.o 

0.5 

18.8 

15.0 
16.2 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

12.0 

12.0 

B.O 

10.3 

7.8 

8.2 
8.2 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


33 
TOTAL 


MG/L 


85,10 

34 

Fl LTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 


0.4 

0    012 

0.001 

1  .7 

0    027 

0.001 

1.2 

0.015 

0.0Q1 

0.6 

0.01  1 

0.001 

1  .6 

0.001 

0.001 

0.4 

0.013 

0.001 

0.6 

0.012 

O.OOIL 

0.6 

0.013 

0.001 

0.6 

0.003 

0.001 

1  .7 

0.02  7 

0.001 

0.9 

0.012 

0.001D 

0.4 

0.001 

0.001 

NO    OF    SAMPLES 


(    C    0    N    T    D     ) 


bAHri.1 

t    11 

YFORMA 

TION    I 

SYSTEM                    5 

TAT  ION    SUM 

MARY    REPOR 

T     -     RIVER 

SASIN5 

I 

1ATE    OF    REPORT       25    OCT 

79       PAGE 

21 

19 

20 

21 

33 

17 

16 

23 

5 

6 

14 

SAMP    1 

>TE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

Fl IT6RED 

INRGMC 

TOTAL 

TOTAL   N 

TOTAL 

SUSP. 

COND. 

DV    MO 

YR 

LMT 

OIST 

8RG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

SOLIDS 

25C 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UUHOS 

03    M 

76 

1750 

.3 

0.020 

0.490 

0.005 

D.3I0 

0.235 

0.470 

0.705 

1  .0 

303 

02    05 

78 

1000 

.3 

0.050 

0.520 

0.006 

0.300 

0.356 

0.470 

0.626 

5.0 

194 

06    06 

78 

1005 

.3 

0.010 

0.370 

0.004 

0.130 

0.  144 

0 .  360 

0,504 

140.0 

2.0 

206 

04   07 

78 

0923 

.3 

0.030 

0.450 

0.005 

0.130 

0.  155 

0.420 

0.575 

190.0 

5.0 

227 

os  oa 

78 

1015 

.3 

0.0101 

0.4)0 

0 .  003 

0,050 

0.063 

0.400 

0.463 

1  70  . 0 

2.  0 

241 

06   09 

78 

0945 

.3 

0.020 

0.420 

0 .  003 

0.030 

0.043 

0  .400 

0.443 

160.0 

2.0 

355 

03    10 

78 

1  120 

.3 

O.O20 

0.350 

0.003 

o.oao 

0.103 

0.330 

0.433 

160.0 

2.0 

;!7S 

31     10 

78 

1230 

.3 

O.030 

0.440 

0.004 

0.070 

0.  104 

0.410 

0.514 

180.0 

1  .0 

274 

04    12 

78 

1025 

.3 

9.170 

0.460 

0.005 

0.  140 

0.315 

0  .  2?j0 

0.605 

230.0 

1  .0 

320 

MAX [MUM 

0.  170 

0.520 

0,006 

0.300 

0.356 

0.470 

0.826 

230.0 

5.0 

320 

AVO 

OR    GEOM    MN     (  *  ] 

0.0400 

0.434 

0.004 

0.124 

0-169 

0.3"4 

0.563 

153.9 

2.  5 

255 

MINIMUM 

0.010 

0.350 

0.003 

0.020 

0.043 

0.200 

0.433 

1  .0 

1  .0 

194 

NO  OF  SAMPLES 


16 

56 

59 

280 

95 

53 

55 

71 

208 

25 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pj 

TuRB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACT iVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

PH 

TOTAL 

PHENOiS 

DY  MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRO    DEPTH 

FORMAZIN 

MG/L 

SI LICATE 

PH    8.3 

AT    LAB 

AT     LAB 

IN 

SITU 

IRON 

FEET 

MTRS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

Mc/L 

MG/L 

MG/L 

IJG/L 

03   01 

7B 

I65S 

.3 

55.0 

2.90 

10.0 

7.30 

2.300 

T  .  OL 

06   02 

78 

1320 

.3 

53.0 

2.50 

6 

6.00 

1  .200 

08   03 

78 

1750 

.3 

55.0 

2.70 

5.0 

7.10 

1  .000 

2,0 

03    04 

7  b 

1750 

.3 

1  .60 

3.0 

58.0 

2.60 

5.0 

77 

7.20 

0  .640 

1  ,0 

02    05 

78 

1000 

.3 

5.00 

2.0 

34.0 

2.20 

5.0 

51 

6.90 

1  .300 

"1  .OL 

OS   06 

78 

1005 

.3 

1  .80 

1  .0 

33.0 

2.0 

54 

7.20 

0.850 

04    07 

78 

0923 

.3 

3.00 

2.0 

45.0 

2.0 

58 

7.50 

0.100 

08   06 

78 

1015 

.3 

3.90 

3.0 

43-0 

2.0 

64 

7.  BO 

0.650 

06   09 

78 

0945 

.3 

2.20 

3.0 

42.0 

2.0 

69 

7.  SO 

0.  690 

03    10 

78 

1120 

.3 

2.20 

3.0 

53.0 

3.0 

69 

7.60 

7 

.2 

0.600 

31    10 

78 

1230 

.3 

2.40 

3.0 

50.0 

4.0 

63 

7.  BO 

0.  970 

04    12 

78 

1025 

.3 

3.50 

3.0 

82.0 

4.0 

77 

7.50 

7 

.5 

1  .700 

MAXIMUM 

5.00 

3.0 

82.0 

2.90 

10.0 

77 

7.90 

7 

.5 

2.300 

2  .0 

AVG 

OR    GEOM    MN     (  • 

2.73 

2.6 

50.3 

2.58 

4.0 

59 

7.33 

7 

.4 

1  .033 

1  .3D 

M I N I  MUM 

1  .60 

1  .0 

33.0 

2.20 

2.0 

6 

6.00 

7 

.2 

0.  100 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


03 

01 

78 

1655 

06 

02 

78 

1S20 

08 

03 

78 

1750 

03 

04 

78 

1750 

02 

05 

78 

1000 

06 

OE 

78 

1005 

04 

07 

78 

0923 

OS 

08 

78 

1015 

06 

09 

78 

0945 

03 

10 

78 

1  120 

76 

72 

68 

66 

221 

225 

229 

215 

249 

201 

CALCUL 

TOTAL 

COLOUR 

SODIUM 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

HARDNESS 

CA  LC I UM 

HA-2EN 

NA 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

40.00 

2.50 

0.031 

0.004L 

0,700 

0  .  1  80 

42.00 

3.00 

0.025 

0.D05L 

0.420 

45.00 

2.90 

0.039 

0.004L 

0.450 

0.056 

146.0 

45.00 

70G 

2.90 

0.025 

0.005L 

0.520 

0.200 

82.0 

23.20 

70G 

1  .90 

0.011 

0.014 

0.330 

0.012 

9S.0 

70G 

0.023 

0.004 

0 .  003 

0.300 

0.035 

106.0 

70G 

0.039 

0.005 

0 .  003 

0.B60 

0.003 

110.0 

35.00 

70S 

0.033 

0.005L 

0.001 

0.450 

0  .  044 

116.0 

70S 

O.0I5 

0 . 005  L 

0.001 

0.260 

0.036 

128.0 

70 

0.020L 

0.015 

0.010 

0.001 L 

0.430 

0.015 

31  10  78  1230 
04  12  78  1025 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (  •) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


126.0 

146.0 

1  46   0 

45 

,00 

117.8 

38 

37 

82.0 

23 

.20 

50 
70G 

0.002L 

0.014 
0.019 

0.010L 
0.010L 

0.001 
0.002 

0.350 
0.550 

0.036 
0.043 

70 

68u 

50 

3.00 
2.64 

1.90 

0.020 

0.0110 

0.002 

0.039 
0.023 
0.011 

0.014 
0.007D 
0 .  004 

0.003 

0.0020 

o.ooi 

0.860 
0.46B 
0.260 

0.200 
0.067 
0.012 

238 

217 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP       PJ 

TOTAL 

TOTAL 

DY   MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG 

DEPTH 

NICKEL 

COBALT 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

03   01 

n 

1655 

.3 

0.002 

06    02 

78 

1820 

.3 

0.001L 

03    03 

78 

1750 

.3 

O.OOI 

03    04 

78 

1750 

.3 

0,003 

02    05 

7B 

1000 

.3 

0.001L 

0(1    06 

7B 

1005 

.3 

0,003 

0.002 

04    07 

78 

0923 

.3 

0,003 

0.002 

08    08 

78 

1015 

.3 

O.OOIL 

O.OOIL 

06    09 

78 

0945 

.3 

O.OOtL 

O.OOIL 

03    10 

78 

1  120 

.3 

0.001 L 

O.OOIL 

31     10 

78 

1230 

.3 

O.OOIL 

0.002 

04    12 

70 

1025 

.3 

0.001 L 

0.001 

MAXIMUM 

0.003 

0.002 

AVG. 

OR    GEOM 

0.002D 

0.00  ID 

MINIMUM 

0.001 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORM*! [ON  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.H./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SLACK  RIVER 

ABOVE  MOSE  LAKE  INLET  ON  ONTARIO  PULP  AND  PAPER  ROAD 
RIVgR  MAJOR  BASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  SUPERIOR 
PIC  RIVER 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE     2 
STATION  ID:   01-0060-006-02 

STORET  CODE:  02 

001 
22B0 


LAT: 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


LONG: 


U  T  M   16  0591900.0  5443750.0  A 


03  01 
06  OS 
OB  03 

03  04 

02  05 
06  06 

04  07 
08  08 
06  09 

03  10 
31  10 

04  I  2 


78  1640 
78  1745 
78  1815 
78  1BI5 
78  0935 
7B  0935 
78  O900 
78  0900 
76  0910 
78  1140 
78  1 1 45 
78  1750 


.3 

.3 
.3 


,3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


934 

901 

SAMPLE 

SCO 

NO 

20516 

4 

20533 

20549 

2C566 

20533 

20609 

20621 

20641' 

E 

20754 

20666 

206B0 

6 

20695 

80  81  84 

TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/10QML  MF/IOOML  MF/100ML 


4. 
12. 

4 

100 

200. 

1200. 

136. 

144 
116. 


4. 

L 

4. 

4, 

4. 

3. 

4. 

4. 

i. 

4. 

4. 

L 

2a. 

32. 

20. 

4. 

L 

IE. 

28. 

80. 

12. 

88. 

BOS 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.0 
0.0 

o.o 

0.0 
1  1  .0 

13.5 

14.0 


DISS- 

02 

MG/L 

10.5 
9.6 
9.5 

11.4 

8.9 

B.3 

7.0 

10.  3 


-DAY 
BOO 


33 

TOTAL 
P 

MG/L 


Fl LTERED 
REACTIVE 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  UN   ' 
'.11N-.MUV. 

NO  OF  SAMPLES 


1200. 
39. 


38. 

11.- 


0 

6 

0    008 

0.00'L 

0 

8 

0.028 

0.001L 

1 

4 

0.014 

0.001 

1 

4 

0.017 

0.001 

1 

4 

0.005 

0.001 

1 

0 

0.014 

0.001 

0 

8 

0.021 

0.002 

1 

0 

0.00  9 

0.001 

0 

B 

0  .00  4 

0.001 

1 

4 

0  .  0  2  6 

0  .  032 

1 

.0 

0  .  01  3 

0.00  ID 

0 

.6 

0.00  4 

0.001 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

14 

SAMP    DTP 

HOUR 

STN 

STN   SAMP      PJ 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

Fl LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL  N 

TOTAL 

SUSP. 

COND. 

DY    MO 

YP 

LMT 

DI  ST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

SOL  1 DS 

250 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

03    04 

78 

1B15 

.3 

0.060 

0  ,  550 

0.003 

0,220 

0.2B3 

0    4'JO 

0.773 

1  .0 

245 
105 
119 
139 

02    OS 

7B 

0935 

.3 

0.040 

0.4  70 

0.005 

0,550 

0.595 

0   430 

1  .025 

5  .  0 

06    06 

78 

0935 

.3 

0.010 

0.570 

0.004 

0,010 

0.024 

0.51.0 

0,584 

80    0 

5.  0 

04    07 

78 

0900 

.3 

0.010L 

0 .  960 

0 .  004 

0.010 

0.024 

0.970 

0.994 

120.0 

5.  0 

06    08 

76 

0900 

.3 

0.Q10L 

0.4  90 

0.003 

O.OIOL 

0.023 

0.41:0 

0.503 

130.0 

3.  0 

1  90 

225 

06    09 

7B 

091  0 

.3 

0.010 

0.510 

0.002 

o .  o  i  o 

0.022 

0.5CO 

0.522 

140.0 

10.  0 

03     10 

78 

1 140 

.3 

o.oto 

0.410 

0.002 

0.010 

0.022 

0.4C0 

0.  4  22 

1  20  . 0 

4 .  0 

2  1  2 
16B 
215 

31     10 

76 

1 145 

.3 

0  .  0  1 0  L 

0.500 

0.003 

0.060 

0.073 

0  . 4«0 

0.563 

1  20.0 

1  .  0 

04     12 

78 

1750 

.3 

0.070 

0.440 

0.002 

0,080 

0.  152 

0.370 

0.522 

150.0 

1  .  0 

MAXIMUM 

0.070 

O.980 

0.005 

0 .  sso 

0.595 

O.970 

1.035 

150.0 

10.0 

245 

AVG 

OR    GEOM  MN    I • 1 

0.02SD 

.546 

0.003 

0 . 1 070 

0.  135 

,F»1 

.656 

107.6 

4.  3 

1  BO 
105 

MINIMUM 

0.010 

0.410 

0.OO2 

0.010 

0,022 

0,370 

0    422 

1  .  0 

1  .  0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STh.  SAMP   Pu 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


03  01  7B  1640 
06  02  76  1745 
08  03  76  1815 


.3 

.3 


16 

TUBB. 
FORMAilN 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


59 
SuLf-HA 


260 

95 

52 

55 

71 

206 

25 

TE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

PH 

TOTAL 

Phenols 

SILICATE 

PH    8.3 

AT     LAB 

AT     LA8 

IN 

SITU 

IRON 

A 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

5 

2.90 

7.0 

7.30 

0.200 

1  ,0L 

5 

3.50 

11 

0.350 

3.0 

0 

3.  40 

7.0 

7.20 

0.2S0 

3.0 

03 

04 

78 

1615 

.3 

02 

05 

T8 

0935 

.3 

06 

06 

78 

0935 

.3 

04 

07 

7B 

0900 

.3 

□3 

08 

78 

0900 

.3 

OS 

09 

78 

0910 

.3 

03 

10 

76 

1140 

.3 

31 

10 

TS 

1145 

.3 

04 

12 

78 

1750 

MAXIMUM 

AVG    OR    C 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


1 

00 

2 

90 

1 

30 

2 

90 

2 

7 

3 

90 

2 

70 

1 

20 

1 

30 

3 

90 

2 

.21 

1 

.00 

1 

0 

2 

0 

2 

0 

1 

.0 

1 

.0 

1 

.0 

1 

.0 

1 

.OL 

1  .2D 

1  .0 


3.50 
2.00 


3.50 
3.06 
2.00 


76 

72 

68 

66 

SAMP    DTE 

KOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

CALCUL 

TOTAL 

COLOUR 

SODIUM 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

HAZEN 

\A 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

UMTS 

MG/L 

03    01 

78 

1640 

.3 

32.00 

1  .10 

06    02 

78 

1745 

.3 

40.00 

1  .  TO 

08    03 

78 

1815 

.3 

40.00 

1  .  10 

03    04 

7B 

1B15 

.3 

128.0 

40.  00 

50 

0.  95 

02    05 

7B 

0935 

.3 

SO.  0 

14.40 

70G 

0.40 

06    06 

78 

0935 

.3 

62  , 0 

70G 

04    07 

78 

0900 

.3 

70 . 0 

70G 

08    08 

78 

0900 

.3 

90 . 0 

26.  00 

50 

06    09 

78 

0910 

.3 

1  18.0 

70G 

03     10 

78 

1140 

.3 

11.0.0 

50 

31     10 

7B 

1  145 

.3 

86.0 

50 

04     12 

78 

1750 

.3 

106.0 

IS 

MAXIMUM 

128.0 

40.00 

70 

1  .  10 

AVO 

OR    GEOK 

91.1 

32.07 

55U 

0.93 

MINIMUM 

50    0 

14.40 

IS 

0.40 

3.0 

2  0 
2.0 

3  0 
5.0 
3.0 
BO 

8.0 

4.5 

2.0 

1  I 


121 
47 
57 
67 
01 

toa 

100 


121 
79 


10 


265  221 

TOTAL  TOTAL 

ARSENIC  CHROMIUM 
MG/L  MG/L 


0.004L 

0.004L 

0.001 

0.004L 

0.004L 

0-004 

0.003D 

0.001 


.020L 
-002L 


0.020 
0.011D 
0  .002 


7 

20 

7 

20 

7 

20 

7 

40 

7 

9 

7 

50 

7 

60 

7 

70 

7.41 
7.20 

11 

225 
TOTAL 
COPPER 

MG/L 

O.005 
0.001 
0.003 
0.001 
0 , 00 1 L 
0.006 
0.003 
0.001 
0.001 L 
0 .  003 
0 .  002 
0.003 

0.006 
0  003D 
0.001 


6.9 

6.6 

6.9 
6.8 
6.6 


229 

IOTAL 
LEAD 
MG/L 

0.004L 
0.005L 
0  004  L 
0    005L 


015 
001  L 
005  L 
005  L 

005L 
010L 
01  OL 
01  OL 


0   015 

0-007D 

0.001 


0 

270 

0 

300 

0 

300 

0 

390 

a 

230 

0 

410 

0 

ISO 

0 

230 

0 

290 

0 

410 

a 

281 

a 

150 

12 

215 
TOTAL 
CADMI UM 
MG/L 


002 

00  1L 

00 1  L 
001 
00  1L 
001 


0.002 
0 ; 00  1  D 
0,001 


2.0 
1  .OL 


3.0 
2.00 

1  .0 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

0 .  005 

0 .  002 

0.001L 

0.002 

0,003 

0.001 L 

0.001 L 

0.002 

0.003 

0.001L 

0    005 


0.005 
0 .002D 
0.001 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPT 
FEET       MTRS 


03 

01 

78 

1640 

06 

02 

78 

1745 

06 

03 

78 

1B15 

03 

04 

78 

1815 

02 

OS 

7S 

0935 

06 

06 

7B 

0935 

04 

07 

78 

0900 

06 

08 

76 

0900 

06 

09 

78 

0910 

03 

10 

7B 

1140 

31 

10 

78 

1145 

04 

12 

78 

1750 

201 

238 

217 

PJ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

MN 

NICKEL 

COBALT 

S 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

3 
3 

0,017 

0. 001 L 
0. 001 L 

3 

0.016 

0.001L 

3 

0.020 

0.001 

3 

0.043 

0. 001 L 

3 

0.013 

0 .001 L 

0.001 L 

3 

0.041 

0.OO1 

0.001 L 

3 

0.030 

0.0O1 L 

0.001 L 

3 

0.065 

0 .  00 1 L 

O.0O1 L 

3 

0.011 

0.001L 

0.001 L 

3 

0  .013 

0.001L 

0-002 

3 

0  .  069 

0.001L 

0.001 

(  C  0  N  T  D  ) 


SIMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


OATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE 


SAMP   DTE  HOUR      STN      STN   SAMP      PJ 
OY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


101  538  217 

TOTAL  TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL  COBALT 
MG/L                  MG/L  MG/L 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     < ■) 

MINIMUM 


0.069 
0.031 

0  on 


0.DO1 

0.0010 
o.ooi 


0.002 

o .  oo  i  o 
0.001 


NO    OF    SAMPLES 


B.O.N./    SITE;     RUDDER    CREEK 

SAMPLE    POINT:     3    MILES    WEST    Of    HWY    614    ON    AMERICAN    CAN     INDUSTRIAL     ROAD 

STATION    TYPE:     RIVER  MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 

MINOR    BASIN:     LAKE    SUPERIOR 
TERM    STREAM;     PIC     RIVER 


STATION  IB:   01 -0060*007 'OS 

STORET  CODE:  02 
001 
2280 


STN  NO: 


LAT: 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


LONG: 


934 
SAMPLE 


U    T    M:     16    0574500.0    5440900.0    4  REGION: 


901 
SCD 


SO  8!  B4 

TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML 


80S 

3 

WATER 

DISS. 

TEMP. 

02 

DEG   c 

MG/L 

5-DAY 

BOD 

MG/L 


LEASE:  62.60 

33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


03    Ot 

78 

171S 

.3 

20517 

4 

0.0 

8.5 

oe  o: 

78 

1600 

-3 

20533 

2 

OS    D3 

78 

1B30 

3 

20560 

2 

03    04 

73 

1715 

.3 

20567 

150C0E+2 

600. 

104. 

e.o 

4.500 

'3,500 

02   05 

78 

1030 

.3 

20564 

196. 

4. 

4. 

0.5 

10.4 

6.2 

0.650 

0.550 

06  oe 

76 

1015 

3 

20610 

2500, 

4. 

1. 

76. 

t  .4 

0.710 

0.650 

04   07 

"a 

1000 

.3 

20625 

2000. 

44. 

40. 

15    0 

6,0 

1.6 

1  .100 

1  .200 

09  OS 

7B 

1030 

.3 

20642 

6 

500. 

4. 

120. 

1  .8 

1  .100 

0.650 

06   09 

78 

1010 

.3 

20758 

1600 

96. 

196. 

13.5 

6.8 

1  .0 

1  .100 

1  .  000 

03    10 

78 

1100 

,3 

20667 

400, 

4. 

24. 

13.  5 

7,0 

1  .0 

1  .000 

0.950 

31     10 

78 

I25S 

.3 

2C684 

6 

10. 

4. 

L 

36. 

1  .4 

1  .100 

0 .  750 

04    13 

78 

1630 

.3 

20699 

12. 

4. 

L 

6. 

3.9 

10.2 

t.O 

1  .600 

1  .  500 

MAXIMUM 

1S00CE*3 

600. 

196. 

15    0 

10    4 

8.0 

4.500 

3.500 

AVG    OR 

GEOM   MN 

1*1 

727.* 

13.* 

D 

39.  * 

7.6 

1.1 

2.6 

1  .429 

1  .  1  94 

M I N I  MUM 

10. 

4. 

4  . 

0.0 

6.0 

1,0 

0.650 

0.550 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE  HOUR       STN       STN    SAMP 

OY    MO    YR  LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 

03  04  78  171B 

02  05  7B  1030 
06  06  78  1015 

04  07  78  1000 
08  08  7B  1030 
06  09  78  1010 

03  >  0  78  1100 
31  10  78  1255 
0*    12  78  1630 


19 

20 

21 

22 

17 

1S 

23 

5 

6 

14 

1    PJ 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

COND. 

H 

AMMGNIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLI  OS 

25C 

15 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

3 

14.000 

18.000 

0,007 

0.0101. 

14.017 

4.000 

18.017 

10.0 

825 

3 

1  .900 

4.500 

0.  100 

0.420 

2.420 

2,600 

5.020 

5.0 

289 

3 

0.030 

0.680 

0.029 

0,400 

0.458 

0.650 

1  .108 

aoo 

5.0 

284 

3 

0.060 

0.940 

0.D62 

0.840 

0.962 

0 .  880 

1  .842 

240.  D 

5.0 

334 

3 

0.010L 

0.880 

0.010 

O.590 

0.610 

0.870 

1  .480 

J40.0 

1  .0 

385 

3 

0.010L 

0.960 

0.01  1 

0.340 

0.  361 

0.950 

1  .311 

280.0 

15.0 

418 

3 

o.sao 

1  .300 

0.078 

1  .400 

2.058 

0-720 

2.778 

270.0 

1  .0 

46S 

3 

0.290 

1.000 

0.062 

3,000 

3.352 

0.710 

4.062 

290,0 

2.0 

465 

3 

2.100 

2.600 

0,003 

1  .800 

3.903 

0.500 

4.403 

350.0 

3.0 

560 

MAXIMUM 

AVG  04  GEOM  MN  (■ J 

MINIMUM 


14.000 

18.000 

o.ioo 

3.000 

14.017 

4.000 

18.017 

350.  D 

2.109D 

3.429 

0.040 

0.978D 

3.  127 

1     320 

4.447 

250.0 

0.010 

0,680 

0.003 

0.010 

0.361 

0.500 

1  .108 

80.0 

S25 
447 
284 


NO  OF  SAMPLES 


16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

71 

208 

25 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PU 

TUfiB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

PH 

TOTAL 

Phenols 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

PH    8.3 

AT    LAB 

AT     LAB 

IN      SITU 

IRON 

FEET 

MTRS 

Units 

MG/L 

SI     MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UGA 

03    01 

78 

1715 

.3 

17.0 

4.40 

10.0 

7  .40 

1  .Ol 

03   04 

76 

1715 

.3 

S.40 

35.  D 

35.0 

7.30 

28.0 

345 

7.20 

0.600 

40.0 

02   05 

78 

1030 

.3 

2-20 

B.O 

13.0 

3.20 

6.0 

115 

7.30 

0.250 

i  .Ol 

06   06 

78 

1015 

-3 

0.96 

1  .0 

13-0 

5.0 

1  15 

7,50 

0.350 

04   07 

78 

1000 

.3 

1  .00 

11.0 

14.0 

4.0 

140 

t .  50 

0-300 

D8   08 

78 

1030 

.3 

0.B5 

14.0 

15.0 

2.0 

153 

7,  70 

0.110 

D6   09 

78 

1010 

.3 

1  .60 

16D 

15.0 

3.0 

169 

7.70 

03    10 

78 

1100 

.3 

0    73 

20.0 

22.0 

5.0 

172 

7.70 

6.8 

0.150 

31    10 

78 

1255 

.3 

0    76 

20.0 

21  .0 

6.0 

16B 

T.SO 

o.oao 

04    12 

78 

1630 

,3 

1  .30 

22.0 

24.0 

14.0 

230 

7,60 

6.6 

O.300 

MAXIMUM 

5.40 

35.0 

35.0 

7.30 

38.0 

345 

7.80 

6.8 

0.600 

40. 0 

AVS 

OR    GEOM   i»i 

1     64 

16.3 

IB.  9 

4.97 

B.3 

179 

7.54 

6.7 

0.255 

1 4 .  00 

MINIMUM 

0.73 

1  .0 

13.0 

3.20 

2.0 

1  15 

7-20 

6.6 

0.080 

1  .0 

NO    OF    SAMPLES 

9 

9 

10 

3 

10 

9 

10 

2 

8 

3 

76 

72 

68 

66 

265 

221 

22  5 

229 

215 

249 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pd 

CALCUL 

TOTAL 

COLOUR 

SODIUM 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

DY  MO 

YR 

LMT 

OIST 

6RG    DEPTH 

HAftDNESS 

CALCIUM 

HA7.EN 

nt 

ARSENIC 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

UNI  TS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

03  01 

78 

1715 

.3 

53.00 

10.00 

06    02 

78 

1800 

.3 

10.00 

08    03 

78 

1830 

,3 

10.00 

03    04 

78 

1715 

,3 

324-0 

78.00 

60 

35.00 

0.024 

0.005L 

0.009 

02   05 

78 

1030 

3 

164,0 

33.60 

70G 

6.  SO 

0.005 

0-022 

0.011 

06  06 

78 

1015 

,,.3 

12a. 0 

70G 

0.006 

0  -  00 1  L 

0 . 00 1 L 

0-001L 

04    07 

78 

1000 

.3 

164.0 

70G 

08    OB 

78 

1 030 

.3 

172.0 

52.00 

60 

D.004L 

0.004 

O.005L 

0.001L 

0.002 

06  09 

78 

1010 

.3 

188.0 

70G 

0 . 004  L 

0.004 

0.005L 

0.001L 

0.002 

03    10 

78 

1100 

.3 

200.  0 

40 

31    10 

78 

1255 

.3 

200. 0 

30 

0.004L 

0.002L 

0.002 

0.010L 

0 . 00 1 L 

0.001 

04    12 

78 

1630 

.a 

228.0 

15 

MAXIMUM 

324.0 

78.00 

70 

25.00 

0.004 

0.002 

0.024 

0-022 

0.001 

o.on 

AVG 

OR   GEOM  UN 

195.3 

54.  15 

54U 

12.36 

D.0040 

0.0020 

0.008 

0.008D 

0 . 00 1 0 

0.0040 

M I N I  MUM 

128.0 

33.60 

15 

6.  SO 

0.004 

0.002 

0.002 

0.001 

0.001 

o.ooi 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  5UMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DV  MO  YR  LMT 


HuL^EST  Of  HWY  61,  ON  AMERICAN  CAN  INDUSTRIAL  JO.O 


STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


03   04    7B 

1715 

.3 

OS    05    7B 

1030 

.3 

06    06    78 

1015 

.3 

04    07    7B 

1000 

.3 

08    08    78 

1030 

.3 

06    09    78 

1010 

.3 

03     10    78 

1100 

.3 

31     10    7B 

1255 

.3 

04    12    78 

1630 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MM     (") 
MINIMUM 

LONG: 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    SUPERIOR 
PIC     RIVER 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  2' 

STATION    ID:       01-0060-007-02 

STORET  CODE:  02 
001 
2280 


16    0574500.0    S440900.0    1  REGION:     06 


201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

23B 

TOTAL 

NICKEL 

MG/L 

217 

TOTAL 

COBALT 

KG/  L 

0.330 
0.074 

0.003 
0. 00' L 

0. DOT  L 

0.001L 

0.019 

0.029 
0.029 

0.001 L 
0.001L 

0.001 L 
0.001 L 

0.007 
0.018 

0.001 L 

0 .  002 

0.061 

0 .  330 
0.071 
0.007 

0.003 

0.001D 

0.001 

0.002 
0 . 00 1 D 

0.001 

MILEAGE: 


62.60 


NO    OF    SAMPLES 


8. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


SAMP    DtE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

04 

01 

7B 

1030 

07 

02 

7B 

1200 

07 

03 

78 

1500 

04 

04 

TB 

1500 

01 

oa 

78 

1245 

09 

05 

78 

1430 

OS 

06 

78 

1310 

03 

07 

7B 

1300 

07 

08 

78 

1310 

OS 

09 

78 

1300 

02 

10 

?B 

1345 

30 

10 

78 

1230 

04 

12 

78 

1125 

LITTLE    PIC    RIVER 
AT    HIGHWAY    17 
RIVER  FLOW    GAUG 


STN       STN    SAMP 
OIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


STATION    ID:        01-0067-001 -02 


D    028AOO3 

MAJOR    BASIN:    GREAT 

LAKES 

STORET 

CODE: 

02 

001 

MINOR    BASIN:     LAME 

SUPERIOR 

2460 

TERM    STREAM:     LITTLE    PIC    RIVER 

ONG: 

0    T    M 

16    052705C 

.0    5405200 

.0    4 

REGION:     06 

MILEAGE: 

0.90 

934                     901 
SAMPLE                     SCD 

MO 

444 
FLOW    CFS 

80 
TOTAL 

COLI FORM 
MF/100ML 

81 
FECAL 
COLI FORM 
MF/10QML 

B4 

M.  F. 
ENTER. 

MF/lOOML 

eos 

WATER 

TEMP. 
DEG   C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

1 
5-DAY 
BOD 

MG/L 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

20509            4 
20522 
2Q5  39 

197.00 
131 .00 
1 02.00 

24. 

S. 

4.        L 

12. 

4.        L 
2.        L 

4 
4 
2 

I 
L 

0.5 
0-0 

0.  1 

12.4 
14.0 

2.2 

1  .  2 
4.0 
1  .8 

0.310 

0.032 
0.080 

20556 

90  -50 

20 

10          L 

1  0 
4 
4 
4 

12 
4 

32 
146 

L 

0.0 
0.0 
1  .0 
19.5 
20.2 
15.0 
15.5 

15.0 

1  .6 

0.110 

20573 
20590 
20601 

975.00 
2340.00 
1 130.00 

1  00  .        L 

1  00  .        L 
1  70. 

4  . 

20. 
4.        L 

10.4 

12.6 

8.8 

1.2 
1.6 
0.4 

0.4  70 
0.097 
0.024 

20616 

630.00 

140. 

10.       L 
500. 
2000. 

12. 

4.        L 
24. 

4. 

L 

10.3 

O.B 

0.010 

20633 
20649 
20658 

220.00 
173.00 
171 .00 

8.4 
9.0 

O.B 
0.6 
1  .6 

0.023 
0.012 
0.016 

20673             6 
20690 

196.00 
125.00 

60. 
16. 

4  .       L 
4.       L 

4 

L 

0.  0 

13. B 

O.G 

0.007 

MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM   MN     ( • ) 

MIN 1MUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


04    01 

78 

1D30 

.3 

07    02 

78 

1200 

.3 

07    03 

78 

1500 

.3 

04    04 

78 

1500 

.3 

01     05 

7B 

1245 

.3 

09    05 

76 

1430 

.3 

05    06 

78 

1310 

.3 

03   07 

7B 

1300 

.3 

07   08 

7B 

1310 

.3 

05    09 

78 

1  30-0 

.3 

02     10 

78 

1345 

.3 

30     10 

78 

1230 

.3 

04    12 

7B 

1125 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR    GEOM    MN 

t") 

MINIMUM 

Fl LTEREO 

REACTIVE 

P    MG/L 

0.006 
0.004 
0 .  004 
0.002 
0.006 
0.022 

o .  ooa 

0.002 
0  002 
0.004 
0.002 
0.001 
0.001 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       5TN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR     LMT  OIST    BRG    CEPTH 

FEET  MTRS 


04    01 

78 

1030 

.3 

07    02 

7B 

1200 

.3 

07    03 

78 

1500 

.3 

04    04 

78 

1500 

.3 

01     05 

7B 

1245 

.3 

09    05 

78 

1430 

.3 

05    06 

78 

1310 

.3 

03    07 

7B 

1300 

.3 

07    08 

78 

1310 

.3 

OS    09 

78 

1300 

.3 

02    10 

7B 

1345 

.3 

30    10 

78 

1230 

.3 

04    12 

7a 

1125 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   MN 

(») 

MINIMUM 

0.022 
0.005 
0.001 


2340.00         2000. 

498.50  54. 

90.50  4. 


13 

19  20 

FILTERED  TOTAL 

AMMONIA  KUELDAHL 
MG/L  MG/L 


130 

us 

135 
140 
114 
115 
135 

140 
126 

114 


□  .040 

0,  030 

0.280 

0.010 

0.050 

0-040 

0.010 

O.OlO 

0. 010L 

O.OlO 

0.010 

0.010L 

O.OlOL 

0 .  2  BO 

0. 040D 
O.OlO 


7 

107 

DISS. 

CALCUL 

OLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

MG/L 

151 

159 

156 

157 

0.900 
0.520 
1  .200 


0  720 
0  .900 
0.560 
0.380 
0.270 
0  330 
0.240 
0.320 
0.23O 


200 
54  6 
.230 

12 


13 

21 
Fl LTERED 
N02-N 
MG/L 


0.007 
0  .005 
0.006 
0.003 
0  009 
0,016 
0.007 
0.003 
0.002 
0.005 
0.002 
0.003 
0.002 

0.016 
0.005 
0.  0U2 

13 


24. 
6. 


13 

22 

FILTERED 
N03  -  N 
MG/L 

0.030 

0.030 

0.060 

0.110 

0  320 

0  .  090 

O.OSO 

0.010 

0.010L 

O.OlOL 

0.020 

0  .  030 

0.060 

0,320 

0. 064  0 
0.010 


13 


232 

210 

00 

245 

20 

00 

240 

42 

00 

24  2 

84 

00 

128 

52 

00 

123 

230 

00 

142 

54 

00 

160 

17 

00 

205 

6 

90 

234 

14 

oo 

221 

6 

20 

214 

10 

oo 

216 

5 

70 

10 


148. 
7.  '  0 
2. 

13 

17 
INRGNC 
N 
MG/L 

0.077 
0 .  0(i5 
0.  346 
0,  123 
0.379 
0.  146 
0.0i'i7 
0.023 
0,02  2. 
0.025 
0.032 
0.043 
0.072 

0.379 
0  .  109 
0.022 


14  16  56 

COND.  TUR8.  CHLORIDE 

25C  FORMAZTN  MG/L 

UMH05  UNI  IS 


OL 
.0 
,0 


TOTAL 

ORGNC   H 

MG/L 


0.920 

0  .  670 
0.860 
0  .  550 
0.370 
0.260 
0.320 
0.230 
0.310 
0.2  20 

0.920 
0  .  505 
0  220 


59 

2B0 

LPHATE 

REACTIVE 

SILTCATE 

MG/L 

SI    MG/L 

4.0 

6.5 

3.00 

5.5 

2.60 

2.7 

2.50 

1. 

0. 
3. 
6  2 
3.2 


1L 


159 
156 

151 


245  230.00 
200  57.83 
123       5.70 


4.1 

2.  00 

4.7 

1  .90 

4.0 

2.  40 

5.6 

2.30 

6.5 

3.00 

4.0D 

2.23 

0.  1 

\  .70 

15.0 
11.5 

e.4 


23 

T01AL  N 


0.937 

0  555 

1  266 

1  .  049 
1  .006 
0.617 
0.393 
0  282 
0  345 
0.262 
0.353 
0.292 


.266 
-613 
.262 


13 

5 
TOTAL 
SOLI  DS 
MG/L 


2  40.0 
160.0 
140.  0 
160.0 
120,0 
130.0 
140.0 

240.0 
155.7 
120.0 


0.4  70 
0.099 
0.007 


SUSP  . 

SOLIOS 

MG/L 

610.0 

40.0 

70,0 

140.0 

120.0 

970.0 

1  10.0 

45.0 

5.0 

20.0 

6.0 

15.0 

5.0 

970.0 

165. B 

5.0 


55 

71 

208 

PH 

PH 

TOTAL 

1     LAB       IN       SITU 

IRON 

MG/L 

B.30 

I  2 . 000 

7.70 

1  .  200 

7.60 

2.700 

7.70 

6.200 

7,40 

3.10O 

8.00 

1  3    0  00 

7.80 

3.  100 

7.90 

1  .000 

B.40 

7 

B 

0.210 

S.  10 

7 

5 

1  .300 

8.00 

7 

5 

0.4  30 

a,  oo 

0.050L 

7.80 

7 

6 

0.400 

8.40 

7 

6 

13.000 

7.90 

7 

E 

3.4380 

7.40 

7 

S 

0.050 

NO    OF    SAMPLES 


(    C    0    N   T    D     ) 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  Of  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
BY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


04    01 

78 

1030 

.3 

07    02 

73 

1200 

.3 

07    03 

78 

1500 

.3 

04    04 

78 

1500 

.3 

01     05 

78 

1245 

.3 

09    05 

78 

1430 

.3 

05    05 

78 

1310 

.3 

03    07 

78 

1300 

.3 

07  oa 

78 

1310 

.3 

05    09 

78 

1300 

.3 

02     10 

78 

1345 

.3 

30    10 

78 

1230 

.3 

04    12 

78 

1125 

,3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN 

CI 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


07  02  78  1200 
D1  OS  78  1245 
07  08  78  1310 
02  10  7B  134S 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  UN  ( • I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


25 

47 

PHENOLS 

ORGANIC 

C    AS    C 

UG/L 

MG/L 

1  ,01 

36.0 

13.0 

37.0 

1  .OL 

11.0 

1  ,0L 

6.6 

1  .OL 

1  .01 

10.3 

2.0 

11.0 

9.7 

1  -OL 

9.0 

1  .OL 

7.0 

1  .OL 

7.0 

1.0L 

8.0 

1  .OL 

13.0 

37.0 

2    ID 

13.9 

1  .0 

6.6 

12 

249 

TOTAL 
J  INC 
MG/L 

0.018 
0.009 
0.002 
0.002 

0.018 

0.008 
0.002 


1  1 

233 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

0.006 
0.004 

0 , 00 1 L 
0.001 L 

0.006 

0.003D 

0.001 


361  205 

SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L  MG/L 


20 

20 

10L 

40 

40 

40 

20 

20 

20 

30 


60 
26D 


0.004L 
0.004L 


235 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L 


221  225 

TOTAL  TOTAL 

CHROMIUM  COPPER 

MG/L  MG/L 


0.010L     0.160      O.020L     0.002 


4      0.010      0.050L     0.020L     0,004 


0.01  L 

0.050L 


0.O05L 


0.020L 
0.020L 


0.001 
0  006 


0.010  0.160  0.020  0.006 

0.0070  0.055D  0.020D  0.003 

0.004  0.005  0.020  0.001 


229  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 
MG/L  MG/L 


0.005L  0.001 

Q.0S2  0.001L 


0-005L 
0.010L 


0.001 L 
0.001L 


0.052  0.0D1 

0.018D  O.O01D 

0.005  0.001 


B. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


KIMBERLY  CLARK  EFFLUENT  CANAL 

AT  HIGHWAY  17 

RIVER 


STATION  ID:   01-0074-001-02 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PU 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTHS 


04  01  78  1115 

07  02  76  1230 

06  03  78  1315 

04  04  78  1315 


.3 

.3 


934 
SAMPLE 

to 


2050S 
20521 
20538 
20555 


901 

sco 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN.     LAKE    SUPERIOR 
TERM    STREAM:     BLACKBIRD    CREEK 

U    T    M:     16    0494525.0    5408350.0    4 

BO  81                         84 

TOTAL  FECAL                M.F. 

COLIFORM  COLIFORM             ENTER. 

MF/100ML  MF/lOOML  MF/100ML 


100. 

200. 

4000. 

200. 


100. 

80. 

10. 
100. 


60. 

110. 
130. 
200. 


SI 

OSET    CODE: 

02 
001 

2620 

4            REGION:     06 

MILEAGE: 

8.20 

B05 

3 

1 

33 

34 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

TOTAL 

FILTERED 

TEMP. 

02 

BOO 

P 

REACTIVE 

DEG   c 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

15.0 

4.0 

230.0 

0.030 

12.0 

11.0 

120.0 

0.170 

15.0 

200.0 
230.0 

0.  170 
0.130 

Ot 

OS 

78 

1115 

.3 

20572 

09 

05 

78 

1350 

.3 

20539 

05 

06 

78 

1205 

.3 

2C600 

03 

07 

78 

1140 

.3 

2C6I5 

07 

08 

78 

1230 

.3 

2C632 

05 

09 

78 

1220 

.3 

2C648 

02 

to 

78 

1250 

.3 

2C657 

30 

10 

73 

1145 

.3 

20672 

05 

12 

73 

1010 

.3 

206B9 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN 

*) 

MINIMUM 

10000. 

10. 

10000. 

L 

100. 

lOCOOEf 

2G 

10. 

100. 

L 

iOo. 

1000. 

L 

10. 

100. 

L 

10. 

4000. 

10. 

100. 

L 

ID. 

200. 

50. 

10000E+2 

100. 

1019.- 

E 

27. 

100. 

10. 

600. 

30. 

40. 

30. 
1500. 
300. 
100. 
120. 
100. 

1500. 
126.  ' 
30. 


14.0 
12.0 
11.5 
6.5 
14.8 
14.0 
28.5 


2E.5 
15.3 
6.5 


180.0 

0-400 

132.0 

1  .  200 

0 

100 

160.0 

0.250 

16.0 

0.160 

0 

005 

170.0 

0.061 

20.0 

0.077 

0 

O'O 

200.0 

0.180 

2  70.0 

0.340 

170.0 

0.210 

270.0 

1  .200 

0 

100 

151  .4 

0.263 

0 

038 

13.0 

0.030 

0 

005 

NO    OF    SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

SAMP   OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FI LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

1NRGNC 

TOTAL 

TOTAL   N 

TOTAL 

susp. 

DISS. 

DY   MO 

YR 

LMT 

DIST 

6HG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOL  I  OS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

D4    01 

78 

1115 

.3 

1  ,  000 

770.0 

07    02 

78 

1230 

.3 

1  .  100 

150.0 

06   03 

78 

1315 

.3 

1  .200 

330-0 

04    04 

78 

1315 

.3 

1  .500 

140.0 

01     05 

78 

1115 

.3 

2,  100 

610.0 

OB    05 

78 

1350 

.3 

0.220 

0.700 

0.  100 

0.010L 

0.330 

0.480 

0.810 

3230.0 

OS    06 

78 

1205 

.3 

1  .400 

14S0.0 

310.0 

11  50 

03   07 

78 

1140 

.3 

0.010L 

0.470 

0.017 

0.240 

0.267 

0.460 

0,727 

850.0 

460,  0 

3  70 

07    08 

78 

1230 

.3 

0.600 

710.0 

180.0 

5  30 

05    09 

7B 

1220 

.3 

D.010L 

0.420 

0.013 

0.080 

0.  103 

0.410 

0.513 

10S0.0 

110.0 

9  70 

02    10 

78 

1250 

.3 

0.800 

2SMJ .  0 

280.0 

2620 

30    10 

76 

1  145 

.3 

o  aoo 

25c;0  . 0 

220.0 

2230 

05    12 

78 

1010 

.3 

1  .300 

15E0.0 

160.0 

14  30 

MAXIMUM 

0.220 

2.100 

0 .  1  00 

0 .  240 

0.330 

0.480 

0.810 

2900.0 

3230.0 

2620 

AVG 

OR    GEOM    MN     j  ■ 

o.oaoD 

1  .030 

0.043 

0. 1 100 

0.233 

0.450 

0.  683 

1580.0 

536.  2 

1331 

MINIMUM 

0.010 

0-420 

0.013 

0.010 

0.  103 

0.410 

0.513 

710.0 

110.0 

3  70 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET 


04 

01 

73 

1115 

07 

02 

75 

1230 

06 

03 

78 

1315 

04 

04 

73 

1315 

01 

05 

73 

1115 

OS 

05 

78 

1350 

OE 

06 

73 

1205 

03 

07 

73 

1140 

07 

OB 

78 

1230 

05 

09 

73 

1220 

02 

to 

78 

1250 

30 

10 

78 

1145 

05 

12 

73 

1010 

107 

14 

16 

56 

59 

2B0 

55 

71 

206 

25 

P      Pu 

CALC'UL 

COND. 

TURB. 

CHLORiDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

PH 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

TH 

D- SOLIDS 

25C 

FORMAZ IN 

MG/L 

SILICATE 

AT     LAB 

IN 

SITU 

IRON 

RS 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

UG/L 

.3 

610 

940 

21.00 

131  .0 

43.0 

9.80 

3.800 

250.0 

.3 

579 

890 

22.00 

150.0 

66.0 

2.30 

7.60 

3.200 

225.0 

.3 

1008 

1550 

18.00 

209.0 

160.0 

7.50 

4.900 

425.0 

.3 

832 

1280 

1  1.00 

174.0 

131  .0 

7.50 

4.500 

400  .0 

■3 

910 

47.00 

68.0 

137.0 

2.00 

9.60 

7.000 

310.0 

.3 

1260 

160.00 

262.0 

50.0 

3.54 

7.20 

19.000 

80.0 

.3 

1220 

5.70 

202.0 

93.0 

0.23 

7.70 

4.200 

122.0 

.3 

530 

140.00 

24.0 

14.0 

2    50 

10.90 

3.600 

.3 

580 

27.00 

25.0 

27.0 

2,20 

10.70 

10 

3 

0.660 

234.0 

.3 

1470 

12.00 

17.0 

432.0 

t  .90 

10.40 

9 

5 

1  .200 

.3 

1610 

16.00 

229.0 

179.0 

2.70 

7.90 

10 

B 

1  .500 

460.0 

.3 

2460 

13.00 

316.0 

281  .0 

3.50 

10.40 

3.300 

620.0 

.3 

1800 

12-00 

290.0 

200.0 

2.20 

7.40 

7 

,B 

3.300 

310.0 

I    C    0    N   T    D    ) 


SAMPLE    INFORMATION    SYSTEM 

STATION    SUMMARY    REP0R1 

-     RIVER 

BASINS 

DATE   OF    REPORT      25    OCT    79       PAGE           26 

B.O.*./ 

SITE: 

KIMBERLY    CLARK 

EFFLUENT   CANAL 

STATION 

ID:       01-0074-001-02 

SAMPLE    POINT: 

AT    HIGHWAY    17 

STATION 

TYPE: 

RIVER 

MAJOR    BASIN:     GREAT 

LAKES 

STORE 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE 

SUPERIOR 

001 

TERM    SI 

REAM:     BLACKBIRD    CREE* 

2620 

STN   NO: 

1 

LAT: 

LONG  : 

U    T    M 

16    04-J452S 

.0   5408350.0    4           REGION:    06 

MILEAGE: 

8.20 

107 

14 

IB 

56 

59 

280 

55 

71 

208 

25 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN       STN    SAMP 

PJ 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACT IVE 

PH 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY   MO 

YR 

LMT 

DIST    BRG    DEPTH 

D- SOLIDS 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/ 1. 

SILICATE 

AT    LAB 

IN       SITU 

IRON 

FEET                MTRS 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

UG/L 

MAXIMUM 

iooa 

2460 

160.00 

316.0 

432.0 

3.  54 

10.90 

10.8 

19.000 

620.0 

SVC. 

OR    GEOM  MN    I » I 

757 

1269 

3B.B2 

161  .3 

139.5 

2.31 

B.  82 

a. 6 

4.628 

312.4 

MINIMUM 

579 

530 

5.70 

17.0 

14.0 

0.23 

7-20 

7.8 

0.660 

BOO 

NO    OF    SAMPLES 

A 

13 

13 

13 

13 

10 

13 

4 

13 

1  1 

47 

41 

361 

26J 

235 

221 

225 

229 

215 

249 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN       STN    SAMP 

M 

ORGANIC 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

10TAL 

TOTAL 

TOTAL 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST    BRG    DEPTH 

C  AS  c 

EXTR8LE5 

ARSENIC 

MERCURY 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAQ 

CADMIUM 

ZINC 

FEET                  MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

04   01 

78 

1115 

.3 

B80.0 

1700 

0?   02 

78 

1230 

.3 

190.0 

SOO 

0  ,  0 1 0  L 

0.050 

0.020L 

0.012 

0.050L 

o.oi  1 

0.041 

OS    03 

?(! 

1315 

.3 

330.0 

1  150 

3 

04    04 

78 

1315 

:• 

580.0 

1  150 

01    05 

78 

1115 

.3 

2030 

42 

0 .  0  1 0 1. 

0.050L 

0.040 

0.06B 

0    0Q5L 

0.005L 

D.060 

09    05 

78 

1350 

-3 

170,0 

750 

05    06 

78 

1205 

3 

1B0.O 

900 

03    07 

78 

1140 

.3 

9.4 

30 

0.  10 

07   OB 

73 

1230 

,3 

73.0 

510 

0004L 

0.0501 

0.040L 

O.OIB 

0.038 

o.ooa 

0,036 

OS   03 

78 

1220 

.3 

17.0 

120 

OS    10 

7S 

1250 

.3 

240.0 

1175 

0.004L 

0.005L 

0.040 

0.005L 

0. 100L 

O.OOSL 

0.045 

30    10 

78 

1145 

.3 

350.0 

1400 

05    12 

78 

1010 

.3 

900 

MAXIMUM 

080.0 

2030 

a:-. 

0.010 

0.10 

0.040 

0.068 

0.100 

0.011 

0.060 

AVG 

OR    GEOM    MN     I  - ) 

274.5 

947 

22 

0.0070 

0.051D 

0 . 035D 

0.0250 

0.048D 

0.00  70 

0 .  046 

MINIMUM 

9.4 

30 

3 

0.004 

0.005 

0.020 

0.005 

0.005 

0.005 

0 .  036 

NO    OF    SAMPLES 

1  1 
23B 

13 

2 

4 

5 

4 

1 

A 

4 

4 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN       STN    SAMP 

PJ 

TOTAL 

DY   MO 

VH 

LMT 

OIST    ORG    DEPTH 
FEET                 MTRS 

NICKEL 
MG/L 

07   02 

7  a 

1230 

.3 

0.011 

01    05 

78 

1115 

3 

0,031 

07    OB 

78 

1230 

3 

0.014 

02    10 

78 

1250 

AVG 

.3 

MAXIMUM 

OR    GEOM   MN    ( • ) 

MINIMUM 

O.OOIL 

0.031 

0.014D 

O.0O1 

NO  OF  SAMPLES 


8. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


AGUASABON  DIVERSION 

AT  AGUASABON  HYDRO  PLANT 

RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  SUPERIOR 
AGUASABON  RIVER 


STATION  ID:   01-0075-002-02 


STORET  CODE 


001 

2770 


STN   NO: 

2 

LAT: 

LONG: 

U   T    M: 

16    04SII20C 

.0   5403500 

.0    4            REGION:     06 

934 

901 

80 

81 

84 

005 

3 

1 

33 

34 

SAMP    DTE 

HOUR 

Sl'H 

STN    SAMP       PJ 

SAMPLE 

SCD 

TOTAL 

FECAL 

M.  F. 

HATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

Fl LTERED 

DY   MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

NO 

COLIfORM 

COLIfOHM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

FEET 

MTRS 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

OLG    c 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

04    01 

7,; 

1150 

.3 

20507 

4.       L 

4.        L 

4.       L 

0-5 

12.5 

0.6 

0.001 

0.001 

07   02 

78 

1310 

.3 

20520 

4.       L 

4.        L 

4.        L 

0.5 

12.7 

1  .0 

0.002 

0.004 

OB  03 

7  b 

1  140 

.3 

20537 

4.        L 

2.        1. 

2.        L 

0.0 

12    0 

0.2 

0.0O7 

0.003 

01    05 

-:-.:- 

1125 

3 

20571 

4.        1 

4.        L 

4.       L 

1  .0 

14.6 

0.6 

0.01  1 

O.OOIL 

09  05 

78 

1325 

.3 

2058a 

!3 

4. 

4.        L 

4.       L 

1  .0 

11.1 

0.3 

0.010 

0.001 

OS  06 

78 

1130 

.3 

20599 

16. 

4.        L 

4.       L 

2-7 

12.7 

1  .6 

0.010 

O.OOIL 

03  07 

7  8 

1117 

,i 

205 14 

32. 

4.        L 

8. 

12    0 

6.8 

0.6 

0-004 

0.001L 

07   08 

7  3 

1155 

.3 

20S3I 

64. 

4.        1. 

4. 

14.6 

10.2 

0.8 

O.OOIL 

0.002 

05   09 

78 

1145 

.3 

20647 

600. 

4.        L 

4.        L 

15.0 

9.8 

0.2 

0,006 

0.001 

02    10 

78 

1215 

.3 

20656 

240. 

4.        L 

20. 

16.6 

8.6 

0.4 

0.01  1 

0.002 

30    10 

73 

1100 

.3 

20671 

9   0 

4. 

4.        L 

4.        L 

0  .4 

0.016 

0.031 

05    12 

7  a 

1040 

.3 

20688 

4.        L 

4.        L 

4.        L 

5.0 

12.6 

0.4 

0  .009 

0.002 

MAXIMUM 

600. 

4. 

20. 

16.6 

14.6 

1  .6 

0.016 

0.004 

A  I/O 

OR    GEOM    MN 

14.-    D 

4."    D 

5.*    D 

6.3 

11.2 

0.6 

0.007D 

0.002D 

MINIMUM 

4. 

2. 

2. 

o.o 

E.B 

0.2 

0.001 

0.001 

NO    OF    SAMPLES 

12 

12 

12 

11 

11 

12 

12 

12 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN   SAMP      PJ 

FILTERED 

TOTAL 

FILTER EO 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

DY   MO 

','!> 

LMT 

DIST 

BRG   OEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

04    01 

78 

1150 

.3 

0.010 

0.170 

0.003 

0.050 

0.  063 

0  .  1  f,0 

0.223 

1.0 

07   02 

78 

1340 

.3 

0.010 

0.210 

0.003 

0.030 

0.043 

0 .  2tJ0 

0.243 

1  .0 

06   03 

7  a 

1140 

.3 

0.010 

0.210 

0.002 

0.060 

0.072 

0.200 

0.272 

1  .0 

01    05 

,„ 

1125 

.3 

0.020 

0.470 

0.002 

0,  160 

0.  182 

0 .  450 

0.632 

2.0 

09   05 

7  0 

1325 

.3 

0.020 

0.310 

0.003 

0.  170 

0.193 

0    2'JO 

0.483 

1  .0 

OS   06 

78 

1130 

J 

0.020 

0.320 

0.003 

0.  170 

0.  193 

0  .  300 

0.493 

65.0 

3.0 

52 

03    07 

78 

1117 

.3 

0.007 

0-270 

0.002 

0.  120 

0.129 

0  .  283 

0.392 

B5.0 

1  .0 

34 

07    OB 

78 

1155 

.3 

O.OIOL 

0.250 

0.002 

0.110 

0.122 

0.240 

0.362 

100.0 

1.0 

79 

05    09 

re 

1145 

.3 

0.010L 

0.280 

0.002 

o.  100 

0.  112 

0.270 

0  .  382 

95.0 

1.0 

94 

02    10 

7n 

1215 

.3 

O.OIOL 

0.250 

0.002 

0.110 

0.122 

0.240 

0.362 

00.0 

1.0 

88 

30    10 

78 

1100 

.3 

O.OIOL 

0.440 

0.002 

0.110 

0.122 

0,4.30 

0.552 

90.0 

1.0 

89 

05    12 

78 

1040 

.  3 

O.OIOL 

0.220 

0.002 

0.  100 

0.112 

0.210 

0.322 

B5.0 

1.0 

84 

MAXIMUM 

0.020 

0.470 

0.003 

0.170 

0.193 

0.450 

0.632 

100.0 

3.0 

99 

a  vr, 

OR    GEOM 

0.0120 

0.283 

0.002 

0.  108 

0.122 

0.271 

0.393 

87.  1 

1  .3 

86 

MINIMUM 

0.007 

0.  170 

0.002 

0.0.10 

0.043 

0.  160 

0.223 

65.0 

1  .0 

62 

NO  OF  SAMPLES 


C  0  N  T  0  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


107 

14 

16 

56 

59 

280 

55 

71 

20B 

47 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN   SAMP      PJ 

CALCUL 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACI IVE 

PH 

PH 

TOTAL 

Organic 

OY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

0-SOLIDS 

2SC 

F0RM1ZIN 

MG/I. 

SILICATE 

AT     LAB 

IN     SITU 

IRON 

C   AS   C 

FEET 

MTRS 

MO/1. 

UMHQS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/t 

04   01 

78 

1150 

.3 

B7 

134 

a.  60 

I  .0 

2.5 

7.30 

1  .300 

25.0 

07    02 

78 

1340 

.3 

94 

144 

0.45 

1  .0 

3.0 

1  .80 

7.60 

0.100 

26.0 

06    03 

78 

1140 

.3 

97 

149 

D.35 

1  .0 

2.5 

1.80 

7.70 

0.050 

10.0 

0!    05 

78 

1125 

.3 

146 

0.5D 

1     0 

1  .9 

1.80 

7.50 

0.100 

09   OS 

78 

1325 

.3 

113 

1  .20 

1     OL 

3.2 

1  .U5 

7.50 

0.100 

7.8 

05   06 

78 

1130 

.3 

89 

0.65 

1     0 

2.9 

1  5 .  CO 

7.60 

0.  100 

7.4 

03    0? 

78 

1117 

.3 

117 

0.50 

1  .0 

6.0 

1  .50 

7.30 

o.  too 

7.  1 

07  oe 

78 

1155 

.3 

134 

0.70 

1  .0 

2.3 

1 .  r.o 

8.  DO 

7.4 

0.02  9 

7.0 

05    09 

78 

1145 

.3 

138 

0.42 

1  .0 

2.1 

1  .  80 

B.00 

7.0 

0.050 

7.0 

03    10 

78 

1215 

.3 

141 

0.57 

1  .0 

2.5 

1.S0 

7.70 

B.B 

0.150 

8.0 

30    10 

7B 

1100 

.3 

133 

0.84 

1  -0 

3.8 

1  .  80 

7.80 

0.100 

8,0 

OS    12 

TB 

1040 

.3 

134 

0.55 

1.0 

3.2 

1.80 

7 .  70 

7.1 

0.100 

MAXIMUM 

97 

149 

1  .20 

1     0 

6.0 

1  5 .  DO 

8.  DO 

7.4 

1  .300 

26.0 

AVG 

OR    GEOM    MN     (  *  ) 

93 

131 

0.61 

1  .00 

3.0 

2.80 

7.69 

7.  1 

0.  190 

11.3 

MINI  MUM 

87 

S3 

0.35 

1  .0 

1  .9 

1  .50 

7. 3D 

8. a 

0.029 

7.0 

NO    OF   SAMPLES 

3 

12 

12 

12 

12 

11 

12 

A 

12 

10 

41 

361 

265 

235 

221 

225 

229 

215 

249 

539 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

10IAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

OY    WO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MLRCURY 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

NICKEL 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

KG/L 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

M3/L 

04    01 

78 

1150 

.3 

30 

07    02 

78 

1340 

.3 

30 

0.010L 

OO'.O 

0.020 

0.002 

0.005L 

0.001 

0.DO4 

0.032 

06    03 

78 

1  140 

.3 

to 

0 

01    OS 

7a 

1125 

-3 

20 

1 

0.010L 

0,050 

0.020L 

O.OOlL 

0.010 

0.001 

0.004 

0.0011 

09    05 

78 

1325 

.3 

so- 

05    06 

7a 

1130 

.3 

so 

03   07 

78 

11  17 

.3 

20 

07   08 

78 

1155 

.3 

SO 

0.0D4L 

0.050L 

0.020L 

0.002 

0.005L 

O.OOlL 

0.002 

0.001L 

05   09 

7a 

1145 

.3 

TOL 

02    10 

78 

1215 

.3 

20 

0.004L 

0.0051. 

0.020L 

O.OIO 

O.010L 

0.001 L 

o.oos 

O.OOlL 

30    10 

7a 

1100 

.3 

30 

05    12 

78 

1040 

.3 

30 

MAXIMUM 

30 

1 

0.010 

0.050 

0.020 

O.OIO 

0.010 

0 .  00 1 

0.008 

0 .  002 

AVG 

OR    GEOM    '.'-. 

23D 

1 

0.007D 

0.039D 

0.020D 

0.0G4D 

O.OOBD 

0. 001 0 

0.005 

0.0010 

MINIMUM 

10 

0 

0.004 

0.005 

0.020 

0.0U1 

0.005 

0.001 

0  .  002 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.k'./  SITE:  NIPIGON  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  BRIDGE  CAMERON  FALLS 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02ADO0B 


MAJOR  BASIN: 
MINOR  BASIN: 


GREAT  LAKES 
LAKE  SUPERIOR 


STATION    ID:       01-0090-001-02 


STORET    CODE:     02 
001 


U    T    M:     16    0401700.0    5434875. 0    4 


REGION:  OS 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
OV  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


04  01  78 
07  02  78 

07  03  78 

03  04  78 

02  05  7B 
06  06  78 

04  07  78 

08  08  78 
06  09  78 

03  10  78 
31  10  78 


1420 
1550 
1530 
1530 
1530 
1500 
1407 
1520 
1515 
1540 
1700 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (*1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


01    01 

7a 

1420 

.3 

07    02 

78 

1550 

.3 

07    03 

78 

1530 

.3 

03    04 

78 

1530 

.3 

02    05 

7B 

1530 

.3 

06    06 

78 

1500 

.3 

04    07 

7B 

1407 

.3 

oa  os 

78 

1520 

.3 

06   09 

78 

1515 

.3 

03    10 

78 

1540 

.3 

31    10 

78 

1700 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     | -  I 

MINIMUM 

934 

SAMPLE 


20506 
20534 
20551 
2056B 
20535 
206 1  1 
20626 
20643 
20759 
20668 
20635 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 


901  444 

sco     flow  cfs 


14400.00 

13500.00 

1 1200.00 

12100.00 

6610. 00 

3790.00 

1 1000.00 

9530.00 

10700,00 

nooo.oo 

6090.00 


80 
TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/100ML 


14400,00 
10447.27 
6090.00 


0.003 

0.004 

0.001 L 

0.003 

0.001 

D.D02 

0.002 

0 .  007 

0.002 

0 .  DO  I 

0.001 

0.007 

0.0020 

0.001 


FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 


TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 


0.020 
0.020 
0.010 
0.020 
0.010 
0.020 
0.020 
0.030 
0.010 
0.010L 

0.010 

0.030 
0.0160 

o.oio 


!90 
170 
180 
230 
250 
270 
340 
270 
220 
260 


16. 

28. 


1 1 

21 
Fl LIERED 
N02-N 
MG/L 

0.001 

0 .  002 

0.0101. 

0.001 

0.001 

0.002 

0.001 

0.001 

0.003 

0,002 

0.002 


FECAL 
COL! FORM 
MF/100ML 


8-1 
H    F. 
ENTER. 
MF/IOUML 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0.  050 
0.030 
0.040 
0.  100 
.090 
■  060 
.060 
.060 
.050 
.030 
.060 


4. 

4.' 

2. 


MG/L 


071 
052 
080 
121 
101 
082 
081 
091 
063 
0-'2 
072 


605 

WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.0 
0.5 
0.0 


12.0 
t2.0 


12.5 
5,6 
0.0 


TOTAL 
ORGNC       N 


0.  120 
0.170 
0.  160 
0 .  I  60 

0.220 
0.230 
0.250 
0.310 
0,260 
0.210 
0.250 


3 

DISS. 

02 

MG/L 

13,5 
12.2 
14  .0 

14.4 

12.0 

10.2 
9.0 


14.4 
12.3 
9.0 


0.340 
0.229 
0.140 


0.010 

0.002D 

0.001 


0,  100 
0.062 
0.030 


0.121 
0.081 
0.052 


0.310 
0.213 
0.120 


0.  191 
0.222 
0.220 
0381 
0.321 
0.312 
0331 
0,401 
0,323 
0.302 
0.322 

0  401 
0  293 
0.  191 


5-DAY 

BOO 

MG/L 


0.5 
0.2 
0.5 
1  .2 
0.  6 
2.0 
0.  2 
1  .0 
O.G 

2.0 
0.8 
0.2 

11 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


ISO. 

100. 
85. 

140. 
70, 
95, 

180 

111, 

70. 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0 .  002 
0.001 
0.005 
0 .  006 
0.008 
0.010 
0.008 
0.011 
0.C09 
0.C14 
0  .  C  1 3 

0.014 

o.ooe 

O.C01 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

I  .0 
I  .0 
1.0 
•  .0 
1  .0 
•i  .0 
1  .0 
1  .0 
2.0 
2.0 
1  .0 


a.o 

I  .2 
I  .0 


NO    OF    SAMPLES 


(    C    0    N    T    0     ) 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  •  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE:  NIP1GON  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  BRIDGE  CAMERON  FALLS 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02ADO0B 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PU 
DY  MO  YR  LMT    D1ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  8AS1N:  LAKE  SUPERIOR 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE     28 

STATION  ID:   01-0090-001-02 

STORET  CODE:  02 
001 


01   01    7B 

1420 

.3 

07    02    78 

1550 

.3 

07    03    76 

1530 

.3 

03    04    76 

1530 

.3 

02    OS    78 

1530 

.3 

D6    06    7B 

1500 

.3 

04    07    7B 

1407 

.3 

08    08    78 

1520 

.3 

06    09    78 

1515 

.3 

03    10   78 

1540 

.3 

31     10    7B 

1700 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   MN     I • I 

MINIMUM 

WO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTL  HOUR   STN   STN  SAMP   PU 
DY  MO  YR  LMT    01  ST  BRG  DEP1H 
FEET       MTRS 


04  01    78 

1420 

.3 

07   02    78 

1550 

.3 

07    03    78 

1530 

.3 

03    04    78 

1B36 

.3 

02   05    78 

1S30 

-3 

06   06   78 

1500 

.3 

04    07    78 

1407 

.3 

08    08    78 

1520 

.. 

06  09    78 

1515 

.3 

03    10   78 

1S40 

.3 

31     10    78 

1700 

.3 

MAXIMUM 

AVO    OR 

GEOM    MN    ( * ) 

MINIMUM 

NG: 

U    T    M: 

16 

0401 700.0    5444875 

14 

16 

56 

59 

280 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

55C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

UMHOS 

UNI  TS 

MG/L 

SI    MG/L 

148 

0.85 

l  .0 

2.0 

1  .60 

148 

0.60 

l  .0 

2.5 

1  -SO 

149 

0.55 

1  .0 

2.0 

1  .SO 

1  49 

0.35 

1  .0 

2.3 

1  .70 

1  44 

060 

1  .0 

138 

0.45 

1  .0 

2.8 

141 

0.60 

1  .0 

5.3 

143 

065 

5.0 

t.7 

144 

0.50 

1     0 

1     6 

145 

0.87 

1  .0 

1    5 

150 

0.69 

2.0 

2    0 

150 

0.87 

2.0 

5.3 

1  -80 

146 

0.60 

1  .2 

2.4 

1  .78 

138 

0,35 

1  .0 

1  .5 

1  .70 

0  4 


REGION:  06 


95  52 

ACIDITY  TOT  ALK 

PH  B.3  AT  LAB 

MG/L  MG/L 


1  .OL 

2  0 
2.0 


71 
71 
71 
70 
71 
68 
68 
68 
69 
67 
66 

71 
69 
66 


25 

76 

72 

74 

66 

67 

66 

PHENOLS 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.     MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

1  .OL 

69.0 

53.00 

3.00 

10 

0.65 

1  .30 

4.0 

74.0 

24.00 

5.00 

5 

0.60 

1  .30 

1  .OL 

74.0 

23    00 

4.00 

5L 

0.60 

1  .20 

t.OL 

76.0 
68.0 
68.0 
68.0 
68.0 
70.0 
74.0 
70.0 

24.00 
24.00 

4.00 

10 
15 
5 
10 
10 

s 

10 
5 

0.95 

1  .  40 

1  .40 

4.0 

79.0 

24.00 

5.00 

IS 

0.115 

1  .  40 

1  .BO 

70.8 

23.60 

4.00 

8D 

0.7O 

1  .32 

1  .0 

63,0 

23-00 

3.00 

5 

0    60 

1  .20 

At     LAB       IN 


6.30 
7.80 
fl.  00 
7.90 
7.90 

e.oo 

7.90 
8.10 
8.10 
8.00 
8.00 

8.10 
7.82 
6.30 

1  1 


71 

PH 
SITU 


7.4 
7.2 


7.4 

7.3 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0.035 

0 .  050 

0.050 

0,054 

O.OSOL 

0.050L 

0.025 

0-O27 

0.050 

0.060 


0.060 

0.045D 

D.024 

10 


41                      361  265 

COD         SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L                  MG/L  MG/L 

20 

50 

10  1 

10 


0.004 
0.004 
0.004 


NO    OF    SAMPLES  4 

225 

SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP  PJ                TOTAL 

OY    MO    YR     LMT          OIST    BRG    DEPTH  COPPER 

FEET                  MTRS  MG/L 

04    01     7B     1420                                         .3  0    004L 

07    02    78    1550                                     -3  0.003 

07   03    78    1530                                     .3  0.003 


1  1  5 

529  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


249 

501 

23H 

TOTAL 

TOTAL 

T01AL 

2  INC 

MN 

NICKEL 

Mti/L 

MG/L 

MC/L 

0  .  00 1  1. 

0.002 

0.001 L 

0.002 

0.003 

0.001 L 

0.001L 

0.005 

0 . 00 1 L 

217 

TOTAL 

COBALT 

MG/L 


03    04 

7B 

1530 

.3 

02    05 

78 

1530 

.3 

06   06 

78 

1500 

.3 

04   07 

78 

1407 

.3 

08    08 

78 

1520 

.3 

06    09 

78 

1515 

.3 

03    10 

7B 

1540 

.3 

31     10 

78 

1700 

.3 
MAX I  MUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     1 • } 

MINIMUM 

O.OOIL 

0 .  00 1 1. 

0 . 00 1 L 

0.001 

0.001 L 

O.OOIL 

0.001L 

0.001 

o .  a  1 1 

0.009 

0.002 

0.002 

0.040 

0 .  002 

0 

002 

0 .  005 

0 . 005  L 

O.OOIL 

0.001 L 

0.002 

0.001 

0 

001 

0.002 

0.005L 

0 .001 L 

0.001 

0.003 

0    0111  L 

0 

001  L 

0.S01 

0.024 

0.001 

0,004 

0.  004 

0    0CJ1L 

0  .01  5 

0.010 

0.001 L 

0.430 

0.005 

0.001L 

0 

001  L 

0.015 

0.010 

O.OOIL 

0.430 

0.002 

O.OOIL 

0 

001  L 

0.015 

0.024 

0.002 

0,430 

0.040 

0 .  002 

D 

002 

0.006D 

0.01  ID 

0.001D 

0.07:iD 

0.006D 

o.ocio 

0 

0010 

0.001 

0.005 

0.001 

0.001 

0.001 

o.ooi 

a 

001 

NO    OF    SAMPLES 


8.0. K./  SITE;  N1PIG0N  RIVER 
SAMPLE  POINT:  AT  HIGHWAY  17, 
STATION    TYPE:     RIVER 


934                     901 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

SAMPLE                     SCD 

DY    MO 

YB 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG    DEPTH 
MTffS 

NO 

04    01 

78 

1355 

.3 

20505 

07   02 

78 

1510 

.3 

205I9 

07    03 

78 

1500 

.3 

20536 

04    04 

78 

1500 

.3 

20553 

0!     05 

78 

0952 

.3 

20570 

09    05 

78 

1150 

.3 

505B7             6 

05    06 

78 

1015 

.3 

20598 

03    07 

7B 

094  7 

.3 

20613 

07    06 

78 

1030 

.3 

2  0630 

05    09 

78 

1020 

.3 

20646 

02    10 

78 

1045 

,3 

20655 

30    10 

78 

1045 

.3 

20670          6 

05    12 

78 

1205 

.3 

20687 

1240 

.3 

MAXIMUM 

20700 

AVG 

OR    GEO* 

MINIMUM 

KAuOR    BASIN:     GRIAT     LAKES 
MINOR     BASIN:     LAKE    SUPERIOR 


U    T    M:     16    040B550.0    5430500.0    4 


80                       81  94 

TOTAL               FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/1C0ML  MF/lOOMl.  MF/IOOML 


4. 
4. 

96. 
5. 

a. 


4. 

L 

16. 

4. 

L 

4. 

L 

STATION    10:       01-0090-002-02 


STORET    CODE:     02 
001 


REGION       06 


152. 
&-' 
A. 


108. 
5. 
3- 


805 
WATER 
TEMP. 
DEO    C 

0    5 
0.5 

0.0 

0.0 
0.  I 
3.7 
11     0 

14  5 

15  0 
16.8 

4.8 


6,0 
O.O 


15.0 
11,6 
8.0 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


1  .2 
0.2 
0.6 
1  .0 
0.6 
0.8 


1  . 


LEAG.E:  6.00 

33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P    MG/L 


0,003 
0  003 
0  004 
0.00  7 
0.050 
0.016 
O.OIB 
0.006 
0  016 
0.012 
0.01  1 
0.013 
0.00  4 
0.010 


0.020 
0.010 
0.003 


0.005 

0.004 

0 .  002 

0 .  005 

O.OOIL 

0.001 

O.OOIL 

0.001 

0-002 

0.002 

0.001 

D.001 

O.OOIL 

0.003 

0.005 
0.0020 

0.001 


NO    OF    SAMPLES 


(    C    0    N   T    D    ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


19 

20 

21 

22 

17 

10 

23 

5 

6 

7 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL   N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

DY   MO 

'•n 

LMT 

DIST 

BBG    DEPTH 

AMI.'ON !  A 

KJELDAHL 

N02-N 

K03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTR5 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

04   01 

78 

1355 

.3 

0.020 

0.220 

0.002 

0.030 

0.052 

0.200 

0.252 

3.0 

07    02 

7S 

1510 

.3 

0.020 

0.  180 

0.003 

0.030 

0.053 

0.160 

0.213 

2.0 

07    03 

7B 

1500 

.3 

0.010L 

0.  120 

0.001 

O.O'IO 

0.051 

0.1  10 

0. 161 

1.0 

04    04 

78 

1500 

.3 

O.OlOL 

0.170 

0.001 

0.  100 

0.111 

0 .  1  00 

0.271 

1.0 

01    05 

7B 

0953 

.3 

0.020 

0.300 

0    001 

o.ooo 

0.111 

0.2H0 

0.39! 

3.0 

09    05 

78 

1150 

.3 

0.010 

0.230 

0.002 

0.060 

0.072 

0.250 

0.292 

5.0 

05    06 

78 

1015 

.3 

0.020 

0.320 

0.001 

0.060 

0 .  03 1 

0.  300 

0.381 

100.O 

5.0 

95 

03    07 

78 

0947 

.3 

0.010 

0.240 

0.002 

0.050 

0.062 

0.2,10 

0.292 

100.0 

5.0 

95 

07  oa 

78 

1030 

.3 

0.010 

0.340 

0.001 

0.0-10 

0.051 

0.3,10 

0.381 

110.0 

5.0 

105 

05    09 

78 

1020 

.3 

o.oio 

0.  ISO 

0.002 

0.040 

0.052 

0.  I/O 

0.222 

85.0 

3.0 

82 

02    10 

78 

1045 

.3 

0.010 

0.  150 

0.002 

0.050 

0.062 

0.  140 

0.202 

80.0 

2.0 

78 

30    10 

78 

1045 

.3 

O.OlOL 

0.230 

0.002 

0.050 

0.062 

0.520 

0.282 

85.0 

2.0 

33 

05    12 

?a 

1205 

.3 

O.OlOL 

0.130 

0.001 

0.080 

0.091 

0 . 1 20 

0.211 

90.0 

2.0 

88 

1240 

.3 

0.010 

0.  150 

o.ooi 

o.ouo 

0.091 

0-  140 

0.231 

90.0 

1.0 

MAXIMUM 

0.020 

0.340 

0.003 

0.  100 

0.111 

0.330 

0.391 

110.0 

5.0 

1C5 

SVG 

OR   GEOM  MN 

0.013D 

0.211 

0.002 

0.057 

0.072 

0 .  1 99 

0.270 

02.5 

2.9 

89 

MINIMUM 

0.010 

0.120 

0.001 

0.030 

0.051 

0.  110 

0.161 

80.0 

1  .0 

78 

NO   OF   SAMPLES 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

8 

14 

7 

107 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

71 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

CAICUL 

COND . 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALU 

PH 

PH 

.or  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG   DEPTH 

D-SOLIOS 

25C 

FQRMaZIN 

MG/L 

SILICATE 

PH    8.3 

AT     LAB 

AT    LAB 

IN       SITU 

FEET 

MTRS 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

04   01 

78 

1355 

.3 

96 

147 

1  .70 

1  .0 

2.0 

7.20 

07   02 

78 

1510 

.3 

100 

154 

1  .60 

1  .0 

3.0 

1  .no 

7. 50 

07    03 

78 

1500 

3 

93 

150 

0.80 

1  .0 

2.5 

1  .80 

B.00 

04   04 

re 

1500 

.3 

103 

159 

0.75 

4.0 

1  .2 

1  .80 

7.90 

01    05 

78 

0952 

.3 

160 

3.30 

3.0 

1  .6 

1  .8 

7.50 

09   05 

78 

1150 

.3 

139 

2.40 

1  .0 

1  .5 

1  .76 

7.90 

05   OS 

7e 

1015 

.3 

137 

3. 2D 

1.0 

2.2 

1.70 

7.90 

03   07 

7B 

0947 

.3 

145 

1.60 

2.0 

4.  a 

1  .60 

7.90 

07   08 

78 

1D30 

■) 

147 

3.10 

2.0 

1  .5 

i.*»a 

8.20 

7.6 

05    09 

7a 

1020 

.3 

149 

1  .00 

1  .0 

1.7 

a.  io 

B.10 

6.8 

02    10 

7S 

1045 

.3 

147 

1  .20 

«  .0 

2.  1 

1.60 

8.00 

5.5 

30    10 

7  a 

1045 

.3 

14B 

1.50 

1.0 

0.6 

1.70 

8.00 

05    12 

78 

1205 

.3 

149 

1.30 

t.o 

1  .9 

1.70 

7.90 

7.4 

1240 

.3 

i  50 

0.70 

1.0 

1  .7 

2.0 

70 

8.00 

6.8 

MAXIMUM 

103 

160 

3.30 

4.0 

4. a 

2.  10 

2.0 

r  a 

8.20 

7. a 

avg 

OR    GEOM 

99 

149 

1  .73 

1  .5 

2.0 

1  .78 

2.0 

70 

7.86 

6.U 

MINIMUM 

96 

137 

0.70 

1  .0 

0.6 

1  .60 

2.0 

70 

7.20 

s.s 

NO    OF    SAMPLES 

4 

14 

14 

14 

14 

12 

1 

1 

14 

5 

20B 

25 

76 

72 

74 

58 

67 

66 

47 

41 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN 

stn  samp     pj 

TOTAL 

PHENOLS 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.     MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

COD 

DY   MO 

Y8 

LMT 

OIST 

BRG    DEPTH 

IRON 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

C    AS    C 

FEET 

MTRS 

UG/L 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

04   01 

78 

1355 

.3 

0.100 

23.0 

10 

07  02 

78 

1510 

.3 

0 . 1 00 

24.0 

10L 

07   03 

73 

1500 

.3 

0.050 

7.0 

0 

04    04    78 

1500 

.3 

0.050 

4.B 

10L 

01     05    7B 

0952 

.3 

0.  150 

1  .OL 

21.00 

s.oo 

0.55 

0.95 

20 

09    05    7B 

1  150 

.3 

0.250 

4.8 

20 

05    06    7B 

1015 

.3 

0.  150 

5.5 

30 

03    07    7B 

0947 

.3 

0.150 

4.9 

■0 

07    08    76 

1030 

.3 

0.071 

5.0 

20 

05    09    78 

1030 

.3 

o .  i  oo 

4.0 

20 

03    10    78 

1045 

.3 

O.06O 

5.0 

20 

30    10   78 

1045 

.3 

0.050L 

5.0 

20 

05    12   7B 

1205 
1240 

.3 

.3 

0.100 
0.070 

70.0 

s 

10 

MAXIMUM 

0.250 

1  .0 

70.0 

21  .00 

5.00 

5 

0.55 

0.95 

24.0 

30 

AVG 

OR    GEOM    MN 

0.  104D 

1  .00 

70.0 

21  .00 

5.00 

5 

0.55 

0.95 

8.5 

I5D 

MINIMUM 

0  .  050 

1  .0 

70.  0 

21  .00 

5.00 

5 

0.55 

0.95 

4.0 

0 

NO    OF    SAMPLES 

14 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

11 

13 

361 

265 

235 

221 

225 

229 

215 

249 

201 

238 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    5AMP       PJ 

SOLVENT 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

10TAL 

TOTAL 

TOTAL 

OY    MO    YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MERCURY 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

MG/ 1. 

MG/  L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

07   02    78 

1510 

.3 

O.OlOL 

0-080 

0.0201. 

0.002 

0 

.005L 

0.001 

0.004 

0 

002 

07   03    7a 

1500 

.3 

0 

ot  05  7a 

0952 

.3 

0 

0.010L 

0 . 050  L 

0.0201. 

0. 001 L 

0 

.  OCSL 

0.001L 

0 . 00 1 L 

0.001 

.    0 

.OOIL 

07    08    78 

1030 

.3 

0-004L 

O.O50L 

0.0201. 

0.003 

0 

.  0U5L 

0.001 L 

0.004 

0 

.001L 

oa   to  7a 

1045 

.3 

0.004L 

O.OOEL 

0.0201. 

0.006 

0 

010L 

0.001L 

0.0O2 

0 

.OOIL 

OB    12    7a 

1240 

.3 

0.003 

0 

.010L 

0.001 L 

0.002 

0.004 

0 

.0011 

MAXIMUM 

o 

0.010 

0-080 

0.020 

0.006 

0 

.010 

0.001 

0.004 

0.004 

0 

.  C02 

AVG, 

OR    GEOM  MN    1 • 1 

a 

0. 007D 

0.046D 

0.0200 

0.0030 

0 

.0070 

0.0010 

0.003D 

0.003 

0 

.C01D 

MINIMUM 

0 

0.004 

0.005 

0.020 

0.001 

0 

.005 

0.00! 

0.001 

0.001 

0 

.001 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


03  12  78  1240 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  {•) 

MINIMUM 


217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

0.001L 

0.001 

0.0010 

0.001 


NO    OF    SAMPLES 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM        STAT 

B.O.W./  SITE:  SLACK  STURGEON  RIVER 
SAMPLE  POINT:  AT  HIGHWAYS  II  AND  17 
STATION  TYPE:  RIVER   FLOW  GAUGE  FE 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  OH         OIST  BRG  DEFTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


,;,,. 

01 

78 

1455 

m 

oa 

78 

1705 

07 

03 

78 

1600 

04 

04 

ra 

1600 

01 

OS 

78 

0326 

09 

05 

78 

1135 

OS 

OS 

78 

0955 

03 

07 

78 

0315 

07 

08 

va 

io'oo 

05 

OS 

78 

0955 

02 

10 

7  3 

1005 

.30 

10 

7  3 

0910 

OS 

12 

78 

1150 

MAXIMUM 
AVG  OB  GEOM  MN  <  -  I 

minimum 

UO  OF  SAMPLES 


ION    SUMMARY 

REPORT     -    RIVER 

BASINS 

DATE    OF    REPORT      25    OCT 

79      PAG 

E          30 

STATION 

ID:      01-0092 

-001 -02 

D    03AC0O2 

MAJOR 

34SIN:    GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR 

3ASIN:     LAKE 

SUPERIOR 

001 

TERM    STREAM:    BLACK 

STURGEON 

RIVET- 

7370 

ONG: 

U    T    M 

16   0399050 

.0  5417500.0   4 

REGION:    06 

MILEAGE: 

8.20 

934 

901 

444 

ao 

Bl 

84 

305 

3 

1 

33 

SAMPLE 

SCD 

FLOW   CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

NO 

COL] FORM 

C0L1 FORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

20504 

560.00 

4.        L 

4. 

L 

4 

L 

0,0 

12.5 

2.  4 

0 .  006 

20518 

333-00 

4. 

4 

4 

L 

0.5 

13.0 

1  .4 

0 .  022 

20535 

241 .00 

24. 

4 

L 

4 

L 

0.0 

14.0 

2.4 

0.030 

20552 

30B.00 

4.        L 

4 

L 

4 

1  .4 

0.007 

20569 

t 160.00 

12. 

4 

E 

4 

L 

0.5 

15.0 

1  .4 

0    038 

205S6           E 

1370.00 

2a. 

4 

L 

4 

L 

3.0 

10.3 

0,8 

0.310 

20597 

2590.00 

72- 

1 

L 

4 

5.7 

11.3 

1  .0 

0    028 

20612 

1220.00 

300. 

1 

L 

4 

L 

18-0 

8.6 

1  .4 

0    009 

20629 

569.00 

40. 

A 

L 

1  16 

14. s 

10.2 

1  .6 

0.008 

20645 

471 .00 

60. 

A 

1200 

16.5 

10.2 

0.4 

0.023 

20654 

315.00 

90. 

8 

220 

16.0 

10.4 

0.4 

0.009 

20669          6 

268.00 

16. 

4 

L 

4 

0.6 

0.012 

20686 

140.00 

8. 

A 

L 

4 

I 

4.0 

14.0 

1  .0 

0.006 

2590 . 00 

800. 

S 

1200 

18.0 

15.0 

2.4 

0.310 

734.62 

24 .  *    0 

4 

• 

D 

1  1 

■     D 

7.2 

it  .a 

1.2 

0.033 

140.00 

4. 

4 

4 

0.0 

8.  6 

0.4 

0.006 

34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       W 

FILTEREO 

FILTEREO 

TOTAL 

FILTEREO 

FILTERED 

INRONC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

NQ3-N 

N 

ORGNC       N 

SOL] D5 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

P   MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

04    01 

79 

1455 

.3 

0.010 

0.070 

0.260 

0.005 

0.040 

0.115 

0  .  190 

0.305 

4.0 

07    02 

78 

1705 

.3 

0   003 

0.030 

0.570 

0  .  006 

0.030 

0.065 

0.540 

0.605 

2.0 

07   03 

78 

1600 

.3 

0.002 

0.210 

1  .100 

0.005 

0.060 

0.275 

0.830 

1-165 

2.0 

04    04 

78 

1600 

.3 

0.001 

0.040 

0.5B0 

0.003 

0.1  BO 

0.223 

0.540 

0.753 

2.0 

01    05 

7i 

0926 

.3 

0 .  002 

0.030 

0    660 

D.007 

0.  160 

0.  197 

0.630 

O.B27 

25  .0 

09   05 

78 

1  135 

.3 

0.001 

0.010 

1  .300 

0.005 

0.  100 

0.  1  15 

1  .290 

1  .405 

20.0 

OS   06 

78 

0955 

.3 

0.001 

0.020 

O.400 

0.003 

0.100 

0.  123 

0.380 

0,503 

130.0 

20.0 

03    07 

78 

0915 

.3 

0.002 

0.010 

0.510 

0.004 

0.070 

0.0B4 

0.500 

0    564 

120.0 

5.0 

07    08 

78 

1000 

.3 

0.003 

O.OlOL 

0.410 

0 .  003 

0.050 

0  -  063 

0.400 

0.463 

130.0 

3.0 

05   09 

78 

0955 

.3 

0.001 

0.010L 

0.450 

0.003 

0.040 

0  . 0!i3 

0.440 

0    493 

1S0.0 

15.0 

02    10 

?B 

1 005 

.3 

0.016 

O.OlOL 

0.290 

0.003 

0.050 

0  .  063 

0.280 

0.343 

160.0 

3.0 

30    10 

7B 

0910 

.3 

o.ooi 

O.OlOL 

0.330 

0.003 

0.050 

0.062 

0.320 

0    382 

170.0 

2.0 

05    12 

7i 

1450 

.3 

O.O01L 

0.010 

0.330 

0.002 

0.  120 

0.132 

0.320 

0.452 

1  90.  0 

2  .0 

MAXIMUM 

0.0I6 

0.210 

1  .300 

0.007 

0.180 

0.275 

1  .290 

1  .405 

190.0 

25.0 

,'.  :  G 

OR    GEOM   MN    I  ») 

0.003D 

0.0363 

0.553 

0.004 

0.081 

D.  121 

0.517 

0    638 

155.7 

8.1 

MINIMUM 

0.001 

0.010 

0 .  260 

0.0'  12 

0.030 

0.053 

0.190 

0.305 

120.0 

2.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


04    01 

78 

1455 

.3 

07    02 

76 

1705 

.3 

07    03 

78 

1600 

: 

04    04 

7B 

1600 

1 

01    05 

78 

0926 

.3 

09    05 

1  rl 

1  1  36 

-l 

05    06 

78 

0955 

.  i 

03   07 

78 

0315 

A 

07    08 

78 

1000 

A 

05  09 

78 

0955 

a 

02    10 

78 

1005 

< 

30    to 

'■•; 

0910 

3 

OS    12 

78 

1450 

. 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM   MN 

(*j 

MINIMUM 

7 

107 

14 

16 

56 

Dl  SS . 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLORIDt 

SOLIDS 

D- SO  LIDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/ 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

140 

215 

2.40 

21  .0 

160 

244 

1  .60 

27.0 

170 

26  1 

1  .40 

29.0 

180 

277 

1  .50 

33.0 

136 

n  .oo 

10.0 

164 

10.00 

17.0 

110 

152 

6.30 

14.0 

115 

172 

2.00 

17.0 

127 

225 

2.70 

27.0 

I  -'. 

259 

1  .80 

33.0 

157 

28  7 

1  .90 

41  ,0 

168 

288 

2.00 

41  .0 

■■■' 

315 

1  .80 

40.0 

188 

180 

31S 

11.00 

41  .0 

149 

163 

230 

3.57 

26.9 

110 

140 

1 36 

1  .40 

10.0 

59        260 
SULPHATE   REACTIVE 
SILICATE 
KC/L    SI  MG/L 

7  0 


8.5 
B.O 
3.B 
7.7 
6  2 


10.0 
7.5 
3.8 


.90 
.60 
.32 
.40 
.40 


4.90 
4.05 
3.32 


55 

71 

20S 

PH 

PH 

TOTAL 

AT     LAB 

N      SITU 

IRON 

MG/L 

6.90 

0.350 

7.40 

0.300 

7.50 

0.300 

7.60 

0    300 

6.90 

1  .300 

7.40 

0.600 

7.60 

1  .  000 

7.50 

0.350 

7.90 

S 

0 

0.230 

e.oo 

7 

S 

0 .  350 

7.90 

6 

0 

0.450 

7.80 

0.200 

7.70 

6 

7 

0.250 

a.  oo 

B 

0 

1  .300 

7.55 

7 

1 

0.460 

6.90 

6 

0 

0  .  200 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


04    01 

78 

1455 

.3 

07   02 

78 

1705 

.  i 

07   03 

78 

1600 

.3 

04   04 

78 

1600 

.   1 

01    05 

78 

0926 

.a 

09    05 

78 

1135 

.a 

05    06 

78 

0955 

.3 

03    07 

78 

0915 

.3 

07    08 

78 

1000 

.7: 

05   09 

78 

0955 

.:< 

02    10 

7  3 

1005 

:• 

30    10 

7  8 

0910 

.3 

05    12 

7  3 

1450 

3 
MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   MN     (*) 

MINIMUM 

25 

47 

PHENOLS 

ORGANIC 

C    AS    C 

UG/L 

MG/L 

27.0 

29.0 

1.0L 

15.0 

1  1  .0 

11  .0 

10.0 

10.0 

9.0 

1  .0 

29.0 

1  .  OD 

14.2 

1.0 

9.0 

30 

40 
20 
30 


40 
30 
30 


60 
34 

20 


361 

SOLVEM 

EXTRBLES 

MG/L 

265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

235 
TOTAL 

MERCURY 
UG/L 

221 

TOTAL 

CHROMIUM 

MG/L 

225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

'       215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

0 

O.OlOL 

0.070 

0.020L 

0.004 

0.005L 

0.0O1 

0 

O.OlOL 

0.050L 

0.020L 

0.01  1 

0.450 

0.OO1 

O.OI     L 
0.004L  0-050L  0.020L 


0  0.010  0.07O  0.020 

0  0.007D  0.037D  0 . 020D 

0  0.004  0.005  0.020 


0   004 
0.015 


0.005L 
O.OTOL 


O.OOIL 
0.001L 


015 

0 

450 

0.001 

009 

0 

1  18D 

0.001D 

004 

0 

005 

0.001 

NO    OF    SAMPLES 


(    C    0    N    T    D 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    OUT  6RG  DEPTH 
FEET      MTRS 


249       238 
TOTAL      TOTAL 

ZINC  NICKEL 
MC/L       MG/L 


0?   03    78 

1705 

.3 

0 .  004 

0.002 

01    05    78 

OSS  6 

.3 

0.054 

0.002 

07   06   78 

1000 

.3 

0.0O1 

0.001L 

02   10   78 

1005 

.3 

o.ooe 

0.001L 

MAXIMUM 

0.054 

0.002 

AVG 

OR 

GEO*   MN    (  ■  > 

0.016 

0.0020 

MINIMUM 

0.001 

0.001 

NO  Of  SAMPLES 


B.O.M./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION   TYPE 


CURRENT    RIVER 

AT    CUMBERLAND    STREET     THUNDER    BAY 

RIVER        FLOW  GAUGE   FED   02A80I5 


MAJOR  BAVIN 
MI MOB  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT    LAKES 
LAKE    SUPERIOR 
CURRENT    RIVER 


STATION    ID:       Ot -01 04-001 -02 

STORET    CODE;    02 
001 
7880 


U   T    M;     16    0338350.0   5369000,0    4 


REGION:  06 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
■  DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


901 

sco 


17  01 
13  02 
20  03 

17  04 
24  09 
it  06 
01  08 
29  08 
26  09 
23  10 
20  It 

18  12 


78  1500 
78  1010 
78  1220 
78  1300 
78  1030 
78  1130 
78  1200 
7B  1120 
78  1000 

78  104S 

79  1120 
78  1310 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  m    ( • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


IT  01  78  1S00 
13  02  7a  1010 
20  03  78  1220 
17  04  78  1300 
24  OS  78  1030 


.3 
.3 
.3 

.3 


934 
SAMPLE 
NO 


20010 
20026 
20039 
20053 
20  0  77 
2010t 
20155 
20149 
20173 
20197 
20211 
2Q22S 


34  19 

FILTERED  FILTERED 

REACTIVE  AMMONIA 

P  MG/L  MG/L 


0.002 
0.002 
0.003 
0.0O1 
0.003 


0-010 
0.030 
0.030 
0.050 
0.010L 


444 

FLOW  CFS 


63.20 
35.30 
28.50 
41  00 
278.00 
204.00 
49.00 
29.10 
28.40 
32.40 
29.90 
21  .60 

278.00 
70.03 
21  .60 


TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 

0.360 
0.340 
0.220 
0.350 
0.440 


80  81  84 

TOTAL  FECAL  M.F 

COLIFOSM  COLIFORM  ENTtR. 

MF/lOOML  MF/100ML  MF/IOOMt 


6. 

B8. 

36. 
140. 

24. 
300, 
400. 

90- 

12. 
4. 

400. 
39.' 
4. 

1  1 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.005 
O.OOS 
0.006 
0.006 
0.004 


4. 

4. 
12. 


64. 
7.-  D 
4 

1 1 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

0.050 
0.090 
0.  100 
0.290 
0.090 


20. 

fl 

600- 

200. 

2900. 

30B. 

100. 

12. 

4. 

2900. 
44. 


t! 


17 
1NRG-NC 


0.065 
0.  125 
0 .  1  36 
0.345 
0.104 


SOS 

MATER 
TEMP. 
OEG  C 

0.0 


12 

0 

19 

0 

id 

0 

IB 

s 

B 

5 

19.0 
6.7 
0.0 

t2 


IB 
TOTAL 
ORGNC      N 
MG/L  MG/L 


0.3S0 
0.310 
0.  190 
0.300 
0.430 


3 

DISS. 

02 

MG/t 

14.0 
13.0 
12.6 
11.0 
11.3 

9.B 

9.5 

9.4 
11.4 
12.4 
14.0 
13.4 

14,0 
11.8 
9.4 


23 

TOtAL    N 

MG/L 

0  415 
0  435 
0.328 
0.645 
0 .  534 


5-DAY 

BOD 
MG/L 

0.6 
0.4 
0.6 
1.2 
0.8 
0.6 
2.  1 
0.6 
0.6 
0.4 
0.4 
0.6 

21 

0.8 
0.4 

12 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


33 

TOTAL 

P 

ua/L 

0.006 

0.001 

0.007 

0.014 

0.013 

0.008 

0.03U 

0.031L 

0.010 

0.009 

0.004 

0.006 

0.014 

0.007D 
0.001 

12 

6 
SUSP. 

SOLIOS 
MG/L 

1  .0 
1  .0 


27  06   78 

1130 

.3 

01    08   78 

1200 

.3 

29  08   78 

1120 

.3 

26  09   78 

1000 

.3 

23    10   78 

1045 

.3 

20    11    78 

1120 

.3 

18    12    78 

1310 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( • ) 
MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP 
DY    MO    YR    LMT  OIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


17  01 

78 

1500 

.3 

13  02 

78 

1010 

.3 

20  03 

78 

1220 

.3 

17   04 

78 

1300 

.3 

24   05 

78 

1030 

.3 

27   06 

78 

1130 

.3 

01    08 

78 

1200 

.3 

29  OB 

78 

1120 

.3 

36  09 

7B 

1000 

.3 

33    10 

78 

1 045 

.3 

20    11 

78 

1120 

.1 

18    12 

78 

1310 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN    1 ' ) 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


27   06   78    1130 

.3 

01    08   78    1200 

.3 

28  08    78    1120 

.3 

26   09   78    1000 

.3 

23    10   78    104S 

.3 

20   11    78    1120 

.3 

18   12   78   1310 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM  MN    ( • I 

MINIMUM 

0.001 

80.0 

2    0 

0.001 

60.0 

1    0 

0.001L 

65.0 

1  .0 

0.001 

60.0 

4    0 

0.0O1 

70.0 

1  .0 

0.001 

BOO 

1  .0 

o.ooi 

100.0 

1  .0 

0.003 

D.OSO 

0.440 

0.006 

0.290 

0.345 

0.430 

0.645 

100.0 

4.0 

0.0020 

D.026D 

0.342 

0.005 

0.124 

0.  155 

0.316 

0.471 

73.1 

1  .4 

0.001 

0.010 

0.220 

0.004 

0.050 

0.065 

0.190 

0   326 

60.0 

1.0 

12 

5 

5 

s 

5 

5 

5 

5 

a 

10 

T4 

16 

S6 

53 

55 

71 

308 

76 

68 

365 

CON0. 

1URB. 

CHLORIDE 

TOT    ALK 

PH 

PH 

TOTAL 

CALCUL 

COLOUR 

TOTAL 

2SC 

F0RMA2IN 

MG/l 

AT    LAB 

AT     LAS 

IN      SITU 

IRON 

HARDNESS 

HAZEN 

ARSENIC 

UMKOS 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

75 

1  .10 

1  ,0 

84 

1 

20 

2   0 

56 

1 

00 

2.0 

102 

1 

80 

4.0 

56 

0 

75 

1    0 

74 

i 

30 

20 

49 

7    80 

0.450 

36.0 

40 

0.004L 

96 

i 

30 

3   0 

38 

7    90 

46.0 

60 

.     0.0O4L 

I  OS 

1.70 

2.0 

45 

8.00 

?! 

52.0 

40 

0.004L 

107 

9.70 

3.0 

42 

7.80 

7.9 

1  .100 

54.0 

50 

0.004L 

100 

1    SO 

30 

38 

7.80 

7.4 

46.0 

35 

0.CO4L 

103 

1    50 

20 

41 

7.60 

7.0 

0.580 

50,0 

30 

0.004L 

97 

1    SO 

2    0 

38 

7.50 

7.0 

42.0 

30 

0.004L 

107 

9.70 

4,0 

49 

8.00 

7.9 

1  .100 

54.0 

50 

0.004 

91 

3.09 

2. J 

42 

7.77 

7.3 

0.710 

46.6 

39 

0.0040 

w 

0.75 

1,0 

36 

7.  SO 

7,0 

0.450 

36.0 

30 

0.004 

12 

12 

12 

7 

7 

S 

3 

7 

7 

7 

225 

229 

215 

249 

201 

238 

217 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

T01AL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

COBALT 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.002 

0.005L 

0 . 00 1 L 

0.016 

0.034 

0 .  004 

0.001L 

0.002 

O.OOSL 

0.001 L 

0.016 

0.034 

0.004 

0.0011. 

0.002 

0.OO5L 

0 . 00 1 L 

0.016 

0.034 

0.O04 

0.001L 

0   006 

Q.OlOL 

0.001L 

o.oor 

0.250 

D.0C11 

O.OOIt 

0.006 

0.010L 

0-001L 

0.001 

0.250 

0.0011. 

0.001L 

0.001 

0.010L 

0.001 L 

0.002 

0.O38 

0.001V 

0.001L 

0.001 

O.OlOL 

0.001L 

0.002 

0.038 

0.001L 

0.001 L 

0.006 

0.010 

0.001 

0.016 

0.250 

0.O04 

0.001 

0.003 

0.0080 

0.0010 

0.008 

0 .  097 

0 . 0020 

0.0010 

0.001 

D.( 

JOS 

0.001 

0.001 

0.034 

0.001 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 

B.O.K./  SITE:  CURRENT  RIVER 
SAMPLE  POINT;  AI  HIGHWAYS  11 
STATION  TYPE:  RIVER 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


AND  17  THUNDER  BAY 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YF)  LMT    OIST  OHO  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01 

78 

1445 

.3 

13   02 

7B 

1015 

,3 

20    03 

7a 

1225 

.3 

17    01 

78 

1315 

.3 

24    05 

78 

1025 

.3 

27   06 

78 

1215 

.3 

01     06 

78 

1200 

.3 

29    OS 

78 

11  10 

.3 

26   09 

78 

1025 

.3 

24    10 

78 

1030 

.3 

20    11 

78 

1140 

.3 

18    13 

78 

1330 

3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN 

(-) 

MINIMUM 

DATE  OF  REPORT   25  OCT  73   PAGE     32 
STATION  ID:   01 -01 04- 002 ■ 02 


934 

901 

SAMPLE 

5CD 

NO 

20009 

4 

2O027 

4 

20040 

4 

20054 

20078 

20102 

6 

20125 

20150 

20174 

20193 

20212 

4 

20226 

4 

MAJOR    BASIN:    GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE 

SUPERIOR 

001 

TERM    STREAM;     CURRENT    RIVER 

7880 

U    T    M 

16    0338S5C 

.0    5372400 

0    4          REGION:    06 

MILEAGE: 

1  .60 

80 

SI 

84 

805 

3 

1 

33 

34 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

WAIER 

DISS. 

5    DAY 

TOTAL 

F! LTERED 

COLIFORM 

CO  L I  F  QRM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

MF/iOOML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEC    c 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P   MG/L 

0.0 

14.5 

0.4 

O.OOB 

0.003 

4. 

4.        L 

4. 

3.0 

12.5 

1  .8 

0.005 

0.002 

32. 

12. 

4.        L 

1  .0 

12.8 

1  .4 

0.00  9 

0  .  003 

176. 

8. 

32. 

o.o 

12.8 

0.4 

0.05  2 

O.OOI 

48. 

4  . 

4.        L 

1  1  .0 

11.4 

0.7 

0  .010 

0.002 

2000. 

176. 

600.       G 

16.5 

B.6 

0.8 

0.013 

0.001 

152. 

12. 

iao. 

12    0 

9.9 

1  .4 

0.004 

0.001 

128. 

IB. 

1100. 

15.0 

9.4 

0.4 

0 .001 L 

0.001 

108. 

4.        L 

52 

7.5 

11.4 

O.B 

0.003 

0.001 

20. 

4.        L 

4          L 

3-0 

12.3 

0.4' 

0.00  7 

0.001 

S2. 

4.        L 

16. 

0-0 

13.0 

0.4 

0.010 

0.001 

4. 

8. 

12. 

0-0 

13.6 

O.B 

0.007 

0.001 

2000. 

176. 

1  100  . 

16.5 

14    5 

1  .8 

0.052 

0.003 

60." 

to.*  0 

20.  -     E 

5.8 

11.9 

0.8 

0.01 10 

0.002 

4. 

4  . 

4  . 

0.0 

B.6 

0.4 

0 .  00  1 

0.001 

NO  OF  SAMPLE5 


13 

20 

21 

22 

17 

IS 

23 

5 

6 

14 

SAMP    DTP 

HOUR 

STN 

STN    SAMP      PJ 

FI LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILIEPEO 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

COND. 

DY    MO 

VR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02  •  N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

50L1DS 

2SC 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

17   01 

7  8 

1445 

.3 

0.010 

0.420 

0.005 

0.060 

0.065 

0.410 

0.475 

1  .0 

72 

13   02 

78 

1015 

.3, 

0.050 

0.800 

0.005 

0.070 

0.  125 

0.750 

0.875 

1  .  0 

84 

20   03 

78 

1225 

.3 

0.030 

0.510 

0.006 

0.  100 

0.  136 

0.4C0 

0.616 

94 

17    04 

78 

1315 

.3 

0.030 

0.410 

0.005 

0.300 

0.335 

0.380 

0.715 

98 

24    05 
27   06 
01     OB 
29    OB 
26    09 
24     10 
20    11 
18    12 

78 
78 
7B 
7B 
78 
78 
78 
7S 

1025 
1215 
1200 
1110 
1025 
1030 
1  140 
1330 

.  ) 
.3 
-.1 
.3 
.  J 
.3 
.3 
.3 

0.C10L 

0.320 

0.005 

o.  too 

0.  115 

0.310 

0.425 

40.0 
BO.O 
50.0 
65.0 
70.0 
60.0 
90.0 
65.0 

1  .  0 
5.0 
1  .0 
1  .0 
1  .0 
1  .0 
3.0 
1  .0 

52 
84 
35 
98 

101 
99 

101 
90 

MAXIMUM 

0.050 

0.800 

0.006 

0.300 

0.335 

0.750 

0.875 

00.0 

5.0 

101 

AVG 

OP    G 

EOM    MN     I  '  j 

0.0260 

0.492 

0.005 

0.  124 

0.  155 

0.466 

0.621 

55.0 

1  .  6 

88 

MINIMUM 

0.010 

0.320 

0.005 

0.050 

0.065 

0.310 

0.425 

40.0 

1  .0 

52 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


16         56 

TURB.  CHLORIDE 
FOPMAZIN       MG/L 

UNITS 


52 
TOT  ALK 

AT  LAB 
MG/L 


AT  LAB   IN 


71 

208 

76 

6B 

265 

225 

PH 

TOTAL 

CALCUL 

COLOUR 

TOTAL 

TOTAL 

SITU 

IRON 

HARDNESS 

HAZEN 

ARSENIC 

COPPER 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

17 

01 

78 

1445 

13 

02 

78 

1015 

30 

03 

78 

1225 

'7 

04 

78 

1315 

24 

OS 

78 

1025 

27 

06 

7B 

1215 

01 

OB 

78 

1200 

29 

08 

76 

1110 

26 

09 

76 

1025 

24 

10 

78 

1030 

20 

11 

78 

1140 

IS 

13 

78 

1330 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( - ) 

MINIMUM 

MO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   5TN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


27    06    78    1215 

.3 

01     08    78    1200 

.3 

29   08    78    1110 

.3 

26   09   7B    1025 

.3 

24    10    7B     1030 

1 

20    11    76    1140 

.3 

18   12   7B    1330 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM   MN    (• 1 

MINIMUM 

1  .10 
1.10 
2.30 
1  .70 
0.60 
3.20 
a.  65 


35 
34 


0.68 

1  .0 

41 

7.90 

7.  1 

1  .20 

3.0 

39 

7.90 

7.S 

a.3<)o 

1  .20 

2.0 

36 

7.70 

7.7 

1  .30 

3.0 

4: 

7.40 

7.0 

0.  640 

1  .10 

2.0 

35 

7.30 

6.8 

3.20 

3.0 

41 

7.90 

7.7 

0 .  700 

1  .34 

1  .9 

37 

7.70 

7.2 

0-577 

0.60 

1  .0 

34 

7.30 

6.9 

0.3')0 

IS 

12 

7 

7 

5 

3 

229 

215 

249 

201 

238 

217 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

COBALT 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MO/L 

MG/L 

MG/L 

0.005L 

O.OOIL 

0 . 00 1  L 

0.056 

0.002 

0.001L 

0.005L 

0 . 00 1 L 

O.OOI L 

0.056 

0.002 

0.001 L 

0.005L 

0.001L 

O.OOIL 

0,055 

0-002 

O.OOIL 

0.010L 

0 . 00 1 L 

0.001 

0,015 

0.001 L 

O-OOIL 

0.010L 

O.OOIL 

0.001 

0.015 

0.001 L 

O.OOIL 

0.010L 

O.OOIL 

0.002 

0.0J2 

0.001L 

0.001 

0.010L 

O.OOIL 

0.002 

0.032 

0.001 L 

0.001 

0.010 

0.001 

0.002 

D.Q56 

0.002 

0.001 

0,0080 

0.001D 

0.0010 

0.037 

0.0010 

o  0010 

0.005 

o.ooi 

o.ooi 

0.01S 

0.001 

0.001 

3B  0 
3B  0 
52.0 
5^.0 
42.0 
-38  0 
40. '□ 


70 

0 

004L 

0 

005 

40 

0 

00  4  L 

0 

005 

40 

0 

004L 

0 

005 

90 

0 

004  L 

0 

001 

3S 

0 

004  L 

0 

001 

5L 

0 

004L 

0 

002 

30 

0 

004  L 

0 

002 

90 

0 

004 

0 

005 

44D 

0 

00  4D 

0 

003 

5 

0 

004 

0 

001 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SY5TEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.H./  SITE 
SAMPLE  POIN1 
STATION  TYPE 


MC  VICAR  CREEK 

AT  CUMBERLAND  STREET  THUNDER  BAY 

RIVER 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 
STATION  ID:   01-0105-001-02 


SAMP  DTE  HOUR   JIN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17   01 

78 

1540 

.3 

13   02 

7a 

IO0O 

.3 

20   03 

78 

1150 

.3 

17    04 

78 

1245 

.3 

24    05 

7B 

1100 

.3 

26   06 

n 

1100 

.3 

01    08 

78 

1200 

.3 

29  OB 

7S 

1155 

■  3 

26  09 

78 

1010 

.3 

24    10 

rs 

1100 

.3 

20    11 

78 

1245 

,3 

IB    12 

78 

1150 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     CI 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01  78 
13  02  78 
20  03  78 

17  04  78 
24  05  78 
26  06  78 
01  08  7B 

29  OB  78 
26  09  78 
24  10  78 

30  1 1  78 

18  12  7B 


1540 
1000 
1150 
1245 
1  100 
1100 
1200 
1  155 
1010 
1100 
1245 
1150 


.3 
.3 
.3 

.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (•) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   TIN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


MAJOR  8ASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  SUPERIOR 
MC  VICAR  CREEK 


ONG: 

U    T    M: 

16    0336200. 0    5367350 

0    4            REGION:     06 

934 

901 

80 

81 

84 

605 

3 

SAMPLE 

SCO 

TOTAL 

FECAL 

M .  F  . 

WATER 

DISS. 

NO 

COLIFORM 

COLIfORM 

ENTER. 

TLMP. 

02 

MF/100ML 

MF/100. 

,L 

MF/100ML 

DF.G    C 

MG/L 

2001  I 

4 

0.0 

13.0 

20023 

4 

36. 

4. 

I 

4.        L 

2    0 

13.5 

20038 

4 

390. 

23. 

40 

2.0 

12.4 

20052 

600. 

16. 

600 

G 

1  .0 

114 

20076 

40. 

4. 

30 

El    0 

12.0 

2Q100 

6 

3400. 

40. 

7S0O 

12.5 

11.0 

20124 

570. 

30. 

230 

11.0 

12-2 

20148 

3400. 

740. 

250 

14.5 

9.6 

20172 

2600. 

4  , 

L 

156 

7.0 

11.6 

20136 

200. 

32 

3.0 

13.3 

20210 

4 

20. 

4. 

I. 

20 

0.0 

14.5 

20224 

4 

too. 

4. 

L 

e 

0.0 

13.6 

19 
FILTERED 

AMMONIA 
MG/L 

0.010 
0.030 
0.  TOO 
0.120 

0.010L 


0.  120 

0.0540 

0.010 


16 

turn. 

formazin 

units 


34  00. 
307.- 

20. 

II 

20  21 

TOTAL  FILTERED 

KJELDAHL  NQ2-N 

KG/ I  MG/L 


0.210 
0.38O 
0.900 
0.840 
0.320 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


0.004 
0.006 
0.017 
0.009 
0.004 


10 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

0.340 
0.9I0 
0.650 
0.  5I0 
0.  1  10 


900 

0  .01  7 

0.910 

530 

0.008 

0.504 

210 

0.004 

0.  1  10 

TOT  ALK 

AT  LAS 

MG/L 


1  1 

17 
1NRGNC 
N 
MG/L 

0.354 
0.94S 
0.767 
0.639 
0.  124 


TOIAL 

ORGNC       N 

MG/L 

0.200 
0.3L0 
0.  li    0 

0  720 
0,310 


23 
TOTAL    N 

MG/L 

0.554 
1  .296 
1  .567 
1  .  359 
0.  434 


STORET    CODE: 

03 

001 

7890 

MILEAGE: 

0.20 

1 

33 

34 

-DAY 

TOTAL 

FILTERED 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/l. 

0.4 

O.OOS 

0,002 

0.2 

0.007 

0.003 

2.4 

0-100 

0.008 

2.0 

0.110 

0-004 

0.7 

0.010 

0.002 

1  .0 

0.088 

0.003 

2.6 

0.004 

0,001 

0.4 

0.0D2 

0.001 

0.8 

0.001L 

0  .  00 1  !, 

0.5 

0-004 

O.OOS 

0.2 

0    003 

0.001 

0.6 

0.007 

0.001 

2.6 

0.110 

D.008 

1  .0 

0.029D 

D.002D 

0.2 

0.001 

0.001 

12 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


220.0 

2L0.0 

1'5.0 

tca.o 

1B0.0 

240.0 

1  .567 

2U0.0 

1  .042 

21/9.4 

0.4  34 

140,0 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

1  .0 
2.0 


2.0 

75,0 


1  .0 
2.0 


I  .0 

I  .0 


COND. 

25C 

UMHOS 

2  78 
329 
1060 
2  54 
206 
194 
336 
355 
315 
275 
346 
353 

1060 
356 
194 


AT     LAB       IN       SITU 


308 

76 

68 

265 

225 

TOIAL 

CALCUL 

COLOUR 

TOTAL 

TOTAL 

IRON 

HARDNESS 

HA2EN 

ARSENIC 

COPPER 

KO/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/'L 

17    01 

7B 

1540 

.3 

13    02 

7S 

1000 

-3 

20    03 

78 

1150 

.3 

17    04 

7S 

1245 

.3 

24    05 

78 

1100 

.3 

26    06 

7B 

1  100 

.3 

01    08 

7B 

1200 

.3 

29    08 

78 

1  155 

.3 

26    09 

78 

1010 

.3 

24     10 

7B 

1  100 

.3 

20    11 

78 

1245 

.3 

18     12 

78 

1150 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN 

ft 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 

DY    MO    YR    LMT  OIST    SRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


26 

06 

78 

1100 

.3 

01 

oe 

78 

1200 

.3 

29 

08 

78 

1155 

.3 

26 

09 

78 

1010 

.3 

24 

10 

78 

1100 

.3 

20 

11 

7B 

1245 

.3 

18 

12 

78 

1150 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR    if;.:: 

MINIMUM 

2.80 

14.0 

3.40 

23.0 

32.00 

236.0 

17. 00 

26.0 

1.10 

1  1  .0 

17.00 

1  1  .0 

1  .70 

20.0 

2,80 

20.0 

1  .40 

17.0 

1  .50 

17,0 

2.30 

23.0 

2.40 

22.0 

32.00 

236.0 

7.12 

36.7 

1  .  10 

11.0 

12 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

0.006 

0.006 

0.006 

0.010L 

O.OlOL 

0.010L 

O.OlOL 

0.010 

O.OOSD 

0.006 


12 

215 

TOTAL 

CADMIUM 

MG/L 

0 .  00 1 L 
0.001 L 
0.001 L 
0-OOIL 
0 . 00 1 L 

o.ooil 

O.OOIL 

D.001 
0 . 00 1 D 
0 .  00 1 


45 
123 
134 
117 

99 

126 
122 


249 
TOTAL 
ZINC 

MG/L 

0.024 
0-024 
0-024 
0.009 
0.009 
0.O10 
0-010 


0.016 
0.009 


7.90 
8.30 
8.40 
2.  30 
8.20 
7.90 
7.80 

8.40 


201 
TOIAL 
MN 
MG/L 

0.240 
0.240 
0.210 
0.028 
0.02S 
0.071 
0.071 

0.  240 
0.  131 
0.028 


TOTAL 

NICKEL 

MG/L 

0.005 

0.005 

0.005 

0.001 L 

0.001 L 

0.001L 

O.OOIL 

0-005 

0.0030 

0.001 


0.  3fiO 
O.S'IO 


3.800 
1  .S'O 
0.3110 


217 
TOIAL 
COIIALT 
I.K./L 

0    l/H 

O.UI'1 

0  .001 

O.OOIL 

0.001L 

0.001 

O.0O1 

0.01,1 

0.001D 

a.  ©01 


es.o 

152.0 
164.0 
154.0 
130.0 
1  64  . 0 
I52.0 

164.0 
143.4 
BB.O 


40 

0.004L 

0.005 

50 

0.EIC4L 

0.005 

30 

0.004L 

O.OOIL 

30 

0.004L 

0.00' L 

20 

0  .004L 

0.002 

30 

0.004L 

0.002 

70 

0 .  004 

0.005 

39U 

0.004D 

0. 003D 

20 

0.004 

0.00  I 

NO    OF    SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  5Y5TEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TVPE 


MC  INTYRE  RIVER 

AT  HAMMOND  AVE  THUNDER  BAY 

RIVER   FLOW  GAUGE  FED  02ABO16 


934 
SAMP  DTE  HOUR   STN   5TN  SAMP   PU     SAMPLE 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRC  DEPTH  NO 

FEET       MTRS 


,3  20503 

.3  20012 

.3  50528 

.3  20025 

.3  20545 

.3  20037 

.3  S0SS2 

.3  20C51 

.3  2057S 

.3  20075 

.3  20099 

.3  20123 

.3  20147 

.3  20171 

.3  20 1 95 

.3  20209 

.3  20223 


05 

01 

78 

1155 

17 

01 

78 

I  200 

OS 

02 

7B 

1300 

ts 

02 

78 

0940 

OS 

03 

78 

1300 

so 

03 

7a 

1130 

OS 

04 

78 

1320 

17 

04 

78 

1230 

03 

05 

7B 

1125 

24 

05 

78 

1  120 

2  7 

06 

7B 

1030 

Qi 

OB 

7B 

1200 

is 

08 

78 

1310 

25 

03 

78 

0945 

2  4 

10 

78 

1115 

M 

11 

78 

1315 

IB 

12 

78 

1130 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (») 

M I  M  HUM 


901 
SCD 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE     34 
STATION  ID:   01-0106-001-02 


MAJOR 

BASIN:     GREAT     LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR 

BASIN-     LAKE    SUPERIOR 

001 

TERM    STREAM:     MC     INTYRE    RIVER 

7900 

U    T    M 

:     IB    033485O.0    5364000.0    4             REGION:     06 

MILEAGE: 

0.60 

444 

80 

Si 

64 

805 

3 

I 

33 

LOW    CFS 

TOTAL 

FECAL 

M .  F  . 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

CO  L I  F  ORM 

COLI FORM 

ENTER. 

TEMP  . 

02 

BOD 

P 

HF/100MI. 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

11  .80 

15000E*2G 

15000E-HG 

ISOOOEd 

3.0 

4.0 

3.1  .  0 

1  .300 

B.90 

2.0 

3.0 

24.0 

1  .700 

5.00 

600O0Et3 

600OOE+1 

6B00CEH 

3.0 

5,  4 

50.0 

3.600 

4.80 

37000F*3 

HOOOE+2 

1  5000E  •  2G 

6.0 

3.7 

35.0 

3.100 

4.40 

7S000Et2 

10000E*2 

2  1 000E*2 

5.0 

4.9 

55.0 

2.700 

7.10 

6GQDOE-I-2 

20000 . 

3bOCi7F  *2 

4.5 

4.3 

50.0 

2.  BOO 

10.40 

52000E*2 

20000E*! 

6100. ;  •  i 

15.0 

0.650 

53 .  30 

1 IOGOE+2 

71000. 

29000L+1 

4.0 

10.0 

12.0 

0.810 

236.00 

53Q00E+1 

11000. 

1200. 

1  .5 

12.4 

2.8 

0.200 

57.60 

1600. 

20. 

1000.       L 

10.0 

10.2 

1.6 

0.028 

360 . 00 

15000. 

2300. 

1500.       G 

J4.0 

9.2 

3.8 

0.  130 

8.50 

3700. 

40. 

500. 

13.0 

4.2 

3.8 

0.095 

6.70 

1000. 

270 

430. 

16.0 

5.5 

1.0 

0.042 

1  1    30 

3000. 

4.        L 

270. 

io.o 

7.6 

1.0 

0.029 

12.40 

300. 

10.       L 

172. 

4.0 

10.1 

0.0 

0.032 

5.70 

80. 

120. 

120. 

0.0 

10.5 

0.6 

0.065 

5.10 

90. 

160. 

4.       L 

0.0 

14.6 

I  .6 

0.01B 

360.00 

60000E+3 

1IO0OE+2 

36000E*2 

16.0 

14.6 

55.0 

3.600 

47.59 

69130. '    U 

3195.-    E 

8972.'    E 

6.0 

7.5 

17.0 

1  .018 

4.40 

eo. 

4. 

4. 

0.0 

3.0 

0.6 

0.018 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET 


D5 

0  1 

78 

1155 

17 

01 

78 

1200 

OB 

02 

78 

1300 

13 

02 

78 

0940 

06 

03 

78 

1300 

20 

03 

78 

1  130 

05 

m 

78 

1320 

17 

04 

7« 

1230 

03 

05 

7B 

1125 

24 

05 

78 

1 120 

27 

06 

78 

1030 

01 

08 

7B 

1200 

2B 

OR 

78 

1310 

as 

09 

78 

0945 

3.1. 

10 

78 

11  IS 

20 

11 

78 

1315 

18 

ia 

78 

1130 

34 

19 

20 

21 

22 

17 

IB 

23 

5 

G 

P       Pj 

EI LTEREO 

FILTERED 

TOTAL 

Fl L1ERLD 

f:  ■_  ■  Ei.Fi 

[NRC-NC 

TOTAL 

TOIAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

TH 

REACTIVE' 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02  -  N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

RS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

.3 

0.730 

7.400 

7.300 

0,038 

0.070 

7  .  608 

0.  100 

7.408 

10.0 

.3 

0,650 

7.100 

1 1 .000 

0.023 

O.OlO 

7.133 

3.900 

1 1 .033 

20.0 

.3 

1  .700 

10.000 

18.000 

0.025 

0.230 

10.21.5 

8.000 

19    255 

45.0 

.3 

1  .900 

11  . 000 

1  1  .000 

0,014 

0  ,  030 

11  .044 

0.000 

1  1    044 

35.0 

.3 

1  .500 

B.500 

12.000 

0.006 

0.020 

8.526 

3.500 

12    026 

45.0 

.3 

1  .900 

1 i . ooo 

15   000 

0.012 

0.020 

1 1 .032 

4.000 

15.032 

.3 

0.230 

2.400 

5 .  000 

0.042 

0.330 

2.772 

2.600 

5.372 

35.0 

.3 

0.390 

3.900 

4.100 

0.04O 

0.350 

4    2:0 

0.200 

4  .  490 

.3 

0.C65 

0.500 

0.010 

0.260 

0.770 

10.0 

.  3 

0.003 

0.010 

0-430 

0.007 

0.040 

0.057 

0.420 

0    477 

150.0 

5.0 

.3 

O.006 

0.030 

0.800 

0 .  009 

0.  150 

0.  IC9 

0.770 

0.959 

270.  0 

90.0 

.  3 

0.015 

0.  130 

0.730 

0.006 

0.070 

0.2OB 

0.600 

0.806 

120-0 

10.0 

.3 

0.010 

0.140 

0.560 

O.OOii 

0.070 

0.216 

0.4  20 

0   636 

160.0 

10.0 

.  3 

o.ooa 

0.090 

0.580 

0,005 

0.020 

0.115 

0.490 

0    605 

160.0 

6.0 

.3 

0.003 

0.010L 

0.550 

0,005 

0.040 

0.055 

0.540 

0.595 

1E0.0 

5.0 

3 

0.005 

0 .  1  80 

0.600 

O.ooa 

0. 150 

0.339 

0.420 

0.759 

190.0 

45,0 

.j 

0.003 

0.090 

0.640 

0.005 

0.270 

0.365 

0.550 

0.915 

190.0 

5.0 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  | - ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


05    01 

78 

1  155 

.3 

17   01 

78 

1200 

.3 

08    02 

78 

1300 

3 

13   02 

78 

0940 

.3 

08    03 

78 

1300 

! 

20   03 

78 

1130 

.3 

05   04 

78 

1320 

.3 

17   04 

TS 

1230 

.3 

03    05 

7B 

1125 

.3 

24    05 

78 

1120 

.3 

27    06 

78 

1030 

3 

01     OS 

78 

1200 

.3 

29    08 

78 

1310 

,3 

25    09 

78 

0945 

-J 

24    10 

m 

1115 

.3 

20    11 

78 

1315 

3 

IB    12 

78 

1130 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM    MN 

(*) 

MINIMUM 

1  .900 
0.536 

0.003 

17 

107 
CALCUL 
D-SOLIDS 
MG/L 

235 

268 

310 

267 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


NO  OF  SAMPLES 


STN   STN  SAMP   PU 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


05  01 
17  01 
OB  02 
13  02 
OB  03 
20  03 
05  04 

17  04 
03  05 

24  05 
27  06 
01  OS 
29  08 

25  09 
24  10 
20  11 

18  12 


78  1155 
7B  1200 
78  1300 
78  0940 
7B  1300 
7B  1130 
78  1320 
78  1230 
78  1125 
78  1120 
78  1030 
7B  1200 
78  1310 
78  0945 
78  1115 
78  1315 
78  1130 


310 

270 

235 


11     000 
3.675D 
0.010 

17 


362 
345 
412 
454 
477 
540 
4|0 
320 
142 
I  /4 
198 
245 
231 
239 
236 
247 
258 

540 
311 
142 


18.000 
S.51B 
0.430 

16 


1  A  16 

COND.  TURB. 

2SC  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


32.00 
19.00 
42.00 
2B.00 

36.00 

30.00 

34.00 

15.00 

8.70 

3.40 

23.00 

6.20 

6.  BO 

5.60 

6.90 

20.00 

5.50 

42.00 
1,9.24 


0.042 
0.015 
0.005 


56 
CHLORiDE 
MG/L 


27.0 
24.0 
33.0 
42.0 
55.0 
66.0 
63.0 
28.0 
8.0 
11  .0 
II 


.0 
18.0 
15.0 
14.0 
1S.0 
18.0 
14.0 


66 . 0 

27.5 

8.0 


28 

76 

68 

47 

PHENOLS 

CALCUL 

COLOUR 

ORGANIC 

HARDNESS 

HAZSN 

C   ASC 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

6.0 

25.0 

98.0 
9B.0 

5.0 

60.0 
60.0 

3.0 

102.0 
102.0 

1.0 

B6.0 

70G 

102.0 

70G 

102.0 

70 

108.0 

7.3 

108.0 

70G 

1DB.0 

70G 

110.0 

'10 

0.350 
0.  125 
O.OiO 

17 


59 
SULPHATE 


23.0 
25.0 
23.0 
1  7.0 
7.7 


25.0 

19.  I 

7.7 


BO 

80 

140 

140 

165 

165 

50 

50 

.0 

iO 


1  I  .044 
3.816 
0.055 

17 


280 
REACTIVE 
SILICATE 
MG/L    SI  MG/L 


COD 


6.  10 
5.60 
5.30 
3.80 
4.60 


6.  10 
5.08 
3.  BO 


361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L  MG/L 


8.000 
1  .657 
0.000 

16 

52 

TOT    ALU 

AT    LAB 

MG/L 


63 
83 
84 
90 


96 
84 
63 


265 
TOTAL 

ARSENIC 
MG/L 


0.020 
0.020 


IS  255 
5  651 
0  477 


7.00 
7.20 


7 

40 

7 

20 

7 

50 

7 

50 

8 

00 

7 

40 

7 

50 

B 

00 

7 

35 

6 

90 

270.0 
175.0 
120.0 


71 
PH 
IN   SITU 


7.0 
7.8 
7.9 

7.0 
7.0 


12  5 

235  221 

TOTAL  TOTAL 

MERCURY  CHROMIUM 

UG/L  MG/L 


0.240 
0    240 


0.040L 
0.04  0L 


90.0 

25.1 

5.0 

15 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

2.400 

2.000 

2.500 

5.000 

1.400 

5.900 

0.900 
5.400 


5.900 
3,  188 
0.900 


225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 


0.060 
0.060 


0.010L 

0.050L 

0.020L 

0.040 

0.010L 

0.050L 

0.020L 

0.040 

0 . 004  L 

0.013 

0.004L 

0.013 

0.O04L 

0.013 

0.004L 

0.001 

0.004L 

0.001 

0.004L 

0.005 

0.004L 

0.005 

(    C   0    N    T    D    ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  DIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  HO  YR  LMT 


IUR       STN       STN    SAMP 
IT          OlST    BBG    DEPTH 
FEET                  MTRS 

PJ 

35 
PHENOLS 

UG/L 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

68 
COLOUR 

hAZEN 
UNITS 

47 
ORGANIC 
C    AS    C 
MG/L 

41 

coo 

MG/L 

361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L 

265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     I  -  1 

MINIMUM 

55    0 
SO 
1  .0 

110.0 
103.4 

B6.0 

70 
66U 

40 

102.0 
86.  7 
60.0 

165 
93 
30 

A 
3 

1 

0.020 
0. 008D 
0.004 

235 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L 


0.240 
0-1 450 
0.050 


221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 


0.040 
0 .  03  OD 
0.030 


225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 


0 .  060 
0.023 
0.001 


NO    OF    SAMPLES 


229 

215 

249 

201 

238 

272 

217 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

5TN 

SAMP       PJ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

total 

AVAIL  OLE 

TOTAL 

OY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG 

DEPTH 

LEAD 

CADMIUM 

2  INC 

MN 

NICKEL 

CYANIOE 

COBALT 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L    ON 

MG/L 

oa  o: 

78 

1300 

.3 

0    021 

0.002 

0.062 

0.002 

13    02 

78 

0940 

.3 

0    02  1 

0-002 

0.062 

0  -  002 

03    05 

78 

1  t25 

.3 

0.  105 

0-001L 

0.014 

0.001 

24    05 

78 

1120 

,3 

0,  105 

0.001 L 

0-014 

0.001 

27   06 

78 

1030 

,3 

0,008 

0.001 L 

0    038 

0.240 

0.  006 

O.OTL 

0.001 L 

01    08 

78 

1200 

.3 

0    003 

0.001 L 

0.038 

0.240 

0.006 

0.01L 

0.001L 

29    OB 

78 

1310 

.3 

0    003 

0.001L 

0.038 

0.  240 

0.006 

O.OIt 

0.001 L 

25    09 

78 

0945 

.3 

O.OIOL 

0    001  L 

0.005 

0    049 

0    00  1  L 

0.001 L 

24    10 

78 

1 1  15 

.3 

O.OIOL 

0    001  L 

O.G05 

O.049 

0.001L 

0.001 L 

20    11 

78 

1315 

,3 

O.OIOL 

0 , 00 1 L 

0.015 

0.  mo 

0.001 

0.01L 

0.002 

18    12 

78 

1  130 

.3 

O.OIOL 

0 .001 L 

0.015 

0 .  1  40 

0.  001 

0.01L 

0.002 

MAXIMUM 

0.  105 

0.002 

0,062 

0.  240 

0.  006 

0.01 

0.002 

AVG 

01!    GEOM   MN     (  •  J 

0.029D 

0 . 00 1 D 

0.02B 

0.157 

0.0030 

o.oto 

O.OOID 

MINIMUM 

0.008 

o.ooi 

0,005 

0.049 

0.001 

0.O1 

0.001 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./    SITE:     MC     INTYRE    RIVER 

SAMPLE    POINT:     HIGHWAY     II     6     17    CITY    OF    THUNDER    BAY 

STATION    TYPE;     RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR     LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


17 

01 

78 

1425 

13 

02 

7  8 

1055 

20 

03 

78 

1250 

17 

04 

78 

1345 

24 

05 

78 

1010 

37 

06 

78 

1230 

01 

08 

78 

1200 

29 

08 

76 

1045 

26 

09 

78 

1040 

24 

10 

76 

D940 

934 

SOI 

SAMPLE 

SCO 

NO 

20008 

4 

20028 

4 

20041 

4 

20055 

20079 

20103 

6 

20127 

20151 

20175 

20199 

STATION    10,       01 -0106-002-02 

MAJOR    BASIN:    GREAT 

'     LAKES 

5T0RET    CODE: 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE 

SUPERIOR 

001 

TERM    STREAM:     MC     INTYRE    RIVER 

7900 

U    T    M: 

16   0333600.0   5362975 

0    4           I 

1EGI0N:     06 

MILEAGE: 

i  .7.0 

80 

81 

84 

805 

3 

1 

33 

34 

TOTAL 

FECAL 

M    F, 

WAIER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

FI  LTIIRED 

C0L1FORM 

C0L1 FORM 

ENTER. 

TLMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

OEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

0.0 

14.0 

3.4 

0.014 

0.003 

148 

4.        L 

4          L 

3    0 

13.0 

0.4 

0.003 

0.003 

268. 

4.        L 

4 

1  .0 

12.5 

0.2 

0.009 

0-004 

1900 

320 

352, 

0.0 

11.4 

1  .2 

0    066 

0  -  0  1 B 

212. 

16. 

12. 

9   0 

11.7 

0.8 

0  ooa 

0.003 

6300. 

230. 

1600         G 

13.5 

9.2 

1  .0 

0.06  1 

0.003 

400  - 

110. 

70 

11.0 

10.0 

1  .0 

0.006 

0.002 

250 

10. 

150 

14.0 

9.  3 

0.6 

0-003 

0.001 

420. 

4.        L 

96. 

7.0 

11.5 

0.6 

0.00  7 

0.001 

130. 

28. 

3.0 

12.8 

0.4 

0.009 

0.002 

20    11     7B     1030 
18    12    78     1340 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     I • ) 

MINI  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BSG    DEPTH 

FEET  MT«S 


17  01 
13  02 
20  03 
17  04 
24  05 
27  Ofi 
01  08 
29  08 
26  09 
24  10 
20  11 
IS    12 


78  1425 

78  1055 

78  1250 

78  1345 

78  1010 

78  1230 

78  1200 

78  1045 

78  1040 

78  0940 

78  1030 

78  1 340 


MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM   MN     (  '  I 

M I N I  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


20213 
20227 


19  20 

FILTERED  TOTAL 

AMMONIA  KOELDAHL 
MG/L  MG/L 


0,030 

0.020 

0.020 

0.180 

0.01CL 

O.OIOL 

0    010L 

0    010L 

O.OIOL 

O.OIOL 

O.OIOL 

0.020 

0.  ISO 

0.0280 

0.010 


0.  700 
0.  I70 
0.220 
0.570 
0.320 
O.B50 
0-  420 
0.  350 
0-420 
0.380 
0.350 
0.  280 


0-850 
0.419 
0.  170 


20. 

4. 

1. 

4. 

O.O 

52. 

4. 

L 

4. 

L 

o.o 

6300. 

320. 

1500. 

14.0 

271  .* 

16.' 

'     0 

33.  ' 

E 

5.0 

20. 

4. 

4. 

0.0 

FILTERED 

NOJN 

MG/L 


004 
.004 
.005 
.006 
005 
005 
003 
003 
003 
003 
003 
002 


0-006 
0.004 
0.002 


10 

22 
FILTERED 
NG3-N 
MG/L 


120 
160 
170 
390 
040 
120 
060 
050 
010 
050 
190 
2  70 


0  300 
0.136 
0  010 


17 
INRGNC 
N 

MG/L 

0.  154 
0.  134 
0.  195 
0  576 
0-055 
0.  135 
0.073 
0.063 
0.023 
0.063 
0.203 
0.292 

0,576 
0  ,  166 
0,023 


12 


0    670 


21:0 
3  iO 
3t0 

a-io 

410 
340 
41  0 
3,0 
340 
2(.0 


0.840 
0.391 
0.  ISO 


12 


IB  23 

TOTAL  TOTAL    N 
ORGNC       N 

MG/L  MG/L 


.824 

.334 

.395 

.966 

.365 

.975 

.483 

.403 

.433 

0    433 

0    543 

0,552 

0,975 
0.559 
0.334 

12 


0.9 
0.2 

12 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


1  10.0 
220.0 
1  10.0 
130.0 
1  30 .  0 
170.0 
150.0 
140.0 

230.0 
136.8 
110.0 


0  00  5 
O    012 

0.066 
0.017 
0.003 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 


2.0 
1-0 


2. 
55. 


55.0 
6.6 
1.0 


0.002 
0.002 

O.OIB 
0.004 
O.OUT 


COND . 

25C 

UMHOS 

ias 

194 
196 
190 
1  31 
146 
135 
208 
138 
135 
209 
206 

209 
185 
131 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 

.3 
..% 
1 
.3 
.3 


17 

01 

78 

1425 

13 

02 

78 

1055 

20 

03 

78 

1250 

17 

04 

7S 

1345 

24 

05 

78 

1010 

27 

06 

78 

1230 

01 

08 

78 

120O 

29 

08 

78 

1045 

26 

09 

78 

1040 

24 

10 

78 

0940 

20 

1  1 

78 

I03O 

ia 

12 

78 

1  340 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  | • | 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


16 

56 

52 

55 

TURB. 

CHLORIDE 

TOT 

ALK 

PI 

FQBMAZIN 

MG/L 

AT 

LAB 

AT    LA. 

UNITS 

MG/L 

3.00 

7.0 

2.50 

5.0 

2.30 

6.0 

7.50 

130 

1  .60 

5.0 

12.00 

8.0 

55 

7.70 

1  .80 

6.0 

79 

B  .  10 

1  .  90 

6.0 

91 

B.  00 

2,30 

6.0 

79 

2.00 

2,80 

8.0 

74 

a.  oo 

12.00 
3.70 


13.0 
7.0 
5.0 


80 
55 


8   IN   SITU 


a.  io 
7.01 
2.00 


'.0 
7.2 


7.7 
7.3 
7.0 


208  76 

TOTAL  CALCUL 

IRON  HARDNESS 

MG/L  MG/L 


66.0 
84.0 

108.0 
90.0 
88.0 

104.0 
92.0 


0 .  400 
0.570 

2.600 
1  .  190 
0.400 


1060 


63 

265 

33S 

COLOUR 

TOTAL 

TOTAL 

HAJEN 

ARSENIC 

COP'ER 

UNITS 

MG/L 

MS/L 

70G 

0.004L 

0.005 

70 

0.004L 

0.005 

70 

0.004L 

0.005 

50 

0.004L 

0.003 

65 

0.004L 

0.003 

30 

0.004 

0.003 

30 

D.004 

0 .  003 

70 

0.004 

0.005 

55U 

0.004D 

0.004 

30 

0.004 

0.003 

(  e  0  N  T  D 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


MC  INTYRE  RIVER 

HIGHWAY  11117  CITY  Of  THUNDER  BAY 

RIVES 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM   STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    SUPERIOR 
MC     INTYRE    RIVER 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  36 

STATION     ID:        01 -01 06-002 '02 

STORET  CODE:  02 
001 
7900 


SAMP    DIE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    OEPlh 

FEET  MTRS 


a? 

06 

78 

1230 

J 

01 

08 

78 

1200 

.3 

29 

08 

78 

1045 

.3 

26 

09 

78 

1040 

.3 

24 

10 

78 

0940 

.3 

20 

1  1 

78 

1030 

.  3 

ia 

12 

78 

1340 

AVG    OR 

3 

VAMMUM 

GEOM   MN    (•) 

MINIMUM 

0N6: 

U    T    M: 

16   0333600 

0    5352975 

.0    4           REGION:    06 

229 

215 

249 

201 

238 

272 

2W 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

AVAILDLE 

TOTAL 

LEAO 

CADMIUM 

Z I  NC 

MN 

NICKEL 

CYANIDE 

COBALT 

KG/L 

MG/L 

MG/  L 

MG/L 

MG/L 

MG/L    CN 

MG/L 

0.0O5L 

0.001 L 

0.014 

0.  160 

0.003 

0.01L 

0.001L 

0.005L 

0.001  L 

0.014 

0.  160 

0.003 

0.01L 

0.001L 

0 , 005L 

0.001 L 

0.014 

0.  160 

0.003 

Q    OIL 

0 . 00 1 L 

0.0101. 

O.001L 

0.001L 

0.009 

0.001 L 

O.OOTL 

Q.OIOL 

0.001 L 

0 . 00 1 L 

0.009 

0 . 00 1 L 

O.OOIL 

0.010L 

0.001 L 

0.001 

0.016 

0.001 L 

0.01L 

0.001 

0.010L 

0. 0011 

0 .  00  1 

0.015 

0.D01L 

0.01L 

0.001 

0.010 

cool 

0.014 

0 .  1 60 

0.003 

0.01 

0.001 

o.ocao 

0.00  ID 

0.007D 

0.076 

0    D02D 

0.010 

0.0010 

0.005 

0.001 

0.001 

0.009 

0.001 

0.01 

0.001 

NO    OF    SAMPLES 


8. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


NCFBING    RIVER 

AT     HOW    AVE    THUNDER     BAY 

RIVER  1L0W    GAUGE    FED    Q2AB00B 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    SUPERIOR 
NLLBING    RIVER 


STATION    ID:       01-0107-001-02 

STORET  CODE:  02 
001 
7910 


U    T    M:     16    0333875.0    5363125.0    4 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEP1H 

FEET  MTRS 


17  01 

78 

1600 

.3 

13    02 

78 

05  15 

.3 

20    03 

78 

1115 

.3 

1  9    04 

78 

0900 

.3 

08    05 

78 

1130 

.3 

24    05 

78 

1130 

.3 

27    06 

78 

1015 

.3 

01     08 

78 

1200 

.3 

29    08 

78 

1325 

.3 

26    09 

78 

0930 

.3 

24     10 

78 

1125 

.3 

20    11 

78 

1340 

.3 

18     13 

78 

11  15 

.3 

MAXIMUM' 

AVG 

OR    GEOM    MN 

- 

MINIMUM 

934 
SAMPLE 


20013 
20024 
20036 
20G5C 
20594 
20074 
20098 
20  I  22 
20146 
20  I  70 
20194 
20208 
20222 


1                        444 

SO 

01 

0 

4 

805 

SCO       FLOW    CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.f , 

WATER 

CO  LI  FORM 

COLIFOHM 

ENTER. 

TEMP. 

MF/100MI. 

MF/100ML 

MF/IOOML 

DEO    C 

1  0 .  SO 

0.0 

5.30 

2800. 

60. 

172. 

1  .5 

4.O0 

1400. 

72. 

44 

1  .0 

358    00 

1200. 

32 

312 

0    0 

168.00 

300. 

4 

L 

28 

7.0 

74.00 

7!!0. 

120. 

1  1  6 

13    0 

212.00 

69000. 

40. 

I5O0 

G 

16    0 

10.30 

looo. 

00 

SO 

13.5 

5.40 

1000. 

200, 

230 

16.0 

3.20 

230. 

4  . 

L 

92 

10.0 

5.90 

920. 

10. 

L 

24. 

4.5 

6.00 

2300. 

132 

232. 

0.0 

3.30 

1400. 

160. 

44. 

0.0 

358.00 

63000. 

200. 

1500 

16-0 

66.61 

1391 , • 

43.- 

D 

I  10. '    u 

6.  3 

3.20 

230. 

4. 

24 

0.0 

I3.5 
9.6 
6.3 


5- DAY 
BOD 

MG/L 


5.0 
2.2 
0.8 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.02B 
0.004 
0.035 
0.  106 
0  .  0  58 
0.027 
0  067 
0.033 
0.031 
0.049 
0.O23 
0.031 
0.034 

0.  106 
0.040 
0,004 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


17  01  78 
13  02  78 
20    03    78 

19  04  78 
08  05  78 
24  05  78 
27  06  78 
Of  08  78 
29  OB  78 
26  09  78 
24    10    78 

20  1 1    7B 

18  12    7B 


1600 
0915 
1  I  15 
0900 
1130 
1130 
1015 
1200 
1325 
0930 
1  125 
1340 
1115 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 

FEET  «rrss 


34 
f I LTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

0 .  005 
0.005 
O.005 
0.017 
O.OOB 
0.002 
0.0O8 
0.002 
0.001 
0.017 
0.004 
0.005 
0.004 

0.017 


17    01 

78 

1600 

-■ 

13   02 

78 

0915 

• 

20    03 

78 

11  15 

.3 

19    04 

78 

0900 

.3 

08    05 

78 

1130 

.3 

24    05 

78 

1130 

I: 

27    06 

78 

1015 

-, 

01     08 

78 

1200 

3 

29    06 

78 

1325 

.3 

26    09 

78 

0930 

.3 

24     10 

78 

1125 

,3 

20    11 

78 

1340 

.3 

18    12 

78 

1115 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OP    C 

CI 

MINIMUM 

COND. 
25C 

UMHOS 

333 
393 
540 
134 
61 
227 
1S2 
327 
356 
343 
340 
351 
449 

540 
311 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

0.030 
0.370 
0.230 
0.370 
0.01Q 
0.040 
0 .  060 
0.050 
0.050 
0.060 
0.060 
0.  170 
0.330 

0.370 

0.  141 
0.010 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

1  .200 

2.000 
0.  900 
1  .700 
0.480 
0.620 
0.69Q 
0,650 
0.550 
0.520 
0-500 
0  630 
0.890 

2.000 
0.872 
0.480 


13         13 

16         56 

TURB.  CHLORIDE 
FORMAZIN       MG/L 
UNITS 


10.00 

15.00 

18.00 

25.00 

31  .00 

5.30 

1 4  .  00 

5- 10 

B.  40 

3.  BO 

10.00 

16.00 

19.00 

31  .00 

13.89 

3.80 


19.0 

26.0 

70.  0 

6.0 

2.0 

9.0 

I  0.0 

19.0 

23.0 

40.0 

20.0 

26.0 

26.0 


70.0 

22.9 

2.0 


F! LTERED 

N02-N 

MG/L 

0.006 
0.007 
0,008 
0.007 
0.008 
0  .  006 
0.010 
0.011 
0.007 
0.012 
0.009 
0.007 
0,006 

0.012 
O.OOB 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

0.  180 
0.380 
0.320 
0.2  SO 
0.110 

o.ooo 

0.  150 
0.  100 
0.  130 

o.  ioo 

0.  1  30 
0.240 
0.320 

0.380 
0.191 

0.060 


17 

1NRGNC 


59        280 
SULPHATE   REACTIVE 
SILICATE 


6.6 
6.6 


3.30 
3.30 
3.30 


TOTAL 
ORGNC   N 
MG/L       MG/L 


558 
627 


0.  106 
0.230 
0  ,  I  f 1 1 
0  HIT 
0,  172 
0  .  I  '9 
0.417 
0    656 

0.757 
0,340 
0  .  I  06 

13 

52 

TOT    ALK 

AT    LAB 

MG/L 


130 
137 
131 
138 
166 

166 

129 

75 


T. 


70 


1  .630 
0.670 
1  .330 

0  .  470 
0.5B0 
0.630 
0.600 
O.510 
0.  4  60 
0.  440 
0.4  60 
0,560 

1  .630 
0.732 

0  .440 


.50 
.30 


7.45 
6.80 


23 
TOIAL    N 

MG/L 

1  .386 
2-3B7 
1  .228 
1  .957 
0,  598 
0.686 
0 .  B60 
0  761 
0  697 
0.632 
0    639 

0  877 

1  .216 

2.387 
1  .071 
0.598 


7.2 
8.0 

7.1 


8.0 
7.4 
7.1 


TOTAL 

SOLIDS 
MG/L 


170.0 
200  0 
210.0 

250.0 
220,0 
210.0 
2  30.0 
290.0 


290  0 
222.5 
170.0 


6 
SUSP. 
S0LID5 
MG/L 

4    0 


50 

0 

45 

0 

5 

0 

25 

0 

5 

0 

15 

0 

3 

0 

5 

0 

10 

0 

10 

0 

71 

208 

76 

PH 

TOTAL 

CALCUL 

SITU 

IRON 

HARDNESS 

MG/L 

MG/L 

3 

000 

2 

600 

86 

0 

150 

0 

160 

0 

0 

500 

154 

0 

1B8 

0 

2 

400 

182 

0 

188 

0 

3 

000 

188 

o 

2 

125 

152 

6 

0 

500 

86 

.0 

NO    OF    SAMPLES 


(     C    0    N    T    0     ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
PEET       MTRS 


08   05 

78 

I  130 

.3 

24    05 

78 

1  130 

.3 

27    06 

78 

1015 

.3 

01     08 

7B 

1200 

.3 

29    08 

78 

1325 

.3 

26    09 

78 

0930 

.3 

2d     10 

78 

1  1  25 

.3 

20    11 

78 

1340 

.3 

IS    12 

78 

1115 

.3 

MAX  I  MUM 

AVO    OB 

GEOM    MN     1  * ) 

MINIMUM 

COLOUR 

HAZEN 
UNITS 


70G 

70G 

70 

40 

70 

fee 

70G 
70 


REP0R1 

-     RIVER    6 

ASINS 

D 

ATE    OF    REPORT       25    OCT 

79      PAGE 

37 

41 

265 

225 

229 

215 

249 

201 

238 

272 

COD 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

IOTAL 

TOTAL 

AVAILBLE 

ARSENIC 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

CYANIDE 

MS/L 

as 

25 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

KL./L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L    CH 

0 .  004  L 

0.007 

0.013 

0.001 L 

0.027 

0.  140 

0.005 

0.011. 

0.004L 

0.007 

O.013 

0    OUI  L 

0.027 

0.  140 

0.005 

0.01'- 

0.004L 

0.007 

0.013 

0.001L 

0.027 

0,  140 

0.005 

0.01  L 

0.004L 

0.007 

D.010L 

0.001 L 

0.003 

0.150 

0 . 00  1  L 

0.004L 

0.007 

0 .  0 1  0  L 

0.001 L 

0.003 

0.  150 

0 . 00 1  L 

0.C04L 

o.oot 

O.OlOL 

0 . 00 1 L 

0.010 

0.230 

0 . 00  1  L 

0.01L 

O.004L 

0.001 

0 .  0 1  0  L 

0.001 L 

0.010 

0.230 

0  .  00 1 L 

0.01L 

25 

0.004 

0.007 

0.013 

0.001 

0.027 

0.230 

0.005 

0.01 

2S 

0-004D 

0.005 

0.0110 

0 . 00 1 D 

0 .  0 1  5 

0.169 

0.003D 

0.01D 

25 

0.004 

D.001 

0.010 

O.001 

0.003 

0.140 

0.001 

0.01 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   5TN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 


27  06  78  1015 
01  08  78  1200 
29  08  78  1325 
26  09  78  0930 
24  10  78  1 125 
20  11  78  1340 
18  12  78  1115 


.3 
.3 
.3 


001 
001 
001 
00 1  L 
00 1L 
00 1L 
00 1L 


MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM   MN     1  *  ) 

M I N I  MUM 


o.coi 

0 . 00 1 D 
0.001 


HO    OF    SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


NEEBING    HIVER 

AT    HIGHWAYS    11     AND    17    WEST    OF    MAPLEWARO    SIDE    ROAD 
RIVER  MAJOR     BASIN 

MINOR    BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    SUPERIOR 
NEEBING    RIVER 


LAT: 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 

DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 

17  01  78  1350 

20  03  78  1305 

17  04  76  1400 

23  06  7B  0945 

27  06  78  1 255 


LONG: 


934 

SAMPLE 


901 
SCD 


U    T    M:     16    0325400.0    53B1200.0    4 


TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM       COLIFORM  ENTER, 

MF/IOOML       MF/IOOML       MF/IOOML 


3 

20007 

4 

3 

20042 

4 

4. 

3 

20056 

1300. 

3 

2ooaa 

244. 

3 

20104 

B 

2400. 

STATION    ID:        01-0107-002-02 

STORET   CODE: 

02 

001 

7910 

4             REG 

ION:     06 

MILEAGE: 

8.60 

805 

3 

1 

33 

34 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

FI LTEfiED 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

OEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

0.0 

14.5 

2.6 

0.03B 

0.003 

0.0 

12.2 

0.2 

0.006 

O.002 

0.0 

12.4 

3.0 

0.170 

0.020 

9.0 

10.6 

1.1 

0.01  1 

0.001 

B.5 

9.2 

0.8 

0.09B 

O.0D4 

01     OB    7B 

1200 

.3 

2012B 

29    OS    7B 

1110 

.3 

20152 

26    09    79 

1100 

.3 

20176 

24    TO    7B 

0915 

.3 

20200 

20    11     7B 

1405 

.3 

20214 

18    12    78 

1405 

.3 

20228 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   MN 

1*1 

MINIMUM 

380. 

1400. 

310. 

20. 

120. 


2400. 
158.  • 


24. 

100. 


26B. 
17." 


196 
92 


340 

33 

4 


15.5 
5.6 
O.O 


10 

2 

12 

8 

6 

3 

12 

4 

14 

5 

10 

B 

1  .6 

0.005 

0.001 

0.6 

0-007 

0.001 

o.a 

0.004 

0 . 00 1 L 

0.5 

0.010 

0.001 

0.2 

o.oou 

0.001 

0.6 

0.006 

0.001 

3.0 

0.170 

0.020 

1  .1 

0.0320 

0.003D 

0.2 

0.001 

0.001 

NO    OF    SAMPLES 

SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR     LMT  OIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


17  01 

78 

1350 

,3 

20   03 

78 

130B 

.3 

17    04 

78 

1400 

.3 

23    05 

78 

0945 

.3 

27   06 

78 

1255 

.3 

01    09 

7a 

1200 

.3 

29   08 

78 

1110 

.3 

26    09 

78 

1T00 

.3 

24    ID 

78 

0915 

.3 

20    11 

78 

1405 

.3 

IB    12 

3  3 

1405 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   MN     ( *  1 
MINIMUM 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

O.O70 
0 .  030 
0.690 
O.OlOL 


010 

010L 

010 

010L 

010 

020 


0.690 

O.CSOD 

D.OIO 


20 

TOTAL 

KJELDAHL 
MG/L 

0.960 
0.270 
1  .  600 
0.450 
0.830 
0.490 


10  9 

21  22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


430 
400 
370 
360 
350 


1  .600 
0.  592 
0.870 


0.004 
0.004 

o.ooa 

0.005 
0.006 
0.003 
0.003 
0.002 
0.003 
0.002 
0.002 


O.OOB 
0.004 
0.002 


170 

260 
370 
050 
1  10 

oao 

090 
010 
060 


0.370 
0.  145 
0.010 


1NRGNC      TOTAL 

N   ORGHC   N 

MG/L       MG/L 


0  .  244 
0.294 

1  .066 
0.065 
0.  126 
0.093 
0.103 
0.022 
0.073 
0.  142 
0.282 

1.06B 
0.  228 
0.022 


0.8'-0 
0.2-10 

0.910 


440 
820 
4!J0 
420 

3'iQ 
3S0 


0.9I0 
0.512 
0.2-10 


MG/L 

1  .  134 
0,534 
1  .978 
0.505 
0.946 
0.573 
0.523 
0.412 
0.433 
□ .  4  92 
0.512 

1  .978 
0.740 
0.412 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


150.0 
320.0 
170.0 
220.0 
1(!5.0 
1  IO.0 
180.0 
230.0 

320.0 
1  &S  . 6 
1  10.0 


11 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

50.0 


5.0 

120.0 

5.0 

5.0 


120.0 

21  .  1 

1  .0 


C01.D. 

25C 

UMhOS 

261 
295 
178 
201 
205 
263 
294 
2115 
2151 
284 
311 

311 
3  58 
1  7B 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


17   01 

78 

1350 

.3 

20    03 

78 

1305 

,3 

17    04 

78 

1400 

.3 

23    05 

78 

0945 

.3 

27    06 

78 

1255 

.3 

01    08 

78 

1200 

.3 

29    08 

7B 

1110 

.3 

25    09 

vi- 

1 1 00 

.3 

24    10 

va 

0915 

.3 

20    11 

7B 

1405 

.3 

IS    12 

78 

1405 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   MN     ( -  J 

MINIMUM 

TURB. 

FORMAZIN 

UNITS 

5.80 
5.30 

32.00 
3.60 

23.00 
3.40 
5.80 
3.80 
3.60 
4.00 
7.30 

32.00 
8.87 
3.40 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


B.O 
B.O 
8.0 
9.0 
11.0 
9.0 
11.0 
13.0 
13.0 


1  1 

52 

TOT    ALK 

AT    LAB 

MG/L 


90 
1  15 
128 
126 
112 
132 
133 


15.0 

10.5 

8.0 


133 

119 

90 


55 

PH 
AT     LAB 


7.80 
8.00 
8.00 
7.90 
7.90 
7.80 
7.60 

S.OO 
7.  86 
7.60 


71 

208 

76 

66" 

265 

225 

PH 

TOTAL 

CALCUL 

COLOUR 

TOTAL 

TOTAL 

SITU 

IRON 

HARDNESS 

HAZEN 

ARSENIC 

COPPER 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

7.2 
7.6 
7.0 


7.7 
7.4 
7.0 


5 

500 

102 

0 

132 

0 

143 

0 

0 

470 

138 

0 

128 

0 

0 

680 

146 

0 

142 

0 

5 

500 

148 

0 

2 

217 

133 

7 

0 

470 

102 

D 

70G 

0004L 

0.C09 

60 

0.004L 

0.009 

70 

0.004L 

0.009 

40 

0.Q04L 

O.OOU 

35 

0.004L 

0.001 L 

30 

0.004L 

0.001 

30 

0.004L 

0.001 

70 

0.004 

0.009 

48U 

0.004D 

0.0040 

30 

0  .004 

o.ooi 

NO    OF    SAMPLES 


(    C    0    N    T    D     ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO: 


NEEBING  RIVER 
AT  HIGHWAYS  1 1 
RIVER 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


AND  17  WEST  OF  MAPLEUARD  SIDE  ROAO 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

MINOR  BASIN;  LAKE  SUPERIOR 

TERM  STREAM:  NtLBING  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


27    OS    7a    1255 

.3 

oi  on  78  1200 

.3 

29    06    78    1110 

.3 

26   09    7B    1100 

.3 

24    10    7B    0915 

.3 

JO    11    76    1405 

.3 

18    12   7B    14Q5 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    MN     | • ) 

MINIMUM 

ONG: 

U    T    M: 

16    0325400 

0    5361200 

.0    4             REG 

ION       06 

229 

215 

249 

201 

238 

27? 

217 

TOTAL. 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

AVA1LBLE 

TOTAL 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

CYANIDE 

COBALT 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L    CN 

MG/L 

0.0Q5L 

0.001 L 

0.01  1 

0,  190 

0.  005 

0    OIL 

0.001 

0.005L 

O.OOU 

0.01  1 

0  .  1  90 

0.005 

o.ou 

0.001 

0.005L 

0.001 L 

0.011 

0.190 

0.005 

0.01L 

0.001 

0.010L 

0.001L 

o.ooi 

0.026 

0.001 L 

0.001L 

o.oiou 

0. 001 L 

0.001 

0.026 

0.001 L 

O.OOU 

O.OlOL 

O.OOU 

0 . 00 1 L 

0.043 

O.OOIL 

O.OU 

O.OOU 

O.OlOL 

O.OOIL 

0 . 00 1 L 

0.043 

0.001 L 

o.ou 

O.OOIL 

0.010 

0.001 

0.01  1 

0.  190 

0.  005 

0.01 

0.001 

0 . 008D 

o.ooio 

O.OOED 

0.  101 

0.003D 

0  .  0 1  D 

O.OOID 

0.005 

0.001 

0.001 

0.026 

0.001 

0.01 

0.001 

DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE     3 

STATION  ID:   01-0107-002-02 

STORET  CODE:  02 
001 
7910 

MILEAGE:     8.6 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  KAMIN15T10UIA  RIVER 

SAMPLE  POINT;  AT  HIGHWAY  NO  616  THUNDER  6AY 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02AB006 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    D1ST  SSG  DEPTH 
FEET       MTRS 


i 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


05 

01 

7B 

1120 

17 

01 

78 

1120 

OB 

02 

78 

1230 

13 

02 

78 

1315 

OB 

03 

73 

1100 

20 

03 

78 

0940 

OS 

04 

78 

1100 

18 

04 

78 

1305 

03 

OS 

7B 

1025 

22 

05 

78 

1420 

as 

06 

78 

1215 

31 

07 

78 

1205 

30 

08 

78 

1310 

30 

09 

78 

1345 

36 

10 

78 

1350 

21 

11 

78 

1120 

19 

12 

78 

looo 

.-! 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


934 

SAMPLE 

MO 


20502 
2000  5 
20527 
20019 
20544 
20033 
2056! 
20047 
20578 
20085 
20069 
201  13 
20137 
20161 
201B5 
20205 
20219 


901 
SCO 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  5UPERI0R 
KAMLNISTIQUIA  RIVER 


STATION  ID:   01-0106-001-02 

STORET  CODE:  02 
001 
7920 


U  T  M:  16  0330550.0  5358500.0  4 


444         80 
FLOW  CFS      TOTAL 
COUFOSM 
MF/10QWL 


2600 
2520 
2400 
2350 
2320 
2310 
1390 
1630 
2220 
1290 
2490 
2190 
13B0 
1490 
840 
1630 
1960 


00 
00 
00 
00 
.00 
.00 

.00 

.00 
.00 
.DO 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 


4  500. 

61G0QE*! 
I'JOOOE*! 

I  COOOE^I 
24000E+1 
22000E+1 

7600. 
20000. 
330006* 1 

6000. 

15000.   c 

B6000. 

1000.   I 
15000.   ( 

6500  . 

1 5000 . 


FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

600.   G 

52 
490. 

4200. 

460. 

56. 

90. 

10.   L 
12. 
52. 
24. 
70000 . 

4.   L 
236. 

4.   L 
300. 


84 

M,  f . 

EN1ER. 

MF/1U0ML 

403. 


36 

440 

750 

SB 

136 

$00 

24 

30 

10 

44 

20 

212 

270 

53O0 

56 


805 
WATER 
TEMP. 
DEO  C 

0.0 


3.0 
1  .0 
3.0 

0.0 
3.5 


3 

DISS. 


12.0 
14.5 
12.7 
12.5 
12.6 
8.6 

13.0 
12.0 
7.S 


12.  8 
13.0 


LEAGE:  4.20 

1  33 

5-DAY  TOTAL 

BOO  P 

MG/L  MG/L 


13.0 

0.016 

14.0 

0.041 

12.0 

0.025 

9.0 

0.021 

9.5 

0.026 

12.0 

0.026 

14.0 

0.030 

10.0 

0.210 

7.2 

0.072 

16.0 

0.047 

6.2 

0.039 

6.4 

0.029 

19.0 

0.061 

1  .0 

0.009 

30.0 

0.056 

14.0 

0.036 

14.0 

0.029 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     (  *  ] 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP 
DY   MO    YR    LMT         01  ST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


2600.00  6J0006+ 
1956.24  33124.' 
B40. 00         1000. 


70000 

5300. 

18.5 

120. 

E 

123. 

E 

6.4 

4. 

10. 

0  .0 

30.0 

0.210 

12.2 

0.046 

1  .0 

0.009 

05  01 
17  01 
08  02 
13  02 
08   03 

20  03 
05  04 
1B  04 
03  05 
22  05 
25  06 
31  07 
30  06 
30  09 
28    10 

21  11 
19    12 


78  1120 

7S  1120 

78  1230 

78  1315 

7B  1100 

7B  0940 

78  1100 

78  1305 

78  1025 

78  1420 

78  1215 

78  1205 

78  1310 

7B  1345 

7B  1350 

78  1120 

78  1000 


MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM   MN     (  •  ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLE5 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


05 

01 

78 

1  120 

17 

01 

78 

1120 

08 

02 

78 

1230 

13 

02 

78 

1315 

08 

03 

78 

i  too 

20 

03 

7B 

0940 

05 

04 

78 

1100 

18 

04 

78 

1305 

03 

OS 

78 

1025 

S2 

OS 

78 

1420 

25 

og 

7  3 

1215 

31 

07 

7a 

1205 

30 

OB 

78 

1310 

30 

09 

78 

1345 

23 

10 

78 

1350 

21 

11 

78 

1  120 

IB 

12 

78 

1000 

FILTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 

0.017 
0.01  1 
0.015 
0.007 
0.006 
O.OOS 
0,018 
0.024 
0.007 
0,006 
0.004 
0.007 
0.006 
0.002 
0 .  008 
0.006 
0.019 

0.024 
0.010 
0.002 

17 

107 
CALCUL 
D-SOLIDS 
MG/L 

91 


17 

19  20 

FILTERED  TOTAL 

AMMONIA  KJELDAHL 
MG/L  MG/L 


0.070 

0.  040 

0.060 

0.02 

0.040 

0.030 

o.oao 

0.020 
O.OlOL 
0.010 
0.  01  OL 
O.OlOL 

O.OlOL 
O.OlOL 

o.oio 


0.0  BO 

0.029D 

0.010 


5 


I  -1 C 
168 


0,410 
0  BOO 
0  580 
0.3B 

0  .  580 
0.480 
0.440 

1  .600 
1  .000 
0  560 
0.470 
0.500 
0.S30 
0.320 
0  .550 
0.590 


1  .600 
0.612 

0.320 


16 


16 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0  .008 
0.009 
0.003 
0.010 
0.010 
0.0!>3 
0.006 
0.013 
0.010 
0.007 
0 .  004 
0 .  00*> 
0 .  OOb 
0,004 
0  009 
O.OII 


0.013 

0.003 
0.004 

IE 


16 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0.010 

0.010L 

0.010 

0.01 

0 .  020 

0.020 

0  .  190 

0.  170 

0.  150 

0.010L 

O.OlOL 

O.OlOL 

0.010 

0-040 

0.010 

0.014 


0.  190 

0.043) 

0.010 


14  16                     56 

CONO,  TURB.  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN                  MG/L 

UMHOS  UNITS 


I.:  1 

3.20 

200 

6.50 

175 

66.00 

116 

25.00 

IB1 

1  1  .00 

180 

5.70 

139 

6,60 

239 

6.20 

92 

5.10 

274 

7.40 

174 

5.70 

152 

4.  SO 

9 

0 

IB 

0 

1  1 

0 

12 

8 

0 

10 

0 

18 

0 

11 

0 

18.0 
10.0 
21  .0 
2,0 
32-0 
18.0 
13.0 


59 

SULPHATE 

MG/. 

13.0 
14.0 

7.5 
19.0 

8.0 


INRC.NC  TOTAL 

N      ORGNC      N 

MG/L  MG/L 


O.OfiB 
0 .  058 
0.078 
0.040 
0-070 
0.U59 
0-276 
0  .  203 
0.  170 
0.027 
0.024 
0.025 


0.0S4 
0.029 
0.0.15 


0-276 
0  .  0112 
0.024 


0.340 
0,7  60 
0.520 
0.360 
0.540 
0.450 

0  360 

1  .580 
0.930 


550 

4  60 

490 


0.310 
0  .  540 

0.530 


1  .580 
0.589 
0.310 


15  15 

2P-0  52 

REACTIVE  TOT     ALK 

SILICATE  AT     LAB 

SI    MG/L  MG/L 

3    70 

3.70 

3.50 

4.00 

3.60 

22 
34 
43 
34 
42 
33 
36 


23 
TOTAL    N 

MG/L 

0.428 
0  019 
0  598 
0  400' 
0  610 
0    509 

0  636 

1  783 
I  .160 
0  577 
0  404 
0  615 
0  546 
0  364 
0  569 
0.615 


1  7B3 
0  663 
0.364 


AT 

LAB 

6 

SO 

7 

20 

7 

10 

7 

80 

6 

80 

6 

90 

7 

30 

7 

20 

8 

30 

6 

90 

7 

00 

7 

.20 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


200.0 
190.0 
140.  0 
210.0 
65.  0 
2  60.0 
160.0 
150.0 

260.0 

176.9 

65.0 

8 


PH 
SITU 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

4.0 
3.0 
3  .0 
3. 
3.0 

5.0 


25 

0 

15 

0 

ID 

0 

15 

0 

ID 

0 

6 

0 

10 

0 

s 

0 

5 

0 

25 

0 

8 

1 

3 

.0 

15 

20B 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0.600 

0.290 

0.500 

0.800 

4.000 


I     C    0    N    T    D     I 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  >  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


MAX  I  MUM 

AVG  Oft  GEOM  MN  I ' I 

MINIMUM 


10? 

14 

16 

CALCUL 

COND. 

TURB  . 

D-SOLIDS 

SSC 

FORMAZI 

MG/L 

UMHQS 

UNITS 

130 

271 

68.00 

99 

161 

10.32 

80 

92 

2    60 

56 
CHLORIDE 
MC/L 


32-0 
13-5 

2.0 


59 
SULPHATE 


19.0 

12.3 

7.5 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 


4.00 
3?0 
3.60 


TOT    ALK 

AT     LAS 

MG/L 


43 
35 
22 


AT     LAB       IN       SITU 


B.30 
7.51 
6.80 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


4  .  000 
1  ,233 
0 .  290 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DtST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


05   01 

76 

1120 

.3 

17    01 

76 

1120 

.3 

OB   02 

re 

1230 

•  3 

13    02 

78 

1315 

.3 

08    03 

78 

1100 

.3 

20    03 

78 

0940 

.3 

OS    04 

76 

1100 

.3 

1B    04 

70 

1305 

.3 

03    06 

78 

1025 

.3 

22    05 

76 

1120 

,3 

25    06 

78 

1215 

.3 

31    07 

76 

1205 

,3 

30    OB 

78 

1310 

.3 

30    09 

78 

1345 

,3 

2B    10 

78 

1350 

.a 

21    1  1 

78 

1120 

.3 

18    12 

78 

1000 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN 

(  ■  1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    D1ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


08 

02 

78 

1230 

13 

02 

78 

1315 

03 

OS 

78 

1025 

23 

05 

70 

14  20 

25 

06 

78 

1215 

31 

07 

78 

1205 

30 

08 

7B 

1310 

30 

09 

76 

1345 

2B 

10 

78 

1350 

21 

1  1 

7B 

1120 

19 

12 

7B 

1000 

25 

76 

63 

47 

41 

PHENOLS 

CALCUL 

COLOUR 

ORGANIC 

COO 

HARDNESS 

HAZEN 

C    AS   C 

UG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

8.0 

33.0 
33.0 

80 
SO 

7.0 

370 
37.0 

70 
70 

8.0 

30.0 
30.0 

85 
8$ 

13.0 

29.4 
29.4 

70 
70 

4.0 

55 
SS 

42.0 

70G 

55 

42.0 

70G 

55 

58.0 

70G 

55 

40.0 

IS: 

55 

60,0 

70G 

55 

50.0 

70G 

42.0 

7QG 

13.0 

60,0 

70 

37.0 

85 

8    0 

47.7 

69u 

32.4 

66 

4.0 

40,0 

60 

29.4 

55 

S 

7 

7 

9 

15 

229 

215 

249 

238 

272 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

AVA1 LBLE 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

NICKEL 

CYANIDE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/I. 

MG/L    CN 

0 . 005  L 

0.001 L 

0    008 

0. 001 L 

0 . 005  L 

0. 001 L 

0.008 

0.0011. 

0.023 

0 . 00 1 L 

0.013 

0.002 

0.028 

0.001 L 

0.013 

0.002 

0.02B 

0.001 L 

0.013 

0.002 

0.028 

0.001 L 

0.013 

0.002 

o  C2a 

0.001 L 

0.013 

0.002 

0.028 

0.001 L 

0.013 

0,002 

0.028 

0.001 L 

0.013 

0,002 

36 1 
SOLVFNT 
EXTRBLES 
MG/L 


265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 


0    010 
0,010 


0.010 
0.010 

o.oio 

0.010 
0.010 
0.010 
0.010 


12 

235 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L 


0.070 
0070 


0-050L 
0.05UL 
0.050L 
0  050  L 
0.050L 
0  050L 
0050L 


221 
TOTAL 

CHROMIUM 
MG/L 


0-020L 
0-020L 


0  020L 
0  020L 
0.020L 
0.020L 
0.020L 
0.020L 
0.0201 


225 
TOTAL 
COPPER 

MG/L 


0.006 
0.0C6 


003 
003 
.003 
.003 
003 
.003 


0.010 

0.070 

0.020 

0.006 

o.oio 

0.054D 

0.020D 

0.004 

o.oio 

0   050 

0.020 

0.003 

0.01  L 
0.01  L 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN    (') 

MINIMUM 


0 

02B 

0.001 

0.013 

0.002 

0 

023D 

0. 001 D 

0.012 

0.002D 

0 

005 

0.001 

0    008 

0.001 

.01 

.010 

.01 


NO    OF    SAMPLES 


fl.O.W./    SITE:     KAMINI5TI0UIA    RIVER 

SAMPLE     POINT:     UPSTREAM    OF    H1GHMAY    NO    61     BRIDGE 

STATION   TYPE;    RIVER 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 

MINOR    BASIN:     LAKE    SUPERIOR 

TERM    STREAM:     KAM I NI ST1 OUI A    RIVER 

U    T    M:     16    0329200.0    5357075.0    4 


STATION    ID: 


REGION:     06 


01 -0108-002-02 
5T0RET    CODE: 


02 

001 

7920 

5.50 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DtST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


934        901          80         61  64  SOS 

Sample      scd     total     fecal  m  f.  water 

no         coliform  coliform  enter.  temp. 

mf/100ml  mf/100ml  mf/100ml  dec  0 


5-  DAY 

BOD 

MG/L 


33 

TOTAL 


MG/L 


34 
FI LTERED 
REACTIVE 
P    UG/L 


17    01 

76 

1150 

.3 

20006 

4 

0.0 

14.5 

2.2 

0    017 

0  .  003 

13    02 

70 

1300 

.3 

2002  1 

4 

•  a. 

4.        L 

4.        L 

3.0 

12-0 

4.4 

0.018 

0  .  008 

20   03 

76 

0925 

.3 

20034 

4 

72. 

4  . 

12. 

0.0 

12-4 

3.4 

0.02  6 

0.005 

18   04 

7B 

1250 

.3 

20048 

33- 

4.        L 

4 

0.0 

13.4 

1     4 

0.170 

0.033 

22    OS 

78 

1430 

.3 

20067 

124. 

4-        L 

4. 

16.5 

B.9 

0.6 

0.02  3 

0-003 

26  06 

78 

1230 

.3 

20091 

6 

216. 

3S. 

4.        L 

15    5 

9.  t 

0.4 

0.02  1 

0.002 

31    07 

78 

1215 

.3 

201  15 

144. 

a. 

24. 

15.0 

9    0 

1  .  1 

0.007 

0.001 

30   08 

78 

13  30 

.3 

20  1  39 

96. 

8. 

4. 

18.0 

8    1 

0.2 

0.001 

0.001 

25   09 

76 

1400 

.3 

20163 

224- 

4.        L 

572. 

12-0 

10.3 

D.6 

0.008 

0.002 

2B    10 

78 

1305 

.3 

20167 

196. 

12. 

24. 

5.0 

12    0 

0.6 

0.012 

o.ooi 

ai   11 

78 

1045 

-3 

20206 

4 

76. 

4.        L. 

20. 

O.O 

13,6 

2.0 

0.009 

D.002 

19    12 

78 

0930 

3 

20220 

6 

4 

28. 

4.        L 

4. 

0-0 

13,6 

1  .4 

0.015 

0 .  003 

MAXIMUM 

224. 

36. 

572. 

18.0 

14    5 

4    4 

0.  170 

0 .  033 

AVG 

OR    GEOM  MN     ( *  J 

81  .' 

6.-    0 

11  .  •     D 

7.  1 

11,4 

1.5 

0.027 

0.005 

MINIMUM 

12. 

4. 

4  . 

0    0 

8.  1 

0.2 

0.001 

0.001 

NO 

3F    SAMPLES 

1  1 

1  1 

11 

12 

12 

12 

12 

12 

19 

20 

21 

22 

17 

13 

23 

5 

6 

1  4 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STn  samp     pj 

FI LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERLO 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

COND. 

DY    MO 

YR 

LMT 

OIST 

BUG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03  ■  H 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

25C 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

17    01 

73 

1150 

.3 

0.050 

0 

640 

0.005 

0.050 

0.  105 

0.790 

0.895 

2.0 

04 

13    02 

78 

1300 

.3 

0.06 

1 

2 

0.006 

0.07 

0.  136 

1  .  1  40 

1  .276 

3. 

84 

20   03 

78 

0925 

.3 

0.060 

1 

100 

0.006 

0.070 

0.  136 

1  .040 

1.176 

101 

18    04 

78 

V2  50 

.3 

0.  120 

0 

770 

0.010 

0.210 

0.340 

0    650 

0.990 

124 

22   05 

78 

1430 

,3 

0.010L 

0 

440 

0.005 

0.020 

0.035 

0.430 

0.465 

1 00.0 

io.o 

96 

26  06 

78 

1230 

,3 

90.  0 

10.0 

76 

31    07 

78 

12  15 

.3 

20.0 

5.0 

73 

30  08 

78 

1330 

.3 

60. 0 

3.0 

80 

25  09 

78 

1400 

.3 

60.0 

40 

80 

28    10 

78 

1305 

.3 

eo.o 

2.0 

96 

21     11 

78 

1045 

.3 

80. 0 

5.0 

81 

18    12 

78 

0930 

.3 

70.0 

5.0 

78 

1    C    0    N    T    D     ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 


KAMINISTIOUIA  RIVER 

UPSTREAM  CF  HIGHWAY  NO  61  BRIDGE 


STATION  TYPE;  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


STN       STN    SAMP       PJ 

CIS-     BPC-    DEPTH 
FEET  MTRS 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 

MINOR    BASIN:     LAKE    SUPERIOR 

TERM    5TREAM;     KAM1NI ST  1 OU I  A    RIVER 

U   T   M;    16   03292D0.0   5357075.0    4 


19  20  21  M 

FILTERED  TOTAL  FILTERED  FILTERED 

1WC1.I1  KJELDAHL  N02-N  1.03-N 

MG/L  MG/L  MG/L  MG/L 


17 
INRGNC 


DATE    OF    REPORT       25   OCT    73      PAGE  40 

STATION    ID:       01-0108-002-02 


T01AL 

ORGNC       N 

MG/L 


23 

TOTAL    N 


STORET    CODE:    02 
001 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


6 
5USP. 

SOLIDS 
MG/L 


7920 

5. SO 

14 
COND. 
2SC 
UMH05 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM  MN    (■) 

MINIMUM 

NO   OF   SAMPLES 


SAMP    DTE   HOUR      STN      STN    SAMP      Pd 
DY    MO    YR    LKT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


17   01    7B 

1  150 

.3 

13    02    7FJ 

1300 

.3 

20    03    73 

0925 

3 

18    04    78 

1250 

.3 

22   05    78 

1430 

.3 

26    06    78 

1230 

.3 

31    07    78 

1215 

.3 

30    08    78 

1330 

' 

25   09    78 

1:400 

.2 

28     10    78 

13C5 

.3 

21     11     78 

104  5 

;.) 

19    12   78 

0930 

m   ihuw 

a'vg  or 

GEOM  MN 

>  • : 

MINIMUM 

0.120 

0.060D 
0.010 


1  .2 

0.870 
0.440 


o.oio 

0.006 
0.005 


16 

56 

52 

TUG  a. 

CHLORIDE 

TOT    ALK 

FORMAZIN 

MG/L 

AT    LAB 

UNITS 

MG/L 

2.30 

2.0 

2.6 

2. 

4.40 

7.0 

64.00 

3.0 

$.70 

2.0 

4.00 

1  .0 

33 

3.10 

1  .0 

29 

2.80 

1  .0 

33 

3.40 

1  .0 

30 

3.  SO 

2.0 

37 

4.10 

2.0 

31 

2.70 

2.0 

31 

64.00 

7.0 

37 

8.63 

2.2 

32 

2.30 

1  .0 

29 

0.2IC 
0.0B4 
0.020 


7 

30 

7 

30 

7 

70 

7 

.70 

7 

60 

7 

30 

7 

30 

7 

70 

7 

46 

7 

30 

0.340 
0.  150 
0.035 


AT     LA8       IN       SITU 


7.2 

7.1 
7.6 
6.4 
6.  4 

7.6 
6.9 


1  .  140 
0.810 

o .  4  no 


0.450 
0.450 
0.6T;0 


0.650 
0  .  48? 
0.340 


.276 
,960 
.4  65 


36.0 
34.0 
38.0 
36.0 
44.0 
38  .0 
42  .0 


38.3 
34  .0 


100.0 
72. S 
20.0 


10.0 
4.9 
2.0 


124 
86 
73 


208 

7E 

SB 

265 

225 

TOTAL 

CALCUL 

COLOUR 

TOTAL 

TOTAL 

I  HON 

HARDNESS 

HAZEN 

ARSENIC 

COPPER 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

70 

0 

004  L 

0.002 

50 

0.001 

70G 

0.001 L 

50 

0 

004L 

0.001 L 

700 

0.002 

70S 

0 

022 

0.004 

60 

0  ,  002 

70 

0 

02  2 

0.004 

63U 

0 

OtOD 

0.002D 

50 

□ 

.004 

D.OOI 

NO    OF    SUWPIES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DiST    BP.G    DEP'H 

FEET  MTRS 


28    06    78  1230 

31     07    78  1215 

30    OB    78  1330 

25    09    78  1400 

28     10    78  1305 

21     11     78  1045 

19     12    78  0930 


229 

215 

249 

201 

238 

272 

21  7 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

AVAILBLE 

TOTAL 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

CYANIDE 

COBALT 

MG/L 

MC/L 

h'G      L 

MG/L 

MG/L 

MG/L    CN 

MG/L 

0.005L 

0.001 

0.003 
0.0O3 
0.002 

0.014 
0.010 

0.003 

0.01L 

0.0011 

0.010L 

0.001L 

0 . OC 1 L 
0.002 

0.013 
0.013 

0.001L 

0.001 L 

0.010L 

0.001 L 

0 .  003 
0.004 

0.027 
0.001 

0.001 L 

0.01L 

0.001 

MAX IMUM 

AVG    OR    GEOM   MN     (' ) 

MINIMUM 

NO   OF   ' 


0.010 

0.001 

0.004 

0.027 

0.003 

0-01 

0.001 

0.0030 

0.0010 

0.G03D 

0.0*3 

0. 0020 

0.01  D 

0.001 D 

0.005 

0.001 

0.001 

0.001 

Q.001 

□  .01 

0.001 

B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


HAKINISTlOUIA    RIVER 
MIDDLE    OF    TURNING    BASIN 

RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Ptl 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


22  05  78  1425 
26  06  78  1220 
10  07  78  1210 
30  08  78  1320 
25  09  78  1350 
2B  10  78  1300 


VS.  [II  'V 
AVG  OR  GEOM  MN  I  -  1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


22  05  7B  1425 
26  06  78  1220 
(0  07  78  1210 
30  08  78  1320 
55  09  78  1350 
28  10  7B  1300 


.3 
.3 
,8 
3 
.3 
.3 


934 

SAMPLE 

'.0 


20066 
20090 
20114 
2013B 
20162 
20186 


19 

FILTERED 

AMMONIA 
MG/L 

0.01OL 


r,'a>  [MUM 
AVG    Oft    GEOM    MN     ( ■ ! 

MINIMUM 

NO    OF  SAMPLES 


901 
SCO 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 

MINOR    BASIN:     LAKE    SUPERIOR 

TERM    STREAM:     KAMINI 5T IQUl A    RIVER 

U   T    M:    16   0329475.0    5357050.0    4 


STATION  ID:   01-0108-003-02 

STORET  CODE:  02 
001 
79  20 


3D 
TOTAL 

COLIIOfM 
l.'F  '    ■'. 

1  1000E-H 
47000. 
94000. 
14000E+ I 

2000 . 
1S0OO.   C 

140C0E+I 
3561 4."  I 

2000  . 


FECAL 
CO  LI  FORM 
BF/100ML 

10.   L 

SO. 

30. 

S7000 . 

4.   L 
372. 

S7000. 

104.'  D 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.520 


21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0.006 


0.010 

0.010D 

0.010 


FILTERED 

N03-N 

MG/L 


84 

M.F  . 

ENTER. 

MF/1O0ML 

40. 

10.   L 
20. 

40. 
232. 
270. 

270. 
52.  '  D 
10. 


INRGNC 

N 

MG/L 


805 
WATER 
TEMP. 
DEO  C 

18  0 
18.0 
16.5 
18.5 
12.0 
8.2 

18.5 

15.2 


TOTAL 

ORGNC      N 

MG/L 


520 

0.006 

0.010 

0.026 

Q 

510 

520 

0.006 

0.010D 

0.026 

0 

510 

520 

0.006 

0.010 

0.026 

0 

510 

3 

DISS. 
02 

MG/L 


23 

TOTAL    N 


MG/L 


6-OAY 

BOO 

MG/L 

14,0 
6.0 
4.3 

16.0 
1  .0 

30.0 

30.0 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

160.0 
180.0 

MO.O 

200.0 

00.  0 

280  .  0 


536 

280.0 

536 

175.0 

536 

90.0 

LEAGE:  5.00 

33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTVE 

MG/L  P    MG/L 


0.039 
0.036 
0  .  02  9 
0.033 
0.015 
0  .062 

0.062 
0.036 
0    015 


SUSP. 

50LiDS 

MO/L 

10. 0 
15.0 

10.0 

10.0 

6.0 

10.0 

15.0 
10.5 


0.006 
0.004 
0.003 
0.005 
0.002 

o.ooa 

0 .  008 
O.O05 
0  .002 


COND. 
25C 

UMHOS 

151 
190 
154 
180 
92 
300 


300 
178 
92 


(    C   0   N   T   0    ) 


SIMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj  TUfiS- 

OY    MO    YR    LMT  DIST     BRS    OEPTH  fORMAZIN 

FEET  MTRS  UNITS 


22 

OS 

78 

1425 

.3 

26 

06 

78 

1220 

.3 

10 

07 

78 

1210 

.3 

30 

08 

7B 

1320 

.3 

25 

09 

78 

1350 

,3 

28 

to 

78 

1300 

3 
MAXIMUM 

AVG    OR    SEOW    !<"■■     '  *  1 

MINIMUM 

9,20 
7,22 
6    00 


56 

52 

65 

OfilOE 

TOT 

4  IK 

PH 

MG/L 

AT 

LAB 

MG/L 

AT     LAB 

20.0 

22 

7.00 

12.0 

43 

e.4o 

16.0 

47 

7.70 

2.0 

34 

8.40 

33.0 

42 

6.90 

33.0 

47 

8    40 

16.6 

37 

7.68 

:.o 

22 

6,90 

71 

76 

6B 

PH 

CALCUL 

COLOUR 

SITU 

HARDNESS 

HAZEN 

MG/L 

UNITS 

40.0 

700 

46.0 

70G 

-4 

56.0 

TOG 

5 

44    0 

70S 

.7 

62.0 

70G 

.5 

62.0 

70 

.5 

50.0 

70U 

.? 

40.0 

70 

NO    OF    SAMPLES 


B.O,*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


KAMINISTIOUIA    RIVER 
NEAR    MOUTH    THUNDER    BAY 
RIVER 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 

MINOB    BASIN:     LIKE    SUPERIOR 

TERM    STREAM:     KAMINISTIOUIA    RIVEH 

U    T    M:     16    0335750.0    5362100-0    4 


STATION    ID:       01 -01 0B0O4 -02 


STORET    CODE: 


02 

001 

7920 


93-4 

901 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP       PJ 

SAMPLE 

SCO 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

(SRC 

DEPTH 
MTRS 

\a 

22    OS 

7B 

1325 

.3 

20073 

26    06 

76 

1315 

.3 

20097 

31     07 

78 

1045 

.3 

20  121 

30    OB 

78 

1410 

.3 

20145 

25    09 

78 

1140 

.3 

20169 

23     10 

78 

1140 

.3 

20193 

31    It 

78 

1320 

.3 

20207 

4 

18    12 

78 

1  100 

.3 

2022t 

MAX  I  MUM 

AVG 

OP    GEOM 

UN     1*1 

MINIMUM 

80 

81 

84 

805 

3 

1 

33 

34 

TOTAL 

FECAL 

M.  F 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

FILTERED 

COL] FORM 

CO  LI  FORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACT IVE 

MF/100ML 

MF/100WL 

MF/1Q0ML 

DEO    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

1 5000 .       G 

230. 

56. 

1  6    0 

4     4 

7.2 

0.057 

0.0  35 

36000. 

600. 

564. 

15    0 

4.5 

3.6 

0-120 

O.OOS 

25000. 

15000. 

240. 

3.4 

0-077 

0.013 

37000. 

160OO. 

600.        G 

16.0 

0.3 

7.6 

0.089 

0.0D4 

46000. 

480. 

260. 

1  1  -0 

9.0 

1  .0 

0.027 

0.007 

1 1400E+1 

1500.       G 

1500.        G 

7.0 

1  1      4 

3.0 

0.160 

0.034 

236. 

104. 

360. 

3.0 

11.9 

3.0 

0-062 

0.003 

1500. 

140. 

364. 

0.0 

11.4 

3.6 

0.140 

O.009 

1 1400E*1 

16000. 

1500. 

16   0 

1  1  .9 

7.6 

0.160 

0.034 

13210.-    U 

B76. '    0 

351  .  •    U 

9.7 

7.6 

4.1 

0.092 

0.010 

236. 

104. 

56. 

0.0 

0.3 

1     0 

0.02  7 

0.003 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE  HOUR       STN       STN    SAMP 

DY    MO    YR  LMT  DIST    8RG    DEPTH 

FEET  MTRS 

22    05    7B  1325 

26   06    78  1315 

31     07    78  1045 

30    03    7B  1410 

25    09    78  1 1 40 

2.3    10    78  1140 

21     11     78  1320 


19 

20 

21 

22 

17 

13 

23 

5 

6 

14 

Pd 

FI  LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FI LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

COND. 

H 

AMMONIA 

KUELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

2SC 

5 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

3 

0.010L 

0.670 

0.006 

O.OIOL 

0.026 

0.660 

0    686 

170    0 

15.0 

162 

3 

140.0 

25.0 

146 

3 

95.0 

10.0 

T41 

3 

3 

130.0 
80.0 

1S.0 
S.O 

180 
123 

3 
3 

90.0 
130.0 

10.0 
15.0 

148 
147 

18    12    78    1100 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN     (■ ) 

Ml NIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


22 

05 

78 

1325 

.3 

26 

06 

78 

1315 

.3 

31 

07 

79 

1045 

.3 

30 

08 

78 

1410 

.3 

25 

09 

76 

1140 

.3 

23 

10 

76 

1  140 

.3 

21 

It 

76 

1320 

.3 

18 

12 

78 

1100 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     ( ■ | 

M 1 N I  MUM 

16 
TUR3 
FORMAT-IN 
UNITS 


9.80 
7.50 
5.30 


0.670 

0.006 

O.QIO 

0.026 

0.660 

0.6B6 

170.0 

0.670 

0-006 

O.OIOD 

0.026 

0  -  660 

0.686 

120.6 

0.670 

0.006 

O.OIO 

0.026 

0 .  660 

0.686 

80.0 

66 
CHLORIDE 
MG/L 


8.0 
8.0 

16.0 
8.7 
4.0 


59 
SULPHATE 


MG/L 


4.  I 
9.0 


11.0 
8.0 

4.  t 


1 

52 

TOT  ALK 

AT  LAB 

MG/L 


41 
45 
48 


55 
PH 
AT  LIB 


6 

90 

7 

10 

7 

10 

7 

50 

6 

90 

7 

30 

7 

10 

7 

50 

7 

13 

6 

90 

71 

208 

76 

ea 

265 

PH 

TOTAL 

CALCUL 

COLOUR 

TOTAL 

SITU 

IRON 

HARDNESS 

HAZEN 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

1  .400 

50.0 

70 

0.004L 

0.650 

44.0 

50 

.7 

1  .  700 

52.0 

70G 

.8 

0    400 

48.0 

5 

0.004L 

54.0 

50 

0.004L 

.  1 

0.560 

54.0 

30 

0.004L 

0  .  720 

48.0 

30 

.6 

1  .  700 

54.0 

70 

0.004 

1 

0.905 

50.0 

44U 

0.004D 

-7 

0.400 

44.0 

5 

0 .  004 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  0T£  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26 

06 

78 

1315 

.3 

31 

07 

70 

1045 

.3 

30 

08 

78 

1410 

.3 

25 

09 

78 

1  140 

3 

23 

10 

7B 

1  140 

.3 

21 

tl 

7B 

1320 

.3 

18 

12 

78 

1100 

AVG    OR 

,3 

MAXIMUM 

GEOM   MN    ( *  1 

MINIMUM 

225 

229 

215 

249 

201 

233 

272 

217 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

AVAILBLE 

TOTAL 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

CYANIDE 

COBALT 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

'     MG/C 

MG/L 

MG/L 

MG/L    CN 

MG/L 

0    009 

O.O05L 

0.001 L 

0.024 

0.052 

0.003 

0.01L 

o .  oo  i 

0.003 

0.004 

0.044 

0.003 

0.005 

0.002 

0. 010L 

0 . 00 1 L 

0.002 

0.015 

O.OOlL 

0.001L 

0.002 

O.OlOL 

0.001L 

0.002 

0.015 

0.001L 

O.OOlL 

0.005 

O.OIOL 

O.0O1L 

0.007 

0.031 

0.001L 

0.01L 

O.OOlL 

0.008 

O.OIOL 

0.001 

0.015 

0.031 

O.OOlL 

0.002 

0.009 

0.010 

0.001 

0.024 

0.052 

0.003 

D.01 

0.002 

0.005 

0.009D 

o . oo  1  o 

D .  008 

0.031 

0 . 00 1 D 

0.010 

0 . 00 1 D 

0.002 

0.005 

0.001 

0.002 

0.015 

0.001 

0.01 

0   001 

NO  OF  SAMPLES 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


KAMINIST1QUIA  RIVER 

AT  MISSION  RIVER  JUNCTION 

RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17   01 

7B 

1035 

.3 

ia  02 

7B 

1410 

.3 

20   03 

78 

1000 

.3 

IB    04 

7B 

1510 

.3 

22    05 

78 

1410 

.3 

25    06 

78 

(205 

.3 

31     07 

78 

1  155 

.3 

30    OB 

78 

1300 

.3 

25    09 

78 

1330 

.3 

23    10 

78 

1340 

.3 

21     It 

7B 

1240 

.3 

19    12 

78 

1030 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    MN 

[»  ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


17  01  78 
13  02  78 

20  03  7B 

18  04  7B 

22  OS  76 
25  06  78 
31  07  78 
30  03  78 
25  09  78 

23  10  78 

21  11  78 

19  12  7B 


1035 
1410 
1000 
1510 
1410 
1205 
1155 
1300 
1330 
1340 
1240 
1030 


934 

SAMPLE 
NO 


20004 
20018 
30032 
20046 
20064 
20085 
20  H2 
20136 
20160 
20104 
20204 
20218 


19 
FI  LTERED 
AMMONIA 
MG/L 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
,3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM   MN     ( ' I 

MINIMUM 

NO    OF   SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR      STN       STN    SAMP      PJ 
OY    HO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


020 
02 
040 
010L 


0 .  040 

0.0200 

0.010 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE 
STATION    ID;       01-0108-005.0! 


MAJOR  BASIN 
MI-'. OR  8ASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    SUPERIOR 
KAM1NIST1CUIA    RIVER 


U  T    M:  16   0333300.0   5359525.0 

901  80  81  84 

SCD  TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER 

MF/IOOML  MF/lOOML       MF/100ML 


48 
172 

16 
4 

40 

48 

600 

570 

1700 

120 

1700 


18000E+1             700. 

6000 

30. 

100 

L            56. 

42000 

10. 

2  3000 

32. 

30OO0 

44  . 

7  9000 

520OO. 

2000 

4. 

9700 

600. 

5700 

8. 

25000 

100. 

18000E+1        52000- 
1 1909. -     0  95. * 

100.  4. 

11 


11 


20  21  22 

TOTAL  FILTERED  FILTERED 

KJELDAHL  N02-N  K03-N 

MG/L  MG/L  MG/L 


0.B80 

0.72 

0.720 

0.630 

0.570 


o.aao 

0.704 
0.570 


16  56 

TURB.  CHLORIDE 
F0RMAZ1N  MG/L 

UNITS 


0  009 
0.010 
0.020 
0.011 
0.006 


.020 
.01  1 
.006 


52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


0.0101. 
0.01 
0.010 
0.  1B0 
0.010L 


0.1  SO 

0.0440 
0.010 


17 
INRGNC 
N 
MG/L 

0.  039 
0.040 
0.070 
0.201 
0.026 


0.201 
0.075 
0.025 


STORET    CODE: 

02 

001 

ER 

7920 

4             R  EG  I  ON  :     OS 

MILEAGE: 

2.50 

90S 

3 

1 

33 

34 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

Fi  LTERED 

TfMP. 

02 

BOD 

p 

REACTIVE 

DEG   C 

MG/L 

MG/L 

KG/  L 

P    MG/L 

0.0 

14.5 

11.0 

0.031 

0.006 

2.0 

12.0 

10. 

0.030 

0.006 

1     0 

10    7 

1  1  .0 

0.030 

0.006 

0   0 

13.0 

io.o 

0    08  0 

0.014 

17    0 

6-6 

5.6 

0.04  1 

O.O0-6 

1B.0 

B-  1 

5.8 

0.042 

0.004 

15.0 

5.4 

6.2 

0.031 

0.004 

17.5 

3.  1 

14.0 

0.043 

0.005 

11.5 

9.3 

1  .0 

O.036 

0.007 

7.0 

B.4 

28. 0 

0.05  3 

0    007 

0.0 

12.4 

15.0 

0  .  049 

0.007 

0   0 

12.4 

17.0 

0.051 

0.019 

18.0 

14.5 

28.0 

0.080 

0.019 

7  -4 

9    6 

11.2 

0    04  3 

o.ooa 

0.0 

3.  I 

1  .0 

0.030 

0.004 

TOlAL 

ORGNC      N 

MG/L 

0  860 
0.700 
0  .  880 
0.620 
0.560 


0 .  860 
0.  604 
0-51,0 


23 
TOTAL    N 

MG/L 

0.899 
0  740 
0.7S0 
0.821 
0.586 


0.B99 
0.759 
0.586 


AT     LAB       IN       SITU 


208  76 

TOTAL  CALCUL 

IRON  HARDNESS 

MG/L  MG/L 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


160 
160 
150. 
200 
90 
240 
160 
190 


240.0 

1  71  .3 

90.0 


COLOUR 
HAZEN 
UNITS 


1  2 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
KG/L 

2.0 

5. 


20.0 
15.0 


10 

0 

5 

0 

15 

0 

20 

D 

10 

0 

2 

0 

10 

265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 


COND. 
25C 

UMHOS 

158 
163 

140: 
175 
171 
154 
164 
201 
106 
265 
196 
180 

265 
173 
106 

12 

225 

T01AL 

COPPER 

MG/L 


17   01 

7S 

1035 

.3 

13    02 

78 

1410 

.3 

20    03 

78 

iooo 

.3 

IB    04 

78 

1510 

.3 

2!    05 

78 

14  10 

.3 

25    06 

78 

1205 

.3 

31    07 

7B 

1155 

.3 

30    08 

78 

1300 

.3 

25    09 

78 

1330 

.3 

23    10 

78 

1340 

.3 

21     11 

78 

1240 

.3 

19    12 

78 

1090 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN 

(■) 

MINIMUM 

4 

50 

5 

□ 

3 

10 

29 

00 

11 

00 

7 

40 

5 

70 

6 

00 

6 

40 

8 

30 

6 

50 

4 

70 

29 

00 

8 

13 

3 

10 

15.0 

13. 

10.0 


15. 
19. 


33 
34 


35 
37 


7.90 
7.  1  I 
6.70 


.650 
.580 

540 
.500 

.950 
.653 
.b(,0 


40 

0 

44 

0 

SB 

0 

42 

0 

62 

0 

52 

0 

46 

0 

62 

0 

49 

1 

40 

0 

TOG 

0  .004L 

0  .  008 

70G 

0.004 

70  G 

0 .  005 

60 

0  .004L 

0.006 

70G 

0.004L 

0.006 

70G 

0.004L 

0  .  006 

70G 

0.003 

70 

0.004 

0.008 

69U 

0.004D 

0-005 

60 

0.004 

0.003 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25 

06 

7B 

1205 

.3 

31 

07 

7a 

HS5 

.3 

30 

06 

7i 

1300 

.3 

25 

09 

7B 

1330 

.3 

23 

10 

7B 

1340 

.3 

21 

11 

7  8 

1240 

.3 

19 

12 

78 

1030 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

Oft 

GEOM   MN    ;•) 

MINIMUM 

229 

215 

249 

201 

238 

272 

217 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

AVAILELE 

TOTAL 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

CYANIDE 

C09ALT 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L   CN 

MG/L 

0 . Q05L 

0.001 

0.007 
0.004 

□  .  006 

0    051 
0.051 

0  .  003 

0-01L 

0,001 

0.010L 

0.001 L 

0.002 

0.023 

0,001 L 

0.001L 

0.010L 

0.001 L 

0.002 

0.023 

0-001 L 

0 ,001 L 

0.010L 

0.001 L 

0.008 
0    01  1 

0.059 
0.008 

0.001 L 

0.001L 

0.010 

0.001 

0.01  1 

0.059 

0.003 

0    01 

0.001 

0.0090 

0 . 00 1 D 

0.006 

0.036 

0.0020 

0.01D 

0.001D 

0.005 

0.001 

0.002 

o.ooe 

0.001 

0.01 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION,    TYPE 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     HIVES    BASINS 


MC    KELLAR    RIVER 

AT     104TH    AVE    THUNDER    BAY 

RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01 
13  03 

20  03 
IE  04 

22  05 
2E  06 
31  07 
30  OS 
25  09 

23  10 

21  11 
1  E>    12 


7B  0940 

79  1430 

79  1045 

78  1600 

70  1350 

78  1250 

78  1045 

78  1345 

78  1200 

78  1200 

78  1420 

78  1130 


MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM   MN     I • I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


DATE   OF   REPORT      25   OCT    79      PAGE 

STATION.    ID:       01-0t09-001  -02 


MAJOR 

3AS1N: 

GREAT     LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR 

3AS1N: 

LAKE    SUPERIOR 

001 

TERM    STREAM: 

MC    KELLAR    RIVER 

7930 

ONG: 

U    T    M 

16    0334100.0    5360425 

0    4            REGION:     06 

MILEAGE: 

1  .50 

934 

901 

BO 

SI 

84 

605 

3 

1 

33 

3i 

SAMPLE 

SCO 

TOTAL 

FECAI. 

M.F. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

FI LTEfiED 

NO 

COLIFORM 

CO  LI  FORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

MF/100ML 

MF/IOGMI. 

MF/100ML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

20003 

4 

0.0 

14.5 

7.0 

0.030 

0.005 

20015 

4 

7000. 

300 

3100. 

2    0 

12.3 

10. 

0.057 

0  .  005 

20039 

4 

7500. 

148 

600.      G 

1  .5 

9.8 

10.0 

0.04  3 

0.006 

20043 

7300. 

1  ID 

•480. 

0.0 

11.8 

12.0 

0.OB5 

O.O'l 

20060 

44000. 

28 

80. 

16.0 

5.6 

6.3 

0.056 

0.006 

200B4 

6   9 

34000. 

100 

L 

110. 

16. S 

5.6 

4.5 

0.056 

0.004 

20100 

4Gooa, 

50 

1500.       G 

14. S 

3.0 

5.2 

0.050 

0.0O4 

20132 

87000. 

50000 

60. 

17.0 

1     7 

11.0 

0.041 

0.006 

20156 

26000. 

4 

L 

500. 

1  1  .0 

7.8 

2.0 

0  .  07  8 

0.013 

20  1  80 

12000. 

364 

71500. 

6.0 

10.0 

2.4 

0.100 

0.023 

20201 

0   6 

6100. 

B 

2100. 

3.0 

1  1  .8 

17.0 

0.091 

0.007 

20215 

4 

500. 

26 

140. 

0.0 

11     B 

1  .6 

0.04  4 

0.003 

87000. 

50000 

71500. 

17.0 

14.5 

17.0 

0.100 

0.023 

13385." 

10; 

-    D 

640 .  *    U 

7.3 

8.6 

7.4 

0.061 

0  .  008 

500. 

A 

60. 

0.0 

1.7 

1.6 

0.030 

0.003 

19 

20 

21 

22 

17 

ia 

23 

5 

6 

14 

SAMP 

)TE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FI LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL  N 

TOTAL 

SUSP. 

COND. 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMON I A 

KJELDAHL 

N02N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

2SC 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

17    01 

78 

0940 

.3 

0.030 

0.810 

0.010 

O.OIOL 

0.  D50 

0.780 

0.830 

3.0 

148 

13    02 

78 

1430 

.3 

0.12 

1  .  1 

0.011 

0.01 

0.  141 

0.9U0 

1  .121 

10. 

155 

20    03 

78 

1045 

.3 

0.030 

0.340 

0.006 

0.010 

0.046 

0.310 

0.356 

138 

10    04 

78 

1600 

.3 

O.OIOL 

0.710 

0.017 

o.oio 

0.  037 

0.700 

0.737 

179 

22    05 

7B 

1350 

.3 

O.OIOL 

0.560 

0.006 

0.010 

0.026 

0.550 

0.576 

1B0.Q 

15.0 

170 

26    06 

78 

1250 

.3 

150.0 

15.0 

1  49 

31     07 

78 

1045 

.3 

140.0 

10.0 

157 

30    08 

7B 

1345 

.3 

170.0 

10. 0 

195 

25    09 

78 

1200 

.:i 

95.0 

8.0 

129 

23    10 

78 

1200 

.3 

100.0 

5.0 

152 

21    11 

78 

1420 

.3 

150.0 

10.0 

208 

19    12 

78 

1130 

.3 

110.0 

5.0 

124 

MAX  EMUM 

0.  12 

1  .  1 

0.017 

0.010 

0.  141 

0.980 

1.121 

i  eo .  o 

15.0 

208 

AVG 

OR    GEOM 

0.040D 

0.704 

0.010 

0 . 0 1 OD 

0.060 

0.664 

0.724 

136.  9 

9.  1 

159 

MINIMUM 

o.oio 

0.340 

0 .  006 

0.010 

0.026 

0.310 

0.356 

95.0 

3.0 

124 

«0  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


16 

56 

52 

55 

tuRb. 

CHLORIDE 

TOT    ALK 

PH 

F0RMA2IN 

MG/L 

AT    LAB 

AT    LAB 

UNITS 

MG/L 

208  76        68       225 

TOTAL  CALCUL  COLOUR      TOTAL 

IRON  HARDNESS  HAZEN  COPPER 

MG/L  MG/L  UNITS       MG/l 


12 

223 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 


17    01 

78 

0940 

.3 

4.60 

12.0 

13    02 

78 

1430 

.3 

6.  1 

13. 

20   03 

78 

1045 

.3 

4.30 

10.0 

IB    04 

78 

1500 

.3 

32.00 

14.0 

22   05 

78 

1350 

.3 

9.20 

26   06 

78 

1250 

.3 

7.30 

13.0 

43 

6.70 

1  .  200 

44.0 

70G 

0.  004 

0.005L 

31    07 

7B 

1045 

.3 

5.50 

13.0 

37 

6.90 

0.700 

50.0 

70G 

0.003 

30    08 

7B 

1345 

.3 

6.30 

19.0 

47 

6.90 

6.7 

4.300 

58.0 

70G 

0.003 

25   09 

78 

1200 

.3 

5.90 

4,0 

42 

7.20 

7.3 

0.470 

64.0 

0.001 

O.OIOL 

23    10 

7B 

1200 

.3 

6.50 

S.O 

49 

6.  BO 

0.540 

54.0 

60 

0.008 

21     11 

7B 

1420 

.3 

7.50 

23.0 

40 

6.90 

6.6 

0.700 

55.0 

70G 

0.00  7 

O.OIOL 

19   12 

78 

1130 

.3 

6.80 

5    0 

48 

7.20 

6.7 

0.510 

48,0 

5 

o.ooi 

MAXIMUM 

32.00 

23.0 

49 

7.20 

7.3 

4.300 

64.0 

70 

0.00B 

o.oio 

AVG    OR 

GEOM   MN 

1*1 

B.50 

12.2 

44 

6.94 

6.8 

1  .203 

53.4 

sau 

0.004 

0 . 0080 

MINIMUM 

4.30 

4,0 

37 

6.70 

6.6 

0.47Q 

44.0 

5 

0.001 

0.005 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


26  06  78  1250 

31  07  78  1045 

30  08  78  1345 

25  09  78  1200 

23  10  7B  1200 

21  11  7B  1420 

19  12  7B  1130 


.3 
.3 

.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 


215 

249 

201 

238 

217 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

COBALT 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

O.OOI 

0.007 
0.005 
0.005 

0.048 
0.045 

0 .  003 

0.001L 

0 . 00 1 L 

0.003 
0.013 

0.024 
0.036 

0.001L 

D.001L 

0 . 00 1 L 

0.013 
0.003 

0.069 
0.014 

O.OOU 

0.001L 

0.001 

0.013 

0.069 

0.003 

0.001 

0.001D 

0.007 

0.039 

0.002D 

0.0010 

0.001 

0.003 

0.014 

0.001 

o.ooi 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVES  BASINS 


B.D.W./  5ITE:  MC  KELLAR  RIVER 

SAMPLE  POINT:  NEAR  MOUTH  CITY  OF  THUNDER  BAY 

STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BSG  DEPTH 
FEET      MTRS 


17  01  78 
13  02  7B 

20  03  7B 
IB  04  78 

22  05  JB 
26  06  78 
31  07  78 
30  08  7B 
25  09  78 

23  VO  7B 

21  11  78 
19  12  78 


1000 
1200 
1015 
1  545 
1340 
1300 
1055 
1355 
1205 
I20S 
1440 
1100 


.3 

.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( » ) 

MI H I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01  78 
13  02  7B 

20  03  7B 
1B  04  78 

22  05  78 
26  06  78 
31  07  78 
30  08  78 
25  09  73 

23  10  78 

21  11  78 
19  12  78 


1000 
1200 
1015 
1545 
1340 
1300 
1055 
1355 
1205 
1205 
1440 
1100 


3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  - ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 

DY  MO  YR  LMT    DIST  8RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


934 
SAMPLE 
NO 


20001 
20015 
20030 
20014 
20061 
20085 
20109 
20133 
20157 
20181 
20202 
20216 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

0.020 

0.01 

0.040 

0.070 

0.010 


0.070 

0.O30 

o.oi 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  SUPERIOR 
MC  KELLAR  RIVER 


0ATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE     4 

5TATI0N  ID:   01-0109-002-02 

STORET  CODE:  02 
001 
7930 


U  T   M:    15   0335150.0   5360425.0    4 


REGION.  06 


901  BO 

SCD      TOTAL 
COUFOSM 

MF/1O0ML 


1800 
900. 

1 oooo . 

32000. 
26000. 
2B000. 
11000. 
56000. 
21000. 
3000. 
100. 


56000. 
68 1 1  .  * 
100. 

1 

20         21 

TOTAL  FILTERED 

KJELDAHL  N02-N 

MG/L  MG/L 


0.480 
1  .1 
1  .100 
0.880 
0.610 


0.634 
0.480 


16  56 

TURS.  CHLORIDE 
F0RMAZ1N  MG/L 

UNITS 


FECAL  M.F, 

COL  I  FORM  ENTER. 

MF/lOOML       MF/IOOML 


0.001 L 

0.010 

0.006 

0.001 

0.007 


20. 
560. 

20. 
400. 
180. 
900. 
4. 
600. 

28. 


900. 
63. 


592. 

2000. 

B70. 

20. 
180. 
1  500 .       G 

30. 
430. 
370. 
100. 

64. 

2000. 
242."    U 
20. 


II 

22 

F] LTERED 

N03-N 

MG/L 

0.  150 

0.06 

0.010 

0.060 

O.OIOL 


0.010 

0,0060 

0.001 


52 

TOT    ALK 

AT    LAB 

MG/L 


0.  150 

0.0530 

0.010 


0.171 

0.080 
0.056 
0.  1  34 
0.027 


80S 
WATER 
TEMP. 
DEC    C 

0.0 

3.0 

0.0 

0.0 
16.0 
16.0 
14.0 
15.0 
11  .5 

6.0 

2.5 

0.0 

16.0 

7.0 
0.0 

IS 

IB 

TOTAL 
ORGNC       N 

MC/L 

0.460 
1  .050 
1  .060 

o.eio 

0.600 


0.  171 
0.  094 
0.027 


1  .090 
0.804 
0.460 


DIS5. 

02 

MG/L 

13.5 
lt.0 

9.6 
11.8 

4.4 

4.5 

2.7 

2.3 

2.9 

3.4 
10.6 
12.4 

13.5 
7.4 
2.3 


MG/L 

0.631 

1  .  170 
1  .  11  6 
0.944 
0.627 


1  .170 
0.B9B 
0.627 


AT     LAB       IN       SITU 


208  76 

TOUl  CALCUL 

IRON  HARDNESS 

MG/L  MG/L 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

2.2 
4.6 
B.5 
3.8 
6.4 
3.2 
4.8 
3.8 
2.8 
0.8 
18.0 
1  .6 


18.0 
5.0 
0.8 

12 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


160.0 
180.0 
120.0 
170.0 
120.0 

eo.o 

120.0 
70.0 


1  BO .  0 

125.0 

60.0 


33 
TOTAL 
p 
MG/L 

0.007 
0.036 
0.05  7 
0.062 
0.063 
0.059 
0.054 
0.052 
0.082 
0.054 
0.110 
0.029 


10. 

0 

15. 

0 

to. 

0 

5 

0 

7 

c 

5 

0 

10 

0 

3 

0 

15 

0 

7 

1 

10 


0.  10 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

0.001 
O.O05 
0.006 
0.003 
0.007 
0.003 
0.004 
0.003 
0.020 
0.022 
0.306 


0.110 
0.0S5 
0.00  7 

12 

6 
SUSP. 

SOLIDS 
MG/L 

1  .0 


68  265 

COLOUR  TOTAL 

HAZEN  ARSENIC 

UNITS  MG/L 


0.  001 

0.022 
0.007 
0.001 


COND. 

25C 

UMHOS 

110 
150 
133 

m 

169 
145 
150 
143 
155 
122 
229 
119 

229 
140 
52 

12 

225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 


17   01 

■'8 

iooo 

.3 

13    02 

78 

1200 

.3 

20   03 

78 

1015 

.3 

IB    04 

78 

1545 

.3 

22    05 

■:■  B 

1340 

.3 

26    06 

:  3 

1300 

.3 

31    07 

71 

1055 

.3 

30   08 

78 

1355 

.3 

25   09 

78 

1205 

.3 

23    10 

7B 

1205 

.3 

21    11 

78 

1440 

.3 

19    12 

78 

1100 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM   UN    (  •  I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR      STN      STN    SAMP      PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


26 

VS 

78 

1300 

3 

31 

&T 

78 

1055 

.3 

JO 

OS 

7B 

1355 

.3 

-3  5 

09 

78 

1205 

.3 

23 

10 

7H 

1205 

.3 

21 

11 

78 

1440 

.3 

19 

18 

7& 

1100 

AVG    OS 

.3 

MAXIMUM 
GEOM   MM    C) 

MINIMUM 

1,30 

2.0 

3.4 

6. 

4.30 

9.0 

8.00 

3.0 

7.70 

7.20 

10.0 

41 

6.70 

0.900 

48.0 

5.10 

10.0 

39 

6.90 

0.700 

44.0 

3.80 

9.0 

46 

7.00 

0  .  800 

56.0 

4.70 

9.0 

50 

7.30 

6.8 

0.450 

68  ,0 

4.  80 

4.0 

46 

7.30 

0.370 

52.0 

7.60 

26.0 

47 

7.00 

6.6 

0.730 

64.0 

2.30 

3.0 

47 

7.40 

6.7 

0.  ISO 

46.0 

a.  oo 

26.0 

50 

7.40 

6.8 

0 .  900 

68.0 

5.02 

8.5 

45 

7.09 

6.7 

0 .  5B6 

54  .0 

1.30 

2.0 

39 

6.70 

6.6 

0.150 

44    0 

12 

11 

7 

7 

3 

7 

7 

229 

215 

249 

201 

238 

272 

217 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

AVAILBLE 

TOTAL 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

CYAMDE 

COBA  L  T 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L    CN 

MG/L 

0.005L 

0.001 

0 

n 
0 

008 
.  00-5 
003 

0.046 
0.042 

0.003 

0.01L 

0.001L 

O.OIOL 

0 . 00 1 L 

0 

a 

.005 
.006 

0.03B 
0.012 

0 . 00 1 L 

0.001 L 

O.OIOL 

0. 001 L 

0 

0 

.010 

.012 

0.071 
0.006 

0.001L 

O.OIL 

0.001 

0.010 

0.001 

0 

.012 

0.071 

0.003 

0.01 

0.001 

0.008B 

0.001D 

0 

.007 

0.036 

0. 0020 

0.010 

0.00  ID 

0.005 

0.001 

0 

.003 

0 .  006 

0.001 

o.oi 

0.001 

70 

0.004L 

0.008 

60 

0.002 

40 

0.002 

0.004L 

0.001 

10 

0.003 

70G 

0.004L 

0.006 

5L 

0.002 

70 

0.004 

0.008 

43  E 

0.004D 

0.003 

5 

0.004 

0.001 

NO    OF   SAMPLES 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MISSION  RIVER 
NEAR  MOUTH 
RIVER 


17   01 

7B 

1020 

.3 

13  02 

7B 

1350 

.3 

20    03 

78 

1030 

.3 

ie  04 

78 

1610 

.3 

22    05 

7B 

1400 

.3 

26    06 

7B 

1155 

.3 

31    07 

7B 

1  145 

.3 

30    08 

78 

1250 

.3 

25   09 

7g 

1325 

.3 

23    10 

78 

1225 

.3 

21    11 

78 

1400 

.3 

19    12 

78 

1115 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     (-) 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  KOUB   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17   01 

7  8 

1020 

.3 

13   02 

78 

1350 

.3 

20   03 

78 

1030 

.3 

1a  04 

78 

1610 

.3 

22    05 

78 

1100 

.3 

25    06 

78 

1155 

.3 

31     07 

78 

1  145 

.3 

30  oe 

78 

1250 

.3 

2!i   09 

78 

1325 

.3 

23    «0 

78 

1226 

.3 

21    f  1 

78 

1400 

.3 

18    (2 

78 

1115 

.3 

MAXIMUM 

AVO.    OR 

GEOM   MN 

C) 

MINIMUM 

DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 
STATION  ID:   01-0110-001-02 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


MAJOR    a 

ASIN:     GSEA 

r    LAKES 

STORET   CODE: 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE 

SUPERIOR 

001 

TERM    STREAM:     MISSION    RIVER 

7940 

ONG: 

U    T    M: 

16    0334950.0   5358400 

0   4          REGION:    06 

MILEAGE: 

0.20 

934 

901 

BO 

81 

84 

805 

3 

1 

33 

34 

SAMPLE 

SCO 

TOTAL 

FECAL 

M  .  F  . 

WAIER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

FI LTERED 

NO 

CO LI  FORM 

COL] FORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

OEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

20002 

4 

0.0 

12.5 

12.0 

0.029 

0 .  008 

20017 

4 

1 4000E+1 

52. 

4B. 

3.0 

12.5 

1  1  . 

0.026 

0 .  006 

20031 

4 

5800. 

So. 

65. 

1  .0 

12.2 

10.0 

0.02  6 

0 .  006 

20045 

10D.      G 

10. 

84. 

O.O 

12.4 

10.0 

0.07  5 

0.03 

20063 

67000. 

140. 

20. 

16.0 

5.3 

5.4 

0.043 

0.006 

20087 

14000. 

100.       L 

78. 

17.0 

5.8 

4.6 

0.039 

0 .  004 

20111 

58000. 

60. 

88. 

!5.0 

4.0 

6.2 

0.037 

0.005 

20135 

57000. 

310. 

20. 

16.0 

1  .8 

12.0 

0.03  7 

0.004 

20159 

1 6000 . 

176. 

176. 

1  1  .0 

9.0 

1  .0 

0.033 

0.008 

20183 

21000. 

460. 

1500.      G 

6.0 

1  .7 

29.0 

0.088 

0.005 

20203 

6  0 

5800. 

32. 

190. 

2.0 

11  .9 

18.0 

0.042 

0.006 

20217 

4 

1900. 

20. 

500. 

0.0 

11,0 

12.0 

0.078 

0.014 

14000E+1 

480. 

1500. 

17.0 

12.5 

29.0 

0.088 

0.014 

12428.'    U 

74  .  •    D 

104.»     U 

7.3 

8    3 

10.9 

0.046 

0.007 

100. 

10. 

20. 

0.0 

1  .7 

1  .0 

0.026 

0.004 

11 


11 


19  20                       21                        23 

FILTERED  TOTAL  FILTERED  FILTERED 

AMMONIA  KJELDAHL  N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L  MG/L  MG/L 


INRGNC  TOTAL 

N       ORGNC       N 

MG/L  MG/L 


O.030 

0,02 

0,030 

O.OIOL 

O.OIOL 


0.880 

0.74 

0.470 

0.610 

0.590 


0.003 
0.010 
0.012 
0.012 
0.006 


0.010 
0.01 
0.020 
0  .  1  90 
0  .  0 1  0  L 


0.048 
0.040 
0.062 
0.212 
0.026 


0.850 
0.720 
0.440 
0.600 
0  .  580 


23 

TOTAL  N 

MG/L 

0.896 
0.760 
0.502 
0.812 
0.606 


0.030 

0.8B0 

0.012 

0.190 

0.212 

0  .  850 

0.898 

0    0200 

0.658 

0.010 

0.048D 

0.078 

0.6.1  a 

0.716 

0    010 

0.470 

0.006 

o.oto 

0.026 

0.440 

0.502 

12 

5 
TOTAL 

SOLIDS 
MG/L 


150.0 
160.0 
14O.0 
190.0 
100.0 

ieo.o 

180.0 
190.0 

190.0 

1 5a .  a 

100.0 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 


15.0 
15.0 
10.0 
10.0 
6.0 
10.0 
10. 0 
15.0 

15.0 
10.0 
4.0 


COND. 

2SC 

UKHOS 

150 
156 
1  40 
t?0 
173 
t  46 
1S9 
135 
1  36 
200 
206 
175 

206 
166 
106 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP      Pd 
DY    MO    YR    LMT  OIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


16 

56 

52 

55 

71 

208 

76 

ea 

265 

225 

TORS. 

CHLORIDE 

TOT    ALK 

PH 

PH 

TOTAL 

CALCUL 

COLOUR 

TOT  AL 

TOTAL 

FQRMAZIN 

MG/L 

AT    LAS 

AT    LAB 

IN 

SITU 

IRON 

HARDNESS 

HAZEN 

ARSENIC 

COPPER 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

17  01  7a 
13  02  78 

20  03  78 

18  04  78 

22  05  78 
25  06  78 
31  07  7B 
30  08  7B 
25  09  7B 

23  10  78 

21  11  78 

19  12  78 


1350 
1030 
1610 
14  00 
1  155 
1  145 
1250 
1325 
1225 
1400 
1  1  15 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( * ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  06  79  1155 
31  07  78  1145 

30  08  78  1250 
25  09  78  1325 
23  10  78  1225 

31  11  78  1400 
19  12  78  1115 


.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (-) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


4  90 
4  7 
2  80 
29.00 
12.00 
6.50 
5.40 
5.90 


7 

20 

10 

00 

29 

00 

8 

51 

2 

80 

12 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 


O.OIOL 
O.OIOL 


0.010 

0.008D 

0.005 


14.0 
12. 
10.0 
12.0 

13.0 


20 

0 

3 

a 

15 

a 

23 

a 

15 

0 

23 

0 

14 

1 

3 

0 

1 1 

215 

TOTAL 

CADMIUM 

MG/L 

0.001 


0.001L 
0.001 


0.001 

O.Q01D 

0.001 


48 
40 
38 


249 

TOTAL 
2  INC 
MG/L 

0.004 
0.004 
0.009 
0.003 
0,01  1 
0.009 
0.012 

0.012 
0.007 
0.003 


6-70 
6.90 
7.00 
7.50 
6.70 
7,00 
6.90 

7.50 
6.96 
6.70 


201 
TOTAL 

MN 
MG/L 


0.051 


.056 
063 
.066 

066 
058 
051 


6.2 
7.2 


7.2 
6.7 
6.2 


238 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

0.003 


0.001L 
0. 001 L 


0.003 

0. 002D 
0.O01 


950 
300 
900 

640 
660 

300 


I  .  300 
0.958 
0.640 


272 

AVAILBLE 
CYAN1 DE 
MG/L  CN 


0.01L 


0.01D 
0.01 


66.0 
52.3 
42.0 


217 

TOTAL 

COBALT 

MG/L 

0.001L 


0.001L 
0.002 


0.002 

0.001D 

D.001 


70G 

0 

004L 

0.003 

70G 

0.002 

70G 

0  .  003 

60 

0 

004  L 

0  .  003 

70G 

0.005 

70G 

0 

004L 

0.005 

70G 

0.006 

70 

0 

004 

O.O06 

69U 

0 

00  4D 

0.004 

60 

0 

004 

0.002 

SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE:  PIGEON  DIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  HIGHWAY  61.  PIGEON  RIVER 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02AA001 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


05  01  78 

1000 

3 

OB  02  78 

1120 

.3 

08  03  78 

1025 

.3 

OS  04  7B 

1030 

.3 

03  05  78 

1000 

3 

07  06  78 

0905 

,3 

05  07  78 

D945 

.3 

08  08  7 B 

1005 

i 

07  09  78 

1000 

.3 

04  10  78 

0950 

.3 

01  11  78 

0945 

.3 

06  12  78 

0900 

.3 

WAX  I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (  '  1 

'\':IVl   ■ 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Rd 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


05  01  7S 

icoo 

.3 

OB  02  78 

1120 

.3 

OB  03  7B 

1025 

.3 

05  04  78 

1030 

.3 

03  05  7B 

1 000 

:1 

07  06  78 

0905 

.3 

05  07  78 

0945 

3 

08  OB  78 

1005 

.3 

07  09  78 

1000 

.3 

04  10  7B 

0950 

.3 

01  11  78 

0945 

.3 

OS  12  78 

0900 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1  •  1 
MINIMUM 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  SUPERIOR 
PIGEON  RIVER 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE     4 

STATION  ID:   01-0117-001-02 

ST0R6T  CODE:  02 
001 

BO  90 


U    T    M:     16    0298000.0    5320800.0    4 


934 
SAMPLE 
NO 


S0501 
20526 
20543 
20560 
20577 
2C605 
2C620 
20637 
20653 
20662 
20677 
20694 


901 
SCD 


444 
FLOW  CFS 


470.00 

253.00 

185.00 

195.00 

2260.00 

1370.00 

539.00 

189.00 

1 1 4 . 00 

194.00 

133.00 

95.00 

2260.00 

500.75 

95.00 


80 
TOTAL 
CO  LI  FORM 
Mf/IOOML 


16. 

64. 

144. 

72. 

1  12. 
400. 

SB. 

16. 


400. 
32. 


12 


12 


34  19                     20                     21 

FILTERED  FILTERED               TOTAL  FILTERED 

REACTIVE  AMMONIA  KjELOAHL  N02-N 

P    MG/L  MG/L                 MG/L  MG/L 


NO    OF   SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT         DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


0.005 

0.013 

0.003 

0.007 

0.003 

0.016 

0.005 

0.001L 

0.006 

0.005 

0.006 

0.004 

0.016 

O.O0S0 

0.001 


DISS. 

SOLIOS 

MG/L 


0.020 

0.050 

0.220 

0.050 

O.OlOL 

0.010 

0.010 

O.OlOL 
0.010L 
O.OlOL 
O.OlOL 
0.010 

0.220 

0.035D 

0.010 

12 

107 
CALCUL 
D-SOLIDS 
MG/L 


0.320 
0.480 
1  .200 
0 .  69:0 


54  0 
430 
610 
390 
440 
400 
.500 


1  .200 
0.532 
0.350 

12 

14 
CONO. 
25C 
UMHOS 


0.005 
0.005 
O.O04 
0.003 
0.006 
0.006 
0  003 
0.002 
0.002 
0.004 
0.004 
0.004 

0.006 
0.004 
0,002 


81 
FECAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 


4. 
16. 
28. 
28. 
12. 


M.F. 

ENTER. 
MF/IOOML 


12 

16 
TUR8. 
F0RMAZ1N 
UNITS 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


REGION:  06 

BOS 

WATER 
TEMP. 
DEG  C 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

0.010 

0.030 

0.  040 

0.  190 

0.  140 

0.020 

0.010 

O.OlOL 

O.OlOL 

0,0101 

0.020 

0.070 

0.  190 

0.047D 

0.010 


17 
1NRGNC 
N 
MG/L 

0.035 
8.088 
0  264 
0  243 
0 .  1  56 
0.036 
023 
022 
022 
024 
034 

334 


0.0 
0.5 
0.0 


23.5 
7.5 

0.0 


TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 

0.300 
0.430 
0.980 
0.640 
0.530 
0.420 
0.600 
0.380 
0.430 
.390 
.490 


0. 
0. 
0.370 


0.264 

o.oes 

0   022 


59 
SULPHATE 


MG/L 


0 .  980 
0.497 
0  .  300 

12 

260 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 


DISS. 

02 

MG/L 

14.0 

14.  1 
13,4 

14.6 

12.6 

5.6 
12.6 


14.6 

12.9 

9.6 


23 

TOTAL    N 

MG/L 

0,335 
0.515 

1  .  244 
0  883 
0.686 
0  456 
0,623 
0.402 
0.455 
0.414 
0 .  524 
0.454 


,244 
582 
335 


55 

PH 

AI     LAS 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

o.a 

0.4 
2.9 
I  .6 
1  .9 
i  .6 
2.0 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


70.0 
65.0 
95.0 
65.0 
85.0 
85.0 

95.0 
77.5 
65.0 


71 
PH 
IN      SITU 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0 .  004 
0 .  026 
0.029 
0.016 
0.043 
0.037 
0.025 
0.011 
0.010 
0.022 
0.018 
0.012 

0.043 
0.021 
0.004 

12 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

3.0 

20.0 

2.0 

5.0 

10.0 

15.0 

10.0 

5.0 

B.O 

6.0 

5.0 

5.0 

20.0 
7.B 
2.0 

12 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


05  01  78 

1000 

.3 

OB  02  7B 

1120 

.3 

OB  03  78 

1025 

.3 

05  04  78 

1030 

.3 

03  05  78 

1000 

9 

07  06  7B 

0905 

• 

05  07  78 

0945 

a 

OB  OB  78 

1005 

3 

07  09  78 

1000 

3 

04  10  7B 

0950 

.3 

01  11  7B 

0945 

.3 

06  12  78 

0900 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( • | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   FM 
DY  MO  YR  LMT    CIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


05  01 

08  02 
08  03 
OS  04 

03  OS 

07  06 
05  07 

08  08 
07  09 

04  10 

05  11 

06  12 


78  1000 
78  1150 
78  1025 
78  1030 
78  1000 
78  0905 
78  0945 
78  1 005 
7B  1O0O 
78  0950 
78  0945 
78  0900 


,-a 

3 

.3 
3 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
3 
3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  1-1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


60 
60 
37 
5S 
38 
30 

S7 
71 
53 


25 
PHENOLS 


65 
70 
74 


74 
63 
45 

6 


47 
ORGANIC 
C  AS  C 
UG/L       MG/L 

16.0 

19.0 

9.0 

9    3 


B.3 
7.0 
6.0 


7B 

0 

15 

100 

13 

00 

108 

3 

70 

114 

6 

60 

55 

13 

00 

69 

11 

00 

76 

6 

00 

,,;  -,, 

4 

90 

38 

6 

10 

91 

6 

90 

93 

? 

50 

113 

7 

10 

I  ! 


COD 


12 


361 
SOLVENT 
EXTR8LES 
MG/L  MG/L 


30 
20 
30 

tOL 
30 

2i i 

■'■■I 
'■■:: 
■j 
30 


40 
2BD 

10 


12 


565 
TOTAL 
AR5ENIC 
MG/L 


0. 004 L 
0.004L 


0.010 

0.0070 

0.004 


B.7 
6.6 


12 


70 
50 
50 
70 
90 
.70 


4.70 
3.40 
2-50 

12 


235        221 
TOTAL      TOTAL 

MERCURY  CHROMIUM 
UG/L       MG/L 


0.050L     0.O2OL 

0  050L     0.040L 
0.005L     0.020L 


0.070 

0.0440 

0.005 


0.040 

0 .025D 
0.020 


6.50 
6.50 
7.20 


6.30 
7.50 
7.90 
7.90 
7.60 
7.60 
7.50 


7.90 
7.22 
6.30 

12 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 


0.003 
0,006 


0.012 
0.0060 

0.001 


7.6 
6.8 
7.0 


7.6 
7.1 

6.8 


229 
TOTAL 
LEAD 

MG/L 


0.005L 
0.010 


0.016 

0.00  9D 
0.005 


0.550 
1  .300 
0.550 
0.900 
1  .600 
1  .400 
0.900 
0.36O 
1  .000 
0.660 
I  .  000 
0.900 

1  .600 
0.927 
0.360 


215 
TOTAL 

Cadmium 
mg/l 


0.001 
0.001L 


0.001 
0.001D 

o.ooi 


I    C    0    N   T    D    ) 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  .  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OV  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


OB 

02 

78 

1130                                           3 

03 

05 

78 

1000                                           3 

08 

08 

78 

1005                                           3 

04 

10 

78 

0950                                           3 

MA  X  I  MUM 

AVG    OR    GEOM   MN     ( * ) 

MINIMUM 

249 

238 

TOTAL 

TOTAL 

ZINC 

NICKEL 

MC/L 

MG/L 

o.ooa 

0.001L 

0.003 

0.001 

0.005 

0.001 L 

O.OOl 

0.001L 

o.ooa 

0.00 1 

0.004 

0.00  ID 

0.001 

o.ooi 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


POTTAWATOMI  RIVER 

FOURTH  AVE  OWEN  SOUND 

RIVER    FLOW  GAUGE  HOE  02FB102 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BUG  DEPTH 
FEET       MTRS 


13  02  78  1320 
06  03  7B  1650 
05  04  78  0840 
09  05  78  2104 

12  09  7a  iooo 

11  10  78  0920 
31  10  7B  0920 
05    12    78   0930 


MAX  tWUM 

AVG    OR    GEOM    MN     [ • 1 

MINIMUM 


934 

901 

SAMPLE 

SCO 

NO 

40421 

4 

40437 

4 

40455 

6 

40480 

6 

40571 

6 

40591 

6 

40610 

9 

s 

40630 

6 

MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 

MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 

TERM    STREAM:     POTTAWATOM]     RIVER 

U    T    M:     17    0503340.0    4935475.0    4 


TOTAL  FECAL  M.F.  PSEUD. 

COLIFORM      COLIFORM  ENTER.  MPA 

MF/100ML      MF/100ML       MF/IOOML      MF/IOOML 


1240. 
2100. 
4  60. 
3100- 
13100- 
2500. 
1500. 
3400. 

1 31 00. 

2234. 

460. 


164 
180 
104  . 
556. 
440  . 
150. 
328. 
144. 

556. 
219. 
104  . 


100 
292 
600 
380 

92 
600 

600 

223. 

60. 


STATION 

ID:       03-0015 

001 -02 

ST0RE1 

CODE: 

02 

002 

2040 

ON:     01 

MILEAGE: 

0.20 

605 

3 

1 

33 

WATER 

DISS. 

5'DAV 

TOTAL 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

DEO   C 

MG/L 

MG/L 

MC-/L 

0.3 

14.6 

0-6 

0.017 

O.B 

16.0 

1  .3 

0.015 

1  .2 

14.9 

0.  1 

0.037 

112 

9.6 

1  .2 

0.0'2 

16.0 

9.3 

1  .  1 

o .  i  oa 

10.  B 

9.6 

0.9 

0 .  024 

7.8 

10.2 

1  .  t 

0 .  020 

1  .2 

14.0 

0.9 

0.035 

16.0 

16.0 

1  .3 

o.i  oa 

6.2 

12.3 

0.9 

0.037 

0    3 

9.3 

0.  1 

0    0    5 

NO    OF    SAMPLES 


a 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OV    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTPS 


13    02    7B  1320 

06    03    78  1650 

05  04    7B  084O 

06  05  78  2104 
12  09  78  1000 
1)  10  76  0920 
31  10  78  0920 
05    12   78  0930 


.3 
.3 
.3 
,3 
.3 
.3 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P   MG/L 

o.  ooe 

0.006 
0.011 
0 .  006 

o.ooa 

0.007 
0.009 
0.006 


19         20         21  22 

FILTERED      TOTAL  FILTERED  FILTERED 

AMMONIA  KJELDAHL  N02-N  N03 ■ N 

MG/L       MG/D  MG/L  MG/L 


0-  030 

0.005L 

0.065 

0.025 

0.055 

0-025 

0.0t5 

0-020 


505 
480 
635 
675 
470 
740 
650 
645 


0.007 
0.007 
O.OIO 
0.008 
0.013 
0.007 
0.005 
0.006 


0.940 
1  .  OBO 
0.790 
0.460 
0.680 
0.540 
0.570 
1  .040 


MC/L 

0.977 
1  .092 
0.865 
0-493 
0.748 
0.572 
0.5il0 
I  .066 


TOTAL 

ORGNC      N 

MG/L 


0.475 
0.455 
0.560 
0.650 
0.415 
0.715 
0.635 
0.625 


23 
TOIAL    N 

MG/L 

1  452 
1  ,547 
1  425 
I  143 
1  .163 
I  .287 
1  .225 
1  .691 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


302. 

332.0 

216.0 

294.0 

304,0 

418.0 

378.0 

290.0 


6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 


4.5 
11  .0 
12-0 
17. S 
18.0 
13.0 
3.5 
8.0 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN    C) 

MINIMUM 


0.011 
0.008 
0.006 


065 

0.740 

0.013 

1  .080 

1  .092 

0.715 

030D 

0.596 

0.008 

0.763 

0  .800 

0.566 

005 

0.460 

0 .  005 

0.460 

0 . 4'J3 

0.415 

1     691 

418.0 

1  .367 

316.8 

1  .  143 

216.0 

18.0 
10.8 
3  5 


NO  OF  SAMPLES 


7 

14 

16 

56 

55 

25 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

DISS. 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

PH 

PHENOLS 

DY    MO    YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

SOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

AT     LAB 

FEET 

MTRS 

MG/L 

UHHOS 

UNITS 

UG/L 

13   02   7B 

1320 

.3 

297 

550 

2.30 

11.5 

8    21 

1  .OL 

06    03    78 

1650 

.3 

321 

655 

8.30 

31  .5 

8.  36 

05    04    78 

0340 

.3 

204 

438 

12.00 

9.5 

8.  16 

OS    05    7B 

2104 

.3 

276 

446 

7.10 

12.0 

8.44 

12    09    78 

1000 

.3 

286 

501 

14.00 

31  -5 

8     15 

11     10    78 

0920 

-3 

406 

560 

6.90 

15.5 

8.34 

31     10    78 

0920 

.3 

374 

565 

3.30 

16.0 

8.36 

05    12    78 

0930 

.3 

282 

465 

7.00 

23.0 

8.11 

MAXIMUM 

406 

655 

14,00 

31  .5 

8,44 

1  .0 

AVG 

OR    GEOM   MN     1 « 1 

306 

523 

7.61 

18.8 

8.25 

l  .00 

M I N I  MUM 

304 

436 

2.30 

9.5 

B.  It 

1  .0 

NO  OF  5AMPLES 


B.O.W,/  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


POTTAWATOMI  RIVER 

AT  14TH  STREET  BRIDGE  OWEN  SOUND 

RIVER 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

MINOR  8ASIN:  LAKE  HURON 

TERM  STREAM:  P0ITAWAT0M1  RIVER 


STATION  ID:   03-0015-002-02 

STORET  CODE:  02 
002 
2040 


U  T  M:  17  0503200.0  4935400.0  4 


REGION:  01 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


18   01 

78 

08  15 

.3 

13   02 

78 

1340 

3 

05   04 

78 

0900 

.3 

09  05 

78 

2117 

.3 

19  06 

78 

2126 

,3 

24  07 

76 

2000 

.3 

21    03 

78 

1935 

.3 

12   09 

78 

0945 

.3 

11    10 

78 

0945 

.3 

31    10 

78 

0930 

.3 

OS    12 

78 

0920 

.3 

MAXIMUM 

AVG  on 

GEOM    MN     (  •  | 
MINIMUM 

934 

901 

SAMPLE 

SCO 

NO 

404T  1 

4 

40422 

4 

40456 

6 

40481 

3 

40501 

6 

40524 

6 

40547 

6 

405  70 

5 

40590 

6 

40611 

6 

40631 

6 

30        3  1 
TOTAL      FECAL 

COLIFORM  COLIFORM 

MF/IOOML  MF/10CML 


164. 

160. 

160. 
4000. 
4200. 
2600. 
1800. 
6100. 

600. 

40. 

2600. 


36. 

432. 

2100. 

l  10. 

92. 

588. 

20. 

8. 

176. 


M.F. 

ENTER. 

MF/IOOML 


148. 
I6B. 
260. 
260. 

64. 
600. 

72. 

76. 
600. 


88 
PSEUD. 
MPA 
MF/IOOML 


805 

WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.0 


5100.      2100. 
815.*  U     65. 


600. 
105. 


4. 

L 

1  .0 

4. 

L 

11  .4 

4. 

L 

17.0 

24. 

20.2 

4. 

L 

19.2 

24, 

16.0 

4. 

L 

9.8 

4. 

L 

g.O 

8. 

1  .5 

24. 

20.2 

6.-    0 

9.6 

4- 

0.0 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

14.1 
13.8 
15.0 

9.3 

7.9 

7.8 

8.3 
10.4 
1  I  .3 

I  I  .8 
14.5 

TS.O 

II  .3 
7.8 


5-DAY 

800 

MG/L 

1  .  1 
0.6 

0  7 

1  .4 
1  .4 
0.  7 
0.4 
0.6 
O.B 
1  .3 
0.8 

1.4 
0.9 
0.4 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.016 
0,017 
0.047 
0.04S 
0  1)69 
0.024 
0.015 
0.025 
0.011 
O.OlO 
0.037 

0  .  069 
0.029 
0.010 


NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BA51NS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


POTTAWATOM]  RIVER 

AT  14TH  STREET  BRIDGE  OWEN  SOUND 

RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
POTTAWATOMI     RIVER 


DATE    OF   REPORT      25   OCT    79      PAGE  IB 

STATION    ID:       03-00 1 5- 002 • OS 

STORE!    CODE:    02 
002 
2040 


U    T    M:     17    0503200.0    4935400,0    4 


REGION.     01 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


18   01 

T8 

0815 

.3 

13    02 

7B 

1340 

.3 

05    04 

78 

0900 

.3 

09    05 

78 

2117 

.3 

19    06 

78 

2126 

.3 

24    07 

78 

2000 

! 

21     OB 

T8 

1935 

.3 

12    09 

78 

0945 

.3 

11     10 

78 

0945 

,3 

31     10 

78 

Q930 

.3 

05    12 

78 

0920 

J 
MAXIMUM 

AVG    OR 

G60M  MN  (  "  ) 
MINIMUM 

Fl LTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 

0  006 
0,005 
0.009 
0.004 

o .  ooe 

0.006 
0.C03 

0  ,  007 
0.003 

0.003 
0 .  006 

O.0O9 
0.005 
0.003 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

0.005 
0.020 
0.070 
O.OlO 
0.015 
0.015 
0.005 
0.005 
0.005 
0.005 
0.01,5 

0.070 
0.015 
0.005 


20  21  22 

TOTAL  FILTERED  FILTERED 

KJELDAHL  N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L  MG/L 


O.EOO 
0.490 
0.740 
O.B80 
0.850 
0 .  480 
0.350 
0.430 
O.EOO 
0.590 
0.730 


0.850 
0.585 
0.350 


.007 
.007 

.01  1 
.007 

.oio 

.004 
.004 
.005 

.004 
.004 
.006 


0.01  1 
0.006 
0.004 


0.840 
0.920 
0.790 
0.440 
0.300 
0.580 
0.800 
0.700 
0.520 
0.550 
1  .  070 

1  .070 


17  IB 

INRGNC  TOTAL 

N  ORGNC       N 

MG/L  MG/L 


0.852 
0.947 
0.871 
0.457 
0.325 
0.5M9 
0.809 
0.710 
0.529 
0.559 
1  .001 

1  .051 
0.704 
0.325 


0.495 
0.4  70 
0,670 
0.670 
0.835 
0.465 
0.345 
0.425 
0.595 
0.585 
0.715 

0.835 
0.570 
0    345 


23 
TOTAL    N 

MQ/L 

1  .347 

1  417 
I  .541 
I  .  127 
1  .160 
1  .064 
1  .154 
1  .135 
1  .124 
1  .144 
1  .806 

1  .806 
1  274 
1  .064 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

292.0 

300. 

24S.0 

300  .0 

400. 0 

320.0 

272.0 

294.0 

406.0 

450.0 

264.0 

450-0 
322.2 
246.0 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

3.5 
3. 

10.0 
24.0 
33.0 


33.0 

10.3 

1  .0 


NO    OF    SAW  ■'  I  [5 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
»Y    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


18    01 

78 

0815 

3 

13    02 

7B 

1340 

3 

05    04 

78 

0900 

3 

09    05 

7S 

2117 

3 

19    06 

78 

2126 

3 

24    07 

78 

2000 

- 

21    08 

78 

1935 

3 

12   09 

7B 

0945 

.1 

11     10 

78 

0945 

1 

31     10 

7B 

0930 

I 

OS    12 

78 

0920 

3 

MAXIMUM 

AVG    OR    C 

MINI  M 

JM 

DISS. 

COND. 

TURB. 

50LIDS 

25C 

FORMAZIr 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

289 

520 

26.00 

297 

540 

2.3 

236 

450 

11  .00 

276 

449 

7.  10 

361 

515 

12.00 

308 

510 

4.50 

262 

515 

1  .50 

288 

525 

4.00 

402 

555 

2.30 

449 

559 

1  .20 

256 

435 

2.40 

449 

559 

26.00 

312 

507 

6.7$ 

236 

435 

1  .20 

16         56         59 

CHLORIDE   SULPHATE 
MG/L 

MG/L 


9.5 
10.5 

8  5 
1  1  .5 
13.0 
16.5 
19-5 
24.0 
14.0 
14.5 
12.5 

24.0 
14.0 
8.5 


12.5 


12 

0 

13 

0 

17 

5 

18 

0 

20 

5 

34 

5 

35 

0 

23 

5 

35 

0 

18 

B 

8 

0 

2S0 

95 

52 

55 

208 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PM 

TOTAL 

SILICATE 

PH    8.3 

AT    LA8 

AT    LAB 

IRON 

SI    MO/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

2.40 

8.0 

263 

8.14 

0.2  40 

2.30 

0.0 

257 

8.30 

0.2  20 

2.  15 

4.0 

184 

8.16 

0,  540 

0.95 

0.0 

221 

3.33 

0.650 

2.35 

0.0 

249 

B.32 

0.660 

1  .85 

0.0 

23B 

8.39 

0.200 

1  .65 

0.0 

233 

B.30 

0.  180 

1  .85 

15.4 

232 

8.29 

0.2  40 

2.05 

0.0 

251 

8.3  6 

0.2  20 

2.28 

0.0 

257 

B.31 

0.  160 

2.40 

8.0 

1B7 

8.  14 

0.4  00 

2.40 

15.4 

263 

6.39 

0.860 

2.04 

3.2 

234 

B. 28 

0.355 

0.95 

0.0 

184 

8.14 

0.  160 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


18  01  78  0B15 
13  02  78  1340 


25 

76 

72 

74 

68 

67 

66 

41 

STN       STN    5AMP 

N 

PHENOLS 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.     MAG 

COLOUR 

PTSSiUM 

SDDIUM 

COD 

DIST    SRG    DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

FEET                  MTRS 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MO/L 

.3 

2B4.0 

7B.50 

21  .50 

30 

1  .50 

4.30 

21 

.3 

T.OL 

298.0 

70.50 

23-40 

30 

1  .50 

5.50 

25 

05    04 

78 

0900 

.3 

1  .0 

203,0 

54.00 

16.40 

20 

2.00 

4.40 

18 

09    05 

78 

21  17 

.3 

1  .OL 

236.0 

63 .  00 

19.00 

60 

1  ,  60 

5.70 

39 

19    06 

78 

2126 

.  1 

1  .0 

270.0 

72.50 

21  .60 

70 

2.  15 

7.20 

36 

24    07 

78 

2000 

.3 

1  .OL 

265.0 

53.  SO 

25.80 

jy 

2.  10 

9.00 

a 

21    03 

78 

1935 

..! 

1  .OL 

231  .0 

50.50 

25.40 

20 

2.20 

10.30 

15 

12    09 

7B 

0945 

.3 

1  .OL 

255.0 

63.50 

23.40 

23 

2.05 

12.90 

18 

IJ     10 

78 

0945 

.3 

1  .OL 

290.0 

76  .  50 

24.00 

49 

2.05 

7.50 

30 

31     10 

78 

0930 

.3 

1  .OL 

302.0 

bc  oo 

24.80 

45 

2. 10 

7.60 

30 

05     12 

78 

0920 

.3 

1.0L 

221  .0 

59.00 

17.80 

49 

1  .85 

6.30 

MAXIMUM 

1  .0 

302.0 

BO.  00 

25.80 

70 

2.20 

12.90 

39 

AVG    OR 

GEOM    MN 

(  "  ' 

1  .OD 

259.5 

66.50 

22.  10 

38 

1  .94 

7.34 

24 

MINIMUM 

1  .0 

303  .0 

50.50 

16.40 

20 

1  .50 

4.30 

S 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  POTTAWATOMI  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  EDDIE  SARGENT  PKWY  OWEN  SOUND 


STATION  ID:   03-0015-003-02 


STATION 

TYPE: 

RIVER         FLOW   GAUGE 

MOE    02FB102 

MAJOR    BASIN:     GREAT 
MINOR    BASIN:     LAKE 

LAKES 
HURON 

STORET 

CODE: 

02 
002 

TERM    STREAM:     P01TAWAT0MI     RIVEB 

2040 

STN    NO: 

3 

LAT: 

LONG: 

U    T    M 

17    0503050 

.0    493560C 

.0    4             REGION:     01 

MILEAGE: 

0.10 

SAMP    OTE 
DY    MO    YD 

HOUR 

LMT 

STN       STN    LAMP 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET                MTRS 

PJ 

934 
SAMPLE 
NO 

901 

SCO 

80 
TOTAL 
COLIFOSM 
MF/100ML 

81 
FECAL 
CO LI  FORM 
MF/lOOML 

84 
M.F  . 
ENTER. 
MF/100ML 

88 
PSEUD. 
MPA 
MF/100ML 

805 
WATER 
TEMP- 
DEG    C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

1 
5-DAY 
BOD 
MG/L 

33 

TOTA 

MG/ 

19   06    76 
24    07    78 
21     08    78 

2116 
2014 
1945 

.3 
.3 
.3 

4D502 

40525 
40548 

6 

e 
6 

9 

g 

9 

7100. 

3900. 
1500. 

2600. 

1  90. 

40. 

248. 

6Q  . 
12. 

4.        L 

fi. 

4.        L 

19.9 
21  ,  fi 
21  .  0 

e.B 

9.0 
10.1 

1  .5 
1     0 

0    7 

0.073 
0 .  039 
0.027 

AVG 

MAX  I  MUM. 

OR    GEOM   MN     (  •  ) 

MINIMUM 

7100. 
3463. • 
1500. 

2600'. 
270.' 
40. 

248. 
56.  ■ 

12, 

B 

5.  •     D 
4. 

21  .8 
20.9 
19.9 

10.1 
9.3 
8.8 

1     5 
1  .  1 

0.  7 

0,073 
0  .046 
0.027 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP   DTE 
DY    MO    YR 

HOUR 
LMT 

STN      STN   SAMP      PJ 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET                  MTRS 

34 
FILTERED 
REACTIVE 

P    MG/L 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 
FI LTEREO 
N02-N 
MG/L 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

17 
IHRGNC 

N. 
MG/L 

18 
TOTAL 
ORGNC       N 
MG/L 

23 
TOTAL    N 

MG/L 

5 

TOTAL 

SOLI DS 

MG/L 

S 
SUSP. 
SO  L 1 DS 
MG/L 

19    06    78 
24    07    78 
21     08    78 

2116 
2014 
1945 

.3 
.3 

.3 

0.D08 
0.011 
0.004 

0 .  045 
0.O45 
0.035 

0.970 
0.575 
0.435 

0.011 
0.011 
0.007 

0.390 

0 .  540 
0.590 

0.446 
0.596 
0.632 

0.925 
0.530 
0.400 

1  .371 
1  .  126 
1  .032 

400.  0 
358.0 
308.0 

29.0 

IB    0 
12    0 

V-.v: 

MAXIMUM 
OR    GEOM    MN     I ■ : 

,' :      "'  . 

0.011 

0.008 
0.004 

0.045 
0.042 
O.035 

0.970 
0.660 
0.435 

0.01  1 
O.OTO 
0.007 

0.590 
0.507 
0.390 

0.632 
0.558 
0.446 

0.925 
0.618 
0.400 

1  .371 
1  .  1  76 
1  .032 

400.  0 
355.3 

308.  0 

29.0 
19.7 
12.0 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVES  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DT  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


19 

Dfi 

7B    2116                                         .3 

24 

07 

7B    2014                                         .3 

21 

OS 

78    1945                                     .3 

MAX  I  MUM 
AVG    OR    GEOM   MN     |-| 

M I N I  MUM 

7 

14 

16 

56 

55 

DISS. 

CONO. 

TUR8. 

CHLORIDE 

PH 

SOLIDS 

25C 

FOPMAZIN 

MG/L 

AT    LAB 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

371 

498 

17.00 

14.0 

8.-17 

340 

530 

10.00 

22.5 

S.  37 

296 

540 

6.90 

26.5 

8.28 

371 

540 

17.00 

26.5 

«.  47 

336 

523 

11  .30 

21  .0 

a.  37 

296 

498 

6.90 

14.0 

3.28 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  SYDENHAM  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  10TH  STREET  WEST  CITY  OF  OWEN  SOUND 

STATION  TYPE:  RIVER 


STATION  ID:   03-0016-001-02 


SAMP  OTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    01  ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


05 

04 

78 

OS  15 

.3 

09 

OS 

78 

2135 

.3 

19 

06 

78 

2100 

.3 

24 

07 

78 

2024 

.3 

21 

08 

78 

2000 

.3 

12 

OS 

78 

1025 

.3 

11 

10 

78 

0645 

.3 

31 

to 

78 

09C0 

.3 

05 

12 

78 

0900 
AVS 

.3 

MAXIMUM 
OR    GEOM   MN     ( • I 

MINI  MUM 

S3  4 

9 

SAMPLE 

NO 

40454 

6 

40432 

3 

40503 

B    9 

40526 

6  9 

4  0549 

6   9 

40S72 

6 

40592 

9  e 

40609 

9  6 

40629 

6 

MAJOR    BASIN:     GREAT 

LAKES 

5T0RET    CODE: 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE 

HURON 

002 

TERM    STREAM:     SYDENHAM    RIVER 

2050 

U    T    M 

17    05O44OC 

.0    4934750 

.0    4 

REGION:    01 

MILEAGE: 

0.80 

BO 

91 

84 

as 

805 

3 

1 

33 

TOTAL 

FECAL 

M.  F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

CQLIFORM 

CO  LI  FORM 

EN1ER. 

MPA 

TEMP. 

02 

SOD 

P 

MF/100ML 

MF/1Q0ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

620. 

120. 

56. 

8. 

1  .0 

16.2 

o.a 

0.016 

2600.       0 

72. 

164. 

4. 

L 

11     4 

9.6 

1.0 

0.022 

3500. 

344.  " 

216. 

4. 

L 

14.9 

8.8 

0.6 

0.024 

5300. 

250. 

60. 

4. 

19. a 

8.6 

0.  7 

0.028 

280. 

12. 

12. 

4. 

L 

20.  a 

8.9 

0.7 

0.018 

5200. 

152. 

84. 

12. 

16.5 

9.0 

0.  7 

0.021 

2200. 

46. 

44. 

4, 

L 

10.2 

10.6 

0.9 

0.009 

5700. 

600.      G 

324. 

6. 

7.5 

10.9 

1  .2 

0.016 

1250. 

100. 

430. 

4. 

L 

0.2 

14.8 

0.8 

0.017 

57O0. 

600. 

430. 

12. 

20.8 

16.2 

1  .  2 

0.028 

2065.'    U 

116."    U 

97.  • 

5.  • 

D 

114 

10.8 

0.8 

0  .  0 1 S 

2S0. 

12. 

12. 

4. 

0.  2 

8. 6 

0.6 

0.009 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE  HOUR       STN       STN    SAMP 

DY    MO    YR  LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 

OS    04    78  0815 

09    05    78  2135 

19    06    78  2100 

24    D7    78  2024 

21     08    78  2000 

12    09    78  1025 

11     10    7S  0645 

31     10    7a  0900 

05    12    78  0900 


34 

19 

20 

21 

22 

17 

ia 

23 

5 

6 

Pd 

Fl LTERED 

FILTERED 

TOTAL 

Fl LTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSF. 

N 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02  -  N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

S 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

KG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

3 

0.005 

0.015 

0.330 

0.009 

0.790 

0.814 

0.315 

1  .129 

196.0 

6.0 

3 

0 .  0G2 

0.015 

0.370 

0    006 

0-  600 

0.621 

0.3S5 

0.976 

264.  0 

11  .5 

3 

0.007 

0.055 

0.430 

0.009 

0.4G0 

0524 

0.375 

0.899 

324.0 

14.0 

3 

0.009 

0.040 

0.380 

0.007 

0.360 

0-407 

0.340 

0.747 

2  52.  0 

10.0 

3 

0.003 

0.035 

0.305 

0.005 

0.300 

0.340 

0.270 

0.610 

160.0 

3.0 

3 

0.005 

Q.060 

0.375 

0,009 

0.510 

0.579 

0.315 

0.894 

266.0 

7.0 

3 

0.001 

0.015 

0.240 

0.004 

0.210 

0.229 

0.225 

0.454 

146.0 

1  .5 

3 

0.006 

0.020 

0.410 

0    005 

0.280 

0.30b 

0.390 

0.695 

354.0 

1.0 

3 

0.004 

0.020 

0.390 

0.004 

1  .000 

1  .024 

0.370 

1  .394 

292.0 

3,0 

MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM    MN     ( • ) 

MINIMUM 


009 

0.060 

0.430 

0.009 

005 

0.031 

0.359 

0.006 

001 

0.015 

0.240 

0.004 

.000 
.501 
.210 


0.3  90 
0.328 
0.225 


354.0 
2S3.  1 
148.0 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY   MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


OS    04 

78 

0815 

.3 

09    OS 

78 

2135 

.3 

(9    06 

78 

2100 

.3 

24   07 

78 

2024 

.3 

21    OS 

78 

2000 

.3 

12    09 

78 

1025 

.3 

11    10 

78 

0B4  5 

.3 

31    10 

78 

0900 

.3 

05    12 

78 

0900 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   MN     ( • } 

MI NIMUM 

7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  O-SOUDS 

MG/L  MG/L 

190 
272 

310 

259 
223 


353 
289 

353 
279 
190 


259 
217 
168 


14         16        56 

COND,     TUPB.  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN       MG/L 
UMHOS     UNITS 


446 
476 
469 
399 
336 
499 
256 
518 
495 

518 
433 
256 


3.80 
4.70 
5.00 
4.70 
2.50 
5.20 
1  .00 
1  .50 
4.80 


.20 
.69 
.00 


9.0 
10.0 
11  .0 

a. 5 

B.S 
13.5 

6.5 
11  .5 
IB. 5 


PH 
AT  LAB 


8.  36 
B.2S 


6.26 

8.24 

8.52 
8.20 
7.34 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  SYDENHAM  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  CONCESSION  18  ABOVE  INGL1S  FALLS 


STATION  ID:   03-0016-003-02 


STATION 

TYPE: 

RIVER 

FLOW    GAUGE 

FED    02FBOO7 

MAJOR 

BASIN:     GREAT    LAKES 

STOHET    CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:     LAKE 

HURON 

002 

TERM    STREAM:     SYDENHAM    RIVER 

2050 

STN    NO: 

3 

LAT 

LONG : 

U    T    M 

:     17    0505450.0   4929700 

.0    4            REGION 

01 

MILEAGE: 

4 

.60 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

6B 

805 

3 

1 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP 

PJ 

SAMPLE 

SCD 

FLOW    CFS 

10TAL 

FECAL 

M .  F  . 

PSEUD, 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

DY    MO 

YH 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

NO 

COLIFORM 

COLI FORM 

ENTER. 

MPA 

I EMP  . 

02 

BOD 

FEET 

MTRS 

MF/lOOML 

MF/100ML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

17    01 

7a 

0620 

.3 

40400 

6 

89 .  00 

44. 

4. 

I, 

4. 

4 

L 

o.o 

10.4 

1.0 

13    02 

?a 

1630 

.3 

40426 

4 

53 .  00 

28. 

4. 

L 

4. 

4 

L 

0.0 

8.6 

0.2 

06    03 

7a 

1625 

.3 

40436 

4 

4  1  .  70 

48. 

4. 

I 

4,        L 

4 

L 

0.2 

11.6 

O.Cl 

04    04 

7a 

1600 

.3 

40450 

G 

501.00 

64. 

4. 

20 

4 

I. 

1  .0 

12.7 

0.4 

09    05 

78 

1715 

.3 

40474 

3 

99.90 

250. 

24. 

32. 

4 

L 

13.0 

9.3 

1  .0 

20   06 

78 

0825 

.3 

40504 

6 

65.70 

1900. 

2S2. 

196. 

4 

L 

16.9 

5.0 

1  .1 

25   07 

78 

0B42 

.3 

40527 

E 

25.60 

1600. 

160. 

170. 

4 

L 

IB. 6 

a.o 

O.fl 

22   08 

73 

0905 

.3 

40550 

6 

8 

23.30 

3100. 

52. 

4. 

4 

L 

17.8 

a. 6 

o.a 

12    09 

7a 

1105 

.3 

40573 

6 

8 

33.50 

3100. 

120. 

180. 

4 

L 

15.0 

10.2 

o.« 

11     10 

7  2 

1015 

.3 

40593 

S 

56.40 

10.5 

8.0 

1  .0 

31     10 

7  = 

1030 

.3 

40613 

6 

67.10 

10.       L 

4. 

L 

40. 

4 

L 

7.5 

9.0 

o.a 

05    12 

7S 

1035 

.3 

MAXIMUM 

40633 

6 

134.00 
SOT .00 

1 700 . 
3100. 

40. 
252. 

600 .       G 
600. 

4 
4 

L 

0.2 
18.6 

12.2 
12.7 

1  .2 

1  .1! 

AVG 

OR    GEOM   MN     1 

93.18 

266.'    D 

20. » 

0 

31  .'     E 

4 

•    D 

8,4 

9.5 

0.11 

MINIMUM 

23.30 

10. 

4. 

4. 

4 

0.0 

S.O 

0.2 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  5UMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SYDENHAM  RIVER 

AT  CONCESSION  18  ABOVE  INGL1S  FALLS 

RIVES    FLOW  GAUGE  FED  02FB007 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG,  DEPTH 
FEET       MTRS 


1?    01 

78 

0820 

.3 

13   02 

7B 

1630 

.3 

OS    03 

73 

1625 

.3 

04    04 

7B 

1600 

.3 

09    05 

78 

1715 

.3 

20    06 

7B 

0825 

.3 

25    07 

78 

0342 

.3 

22    08 

78 

0905 

.3 

12    03 

78 

1  105 

.3 

1  1     10 

78 

1015 

,  3 

31     10 

78 

1030 

.3 

05    12 

78 

1035 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM    MN    (  •  ) 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  8RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17   01 

78 

0B2O 

.3 

13   02 

73 

1630 

.3 

06    03 

78 

16Z5 

.3 

04    04 

78 

1600 

3 

09   05 

78 

1715 

20   06 

78 

0825 

.3 

25   07 

78 

0842 

J 

22    08 

78 

0905 

.3 

12   09 

78 

11  OS 

.3 

11    10 

78 

1015 

3 

31    10 

78 

1030 

.3 

05    12 

"" 

1035 

3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM   MN    « -  1 

MINIMUM 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0.014 
0.012 
0.011 
0,018 
0.017 
0.036 
0.031 

o,03a 

0.021 

o.oia 

0.017 

0.024 

0.038 
0.021 
0.011 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

0.009 
0.003 
0.000 

0.005 
0.002 
0.009 
0,007 
0.005 
0.005 
0.006 
0 .  007 
0 .  OOS 

O.DOS 

0.006 
0.002 


6 

7 

SUSP. 

DISS, 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

MG/L 

1.0 

277 

1.0 

2S5 

3.0 

249 

0.5 

206 

6.5 

255 

15.5 

281 

13.0 

293 

(5.0 

261 

3,0 

275 

6.0 

356 

2.0 

344 

5.0 

257 

1S.S 

356 

6.0 

279 

0  .  6 

206 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT    LAKES 
LAKE    HURON 
SYDENHAM    RIVER 


DATE   OF    REPORT       25   OCT    79      PAGE  50 

5TATI0N    ID:       03-0016-003-02 

STORET    CODE:    02 
002 
2050 


U    T    M:     17    0505450.0    4929700.0    4 


REGION:  01 


19         20 
FILTERED      TOTAL 

AMMONIA  KJELDAML 
MG/L      MG/L 


21  22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


17 

I NRGNC 


IG 
TOTAL 
ORGNC  H 
MG/L 


0.015 
0.025 
0.D15 
0.020 
0.005 
0.025 
0.015 
0.005 

a. 015 

0.005 
0.015 
0,015 

0.025 
0.015 
0.005 

12 


505 
520 
520 
441 

464 
473 
510 
505 
485 
542 
515 
445 

542 
494 
Ml 


330 

265 

200 

355 

310 

610 

435 

435 

.350 

0.425 

0.410 

0.450 

0.610 
0.3B9 
0.265 

12 


a.  006 

0.009 
0.  006 
0.011 
0.007 
0.013 
O.OOB 
0.007 
0 .  009 
0.006 
0.005 
0.005 

0.013 
0.  008 
0.005 

12 


0.740 
0.740 
0.9*0 
0.780 
0.5(10 
0 .  280 
0.370 
0'.  390 
0,420 
O.30O 
0.30O 
1  .060 

1  .060 

0.561 
0.260 

IS 


774 
871 
811 
512 
313 
393 
402 
444 
311 
320 
080 


1  .oao 

0.583 

0.311 

12 


14                        16                        56                       59  260 

COND.            TLIR8.  CHLORIDE  SULPHATE  REACTIVE 

25C  F0RMA2IN                MG/L  SILICATE 

UMHOS            UNITS                                                 MG/L  SI    MG/L 


1  .40 


1  .00 
0.85 
4.00 


2.05 
0.85 


9.0 
3.5 
9  .0 
9.5 


14 

0 

11 

5 

12 

0 

s 

0 

n 

s 

12 

5 

13 

0 

13 

0 

IB 

5 

20 

0 

17 

0 

20 

0 

13 

8 

2.35 
2.50 
2.05 
2.00 
0.B5 
3,10 
2.25 
2.25 
2.55 
3.25 
3.08 
2.52 

3.25 
2.40 
0,85 


0-315 
0,240 
0.275 
0.335 
0.305 
0.5B5 
0.420 
0.430 
0.335 
0  420 
0.395 
0.43S 

0.585 
0.374 
0.240 


ACIDITY 

PH    8.3 

MG/L 


3 

a 

5 

0 

1 1 

0 

17 

0 

16 

1 

17 

0 

17 

1 

25 

8 

13 

9 

14 

0 

23 
TOTAL    N 

MG/L 

1  .076 
1  .014 
1  .146 

1  .  146 
D.817 
0.903 
0.813 
0.832 
0.779 
0.731 
0.715 
t  .515 

1  .515 
0.957 
0.715 

12 

52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

264 
252 
268 

s  - 

235 
234 
254 
252 
242 
226 
252 
21  1 

26B 
240 
192 


4.60 

5 
TOTAL 
-SOLIDS 
MG/L 

27B.0 
296.0 
252.0 
206.0 
262.0 
296,0 
306.0 
276.0 
278.0 
362.0 
346.0 
262.0 

362  .0 
285.0 
206.0 


55 

PH 

T 

LAB 

7 

67 

7 

69 

7 

96 

7 

■:<■■ 

8 

01 

7 

76 

8 

15 

7 

96 

8 

10 

7 

■n 

7 

68 

7 

64 

B 

15 

7 

,,.: 

7 

27 

NO    OF   SAMPLES 


SAMP   DTE    HOUR      STN      STN    SAMP      PJ 
DY    MO   YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


20B 

25 

76 

72 

74 

6B 

67 

66 

41 

225 

TOTAL 

PHENOLS 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.     MAG 

COLOUR 

PTS5IUM 

SODIUM 

COD 

TOTAl 
COPPER 

IRON 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

17 

01 

■:; 

0820 

13 

02 

76 

1630 

0  6 

03 

78 

1625 

04 

04 

7B 

1600 

09 

05 

78 

1715 

£o 

06 

78 

0825 

25 

07 

78 

QQ42 

22 

08 

78 

0905 

12 

09 

7a 

1105 

i  1 

10 

78 

1015 

31 

M 

78 

1030 

05 

12 

7  3 

1035 

.3 
.3 
.3 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVS   OR   GEOM   MN    [ - ! 

I  IN1HLW 

NO    OF   SAMPLES 


0 .  1 30 
0.110 
0.160 
0.  140 
0.  130 
0.330 
0.240 
0.310 
0.  170 
0.210 
0.  1B0 
0.270 

0.350 
0.200 

0.110 


1  ,0L 

280.0 

71  .00 

23.00 

1.0L 

282.0 

67.00 

26.40 

1  .OL 

280 . 0 

69.00 

26.20 

1  .0 

203.0 

51  .50 

IB.  00 

1  .OL 

256.0 

61  .00 

25.00 

1  .5 

251.0 

63.00 

22.60 

1  .OL 

274,0 

64.50 

27,40 

1  .OL 

263.0 

61  .50 

26.40 

1  .OL 

260.0 

61  .00 

26,00 

1  .0 

270.0 

67.00 

24    80 

1  .OL 

276.0 

68.00 

25    80 

1  .OL 

232.0 

58.50 

20.  BO 

1  .5 

282.0 

71  .00 

27.40 

1  .DC 

260 . 6 

63.58 

24.37 

1  .0 

203  . 0 

51  .50 

10.00 

20 
40 


23 
36 


40 

to 


I  .  10 

1  .  10 

1  .20 
1  .4,0 
1  .20 
1.15 
1  .05 
1  15 
1.30 
1  .40 
1  .45 
1  .30 

1  .45 
1  .23 


3 

BO 

4 

■10 

4 

50 

3 

60 

4 

10 

4 

40 

4 

80 

5 

SO 

4 

80 

5 

00 

4 

90 

4 

90 

5 

50 

4 

56- 

3 

60 

10 

O.OIOL 

14 

Q.010L 

4 

0-010L 

12 

0.020 

16 

O.OIOL. 

22 

0.010L 

9 

0.01     L 

17 

16 

17 

O.OIOL 

23 

0.  040 

0.020L 

23 

0.040 

15 

0  .  0  I  SO 

4 

0.010 

SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 

17   01    78  0820  .3 

13    02    78  1630  .3 

06    03    78  1625  .3 

04  04  78  1600  .3 
09  05  78  1715  .3 
20  OS  78  0825  . 3 
25  07  7S  0B42  .3 
11  10  78  1015  3 
31    10   78  1030  .3 

05  12    78  1035  .3 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  | *  1 

MINIMUM 


249 

238 

TOTAL 

TOTAL 

ZINC 

NICKEL 

MG/L 

MG/L 

0.010L 

D.020L 

O.OIOL 

0.020L 

O.OIOL 

0.0201 

O.OIOL 

0.020L 

O.OIOL 

0.02QL 

O.OIOL 

0.020L 

0.01    L 

0.02    L 

O.OIOL 

0.020L 

0.050 

0.020L 

O.OIOL 

0.020L 

0  .  050 

0.020 

0 . 0 1 40 

0.020D 

0.010 

0.020 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE    INFORMATION    SYSTEM                     STATION    SUMMARY    REPORT     -    RIVER 

BASINS 

DATE  OF   REPORT      25  OCT    79      PAGE          81 

8. O.K./    SITE: 

5PEY    RIVER 

STATION 

ID:       03-0015-004-02 

SAMPLE    POINT: 

AT    HIGHWAYS    6    AND 

10   NORTH   OF  t 

STATION    TYPE: 

RIVER 

MAJOR    BASIN:    GREAT    LAKES 

STOR! 

OS 

MINOR    BASIN:     LAKE 

HURON 

002 

TERM    STREAM:     SYDENHAM    RIVER 

2050 

STN    NO:              4 

LAT: 

LONG: 

U    T    M 

I  7    0507500.0  4923650 

.0    4           REGION:    01 

MILEAGE: 

9.70 

934 

901 

80 

81 

84 

88 

805 

3 

1 

33 

SAMP    DTE    HOUR 

STN       STN    SAMP      PJ 

SAMPLE 

SCO 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

S-DAY 

TOT/LL 

DY    MO    YR    LMT 

DIST    BRO   DEPTH 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

FEET                MTRS 

MF/IOOML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

17    01     78    0850 

.3 

40403 

4 

SO. 

4.        L 

4. 

4.        L 

0.0 

12.6 

0.6 

0.008 

06    03    78    1610 

.3 

40435 

4 

32. 

4. 

4.       L 

4.        L 

1.5 

15.4 

1.2 

O.OOil 

04    04    78    1540 

.3 

40449 

6  3 

270. 

12. 

4. 

4.        L 

1  .2 

13.  B 

0.3 

0.010 

09    05    78    1703 

,3 

40473 

3 

960. 

15. 

40. 

4.        L 

13.0 

9.4 

0.9 

0.015 

20    06    78    0844 

.3 

40=05 

6 

1 500 . 

192. 

252. 

4.        L 

15.2 

7.2 

0.9 

0.02'- 

25    07    78    0922 

.3 

40528 

6 

800. 

200. 

180. 

4,        L 

17.6 

7.9 

0.7 

0.016 

22    08    78    0940 

.3 

40551 

6 

1300. 

188- 

276. 

4.        L 

16.2 

6.1 

0.5 

0  . 0 1 5 

12    09    78     1150 

.3 

40574 

6 

B60. 

152. 

216. 

4.       L 

16.6 

10.2 

0.6 

0.01* 

11     10    78     1045 

.3 

40594 

6 

10.2 

9.4 

O.B 

0.006 

31     10    78    1010 

.3 

40612 

5 

90. 

10.       L 

10. 

4.       L 

7.0 

10.  1 

O.B 

O.OOT 

05    12    78    1020 

.3 

40632 

6 

380. 

40. 

64. 

4.       L 

0.2 

12.6 

0.6 

O.OOSl 

MAXIMUM 

1500. 

200. 

276. 

4. 

17.6 

15.4 

1  .2 

0.02'! 

SVG 

OR    GIOM  MN    («| 

353.' 

33.*    D 

37.  •    D 

4.'    D 

9.0 

10.6 

0.7 

0.012 

M I N I  MUM 

32. 

4. 

4. 

4. 

0.0 

7.2 

0.3 

0.006 

NO   OF   SAMPLES 

10 

10 

10 

10 

11 

11 

11 

11 

34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

SAMP   DTE    HOUR 

STN       STN    SAMP       PJ 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FI  LTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

susf. 

OY    MO    YR    LMT 

DIST    BRG    DEPTH 

REACTIVE 

AMMONIA 

KjtLDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET                 MTRS 

P    MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

17    01     78    0B50 

.3 

0.004 

0.010 

0.245 

0.003 

0.  470 

0.483 

0.235 

0.718 

240.0 

2.S 

08    03    78     1610 

.3 

0.003 

0.015 

0.250 

0.003 

0.610 

0.628 

0.235 

0    863 

234.0 

4.0 

04    04    78     1540 

.3 

0.005 

0 .  020 

0.230 

0.006 

0.320 

0.345 

0.210 

0.555 

202.0 

1  .0 

09    05    78    1703 

.3 

0 .  002 

0.020 

0.325 

0.003 

0.  190 

0.213 

0.305 

0   518 

246.0 

4.0 

20    06    76   0044 

.3 

0.003 

0.015 

0.500 

0.006 

0.180 

0.201 

0.465 

0.686 

314.0 

12.5 

25    07    78    0922 

.3 

0.006 

0.010 

0.330 

0.006 

0.400 

0.416 

0.320 

0    736 

296.0 

5.0 

22    08    78    0940 

.3 

0.012 

0.010 

0.345 

0.005 

0.580 

0 .  S'J5 

0.335 

0.930 

272.0 

2, a 

12    09    78    1 150 

.3 

0.003 

0.005L 

0.400 

0.005 

0.420 

0.430 

0.395 

0.825 

262.0 

5.0 

11     10    7B    1045 

.3 

0.001 

0.O05L 

0.360 

0.003 

0.200 

0.208 

0.375 

0.583 

332.0 

2.!i 

31     10    7B    1010 

3 

0.005 

0.005 

0.315 

0.003 

0.250 

0.258 

0.310 

0.568 

310.0 

O.Ii 

OS    12    78    1020 

.3 

0.001 

0.005 

D.305 

0.002 

0.330 

0.337 

0.300 

0.637 

270.0 

1  .0 

MAXIMUM 

0.012 

0.020 

0.500 

0.006 

0.610 

0.628 

0.485 

0.930 

332.0 

IS. 8 

Ave 

OR    GEO','    MN     (  *  | 

0 .  004 

0.011D 

0.330 

0.004 

0.359 

0.374 

0.319 

0.693 

270.9 

3.7 

MINIMUM 

0.001 

0.005 

0.230 

O.002 

0.  180 

0.201 

0.210 

0.518 

202.0 

0.5 

NO    OF    SAMPLES 

11 

7 

11 

14 

11 

16 

11 

56 

11 

55 

11 

11 

11 

11 

11 

SAMP   DTE   HOUR 

STN       STN    SAMP       PJ 

DISS. 

CONO. 

TUBS. 

CHLORIDE 

PH 

D»   M6    YR    LMT 

DIST    BRG    DEPTH 
FEET               MTRS 

SOLIDS 
MG/L 

25C 
UMHOS 

FORMAZIN, 
UNITS 

MG/L 

AT    LAB 

17   01    7B   0850 

.3 

238 

477 

1.10 

6.5 

7.90 

0*  03    78    1610 

.3 

230 

540 

1  .10 

».S 

8.  10 

04    04 

n 

1540 

.3 

201 

465 

1  .  10 

10.5 

8.05 

09   OS 

7B 

1703 

.3 

242 

432 

0.95 

11  .0 

8.25 

20   06 

7S 

0844 

.3 

302 

458 

2.20 

7.5 

8.04 

25   07 

78 

0922 

.3 

293 

505 

1  .00 

B.5 

8.09 

22   OB 

7  5 

0940 

.3 

269 

494 

1  .30 

8.0 

8.00 

12   09 

78 

1150 

.3 

257 

470 

1  .80 

10.0 

8.12 

11    10 

78 

1045 

.  3 

329 

472 

0.65 

B.O 

8.11 

31    10 

7S 

1010 

.3 

309 

469 

0.55 

9.0 

7.99 

05    12 

7" 

1020 

.3 

269 

446 

1  .00 

10.0 

7.92 

MAXIMUM 

329 

540 

2.20 

It  .0 

8.25 

AVE    OH 

GEOM  MN 

(*) 

2E7 

475 

1.16 

9.0 

8.05 

MINIMUM 

201 

'132 

0.55 

7.5 

7.90 

NO  OF  SAMPLES 


8. O.K./  SITE:  TELFER  CREEK 

SAMPLE  POINT:  AT  THOMPSON  MEMORIAL  FOOTBRIDGE  LE1TH 

STATION  TYPE:  ItlVER    FLOW  GAUGE  MCE  02FBI01 


STATION  ID:   03-0017-002-02 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BUG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01 

78 

1330 

.3 

13    02 

71 

1215 

.3 

0*  03 

78 

1530 

.3 

04   04 

re 

1510 

.3 

09   C5 

7a 

1612 

.3 

19   06 

71 

1610 

.3 

24   07 

78 

1527 

.3 

21   oa 

71 

1515 

.3 

11    09 

71 

1730 

.3 

10    10 

7  ■'. 

1530 

.3 

30    10 

78 

1500 

.3 

04    12 

7,3 

1515 

.3 

MAXIMUM 

AVS  OR 

GEOM   MN     ( « | 

MINIMUM 

934 
SAMPLE 
NO 


40408 
40420 
40434 
40448 
40472 
40496 
40519 
40S42 
40565 
40565 
40605 
40625 


901 
SCO 


MAJOR    BASIN:     GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE 

HURON 

002 

TERM    STREAM:     TELFER    CREEK 

2060 

U    I    M 

17   050990c 

.0    4940875 

.0    4 

REGION:    01 

MILEAGE: 

0.30 

80 

81 

84 

88 

BOS 

3 

1 

33 

TOTAL 

FECAL 

M,F, 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

800 

P 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

DEG   C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

76. 

S. 

88. 

1 

L 

0.0 

14.3 

O.B 

0.010 

1200. 

12. 

104. 

A 

L 

0.5 

11.7 

0.3 

0.014 

260. 

8. 

24. 

4 

L 

0.3 

15.9 

1.1 

0.013 

190. 

24. 

340. 

4. 

L 

3.0 

14.7 

0.3 

0.036 

950. 

4. 

36. 

4. 

L 

12-5 

10.0 

1.0 

0.021 

760. 

524. 

128. 

4. 

L 

22.4 

8.5 

0.8 

0.024 

600. 

60. 

100. 

4. 

L 

24.8 

10.4 

0.8 

0.145 

3700. 

64. 

28. 

4. 

L 

22.8 

11.0 

0.6 

0.016 

440. 

36. 

a. 

4. 

L 

20.5 
13.0 

11.0 
13.0 

0.4 
1  .0 

0.013 
0.010 

190. 

4.       L 

4.       L 

4. 

L 

7.8 

12.3 

0.9 

0.010 

3200. 

52. 

500.      0 

12. 

0.5 

14.6 

1  .4 

0.091 

3700. 

524. 

eoo. 

IS. 

24.6 

15.9 

1  .4 

0.145 

567.- 

23.*    D 

56.  •    E 

4. 

>    D 

10.7 

12.3 

0.8 

0.034 

76. 

4. 

4. 

4. 

0.0 

8.5 

0.3 

0.010 

NO  OF  SAMPLES 


<  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.M./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


TELFER  CREEK 

AT  THOMPSON  MEMORIAL  FOOTBRIDGE  LEITH 

RIVER    FLOW  GAUGE  MOE  02F8101 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
TELFER  CREEK 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE     52 

STATION  ID;   03-0017-002-02 

STORET    CODE:    02 
002 
2060 


SAMP   DTE   HOUR      STN      STN    SAMP      PJ 
DY    MO    YR    lift  OIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


.3 
.3 
3 
3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVO    OR    GEOM    MN     (-) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEIT  MTRS 


IT 

01 

73 

1330 

13 

02 

■;s 

1215 

06 

03 

7B 

1530 

04 

04 

70 

1510 

08 

OS 

78 

1612 

IS 

co 

78 

1610 

2': 

or 

78 

1527 

21 

OS 

7  8 

1515 

1t 

09 

78 

1730 

10 

10 

78 

1530 

30 

to 

7B 

1500 

04 

12 

76 

1615 

LONG: 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 


003 
009 

011 
Otl 
004 
007 
007 
011 
003 
004 
005 
.012 


17   01 

78 

1330 

3 

13   02 

78 

1215 

.3 

06   03 

7  6 

1530 

.3 

04   04 

7  8 

1510 

.3 

06  05 

in 

1612 

.3 

18  06 

78 

1610 

.3 

34  07 

78 

1527 

.3 

31    08 

78 

1515 

.3 

11    09 

78 

1730 

.3 

10    10 

78 

1530 

.3 

30    10 

7B 

1500 

.3 

04    12 

78 

1516 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     1 • ) 
MINIMUM 

U    T   M:     17    0509900-0   4940875.0    4  REGION:    01 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


0.012 
0.007 
0.003 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

0.025 
0.055 
0.030 
0.035 
0.025 
0.04  5 
0.010 
0.010 
0.015 
O.OlO 
0.005 
0.025 

0.055 
0.024 
0.005 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


250 
260 
255 
300 
330 
455 
405 
330 
265 
335 
325 
620 


0.620 
0.344 
0.250 


21 

FILTERED 

N02-N 

MO/L 

0.003 

o.ooa 

0.009 
0.008 
0.007 
0.013 
0.005 
0.005 
0.003 
0.005 
0.004 
0 .  007 

0.013 
0.006 
0.003 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

1  .300 
1  .  130 
1  .140 
1  .300 
0.  900 
0.560 
0.  140 
0.  140 

0  .  1  50 
0.380 
0.290 
1.110 

1  .300 
0.712 
0.  140 

1S 


7 

107 

14 

16 

DISS. 

CALCUL 

CONO 

TURB. 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

25C 

FORMJZIN 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

299 

550 

1  .60 

305 

550 

1  .30 

267 

575 

3.30 

295 

530 

1  1  .00 

367 

462 

2.70 

325 

4BB 

4.40 

232 

415 

3.40 

231 

437 

4.00 

219 

337 

O.SO 

364 

561 

0.90 

3B9 

559 

0.95 

284 

461 

13.00 

389 

219 

575 

13.00 

294 

219 

494 

3.92 

331 

219 

337 

0.50- 

11 

203 
TOTAL 
IRON 

MG/L 


35 
PHENOLS 


UG/L 


12 

75 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


17  IB 

INRGNC  TOTAL 

N  ORCNC   N 

MG/L  MG/L 


12 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 


3J8 
193 
179 
343 
932 
BIB 
155 
155 
168 
395 
2'J9 
142 


1  .343 
0.742 
0.  155 

12 


0.225 
0.205 
0.225 
0  .  265 
0.305 
0.410 
0.395 
0  320 
0.250 
0.325 
0.320 
0.595 

0.595 
0.320 
0.205 

12 


56         50        2B0 

CHLORIDE   SULPHATE  REACTIVE 

MG/L  SILICATE 
MG/L    SI  MG/L 


B.5 

B.5 
10.5 
10.5 

8.5 
11  .0 

9.0 
14.  D 

9.5 
14.0 
17.5 
16,0 

17.5 
11  .5 
8.5 

12 

74 
TOT.     MAG 
NESIUM 
MG/L 


14,5 
14.5 
15.0 
12  0 
14.0 
12.5 
15.0 
17,0 
16.0 
26.0 
35.0 
23.0 

3S.0 
17.9 
13.0 

13 

68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 


23 

TOTAL    N 


MO/L 

1  .553 
1  .398 
1  .  404 
l  608 
1  .237 
1  .028 
0.550 
0.475 
0.418 
0.720 
0.619 
1  .737 


1  .70 
1  .80 
1  .85 
1  .75 
0.70 
1  .65 
1  .45 
I  .30 
1.05 
1.10 


1  .96 
1  .51 


12 

67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 


1  .737 
1  .062 
0.418 


ACIDITY 

PH  8.3 

MG/L 

4.0 

s.o 

5.0 
0.0 

o.o 

0.0 

o.o 

0.0 

o.o 

22.2 
0.0 
8.0 


23.2 
3.7 


12 

66 

SODIUM 

NA 

MG/L 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


300.0 
306.0 
270  0 
314.0 
27B.0 
340.0 
252.0 
236.0 
146.  0 
366.0 
392.0 
308  0 


392.0 
292.  3 
146.0 

12 

52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

276 
265 
2B9 
22  5 
234 
243 
201 
201 
156 
219 
253 
300 

289 
230 

156 


COD 
MG/L 


0.30 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


1  .5 

1  .0 

3.0 

19.0 

11  .5 

15.5 

20-0 

5.0 

4.0 

2.0 

3.0 

44.0 

44.0 


12 

55 

PH 
AT     LAB 


8.  12 
8.17 
B.15 
B.  34 
1.46 
8.39 
8.49 
8.45 
8.  33 
7.46 
B.42 
8.  14 

B.49 
6.24 
7.46 


17 

01 

7B 

1330 

13 

03 

78 

1215 

oa 

63 

78 

1530 

04 

04 

70 

1510 

09 

05 

78 

1612 

18 

06 

76 

1610 

34 

07 

78 

1527 

2! 

08 

78 

1515 

11 

09 

78 

1730 

10 

to 

7B 

1530 

30 

to 

79 

1500 

M 

12 

H 

1515 

:- 
'■ 

.3 
.3 


,3 
.3 
.3 
.3 
9 


MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM  MN    (♦) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


0.120 
0.080 
0.  160 
0.700 
0.170 
0.240 
0 .  I  90 
0.  170 
0 .  1  40 
0.070 
0.090 
1  .290 

1  .290 
0.285 
0.070 


298.0 

80.00 

24.00 

1  .OL 

300.0 

73.50 

25.40 

1  .OL 

316.0 

80.50 

25.60 

254    0 

62.50 

20.20 

256.0 

63.00 

24  .  00 

258  .  0 

64.00 

23.  80 

219.0 

45.50 

25.60 

219.0 

45.00 

25.80 

179.0 

41  .00 

18,60 

260.0 

67.00 

27.40 

293.0 

7350 

26.40 

229.0 

63.00 

17.A0 

1.0 

316.0 

80.50 

27.40 

1  .  OD 

358.4 

63.21 

23.58 

1  .0 

179    0 

41  .00 

1  7  .  ao 

10 
10 
20 
20 
20 
IB 
10 


23 

14 
5 


1  ,20 
1  .30 
1  .50 
1  .40 
1  .20 

1  .60 
2.10 

2  35 
1  .75 
2-15 


4 

30 

4 

ao 

6 

20 

5 

40 

4 

50 

5 

80 

4 

40 

6 

10 

3 

50 

6 

80 

8 

80 

7 

90 

B 

BO 

5 

71 

24 
14 


31 

T 


8.0. II    /    SITE:    ORCHARD    CREEK 
SAMPLE    POINT:     AT     GRANOVIEW    DRIVE. 
STATION    TYPE:     RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
ORCHARD    CREEK 


STATION    ID:       03-0027-001-03 
STORET    CODE: 


02 

002 

2160 


STN  NO: 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEIT       MTRS 


17   01 

70 

1225 

.3 

13   02 

n 

1120 

.a 

06   03 

7B 

1445 

.3 

04   04 

78 

1410 

.3 

08   OS 

71 

1515 

.3 

19   06 

76 

1515 

;•- 

34    07 

73 

1432 

.3 

31    08 

78 

1439 

.3 

11    0* 

78 

1630 

.3 
MAXIMUM 

AVG   OR    C 

M I N I  MUM 

O'NG: 

U   T    M: 

17    0S3080C 

.0    484 1000 

.0    4 

REGION:     01 

934 

901 

80 

at 

64 

SB 

605 

3 

1 

33 

SAMPLE 

SCO 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER- 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

40406 

4 

180. 

4. 

8, 

4. 

L 

0.0 

15.4 

1.1 

0.012 

40419 

4 

73. 

8. 

480. 

4. 

L 

0.0 

15.4 

0.2 

0.026 

40433 

4 

100. 

8. 

12. 

4. 

L 

O.S 

16.6 

0.  B 

0.009 

40446 

6 

96. 

12. 

24. 

4. 

L 

2.0 

14.7 

0.  1 

0.022 

40470 

3 

360. 

36 

64. 

4. 

L 

14.2 

9.4 

0.9 

0.028 

40494 

5 

1200. 

36. 

88. 

4. 

L 

23.  1 

8.4 

O.S 

0.012 

4Q5T7 

S 

1  900  . 

360. 

510. 

4. 

L 

21.0 

9.0 

0.  6 

0.015 

40540 

S 

7700. 

24. 

220. 

4. 

L 

17.6 

10.3 

o.a 

0.012 

40S63 

6 

10. 

4.       L 

72. 

4. 

L 

20.0 

10.2 

0.4 

0.017 

7700, 

360. 

S10. 

4. 

23.  1 

16. S 

1  .  1 

0.028 

271  .' 

17.  •   0 

72.- 

4.' 

D 

11  .0 

12.1 

o.e 

0.017 

10. 

4. 

8. 

4. 

0.0 

8.4 

0.  1 

0.009 

NO  Of  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BUS  INS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


34 

19 

20 

21 

22 

17 

IB 

23 

5 

6 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pd 

FI  ITERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

1NRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP 

DY   MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

OHGNC      N 

SOLIDS 

solid; 

FEET 

MTRS 

P   MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

mg/i 

17  01 

78 

I22S 

.3 

0.006 

0.025 

0.240 

D.0O3 

0.630 

0.658 

0.215 

0   873 

260.0 

2.5 

13  02 

78 

1120 

.3 

0.013 

0.035 

0.215 

0.005 

0.620 

O.Bf.O 

0.180 

0    840 

2B0.0 

1  .0 

OS  03 

78 

1445 

.3 

0.003 

0.005- 

0.220 

0.003 

0.630 

0.638 

0.215 

0.853 

246.0 

3.0 

04   04 

78 

1410 

.3 

0.007 

0.020 

0.250 

0.006 

0.930 

0 .  9L6 

0.230 

1.186 

216.0 

13.5 

09  05 

78 

1515 

.3 

0.007 

0.020 

0 .  340 

0.006 

0.3G0 

0.3i!6 

0.320 

0    706 

2  66.0 

22.0 

19  06 

78 

1515 

.3 

0.002 

0.020 

0.325 

o.oos 

0.  100 

0.  125 

0.305 

0.430 

300.0 

16.0 

24   07 

78 

1432 

.3 

0 .  007 

0.005L 

0,315 

0.002 

0.040 

0.047 

0.310 

0.357 

242.0 

5.0 

21    03 

78 

1425 

.3 

0.004 

0.005 

O.250 

0.1)01 

0.010L 

0.016 

0.245 

0.261 

212.0 

7.0 

11    09 

78 

1620 

.3 

0.003 

0.005 

0.285 

0.003 

0.070 

0.07B 

0.280 

0.358 

172.0 

10.0 

MAXIMUM 

0.018 

0.035 

0.340 

0.006 

0.930 

0.956 

0.320 

1.186 

300.0 

22.0 

AVO 

OR    GEOM   MN    1 

o.oos 

0.016D 

0.271 

0.004 

0.3770 

0.3^16 

0.256 

0    652 

243.8 

8.9 

M I N I  MUM 

0.002 

0.005 

0.215 

O.DOI 

0.010 

0.016 

0.160 

0.261 

172.0 

1  .0 

NO    OF   SAMPLES 

9 

a 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

7 

107 

14 

IS 

56 

55 

SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

DIS5. 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

PH 

DY  HO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

8RG    DEPTH 
MTRS 

SOLIDS 
MG/L 

D-50LIDS 
MG/L 

25C 

UMHOS 

fORMAZIN 
UNITS 

MG/L 

AT    LAB 

17   01 

78 

1225 

.3 

asa 

490 

5.60 

7.0 

8.28 

13   03 

73 

1120 

.3 

279 

520 

3.30 

B.O 

8.29 

06   03 

78 

1445 

.3 

243 

555 

4.50 

8.0 

6.28 

04   04 

73 

1410 

.3 

203 

454 

15.00 

B.O 

8.31 

09   05 

78 

1515 

.3 

244 

430 

1  1  .00 

7.5 

8.60 

19   06 

7S 

1515 

.3 

284 

431 

5.00 

5.0 

8.39 

24   07 

78 

1433 

.3 

244 

376 

3.70 

6.0 

8.46 

21    06 

78 

1425 

.3 

205 

403 

7.  10 

10.5 

8.34 

11    09 

7  a 

1620 

.3 

MAXIMUM 

284 

20! 
244 

309 
5SS 

4.50 
15.00 

6.0 
10.5 

8.39 
8.60 

IVO 

OR    GEOM  MN    ( " ) 

345 

222 

441 

6.66 

7.3 

B.37 

MINIMUM 

203 

201 

309 

3.30 

5.0 

8.28 

NO    OF    SAMPLES 


S.O.K./    SITE; 
SAMPLE    POINT: 


STATION   TYPE:    RIVER 


BIGHEAO    RIVER 

AT    CONCESSION    ROAD   B    AND   9    SOUTH   OF    OXMEAO 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
BIGHEAO    RIVER 


STATION     10:       03-0030-002-02 


5T0RET    CODE: 


02 
002 

2190 


U    T    M;     17    0527900.0    4935650.0    4 


7.90 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


17  01  78  1250 

04  04  78  1430 

05  05  78  1535 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


934 

Sample 
no 


40407 
40447 
40471 


901 
SCD 


80 
TOTAL 
COLIFORM 


Bl 
FECAL 
CO  LI  FORM 


84 
M.F. 
ENTER. 


BB 
PSEUD. 
MPA 


MF/IOOML   MF/IOOMI.   MF/100ML   MF/10UML 


76. 
250. 
400. 


IE. 
40. 


60. 
124. 

132. 


805 

WATER 

TEMP. 


DISS. 

02 

MG/L 

13.2 

14.2 
9.8 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

1.5 

0.3 


33 
TOTIIL 
P 
MG.'L 

0.011) 
0.04!) 
0.021! 


1»  06 

7B 

1534 

.3 

40495 

8 

1  500  . 

532. 

270. 

4.       L 

21  .B 

8.9 

1.1 

0.030 

24   07 

7B 

1450 

.3 

40518 

6 

400 . 

30. 

10. 

4.       L 

23.4 

9.4 

0.8 

0.062 

21    08 

78 

1445 

.3 

40541 

E 

4300. 

20. 

12. 

4.       L 

21  .8 

9.9 

0.6 

0.011 

11    09 

7r 

1650 

.3 

40564 

8 

1400. 

52. 

36. 

4.       L 

21  .0 

11.2 

0.5 

0.01E 

10    10 

78 

1450 

.3 

405B4 

e 

12.5 

12.0 

0.9 

0  .  0 1 1. 

30    10 

1415 

.3 

40604 

6 

200. 

44. 

28. 

4.       1 

8.0 

11  .7 

0.8 

0.009 

04    12 

71 

144S 

.3 

40624 

E 

4200. 

72. 

592. 

4. 

o.o 

14.4 

1.S 

0.07II 

MAXIMUM 

4300. 

532. 

592. 

4. 

23.4 

14.4 

1  .5 

0  .  079 

AVO 

OR    GEOM 

65B.  ■ 

45.' 

64.  • 

4.  •     D 

12.2 

11  .5 

0.9 

0.031 

MINIMUM 

76. 

16. 

10. 

4. 

0.0 

3.9 

D.3 

0.009 

NO 

DF    SAMPLES 

9 

9 

9 

9 

10 

10 

10 

10 

34 

ID 

20 

21 

22 

17 

is 

23 

5 

6 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INfiGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

5USI>. 

OY   MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02  -  N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

50  LI  OS 

FEET 

MTRS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

17    D1 

78 

1250 

.3 

0.005 

0 

035 

0.240 

0 .  003 

1.  170 

1.198 

0.215 

1  .413 

274.0 

0.5 

04    D4 

7  0 

1430 

.3 

0.011 

0 

055 

0.395 

o ,  ooa 

1  .  120 

1  .  163 

0.340 

1  .523 

252.0 

24.5 

09   05 

78 

1535 

.3 

0.002 

0 

025 

0.450 

0,007 

0.650 

0.BII2 

0.425 

1.307 

262.0 

7.!) 

19   06 

78 

1534 

.3 

0.005 

0 

130 

0    645 

0.015 

0.470 

0.6IS 

0.515 

T  .  1  30 

342.0 

26.0 

24  07 

78 

1450 

.3 

0.040 

0 

005 

0.485 

0.  DO'6 

0.330 

0,341 

0.4BO 

0,621 

262.0 

12.0 

31    08 

78 

1445 

.3 

0.003 

0 

010 

0.355 

0.004 

0.330 

0.344 

0.355 

0.699 

226.0 

8.5 

11    09 

78 

1650 

.3 

0.005 

0 

025 

0.410 

0.005 

0.390 

0.420 

0 .  385 

0.B05 

246.0 

6.S 

10    10 

78 

1450 

.3 

0.005 

0 

015 

0.3S5 

0.U07 

0.  250 

0.272 

0.350 

0.622 

338.0 

5.0 

30    10 

79 

1415 

.3 

0.003 

0 

015 

0.305 

0.005 

0.  340 

0 .  360 

0.290 

0.650 

344.0 

2.5 

04    13 

71 

I44S 

.3 

0.009 

0 

075 

0.590 

0.007 

0.930 

1  .012 

0.515 

1.527 

2  74.0 

37.0 

MAXIMUM 

0.040 

0 

130 

0.645 

0.015 

1  .  170 

1  .  1  SB 

0.515 

1.527 

344.0 

37.0 

AVO 

OR    GEOM   MN     ( ' 

0.009 

0 

038 

0.425 

0.007 

0.618 

0.663 

0.387 

1  .050 

292.  0 

13.0 

MINIMUM 

0.002 

0 

005 

0.240 

0.003 

0.250 

0.272 

0.215 

0.622 

226.0 

0.5 

NO 

or    SAMPLES 

10 

10 

10 

10 

to 

10 

to 

10 

10 

10 

7 

14 

IE 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

208 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

DISS. 

;ond. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

OY    MO 

y?. 

LMT 

OtST 

BRG    DEPTH 

SOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

PH   8.3 

AT     LAB 

AT    LAS 

IRON 

FEIT 

MTRS 

MG/L 

JMHOS 

UNITS 

MG/L 

51    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

17  01 

78 

1250 

.3 

374 

505 

1  .70 

4.0 

12.0 

2.  10 

6.0 

261 

B.06 

0.140 

04    04 

713 

1430 

.3 

22S 

476 

11  .00 

5.0 

10.5 

1  ,90 

1  .0 

214 

B.19 

0.710 

09   05 

78 

1535 

.3 

255 

439 

4.00 

4.5 

13.0 

1.10 

3.0 

288 

B.29 

0.360 

19  06 

76 

1534 

.3 

316 

442 

7,50 

3.5 

10.0 

2.65 

6.0 

229 

8.29 

0.330 

24   07 

78 

1450 

.3 

250 

■'•  3  3 

5.60 

3.5 

13.0 

2.45 

0.0 

220 

B.36 

0.2EO 

21    08 

7!) 

1445 

.3 

218 

431 

2.40 

3.5 

13.0 

2.35 

14.4 

222 

B.28 

0.230 

11    09 

73 

1650 

.3 

239 

429 

3.70 

4.S 

13.0 

1  .95 

0.0 

221 

B.37 

0.220 

10    10 

71 

1450 

.3 

333 

476 

1  .00 

5.5 

17.0 

3,00 

0.0 

242 

6.33 

0 .  1  60 

30    10 

73 

1415 

.3 

341 

484 

1  .80 

5.5 

17.0 

2.20 

4.0 

252 

8.25 

0.120 

04    12 

73 

1445 

.3 

237 

430 

5.30 

5.5 

16.5 

2.20 

10.0 

212 

B.04 

1.100 

MAXIMUM 

M1 

505 

1  1  .00 

S.5 

17.0 

2.65 

14.4 

288 

8.37 

1  .100 

AVO 

OR    GEOM    MN    ( ■ ) 

269 

454 

4.40 

4.5 

13.5 

2.09 

4.4 

236 

8.25 

0.354 

MINIMUM 

218 

4  3  6 

1  .00 

3.5 

10,0 

1  .10 

0.0 

212 

8.04 

o .  i  ;:0 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITS 
SAMPLE  POINT 
STATION1  TYPE 


BIGHEAD  RIVER 

AT  CONCESSION  ROAD  6  AND  9  SOUTH  OF  OXMEAD 


SAMP  OTJ  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 

DY  MO  Y«  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17   01 

70 

1250 

; 

04   04 

78 

1430 

.3 

09   05 

7S 

1535 

.3 

19   06 

7B 

1534 

.3 

24    07 

78 

1450 

a 

21    OS 

7a 

144S 

.3 

11    09 

78 

1650 

.3 

10    10 

78 

1450 

.3 

ao  10 

78 

1415 

.3 

04    13 

76 

1445 

.3 

MAXIMUM 

AVG   on   t 

MINIMUM 

35.        76 
ENOIS     CALCUL 
HARDNESS 
UG/L       MG/L 


1  .OL 

1  .0 
1  .OL 

1  .OL 
1  .OL 
1.0L 
1  .OL 

1  .OL 

1  .0 
l  .OD 


282. 

236. 

248 

241  . 

234, 

233. 

235.0 

359,0 

270.0 

227.0 

262.0 
246.7 
227.0 


MAJOR  6ASIN 
MlhOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
BIGHEAD  RIVER 


DATE  Of  REPORT   25  OCT  79   PAGE     5 

STATION  IB:   O3-003O-O02-02 

STORET  COOE;  02 
002 
2190 


U  T  M:  17  0527900. 0  4935650. 0  4 


72  74 

TOTAL  TOT.  MAG 

CALCIUM  NESIUM 

MG/L  MG/L 


73.50 
59.00 
60.50 
60-00 
'52  50 
53.50 
52.50 
63  50 
67.00 
59  50 

73.50 
60.  IS 
52  50 


23.00 
I  9 .  80 
23.60 
22.00 
25.00 
24.20 
25.20 
24.40 
24.  HO 
19.00 

25.20 
23.  10 
19.00 


66 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

5 
10 
20 
30 
15 
28 
20 
22 
28 
27 

30 
21 


67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 

1  10 
1  .40 
1  .40 

i  .no 
1  20 
1  .  15 
1.35 
1  .60 
1  .75 
2,35 

2.35 

1  .46 
1  .  10 


66 
SODIUM 


MG/L 

1  .BO 
2.30 
2,00 
2,00 

1  .80 
2,  SO 
2-20 
3.00 
2.40 

2  20 

3.00 
2.22 
1  .80 


41 
COD 


14 

12 
13 
9 

15 
14 
17 
23 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.K./  SITE 
SAMPLE  P0IN1 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


17 

01 

78 

1200 

IS 

02 

78 

1050 

06 

03 

7B 

1410 

04 

04 

T8 

1340 

09 

09 

78 

1450 

18 

OS 

78 

1448 

?'. 

07 

78 

1405 

21 

08 

78 

1350 

11 

09 

78 

1535 

10 

10 

78 

1410 

20 

10 

78 

1345 

04 

12 

7e 

1410 

BEAVER  RIVER 

AT  RAILROAD  BRIDGE  THORNBURY 

RIVER 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


STATION    ID:       03-0036-002-02 


934 

901 

SO 

81 

Sample 

SCO 

TOTAL 

FECAL 

no 

Col i form 

CO  LI  FORM 

MF/IOOML 

MF/10UML 

40405 

6 

116. 

4. 

40418 

E 

52. 

4. 

40432 

6 

10S. 

4.        L 

40445 

8 

108. 

B. 

40469 

3 

660. 

52. 

40493 

6 

1600. 

216. 

405  1 6 

6 

300. 

10. 

40539 

5 

3600. 

24. 

40S62 

5 

2700. 

24. 

40583 

G 

40603 

6 

380. 

40. 

40623 

6 

11100. 

136. 

MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM;     BEAVER    RIVER 

U    T    M:     17    0543590.0    4934300.0    4 


B4 

M.  F. 

ENTER. 

MF/IOOML 


16. 
24. 
64. 
184. 
40. 
12. 
20. 


16. 
600, 


STORET 

COOE: 

02 

002 

2250 

REGION:     01 

MILEAGE: 

0    20 

B8 

B05 

3 

1 

33 

EUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

MPA 

TEMP. 

02 

800 

P 

QOML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

L 

0.0 

14.6 

1.4 

0.01B 

L 

1  .0 

14.5 

0.4 

0.013 

L 

0.3 

15.2 

O.S 

0.016 

L 

1  .4 

15.6 

0.2 

0.025 

L 

12.4 

9.9 

1.1 

0.024 

L 

20.6 

s. a 

0-9 

0.040 

L 

22.0 

S.4 

0.9 

0.039 

L 

19. B 

3.  9 

0.8 

0.030 

L 

19.5 

10.0 

0.3 

0.025 

11,7 

10,9 

0.6 

0.015 

L 

B.2 

11.2 

l  .  1 

0.017 

0.2 

14.6 

3.2 

0.260 

MAXIMUM 

1  1  1 00  . 

216. 

600. 

44. 

22.0 

15.6 

3.3 

0.260 

AVG 

OR    GEOM 

529  .  • 

20.-    D 

29.  •    U 

5-     D 

9.8 

11  .9 

1.0 

0.044 

MINIMUM 

52. 

4. 

4, 

4. 

0.0 

8.4 

0.2 

0.013 

NO 

3F    SAMPLES 

11 

1  1 

11 

11 

12 

12 

12 

13 

34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FI LTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOIAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DY    MO 

Y9 

LMT 

OIST 

BRG    DEPTH 

REACTIVE 

AMMON I A 

KdELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

17    01 

78 

1200 

.3 

0.004 

0.025 

0.290 

0.004 

0.850 

0    879 

0.265 

1     144 

2  72.0 

6.0 

13    02 

78 

1050 

.3 

0.0O3 

0.020 

0.235 

0,006 

0.920 

0    946 

0.215 

1.  161 

2  70.0 

7.0 

06    03 

78 

1410 

.3 

0.005 

0.010 

0.240 

0.007 

I  .  060 

1  .097 

0.230 

1  .327 

248.0 

4.0 

04   04 

78 

1340 

.3 

0  ,  005 

0.025 

0.295 

0.007 

0.930 

0,962 

0.270 

1  .232 

166.0 

10.5 

09  05 

76 

1450 

.3 

0.002 

0.010 

0.345 

0.005 

0.5SQ 

0.5H5 

0.335 

0,930 

238. 0 

13.0 

10   06 

76 

1448 

.3 

0.007 

0.050 

0.  440 

0.009 

0.3A0 

0    399 

0.390 

0    789 

306  .  0 

30.5 

34    07 

79 

1405 

.3 

0.013 

0.030 

0.545 

0.016 

0.340 

0    386 

0.515 

0,901 

262.0 

14  .0 

21  oa 

76 

1350 

.3 

0.004 

O.OlO 

0.450 

0.003 

0.110 

0.  123 

0,440 

0.563 

218.0 

12.0 

11    09 

76 

153S 

.3 

0    003 

0.025 

0  .  360 

0.00'. 

0.190 

0.220 

0.335 

0.555 

226.0 

10.5 

10    10 

78 

14  10 

.3 

0.004 

0.005 

0-34S 

0.003 

0.110 

0.116 

0.340 

0.456 

302.0 

4.0 

30    10 

78 

I34B 

.3 

0.003 

0.005 

0,375 

0.003 

0.200 

0.208 

0.370 

0.578 

292.0 

3.0 

D4    12 

71 

1410 

.3 

0.020 

O.OlO 

0,625 

0.011 

1  .070 

1  .091 

0.615 

1  .706 

418.0 

200.0 

MAXIMUM 

0.020 

0.050 

0.625 

0.016 

1  .060 

1  .097 

0.615 

1  .706 

418.0 

300.0 

Avn 

OR    GEO*  MN    ( • J 

0.006 

0.019 

0,379 

0.007 

0.560 

0.565 

0.360 

0.945 

270.0 

26.2 

MINIMUM 

0.002 

0.D05 

0.235 

0.003 

0.  1  10 

0.  1  18 

0.215 

0.45B 

196.0 

3.0 

NO 

DF    SAMPLES 

12 

7 

12 
107 

12 

14 

12 
16 

12 
56 

12 
55 

12 

12 

12 

12 

SAMP   OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

DISS. 

CALCUL 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

PM 

DV  MO 

YB 

LMT 

DIST 
FECT 

BRG    DEPTH 
MTRS 

SOLIDS 
MG/L 

D-SOLIDS 
MO/L 

25C 
UMHOS 

FORMALIN 
UNltS 

MG/L 

AT     LAB 

17   01 

78 

1200 

.3 

266 

485 

3.30 

5    0 

B.  13 

13   02 

78 

1050 

.3 

263 

500 

3    80 

5.5 

B.00 

06   03 

78 

1410 

.3 

244 

S40 

3- 70 

5.5 

8.00 

04    04 

78 

1340 

•  3 

178 

447 

1  1  .00 

6.5 

a   20 

09  05 

78 

1450 

J 

259 

399 

6.70 

4.0 

8.54 

18  06 

7e 

1449 

.3 

276 

402 

13,00 

4.5 

B.36 

34   07 

76 

1405 

.3 

248 

402 

12.00 

5.5 

B.  35 

31    08 

78 

1350 

.3 

246 

376 

7  ,  40 

4.5 

6.28 

11    09 

7« 

1535 

3 

215 

401 

5,40 

5.5 

fl.35 

10   10 

78 

t410 

3 

296 

433 

2.30 

5.5 

8.33 

30    10 

7a 

1345 

.3 

289 

441 

3.60 

6.0 

8.27 

04    13 

7» 

1410 

.3 

MAXIMUM 

298 

334 
259 

360 
540 

130.00 
1 30 . 00 

s.s 

6.5 

8.04 
8    54 

AVO    01 

253 

248 

432 

18.77 

5.3 

8.24 

MINIMUM 

178 

234 

380 

3.30 

4.0 

6.00 

NO    OF    SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   35  OCT  79   PAGE 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


BEAVER  RIVER 

AT  NORTH  CHANNEL  NEAR  KIMBERLY 

RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
BEAVER    RIVER 


STATION    ID:       03-0036-003-02 

5T0RET    CODE:    OS 
002 
22  BO 


U   T   M:     17    0536750.0   4915500.0    4 


SAMP    DTE    HOUR      STN      STN    SAMP      PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


IT   01    78  1100 

13   02    7B  1005 

06   03   7B  1315 

04   04   7B  1300 

09   OS    7B  1405 

19   06    78  1416 

24   07    78  1335 

21    08   ?B  1130 

11    09    7B  1455 


.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN    < • 1 

MINIMUM 


934 
SAMPLE 


40403 
40417 
40430 
40443 
40467 
40492 
40515 
40538 
40561 


901 
SCD 


TOTAL 
COLIFORM 
1F/100ML 


52 

130 

120 

84 

41  0 

2800' 

1  700 

3300 

4300 

4300 

498 

52 


FECAL 
COL  I  FORM 
MF/100WL 


84  B3 

M.F.  PSEUD. 

ENTER.  MPA 

MF/IOOML  MF/100ML 


bb 

450 

44 
196 

450 
21 


4. 

4.        L 

4. 

28. 

32. 

56. 

400. 

24. 

212. 

400. 
27.-    0 

4. 


805 
WATER 
TEMP. 
DEO    C 

0.0 

1  .0 

1.0 

3.5 
10. B 
19.6 
19. B 
19.8 
18.5 

19.  B 

10.4 

o.o 


3 
DISS. 


15.4 
15.4 
15.5 
14.0 
10.2 
S.6 
10.4 
10.0 
10.0 

15.5 
12.3 
9.6 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

0.6 

0.3 
1.2 
O.E 
1  .2 

O.B 
0.7 
1  .0 
0.9 

1  .2 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

D .  03(1 
O.QOfl 
0.020 
0  .  0 1 II 
0.033 
0.021 
0.071 
0 .  02  I 
0.05!» 


0.071 
0.031 
0.003 


WO    OF    SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
it   MO  YR  LMT   DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01  78  1100 
13  02  78  1005 
OS  03  78  1315 
04  04  78  1300 
09  05  78  1405 
19  06  78  1416 
24  0?  78  1335 
21  08  78  1 130 
II  09  78  145S 


.3 

.3 
.3 
.3 

.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( -  I 

MINIMUM 


34 
FILTEREO 
REACTIVE 
P  MG/L 


003 

005 
006 
003 
003 
001 
007 
005 
003 


0.007 
0.004 
0.001 


FILTERED 

AMMON I A 

MO/L 


20 

TOTAL 

KdELOAHL 

MG/L 


030 

025 

005 

035 

015 

020 

005  L 

005 

005 


0.035 

0.0160 

0.005 


0.300 
0.250 
0.280 
0.265 
0.360 
0.430 
0.540 
0.380 
0.535 

0.540 
0.371 
0.250 


9 

21 

FI LTERED 

N02-N 

MG/L 

0.004 
0.009 
0.009 
0.007 
0.005 
0.005 
0.004 
0  .003 
0.003 

0.009 
0.005 
0.003 


22 

FILTERED 
N03-N 

MG/L 


080 

too 

260 
830 
720 
320 
470 
190 
290 


1  .260 
0.696 
0.  190 


17 
INRGNC 
N 
MG/L 

1.114 
1  .134 
1  .274 
0.872 
0.740 
0.345 
0.479 

0  .  1  '!8 
0.2U8 

1  .274 
0.717 
0.  198 


18 
TOTAL 
ORGNC   N 
MG/L 

0.270 
0.225 
0.275 
0.230 
0.345 
0.410 
0.535 
0.375 
0.530 

0.535 
0.355 
0.225 


23 

TOTAL  N 

MG/L 

1.384 
1-359 
1  .549 
1  .102 
1-085 
0.755 
1  .014 
0-573 
0.828 

1  .  549 
1  .072 
0.573 


s 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

246.0 
252.0 
246.0 
252.0 
252.0 
2  76.0 
366.0 
186.0 
258.0 

366.0 
259.3 
186.0 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

.0 
,0 
.0 
.5 

.8 
.0 
.0 
.0 
29.5 


10. 


18. 
70. 


70.0 

18.8 

1  .0 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY  MO   YR    LMT        DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


17  01  78  1100 
13  02  78  1005 
06  03  78  1315 
04  04  78  1300 
08  05  7B  1405 
19   06   7B    1416 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

245 
243 
235 
248 
234 
2S8 


9 

107 
CALCUL 
D-SOLIDS 
MG/L 


14  IS 

CCND.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


474 
490 
471 
510 
402 
401 


1  .60 


4.60 
4.90 
3.70 


56 
CHLORIOE 
MG/L 


MG/L 


12-5 
9.5 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

2.00 
2.30 
2.10 
2.50 
1  .00 
1  .35 


95  52 

ACIDITY  TOT  ALK 

PH  8.3  AT  LA8 

MG/L  MG/L 


244 
240 
247 
231 

301 

20  5 


55 
PH 
AT  LAB 


8.27 
B.II6 
8.34 
8.29 
B..I2 
B.!>1 


24   07 

70 

1335 

.3 

198 

446 

25.00 

7.0 

13.5 

2.BS 

0.0 

231 

8 

48 

21    08 

70 

1130 

.3 

242 

372 

2.00 

5.5 

10.0 

1  .85 

12.8 

18S 

8 

20 

11    09 

7  0 

1455 

.3 

251 

386 

5.10 

6.0 

11  .0 

2.50 

0.0 

179 

S 

38 

MAXIMUM 

296 

251 

510 

25.00 

7.0 

13.5 

2.85 

12.8 

247 

8 

El 

AVG 

OR    GEOM   MN    (•) 

251 

246 

439 

5.83 

S.4 

11  .5 

2.05 

1.9 

218 

8 

36 

MINIMUM 

234 

242 

372 

1  .40 

4.0 

9.5 

1  .00 

0.0 

179 

8 

20 

NO    OF    SAMPLES 

7 

2 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

208 

25 

76 

73 

74 

68 

67 

66 

41 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN       STN    SAMP       PJ 

TOTAL 

PHENOLS 

CALCUL 

TOTAL 

TOT .     MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

COO 

DY   MO 

YB 

LMT 

DIST    BRG   DEPTH 

IRON 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

FEET                  MTRS 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

17    01 

78 

1100 

.3 

0.  100 

272.0 

66.00 

23-00 

5 

1  .10 

2.30 

B 

13   02 

7  0 

1005 

.3 

0.  130 

1  .OL 

272.0 

62.50 

25.80 

10 

1.10 

3.10 

10 

06   03 

7B 

1315 

.3 

0.2S0 

1  .OL 

270.0 

62.50 

24.20 

10 

1  .  10 

2.50 

e 

04    04 

78 

1300 

.3 

0.300 

1  .OL 

252.0 

60.00 

23.60 

10 

1  .30 

3.  10 

e 

09    05 

7S 

1405 

.3 

0.460 

1  .OL 

215.0 

52.50 

20.40 

20 

1  .10 

2.20 

14 

19    06 

78 

1416 

.3 

0.300 

1  .OL 

217.0 

52.00 

21  .00 

20 

1  .05 

2.70 

13 

24   07 

7S 

1335 

.3 

1  .260 

1  .OL 

238.0 

53.50 

25.40 

10 

1  .20 

4.30 

13 

21    OS 

78 

1  130 

.3 

0.170 

l.OL 

191  .0 

38.50 

23.00 

IT 

0.95 

3.10 

13 

11    09 

ft 

1455 

.3 

0.720 

1.0L 

208.0 

44  .  00 

23.80 

19 

1  .  15 

3.00 

22 

MAXIMUM 

1  .260 

1  .0 

272.0 

66 .  00 

25.80 

20 

1  .30 

4.30 

22 

AVG 

OR    GEOM    MN     1  •  I 

0.41 1 

1  .00 

237.2 

54.61 

23.36 

13 

1  .12 

2.92 

12 

MINIMUM 

0.100 

1.0 

191  .0 

38 .  50 

20.40 

S 

0.95 

2.20 

8 

NO  OF  SAMPLES 


8. O.K./ 

SITE: 

BEAVER 

RIVER 

STATION 

ID:       03-0036- 

004-02 

SAMPLE    POINT: 

AT     SOUTH    CHANNEL 

NEAR    KIMSERLY 

STATION 

TYPE: 

RIVER 

MAJOR    BASIN:     GREAT 

LAKES 

stori: 

CODE: 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE 

HURON 

002 

TERM    STREAM:     BEAVER    RIVER 

2350 

SYN   NO: 

4 

LAT: 

LONG: 

U    T    M: 

17    0536800 

.0   491530C 

-0   4 

REGION:    D1 

MILEAGE: 

19.50 

934 

901 

80 

81 

84 

88 

805 

3 

1 

33 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN       STN    SAMP      PJ 

SAMPLE 

SCD 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

DV    MO 

YR 

LMT 

DIST    BRG   DfPTH 

NO 

COL  I  FORM 

COLIFOHM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

OEG    C 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

17   01 

78 

1110 

.3 

40404 

B 

83. 

4. 

4,        L 

A, 

L 

0.0 

15.6 

0.7 

0.013 

13   02 

78 

1005 

.3 

40416 

8 

'   48. 

4.      L 

4. 

4. 

L 

0.8 

14.7 

0.5 

0.012 

D8   03 

73 

1330 

.3 

40431 

8 

44. 

4.       L 

4.        L 

4. 

L 

0.5 

16.2 

0.7 

0.007 

04   04 

78 

1310 

.3 

40444 

8 

56. 

4.        L 

16. 

4. 

L 

3.8 

14.1 

0.4 

0.013 

09   05 

7  8 

1416 

.3 

40468 

3 

1700. 

20. 

56. 

4. 

L 

10-0 

10.0 

0.7 

0.024 

11)   08 

78 

1404 

.3 

40491 

B 

3500. 

252. 

360. 

4. 

L 

18.1 

9.1 

0.9 

0.081 

24    07 

78 

1322 

.3 

40514 

S 

1400. 

370. 

210. 

4. 

L 

19.2 

9.6 

0.5 

0.C129 

21    08 

?B 

1148 

.3 

40537 

8 

3500. 

104. 

72. 

4. 

L 

17.8 

9.6 

0.6 

0.017 

11    0» 

7B 

144S 

.3 

40560 

8 

15200.       G 

600.       G 

800.      6 

4. 

I 

18.0 

10.2 

0.9 

0  -  O40 

MAXIMUM 

1S200. 

800. 

600. 

4. 

19.2 

16.2 

0.9 

0.061 

AVO 

OR    GEOM  M 

550.*    U 

30.*    E 

37.*    E 

4.* 

D 

9.B 

12.1 

0.7 

0.024 

MINIMUM 

44. 

4. 

4. 

4. 

0.0 

9.1 

0.4 

0.007 

HO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  B  > 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


8. O.K./  SITE:  BEAVER  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  SOUTH  CHANNEL  NEAR  KIM8ERLY 

STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  BTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  M   YR  LMT   BIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


1?  01  JS  1110 

13  02  7B  1005 

06  03  7B  1330 

04  04  78  1310 

09  OS  78  "115 

19  06  78  1404 

24  07  78  1332 

11  08  78  1146 

11  OS  7S  144S 


17  01 

71 

1110 

.3 

13  02 

ft 

1005 

.3 

06  03 

n 

1330 

.3 

04  04 

7B 

1310 

i 

OS  OS 

78 

1416 

.3 

19  06 

?!< 

1404 

.  1 

34  07 

78 

1322 

.3 

31  08 

7  3 

1146 

,3 

11  09 

7B 

1445 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (*l 
MINIMUM 

17  01  78  11  10 
13  02  7B  1005 
06  03  78  1330 
04  04  7B  1310 
0»  05  76  1416 
19  06  7i  1404 


LONG: 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/l 


.3 

.3 

i 

.3 

> 

.3 

3 

I 

! 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (») 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 

OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


NO    OF   SAMPLES 


SAMP    DTI   HOUR       STN      STN    SAMP      PJ 
BY    MO   YR    LMT         DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


002 
007 
003 
006 
006 
01  I 
015 
003 
003 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM   STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
BEAVER    RIVER 


DATE   OF   REPORT      25  OCT   79      PAGE  5 

STATION    ID:      03-0036-004-02 

STORET    CODE:    02 
002 
2250 


U    T    M:     17    0536300.0   4915300.0    4 


19  20  21  22 

FILTERED  TOTAL  FILTERED  FILTERED 

AMMONIA  KjELDAHL  N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L  MG/L  MG/L 


0.015 
0 .  006 
0.002 


DISS. 

SOLIDS 

MG/L 

251 
255 
225 

24! 


1  '15 
248 

265 

J  |  " 
325 


208 
TOTAL 

IRON 
MG/L 

0.200 
0.  130 
O,  140 
0.220 
0.4S0 
1.720 


O.OlO 

0.015 

0.010 

0.015 

0.015 

0.035 

0. 005 L 

0.005 

0.005 

0.025 

0.0I2D 

0.005 


107 
CALCUL 
D-50LIDS 
MG/L 


243 
24B 


2S4 
243 


0.270 
0.240 
0.240 
0.250 
0.300 
0  .  640 
0.530 
0.400 
0.440 

0.640 
0.368 
0.240 


25 

PHENOLS 


1.01 
1.0L 
1  .OL 
1  .OL 

1.0 


003 
003 
007 
005 
005 
007 
004 
003 
003 


0.007 
0.004 
0.002 


0.530 
0.590 
1  .  120 
0.440 
0.220 
0.060 

o.oeo 

0.  1  10 
0.430 

1  .120 

0.398 
0.060 


14  16                    56 

COND.  TURB  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN                  MG/L 

UMHOS  UNITS 


454 
470 
474 
425 
374 
382 
416 
391 
423 

474 

423 
374 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

256.0 
264.0 
270.0 
242.0 
195.0 
216.0 


3.00 
1  .90 
2.00 
4.00 
7.30 
27.00 

n  .oo 

4.30 
4.70 

27.00 
7.24 
1  .90 


72 

TOTAL 

CALCIUM 

MG/L 

65.50 
61  .00 
63.50 
56.00 
46.50 
55.00 


REGION:  01 

18 
TOTAL 
N  '  ORGNC   N 
MG/L       MG/L 


17 
1NRGNC 


542 
608 
137 
460 
240 
092 
089 


1  .137 
0.414 
0.009 


59 

SULPHATE 


7.5 
3.9 
1.5 


74 
TOT .  MAG 
NES1UM 
MG/L 

22.00 
24.00 
25.00 
21  .40 
18.00 
19.00 


12 


0.260 
0.22= 
0.230 
0.235 
0.285 
0.615 
0.525 
0.395 
0.435 

0.615 
0.356 
0.225 

9 


280 
REACTIVE 
SILICATE 
MG/L    SI  MG/L 


15-5 
11  .B 


9 

68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

10 
10 
10 
15 
30 
70 


3.80 
2.39 
0.70 


PTSSIUM 

K 

MG/L 

1  .00 
0.90 

1.10 
1  .00 

i  oo 

1  .25 


TOTAL  N 

MG/L 

O.B02 
0.833 
1  .367 
0.695 
0.525 
0  707 

0  614 
0.513 
0.873 

1  .367 
0.770 
0.513 

9 

95 
ACIDITY 
PH  8.3 
MG/L 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 


66 
SODIUM 
NA 
MG/L 

1  .60 
2.00 
2.40 
2.30 
4.00 
1.10 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


252.0 
260.0 
228.0 
242.  0 
242.0 
308.0 
282.  0 
2  I  6.0 
274.0 


308.0 
256.0 
216.0 


52 

TOT   ALX 

AT    LAB 

MG/L 

239 

236 
2S0 
221 
185 
208 
22  7 
200 
214 


250 

220 

IBS 


12 

10 

6 

18 

20 
36 


19.50 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


17. 
10. 
26. 


55 

PH 
AT  LAB 


8.37 
8.40 
9.32 
B.35 
B.41 
8.49 
8.54 
8.34 
B.3S 

B.S4 
B.40 
B.32 


24  07  78  1322 
21  OS  78  1146 
11  09  71  I44S 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  i - ) 

MINIMUM 

-NO  OF  SAMPLES 


0.590 
0.320 
0.700 

1  .720 
0.497 

0.  130 


1.0L  238.0 

1.0L  209.0 

1.0L  227.0 

1.0  270.0 

1.00  235.2 

1.0  1 95 . 0 


58.00 
47.50 
49.50 

65.60 
56.28 

47.50 


22.60 

21  .30 
25.00 

25.00 

22  .  09 
18.00 


60 
33 
21 

70 
29 
10 


1  .00 
1  .20 


1  .25 
1  .07 


1  .00 
1  .90 


.00 
.33 

.00 


22 
20 


SAMPLf/pOlNT;    FIRST    BRIDGE    DOWNSTREAM    FROM   HIGHWAY    10    FLESHERTON 
STATION   TYPE:    RIVER  "*j«»    BASIN 

TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
BEAVER  RIVER 


STN  NO: 


LAT: 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01  7B 

1030 

3 

13  02  78 

0910 

a 

06  03  78 

1245 

.3 

04  04  76 

1230 

.3 

09  05  7B 

1345 

.3 

19  06  7B 

11  SO 

.3 

34  07  78 

1130 

.3 

21  08  78 

1210 

-3 

11  09  71 

1200 

3 

10  10  7i 

1145 

.3 

30  10  78 

1100 

.3 

04  12  78 

1t45 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (*) 
MINIMUM 

LONG: 

934 

SAMPLE 
NO 


40402 
40415 
40429 
40442 
40466 
40487 
405 1 . 0 
40533 
40556 
40578 
40598 
40618 


901 

sco 


6  8 
6 

3 


V    T  M:  17  0536250.0  4902850.0  4 


30         81 
TOTAL      FECAL 

COL  I  FORM  COL  I  FORM 

MF/100ML  MF/100ML 


1000. 
92. 

310. 

710. 
1  120. 
1900. 
1000. 
1200. 

810. 

160. 

230. 
1500. 


603. 
92. 


12. 
8. 

■:.<-. 

64. 

76. 
260. 
100. 

33. 

'3. 
4. 

16. 
100. 

260. 
33.' 

4. 


94 

M.F. 

ENTER. 

MF/100ML 

44. 
4. 
212. 
328. 
176. 
240. 

70. 

28. 

6B. 
4.   L 

16. 
600.   G 

600. 
61.*  E 

4. 


STATION  ID:   03-0036-005-02 

STORET  CODE:  02 
002 
22S0 


88 

PSEUD. 

MPA 

MF/1C0ML 

4. 
4. 


REGION:  01 

305 

WATER 
TEMP. 
DEC-  C 


18.2 
17.1 


18.2 
8.5 
0.0 


3 

DISS. 

02 

MG/L 

14.2 
14.4 
15,3 
14.2 

9.7 

8.5 

9.7 
10.  i 
10.8 
11.2 
11  .2 
14.4 

15.3 
12.0 
8.5 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


0.5 
1.0 
0.9 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.014 
0.014 
0.007 
0.021 
0.023 
0.029 
0.020 
0.008 
0.015 
0.008 
0.010 
0.033 


0.033 
0.017 
0.007 


NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMM4ST  REPORT  ■  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


SIMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
BY  MO  VR  LMT    DIST  RRG  DEPTH 
FEET      MTR5 


IT  01  78 
1*  02  76 
66  03  76 
64  04  76 
09  OS  76 
19  06  76 
24  07  76 
21  68  76 
11  09  76 
16  10  76 
90  10  76 
64  12  76 


1030 
0910 
I24S 
1230 
I34S 
11  SO 
1130 
1210 
1200 
1145 
1100 
114S 


MIX  I  MUM 

»VG  OR  GEOM  MM  CI 

MINIMUM 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0.004 
0.003 
0.004 
0.005 
0.002 
0.007 
0.003 
0.004 
0.011 
0.007 
0.004 
0.005 


0.011 

o.oos 

0.003 


<9 

FILTERED 

AMMON I A 

MC/L 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


21 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 


050 
035 
006 
065 
DlO 
015 

.005 
005  L 
005 
015 

.005 
025 


0.065 

Q.020D 

0.005 


.360 

.280 

220 

.365 

.330 

.420 

265 

0.260 

0.265 

0.245 

0.235 

0.335 

0-420 
0.298 
0.220 


005 
007 
005 
Oil 
004 

oo? 

004 
0D2 
003 
003 
003 
003 


0  011 
0.005 
0.002 


22 
FILTERED 
N03N 
MG/L 


17 
INRGNC 


0.640 

0.720 

.B40 

.580 

.370 

.300 

480 

.490 

0.450 

0-37O 

0.460 

0.550 

0  6,10 
0.521 
0.300 


WG/L 

605 
762 
860 
t.56 
384 
332 
489 
4117 

nag 

4*8 
576 


18 

TOTAL 

ORCNC      N 

MG/L 


0.850 
0.546 
0.322 


0.310 
0.245 
0.215 
0.300 
0.320 
0.405 
0.260 
0.255 
0.260 
0.230 
0.230 
0.310 

0.405 
0.278 

0.215 


23 

TOT  41.    N 

MG/L 

1.005 

1,007 
1  ,065 
0  856 
0  704 
0  727 
749 
752 
7IB 
618 
.698 


1  065 
0.624 
0  616 


5 
TOTAL 
SOLI DS 
MG/L 

262.0 
276.0 
268.0 
248.0 
258.  0 

284.0 
266.0 
266.0 
332. 0 
298.  0 
280.0 

332.0 
276.4 
246.0 


6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

3  5 

1  .5 
1  0 
3.5 
6 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  VR  IMT    DIST  6RQ  DEPTH 
FEET       MTRS 


IT  01 

76 

1030 

.3 

13  02 

76 

0910 

.3 

06  03 

76 

124S 

.3 

04  04 

78 

1230 

.3 

09  05 

76 

1345 

.3 

16  06 

76 

1150 

.3 

24  07 

78 

1130 

.3 

21  06 

76 

1210 

.3 

11  09 

76 

1200 

,3 

10  10 

76 

1145 

.3 

30  10 

76 

1100 

.3 

04  12 

76 

1145 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MM  (-) 
MINIMUM 

12 

7 
DISS. 

SOI  185 
MG/L 

259 
275 
267 
245 
248 

280 
265 
259 
331 
298 
271 

331 
272 
245 


12 

14 
COND. 
2SC 
U«HOS 

492 
5t0 
545 
615 
432 
431 
500 
492 
476 
476 
473 
510 

545 
488 
431 


12 

16 
TURB. 
FORMAT.  IN 
UNITS 


80 
70 
10 
70 
30 
10 
SO 
1  ,90 
2.10 
0.65 


3.50 
2.10 
0.65 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


39,0 
15  2 
3.0 


12 

55 

PM 
AT  LAB 


8.21 
6.  it 
8.33 

8.34 
8.44 

6  it 
B  37 

7  94 
8.40 
8,39 

8  15 
B.08 

6.44 
6  24 

7,94 


NO  OF  SAMPLES 


8  O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TTPE 


BEAVER  RIVER 

At  GREV  COUNTT  ROAD  NO  2 

RIVER 


FEVERSHAM 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  HURON 
TERM  STREAM;  BEAVER  RIVER 


STATION    ID:       03-0036-006-02 

STORET    CODE:     02 
002 
3250 


U    T    M:     17    0549525-0    4909375. 0    4 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DV  6»  Y8    LMT        OIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


16  06  78  1230 
24  07    7a   1217 

11  Ot  1(  1300 
II  09  76  1345 
10  10  78  1315 
30  10  78  1200 
04    13   78   1330 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
3 
3 


MAXIMUM 
AVO    OR    GEOM   MN    CI 

MINIMUM 


834 

901 

SAMPLE 

SCD 

NO 

40488 

e 

40511 

6 

40534 

s 

40857 

«  a 

40979 

6 

40599 

6 

40619 

6 

BO                       81  B4 

TOTAL               FECAL  M.F. 

COLIFORH  C0UF06M  ENTER. 

MF/1DOML  MF/100ML  MF/IOOML 


1300. 
1300. 

330. 
S300. 
1100. 
10.       L 

150. 

5300, 
467.'    0 
10. 


213. 


90. 
66. 

20. 


313. 

35. 


124. 


180. 

40. 

56. 

33. 

4.       L  4. 

8.  148. 


160. 

51. 


88 

PSEUD 

MP 

MF/IOOM 


B05 
HATER 
TEMP- 
DCG   C 

t7.  1 
15.4 
13. B 
16.5 

9.0 

6.5 

t  .0 

17.1 
11.3 

1  .0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

9.2 

9.3 

9.9 
10.8 
10.6 
10.4 
13.8 

13.8 

10.6 

9.2 


S-DAY 

BOD 

MG/L 


0.6 
0.9 
0.7 

0.9 
0.6 

0.1 


33 
T01AL 
P 

MG/L 

0.043 
0.039 
0.0<5 
0.026 

0.047 
O.O'lO 
0.015 

0.047 
0.026 

O.OIO 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP   DTI    HOUR 
DT    MO    Yd    LMT 


1*  66  78  1330 
34  07  78  1217 
31  06  78  1300 
11  OS  76  1345 
10  10  76  1215 
30  10  T6  1300 
04   12   76    1230 


STW       STN    SAMP       PJ 
OIST    8RG  DEPTH 
PEET  MTRS 

.3 

.3 


3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVO   OR   GEOM  MN    ( • ) 

MINIMUM 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P   MG/L 


19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 


025 
022 
Otl 
0t5 
007 
006 
012 


0.035 
0.014 
0.006 


005 
020 
010 
005 
010 
015 
015 


0.020 
0.011 
0.005 


20 
TOTAL 
KjELDAHL 
MG/L 

0.460 
0.380 
0.220 
0.255 
0.435 
0.195 
0.300 

0.460 
0.306 
0.19S 


31 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 


O.005 
0.005 
0.003 
0.003 
0.003 
0.003 
O.OOS 


O.OOS 
0.004 
0.003 


32 

FILTERED 
N03-N 

MG/L 

' 0.620 

0  920 

1  .310 
I  .200 
0.930 
1  .270 
1  .620 

1  .620 
1  .124 
0.630 


17 
INRGNC 


MG/L 

.630 
.945 
.323 
.208 
.943 
.288 
.640 


1  .640 
1  .140 
0.630 


18 

TOTAL 

ORGNC      K 

MG/L 


455 

360 
210 
250 
425 


0.455 
0.295 
0.180 


33 

TOTAL    N 


MG/L 


1    085 

1    305 


533 

458 
366 
466 
825 


1  .625 
1  .435 
1  .085 


5  5 

TOTAL  SUSP. 

SOLIDS  SOLIDS 

MG/L  MG/L 


294 
274 
273 
254 
326 
294 
354 


326.0 

261  .1 
254.0 


21  .0 
6.0 
2.0 
B.O 
2.5 
0.5 
3,0 

31.0 

a.o 

C.5 


NO   OF   SAMPLES 


I    C   0  N  T    0    ) 


SAMPLE    INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     •     RIVER    BASINS 


8.Q.W./    SITE:    BIAVER   RIVES 

SAMPLE    POINT:    AT    GREY    COUNTY    ROAD   NO    2 

STATION   TYPE:    RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
BtAVER    RIVER 


»T   I:    17   0549525.0    1909375.0    4 


DATE    OF    REPORT      25    OCT    79       PAGE  58 

STATION    ID:       03-0036-006-02 

STORET  CODE:  02 
002 
2250 

REGION:  01  MILEAGE:    35.40 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PU 
DY  MO  YR  LMT    DIST  SRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


19   06   78    1230 

: 

24   07    78    1217 

.3 

21    OB   78    1300 

.3 

11    09  78    1345 

.3 

10    10   78    1215 

.3 

30    10   7B    1200 

3 

04    12    7B    1230 

3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    MN     I  *  1 

MINIMUM 

DISS. 

SOLIDS 

MG/L 

■  tea 

270 
248 

324 
294 

252 

324 
275 
246 


14-  16        56 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN      MG/L 

UMHOS  UNITS 


423 
472 
4S9 
479 
464 

:  a 

460 

489 
466 
423 


1.10 
1  .30 
0.60 
0.60 
0.80 
0.45 
1.00 

1  .30 
0.B4 
0.45 


2-5 
3. 5 
3.0 
4.0 
3.5 
3.5 
4.0 

4.0 
3.4 

9  .  5 


AT  LAB 


8.05 
S. 12 
8.10 

8.16 
8.07 
7.99 

B.  16 
8.08 
7.99 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  BEAVER  RIVER 

SAMPLE  POINT:  ATCOUNTY  ROAD  NO  10  OSPREY  TOWN  SHIP 

STATION  TYPE:  RIVER 


t  MILE  NORTH  OF  FEVERSHAM 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    DIST  8RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


19  06  78  1300 
24  07  78  123S 
21  08  78  1315 
II  09  78  1340 
10  10  78  124D 
30  10  7B  1215 
04  12  78  1235 


MAXIMUM 

AVO  OS  GEOM  MN C) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PU 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


934 
SAMPLE 
NO 


404B9 
40512 
40535 
405S8 
40580 
40600 
40620 


901 
SCO 


6 

5 

5  7 
5  a 

6 

G 


34  19 

FILTERED  FILTERED 

REACTIVE  AMMONIA 

P  MG/L  MG/L 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
BEAVER  RIVER 


STATION  ID:   03-0036-007-02 

STORET  CODE:  02 
002 
2250 


U  T  M:  17  0550250.0  4911150.0  4 


BO 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

560. 
180. 

900. 

1100. 

260. 

50. 

200. 

1100. 
307.* 
50. 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


FECAL 
COLIFORM 
MF/10QML 

116. 
30. 
Bgj 
36. 
20. 
20. 


116. 
28. 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 


84 
M.F. 
ENTER. 
MF/100ML 

60. 
100. 

24. 

32. 

28. 

12. 
600.   G 

600. 
53.  •  U 
12. 


22 

FILTERED 
N03  •  N 
MG/L 


PSEUD. 

MPA 

MF/100ML 

4.  L 
16. 

4.  L 

4.  L 

4.  L 

4.  L 


16. 
5. 

4. 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

16.2 
15.  1 
14.8 
15.0 

9.0 

6.0 

1  .0 


16.2 

D     11.0 

1  .0 


17  IB 

1NRGNC  TOTAL 

N  ORGNC      N 

MG/L  MG/L 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

8.7 

9.4 
10.1 
10.7 
1  I  .4 
11.7 
13.6 


23 

TOTAL    N 


MG/L 


S-DAY 

800 

MG/L 

0.7 
0.6 
0.4 
0.3 
0.8 
0.7 
0.7 

o.e 
o.a 

0.3 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0.4  20 
0.024 
0.025 
0.025 
0,013 
0.015 
0.018 

0.420 
0.077 

0.013 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 


19  06 

78 

1300 

.3 

0.017 

0.015 

0.475 

0.007 

0.720 

0.742 

0.460 

I  .202 

3OB.0 

13.0 

24   07 

7  0 

1235 

.3 

0.019 

0.050 

0.3S0 

0.005 

1  .020 

1  .075 

0.300 

1  .375 

292.0 

9.0 

21    08 

70 

1315 

.3 

0.015 

0.005L 

0.235 

0.003 

1  .320 

1  .328 

0.230 

1  .558 

266.0 

2.0 

11    09 

7  3 

1340 

.3 

0.017 

0.005 

0.210 

0.003 

1  .230 

1  .  2.18 

0.205 

1  .443 

252.0 

7.5 

10    10 

73 

1240 

.3 

0.013 

0.015 

0.195 

0.003 

1.110 

1  .  128 

0 .  1  BO 

1  .308 

314,0 

0.5 

3D    10 

73 

1215 

.3 

0.012 

0.005 

0.  185 

0.004 

1  .  630 

1  .639 

0.1  SO 

I  .819 

302-0 

6   9 

04    12 

73 

1235 

,3 

0.011 

0.020 

0.235 

0.007 

1  .640 

1  .667 

0.215 

1  .882 

232.0 

3.0 

MAXIMUM 

0.019 

0.050 

0.475 

0.007 

1  .640 

1  .667 

0.460 

1.6B2 

314.0 

13.0 

r'lVC- 

OR    GEOM 

0.015 

0.0160 

0.269 

0.005 

t  .239 

1.260 

0.253 

1  .512 

2S0.9 

5.1 

MINIMUM 

0.011 

0.005 

0.185 

0.003 

0.720 

0.742 

0 .  1  BO 

1  .202 

232.0 

0    5 

NO    OF   SAMPLES 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

! 

7 

14 

16 

56 

55 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN   SAMP      PJ 

DISS. 

CONO. 

TURB, 

CHLORIDE 

PH 

DY   MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

SRG    DEPTH 
MTRS 

SOLIDS 
MG/L 

2SC 

UMHOS 

FORMAZIN 
UNITS 

MG/L 

AT     LAB 

1»   06 

7,'j 

1300 

.3 

295 

433 

1  .00 

B 

8.10 

24    07 

n 

1235 

.3 

2B3 

474 

1.50 

2.0 

8.20 

21    08 

n 

1315 

3 

264 

483 

0.30 

1  .5 

8.  16 

11    09 

78 

1340 

.3 

244 

169 

0.95 

2.0 

10    10 

78 

1240 

.3 

314 

466 

0.35 

2.5 

8.25 

30    10 

v- a 

1215 

3 

302 

475 

0.45 

2.0 

8.18 

04    12 

73 

1235 

.  7 
MAX  I  MUM 

229 
314 

440 
4B3 

0.65 
1  .50 

2.5 

2.5 

8.  05 
8.25 

AVO 

OF)    GEOM 

276 

463 

0,74 

2.0 

B.  16 

MINIMUM 

229 

1 :-.  3 

0.30 

1.5 

a,  05 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  BEAVER  RIVER 

SAKPLE  POINT:  AT  COUNTY  ROAD  NO  8  OSPREY  TOWNSHIF  0.5  MILES  SOUTH  EAST  OF  FEVERSHAM 


STATION  ID:   03-0036- 008  02 


STATION 

TYPE: 

RIVER 

MAJOR    BASIN;     GREAT 

LAKES 

STORET 

CODE : 

03 

MINOR    BASIN:     LAKE 

HURON 

002 

TERM    STREAM;     BEAVER    RIVER 

2250 

STM  NO: 

8 

LAT 

LONG: 

U   T    M 

17   0550700 

.0    4909150 

.0    4 

REGION:    01 

MILEAGE: 

36.20 

934 

901 

80 

81 

84 

88 

805 

3 

1 

33 

SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

STN   SAMP      PJ 

SAMPLE 

SCD 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

DY   MO   YR 

LMT 

DIST 

BRG   DEPTH 

NO 

COLIFORM 

CO  LI  FORM 

ENTER. 

MP/ 

TEMP. 

02 

800 

P 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/IOOMI. 

MF/100ML 

MF/100M1 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

19   06   78 

1317 

3 

40490 

5   9 

1200. 

184. 

112. 

4. 

17.2 

9.1 

0.8 

0.063 

24   07    78 

1208 

.3 

40513 

5 

1200. 

170. 

180. 

4.        1 

15.0 

9.5 

0.6 

0.042 

21     0*    7B 

1250 

3 

40536 

b     7 

ttoo. 

120. 

192. 

4.        1 

12.4 

10.  1 

0.7 

0.019 

11    09   78 

1405 

.3 

40559 

5   7 

20. 

4.        L 

S. 

4.        1 

14.0 

11.5 

0.4 

0.019 

10    10   76 

1250' 

.3 

40581 

6  a 

300. 

16. 

4. 

4.        1 

9.2 

11.2 

0.  1 

0.014 

30    10   78 

1230 

3 

40601 

6  8 

50. 

S- 

■;-. 

4-        I 

7.0 

1  1  .0 

0.6 

0.022 

04    12    78 

1300 

'] 

40621 

6  a 

110. 

16. 

»■ 

4.       1 

1  .2 

13.6 

0.5 

0.034 

MAXIMUM 

1200. 

IB4. 

192. 

4. 

17.2 

13.6 

0.8 

0.063 

AVO  Of 

245.* 

31  .»    D 

36.* 

4.'    1 

)           10.9 

10.9 

0.5 

0.030 

MINIMUM 

20. 

4. 

4. 

4. 

1  .2 

9.1 

0.1 

0.014 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  H  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   35  OCT  79   PAGE 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


19  OB  76  1317 

24  07  78  1208 

21  08  7B  1250 

11  09  78  1405 

10  10  7B  1250 

30  10  78  1230 

04  12  78  1300 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVS  OR  GEOM  MN  ( • I 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


Fl LTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0.043 
0.032 
0.003 
0.009 
0.009 
0.015 
0.010 

0.043 
0.017 
0 .  003 


19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

0.015 
O.OlO 

0.005L 

0.005 

0.040 

0.005 

0.020 

0.040 

0.014D 

0.005 


20         2  1 

TOTAL  FILTEREO 

KJELOAHL  K02-N 

MG/L  MG/L 


0.445 
0.380 
0.360 
0.215 
0.290 
0.275 
0.435 

0.445 
0.343 
0.215 


0.005 
0.003 
0.002 
0.003 
0.003 
0.003 
0.006 

0  .  006 
0.004 
0.002 


22 

FILTEBED 

N03-N 

MG/L 

0.360 
0.750 
1  .210 
1  .200 
0.550 
0.930 
1  .240 


1 


240 
691 

360 


INRCNC      TOTAL 

N      ORGNC      N 

Mfl/L  MG/L 


0.380 
0.71,3 
1  .217 
1  .208 

0  .  5«3 
0.938 

1  .266 

1  .266 
0 .  909 
0.380 


0.430 
0.370 
0.355 
0.210 
0.250 
0.270 
0.415 

0.430 
0.329 
0.210 


23 

TOTAL    N 


0.810 
f  .133 
l  .572 
I  .418 
0.843 
I  .208 
I  .681 

1.6St 
1  .238 
0.810 


5  6 

TOTAL  SUSP. 

SOLIDS  SOLIDS 

MG/L  MG/L 


290. 
280 . 
264. 
260. 
318. 
294. 
260. 


316.0 
2B0.9 
260.0 


12.0 
3.0 
5.0 

7.5 

o.s 

1  .0 
0.0 

12.0 
5.6 
0.5 


7 

14 

16 

56 

55 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP      PJ 

DISS. 

COND. 

TURB 

CHLORIDE 

PH 

DY    MO    YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

SOLIDS 

25C 

FORMA?  IN. 

MG/L 

AT     LA8 

FEET 

MTRS 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

19    06    78 

1317 

.3 

278 

403 

1  .10 

3.0 

8.  07 

24    07    78 

120B 

.3 

277 

461 

0.70 

3.0 

8.10 

21    OB    78 

1250 

.3 

iSg 

491 

0.80 

4.0 

7.  93 

11    09    78 

1405 

.3 

2S2 

476 

0.65 

4.0 

10    10    78 

1250 

.3 

317 

489 

0.65 

4.5 

30    10    78 

1230 

.3 

29  J 

464 

0.45 

4.5 

B ,  09 

04    12    78 

1300 

.3 

250 

446 

2.70 

4.0 

8.20 

MAXIMUM 

317 

491 

2.70 

4.5 

8.20 

AVS 

OR    GEOM  MN    (  ■ 

275 

461 

1  .01 

3.9 

3.08 

M I N I  MUM 

250 

403 

0.45 

3.0 

7.93 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.M./  SITE:  BEAVER  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  GREY  COUNTY  ROAD  NO  30  SOUTH  OF  KIMBERLEY 
STATION  TYPE:  RIVER  MAJOR  BASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
BEAVER    RIVER 


STN    NO: 


9 


LAT: 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


10  10  78  1330 
30  10  78  1300 
04  12  78  1325 


LONG: 
934 

sample 

NO 


STATION  ID:   03-0036-009-02 


901 
SCO 


40582  6 
40602  6 
40622     6 


U  T  M:  17  0536700.0  4910200.0  4 


80 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 

380. 


81 
FECAL 
COLIfORM 
MF/ 1 OOM  L 

12.   L 


84  ee 

M.F.  PSEUD. 

ENTER.  Mpa 

MF/100ML  MF/100ML 


ST 

ORET    CODE: 

02 
005 
22  50 

REGION:    01 

MILEAGE: 

23.10 

SOT 

WATER 
TEMP. 
DEG   C 

3 

DISS. 

02 

MG/L 

1 
5-DAY 
BOD 
MG/L 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

12.2 
8.3 
0.5 

10.0 
10.6 
14.8 

0,  9 
1.4 
0.9 

0.006 
0 .  007 
0.036 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLE5 


1000. 

TOO. 

197.- 

17.  • 

20. 

4. 

14.8 
1  1  .8 

io.o 


1  .4 

0.036 

1  .  1 

0.016 

0.9 

0.306 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 

10  10  78  1330  .3 

30  10  78  1300  .3 

04  12  78  1325  .3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [  •  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YS  LMT    DIST  8RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


1D  10  78  1330 
30  10  78  1300 
04  12  78  1325 


.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (*) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


34 
LTERED 

ACTIVE 
P    MG/L 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

20 
TOTAL 

KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 

FILTERED 
N03  -  N 
MG/L 

17 
INRCNC 
H 
MG/L 

IS 
TOTAL 
ORGNC      N 
MG/L 

23 
TOTAL    N 

MS/L 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

0.001 
0.006 
0.010 

0.025 
0.015 
0.005 

0.345 
0.355 
0.350 

0.003 
0.003 
0.003 

0.  190 
0.270 
0.750 

0.218 
0.288 
0.758 

0.320 
0.340 
0.345 

0.538 
0.628 
I  .103 

266.0 
260.0 
276.0 

3.S 

0.5 
19.0 

0.  010 

0.006 

o.ooi 

0.025 
0.015 
0.005 

0.355 
0.350 
0.34S 

0.003 
0.003 
0.003 

0.750 

0.403 
0.  190 

0.758 
0.421 
0.218 

0.345 

0.335 
0.320 

1.103 

0.756 
0.538 

276.0 
267.3 
260.0 

19.0 
7.7 
0.5 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

1  07 
CALCUL 
D-S0LID5 
MG/L 

14 
COND 

25c 
UMHOS 

16 
TURB. 
F0RMA2IN 
UN!  IS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

59 

SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 

95 
ACIDITY 
PH    B.3 
MG/L 

52 
TOT    ALK 

AT-   LAB 
MG/L 

55 

PH 
AT     LAB 

259 
257 

245 

377 

408 
446 

0.55 
0.80 
9.40 

4.S 
5.5 
17.5 

9.5 
12.0 
15.5 

2  .  10 
1  .94 
2.40 

0.0 
11  .9 
6.0 

199 
203 
203 

S.42 
8.05 
B.20 

259 

258 
257 

245 

245 
245 

446 

410 
377 

9.40 
3.58 
0.55 

17.5 
9.2 
4.5 

1S.5 
12,3 
9.5 

2. 40 
2.  15 
1  .94 

11.9 
6.0 
0.0 

203 
202 
199 

8.  42 
8.22 
8.05 

SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
'  FEET       MTRS 

10  10  78  1330  .3 

30  10  78  1300  .3 

04  12  78  1325  .3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( ' ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


208 

25 

76 

72 

74 

TOTAL 

PHENOLS 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.     MAG 

IRON 

Hardness 

CALCtUM 

NESIUM 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0 .  050 

1  .OL 

200.  0 

41  .00 

23  .  50 

0  .080 

1  .OL 

217.0 

48.00 

23.60 

0.590 

1  ,0L 

217.0 

54.50 

19.60 

0.590 

1  .0 

217.0 

54.50 

23.60 

0.240 

1  .00 

211.3 

47.63 

22.27 

0 .  050 

1  .0 

200.0 

41  .00 

19  .  60 

COLOUR    PTSSIUM 
HA2EN  K 

UN  I TS       MG/ L 


5 

a 

1? 

17 

10 

5 


.10 
.OS 


1.70 
1  .28 
1.05 


SODIUM 

NA 

MG/L 


.30 
.S3 
.60 


COO 
MG/L 


30 

21 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO: 


SILVER  CREEK 

AT  HIGHXAY  NO  26  COLLINGWOOD 

RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   5TN  SAMP   PJ 
OY  HO  YR  LMT    OtST  BUG  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  02  7B  1140 

12  04  70  1055 

10  05  78  1500 

15  06  78  1500 
12  07  78  1310 
23  08  78  1500 
28  09  78  1100 
34  10  7B  1340 

16  11  78  1410 
06  12  78  1340 


.3 

i 
.3 

,3 
3 

.a 

.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I M 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pi) 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


15  02 
12  04 
10  05 
15  05 
12  07 

23  OB 
28  09 

24  10 
1B  11 
06  12 


78  1140 

78  1055 

78  1500 

78  1500 

78  1310 

78  1500 

7B  1400 

78  1340 

78  1410 

78  1340 


.3 
.3 
.3 
.3 

a 

.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM   MN     (») 

MINIMUM 

NO    OP    SAMPLES 


934 
SAMPLE 
.NO 


36071 
36172 
35033 
3S0B9 
35123 
35191 
35247 
352B7 
3S343 
35363 


19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

0.006 
0.030 
0.032 
0.014 
0.010 
0.026 
0 .  002 
0 .  002 
0 .  009 
0.010 

0.032 
0.014 
0.002 

0 


15  02  78  1140 

12  04  7B  1055 

10  05  78  1500 

1S  06  78  1500 


.3 
,3 
.3 
.3 


901 
SOD 


3  6 

6 

B 


20 
TOTAL 

KJELDAHL 
MG/L 

0.380 

0.320 

0.2-10 

0.250 

0.210 

0.230 

0.1  BO 

0.1B 

0.270 

0.260 

0.3B0 
0.250 
0.  16 


107 
SAMP  DTE  HOUR  STN  STN  SAMP  PJ  CALCUL 
DY   MO    YR    LMT         DIST    BRG    DEPTH  0- SOLIDS 

FEET  MTRS  MG/L 


10 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SILVER  CREEK 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PACE     60 

STATION  10:   03 -0047-001 • 02 

STORET    COOI:     02 
002 
2340 


U   T   II: 


17    0B57750.0    4929550.0    4 


REGION:    03 


80  81                      84 

TOTAL  FECAL                  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM             ENTER. 

MF/100ML  MF/lOOML  MF/100ML 


30. 


10. 


20. 

4. 

184. 

12. 

20. 

12. 

SO. 

32. 

1460. 

1100. 

70. 

100. 

244. 

116. 

128. 

44. 

330. 

a. 

1460. 

1 1  Do . 

106   • 

31, 

10 

21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 

O.OIO 
0.006 
0.004 
0.003 
0.O02 
0.004 
0.002 
0.002 
0.005 
0 .  002 

0.010 

0 .  004 
0 .  002 


470 
415 
405 
375 


10 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

0.B3S 
0.775 
0.595 
0.635 
0.578 
0 .  365 
0.345 
0.405 
0.500 
0.553 

0.835 
0.559 
0.345 

'0 


14  16         56 

CONO.  TURB.  CHLORIDE 

25C  F0RMA2IN      MG/L 

UMHOS  UNITS 


6.30 

17.00 

4.80 

2.80 


5.9 
4.S 

4.3 
2.4 


10. 

4. 

B. 

160. 

204. 

412. 

240. 

76. 

B4. 


412. 
60.-  D 


10 


0.851 
0.811 
0.631 
0.652 
0.590 
0.395 
0.349 
0.409 
0.514 
0.565 

0.851 
0.577 
0.349 


B05 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.0 

4.6 
10.  1 
17.2 
19.5 
22.4 
14.  1 

8.1 

7.2 

3.9 

22.4 
10.7 
0.0 

10 


18 


17 

INRGNC  TOTAL 

N  ORGNC   N 

MG/L  MG/L 


0.374 
0.290 
0  .  208 
0.236 
0.2C0 
0.204 
0.  178 
0.  158 
0.261 
0.250 

0.374 
0.236 
0.153 


DISS. 

02 

MG/L 


14.4 
11.6 
9.2 
9.9 
12.6 
11  .2 
10.9 
11  .6 
11  .4 

14.4 

11  .2 
8.8 


MG/L 

1  .225 

1  .101 
0.B39 

o.aaa 

0.790 
0.599 
0.527 
0.567 
0.775 
0.815 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


3.4 
0.7 
0.2 

10 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

351. 0 

306.0 

276.0 

254.0 

276.0 

222.0 

242.0 

267. 

266.0 

297.0 

351  .0 
277  . 7 
222.0 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.02  5 
0.024 
0.021 
0.018 
0.010 
0.019 
0.008 
0.006 
0.007 
0-014 

0.025 
0.015 
0.006 

10 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

6S.0 
36.0 
19.0 
10.0 
5.5 
8.  G 

1.7 

1.4 
3.0 
8.0 

65.  0 
15.0 

1.4 


FILTERED 

REACTIVE 

P   MG/L 


0.005 
0.008 
0.004 
0.003 
0 .  002 
0.003 
0.001 
0.002 
0.003 
0.004 

0 .  006 
0 .  004 
O.DOI 

10 

7 

DISS. 

SO  L I DS 

MG/L 

2B6 

263 


269 
279 
263 


12  07  78  1310 
23  08  78  1500 
28  09  7B  1400 
34  10  78  1340 
IB  11  78  1410 
OB    12    78    1340 


I 
.3 

.3 
.3 

'J 
.3 


MAXIMUM 

AVS  OR    GEOM  MN    ( * ) 

MINIMUM 

NO    OF   SAMPLES 


370 

215 
240 
2S6 
983 


283 
255 
215 


415 

3.00 

330 

3.60 

370 

3.40 

410 

2.0 

435 

2.90 

435 

5.60 

■135 

17.00 

411 

5.14 

330 

2.D 

2.8 

2.6 
4.5 
3.S 
4.5 
7.9 

7.9 
4.3 
2.4 


fl.O.W./    SITE:     PRETTY    RIVER 

SAMPLE   POINT:    AT    PARKWAY   BR10GE   COLLINGWOOD 

STATION   TYPE:    RIVER 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    Yfi    LMT 


18  02 
12  04 
10  05 
15  06 
12  07 

23  08 
28   09 

24  10 
18  11 
08   12 


78  1220 
78  1 ' 20 
78  1510 
78  1515 
78  1340 
78  1510 
78  1440 
7B  1400 
7B  1430 
78    1415 


STN      STN    SAMP      PJ 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 

.3 

,8 

.3 

3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAX IMUM 

AVO   OR    GEOM  MM    ( ■ ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


934 

901 

SAMPLE 

SCD 

NO 

36072 

■1 

36173 

6 

35034 

6 

35090 

e 

35129 

e 

35192 

j 

3S24S 

s 

35283 

a 

35344 

8 

35369 

t 

MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     PRETTY    RIVER 

U    T    M:     17    0563999.0    4927875.0    4 


SO  61  84 

TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML 


380. 
8. 

10. 

10. 
100. 

20. 
188. 

40. 
1000. 

1000. 
42.  < 


10. 

3. 

2. 
122. 

4. 
84. 
12. 
60. 

122. 

11  . 
2. 


30 

22. 

'16. 

6B. 

60. 
148. 
108. 
230. 

230. 
36. 


605 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 

0.0 

3.5 
10.9 
21  .2 
25.3 
26.  1 
16.9 

8.7 

7.9 

2.8 

26.1 
123 
0.0 


STATION    ID 

03-0 

353-001 -02 

STORET    CODE: 

02 

002 

2420 

ON:     03 

MILEAGE: 

0.30 

3 

1 

33 

34 

DI SS . 

5-OAY 

TOTAL 

FI LTERED 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

8.0 

0.8 

0.022 

0.005 

12.4 

0.4 

0.07  0 

0.011 

11.6 

0.3 

0.020 

0 .  004 

9.2 

D.2 

0.009 

0.001 

B.5 

0.5 

0.010 

0.001 L 

12.4 

0.4 

0.009 

0.002 

10.2 

0.2 

0.006 

0.001 

12.0 

0.2 

0.006 

o.ooi 

11.8 

0.6 

0  .004 

0.003 

11.9 

D.S 

0  .040 

0.005 

12.4 

O.B 

0.070 

0.011 

10.  B 

0.4 

0.020 

0.0030 

8.0 

0.2 

0.004 

0.001 

I    C   0   N   T    D    > 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE     61 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
0*  MO  YR  LMT    BIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTHS 


19        20 

FILTERED  .    TOTAL 

AMMONIA  KJELDAHL 
MG/L       MG/L 


15  OS 
13  04 
10  OS 

15  06 
12  07 

23  OB 
2B  09 

24  10 

16  II 
06  12 


78  1250 
7B  1120 
7B  1510 
7B  1515 
78  1340 
78  1510 
78  1440 
78  1400 
78  1430 
7B  1415 


.3 
.3 

.3 
.3 


MAXIMUM 

AVO,  OR  GEOM  MN  I • I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YH  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


15 

02 

7B 

1220 

13 

04 

7B 

1120 

10 

05 

7a 

1510 

15 

06 

78 

1515 

12 

07 

78 

1340 

23 

08 

78 

1510 

28 

09 

78 

14  40 

24 

10 

7a 

1400 

16 

11 

78 

1430 

01 

12 

78 

141  5 

MAXIMUM 
AVG   OS    GEOM  MN    (»] 

MINIMUM 


21  12 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


0.014 

0,026 

0.016 

0.006 

0.008 

0.020 

0.002L 

0.002 

0.006 

0.010 

0.026 
0. 01  ID 
0.002 

10 

107 
CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 


263 

257 
231 
211 
250 
268 


2^8 
247 

21  1 


0.3B0 

0.  380 

0.250 

0.200 

0.210 

0.180 

0.150 

0.21 

0.  240 

0.330 


0.380 

0.252 

0.  ISO 


COND. 

2SC 

UMHOS 


SOO 
405 
420 
395 
355 
325 
385 
450 
480 
520 

520 
424 
325 


0.005 
0.  007 
0.003 
0.004 
0.005 
0.005 
0.003 
0.003 
0 .  002 


0.004 

0.007 
0.004 
0.002 

10 


1  .050 
1  .340 
0.965 
D.730 
0.530 
0.410 

0  .  485 
0.420 
O.708 

1  .350 

1  .350 
0.602 
0.410 

10 

56 


16 

TUfiB.    CHLORIDE 
F0HMA21N       MG/L 
UNITS 


31  .00 


2.90 
18.00 

37.00 
11.13 

2.60 


6.0 
5.2 
4.2 
3.2 


9.6 
5.5 
3.2 


17  18 

INRGNC  TOTAL 

N  ORGNC   N 

MG/L  MG/L 


I  .099 
1  .373 
0.  984 
0.  740 
0.543 
0.4  35 
0.490 
0.425 
0.716 
1  .364 

1  .373 

0.817 
0.425 


0.366 
0.354 
0.234 
0.  194 
0  .  202 
0.  160 
0.  14B 
0.208 
0.234 
0.310 

0.366 
0.241 
0.148 


23 
TOTAL    N 

MG/L 

1  .466 
I  .727 
1.218 
0,934 
0.745 
0.S95 
0.638 
0.633 
0.950 
1  .674 

1  .727 
1  .058 
0.595 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


313. 

347. 

290, 

263, 

236 

221 

256 

2  70 

267 

344 


347.0 
280.7 
321  .0 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


2 

7 

7 

1  .7 

7.0 

32.0 

B4.0 

17. B 

1.7 


7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

303 

::73 


1!60 
312 

312 

287 
260 


NO  Of  SAMPLES 


B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN    NO: 


BATTEAUX    RIVER 

AT    HIGHWAY    26    COLLINGTOOO 

RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


IS 

02 

78 

1235 

12 

04 

7a 

1130 

10 

OS 

78 

1520 

15 

or, 

78 

1525 

12 

07 

7B 

1355 

23 

08 

78 

1525 

2!i 

□  9 

78 

1455 

24 

10 

78 

1425 

16 

11 

70 

14  50 

06 

ia 

78 

1430 

MAXIMUM 

,WG   OR    GEOM   MN    (  *  I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


IS  02 

78 

1235 

.3 

12  04 

78 

1130 

.3 

10  05 

78 

1520 

.3 

15  06 

78 

1525 

.3 

12  07 

78 

1355 

.3 

33  08 

78 

1525 

.3 

38  09 

78 

1455 

.3 

34  10 

78 

142S 

.3 

IB  11 

71 

1450 

.3 

Ot  13 

70 

1430 

.3 

MAXIMUM 

AVO.  OR 

GEOM  MN  ( * ) 
MINIMUM 

934 

901 

SO 

8 

SAMPLE 

SCD 

TOTAL 

FE 

NO 

COLIFORM 

CO  L I  F 

MF/100ML, 

MF/10 

36073 

4 

1100. 

10. 

36174 

3  6 

570. 

244. 

35035 

6 

140. 

88. 

35091 

6 

UOO. 

600. 

35130 

6 

300. 

30. 

35193 

6 

800. 

110. 

35249 

6 

890. 

10. 

35289 

6 

280 

20. 

35345 

6 

400. 

92. 

35370 

6 

1900. 

400. 

1900. 

600. 

595.' 

71  . 

140. 

10. 

MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     BATTEAUX     RIVER 

U   T    M:     17    0566250.0    4926200.0 


84 

M.F. 

ENTER . 

MF/100ML 

30. 
300. 
600 .       G 
112. 
104. 

56. 

28. 

12. 
276. 
930. 


19 
FILTERED 
AMMON I A 
MG/L 

0.048 

0.  102 

0,010 

0.002 

0.006 

0.046 

0.O02L 

0 . 002  L 

0.006 

D.062 

0.103 

0.0290 

0.002 


20 
TOTAL 
KUELDAHL 
MG/L 

0.470 

0.  700 

0.460 

0.610 

0.780 

0.590 

0.410 

0.49 

0.510 

0.700 

0.780 
0.572 
0.410 


FILTERE!3 

N02-N 

MG/L 

0 .  009 
0.013 
0.010 
0.004 
0.003 
0.004 
0.002 
0.002 
0.013 
0.D1  1 


0.013 
O.0D7 
0  .  002 


10 

22 

FI LTERED 

N03-N 

MG/L 

o.eei 

1  .670 
0.560 
.120 
.017 
.015 
.010 
.005 
.437 


1  .490 

1  .670 
0.521 
D.005 


930. 

1  ia.  • 

12. 


INRGNC 

N 

MO/L 

0.938 
1  .7B5 
0 .  580 
0.  126 
0.026 
0.065 
0.014 
0.009 
0.456 
I  .663 

1  .785 
0.556 
0.009 


STATION  ID 

03-0 

354-001 -02 

STORET  CODE: 

02 

005 

2430 

4    REGION:  03 

MILEAGE: 

0 .  20 

805 

3 

1 

33 

34 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

FI LTERED 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

l>  MG/L 

0.0 

13.2 

0.8 

0.035 

0.023 

3.2 

13.6 

1  .5 

0.134 

0.035 

12  0 

12.0 

1  .2 

0.058 

0.016 

22.9 

11  .2 

1  .6 

0.074 

0.001 

26.0 

10.2 

3.8 

0.120 

0.046 

26.0 

12.9 

1  .0 

0.  104 

0.063 

17.0 

12.3 

O.S 

0.061 

0.034 

8.  1 

11.6 

0.4 

0.045 

3.012 

a.o 

11.9 

0.2 

0.071 

a.  034 

2.1 

13.2 

0.8 

0.082 

3.022 

26.0 

13.6 

3.8 

0.134 

D.063 

12.5 

12.2 

1  .2 

0.079 

0.029 

0.0 

10.2 

0.2 

0.035 

0.001 

TOTAL 

ORGNC      N 

MG/L 


422 

598 
450 
608 
774 
544 
408 
488 
504 
,63b 


0.774 
0.543 
0.408 


23 
TOTAL  N 


1  .360 
2.383 
1  .030 
0.734 
0.800 
0.609 
0  422 
0.497 
0.960 
2.201 


2.383 
1.100 
0.422 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

362.0 

345.0 

273.0 

25B.0 

220.0 

217.0 

242.0 

320. 

351  .0 

372,0 

372.0 
296.0 
217.0 


10 


7.6 

62.0 

6.6 

5.  1 

12.0 

5.5 

1.8 

4.4 

4.0 

23.0 


82.0 

15.2 

1.6 


10 


6  7 

SUSP.  DISS. 

50L1DS  SOLIDS 

MG/L  MG/L 


354 


347 
349 

354 
350 
347 


NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SHE:  BATTEAUX  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  HIGHWAY  26  COLLINGWQOO 

STATION  TYPE:  RIVER 


LONG 


SAMP   DTE   HOUR      STN      STN   SAMP      Pd 
DY    MO    YR    LMT         DIST    BUG    DEPTH 
FEET  MTRS 


IS  02  78  1235 
IS  04  78  1130 
10    OS    78    1520 

15  06   78 
12   07    78 
23    08    78 
28   09 
14    10   78    1425 

16  11  76  1450 
08    12    78    1430 


1525 
1355 
1525 

1455 


3 
9 

.3 

,3 


MAXIMUM 

AVG   OR   GEOW  MN    (•) 

MINIMUM 

NO    OF   SAMPLES 


107 
CALCUL 
0-SOUIDS 
MG/L 


333 
266 

■'33 

208 

311 
240 
316 


316 
251 
208 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:    LAKE    HURON 
TERM   STREAM:    BATTEAUX    RIVER 

U    T    M:     17    0566250.0    4926200.0    4 

14  16                     56 

COND.  TURS.  CHLORIDE 

25C  F0RMAZ1N                MG/L 

UMH05  UNIT5 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  6 

STATION    ID:      03-0054-001-02 

STORET  CODE:  02 
002 
2430 


5B0 

5.60 

405 

34.00 

410 

4.30 

390 

2.80 

320 

4.00 

325 

2.40 

370 

2.40 

520 

2.4 

560 

2.60 

550 

15.00 

sao 

34.00 

443 

7.55 

320 

2.40 

13 

0 

7 

9 

a 

8 

10 

5 

1 1 

5 

14 

5 

13 

0 

14 

0 

|« 

5 

18 

0 

18 

0 

13 

7 

7 

g 

B.O.W./ 

SITE 

SAMPLE    POINT 

STATI 

OH 

TYPE 

STN  NO: 

3 

SAMP   DTE 

HOUR 

OY  MO 

YR 

LMT 

16   01 

VS 

1240 

14   02 

78 

1245 

11    04 

78 

1400 

11    05 

71 

1315 

13   06 

76 

1350 

13   07 

78 

1215 

24    08 

7  3, 

1340 

26    09 

78 

1305 

30    10 

78 

1345 

14    11 

ft 

1345 

08    12 

3  3 

1205 

BOYNE  RIVER 

AT  CONCESSION  ROAD  NOB  EARL  ROME  PROVINCIAL  PARK 
RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02E8102  MAJOR  BASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


STATION  ID:   03-0057-003-02 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
N01TAWASAGA  RIVER 


LAT: 


STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


LONG: 


U  T  M:  17  058B200.0  48092OO.O  4 


81        84 
FECAL       M.F. 
ENTER, 
MF/IOOML 


934 

901 

444 

80 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOW   CFS 

TOTAL 

F 

NO 

COL  I  FORM 
MF/IOOML 

COLI 
MF/1 

36040 

6 

66.50 

30. 

E 

36066 

B 

49.30 

100. 

4 

36166 

3   6 

533.00 

6600. 

93. 

35044 

e 

97.50 

100.       L 

10 

35067 

6 

72.30 

300. 

42 

35139 

G 

17.50 

420. 

3S 

35202 

e 

25.70 

600. 

168 

35225 

« 

44.40 

70. 

10 

35298 

G 

40.10 

280. 

■1 

35321 

6 

41  .50 

110. 

2 

3S379 

6 

62.20 

180. 

28 

40 
IE 

450 


STORET    CODE: 

02 

002 

2470 

REGION:    03 

MILEAGE: 

54.20 

805 

3 

1 

33 

WATER 

DISS. 

5-OAY 

TOTAL 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.0 

13.  a 

0.2 

0.034 

1  .0 

»3.0 

0.8 

0.026 

4  .  1 

13.6 

0.6 

0.086 

13.0 

12.0 

0.2 

0.025 

18.0 

11  .6 

1  .4 

0.042 

21.1 

10.3 

1.6 

0.063 

22.0 

10.3 

1.0 

0.038 

15.9 

11.7 

0.4 

0.115 

8.9 

12. B 

0.6 

0.017 

7.B 

11.6 

0.4 

0.012 

2.9 

12.4 

0.2 

0.009 

MAXIMUM 

533-00 

6600. 

1E8. 

450. 

22.0 

13. B 

1  .6 

0.1  15 

MS 

OR    GEOM   MN 

95.46 

220. ■   0 

15. •    D 

31.*    D 

10.4 

12.1 

0.  7 

0.042 

MINIMUM 

17.50 

30. 

2. 

4. 

0.0 

10.3 

0.2 

0.009 

NO    OF   SAMPLES 

11 

11 

11 

11 

11 

1  1 

11 

11 

34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

SAMP    DTE    HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FILTEREO 

FILTERED 

TOTAL 

FILTEREO 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOIAL    N 

TOTAL 

susp. 

DY   MO 

YR    LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

OfiGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

P   MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

IB   01 

78    1240 

.3 

0.014 

0.060 

0.3B0 

0.007 

1  .390 

1  .457 

0.320 

1  .777 

356.0 

4.8 

14    02 

78    124S 

.3 

0.021 

0.050 

0.330 

0.011 

1  .410 

(.471 

0.2B0 

1  .751 

324.0 

9.0 

11    04 

78    1400 

.3 

0.02B 

0.06B 

0.660 

0.016 

1  .730 

1     614 

0.592 

2.406 

322.0 

4S.0 

1  t    05 

78    1315 

.3 

0.001 

0.014 

0.43 

0.007 

1.  12 

1  .141 

0.416 

1  .557 

2  94. 

4.4 

13    06 

78    1350 

.3 

0.001 

0.146 

0.640 

0.022 

0.500 

0  .  668 

0.494 

1  .  162 

291  .0 

15.0 

13   07 

78    1215 

.3 

0.005 

0.102 

0.730 

0.021 

0.229 

0.352 

0.62B 

0.980 

270.0 

16.0 

24    08 

78    134  0 

.3 

o.oai 

0.050 

0.560 

0.009 

0.250 

0.309 

0.510 

0    819 

261  .0 

6.8 

26   09 

78    1305 

.3 

0.003 

0.020 

0.690 

0.005 

0.410 

0.435 

0.670 

1  .105 

316.0 

9.4 

30    10 

78    134  5 

.3 

O.0O2 

0.019 

0.37 

O.OOS 

0.51S 

0.539 

0.35! 

0    890 

319. 

4.7 

14    11 

78    1345 

.3 

0.001 

0 .  008 

0.300 

0.005 

0.640 

0.653 

0.292 

0    945 

139.0 

4.0 

08    12 

7B    1205 

.3 

0.002 

0.024 

0.350 

0.004 

1  .050 

1  .078 

0.326 

1  .404 

339.0 

1  .4 

MAXIMUM 

0.028 

0.  146 

0.730 

0.022 

1.730 

1  .814 

0.670 

2.406 

356.0 

46.0 

AVQ 

OR    GEOM   1 

0 .  007 

0.051 

0.495 

o.aio 

0.840 

0.902 

0.444 

1  .345 

293.7 

11.0 

MINIMUM 

o.oot 

0.008 

0 .  30  0 

0.004 

0.229 

0.309 

0.2B0 

0.819 

139.0 

1  .4 

133 

OF    SAMPLES 

11 
7 

11 

107 

I  I 
14 

11 
16 

11 
56 

11 

11 

11 

11 

11 

SAMP   OTE   HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pd 

DISS. 

CALCUL 

COND.. 

TURB. 

CHLORIDE 

DY   MO 

YR    LMT 

DIST 
FEET 

BRG    DEPTH 
MTSS 

SOLIDS 
MG/L 

D- SOLIDS 
MG/L 

25C 

UMHOS 

FORMAZIN 
UNI  IS 

,       MG/L 

16   01 

78    12*0 

.3 

3S1 

555 

2.  10 

15.0 

14   02 

78   1245 

3 

315 

535 

3-00 

13.5 

11    04 

78    1400 

3 

276 

430 

28.00 

13.0 

11    05 

78    1315 

.3 

3  310 

450 

3.6 

13.5 

13   06 

78    1350 

.3 

376 

425 

5.50 

11  .0 

13   07 

78    1215 

.3 

254 

390 

11  .00 

10.5 

24   08 

78    1340 

.3 

254 

390 

5.00 

12.5 

26  09 

78    1305 

3 

307 

470 

5.50 

16.0 

30    10 

78    1345 

.3 

3.4 

485 

3.6 

'5. 

14    11 

78    1345 

.3 

135 

470 

3.  10 

13.5 

08    12 

78    1205 

.3 

MAXIMUM 

338 

35.1 

276 

540 
555 

2.50 
28.00 

24.0 
24.0 

AVG 

OR    QEO» 

291 

261 

467 

6.63 

14.3 

MINIMUM 

133, 

254 

390 

2.  10 

10.5 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION   SUMMARY    RETORT     -     RIVER    6»$  1  H$ 


i-O.K  /  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


PINE  RIVER 

UPSTREAM  FROM  CAMP  BOROEN  STP 

RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   SIN  SAMP   Pj 
Or  MO  YR  LNT    DIST  BUG  DEPTH 
FEET       MTSS 


IT  01  ?B 
14  01  TB 
11  04  TB 
11  05  78 
13  OG  TB 

13  OT  78 
34  OB  78 

ac  os  7a 

30  10  78 

14  11  71 

©»  13  71 


1145 
1200 
1200 
1200 
1230 
1110 
1220 
1200 
1240 
1230 
1100 


MAXIMUM 
AVS  OP  GEOM  MN  CI 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR 
Of  HO  YD  LMT 


17  01 

14  02 
11  04 
11  OS 
13  OS 

13  OT 
24  OB 
26  09 
30  10 

14  11 
0*  13 


TB  1145 
TB  1300 
TB  1200 
78  1200 
78  1230 
78  ml 
78  1220 
78  1200 
78  1240 
78  1330 
78  1100 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BHG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 

.3 
.3 
.3 
3 
3 
.3 

i 

.3 
.3 

.3 


MAXIMUM 

AVS  OP  GEOM  MN  C I 

MINIMUM 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


17  01  ?#  1141 
14  03  TB  1200 


NO  OF  SAMPLES 


STN   STN  SAMP 
01  ST  BP.G  DEPTH 
FEET      MTRS 

.3 
.3 


934 

Sample 
no 


36043 
36063 
36163 
35041 
35064 
35136 
35199 
3S222 
35295 
35318 
353T6 


19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 


014 
020 
022 
014 
016 

oro 

OU 
009 

ooa 

002 
012 


0.022 
0.013 
0.002 


107 
CALCUL 
D'SOLIOS 
MG/L 


3  6 

6 
6 

e 

6    0 

s 

6 
6 

B 


30 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


I  .300 

0.230 

0.690 

0.43 

0.960 

0.260 

0.3SO 

0.3SO 

0.32 

0.220 

0.240 

1  .300 
0.457 
0.330 

11 

14 

CONO. 

2SC 

UMHOS 

464 
446 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT    LAKES 
LAKE    HURON 
NOTTAWASAGA    RIVES 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  6 

STATION   ID;      03-0057-00503 

STORET    CODE:    02 
002 
3470 


U    T    M:     17    0597650. 0    4905625.0    4 


901 
SCO 


80         B1  84 

TOTAL      FECAL  M,f. 

COLtFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/IOOML  MF/100ML  MF/IOOMl 


20. 

1D0. 

340. 

320. 

4500. 

200. 

2300 

100. 

20. 

356. 

BO. 

4500. 
204.' 
20. 

11 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

D.003 
0.005 
0.011 
0.006 
0.007 
0.007 
0.005 
0.003 
0.003 
0  004 
0.003 

0.01  1 
0.005 
0.OD3 

1  I 

16 
TURB, 
F0RMA2IN 
UNITS 

6.90 
8.10 


3. 
2 

50 

10. 

449. 

40. 

SB 

10 

4. 

46. 


44B. 
17.*    D 
3. 

11 

32 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

1.B30 

1  .860 

1  .690 

2.77 

2.0*)0 

1  .680 

0.970 

0.730 

0,830 

0.881 

1.  too 

3.77 
I  .466 
0.730 


56 

CHIORIOE 
MG/L 


200. 

10.   I 
139. 

144. 
192. 

30. 

4. 

1IB. 

36. 

200. 

33.  *  0 
2. 

11 

17 
INRGNC 
N 
MG/L 

1  .547 
1  885 
1  -723 
2.790 
3,  113 
1  ,697 
0.987 
0.741 
0.841 
0.887 

1.115 

3.790 
1  4B4 
0.741 


805 
MAIER 
TEMP 
OEG    C 

0,0 
1,0 
4.0 

10.0 

14.5 

16.8 

19.0 

ta.  i 

6.4 

7.9 
4.0 

19.0 
11 
0.0 

It 

IS 
TOTAL 
ORGNC   N 
MG/L 

1  .186 
0.200 
0.6&8 
0.416 
0,944 
0  350 
0.2-18 
0  342 
0.212 
0,318 
0.328 


f  .  186 
0.445 
0.200 


3 
DISS 
03 
MG/L 

12. B 

11.2 
12.4 
13.6 

11  .8 
10.8 

9.9 
10.5 

12  1 
10.6 
11  .8 

13  6 

11  ,6 
9    9 


23 

TOTAL    N 


MG/L 


2.733 

2.  DBS 
2.3B1 

3 .  206 
3.057 
1  .947 
1.335 
1  .083 
1  .053 
1  .  105 
1  .343 


3.206 
1  .929 
1  .053 


5  -DAY 

sod 

MG/L 


0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0,2 

0.2 

0.4 

0.2 

1  .0 
0.4 
0.3 

11 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

294,0 

379.0 

366 . 0 

311  . 

433.0 

264.0 

263.0 

282.0 

292. 

275.0 

274.0 

433.0 
301.9 
362.0 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

.055 
.016 
.140 
.051 
.168 
.017 

.02a 

.028 
0.005 

0.025 
0.008 

0.168 
0.049 
O.OOS 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

10.0 

9   8 

116.0 

25. 
162.0 
14.0 
12.0 
12.0 
1  .9 
12.0 
4.  1 

162.0 

34,4 
1  .9 


33.90 

34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0.003 
0.O05 
0.015 
0.005 
0.005 
0.003 
0.003 
0.004 
O.OOl 
0.003 
0.002 

0.015 
0.004 
0.001 

11 

7 
DISS. 

SOLIDS 
MG/L 

284 
269 


290 
3  70 

286 

3  78 
369 


8.0 
7,S 


11     04 

7* 

1300 

.3 

11    OS 

78 

1200 

.3 

13  OS 

7B 

1330 

.3 

13  07 

78 

1110 

.3 

1*  08 

78 

1220 

.3 

36  09 

78 

1200 

.3 

30    10 

78 

1240 

.3 

14    11 

79 

1230 

3 

0*    13 

78 

1100 

.3 
MAX  I  MUM 

AVO   OR 

GEOM  MN  C 1 
MINIMUM 

270 
250 
250 
270 


270 
259 
250 


385 

50.00 

435 

14. 

415 

58  00 

385 

6.30 

385 

6.40 

415 

7.50 

430 

2   5 

405 

6,60 

435 

3.80 

464 

58.00 

418 

15,46 

385 

2-5 

9  0 

7,6 
6  7 


NO  OF  SAMPLES 


B.Q.M./  SITE:  NOTTAHASAGA  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  HIGHWAY  NO  92  DASAGA  BEACH 

STATION  TYPE:  RIVER  COMPOSITE 


1*  02 

71 

1301 

.3 

12   04 

71 

1301 

.3 

10   05 

7B 

1*10 

.3 

15  06 

TB 

1340 

.9 

13   07 

TB 

1230 

.3 

33  01 

T* 

1340 

.3 

38  09 

T* 

1240 

.3 

34    10 

71 

1356 

,3 

1*    11 

7» 

1319 

3 

04}    13 

7* 

1300 

3 

MAXIMUM 

AVO.  OR 

GEOM  MN    (•> 
MINIMUM 

LONG: 


SAMP   DTE  HOUR      STN      STN   SAMP      PJ 
OY    MO    YR    LMT  DIST    BAG    DEPTH 

FEET  MTRS 


MAJOR    BASIN:     GREAT    LAKES 

MINOR    BASIN;     LAKE    HURON 

TERM    STREAM;     NOTTANASAGA    RIVER 


STATION    ID:       030057-006 -83 

STORET    CODE:    03 
003 
3470 


U   T    M:     IT    0578050.0   4930335.0    4  REGION:    03 


934 

901 

BO 

8 

SAMPLE 

SCD 

TOTAL 

FE 

NO 

CO LI  FORM 

COLIF 

MF/100ML 

MF/10 

36074 

4 

1600. 

20. 

36175 

3   1 

740. 

3B. 

35032 

6 

370. 

30. 

35086 

6 

80. 

44. 

3513T 

6 

80. 

16. 

35190 

6 

300. 

16. 

35246 

* 

360. 

1B, 

35286 

6 

80. 

16. 

35343 

6 

3600. 

140. 

35367 

4 

SOD. 

30. 

3600. 

140. 

331  .» 

25. 

60. 

18. 

64 
M.F. 
ENTER. 
■F/100ML 

,400. 
300. 

16. 

2B. 

16. 

16. 

33. 

44. 
160. 
600.       G 

600. 
64.  •    U 
16. 


80S 
KATER 
TEMP. 
DEG   c 

0.0 

2  9 

11.2 

18.9 
33.4 

25.1 
14.  1 

B.9 

6.8 


25.  1 

11  .3 
0.0 


3 

DISS. 

03 

MG/L 

7.2 


11 

2 

12 

1 

9 

1 

9 

3 

10 

9 

11 

6 

12 

1 

10 

1 

7 

2 

5- DAY 

BOO 

MG/L 


2.4 

0.9 
0,4 


LEASE:  0.20 

33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


0.040 
0   093 

0.053 
0.056 
0.050 
0.04$ 
0.021 
0.D33 
0.030 

0.093 
0.045 
0.031 


0.031 

0.039 

0.011 
0.001 
0.003 
0.01B 
0.009 
0.014 
0.015 

0.039 
0.013 
0.001 


NO   OF  SAMPLES 


ICHKl 


SAMPLE  INFORMATION  SY5TEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.H./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


NOTTAWASAGA  RIVER 

AT  HIGHWAY  NO  92  WASAGA  BEACH 

RIVER  COMPOSITE 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YH  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


IS  02  78  1305 
12  04  7B  1205 
10  05  78  1410 

15  06  76  1340 
12  07  7a  1230 

23  OB  78  1340 
26  09  7B  1240 

24  10  78  I25S 

16  11  78  1315 
06    12    78    1300 


.3 

.3 


IS    02 

78 

1305 

.3 

12    04 

78 

1205 

.3 

10   05 

78 

1410 

.3 

15   06 

78 

1340 

.3 

12   07 

76 

1230 

.3 

23   08 

78 

1340 

.3 

2B   09 

76 

1240 

.3 

24    10 

78 

1255 

:: 

16    11 

78 

1315 

.3 

06    12 

78 

1300 

.3 

MAXIMUM 

AUG 

OF)    GEOM  n 

MINIMUM 

NO    OF 

SAMPLES 

FI LTEREO 

AMMONIA 

MG/L 

0  .  080 

0  .  092 

0.  044 
0.  008 
0.046 
0  .  020 

o.oia 

0.002 
0.074 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     { *  1 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


IS    D2    76  1305 

1 1    04    78  1205 

10    05    78  1410 

15   06   78  1340 


STN       STN    SAMP 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 

.3 
.3 

.- 
.3 


0.092 
0.042 

0  .  002 


20' 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.520 
0.660 

0.520 

0.800 

0.410 

0.  460 

0.22 

0.400 

0.470 

o.eoo 

0.496 
0.22 


107 
CALCLL 
D-SOLIOS 
MG/L 


263 
563 


263 

252 
231 


CONO. 

25C 

UMH05 

530 
355 
435 
435 
405 
405 
465 

4  65 
520 

530 
446 
355 


25 

47 

PHENOLS 

ORGANIC 

C    AS    C 

UG/L 

MG/L 

1  ,0L 

12.0 

l.OL 

5.0 

1.0L 

B.S 

1.0S, 

5.2 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
NOTTAKASAGA    RIVER 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  6 

STATION    ID:       03-0057-006-83 

STORET    CODE:     02 
002 
2470 


17    057B050.0    4930225,0    4 


FILTERED 

N02-N 

MG/L 


0.019 

0.021 

0.009 
0.012 
□  .009 
0.006 
0.006 
0.007 

0.021 
0.011 
0    006 


TURB. 
F0RMAZ1N 

UNITS 

6.60 
36.00 

5.80 
13.00 
11  .00 

8.50 
15.00 

5.80 


38.00 
12.37 
5.  BO 


REGION:     03 


22 

FI LTERED 

N03-N 

MG/L 

0.808 
I  .7B0 


955 
231 
495 
490 
565 
,629 
,953 


1  ,  7B0 
0.767 
0.331 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


13. 

9. 

10. 
10. 
10. 

11 . 

12. 

12 

1S. 


15.5 
I  1  .6 
9.2 


17 
INRGNC 


MG/L 


1  020 
0.24B 
0.553 
0.519 
0.581 
0.637 
1  .034 


1  . 


91 
.820 
.246 


59 

SULPHATE 


26.5 
20.5 

20.5 
21  .0 
20.5 
30.5 
29  0 
26.5 
33.5 


33.5 
35.4 
20.5 


TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 

0.  440 
0    568 

0.476 
0,702 
0.364 
0.440 
0.210 
0  .  308 
0.396 

0.792 
0.454 
0.210 


260 

REACT  I VE 

SILICATE 

SI     MG/L 


5.30 
2.65 


5.70 
4.27 
2.65 


1  .  340 
2.459 

1  .496 
1  .  040 
0.9T7 
0.959 
0.791 
1  .035 
1  .430 

2,459 
1  .274 
0.791 


95 

ACIDITY 

PH    8.3 

MG/L 


5.6 
6.3 

B.3 

6.0 
5.6 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

338.0 
282.0 
276  0 
292.0 
281  .0 
276.0 
326.0 

292.0 
320.0 

33B.O 
29B.  1 
276.0 

9 

52 
TOT    ALK 
AI     LAB 
MG/L 


230 
22B 
225 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

3.7 


5.0 
5.0 


IS.  1 
3.  7 

9 

55 
PH 
AT    LAB 


7.81 
7.70 
7.98 
8.01 
B.46 
B.30 
7.96 

8.02 
7,63 

B.46 
7.99 
7.63 


DISS. 

SOLIDS 

MG/L 


266 
274 


287 
315 

334 
299 
366 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0.660 
1  .  900 

0.750 

0.420 

0.420 

0-520 

0.39 

D.340 

0.360 

1  .900 
0.640 
0,340 


COD 
G/L 

36  < 
SOLVENT 
EXTSSLES 
MG/L 

265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

235 
TOTAL 
MERCURY 

uo/t 

221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

25 

0.030L 

26 
25 
14 

470 

0.001L 
0.001 

0.03    L 
0.050 

0.02    L 
0.020L 

0.01     L 
0.010L 

0.03    L 
0.030L 

O.OOSL 
O.OOSL 

13    07 

78 

1230 

.3 

1  .OL 

4,5 

3B 

33    08 

78 

1340 

.3 

1  .OL 

4.9 

30 

36  09 

78 

1240 

.3 

1  .OL 

7.0 

2-> 

24    10 

78 

1355 

.3 

16    11 

78 

1315 

.3 

1  .OL 

4.9 

49 

06    13 

78 

1300 

.3 

1  .  OL 

5.0 

10L 

MAXIMUM 

1  .0 

12.0 

49 

AVG 

OR    GEOM 

1  .OD 

6.0 

350 

MINIMUM 

1  .0 

4.S 

10 

NO 

3F    SAMPLES 

s 

349 

s 

238 

B 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

TOTAL 

TOTAL 

DY   MO 

IK 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

ZtNC 

NICKEL 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

10   05 

7S 

1410 

.3 

0.02 

0.02    L 

19   06 

78 

1340 

.3 

0.010L 

0.020L 

28    09 

78 

1340 

.3 

O.OTOL 

0.030L 

3*    10 

78 

1355 

.3 

O.OIOL 

0.020L 

16    11 

78 

1315 

.3 

O.OIOL 

0.020L 

08    12 

78 

1300 

.3 
MAXIMUM 

0.010 
0.02 

0.020L 
0.02 

5VG 

0«    GEO* 

O.0120 

0.020D 

MINIMUM 

o.oia 

0.02 

0.001 

0    020L 

0.040 

0.020 

0    020L 

0.005L 

0.001 

0.030 

0.020L 

0.010 

0.030L 

O.OOSL 

0.001 L 

0.020L 

0.010 

0.030L 

0.005L 

0.O02 

0.020L 

0.020L 

0    020 

0.030L 

O.OOSL 

0.002 

0   050 

0.040 

0.020 

0.03 

0.005 

0.001D 

0 . 0300 

0.023D 

0    0130 

0.0260 

0.005D 

0.001 

0.020 

0.02 

0,01 

0.020 

0.005 

NO     OF     SAMPLES 


8. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


SAM*    DTE   HOUR 
OY    HO    YR    LMT 


16 

01 

76 

1205 

14 

02 

78 

1230 

11 

04 

78 

1335 

11 

OS 

73 

1245 

13 

06 

78 

1330 

13 

07 

78 

1150 

24 

08 

78 

1320 

26 

09 

78 

1245 

30 

10 

7B 

1330 

14 

11 

7B 

1330 

OB 

12 

7D 

1145 

BOYNE    RIVER 

COUNTY    ROAO    10.     DOWNSTREAM    FROM    ALLISTON 

RIVER 


STATION  ID:   03 -0057- 007 -03 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
NOTTANASAGA  RIVER 


a  T   M 


17    0593590.0    4890500.0    4 


934         901          80  81  B4 

SAMPLE         SCO      TOTAL  FECAL  M.F. 

NO              COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/lOOML  MF/IOOML 


20 

990. 

20. 

E8. 

253. 
660 . 

20. 

20. 
180. 
150 


36039 

6 

90. 

2. 

36065 

8 

3800. 

24. 

36165 

3   6 

4000- 

1  SO- 

35043 

< 

100.       L 

IO. 

35066 

B 

1310. 

136. 

35138 

3 

5700. 

192. 

35301 

6   0 

3000. 

310. 

35334 

6 

33000. 

210. 

35397 

s 

200. 

10. 

35330 

1 

35000. 

544. 

3I37B 

■i 

10200E+1 

180. 

STORET    CODE: 

02 

002 

2470 

4           REGION:    03 

MILEAGE: 

48.60 

805 

3 

1 

33 

34 

HATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

FI LTERED 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

OEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

0.5 

11.2 

0.6 

0.  149 

0.125 

0.5 

11.5 

0.2 

0.  157 

0.  137 

4.7 

11  .6 

1  .2 

0.  148 

0.049 

14.0 

11.6 

0.4 

0.06B 

0.044 

16.2 

10.  B 

1  .4 

0.11B 

0.057 

17.9 

10.4 

1  .0 

0.195 

0.115 

21.0 

9.B 

O.B 

0.162 

0.092 

15.  1 

11.0 

0.4 

0.184 

0.153 

6    9 

11.2 

0.8 

0.176 

0.175 

8    5 

11.2 

0.2 

0.177 

0.160 

3.9 

12.3 

0.4 

0.099 

0.DB2 

(  C  0  N  T  0  > 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PACE 


934 

901 

BO 

81 

84 

305 

3 

1 

33 

34 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pj 

SAMPLE 

SCO 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

WATER 

DISS. 

5-OAY 

TOTAL 

FILTERED 

DY  MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG    DEPTH 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

MAXIMUM 

10200E*! 

544. 

990. 

21  .0 

12.3 

1  .4- 

0.195 

0.175 

AVG 

OR    GEOM      ,-: 

2676.'    0 

66 .  *   D 

70.  • 

10.1 

11.2 

0.7 

0.  14B 

0 . 1 0(t 

MINIMUM 

90. 

2. 

4. 

0.5 

9.B 

0.2 

0.06B 

0.044 

NO    OF    SAMPLES 

11 

11 

11 

11 

H 

11 

11 

11 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FI LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FI LTERED 

IHRGNC 

TOTAL 

TOTAL    H 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

DY   MO 

YR 

LMT 

OIST 

8RG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N: 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

IS   01 

78 

12Q5 

.3 

0.1  16 

0.480 

0.025 

1  .930 

2.071 

0.364 

2.435 

374.0 

9.5 

364 

14    02 

78 

1230 

.3 

0.074 

0.390 

0,027 

2.000 

2.  101 

0.316 

2.417 

360.0 

7.7 

352 

1)     04 

78 

1335 

.3 

o.oao 

1  .020 

0,018 

1  .  660 

1  .758 

0.340 

2.698 

362.0 

80.0 

282 

11    05 

78 

1245 

.3 

0.028 

0.46 

0.012 

1  .34 

1.3B0 

0.432 

1  .812 

318. 

4.5 

313 

13    06 

78 

1330 

.3 

0.098 

0.730 

0.031 

0 .  999 

1.119 

0 .  632 

1  .751 

310.0 

21.0 

289 

13   07 

78 

1150 

.3 

0.038 

0.760 

0.022 

I  .360 

1  .  420 

0.722 

2,  142 

322.0 

15.0 

307 

24   08 

78 

1320 

.3 

0.034 

0.550 

0    013 

0.985 

1.032 

0.516 

1  .548 

316.0 

11  .0 

305 

2G    09 

78 

1245 

.3 

0.020 

0.600 

0.009 

1  .040 

1.069 

0  .  580 

1  .649 

343.0 

6.  7 

335 

30    10 

78 

1330 

.3 

0.008 

0.42 

0.007 

1  .49 

1.505 

0.412 

1  .917 

341. 

2.0 

339 

14    11 

7a 

1330 

.3 

0.028 

0.420 

0.018 

0.S87 

0.633 

0,392 

1  .025 

259.0 

3.0 

255 

OB    12 

7B 

1145 

.3 

0.056 

0.4QQ 

0.009 

1  .490 

1  .555 

0.344 

1  .899 

367.0 

2.4 

365 

MAXIMUM 

0.  1  16 

1  .020 

0.031 

2.000 

2.  101 

0.940 

2.693 

374.0 

80.0 

365 

AVO 

OR    GEOM   ;...■: 

0.053 

0.566 

0.017 

1  .352 

1  .422 

0.514 

1  .936 

333.8 

14.  B 

319 

MINIMUM 

o.ooa 

0.390 

0.007 

0.567 

0.633 

0.316 

1  .025 

259.0 

2.0 

255 

NO    OF    SAMPLES 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

14 

16 

56 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

C0ND. 

TUR6. 

CHLORIDE 

DY   MO 

YB 

LMT 

OIST 
FEET 

BRG    DEPTH 
MTRS 

25C 

UMH05 

FORMAZIN 
UNITS 

MG/L 

16    01 

78 

1205 

.3 

590 

3.60 

21  .5 

14    02 

78 

1230 

.3 

580 

3.90 

21.0 

1  t    04 

78 

1335 

.3 

435 

36.00 

14.0 

It    05 

73 

1245 

.3 

475 

3.6 

16.5 

13   06 

78 

1330 

.3 

465 

5.60 

15.0 

13  07 

78 

1150 

.3 

470 

7.40 

19.0 

24    OS 

7a 

1320 

.3 

450 

5.40 

19.5 

26    09 

78 

1245 

.3 

540 

3.90 

23.0 

30    10 

78 

1330 

.3 

540 

2.2 

22.5 

14    11 

78 

1330 

.3 

550 

2.10 

23.5 

06    12 

78 

1145 

.3 
MAXIMUM 

590 
590 

2. 00 
36.00 

31  .0 

31  .0 

AVO 

OR    GEOM   MN     (•) 

517 

5.83 

20.6 

MINIMUM 

435 

2.00 

14.0 

NO  OF  SAMPLES 


B.S.N./ 

SITE: 

LAMONT    CREEK 

STATION 

ID:       03-0057-009-02 

SAMPLE    POINT: 

HIGHWAY    26    STAYNER 

STATION 

TYPE: 

RIVER 

MAdOS    BASIN:     GREAT 

LAKES 

STORE 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE 

HURON 

003 

TERM    STREAM:     NOTTAWASAGA    RIVER 

2470 

STH    NO: 

9 

LSI 

LONG: 

U    T    M 

17    0571900 

.0    4918850 

.0    4            REGION:     03 

MILEAGE: 

11.30 

934 

901 

80 

81 

64 

SOS 

3 

1 

33 

34 

SAMP   OTE 

HOUS 

STH 

STN    SAMP       PJ 

SAMPLE 

SCD 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

FI LTERED 

DY   MO 

1 1 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

TEMP, 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

Mf/IOOML 

MF/100ML 

OEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MC/L 

15   02 

n 

1110 

.3 

36070 

4 

138. 

38, 

20. 

0    0 

8.6 

2.0 

0.05  9 

0.0*6 

12    04 

n 

1030 

.3 

361  71 

6   3    0 

200. 

48. 

BOO, 

4    2 

13.2 

1.8 

0.250 

0.175 

10  05 

70 

1535 

.3 

35036 

6 

128. 

4.      L 

36. 

12.0 

13.8 

1  .0 

0.127 

0 .  084 

15   06 

78 

1540 

.3 

35092 

6 

540, 

50B. 

292. 

22.6 

10.4 

1  .0 

0.071 

o.oot 

13   07 

78 

M 10 

.3 

35131 

E 

3000. 

76. 

256. 

23.7 

11.2 

2.0 

0.156 

O.OCIB 

23   08 

78 

1540 

.3 

35194 

5 

1000. 

60. 

64. 

26.0 

11.2 

5.0 

0.053 

0.003 

aa  09 

78 

1510 

.3 

35250 

6 

63DO. 

52. 

140. 

19.0 

10.6 

2.4 

0.051 

0.001 

34    10 

7E 

1440 

.3 

35290 

6 

1300. 

20. 

190. 

8.  1 

13.8 

4.6 

0.077 

0.0-9 

It    11 

76 

1510 

.3 

35346 

6 

500, 

92. 

580. 

3.9 

12.9 

7.2 

0.086 

o.o:is 

oe  12 

70 

1450 

.3 

35371 

6   0 

3100. 

520. 

600.       G 

2.8 

13.6 

1.0 

0.169 

0.150 

MAXIMUM 

6300. 

520. 

600. 

26.0 

13.8 

7.2 

0.250 

0.175 

AVC 

OR   GEOM 

793.* 

60.'    D 

169.-    U 

12.7 

11.9 

2.B 

0.112 

0.051 

MINIMUM 

128. 

4. 

20. 

0.0 

8,6 

1.0 

0.051 

0.001 

NO    OF   SAMPLES 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

19 

20 

21 

22 

17 

16 

23 

5 

6 

7 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    K 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

OY    MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

50LIDS 

SOL  IDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

M-3/L 

IS    02 

7B 

1110 

.3 

0 .  066 

0.610 

0.009 

1  .010 

1  .035 

0.544 

1  .629 

518.0 

2,6 

515 

12    04 

7  a 

1030 

.3 

0.310 

0.880 

0.032 

3.950 

4.292 

0.570 

4.862 

322.0 

23.0 

2  99 

10   05 

7B 

1535 

-3 

0.010 

0.590 

0.010 

0.385 

0.405 

0.580 

0.985 

366.0 

2.5 

364 

IS   06 

7  0 

1S40 

.3 

0 .  004 

0.430 

0.002 

0.010 

0.016 

0.426 

0.442 

255.0 

1  ,4 

12    07 

■in 

1410 

.3 

0.0O2L 

0.880 

0.001 

0.645 

0.648 

0.878 

1  .526 

699.0 

5.2 

649 

IS   08 

75 

1540 

,3 

0 .  050 

0.450 

0.053 

0.535 

0.638 

0.400 

1  .036 

435.0 

7.1 

42B 

2(    09 

7  8 

1510 

.3 

0.002 

0.450 

0.006 

0.695 

0.703 

0.44B 

1  .151 

1820.0 

4.B 

1815 

34    10 

7E 

1440 

.3 

0.002L 

0.54 

0.005 

0.  100 

0.  107 

0 .  53B 

0.645 

746. 

2.6 

743 

1«    11 

78 

1510 

.3 

0.002 

0.680 

0.009 

0.251 

0.262 

0.678 

0.940 

612.0 

3.0 

609 

Of>   12 

n 

14S0 

.3 

0.  tOB 

0.780 

0.013 

0.937 

1  .058 

0.672 

1  .730 

483.0 

3.0 

486 

MAXIMUM 

0.310 

0.B8O 

0.053 

3.950 

4.292 

0.878 

4.852 

1820.0 

23.0 

1815 

AVil 

OR    GEOM 

0.0560 

0.629 

0.014 

0.852 

0.921 

0.573 

1  .495 

626.1 

5.4 

656 

MINIMUM 

0.002 

0.430 

0.001 

0.010 

0.016 

0.400 

0.442 

255.0 

1  .4 

299 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  H  T  0  ) 


SAMPLE    INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


B.O.H./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION   TYPE 


LAMONT    CREEK 
HIGHWAY    26    STAYNER 
SIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
NOITAWASAGA    RIVER 


U    T    M:     17    O57I9OO.0    4918650.0    4 


DATE   OF    REPORT      25   OCT    79       PAGE  66 

STATION    ID:       03-0057-009-02 

STORET   CODE:    02 
002 
2470 

REGION:    03  MILEAGE:  11.20 


107 

14 

16 

56 

95 

52 

55 

SAMP    DTP 

HOUR 

SIN 

STr.    SAMP       PJ 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

DY    MO 

¥« 

LMT 

DIST 

BRC    DEPTH 

D- SOLIDS 

25C 

FORMALIN 

MG/L 

PM    8.3 

AT    LAB 

AT     LAB 

FEET 

MTR5 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

IB  02 

■3 

1  1  10 

.3 

855 

2    70 

73.0 

8.05 

1  2    04 

78 

1030 

' 

475 

12.00 

17.5 

8  .09 

10    05 

78 

1535 

3 

600 

2.  SO 

42.5 

8  .  48 

IE    06 

78 

1540 

-3 

254 

350 

1  .70 

52.0 

B.  34 

12    07 

78 

1410 

,3 

1  090 

3.20 

205.0 

7.95 

23   08 

7S 

1540 

3 

660 

2.10 

66.0 

7  .  82 

2*    09 

7B 

1510 

.3 

2440 

3.00 

BOO.O 

4.  1 

2G0 

B.04 

24    10 

16    11 

7B 
78 

1440 
1510 

■i 

1230 
1110 

3.4 

2.40 

210. 
132.0 

6.0 

294 

8  .  OB 
7.98 

oe  12 

'.'3 

1450 

.3 

790 

3.00 

77.0 

5.3 

273 

3.02 

MAXIMUM 

254 

2440 

12.00 

BOO.O 

6.0 

294 

B.  48 

AVO 

OR    G 

EOM    MN     (-) 

254 
254 

966 
390 

3.61 

1  .70 

167.5 
17.5 

5,  1 
4.  1 

276 
260 

s.oa 

7.B2 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.M./    SITE:    PINE    KVIH 

SAMPLE    POJNI:     UPSTREAM    FROM    NOTTAWASAGA    RIVER    ANGUS 

STATION   TYPE:    RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       SIN       5TN    SAMP       Pd 
BY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


17 

01 

78 

1200 

14 

02 

78 

1135 

11 

04 

76 

1215 

11 

OS 

78 

1215 

13 

08 

78 

1240 

13 

07 

78 

1120 

a  ■', 

OS 

78 

1230 

26 

.09 

7  9 

1210 

30 

10 

7B 

1250 

14 

11 

78 

1245 

oa 

•:! 

70 

1115 

934 
SAMPLE 


901 
SCD 


36044 

4 

36064 

A 

36  I  64 

3 

35042 

6 

35065 

6 

35137 

6 

35200 

6 

35223 

6 

35296 

6 

35319 

6 

35377 

6 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
NOTTAWASAGA    RIVER 


T  m:    17  oseeaoo.o  4907600.0  a 


00  81  84 

TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFOHM  ENTER. 

MF/100ML  MF/IOOML  MF/IOOML 


1320. 
50. 
11 00. 
300. 
3800  . 
1100. 
9400. 

100. 

130. 
456. 
330. 


240. 

1  10. 

270. 

10. 


60. 

4. 

1B0. 

SO. 
170. 
I  BO. 
260. 

20. 

4. 

132. 


STATION    ID:      03-0 

557-010-02 

STORET    CODE: 

02 

002 

2470 

4           REGION:    03 

MILEAGE: 

32.20 

BOS 

3 

1 

33 

34 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

FI LTESED 

TEMP. 

02 

SOO 

P 

REACTIVE 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

:MG/L 

P    MG/L 

0.0 

11.6 

0.6 

0.07  2 

0.047 

o.o 

11.8 

0.6 

0.090 

0.059 

4.2 

13.6 

1  .0 

0.102 

0.032 

10.8 

io. e 

0.2 

O.OBO 

0.030 

14.9 

12.4 

1  .8 

0. 174 

0.019 

16.8 

10.4 

1  .0 

0.04  2 

0.021 

19.0 

10.4 

1  .0 

0.092 

0.059 

13.1 

10.6 

0.6 

0.114 

0.069 

6.9 

11.8 

0.8 

0.065 

0.045 

7.  1 

10.7 

1  .0 

0.066 

0.030 

3.B 

11  .9 

0.2 

0.049 

0.0  32 

MAXIMUM 

AVO  OR  GEOM  MN  !») 

MINIMUM 

NO  Of  SAMPLES 


9400. 

270. 

280 

559.' 

16.  •    0 

49 

SO. 

2. 

4 

1  .8 

0.174 

0.069 

o.a 

0.0B6 

0.040 

0.2 

0.042 

0.019 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

SAMP    OTF 

HOUR 

STN 

STN   SAMP      Pvl 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FI LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL   N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS- 

DY    MO 

>'R 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

SOLI DS 

SO  L I DS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

17    01 

7  0 

1200 

.3 

0.264 

0.590 

0.005 

1  .530 

1  .799 

0.326 

2.12S 

300.0 

13.0 

367 

14    02 

7H 

1  1  35 

9 

0.286 

0.560 

0.007 

1  .820 

2.113 

0.274 

2.3B7 

2B3  . 0 

9.  7 

273 

1  1     04 

78 

1215 

I 

0.086 

0,720 

0.012 

1  .670 

1  .768 

0  .  634 

2.402 

366.0 

112.0 

1  1     05 

7  '■■ 

1215 

.3 

0.  140 

0.S7 

0.01  1 

2.69 

2.641 

0.4,'iO 

3.271 

305. 

17  . 

286 

13    06 

78 

1240 

.3 

0.120 

1  .020 

0.024 

2.  1  10 

2.254 

0  .  900 

3.  154 

417.0 

147.0 

13   07 

7D 

1  1  20 

.3 

0,  138 

0.410 

0.024 

1  .810 

1  .972 

0.272 

2.244 

272.0 

15.0 

24    08 

79 

1230 

.3 

0.264 

0.580 

0.063 

0    985 

1  .312 

0.316 

1  .628 

267.0 

13.0 

3«   09 

?i 

1210 

.3 

0.242 

0    660 

0.032 

0.79S 

1  .059 

0  .41  B 

1  .477 

287.0 

14.  0 

30    10 

7E 

1250 

.3 

0.314 

0.82 

0  .004 

0.855 

1  .  173 

0  .  306 

1  .479 

281  . 

1  .  9 

2  79 

14    11 

7$ 

124S 

.3 

O.014 

0.310 

0,006 

1  .540 

1  .560 

0.2'i6 

1  .056 

280.0 

10.0 

0«    12 

■/r: 

1115 

3 

0.070 

0.330 

0    006 

1  .090 

1  .  166 

0.260 

1  .426 

272.0 

5.4 

267 

MAXIMUM 
EOM    MN     (»} 

0.314- 

1  .020 

0.063 

2.  69 

2.841 

0.900 

3.271 

417.0 

147.0 

2  as 

AVO 

OR    G 

0.  176 

0.  579 

0.018 

1  .535 

1  .729 

0.4C3 

2.  132 

302.7 

32.5 

279 

MINIMUM 

0.014 

0.310 

0.004 

0.785 

1  .059 

0.260 

1  .426 

267.0 

1  .9 

267 

NO 

3F    SAMPLES 

11 

107 

1  1 
14 

1  1 

16 

11 

56 

11 

11 

11 

tT 

11 

s 

SIMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pd 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

BY    MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG    DEPTH 

MTRS 

0- SOLIDS 
MG/L 

25C 

UMHOS 

FORMAZlN 
UNITS 

MG/L 

17   01 

IB 

1200 

.3 

470 

7    70 

10.5 

14    02 

7  6 

1135 

.3 

451 

9.  10 

9.0 

11    04 

?::i 

1215 

.3 

254 

390 

56.00 

8.1 

11    05 

7  a 

1215 

.3 

440 

18. 

10.0 

13    OS 

78 

1240 

.3 

1  :•  '7 

415 

52.00 

9.5 

13    07 

7  0 

1120 

3 

257 

395 

6.50 

10.5 

14   08 

70 

1230 

3 

254 

390 

6.20 

9.8 

2*   OS 

70 

1210 

■I 

273 

4  20 

7.40 

8.6 

»0   10 

78 

12S0 

i 

440 

2.6 

9.5 

14    11 

Ta 

1245 

.3 

270 

415 

4.50 

S.5 

M    12 

TE 

111* 

.3 
MAXIMUM 

273 

440 
470 

3.60 
56.00 

9.  1 
10.5 

mm 

OR    GEOM    1 

263 

424 

15.81 

9.4 

MINIMUM 

254 

390 

2.6 

8.1 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BA5INS 


ll.O.W./  SITE:  BOYNE  RIVER 

SAMPLE  POINT:  FIRST  BRIDGE  ON  HIGHWAY  24  NORTH  OF  HIGHWAY  10 
STATION  TYPE:  RIVES  MAJOR  BASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


DATE   OF    REPORT      2S   OCT   79      PAGE 
STATION    10:       O3-00S7-0I1 -02 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
NOITAWASAGA    RIVER 


STN    NO: 


II 


LAT: 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  5AMP   Pg 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


LONG: 


934 

SAMPLE 


901 
SCO 


U  T  M:  17  056487S.0  4381425.0  4 


TOTAL  FECAL  M.F. 
COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 
MF/100.WL   MF/IOOML   MF/100ML 


IB   01 

78 

1245 

.3 

25  01 

78 

1235 

.3 

51    02 

78 

1300 

.3 

2B   03 

78 

12  25 

.3 

11    04 

7B 

1145 

.3 

09  OS 

7B 

1215 

.3 

20   06 

78 

1!20 

.3 

20   07 

78 

1  145 

.3 

30   08 

76 

1100 

.3 

111   09 

78 

1230 

.3 

24    to 

78 

1510 

.3 

0!)     11 

78 

1205 

.3 

I'l   12 

7a 

1250 

.3 
MAXIMUM 

AVQ 

OR  GEOM  MN  ( » | 
M I N I  MUM 

38305 

4 

10000E+3 

34  00OE+1 

52000 . 

36347 

6    0 

840OOE+2 

15000E-H 

32000. 

3B353 

4    0 

44000E+2 

4O0OOE+1 

63000 . 

3B393 

6    0 

50000E+1 

120OOEH 

22000 . 

38433 

3 

39000E+1 

79000. 

1 6000 . 

38475 

a 

15000E-MG 

14000. 

1500. 

385 15 

7 

19000. 

1300. 

78. 

38557 

7 

18000. 

BIO. 

460. 

3S600 

B 

32000E+1 

ioooo. 

1000. 

38641 

a 

1S000E+T 

11700. 

1900. 

366B2 

8 

450Q0E+1 

60000. 

8900. 

3B722 

8 

15Q00E+1 

9000. 

38760 

8 

1280OE+2 

28000E+1 

15000. 

4          REGION:    0! 

BOS 

3 

WATER 

DISS. 

UMP. 

02 

DEG    C 

MG/L 

3.0 

4.8 

4.0 

3.1 

2.0 

1.  1 

2.0 

7.7 

1 

5 

12 

5 

24 

0 

as 

5 

10000E+3   40000E+1   63000. 
42617E+«U  32068.*     5311.*  U 
18000.        610.         78. 


25.5 
9.2 


8 

0 

9 

9 

B 

4 

7 

6 

S 

5 

7 

4 

13 

0 

7 

5 

3 

1 

STORET    CODE: 

02 

002 

2470 

MILEAGE: 

76.10 

1 

33 

34 

5-DAY 

TOTAL 

FJ  LTERED 

BOO 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

10.0 

2.630 

1  .700 

24.0 

2.760 

2.210 

35.0 

3.330 

2. 4S0 

6.5 

0.B30 

0.750 

6.5 

0.620 

o.oas 

11  .0 

0.850 

0.47D 

14.0 

1  .370 

0.775 

26.0 

2.930 

1  .650 

16.0 

1  .530 

1  .000 

15. 

2.320 

I  .4B0 

12.0 

2.B50 

1  .950 

19.0 

2.500 

2 .  000 

24.0 

2.430 

1  .500 

3S.0 

3  .330 

2.450 

16.8 

2.075 

1  .3B6 

6.5 

0.620 

0.085 

HO    OF  SAMPLES 


SAMP 

)TE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pj 

19 
F! LTEflED 

20 
TOTAL 

21 

FILTERED 

22 
FILTERED 

17 
INRGNC 

IB 
TOTAL 

23 

total  n 

5 
TOTAL 

6 

SUSP. 

7 
DI  5S. 

Ov   MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KUELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

1(1   01 

78 

1245 

.3 

9.600 

1 2  .  500 

0.200 

0.205 

10.005 

2  .  900 

12.905 

63B.0 

20.0 

616 

ay  01 

78 

1235 

.3 

11.600 

13.800 

0.010 

0.460 

12-070 

2.200 

14.270 

660.0 

13.0 

647 

21    02 

78 

1300 

.3 

13.400 

17.700 

0.006 

0.005I. 

13.411 

4  .  300 

17.711 

6QQ.0 

15.0 

675 

20   03 

78 

1225 

.3 

4  .  350 

4.800 

0.036 

2.0B0 

6-466 

0  .  450 

6.916 

554.0 

B.  0 

546 

IT    04 

78 

1145 

.3 

0.4B0 

1  .350 

0.027 

2.250 

2.757 

1  .370 

4.  127 

952.0 

722.0 

09  05 

78 

1215 

.3 

2.650 

4.700 

0.035 

0.665 

3.350 

2    01.0 

5.400 

569.0 

43.0 

526 

2B   06 

78 

1220 

.3 

1  .290 

5.200 

0.625 

0.575 

2.430 

3.910 

6.400 

633.0 

26.0 

607 

20   07 

7B 

1  145 

.3 

5 .  400 

9.  600 

0.1  E5 

0.  145 

5.710 

4.400 

10.110 

703.0 

45.0 

658 

30   06 

78 

1100 

.3 

0.640 

6.  250 

0.270 

0.4B5 

1  .395 

5.610 

7.005 

617.0 

46.0 

571 

18  09 

76 

1230 

.3 

3.  350 

7.000 

0.325 

0.335 

4.020 

3.640 

7.650 

553.0 

25.0 

528 

2'l    10 

78 

1210 

.3 

7.500 

12.600 

0.200 

0.6  70 

8.370 

5.300 

13.670 

689.0 

44.0 

645 

08    11 

78 

1205 

.3 

6.900 

13.000 

0.140 

0.B10 

7.850 

6.  100 

13.950 

666.0 

46.0 

6  22 

11    12 

70 

1250 

.3 

13.000 

13.000 

0.015 

0.690 

13.705 

0.000 

13.705 

6'J9 . 0 

37.0 

662 

MAXIMUM 

13.400 

17.700 

0.6.25 

2.250 

13.705 

6.100 

17.711 

992.0 

722.0 

6  75 

AVQ 

OR    GEOM   MN     (■) 

6.167 

9.415 

0.1  58 

0.721D 

7.046 

3.24B 

10.295 

666.5 

83.8 

609 

MINIMUM 

0.480 

1  .B50 

0.006 

0.005 

1  .395 

0 .  000 

4.127 

553.0 

B.O 

S26 

NO  OF  SAMPLES 


107 

14 

16 

56 

59 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

CALCUL 

COND. 

TUF8. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

DY   MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

D- SOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

FEET 

MTRS 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

16   01 

7B 

1245 

.3 

1060 

13.00 

83.0 

64.0 

25   01 

78 

1235 

.3 

1  120 

17.00 

98.0 

67.0 

21    02 

7  0 

1300 

.3 

1150 

17.  DO 

110.0 

72.0 

28   03 

78 

1225 

.3 

910 

12.00 

83.0 

11    04 

78 

1145 

.3 

270 

415 

140.00 

27.5 

09   05 

7  8 

1215 

.3 

820 

1  9  .  00 

78.0 

28    06 

78 

1220 

.3 

940 

9.40 

105.0 

S5.0 

20   07 

78 

1145 

.3 

1040 

8.70 

118.0 

63.0 

30   OB 

76 

1100 

.3 

880 

4.10 

103.0 

56.0 

18   09 

n 

1230 

.3 

840 

7.60 

8B.0 

50.0 

24    10 

la 

1210 

.3 

1075 

16,00 

115.0 

08    11 

78 

1205 

.3 

1060 

14.00 

1  IS.O 

70.0 

14    12 

73 

1250 

.3 

1120 

14.00 

140.0 

75.0 

MAXIMUM 

270 

1150 

140.00 

140.0 

75.0 

avs 

OR    GEOM 

370 

956 

22.46 

97.2 

63.6 

MINIMUM 

270 

415 

4.10 

27.5 

50.0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  BOYNE  RIVER 
SAMPLE  POINT:  FIRST  CONCES 
STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


MAXIMUM 

AVO  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


fl 

01 

N 

1230 

25 

01 

78 

1225 

ai 

oa 

7  8 

1235 

2S 

03 

78 

1215 

11 

04 

73 

1135 

09 

OS 

78 

1205 

28 

03 

7G 

1210 

30 

07 

71 

1220 

30 

oa 

73 

11  15 

18 

09 

7,1 

1215 

24 

10 

78 

1200 

0$ 

ii 

7P. 

1155 

14 

12 

70 

1240 

STATION 

ID:       03-0057-012-02 

EAST    OF 

HIGHWAY 

NO    24    NORTH    OF    HIGHWAY    NO    10 

MAJOR    BASIN:     GREAT     LARES 

STORIT    C(  ;■'-. 

02 

MINOR    BASIN:    LAKE 

HURON 

002 

TERM    STREAM:     NOITAWASAGA    RIVER 

2470 

ONG: 

U   T   M 

17    0565825.0    4883900 

0    4            REGION:     02 

MILEAGE: 

73.70 

934 

901 

60 

81 

84 

805 

3 

1 

33 

34 

SAMPLE 

SCO 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

WATER 

DISS. 

S-OAY 

TOTAL 

FI LTERED 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOO 

P 

REACTIVE 

MF/100ML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

DEG   c 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P   MG/L 

3B304 

4 

1700. 

304. 

80. 

3,0 

9.6 

0.8 

0.176 

0.  140 

3B346 

4 

9000. 

600. 

120. 

4.0 

B.9 

D.6 

0.196 

0.187 

3B352 

4 

6500. 

910. 

190. 

0.5 

10.1 

1  .0 

0.285 

0.270 

3B332 

6 

4000. 

820. 

330. 

1  .8 

10.6 

0.8 

0.103 

O.OilS 

38432 

3 

56000. 

1700. 

1160. 

2.0 

11.5 

2.5 

0.245 

0.035 

3B474 

E 

280. 

56. 

40. 

10.5 

11.0 

1  .2 

0.074 

0.032 

38514 

8 

900. 

200. 

254. 

22.0 

9.B 

0.8 

0.144 

0.096 

385S6 

8 

370. 

BO. 

200. 

24.5 

8.3 

1  .5 

0.  154 

0.1  10 

38599 

8 

220. 

70. 

180. 

16.5 

10.2 

1  .0 

0.157 

0.137 

38640 

8 

420. 

210. 

110. 

11.7 

8.4 

1  .4 

0.340 

0.270 

38631 

6 

480. 

240. 

20. 

5.5 

14.4 

0.8 

0.290 

0.210 

38721 

6 

800. 

1  10. 

4.0 

13-5 

0.6 

0.230 

0 .130 

38759 

4 

7800. 

1340. 

540. 

1  .0 

12.6 

2.0 

0.230 

0 .  1  !>0 

56000. 

1700. 

1160. 

24.5 

14.4 

2.5 

0.340 

0.2  70 

1630.» 

29  t  .  • 

161  .* 

8.2 

10.7 

1  .2 

0.202 

0.147 

220. 

5S. 

20. 

0.5 

8.3 

0.6 

0.074 

0.032 

(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


I. O.K./  SITE:  BOYNE  RIVER 

SAMPLE  POINT:  FIRST  CONCESSION  ROAD  EAST  OF  KIGHtlAY  NO  24  NORTH  OF  HIGHWAY  NO  10 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE     68 
STATION  ID.   03-0057-012-02 


STATION 

uin  I  : 
TYPE: 

RIVER 

W^CJilW"      i 

MAJOR    BASIN:     GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE 

HURON 

002 

TERM    STREAM:     NQTTAWASAGA    RIVER 

34  70 

STN    NC 

; 

12 

LA' 

LONG: 

U    T    M: 

17    0565825 

.0    4883900 

.0    4             REGION:     02 

MILEAGE: 

73;70 

19 

20 

21 

33 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

SAMP    DTP 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pyi 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

susp, 

DISS. 

OY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORONC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/  L 

16   01 

76 

1230 

.3 

0.560 

1  .  100 

0.010 

o.ess 

I  .525 

0.540 

2.065 

374.0 

2.6 

371 

25   01 

78 

1225 

.3 

0.830 

1  .450 

0.014 

0.886 

1  .790 

0.560 

2.350 

353.0 

1  .  5 

351 

21    02 

76 

123S 

.3 

1  .  380 

1  .890 

0.013 

1  .020 

2.413 

0.5IO 

2.923 

378.0 

1.3 

377 

28   03 

78 

1215 

.3 

0.430 

0.950 

0.012 

1 .  ioo 

1  .543 

0.520 

2.062 

365.0 

2.6 

362 

1  1     04 

7S 

1  1  35 

.3 

0 .  1  56 

1  .150 

0.014 

1  .  220 

1  .390 

0.904 

2.384 

381  .0 

137.0 

09   05 

78 

1205 

.3 

0.078 

0.730 

0.023 

1  .000 

1.101 

0.652 

1  .753 

311  .0 

4.  7 

306 

28   06 

7  8 

12  10 

.3 

0.052 

0 .  760 

Q.  032 

0.27S 

0.359 

0.70B 

1  .067 

341  .0 

7.0 

334 

20   07 
30   08 

78 

76 

1220 

.3 

0.044 

0.750 

0.044 

0.251 

0    339 

0.706 

1  .045 

338.0 

4  .  1 

334 

1115 

.3 

0.03B 

0.750 

0.030 

0.505 

0.573 

0.722 

1  .295 

383.0 

3.2 

380 

IB   09 

78 

1215 

.3 

0.134 

0.  940 

0.059 

0.850 

1  .043 

0  .  606 

1  .849 

403  ,  0 

3.0 

400 

24    10 

78 

1200 

.3 

0.  162 

0.880 

0.034 

1  .120 

1.316 

0.718 

2.034 

404.0 

1  .  9 

402 

DB    1 1 

!F8 

1  1  55 

.3 

0.194 

1  .  260 

0.020 

1  .130 

1  .344 

1  .066 

2.410 

389.0 

5.0 

384 

14    12 

76 

1240 

.3 

0  .  700 

1  .680 

0.010 

1  .040 

1  .750 

0.980 

2.730 

437.0 

1D.0 

42! 

MAXIMUM 

1  .380 

1  .  890 

0.059 

1  .220 

2.413 

1  .066 

2.923 

437.0 

137.0 

133 

tm 

OR    GEQM    MN    C) 

0.371 

1  .  100 

0.024 

0.B73 

I  .268 

0.729 

1  .997 

373.6 

14.  1 

369 
306 

MINIMUM 

0.  038 

0.730 

0.010 

0.251 

0.339 

0.510 

1  .045 

311.0 

1  .  3 

NO    OF    SAMPLES 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

12 

107 

14 

16 

56 

59 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

CALCUL 

CONO, 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

9RG    DEPTH 
MTRS 

D-SOLIDS 
MG/L 

25C 

UMHOS 

FORMAZIN 
UNITS 

MG/L 

MG/L 

18  01 

76 

1230 

.3 

605 

1  .60 

23.0 

23.  S 

26   01 

7  a 

1225 

3 

610 

2.40 

25   5 

23.5 

21     02 

78 

1235 

3 

625 

2.10 

36.5 

22.5 

28    03 

76 

1215 

3 

600 

2.00 

35.0 

11     04 

78 

1135 

.3 

244 

375 

54.00 

14.5 

09   05 

76 

1205 

.3 

185 

3.60 

23.5 

28    OB 

78 

1210 

.3 

520 

3.20 

19.5 

11  .0 

20   07 

78 

1220 

.3 

540 

1  .50 

37.5 

21  .5 

30   08 

76 

1115 

.3 

580 

3.50 

35.0 

33.0 

IB   09 

78 

12:15 

.3 

620 

2.10 

3B.5 

31  .5 

24    10 

7  2 

1200 

.3 

640 

1  .80 

36.5 

08    11 

78 

1155 

3 

630 

2.20 

34.0 

37.0 

14    12 

7  8 

1240 

.3 

MAXIMUM 

244 

680 

680 

3.00 
54.00 

42.0 
42.0 

46.5 
46.  B 

AVO 

OR    G.EOM 

244 

S78 

6.39 

30.  1 

27.  B 

MINIMUM 

244 

375 

1  .50 

14.5 

11  .0 

NO  OF  SAMPLES 


8.0.*./  SITE:  BEETON  CREEK 

SAMPLE  POINT:  SECOND  CONCESSION  RD  NORTH  OF  BEETON 

STATION  TYPE:  RIVER 


STATION  ID:   03-0057-014-02 


SAMP  OTt  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OTST  ORG  DEPTH 
FEET       MTRS 


16  01  78  1145 
14  03  78  1345 
11  04  78  1500 
11  05  78  1340 

13  06  78  1415 

14  07  78  0825 
24  08  78  1410 
26  09  78  1335 
30  10  76  1410 
14  11  78  1410 
08  12  78  1255 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ; -  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT   DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


16  01  76  1145 
14  02  78  1345 
11  04  76  1500 
11  05  78  1340 

13  06  78  1415 

14  07  78  0625 
24  0»  76  1410 
26  09  70  1335 
30  10  76  1410 
14  11  76  1410 
01   12   76    1255 


.3 
.3 

3 
.3 

9 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


934 
SAMPLE 


901 

SCO 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 

MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 

TERM    STREAM;     NOTTAWASAGA    RIVER 

U    T    M:     17    0598325.0    4B84400.0    4 


REGION:     03 


36038 

4 

36067 

4 

36167 

3 

3504S 

6 

3S068 

6 

35140 

6 

35203 

e 

3S226 

6 

35299 

6 

35322 

6 

35380 

■:• 

MAXIMUM 

AVO    OR    GEOM   MN     (') 

MINIMUM 


19 
Fl LTERED 

AMMONIA 
MG/L 

0 .  062 
0.  108 
0.210 

0  004 
0.194 
0.042 
0 .  042 
0.060 
0 .  006 
0.088 

1  .360 

1  .360 
0  .  19B 

a .  004 


TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

1500. 

2900. 

27000 

200. 

6400. 

34  00. 
52000. 

1000. 
300. 

1060. 

4700. 

52000 
2619.' 
200 


TOTAL       FtLTERED 
KJELDAHL       N02-N 
MG/L      MG/L 


FECAL 
CO  LI  FORM 
Mf/lOOML 

148. 

40. 

420. 

10         L 

1420. 

1000. 

2300. 

100. 

10.        L 

am. 

630. 

2300. 
1 94 .  •    0 
10. 


0.450 

0.  440 

1  .  600 

0.S3 

0.900 

0.570 

0.640 

0.600 

0.36 

1  .OBO 

2 .  700 

2 .  700 
0.897 
0.36 


0.007 
0 .  008 
0.022 
0.010 
0.046 
0.008 
0.019 
0.015 
0.006 
0.016 
0.021 

0.046 


84 

M.F. 

ENTER . 

MF/100ML 

24. 

10. 

650. 

90. 

1 SOO .      G 

I  1. 00  . 

1300, 

100.       L 

10. 
212. 
370. 

1500, 
164.-     E 
10 


-.1 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 


1  .340 
(.110 
1  .980 
0.205 
0,350 
0  .  062 
0.276 
0.400 
0.255 
0.439 
0.834 


1  .980 
0.659 
0.062 


17 

INRGNC 


MQ/L 


1  .409 
1  .226 
2.212 
0.219 
0.590 
0.  112 
0.336 
0.  475 
0.267 
0.543 
2.215 

2.215 
0.873 
0.112 


805 
WATER 
TEMP  . 
DEG  C 

0  0 

0.0 

4.8 
15.0 
15.0 
10.5 
21  .6 
15.8 

9.5 

9.1 

2.4 

21  .6 
9  4 

0-0 

11 

13 
TOTAL 
ORGNC   N 
MG/L 

0.388 
0.332 
1  .390 
0.526 
0.706 
0.528 
0 .  598 
0.540 

0  .  354 
0.992 

1  .340 

1  .390 
0.699 
0.332 


10.6 
1  1  6 
13.6 
14.  8 
12.0 
6.8 
9.5 
10.6 


11.7 

V  1  .3 
12.  1 

14  a 

11.3 
6.8 


MG/L 

1  .797 
1  .55B 
3.602 
0.745 
1  .  296 
0.640 
0.934 
I  .015 
0.621 
1  .535 
3,555 

3.602 
1  .573 
0.621 


STORET    CODE: 

02 

002 

2470 

MILEAGE: 

58.20 

1 

33 

34 

-DAY 

TOTAL 

Fl LTEREO 

BOO 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

0,2 

0.055 

0.007 

0.2 

0    036 

0.014 

2.0 

0.400 

0.053 

0.4 

0.040 

0.001 

2.0 

0.124 

0.024 

2.0 

0.062 

0.008 

1  .4 

0.091 

0.012 

0.6 

0.062 

o.ooa 

O.B 

0.026 

0.002 

2.0 

0.24  6 

0.  105 

3.4 

0.306 

0.186 

3.4 

0.400 

0.186 

1  .4 

0.132 

0.038 

0.2 

0.026 

0.001 

11 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


427 
382 
642 
347 

323 


320.0 

354.0 

323. 

397.0 

426.0 

642.0 
3D4.1 
320.0 


11 


27 
19 

351 


351  -0 

49.9 

5.5 


11 


6  7 

SUSP.  DISS. 

SOLIDS  SOLIDS 

MG/L  MG/L 


400 
363 
291 
339 

2  9'. 

2a7 

333 
317 
379 
405 

405 
341 
267 


NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -    RIVER    BASINS 


DATE  OF   REPORT      25  OCT   79      PAGE 


107 
SAMP  DTE  HOUR  STN  STN  SAMP  Pj  CAlCUl 
DT    MO    VR    LMT  OUT    BRG    DEPTH  D-  SOLIDS 

FEET  MTRS  Mfi/L 


It  Of 

78 

t  I4S 

,3 

14   03 

78 

1345 

3 

11    04 

78 

1500 

.3 

11    OS 

78 

1240 

3 

13   OS 

78 

1418 

.3 

14   07 

78 

0825 

3 

14  OS 

78 

1410 

.3 

28  09 

78 

1335 

.3 

30   10 

78 

1410 

.3 

14    11 

78 

1410 

■3 

OB    IS 

78 

1255 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEON   MN 

(•  1 

MINIMUM 

257 
257 
257 


14 

16 

56 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

35C 

FOSMaZJN 

MG/L 

UMMOS 

UNITS 

640 

6.20 

18.0 

sso 

7.70 

17.6 

44S 

99.00 

13.0 

530 

3-6 

17.5 

47S 

7. SO 

15.0 

395 

14.00 

9.6 

435 

14.00 

21.5 

S20 

9.50 

17.0 

495 

4.0 

17.5 

730 

6.50 

75.0 

&eo 

14.00 

5S.5 

730 

99.00 

75.0 

540 

16.91 

25    1 

395 

3.6 

9   6 

NO   OF   SAMPLES 


B.Q.M./  SITE 
SIMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


BQTNE  RIVER 

AT  HIGHMAV  10  AND  89  SHELBUANE 

RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  Samp   *j 
OV  MO  YR  LMT    OtST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


1«  01  7B 
35  01  76 
21  02  76 
28  03  76 
11  04  78 
0*  05  78 
2B  06  78 
20  07  ?8 
30  08  78 
IB  06  78 


1250 
1250 
1310 
1230 
1200 
1330 
1330 
1135 
1125 
1235 


.3 

.3 
3 
3 

.3 
3 
3 

,3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( ■ | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 

OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


934 

SIMPLE 


38306 
38346 
38354 
38394 
38434 
38476 
38516 
36558 
38801 
38643 


901 
SCD 


4 
4 

4  9 
4  9 
3 

6  9 
9 

8  9 
B  9 
6 


19  20 

FILTERED  TOTAL 

AMMONIA  KdELOAHL 
MG/L  MG/L 


MAJOR    BASIN:     GREAT    LAKES 

MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 

TERM    STREAM:     NOT TAMASAGA    RIVER 

U   T    M:     17    0564500.0   4880875.0   4 


STATION    10:       03-0057-016-02 

STORET    CODE:    03 
002 
2470 


TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

110. 

340. 

5S0. 

800. 
2600. 
2000. 
3700. 

600. 
150Q.  0 
5B0O. 

5600. 
972."  U 
110. 

10 

21 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 


FECAL 
C0L1F0BM 
MF/100ML 


4. 

10. 

8. 

288. 

770. 

280, 

38. 

20. 
876. 
290. 

876. 
72.' 


10 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 


B4 

M.I  . 

ENTER. 

M»/100ML 


12. 
220. 
1 500 .  G 
610. 
86. 
360 

BOO.      G 
630. 

1500 
1 68 , ■    u 
8 

10 

17 
1NRGNC 
N 
MG/L 


80S 
HATER 
TEMP. 
DEG  C 

3.0 
3.0 
1.0 


13 

20 
23 
17 
I  1 


23  0 
9.4 


10 

IB 
TOTAL 
ORGNC   N 
MG/L 


3 

DISS. 

02 

MG/L 

9,8 

8.0 

9.7 

9.0 

9.8 
13,0 

9,5 
13.9 

3.6 

8.2 

13.9 
9.5 
3.6 


23 

TOTAL  N 


5-DAY 
600 

MG/L 


MG/L 


2.8 
1  .6 
0.4 

10 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


33 
TOTAL 

P 
MG/L 

0.05B 
0.038 
0  049 
0.093 
0  435 
0.194 
0.066 
0.144 
0.07B 
0.082 

0.435 
0.126 
0.038 

10 

6 

susp, 

SOLIDS 

MG/L 


76. SO 

34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 


.010 

.023 
.031 
.028 
.073 
.011 
.006 
.006 
0.010 
0.030 


0.072 
0.032 
0.006 

10 

7 

DISS, 

SOLIDS 

MG/L 


16   01 

78 

1350 

.3 

0.090 

0.750 

0.017 

1  .580 

1  .687 

0.660 

2.347 

601  .0 

16.0 

58$ 

26  01 

78 

1350 

3 

0.3T0 

0.B4O 

0.030 

0.975 

1     305 

0.530 

1  .835 

615.0 

7-3 

608 

21    03 

78 

1310 

-3 

0.312 

0.B3O 

0.012 

0.950 

1  .274 

0.518 

1  .792 

640.0 

a. a 

631 

It  03 

78 

1230 

,3 

0.182 

1  .000 

0.030 

3.420 

2.632 

0.818 

3.450 

616.0 

42.0 

574 

II    04 

78 

1500 

.3 

0.2>B 

1  .400 

0.020 

2.  130 

3.366 

1  .  162 

3.550 

662.0 

428.0 

09  0$ 

76 

1230 

.3 

0.074 

I  .  290 

D.oia 

0.950 

1  .042 

1  .216 

2.2S8 

561  .  0 

119.0 

442 

21   Ot 

76 

1330 

.3 

0,050 

0.770 

0.020 

4.080 

4.  150 

0.720 

4.670 

861  .0 

210.0 

651 

10  07 

7* 

1135 

.3 

0,  US 

0.900 

0.071 

7.930 

8.  127 

0.774 

8.901 

758.  0 

58.0 

700 

30  Ot 

78 

11 2S 

3 

0.084 

0.810 

0.012 

0.715 

0.81  1 

0.726 

1  .537 

498.0 

36.0 

472 

IS   Ot 

78 

1335 

.3 

0.032 

0.600 

0.007 

0.05S 

0.094 

0.S6B 

0.663 

297.0 

7.  1 

ISO 

MAXIMUM 

0.312 

1  .400 

0.071 

7.930 

8.  127 

1  .216 

8.901 

661  .0 

428.0 

TOO 

4VQ 

OR    GEOM  MN    I  •  } 

0.  148 

0.919 

0.023 

2.179 

2.349 

0.771 

3.120 

610.9 

92.2 

s*.o 

MINIMUM 

0.032 

0.600 

0.007 

0   055 

0.094 

0.5IB 

0.662 

297.0 

7.  1 

290 

NO 

OF    SAMPLES 

10 
107 

10 
14 

10 
16 

10 
66 

10 
59 

10 

10 

10 

10 

9 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

DV   MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG   DEPTH 
MTRS 

D- SOLIDS 
MG/L 

25C 
UMHOS 

FORMAZIN 
UNITS 

MG/L 

MG/L 

11   01 

76 

1250 

3 

930 

6.20 

59.0 

6t  .0 

19   01 

78 

1350 

.3 

1000 

6.90 

90.0 

67.0 

21    02 

7» 

1310 

-3 

98S 

7.70 

75.0 

70.0 

28   03 

7» 

1230 

.3 

9t0 

19.00 

98  .0 

11    04 

78 

1S00 

.3 

334 

380 

120.00 

14,5 

Ot  OS 

78 

1230 

.3 

790 

63.00 

67.0 

at  ot 

78 

1230 

■3 
■3 

990 

27.00 

148.0 

34.0 

SO  07 

7B 

1136 

1100 

7.00 

143.0 

44.5 

»  ot 

78 

1126 

.3 

750 

11.00 

105.0 

26.0 

18   Ot 

78 

1235 

.3 
MAXIMUM 

234 

4B0 
1100 

7.80 

120.00 

43.5 
148.0 

IBS 
70,0 

AVG 

OR    GEOM  t: »    ( 

234 

B30 

27,46 

83.2 

45  9 

MINIMUM 

334 

360 

6.20 

14.5 

16. S 

NO  OP  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


I.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MAO  RIVER  _  „_,,. 

AT  CONCESSION  ROAO  2  TOSOP.ONTIO  TOWNSHIP 
RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02EDOO5 


SAMP  DTE  HOUR   STA1   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  U»T    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


tS   02 

73 

1015 

.3 

12   04 

78 

1000 

3 

10   OS 

78 

1S00 

.3 

19   06 

78 

1605 

.3 

IS    07 

7  8 

1430 

.3 

23    OS 

J  a 

1600 

,3 

at  09 

7B 

1530 

.3 

24    10 

78 

1510 

.3 

16    11 

78 

1530 

.3 

06    12 

73 

1515 

.3 
MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM  MM  (■ ) 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTI  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT   OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


IS  02 
12  04 
10  05 

15  06 
12  07 

23  08 
28  09 

24  10 

16  11 
08  12 


7B  104S 
78  1000 
78  1600 
78  1605 
78  1430 
78  1S00 
78  1530 
78  1510 
78  1S30 
78  1515 


.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 


934 
SAMPLE 


36069 
36170 
3S037 
35093 
35132 
35195 
35251 
35291 
35347 
35372 


FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0.006 
0.017 
0.003 
0.013 
0,002 
0.004 
0.002 
0.00! 
0.007 
0 .  003 


MAXIMUM 

AVO    OR    GEOM   MN     I • ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE   HOUR      STN      STN    SAMP      PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BAG    DEPTH 

FEET  MTRS 


t 9  02  78  1045 
12  04  78  1000 
10  05  78  1600 
IS   06    70    1605 


3 
.3 

.3 

a 


0.017 
0.006 

o.ooi 

10 


MAJOR    BASIN:     GREAT    LAKES 

MINOR    BA5IN;     LAKE    HURON 

TERM    STREAM:     NOTTAWASAGA    RIVER 

U   T    M:     17    0579600.0    4906025.0    4 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  7 

STATION    ID:      03-0057-021 -OS 

STORET   CODE:    02 
002 
2470 


901 
SCO 


444 
FLOW   CFS 


68-20 

7B8.00 

316.00 

116.00 

S9.70 

43.90 

51  .40 

53.60 

70.10 

106.00 

788.00 
167.28 
43.80 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/IOOML 

50. 
1100. 
490. 
310. 
500. 
550. 
170. 
130. 
170. 
240. 

1  100. 
270. « 
50. 


323 


0.002 

0.040 

0  .  008 

0.006 

0.008 

0.016 

0 . 002  L 

0.002 

0.006 

0.010 

0.040 

0.0100 

0.002 
10 


7  107 

DISS.  CALCUL 

S0L10S  D-SOLIOS 

MG/L  MG/L 


244 
266 
254 


0  .  400 

0-700 

0.410 

0.410 

0.310 

0.300 

0.260 

0.30 

0.340 

0.370 

0.700 
0.362 
0.2B0 

10 


81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/IOOML 


10 

19  20 

FUTEREO  TOTAL 

AMMONIA  KJELCAHL 
MG/L  MG/L 


FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0.010 
0.012 
0.005 
0.006 
0.008 
0.007 
0.004 
0.003 
0.003 
0.005 

0.012 
0.006 
0.003 

10 


ENTER. 
MF/IOOML 


132. 

SO. 
164. 
124. 
428. 

20. 

24. 

48. 

78. 

428. 
60.  • 
4. 

10 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

1  .960 
1  .440 
1  .790 
0,470 
1  450 
0.900 
1  .  100 
1.05 
1  .170 
1  .250 

1  .960 
1  .258 
0.470 

10 


16 
220 
250 

84 
108 
496 
130 

28 
100. 
536 

536. 

123. 

16. 


14  16        56 

COM).  TURB.  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN       MG/L 

UMHOS  UNITS 


8.7 
6.3 
7.6 
7.7 


S25 

7.ao 

375 

66.00 

410 

7.20 

390 

5.20 

10 


605 
WATER 
18V. 
OEG  C 

0.0 

3.8 
11.1 
18.0 
21  .0 
23.8 
13.9 

8.6 

6.4 

3.0 

23.8 
11  .0 

0.0 

10 


17  IB 

INRGNC  TOTAL 

N  ORGNC   N 

MG/L  MG/L 


1  972 
1  .  462 
1  .603 
0.464 
1  .466 
0.923 
1  .106 
I  .055 
1  ,  179 
1  .265 

1  .972 
1  .275 
0.484 


0 .  396 
0.660 
0  402 
0.402 
0.302 
0.234 
0.278 
0-293 
0.334 
0.360 


0  660 
0.372 
0.278 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

6.4 

14. B 
11  .6 
10.0 
10.4 
12.8 
11  .4 
11.2 


14.  B 

1  1  .2 

6.4 


23 
TOTAL   N 


MG/L 


2.370 
2.152 
2-205 
0.686 
1  .768 
1  .207 
1  .364 
1  -353 
1  -513 
1  .625 

2.370 
1  .646 
0.886 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


0.2 
0.8 
0.4 


10 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

341  .0 

409.0 

286.0 

268.0 

296.  0 

266.0 

233.0 

295. 

297.0 

307.0 

409.0 
303.8 
266.0 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

D.015 
0,  162 
0.023 
0.017 
0.019 
0.016 
0.011 
0.009 
0.011 
0.019 


0.  162 
0.030 
0 .  009 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

TB.O 

165.0 

20.0 

14  .0 

13.0 

12.0 

5.9 

2.6 

5.0 

13.0 

165-0 

26.9 

2.6 


13   07    78    1430 
23   08    71    1600 
39   08   78   1530 
34    10   78    1510 
18    11    78    1530 
04    13   78   1515 

.a 

.3 

,a 

i 

.  i 
a 

AVO   OR 

MAXIMUM 

GEOM  MN    ( • ) 

MINIMUM 

277 

2  33 
292 
294 

123 

296 
277 


273 
254 


273 
258 
244 


13  0 

7.50 

390 

6.70 

435 

4.  10 

465 

3.8 

470 

4,50 

470 

8.30 

525 

66.00 

435 

13.01 

375 

2.B 

B.2 

7.5 
7.6 
9.1 
9.  i 
9.9 

9.9 

El.  2 


NO    OF    SAMPLES 


N0TTAWA5AGA    RIVER 

AT    HIGHWAY    NO    26    EDENVALE 

RIVER 


l.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATIO*  TYPE 


STN   NO: 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PU 
DY    MO    YR    LMT  DIST    8RG    DEPTH 

FEET  MTRS 


15   02    78 

1S50 

.3 

12   04    78 

1255 

.3 

10  05    78 

1330 

.3 

15    06    7B 

1350 

3 

12    07    78 

1155 

.3 

23    08    78 

1300 

.3 

28   OS    79 

1205 

.3 

24    10   78 

1220 

.3 

19    11    79 

1240 

.3 

OS    12    79 

1235 

.3 

MAXIMUM 

AVS    OR 

GEOM    MM     (•) 
MINIMUM 

934 

sample 

NO 


36077 
36176 
35031 
35087 
35126 
35189 
35245 
35285 
35341 
36366 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
NOTTAWASAGA    RIVER 


U    T    M:  17    0587600.0    4922450.0    4 

901         80        81         84 

SOD      TOTAL      FECAL       H.F. 

COLIFORM  COLIFORM     ENTER. 

MF/100ML  MF/IOOML   MF/IOOML 


4  76. 

3  8  380. 
6  670. 
6  5400. 
6  300. 
6  1 00 . 
8  790. 
6  180. 
6  1700. 

4  1 600 . 

9400. 
911.' 
76. 


a. 

136 

10.       L 

1300 

340. 

60 

50. 

SO 

80. 

90 

44. 

108 

8. 

32 

52. 

116 

40. 

136 

340. 

1300 

29.*    D 

85 

4. 

4 

STATION    ID 

03-0 

357-02302 

STORET    CODE: 

02 

oos 

34  70 

4           REGION:    03 

MILEAGE: 

19.10 

80S 

3 

1 

33 

34 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

FI LTERED 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

OEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

5.5 

6.0 

1.8 

0.02  6 

0.010 

3.5 

10.6 

0.6 

0.048 

0.017 

10.3 

9.2 

1  .0 

0.060 

0.011 

16.0 

8.9 

1.4 

0.069 

0.021 

19    8 

9.2 

o.e 

0  .060 

D.003 

23.9 

10.7 

0.6 

0.072 

0.015 

13-1 

9.3 

0.6 

0.061 

0.024 

a.  i 

B.7 

0.2 

0.03S 

0.014 

6.7 

10.8 

0.2 

0.02B 

0.015 

1.9 

11.1 

0.2 

0.032 

0.016 

23.9 

11.1 

1.8 

0.072 

0.024 

10.8 

9.S 

0.7 

0.049 

0.015 

1  ,9 

6.0 

0.2 

0.02G 

0.003 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  !  D  ) 


SAMPLE    INFORMATION   SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


DATE   OF   REPORT      35  OCT   79      PAGE 


SAMP    DTE    HOUR       STN       5Tn    SAMP 
DY    MO    YR    LMT  OIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


is  oa 

12  04 
10  05 
IS  06 

ia  07 

33  OB 

as  09 

34  10 

18  11 
06    13 


7g  1550 
78  1255 
7B  1330 
78  1250 
78  1155 
78  1300 
78  1305 
78  1220 
78  1240 
78    1325 


MAXIMUM 

AVQ    OR    GEOM   >N    I'l 

M [ N 1 MUM 

NO    QF    SAMPLES 


19 
FILTERED 
AMmON I A 
MG/L 

0  076 
0  058 
0.029 
0,076 
0.010 
0.053 
0.040 
0.026 
0.006 
0.044 

0.076 
0.042 
0.008 

10 


20 
TOTAL 

KJELDAHL 
MG/L 

0.510 

0.520 

0.560 

0.710 

0.460 

0.420 

0.460 

0.40 

0.430 

0,410 

0.710 
0.498 
0.40 

10 


31 
FILTERED 

N02-N 
MG/L 

0  036 
0.018 
0.010 
0.017 
0-01  I 
0-015 
0.012 
0.010 
0.0D7 
0    006 

0.026 
0.013 
0.006 

10 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 


0.  154 

1     660 

1     090 

0    835 

809 

615 

640 

S65 

639 

944 


1  .£60 
0.814 
0.  154 

10 


17  18 

INBCNC  TOtAL 

N  ORGNC      N 

MG/L  KC/L 


356 
736 
138 
926 
630 
668 
692 
601 
841 
994 


1  .736 
0.869 
0.256 


0.434 
0.462 
0.632 
0  634 
0  450 
0.362 
0  420 
0,374 
0  424 
0,066 


0 .  634 
0.456 
0.362 


33 

TOTAL    N 

MG/L 

0.690 
3.  198 
1  .760 
I  .563 
1  .280 
1  .050 
1  .112 
0.975 
1  .365 
1  .360 

2.198 
1  .335 
0.690 


5  6  7 

TOTAL  SUSP.  DISS. 

SOLIDS  SOLI  OS  SOLIDS 

MG/L  MG/L  MG/L 


368 
256 
303 
3IQ 
232 
238 
327 
206 
2B7 
321 


366.0 
30S.8 
256.0 


3 

3 

16 

0 

28 

0 

30 

0 

22 

0 

31 

0 

23 

0 

5 

0 

7 

0 

8 

0 

31 

0 

17 

2 

3 

2 

363 

ISO 

90S 

280 
313 

363 
308 
280 


107  14 

SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ       CALCUL  COND. 
DY    MO    YR    LMT          OIST    BRG    DEPTH               D- SOLIDS  25C 

FEET  MTRS  MG/L  UWhOS 


16        66 

TUBB  CHLORIDE 
FORMA? IN       MG/L 
UNITS 


IB  02  78 

1550 

.3 

13  04  78 

1255 

.3 

10  05  78 

1330 

.3 

19  06  78 

1250 

3 

12  07  78 

1155 

.3 

23  08  78 

1300 

.3 

2B  09  78 

1305 

.3 

24  ID  78 

1220 

3 

1«  11  78 

1240 

.3 

OC  12  78 

iaas 

3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  {  ■  ) 
MINIMUM 

340 
375 


270 
267 


293 
269 
240 


600 
370 
435 
445 
4!5 
410 
465 
475 
475 
510 

600 
460 
370 


4.30 
19.00 
16-00 
13-00 
12.00 
18.00 
15.00 
5.2 
4    50 


19  00 
11  .33 
4,30 


45.0 


10.5 
II  .8 
10.5 
11  .0 
10.5 
11  .5 
12.0 
14.0 
14,5 

45  0 
15.  l 
10.5 


NO  OF  SAMPLES 


9. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TTPE 


BEETON    CREEK 

AT     SlMCOE    COUNTY    ROAO    NO. 10    NORTH    OF    TOTTINGHAM 

RIVER  FLO*    GAUGE    FED    03ED100  MAJOR    BASIN:     CBEAT     LAKES 

MINOR    BASIN;     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     NOTTANASAGA    RIVER 


ST*    NO:  24  LAT: 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pu 

DY  MO  VR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 

FEET  MTRS 


14  02  78 

11  04  78 
11  OS  78 

13  06  78 

14  07  7B 
24  08  78 
26  09  78 
30  to  78 
14  11  78 
OB  12  78 


1430 
1520 

1400 
1430 
0845 
1430 
1400 
1430 
1430 
132S 


MAXIMUM 

AVO  OR  GEOM  IW  l'| 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14  02 

78 

1420 

.3 

1  1  04 

78 

1520 

.3 

11  OS 

78 

1400 

.3 

13  06 

78 

1430 

.3 

14  07 

78 

084S 

.3 

24  OS 

78 

1430 

.3 

36  09 

78 

1400 

.3 

30  10 

78 

1430 

.3 

14  11 

7B 

1430 

3 

08  12 

78 

1325 

.3 
MAXIMUM 

AVO  OR 

GEOM  MN  | • | 
MINIMUM 

LONG: 


934 

901 

SAMPLE 

SCO 

T 

NO 

COL  I 
MF/1 

36068 

4 

4700 

3616B 

3 

6 

66000 

35046 

6 

500 

35069 

6 

2400 

35141 

6 

S 

1900 

35204 

6 

15000 

35227 

5 

3000 

35300 

6 

400 

35323 

6 

580 

35381 

6 

1000 

60  81 

TOTAL  FECAL 

COLJfOfiM 
Mf/tOOML 

200. 

T  1  60. 

10.        L 

110. 

420. 

1570. 

100. 

90. 

52. 


65000.  1570. 

2336."  153. 

400.  10. 


19  20 

F1LTEHE0  TOTAL 

AMMONIA  KJELDAHL 
MG/L  MG/L 


0    159 

0  440 
0.012 
0.090 
0.006 
0.028 
0.028 
0.004 
0.  130 

1  .450 

1.450 
0.235 
0.004 


.  170 
.440 
67 
.060 
.440 
460 
520 
35 
860 
860 


2.860 
0.983 
0.35 


10 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0  009 
0.032 
D.017 
D.041 
0.035 
0.032 
0,014 
0.008 
0.013 
0.032 

0.041 
0.021 
0.008 


10 

22 

FI LTEREO 
N03    N 
MG/L 


180 
4  30 
355 
365 
195 
260 
360 
360 
413 
833 


2.430 
0.677 
0.  195 


84 


EN1ER. 
MF/100MS. 


STATION     10:       03-0057-024-02 

STORET    CODE:     02 
002 
24  70 


U    T    M:     17    0S95250.O    4B76950.0    4 


10. 

1500. 

100. 

60. 

440  . 

1500. 

100. 

10 
268. 
170. 


1500. 
144 . •     E 
10. 


INRGNC 

N 

MG/L 

1  347 
3.692 
0.384 
0.496 
0.336 
0.320 
0,403 
0.392 
0.555 
2.305 

2.893 
0.933 
0.236 


B05 
HATER 
TtMP. 
DEG  C 

0-0 

5.0 
16  8 
16.0 
10.6 
31  0 
15  0 

9  9 

8,3 


21  .0 
10.6 
0  0 


TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 


012 

ooo 

658 
9V0 
434 
4.12 
4')2 
346 
730 
410 


1.410 
0.748 
0.346 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

H.4 
13.6 
16.4 
14.4 

9-4 

9-2 
11  ,6 
12.5 
11.6 


33 
Total   n 


2   359 
3.693 


1  .042 
1  .466 
0.670 
0.752 
0.894 
0.738 
1  .285 
3,715 

3.892 
I  .  EB1 
0.670 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

4.8 

2.0 
1  .0 
2.4 


2.0 
0,5 


10 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

443.0 

350.0 

382. 

347.0 

287,0 

263.0 

306.0 

323. 

336.0 

395.0 

443.0 
332.1 
262.0 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0.134 
0.353 
0  D73 
0  336 
0.058 
D.054 
0.04  9 
0.035 
0.376 
0.374 

0.374 

0.  154 
0.035 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

82  0 
78.0 
15. 
75.0 
27  0 
12.0 
18  0 
5.5 
13-0 
13,0 


82.0 
33.8 

5.S 


66.30 

34 
f I LTEREO 
REACTIVE 
P    MG/L 


0.032 
0.  120 
O.007 
0-030 
0.020 
0  .  008 
0.002 
0.0D2 
0.190 
0.355 


0.255 
0.057 
0.002 

10 

7 
DISS. 

SOLIDS 

MG/L 

361 

273 
367 
2  72 


288 

:>17 

313 
383 

383 
309 
267 


NO  OF  SAMPLES 


<  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


i.O.W./  SITE:  SEETON  CREEK 

SAMPLE  POINT:  AT  S1HC0E  COUNTY  ROAD  NO. 10  NORTH  OF  TOTT INGHAM 
STATION  TYPE-  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02ED100  MAJOR  BASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
NOTTAWASAGA  RIVER 


DATE  OF  REPORT   28  OCT  79   PAGE     7 

STATION  ID:   03-0057-024-02 

5T0RET    CODE:    02 
002 
2170 


107 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP      PJ 

CALCUL 

DY  MO 

YR 

LMT 

OIST 

»RG   DEPTH 

D-SOLIOS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

14    02 

7  il 

1420 

.3 

11     04 

78 

1520 

a 

11    05 

VI! 

1400 

.3 

13   06 

70 

1430 

.3 

14    07 

76 

084S 

.3 

2E0 

24  oa 

71 

1430 

.3 

250 

26  09 

7  5 

1400 

..1 

30    10 

78 

1430 

.3 

14    11 

7( 

1430 

.3 

09   12 

ft 

1325 

.3 
MAXIMUM 

280 

ma 

OR    GEO* 

iss 

MINIMI* 

ISO 

U   T   M:    17   0S95350.0   4876950.0   4  REGION:    03 


14  IB                    56 

CONO.  TURB.  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN                MG/L 

UMHOS  UNITS 


585 

37.00 

430 

37.00 

■1  S  = 

4.4 

435 

24.00 

400 

4.50 

385 

4.00 

•14b 

7.20 

49S 

4.0 

610 

5.30 

850 

S.3Q 

650 

37.00 

tec 

13.27 

385 

4.00 

2S 

5 

11 

5 

11 

S 

13 

0 

M 

0 

13 

0 

12 

5 

17 

5 

4/ 

5 

47 

0 

17 

5 

31 

6 

11 

.5 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  WYE  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  HIGHWAY  12  EAST  OF  MIDLAND 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02ED01 1 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 


17 

01 

78 

1400 

15 

EH 

78 

1400 

11 

OA 

7S 

1350 

<3 

OS 

IB 

1205 

13 

cc 

7  a 

1150 

la 

07 

7n 

1100 

S3 

no 

»i 

1145 

gl 

04 

78 

1120 

M 

1  0 

H 

1130 

t* 

11 

71 

1145 

0,3 

12 

71 

1050 

934 
SAMPLE 
NO 


36046 
36075 
36I7B 
3E029 
35085 
35124 
35187 
35243 
35283 
35339 
35384 


901 
SOD 


3  8 

6 

6 

8  9 

8  9 

6 

6 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  HURON 
TERM  STREAM:  WYE  RIVER 

U  T  M:  17  0591350.0  495405O.0  4 


444 
FLOW  CFS 


63.00 
31  .80 
558.00 
59.30 
30.50 
15.40 
14.40 
24.  10 
31.40 
49.30 
45.70 


BO         81  84 

TOTAL      FECAL  M.F 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML 


110. 
300. 
140. 
248. 

48. 

20. 

36. 
630. 

70. 

84. 
108. 


4. 
J  . 
4. 

4. 


10. 
48. 

4. 
36. 

34. 


STATION 

ID:       03-0 

370- 

001 -02 

STORET 

CODE; 

02 

002 

2620 

REGION:     03 

MILEAGE: 

0.90 

805 

3 

1 

33 

WATER 

OISS. 

5-DAY 

TOTAL 

TEMP. 

02 

800 

P 

DEG   C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.0 

5.6 

1  .2 

0.078 

0.0 

9.0 

1  .4 

0  .045 

3.2 

14.2 

O.B 

0.032 

11  .6 

8.4 

1  .  4 

0.041 

17.1 

9.6 

1  .0 

0.036 

19.0 

5.1 

0.8 

0.070 

23.  1 

7.9 

0.8 

0.034 

12.9 

6.7 

0.8 

0.020 

8.7 

8.7 

0.2 

0.018 

5.6 

10.5 

0.6 

0.019 

2.9 

10.1 

0.4 

0.018 

MAXIMUM 

«V0  OR  GEOM  MM  (*) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  HO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


17  D1  78 
15  02  78 
12  04  78 
10  OS  78 
15  06  78 
12  07  78 
33  08  7B 
28  08  78 
24  10  78 

18  11  78 
06    12   78 


1400 
140O 
1350 
1205 
1150 
1100 
1145 
1120 
I  130 
1145 
1050 


.3 
.3 
.3 

,3 

.3 

.3 

.a 

3 
.3 
.3 

3 


FI LTEREO 

REACTIVE 

P    MG/L 

0.003 
0.025 
0 .  009 
0.007 
0.012 
0.039 
0.018 
O.0O3 
0.003 
0.006 
0.0O5 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     i • I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
BY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


IT   01 

73 

1400 

.3 

IS   02 

7  0 

1400 

.3 

12    04. 

n 

1350 

.3 

10   05 

?r; 

1205 

.3 

15   08 

•n 

1150 

■3 

12   07 

7» 

1100 

.3 

23   00 

70 

1145 

3 

28   08 

70 

1130 

-3 

24    10 

73 

1130 

3 

IS    11 

78 

1145 

3 

CM)   12 

7fJ 

1050 

.3 
MAXIMUM 

AVQ  OR 

GEOM  MN  I • I 
MINIMUM 

0.039 
0.012 
0.003 

11 


19 

FILTERED 

AMMONIA 

MQ/L 

0.074 
0.096 
0.070 
0.032 
0.024 
0.020 
0.048 
0.034 
0 .  026 
0.017 
0.056 

0.096 
0.045 
0.017 

11 


558.00 
82.99 
14.40 

11 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.580 
0.610 
0.500 
0.510 
0.500 
0.410 
0.3B0 
0.500 
0.38 


7  107 

DISS.  CALCUL 

50LIDS  0-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


332 
328 


332 
308 
283 


192 
218 

aai 

218 
218 
237 
2S4 

J  50 


254 
227 

193 


•130 

.1  g  a 


0.610 
0.475 
0.380 

1  1 

l< 
CONO. 
25C 
UMHOS 

850 
535 
295 
335 
35S 
335 
33S 
383 
390 
385 
435 

rin 
420 
295 


630. 

104. 

20. 


22. 

5. 


:l 


II 


21  22 

FILTERED  FILTEREO 

N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


008 
013 
022 

004 
004 

002 
005 
004 
007 

DOS 
013 


0.022 
0.008 
0.002 

11 

16 
TuRB. 
FORMAZIN 
UNITS 

23.00 
6.70 

11  .00 
3.00 
1  .20 
1  .10 
0.70 
0.90 
1  .5 
1  .40 
2.60 

23.00 
4.83 

0.70 


0.242 

0.B17 

1  .360 

0.040 

0.020 

0.005L 

0.025 

0.035 

0.  105 

0.090 

0.672 


360 

310D 
005 


56 

CHLORIDE 

MG/L 


135.0 
13.5 
7.0 
7.0 
5.8 
5.0 
4.4 
(.« 
9.1 
9.1 
10.3 

13S.0 

19.3 

4.4 


48. 

13.' 

2. 


11 


23.  1 
9.5 
0.0 

11 


17  18 

INRGNC  TOTAL 

N  ORGNC   N 

MG/L  MG/L 


0  324 
0.926 

1  .452 
0.076 
0,048 
0.027 
D.07B 
0.073 
0.  138 
0.1  12 
0.741 


1  .452 
0.363 
0.027 


0,506 
0  514 
0.430 
0.478 
0.476 
0.390 
0.332 
0.466 
0.354 
0.413 
0.364 


0.514 
0.429 
0.332 


23 

TOTAL  N 

MG/L 

0  830 

1  .440 
1  .882 
0.554 
0.524 
0.417 
0.410 
0.539 

0  492 
0.525 

1  .105 

1  .882 

0.793 
0.410 


0.8 
0.2 

11 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

355.0 

332.0 

202.0 

225.0 

232.0 

220.0 

267.0 

239.0 

255. 

251  .0 

264.  D 

355.0 
258.4 
202.0 


0.078 
0,037 
0.018 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

23.0 
4.0 

10.0 
6.8 


NO    OF    SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


8.0. *./  SITE 
SAMPLE  POINT 


WYE     RIVER 

AT    COUNTY    ROAD    NO. 6    NORTH   OF    ELMVALE 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE 
STATION    ID:       03-0070-002-03 


STATION 

TYPE: 

RIVER         flObf    GAUGE 

FED  02EDQ11 

MAJOR    BASIN:     GREAT 

LAK  ES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE 

HURON 

002 

TERM    STREAM:     BYE    RIVER 

2620 

STH  NO: 

2 

LAT: 

LONG: 

U  T   M: 

17    058760C 

.0    4940800 

■0    4           REGION:    03 

MILEAGE: 

14.00 

934 

901" 

SO 

81 

34 

805 

3 

1 

33 

34 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

SAMPLE 

SCO 

TOTAL 

fECAL 

M.F. 

MATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

FILTERED 

DY  MO 

YD 

LMT 

DIST 

BUG    DEPTH 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

FfET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

BBS   C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P   MG/L 

17  01 

71 

1305 

.3 

36045 

4 

6400. 

500. 

792. 

0.0 

10.0 

0.6 

0.046 

0.03  5 

IS  02 

78 

1435 

.3 

36076 

4 

10300. 

1600. 

244. 

0.0 

6.2 

1  .8 

0.056 

0.047 

t2   04 

78 

1330 

.3 

36177 

3   E 

8700. 

4B0. 

240. 

4.2 

14.0 

1  .0 

0.114 

0.04  5 

10   05 

?  a 

130O 

.3 

35030 

6 

2100. 

90. 

470. 

10.7 

12.0 

1  .4 

0-063 

0.016 

15  06 

78 

1215 

.3 

35086 

e 

4300. 

1  10. 

130. 

16.7 

9.6 

1  .0 

0.070 

0.022 

12    07 

7  8 

1120 

.3 

35125 

6 

600. 

400. 

280. 

18.9 

10.8 

1  .0 

0.06  3 

0.026 

33  08 

78 

1210 

.3 

35186 

c 

5800. 

720. 

670. 

22.0 

12.0 

1.0 

0.121 

0.054 

as  09 

78 

1140 

.3 

35244 

8 

10700. 

430. 

400. 

12.9 

9.7 

1  .0 

0.096 

0.043 

34    10 

78 

1150 

.3 

35284 

6 

560. 

BO. 

50. 

7.6 

10.7 

0.2 

0.100 

0.045 

18    11 

78 

1210 

.3 

35340 

S 

5200. 

250. 

390.    . 

5.  1 

11.6 

0.2 

0.D75 

0.041 

0*    12 

78 

115S 

.3 

3536S 

6 

3200. 

340. 

730. 

3.1 

10.3 

0.2 

0.060 

0.03S 

MAXIMUM 

10700. 

1  600 . 

792. 

22.0 

14.0 

1  .8 

0.121 

0.054 

f.VC 

OR    GEOM   MN     | •  ) 

3703.* 

317.  • 

315.' 

9.2 

10.6 

0.9 

0.079 

0.038 

MINIMUM 

560. 

90. 

50. 

0.0 

S.2 

0.2 

0.046 

0.016 

NO    OF    SAMPLES 

11 

11 

11 

!1 

11 

1 1 

1  1 

11 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

3 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL  N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

OY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

ERG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAKL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MC/L 

17   0< 

7E 

1305 

.3 

0,  156 

0.460 

0.007 

0.903 

1  .066 

D.304 

1  .370 

283.0 

14.0 

269 

1*   02 

78 

1435 

.3 

0.2SS 

0.680 

0.009 

0.B51 

1  .118 

0.422 

1  .540 

265.0 

10.0 

255 

12   04 

78 

1330 

.3 

0.  104 

0.660 

0.018 

2.260 

2.382 

0.556 

2.938 

252.0 

38.0 

10   OS 

78 

1300 

.3 

0,036 

0.5S0 

0.011 

0 .  580 

0.627 

0.544 

1  .171 

259.  a. 

19.0 

15    06 

78 

1215 

.3 

0.054 

0.590 

0.023 

0.9<)0 

1  .067 

0.536 

1  .603 

251  .0 

30.0 

12    07 

78 

1  120 

.3 

0.046 

0.490 

0.022 

0.738 

0.806 

0.444 

1.250 

244.0 

20.0 

23    08 

78 

1210 

.3 

O.0S8 

0.430 

0.032 

0.845 

0.935 

0.372 

1.307 

253.0 

22.0 

26    09 

78 

1140 

.3 

0.035 

0.560 

0.013 

0.655 

0.  ?00 

0.528 

1  .228 

253.0 

32.0 

24    10 

78 

1150 

.3 

0.054 

0.54 

0.010 

0.635 

0.699 

0.486 

1  .185 

256. 

12. 

18    11 

78 

1210 

.3 

0.  100 

0.630 

0.007 

0 .  8 1  a 

0.925 

0.530 

1  .455 

276.0 

6.0 

01    12 

78 

115* 

.3 

0,118 

0.550 

O.OOB 

1  .190 

1  .314 

0.432 

1  .746 

292.0 

11.0 

2(11 

MAXIMUM 

0.258 

0.680 

0.032 

2  .  SSO 

2.3B2 

0.556 

2.936 

292.0 

36.0 

2191 

AVO 

OR    GEOM        i 

0.092 

0.  561 

0.014 

0.951 

1  .058 

0.469 

1  .527 

262.2 

19.5 

2  68 

MINIMUM 

0.032 

0.430 

0.006 

O.5B0 

0.K27 

0.304 

1  .  171 

244.0 

6.0 

2!S5 

NO    OF    SAMPLES 

11 

"11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

3 

107 

14 

16 

56 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PU 

CALCUL 

COND. 

TUfiB. 

CHLORIDE 

OY   MO 

Y* 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG   DEPTH 
MTRS 

D- SOLIDS 
MG/L 

25C 
UMHOS 

F0RMAZ1N 
UNITS 

MG/L 

17   01 

n 

1305 

.3 

447 

6.70 

11  .5 

IB   02 

79 

1435 

.3 

420 

6.90 

10. S 

12    04 

n 

1330 

.3 

10   05 

ft 

1300 

.3 

15   06 

7  8 

1215 

.3 

12   07 

7  8 

1120 

.3 

33   OB 

78 

1210 

.3 

28   09 

76 

1140 

.3 

24    10 

76 

1150 

.3 

16    11 

78 

1210 

.3 

08    12 

70 

1155 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    MN     (•  ) 
MINIMUM 

214 

MS 

231 
124 

231 

22; 

244 

270 


270 
234 


f.O.W./  SUE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


NO  OF  SAMPLES 


COLDWATER  RIVER 

AT  CNR  BRIDGE  COLOWATEH 

RIVER    FLOK  GAU 


330 

33 

00 

370 

8 

60 

355 

IE 

00 

345 

IE 

00 

355 

20 

DO 

340 

24 

00 

375 

S 

3 

4  i  5 

6 

90 

460 

8 

SO 

460 

33 

DO 

383 

14 

82 

330 

6 

70 

e.a 

13.0 


SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP 

DY    HO    YR 

LMT 

DIST 

»«G    DEPTH 

FEIT 

MTRS 

17    01     78 

1530 

.3 

12    04    7S 

1600 

.3 

10    05    7a 

0910 

.3 

15    OS    78 

0910 

.3 

12    07    78 

0S4S 

3 

23    OB    78 

0910 

.3 

2)1  09   78 

0845 

.3 

24    10    78 

0B35 

.3 

18    11    78 

0FJ50 

,3 

0(1    12   78 

0845 

.3 

MAXIMUM 

AVU 

OK   GEOM 

MINIMUM 

STATION  ID:   03-0076-001-02 


D    02ED007 

MAJOR 

BASIN;     GREAT    LAKES 

MINOR 

BASIN:    LAKE 

HURON 

TERM    STREAM:     NORTH    RIVER 

OWG: 

U    T    M 

:    17    0607050.0   4952175 

.0    4 

REGION:    03 

934 

901 

444 

SO 

Bl 

84 

805 

SAMPLE 

SCD 

FLOM   CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

WATER 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

TEMP. 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

DEG   C 

36049 

4 

61  .BO 

250. 

60. 

72. 

0.0 

36182 

3    C. 

445.00 

660. 

104. 

104. 

4.9 

35025 

S 

1 33 . 00 

3900 . 

2200. 

700. 

9.  1 

39081 

« 

56.30 

1  1 00 . 

560. 

160. 

13.3 

35120 

I 

33.50 

B90. 

220. 

260. 

17.0 

39183 

G 

35.70 

1020. 

310. 

690. 

18.5 

35239 

a 

46.00 

1490. 

ao. 

430. 

10.5 

3S279 

a 

43.90 

390. 

35 

32. 

5.9 

35335 

g 

71.50 

630. 

70. 

330. 

5.1 

35360 

•■! 

79.70 

1200. 

88. 

3B0. 

3,6 

445.00 

3900. 

2200. 

700. 

18.5 

100.64 

880.' 

157. » 

220.' 

6.8 

33.  fO 

250. 

36 

32. 

0.0 

15.2 

ii  .a 

8.4 


STORET    CODE: 

02 

002 

2700 

MILEAGE: 

1  .70 

1 

33 

5-DAY 

TOTA 

2                   BOD 

L                MG/L 

MG/ 

0.4 

0.110 

1  .0 

0.096 

1  .0 

0.067 

1  .0 

0.033 

0.4 

0.038 

0.4 

0.025 

0.4 

0.018 

0.3 

0,013 

0.6 

0.024 

0.2 

0.019 

1  .0 

0.110 

o.s 

O.C44 

0.2 

0.013 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  0  I 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  RfPOHT  -  RIVER  BASINS 


B.O.H./  SITE:  COLDMATER  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  CNR  BRIDGE  COLOMATER 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOM  GAUGE  FED  O2E0OO7 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01 

12  04 
10  05 
15    06 

13  07 

23  08 
2B   09 

24  10 

18  11 
OS    12 


7B  1530 
78  1600 
78  0910 
78  09 10 
7S  0845 
78  0910 
78  084S 
78  0835 
78  0B50 
78    0845 


.3 
.3 

.3 

a 

.3 
.3 
.3 

.  :.< 

.3 

.3 


17   01 

7  8 

1530 

3 

12    04 

7B 

1600 

.3 

10    OS 

78 

0910 

.3 

15    06 

78 

0910 

.3 

12    07 

?| 

0845 

.3 

23   08 

J 1 

0910 

3 

28   OS 

m 

0845 

.    ! 

34    10 

■;e 

0835 

.3 

(S    11 

70 

0B50 

.3 

06    12 

Jl 

0845 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   MN     1  •  i 
MINIMUM 

LONG: 


FI LTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 

0 .  005 
0,021 
.012 
.001 
.005 
.005 
.002 
.001 
0.013 
0.005 


MAXIMUM 

AVO    OR    GEOM    MN     I ■ j 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP   DTE   HOUR      STN       STN    SAMP      PJ 
OY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


0.021 
0.007 

0.001 


338 

238 
238 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOfl    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     NORTH    RIVER 

U   T    M:     17    0607050.0   4952175.0    4 


19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

0.008 

0.064 

0.014 

0.002 

0,020 

0,024 

0 . 002 1 

0.002L 

0.006 

0.010 

0.064 

0,0150 

0.002 

10 


20 
TOTAL 

KJtLOAHl 
MG/L 

0.740 
0.5B0 
0.450 
0  .  360 

0.2B0 
0.210 
0.240 


21  22 

FILTERED  FILTERED 

NQ2-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLJ05  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 

2  65 
■  62 

2 1  a. 

224 
231 
228 


240 
237 
250 

262 
230 
182 


330 


0.740 
0.368 
0.210 

'  0 

14 
COND. 
25C 
UMHOS 

403 
260 
335 
345 
355 
350 
360 
370 
365 
385 

403 
355 

280 


0,004 
D.009 
0.006 
0.004 
0.005 
0 .  006 
0.004 
0.003 
0.003 
0.003 

0.009 
0.005 
0.003 

10 

18 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 

36.  00 
38  .  00 
29.00 
4.90 
7.80 
6.40 
5.90 
3.5 
5,70 
6.00 

38.00 
14.32 
3.5 


596 
810 
340 
390 
445 
440 
480 
445 
482 
602 

810 
503 
340 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


7.4 
6.4 
6.3 


5.3 
4.5 

5.  1 
5.3 

i.8 

8.3 


8.3 

6.0 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  7 

STATION     10:        D3 -0076- 001 -02 

STORET    COOE:    02 
002 
2700 


REGION:     03 


17  18 

INRGNC  TOTAL 

N  0«GNC       N 

MG/L  MG/L 


0.608 
0.083 
0.360 
0.396 
0.4  70 
0.470 
0.486 
0.450 
0.491 
0.615 

0.683 
0.523 
0.360 


0.7  32 
0.516 
0.4  36 
0.353 
0.260 
0.  IBS 
0.238 
O  .  2  2  B 
0.324 
0.250 

0.732 
0.353 
0.186 


23 

TOTAL    N 


MG/L 

.340 
.399 
.796 
.754 
.730 
.656 
.724 
.678 
.BIS 
865 


1  .399 

0.876 
0.656 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

352.0 

273.0 

270.0 

234.0 

246.0 

229.0 

247.0 

245. 

246.0 

259.0 

352.0 
260.  1 
229.0 


SUSP. 

SOLIOS 

MG/L 


4.9 

9.0 
9.0 

91  .0 

29.2 

1  .3 

10 


NO    OF   SAMPLES 


9.O.S./    SITE;     HOLLAND    RIVER 

SAMPLE    POINT:    OuEENSYtlLE    ROAD    RIVER    DRIVE    PARK 

STATION    TYPE:    RIVER 


LONG: 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT   DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


04  01 
03  02 
2t  02 
03  04 
01  05 

01  06 

05  07 
31  07 

06  D9 

02  10 
01  11 
2*  11 


7B  0935 
7»  0935 
7B  09*0 
78  1540 
78  090D 

78  0915 

79  0915 
79  0920 
79  0912 
79  0915 
79  0930 
Tt  0910 


.3 
.3 
.3 

3 

.3 

.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVO  OR  GEOM  MN  (*) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  BEPTH 
FEET       MTRS 


04  01 
01  02 
31  01 
03  04 
01  05 
01  06 
06  07 
31  07 

05  09 
D2  10 
01    11 

a*  ii 


79  0635 
73  0935 
79  0940 
79  1540 
79  0900 
79  0915 
79  0915 
79  0920 
79  091! 
79  0915 
79  093O 
79   0*10 


:. 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

l 

.3 

.3 

3 

3 


MAXIMUM 

AVO    OR    GEOM   «l'l 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


934 

901 

SAMPLE 

SCD 

NO 

39001 

■1 

3B018 

. 

38025 

1 

38038 

t 

38051 

5 

38064 

6 

38077 

5 

38090 

6 

38103 

5 

1 

38116 

5 

IS 

39129 

5 

38142 

4 

MAJOR    BASIN;     GREAT    LAKES 
MINOR     BASIN:     LAKE    MORON 
TERM    STREAM:     SEVERN    RIVER 

0    T    Ml     17    0619650.0    4885250.0    4 


80  8  1                      84 

TOTAL  FECAL                M.F. 

COLIFORM  C0L1F0RM             ENTER. 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML 


BlOO. 

5000 . 

IB 900. 

2200. 

53O0. 

100. 

20. 

10. 

90. 

8000. 

200. 

4500. 

I  5900 . 
924. ■ 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

2.110 
2.080 
1  .500 
0.238 
0.980 
0.870 
0.590 
0.920 
0.272 
0.S7D 
1.490 
1  .320 

2.110 
1  .077 
0.239 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


9.600 
2.550 
3.  100 
0 .  750 
2.00O 

2 .  080 

3.  120 
4  .  550 
0.770 

1  .  480 
2.300 

1.940 

9.600 
2.853 
0 .  750 


FILTERED 
N02-N 

MC/L 

0.033 
0.021 
0.023 
0.016 
0.090 
0.330 
0.350 
.105 
.093 
.260 
.140 


0 
0. 

0 

o. 

0.068 


2680. 

1300. 

5400. 

200. 

50. 

10. 

.1  . 

2. 

IB. 

5?. 

4. 

540. 

5400. 

76. 

2. 


22 

FI LTEREO 

N03-N 

MG/L 

2.970 
2.380 
3.920 
1  .560 
1  .S90 
1  .920 
2.350 
1  .000 
1  .590 
4.990 
4.710 
3.950 


0.350 
0,127 
0.016 


2200 
200. 

1500. 

300. 

40. 

ioo. 


76 

4. 

696. 


4.990 
5.72! 
1  .000 


2200. 
65.'    E 

2. 


'7 
I NRGNC 
N 
MG/L 

5.1  13 
4.481 
5.443 
1  .834 
2 .  660 
3.120 
3.280 
2.025 
1  .955 
5.820 
6.330 
5.038 

6.330 
3.925 
1  .B34 


STATION    ID;       03-0077-001-02 

STORET    CODE:     02 
002 
2720 


805 
HATER 
TEMP. 
OEG    C 

1  0 
0.0 
0.0 
1  .0 


REGION:     03 

3 
DISS. 

02 
MG/L 


8.0 
21  .0 
22.0 
20.  0 
21  .0 
13.0 
7.0 
0.0 

22.0 
9.5 

0.0 


TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 

7.490 
0.470 
1  .600 
0.512 
t  .020 
I  .210 
2.540 
3.630 
0.498 
0.910 
0.920 
0.620 

7.490 
1.777 
0.470 


8.6 
9  4 
8.6 
7.8 
5.6 
8.6 
5.D 
13.6 
6.0 
9.0 
8  6 

13.6 
8.3 

5.0 


23 
TOTAL  N 

MG/L 

12.603 
4.951 
7.043 
2,346 
3.  680 
4.330 
5.820 
5.655 
2.453 
6.730 
7.150 
5.659 

12.603 
5.702 
2.346 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


4.0 
3.0 


7.5 
3.5 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

578.0 
579.0 
585.0 
364.0 
517.0 
568.0 
572.0 
468.0 
382.0 
547.0 
613. 0 
521  .0 


585.0 
516.2 
364.0 


0.680 
0.375 


125 
232 
216 
356 
720 
159 
250 
510 
360 


81  .30 

34 
FI  LTEREO 
REACTIVE 
P    MG/L 

0.451 
0.255 
O.470 
0.053 
0.044 
0.078 
0.09O 
0.265 
0.026 
0.  130 
0.360 
0.250 


0.720 
0.362 

0.125 

1  1 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

5.9 

19.0 

8.4 

0 
0 

o 


59.0 

27.9 

5.8 


0.470 
0.206 
0.028 

12 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

575 
561 
577 
318 
459 
525 
539 
424 
359 
520 
496 
510 

577 
489 

31i 


(    C    0   N   T    0    ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATIO*  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   as  OCT  79   PACE 


14 

16 

56 

235 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP      PJ 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

TOTAL 

DY   MO 

YR 

LMT 

BIST 

BRG   DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

MERCURY 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

UG/L 

04    01 

78 

0635 

.3 

930 

6.10 

93.0 

0.020L 

03    03 

m 

0935 

.3 

930 

24.00 

103.0 

D.04QL 

38   02 

78 

0940 

.3 

1015 

11     00 

140.0 

0.030L 

03   04 

78 

1540 

a 

493 

14.00 

25.0 

O.OSOL 

01    05 

78 

0900 

.3 

770 

37.00 

94.0 

0.050L 

01    06 

78 

0915 

.3 

9  50 

20.00 

105.0 

O.OSOL 

05   07 

7B 

0915 

.3 

880 

18.00 

120.0 

0.030L 

31    07 

TO 

0920 

.3 

700 

24.00 

95.0 

0.040L 

OB   09 

TO 

09)2 

.3 

630 

8.90 

93.0 

0.040L 

02     10 

7B 

0915 

.3 

840 

20.00 

105.0 

0.040L 

01    11 

78 

0930 

.3 

830 

16.00 

96.0 

0.020L 

29   11 

TO 

0910 

.3 

810 

6.9 

B2.5 

0.030L 

MAXIMUM 

1015 

37.00 

140.0 

0.050 

»va 

OR    GEOM 

807 

17.16 

95.1 

0.0340 

MINIMUM 

we 

6.  10 

25.0 

0.020 

NO  Of  SAMPLES 


8.0. W./  SITE:  SCHOMBERG  RIVED 
SAMPLE  POINT:  HIGHWAY  11  BRADFORD 


STATION  ID:   03-0077-002-02 


STATION 

TYRE: 

RIVER 

MAJOR    BASIN: 

GREAT 

LAKES 

5T0RET    CODE: 

02 

MINOR    BASIN: 

LAKE 

HURON 

002 

TERM    STREAM: 

SEVERN    RIVER 

2720 

STM   NO: 

3 

LA? 

LONG: 

U    T    M 

17    0616325 

.0    4BB5250 

0   4          REGION:    03 

MILEAGE: 

81  .90 

934 

901 

BO 

B1 

84 

805 

3 

1 

33 

34 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

SAMPLE 

SCD 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

FILTERED 

OY   MO 

v;< 

LMT 

DIST 

BRG   DEPTH 

NO 

COLIFORM 

COLJFORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOO 

P 

REACT  WE 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/1O0ML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P   MG/L 

04   01 

78 

OBIS 

.3 

38000 

4 

148. 

98 

40. 

0.5 

0.4 

0.030 

0.01B 

03   02 

78 

0900 

.3 

38017 

4 

1900. 

8 

44. 

0.0 

8.0 

1  .0 

0.050 

0.006 

28   02 

TO 

090S 

.3 

38024 

4 

110. 

20 

404. 

0.0 

8.0 

6.0 

0.275 

0.06B 

03   04 

73 

1600 

.3 

38037 

6 

560. 

sa 

300. 

0.5 

B.O 

2.0 

0.256 

0 .  1  60 

01    OS 

n 

0B40 

.3 

38050 

6 

130. 

4 

L 

10. 

B.5 

fi.4 

o.s 

0.10B 

0.021 

01    06 

"3 

0653 

.3 

38063 

< 

5300. 

238 

90. 

20.0 

6.4 

3.6 

0.202 

0.1  10 

OS   07 

78 

0B45 

.3 

38076 

8 

5 

80. 

9 

24  . 

22.5 

3.4 

4.5 

0.390 

0.210 

0940 

.3 

38078 

6 

1100. 

138 

20. 

21  .5 

6.2 

6.5 

0.390 

O.20O 

31    07 

78 

0B55 

.3 

38039 

9 

7 

140. 

12 

28. 

20.0 

7.0 

4.0 

0.480 

0.230 

06   09 

7  3 

0B50 

.3 

39102 

i 

9 

180. 

IB 

4. 

21.0 

5.8 

3.4 

0.400 

0.295 

02    10 

71 

0950 

.3 

38115 

5 

9   7 

1330. 

S 

20. 

13.8 

7.4 

2.5 

0.105 

0.0C5 

01     11 

78 

0650 

.3 

38126 

s 

9 

48. 

4 

L 

4.       L 

7.0 

9.4 

1.6 

0.190 

O.ICO 

39    11 

TO 

064S 

.  J 

38141 

4 

372. 

8 

8. 

1.0 

8. a 

1  .2 

0.038 

O.015 

MAXIMUM 

5200. 

236 

404. 

22.5 

9.4 

6.5 

0.480 

0.295 

,-.VG 

OR    GEOM 

333.* 

17 

•    D 

28.  •    D 

)0.5 

7.1 

2.9 

0.224 

0.1  11 

MINIMUM 

48. 

4 

4. 

0.0 

3.4 

0.4 

0.030 

0.005 

NO  OF  SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

DY   MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KUELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/t 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

04    01 

70 

0615 

.3 

0.112 

0.510 

0.008 

1  .130 

1  .250 

0  .  398 

1  .648 

461  .0 

5.2 

456 

03    02 

to 

0900 

.3 

0.134 

5.200 

0.015 

"      1 . 630 

1  .779 

5.066 

6.845 

562.0 

6.3 

556 

28   02 

7  7 

0905 

.3 

1  .520 

1 9 . 000 

0.004 

0.726 

2,250 

1 7 . 480 

19.730 

586.0 

7.3 

579 

03   04 

7.5 

1600 

.3 

D.142 

0.900 

0.034 

3.950 

4.126 

0.7SB 

4,884 

348.0 

49.0 

299 

01    05 

7B 

0840 

.3 

0.012 

0.680 

0.021 

1  .980 

2.013 

0.668 

3.681 

460.  D 

40.0 

■■1-0 

01    06 

'  1 

0855 

.3 

0.208 

1  .300 

0.028 

0.215 

0,451 

1  .092 

1  .543 

466.0 

21  .0 

41=5 

05   07 

TO 

0845 

..: 

0.  108 

1  .580 

0.004 

O.OOS 

0.117 

1  .472 

1  .5B9 

433.0 

15.0 

418 

0940 

.3 

2.(00 

3.970 

0.650 

4.400 

7.850 

1  .  170 

9.020 

629.0 

19.0 

610 

31    07 

TO 

0B5S 

.1 

O.0C4 

1  .600 

0.002 

0.005L 

0.011 

1  .596 

1  .607 

476.0 

33.0 

443 

06   09 

TO 

0850 

.3 

0.074 

0.147 

0.002 

0.005 

0.081 

0.073 

0.154 

355.0 

1S.0 

3"0 

02    10 

TO 

oaso 

.3 

0.0Q4 

3.040 

0.002 

0.005L 

0.011 

2.036 

3.047 

364.0 

14.0 

350 

01    11 

73 

0650 

.3 

0.002L 

0.600 

0.002 

0.005 

0.009 

0.598 

0.607 

409.0 

14.0 

3<|5 

29    11 

TO 

0645 

.3 

0.046 

0.590 

0.003 

0.0S7 

0.  136 

0.S44 

0.680 

406.0 

7.0 

399 

MAXIMUM 

2,800 

19.000 

0.650 

4.400 

7.850 

17.460 

19.730 

629.  0 

49.0 

BID 

AVO 

OR    GEOM 

0.397D 

2.932 

0.060 

1 .0680 

1  .545 

2.535 

4.080 

459.6 

18.9 

441 

MINIMUM 

0 .  002 

0.147 

0.002 

O.OOS 

0.009 

0.073 

0.154 

346.0 

5.2 

299 

NO   OF   SAMPLES 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

14 

16 

56 

235 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

TOTAL 

DY   MO 

va 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG    DEPTH 
MTRS 

25C 
UMHOS 

FORMAZIN 
UNITS 

MG/L 

MERCURY 
UG/L 

04   01 

7  3 

0815 

.3 

73  = 

4.90 

44.0 

0.020L 

03   02 

7  0 

0900 

.3 

(25 

6.00 

66.0 

0.040L 

28   02 

TO 

090B 

.3 

740 

9.10 

46.0 

0.030L 

03   04 

78 

1600 

.3 

444 

19.00 

17.0 

0.050L 

01    OB 

7  0 

0840 

.3 

650 

26.00 

32.5 

0.050L 

01    06 

TO 

0855 

.3 

670 

8.10 

45.5 

0.020L 

05   07 

73 

0845 
0940 

.3 
.3 

600 
1000 

£.50 
13.00 

40.0 
140.0 

0.030 
0.030 

31    07 

75 

0855 

.3 

700 

17.00 

65.0 

0.040L 

oe  09 

TO 

0850 

.3 

550 

6.40 

36.5 

0.040L 

02    10 

TO 

OBSO 

.3 

540 

5.70 

3S.0 

0.040L 

01    11 

TO 

0850 

.3 

640 

6.10 

39.0 

0.030 

21    11 

70 

0*45 

.3 

MAXIMUM 

640 
1000 

4.8 
28.00 

38.5 
140.0 

0.030L 
0.050 

AVO 

OR   GEOM 

•72 

10.20 

49.6 

0.0350 

MINIMUM 

444 

4.8 

17.0 

0.020 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIMER  BASINS 


■.O.K./  SITE:  HOLLAND  RIVER 

SAMPLE  POINT •  HERALD  ROAD  FIRST  CONCESSION  NORTH  OF  NEMNARKET 

STATION  TYPE-  RIVER    FLOW  CAUSE  FED  02ECQ09  MAJOR  8ASIN:  GREAT  LAKES 

MINOR  BASIN:  LAKE  HURON 
TERM  STREAM:  SEVERN  RIVER 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    7 

STATION  ID:   03-0077-003-02 

STORET  CODE:  02 
002 
2720 


LAT: 


SAMP  DTE  HOUR   STH   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


04  01 
03  02 

28  02 
03  04 
01  OS 

01  06 
31  07 
OB  09 

02  10 
01  11 

29  11 


78  0905 
78  1015 
78  1005 
78  1515 
78  0925 
78  0945 
78  0944 
78  093S 
78  0935 
78  0945 
78  0930 


,  3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

.a 

.3 

3 


MAXIMUM 
AVO  OR  GEOM  M.N  [•) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   PJ 
BY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


04  01 
03  02 
18  02 
03  04 
01  05 

01  0« 
31  07 
06  09 

02  ID 
61  » 
21  II 


78  0905 
78  1015 
7B  1005 
78  1515 
78  0925 
78  0945 

78  0944 

79  0935 
78  0935 
78  0945 
78  0930 


3 
1 

3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
■; 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  «»  Ci 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


LONG: 

934 
SAMPLE 
NO 


38002 
38019 
38026 
3B039 
38052 
38065 
38091 
38104 
38117 
38130 
38143 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0.595 
0.630 
0.725 
0.  150 
0 .  06 1 
0.105 
0.275 
0.280 
0.190 
0.470 
0.320 

0 .  725 
0.345 
0.061 


901  ' 
SCD 


8   6 
6   8 


19 
FILTERED 
AMMO  N 1 A 
MG/L 


04    01    78   0905 
03  02  78    1015 


3 

.3 


DISS. 

SOLIDS 

MG/L 

540 


sec 

COO 

:,'0C 
700 
300 
960 

ISO 

350 
1  .860 
3.280 
2.700 


3.400 
1  .975 
0.200 


1  1 


U    T    M:     17    0823700.0    4881725.0    4 


444 
FLOW    CFS 


50.50 
39.90 
26.40 
256.00 
45.90 
27.70 
13.00 
18.00 
29-60 
22.40 
31  .60 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/lOOML 

8500. 

38000 . 

65000. 

2500. 

17000. 

200. 

800. 

1500. 

23000. 

12000. 

32000. 


256.00  65000. 
51.00  6971. 
13.00  200. 


81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

2100. 

7000  . 
5000. 

300. 

B90, 
10. 

108. 
24. 

54B. 

600. 
2200. 

7000. 
487.' 
10. 


11 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

4.700 
4.550 
6.000 
1  .360 
3.000 
4.000 
1  .  550 
3.150 
2.680 
3.820 
3.680 

6.000 
3.499 
1  .360 

i  1 


II 

21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0.029 
0.025 
0.029 
0.035 
0.096 
0.285 
0.  150 
0.470 
0.245 
0.110 
0,027 


0.470 
0.136 
0.025 

11 


84 

M.F. 

ENTER. 

MF/100ML 

1 000  . 
3000. 
7600. 
100. 
2S0. 
10.       L 
32. 
4.        L 
202. 
252. 
1500.      G 

7600. 
219.*    E 
4. 


14  1 6         56 

COnD.  TURB.  CHLORIDE 

25C  FQRMAZIN      MC/L 

UMHOS  UNITS 


2.860 
2.910 
7.720 
2.350 
1  .000 
2.860 
I  ,000 
4.310 
2.750 
4.840 
4.070 

7.720 
3.334 
I  .000 


REGION:  03 

BO  5 

WATER 
TEMP. 
DEG  C 


11 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 


17 

i nrgnc 

N 
MG/L 

5.449 
6.335 
7  .949 
3.035 
3.3B6 
5.  105 
I  .  570 
7  .  1 30 
4.955 
8.230 
6.797 


8.230 
5.445 
1  .570 


3.0 
0.8 
1  .0 
1  .0 
5.5 
19.0 


20.5 
6.3 


TOTAL 

ORGNC   H 

MG/L 


140 

150 

aoo 

660 
7  00 
040 
130 
800 
820 
.540 
.980 


5.800 
1  .524 
0.540 


3 

DISS. 
02 

MG/L 


12.2 
10.6 
8.2 
8.2 
6.2 
6.6 
5.6 
7.6 
9.2 
9-2 

12.2 
8.4 
5.E 


23 

TOTAL  N 

MG/L 

7.5B9 
7,485 
13.749 
3.745 
4 .  086 
7.145 
2-700 
7.930 
5.675 
B.770 
7.777 

13.749 
6.968 
2.700 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

I  .5 
6.4 


12. 
3. 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

54B.0 
595.0 
548.0 
420.  0 
506.0 
578.0 
497,0 
541  .0 
551  .0 
533.  D 
606.0 

606.  0 
538.5 
420.0 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.750 
0.840 
1  .100 
0.290 
0.  132 
0.270 
0.525 
0.390 
0.376 
0,690 
0.460 

1  .100 
0.529 
0.132 

11 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

7.7 
12.0 
10.0 
36.0 
10.0 
44  .0 
30.0 
20  .0 
47.0 
19.0 
13.0 


47.0 

22.6 

7.7 


B95 
1000 


8.60 
t.3Q 


85. 0 
130.0 


21   02 

78 

1005 

,3 

538 

940 

12.00 

105.0 

03  04 

1515 

.3 

384 

1  10 

13.00 

50.0 

01    OS 

ri 

0925 

.2 

■'<JS 

840 

8.10 

9B.0 

01    06 

73 

094  5 

a 

534 

870 

22.00 

108.0 

31    07 

n 

0944 

..--. 

.'i,-; 

730 

17.00 

93.0 

06   09 

i  | 

0935 

.s 

SSI 

880 

8.70 

11S.0 

02    10 

7a 

0935 

.3 

504 

820 

30,00 

95.0 

01    11 

7n 

0945 

.3 

514 

950 

13.00 

95.0 

22   11 

n 

0930 

.3 

593 

1000 

11.0 

140.0 

MAXIMUM 

593 

1000 

30.00 

140.0 

AVG  OR 

GEOM   MN 

1  >) 

516 

859 

13.88 

101  .3 

MINIMUM 

384 

620 

8.10 

50.0 

NO   OF  SAMPLES 


8.0.*./   SITE:    DRAINAGE  CANAL 
SAMPLE    POINT;     SOUTHEAST    CONCE 
STATION    TYPE:     RIVER 


STATION    ID:      03-0077-004-02 


STM   MO: 

< 

LA1 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP 

DY   MO   YR 

LMT 

DIST 

BRG   DEPTH 

FEET 

MTR5 

0*    01     78 

1430 

.3 

2B    02    78 

15GS 

9 

03   04    79 

1535 

.3 

01    05    78 

1350 

.3 

01     06    78 

1350 

.3 

OB   07    71 

1350 

.3 

31     07    78 

1340 

.3 

06   09   7« 

1340 

.3 

02    10   78 

1305 

.3 

01    11    T» 

1350 

.3 

at  11  ri 

1310 

.3 

MAXIMUM 

■\VC 

OR    GEOM 

MINIMUM 

ANU   fitm 

l&Kft 

E  >      1  WW 

MAJOR    BASIN:     GREAT 

LAKES 

5T0RET    CODE: 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE 

HURON 

002 

TERM    STREAM:    SEVERN    RIVER 

2720 

ONG: 

U   T    N: 

17   0«1'75o 

.0    4B7S575 

0    4            REGION:     03 

MILEAGE: 

90.10 

934 

SAMPLE 

901 
SCD 

80 
TOTAL 

■  1 
FECAL 

84 

M.F. 

805 
WATER 

3 

DISS. 

1 
S-DAY 

33 

TOTAL 

34 

FILTERED 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

TEMP. 

03 

BOO 

P 

REACTIVE 

,  MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

38013 
36035 

4 
4 

200. 
10.        L 

10. 

4.        L 

10. 
20. 

1  .5 
0.0 

1     B 

1  .2 

1  .2 

0.057 
0.084 

0.007 
0.022 

38048 

3 

390. 

34. 

38. 

0.5 

11  .2 

0.5 

0.037 

0.019 

36061 

B 

150. 

10.       L 

10.       L 

e.o 

10.2 

1  .* 

0.0S3 

0  .002 

38074 

a 

40. 

2.        L 

8. 

25.0 

6.0 

1  .8 

0.157 

0  .005 

38087 

a 

7 

100.        L 

10.       L 

170. 

27.0 

B.O 

1  .5 

0.02  2 

0.001 

38100 

7 

9   1 

120. 

4. 

52. 

23.5 

7.8 

1  .2 

0.040 

0.003 

38113 

7 

5 

1500. 

a 

8 

32.5 

B.O 

0.8 

0    031 

0.  005 
0.003 

3(126 

7 

5 

5700. 

36. 

a*. 

15.0 

7.2 

2.8 

1  .  100 

38139 

I 

9 

200. 

:- 

4.       L 

9.0 

11  .0 

20.0 

0 .  04  5 

0.003 

38152 

4 

1600. 

i:1  . 

8. 

0.0 

7.6 

1.6 

0.035 

0.002 

5700. 

38. 

170. 

27.0 

11.2 

20.0 

1  .100 

0.022 

240.*    D 

9.  •    0 

17.-    D 

12.0 

7.9 

3.1 

0.155 

0 .  007 

10. 

a. 

4. 

0.0 

1  .8 

0.5 

0.022 

D.OOI 

NO   Of  SAMPLES 


(    C    0    N   T    D    ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PACE 


19 

20 

51 

22 

17 

IS 

23 

5 

6 

7 

SAMP   OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP      f>J 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

1NRGNC 

TOTAL 

TOTAL   N 

TOTAL 

SUSP, 

DISS. 

BY   MO 

YR 

LMT 

DI5T 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

50LI0S 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

M3/L 

01   01 

7B 

1420 

.3 

0.096 

1  .530 

0.011 

0.234 

0.391 

1  .434 

1.625 

440.0 

14.0 

4  26 

211   02 

7B 

1505 

.3 

0.316 

0.7B0 

0.004 

0.066 

0.386 

0.464 

0.B5O 

455  . 0 

6.7 

4  48 

on  04 

76 

1535 

.3 

0.092 

0.510 

0.018 

1  .600 

1.710 

0  .41  B 

2.  12B 

270.0 

7.4 

O'i    OS 

76 

1350 

.3 

0.014 

0.830 

0.006 

0.035 

0.055 

0 .  666 

0,921 

392.0 

57.0 

335 

01     06 

7B 

1350 

.3 

0.032 

1.520 

0.004 

0.0051. 

0.041 

1  .468 

1  .529 

357.0 

4.6 

352 

05    07 

7B 

1350 

.3 

0.010 

0.600 

0.002 

0.0051 

0.017 

0.590 

0.607 

29B.0 

4.4 

294 

31    07 

7B 

1340 

.3 

0.004 

0.610 

0.002 

O.OOB 

0.014 

0  .606 

0.620 

285.0 

7.  7 

277 

06   09 

7g 

1340 

.3 

0,022 

0.290 

0.003 

0.010 

0.035 

0.268 

0.303 

321  .0 

30.0 

291 

02    10 

78 

1305 

.3 

0.056 

1  .000 

0.007 

0.0051, 

0,  063 

0.944 

1  .012 

395.0 

7.7 

387 

01     11 

7a 

1350 

.3 

0.027 

0.540 

0.003 

0.0051. 

0  ,035 

0.513 

0.548 

413.0 

7.0 

406 

29    (1 

7a 

1350 

.3 

0.026 

0.530 

0.004 

0.046 

0.076 

0.504 

0.560 

392.0 

4.0 

388 

MAXIMUM 

0.316 

1  .530 

o.oia 

1  .600 

1     710 

1  .488 

2.12B 

455.0 

57.0 

44B 

AVG 

OR    GEOM 

O.063 

0.799 

0.006 

0. 1BSD 

0.257 

0.73S 

0.993 

365.3 

13.7 

360 

MINIMUM 

0.004 

0.290 

0.002 

0.005 

0.014 

0.26B 

0.303 

270.0 

4.0 

277 

NO  OF  SAMPLES 


107 

14 

16 

56 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

CALCUL 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

DY   MO 

YH 

tMT 

OIST 

BRG    DEPTH 

D-SOLIOS 

25C 

FQRMA7IN 

MG/L 

FEET 

MTRS 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

04   01 

78 

1420 

.3 

715 

9.40 

56.0 

2S   02 

7B 

1505 

.3 

735 

12.00 

61  .0 

03    04 

7B 

1535 

.3 

263 

405 

B.50 

19.5 

01     OS 

76 

1350 

.3 

550 

21  .00 

43.0 

01     06 

78 

1350 

.3 

560 

3.  DO 

35.5 

05    07 

78 

1350 

.3 

455 

2. BO 

33.0 

31    07 

78 

1340 

.3 

440 

6.00 

40.5 

06    09 

78 

1340 

.3 

520 

2.40 

51  .0 

0.2    10 

78 

1305 

.3 

660 

4.60 

93.0 

01    1f 

78 

1350 

.3 

700 

5.40 

BB.O 

29    1t 

7B 

1350 

.3 

660 

4.  1 

67.0 

MAX I  MUM 

163 

73B 

21.00 

93.0 

»va 

OR    GEOM    MN     ! • ) 

263 

SS2 

7.20 

53.4 

MINIMUM 

263 

405 

2.40 

19.5 

NO  OF  SAMPLE5 


B.O.H./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


DRAINAGE  CANAL 

ROAD  RUNNING  NORTH  & 

RIVER 


U  GWILLIMBURY  TUP 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SEVERN  RIVER 


STATION  ID:   03-0077-005-02 

STORET  CODE:  02 
002 
2720 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


04   01 

','£ 

1406 

.3 

29   02 

78 

1445 

.3 

03    04 

76 

1400 

.3 

01    OS 

7B 

1335 

.3 

01    06 

7B 

1335 

.3 

05   07 

7B 

1340 

.3 

31    07 

va 

1325 

.3 

06   09 

78 

1325 

.3 

02    10 

79 

1300 

.3 

01    11 

7B 

1340 

.3 

29    11 

78 

1340 

.3 

MAXIMUM 

AVQ    OR 

GEOM   MN     { • | 
MINIMUM 

ONG: 

U  T  m: 

17    0613450 

.0    4876925 

0    4            REGION:     03 

934 

901 

so 

81 

84 

SOS 

3 

SAMPLE 

sco 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

HATER 

DISS. 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

1LMP. 

02 

MF/100ML 

MF/lOOML 

MF/100ML 

DEG   c 

MG/L 

3B012 

4 

200. 

4. 

L 

10. 

3.0 

3B034 

4 

300. 

40. 

10.        L 

0.0 

2.8 

3BQ47 

3 

£30. 

16. 

72, 

0.0 

10,8 

3D060 

6 

10.        L 

4. 

L 

10. 

7    0 

3.2 

3B073 

8 

200. 

56. 

44. 

23.0 

7.6 

36086 

9 

7 

700- 

50. 

220. 

25.0 

11.4 

38099 

7 

9 

5 

200- 

10. 

L 

10.        L 

23.0 

10.2 

361  12 

7 

5 

190. 

4. 

L 

36. 

19.0 

6.6 

38125 

7 

9 

170. 

4B. 

36. 

13.8 

7.8 

381  3a 

B 

7 

20. 

4. 

L 

4.       L 

8.0 

8.6 

38151 

4 

320. 

4. 

24. 

0.0 

7.4 

700. 

56. 

220. 

35.0 

11.4 

163.*    D 

IS'.* 

D 

23.*    D 

1l,i 

7.6 

10. 

-'. 

4  . 

o.o 

2.8 

5 -DAY 

BOD 

MG/L 

1  .2 
1  .2 
0.6 
0.8 
2.6 


1  .0 
0.8 
0.4 
1  .4 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0.034 
0.172 

0.056 
0.073 
0.040 
0.041 
0.04$ 
0.041 
0.026 
0.022 
0.033 


88.70 

34 
FI LTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

o.ooa 

0.023 

0.31a 

0.003 
0.306 
0.D04 
0.012 
0.013 

o.oos 

0.007 
0.006 


0.172 
0.053 
0.022 


0.023 
O.OtO 
0.003 


NO'    OF    SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FI LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FI LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

OY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KUELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

04    01 

78 

1405 

.3 

0 .  1  20 

3.000 

0.01B 

0  .  292 

0.430 

2.B80 

3.310 

4S9  .0 

8-  3 

461 

28    02 

?a 

1445 

.3 

0.470 

1  .060 

0.002 

0.026 

0.500 

O.b'10 

1  .090 

504.0 

27.0 

477 

03    04 

78 

1400 

.3 

0,  102 

0.600 

0,016 

1  .  650 

1  .770 

0.4' IB 

2.268 

276.0 

8.3 

01    05 

78 

1335 

.3 

0.012 

0.850 

0.009 

0.510 

0.531 

D.SOS 

1  .339 

411  .0 

17.0 

394 

01    06 

78 

1335 

.3 

0.076 

0.370 

0.006 

0.014 

0.096 

0.2')4 

0.390 

376.0 

9.7 

366 

05   07 

78 

1340 

.3 

0,004 

D.550 

0.004 

0.010 

0.O18 

0.546 

0.564 

239.0 

5.5 

31    07 

78 

1325 

.3 

0.002L 

0.330 

0.002 

0.005L 

0.009 

0.378 

0.387 

247.0 

3.  1 

06   09 

78 

1325 

.3 

0.034 

0 .  3 1  0 

0.005 

0.015 

0.054 

0.276 

0.330 

235.0 

4.5 

02    10 

78 

1300 

.3 

0.036 

0.4  30 

0.007 

0.060 

0.  103 

0.3'I4 

0 . 4  97 

43B.0 

3.0 

436 

01     11 

70 

1340 

,3 

0.039 

0.500 

0.003 

0.010 

0.052 

0.461 

0.513 

401  .0 

3.0 

396 

119    11 

75 

1340 

.3 

0,066 

0.480 

0.004 

0.036 

0.  156 

0.4I4 

0.570 

465.0 

7.0 

457 

MAXIMUM 

0.470 

3.000 

o.oia 

1  .650 

1  .770 

2.930 

3.310 

504.0 

27.0 

477 

AVQ 

OR    GEOM  MN    (-) 

0.0B7D 

0.773 

0.007 

0.2440 

0.338 

0.685 

1  .023 

369.3 

8.6 

427 

MINIMUM 

0.002 

0.310 

0.002 

0.005 

0.009 

0.276 

0.330 

23S.0 

3.0 

366 

NO    OF    SAMPLES 


(    C    0    N    T    0    ) 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


8. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


DRAINAGE    CANAL 

ROAD    SUNNING    NORTH    &    SOUTH    hf    GUI  LLIMBUR Y    TUP 


MAJOR  BASIN 
MI'lOR  8ASIN 
TERM   STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
SEVERN    RIVER 


U    1    M:     17    0613150.0    4876925.0    4 


DATE    OF    REPORT 
STATION    ID: 


REGION       03 


25    OCT    79      PAGE  76 

03-0077-005-02 

STORET    CODE:    02 
002 
3  720 


SAMP    ! 

>TE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

04 

01 

7B 

1405 

28 

02 

7B 

1445 

03 

04 

7B 

1400 

01 

05 

78 

1335 

01 

06 

78 

1335 

05 

07 

78 

1340 

31 

07 

78 

1325 

06 

09 

78 

1325 

02  10  78  1300 
01  11  78  1340 
29  11  78  1340 


STN   STN  SAMP   PJ   CALCUL 
OIST  BRG  DBCTH      D- SOLIDS 
FEET       MTRS      MG/L 


.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
-3 


MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM    W.N     I  "  ,' 

minimum 
NO    OF   SAMPLES 


334 
244 
231 


36B 
244 
231 


14  16                       56 

CONO.  TUR6  CHLORIDE 

25C  F0BMA2IN              mg/i. 

UMHOS  UNITS 


730 

5.00 

56.0 

810 

21  .00 

88.0 

4  1  2 

8.80 

21  .0 

660 

B.80 

64.0 

590 

4.30 

51  .0 

360 

2.90 

25.5 

375 

1  .30 

ia.5 

355 

1  .  20 

2S.0 

700 

2.50 

1  10.0 

700 

2.30 

108.0 

770 

2.0 

107.0 

810 

21.00 

1  10.0 

587 

5.46 

60 -7 

355 

1  .20 

12.5 

B.O.K./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


SAMP    OTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


04 

01 

78 

1330 

03 

02 

78 

1345 

28 

02 

78 

1400 

04 

04 

78 

1430 

01 

OS 

78 

1300 

01 

06 

78 

1250 

05 

07 

78 

1300 

31 

07 

78 

1242 

06 

09 

78 

1245 

02 

10 

78 

1225 

01 

11 

78 

1255 

29 

1  1 

78 

1300 

HOLLAND   RIVER 

MULOCK    DRIVE    FIRST    CONCESSION    SOUTH    OF    NEWMARKET 
RIVER  MAJOR    BASIN 

MINOR    BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
SEVERN    RIVER 


LAT: 


STN      STN    SAM?      PJ 

CIST     9RG    DE---- 

feet  mras 


LONG: 


934 

Sample 


U   T    M:     17    0633425.0    4877350.0    4 


901 
SCO 


80  81  84 

TOTAL  [ECAL  W.F. 

COL  I  FORM  CO  LI  FORM  ENTER. 

MF/IOOML  MF/100MI,  MF/100ML 


38010 

4 

28000 . 

2400. 

2200 

38023 

4 

34000. 

1700. 

13100 

38033 

4 

1 t  lOOE+1 

13800. 

15000 

38045 

S 

4900. 

1300. 

12100 

38053 

6 

1 7000. 

300  . 

300 

38071 

9 

10500. 

5300. 

230 

38084 

6 

300. 

78. 

88 

36097 

5 

S 

2500. 

330. 

80 

381  10 

5 

s 

5400. 

920. 

8.4 

38123 

8 

2300. 

430. 

270 

36'  36 

6 

a 

160 

90. 

56 

36149 

6 

a 

7  300C 

16000- 

600 

805 
WATER 
TEMP. 
OEG  C 

2.5 

0.0 

0.0 

I  .5 

5.5 
20.0 
23.0 
22.0 
21  .5 
13.9 

9  0 

1  .0 


STATION 

ID:       03-0 

077-006-02 

STORET   CODE: 

02 

002 

2720 

ON:     03 

MILEAGE: 

90,10 

3 

1 

33 

34 

DISS. 

5-OAY 

TOTAL 

FI LT6RE0 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

3.0 

1  .020 

0.B31 

6.6 

1     4B0 

1  .100 

9.8 

4.0 

1  .460 

1  .080 

11.8 

2.4 

0.302 

0.035 

5.0 

2.5 

0.107 

0.069 

7    8 

5.5 

0.230 

0.  130 

6.4 

3.2 

0.050 

0.002 

3.0 

1  .6 

0.226 

0.  105 

5.8 

6.5 

0.  163 

0.062 

6.2 

T.O 

0.290 

0.  195 

8.0 

4.8 

0.400 

0.330 

9.4 

5.4 

0-BSO 

0.710 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  |«| 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  SRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


04    0  1 

78 

1330 

.3 

03    02 

78 

1345 

.3 

26    02 

78 

1400 

.3 

04    04 

78 

1430 

.3 

01     05 

78 

1300 

.3 

01     D6 

7B 

1250 

.3 

05    07 

7B 

1300 

.3 

31     07 

78 

1242 

.3 

06    09 

78 

1245 

.  i 

02     10 

78 

1225 

.3 

01     11 

?8 

1255 

.3 

29    11 

TO 

1300 

.3 

MAM  wuv 

AVG    OR 

GEOM    MN 
MIN 

MUM 

1 1 100E+1   160GO. 

6837.*     1041. 

160.         7B. 


15000. 

23 

594. 

U 

10 

56. 

0 

1  .460 

1  .100 

0.551 

0.387 

0.050 

0.002 

19 

20 

21 

22 

17 

IB 

23 

5 

6 

1 

FI  LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INHGNC 

TOTAL 

TOTAL   N 

TOTAL 

susp. 

DISS. 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIOS 

SOLIDS 

MG.'L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

4  .  300 

6 .  1 00 

0.023 

0.990 

5.313 

1  .800 

7.  I  13 

527.0 

13.0 

514 

1  .  42,0 

5.650 

0.  025 

O.BOO 

2.245 

4.230 

6.475 

561  .0 

20.0 

541 

5 .  400 

10.200 

0.016 

1  .  1 00 

6.516 

4.800 

1 1 .316 

501  .0 

16.0 

485 

0.930 

1  .  460 

0.023 

2.000 

2.953 

0  .  550 

3.483 

415.0 

56    0 

359 

2.650 

3.070 

0.022 

0.870 

3.542 

0.430 

3.9  62 

446.0 

8.5 

430 

4,150 

5.300 

0.220 

1  .030 

5.400 

I  .  150 

6.550 

559.0 

9.  1 

550 

1  ,690 

2.900 

0 .  42  0 

3.230 

5.340 

1.210 

6.550 

481  .0 

7.  3 

4  74 

o.oae 

0.710 

0.061 

1  .440 

1  .587 

0.624 

2,211 

3'jO .  0 

15.0 

375 

2. 650 

3.250 

0.410 

2.320 

5.580 

0  .  400 

5.980 

409  . 0 

24.  0 

4  45 

2.300 

3.240 

0.230 

1  .770 

4.300 

0.940 

5.240 

457.0 

26.  0 

441 

4.30O 

5.450 

0.180 

1  .720 

6.200 

1  .150 

7.350 

513.0 

15.0 

497 

5.400 

6.400 

0.  140 

I  .710 

7.250 

1  .000 

8  .  250 

654.0 

10. 0 

644 

5.400 

1 0 . 200 

0.420 

3.230 

7.250 

4.600 

11.316 

654.0 

56.0 

644 

2 .  956 

4.473 

0.  148 

1  .582 

4.666 

1  .521 

6.207 

4'jS.5 

18.3 

480 

0.066 

0.710 

0.016 

0.800 

1  .587 

0  .  400 

2.211 

390.0 

7.  3 

359 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


T2 


12 


12 


14  16         56 

COND.  TUR6.  CHLORIDE 

25C  F0RMA2IN       MG/L 

UMHOS.  UNITS 


04    01 

7B 

1330 

.3 

860 

8.20 

67.0 

03    02 

7B 

1345 

.3 

935 

14.00 

93.0 

28    02 

7B 

1400 

.3 

850 

13.00 

70.0 

04    04 

79 

1430 

.3 

570 

16.00 

35.0 

01    05 

7  3 

1300 

.3 

740 

3.60 

66.0 

01    06 

78 

1250 

.  S 

940 

5.40 

125.0 

05   07 

78 

1300 

.3 

770 

2.90 

63.0 

31    07 

78 

1242 

.3 

600 

6.40 

56.0 

06    09 

78 

1245 

■i 

760 

7.50 

85.0 

02    10 

78 

1225 

- 

720 

19.00 

73.0 

01    11 

78 

1255 

.3 

830 

10.00 

ao.o 

29    1  1 

75 

1300 

.3 

1120 

10.0 

173.0 

MAXIMUM 

1120 

18.00 

172.0 

AVG   OR    C 

C  ) 

808 

3.67 

83.8 

MINIMUM 

570 

2.90 

35.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE    INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE 


B.O.W./   SITE:    AURORA   CREEK 


SAMPLE    POINT 
STATION    TYPE 


AT     HIGHWAY    NO     11     NORTH    OF    ST    ANDREWS    COLLEGE 
RIVER  FLOW    GAUGE    MOE    Q2ED101  MAJOR    BASIN: 

MINOR    BASIN: 
TERM    STREAM: 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
SEVERN    RIVER 


STATION    10:       03-0077-007-05 
STORET    CODE: 


02 

002 
2720 


LAT: 


LONG: 


U    T    M:     17    0622350.0    4875275.0    A 


REGION:  03 


94.  OC 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT   OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


04   01 

78 

1345 

.3 

28   02 

7B 

1420 

.3 

oa  04 

78 

1425 

.3 

01    05 

78 

1315 

.3 

01    06 

78 

1315 

.3 

05    07 

78 

1315 

.3 

31    07 

78 

1255 

.3 

06   09 

78 

1300 

.3 

02    10 

78 

1240 

.3 

01    11 

7B 

1310 

.3 

29    11 

78 

1315 

.3 

MAXIMUM 

avg  OR  0;  <x: 

MINIMUM 

934 

SAMPLE 
NO 


3.801  1 
3B033 
38046 
38059 
38072 
38085 
38098 
381  11 
38 124 
38137 
38150 


901 
SCD 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/IOOML 

10300E+1 

73000E-H 

18000. 

39000, 

2500OE-H 

5700. 
15000.   G 
29000E+1 
470. 

4000 


FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

6200. 

B90OO . 

4000. 

900. 

55000. 

256. 

6Q0. 

76000. 

10. 

1  20  . 


6  B  9    39000E-H   66000. 


M.F. 

ENTER. 
MF/100ML 

1600. 
15000.       G 
1000.       L 
380. 
60000 . 
600.       G 
8400. 
8900. 
100. 
300. 
39000 . 


73000E+1      69000.  60000. 

3901 B. -    U       2836.'    U       2543. 

470.  10.  100. 


805 

WATER 

TEMP. 

DEG    0 


19 

.0 

21 

.0 

15 

.5 

13 

.0 

6 

.0 

22 

,0 

12 

.4 

2 

,5 

3 
DISS. 
02 
MG/L 


11.6 

10.0 

7.6 


11.6 
7.7 
4.4 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

8.0 

6.0 

2.8 

4.5 

31  .OG 

11  .0 

2.4 

10. 0 

30, OG 

12.0 

50.0 

SO.O 
15,  4U 
2.4 


TOTAL 

P 

MG/L 

0.105 

.785 

.154 

.088 

.97  5 

.254 

.390 

1  .620 

0.135 

0.195 

2.400 

2.400 
0.646 
0.088 


34 
FI LTEfiED 
REACTIVE 
P    MC/L 

0.021 
0.210 
0.04  2 

o.o;s 

0.  U5 
0.0v4 

o.2;5 

0.  175 
0.0-15 
O.0S7 
0.210 

0.215 
0.114 
0.011 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

04  01  78  1345  .3 

28  02  78  1420  .3 
08  04  78  1425  .3 
01  OS  78  1315  .3 

01  06  7B  1315  .3 

05  07  78  1315  .3 
31  07  7B  1255  .3 

06  09  7B  1300  .3 

02  10  7B  1240  .3 
01  11  76  1310  .3 

29  1 1  78  1315  .3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( ■  I 

MINIMUM 


19 

20 

21 

22 

17 

IB 

23 

5 

6 

7 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

O.RGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

Mtt/L 

MG/L 

MG/L 

6.700 

8.300 

0.046 

0.641 

7. 367 

1  .  600 

6.987 

725.0 

13.0 

712 

6.700 

11 .200 

0.027 

0.568 

7.295 

4 .  500 

1  1 . 795 

747.0 

25.0 

712 

1  .  600 

2.300 

0.037 

2,250 

3,867 

0  ,  700 

4 .  587 

465.0 

37.0 

418 

6.  BOO 

7.520 

0.025 

0  ,  655 

7.480 

0,750 

B.200 

703.0 

11.0 

692 

7.550 

15.000 

0.  100 

2.200 

9.650 

7.450 

17.300 

655.0 

56.0 

799 

I  0 . 800 

15.000 

0.550 

0.700 

12,050 

4  .  200 

16.550 

635.0 

14.  0 

621 

0.  790 

1  .770 

0.145 

2.  300 

3.235 

0  ,  9!!0 

4.515 

410.0 

4.4 

406 

6.450 

34.500 

0.525 

1  .400 

8,375 

26.050 

36.425 

649.0 

4.4 

6<!5 

7.E50 

8.500 

0.495 

0.95S 

9.  100 

0.850 

9.950 

5.11  .0 

13.0 

518 

1 1 .300 

12.600 

0.540 

0.960 

12. BOO 

1  .  300 

1  4  .  1  00 

613.0 

11.0 

602 

8.000 

45.000 

0.340 

0.910 

9.250 

37,000 

46.250 

677.0 

1  24  .  0 

5S3 

1  1 . 300 

45-000 

0.550 

2.300 

12.800 

37.000 

46.250 

855.0 

124.0 

602 

6.753 

14.699 

0.257 

1.231 

8.246 

7.941 

16.167 

655.5 

28.4 

618 

0.790 

1  .770 

0.025 

0.569 

3.235 

0.700 

4.215 

410.0 

4.4 

406 

NO  OF  SAMPLES 


11 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


CONO. 

25C 

UMHOS 


16 

TUR8. 

FORMAZIN 

UNITS 


CHLORIDE 
MG/L 


04  01  78  1345 
29  02  7B  1420 


.3 
.3 


1220 
1195 


6.70 
23.00 


158.0 
133.0 


08  04  78  1425 
01  05  78  1315 

01  06  78  1315 
05  07  78  131S 
31  07  78  1255 
08  09  78  1300 

02  10  78  1240 
01  11  78  1310 
29  II  78  1315 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  »  ) 

MINIMUM 


705 

1  1 

.00 

59.0 

■[ISO 

4 

60 

193.0 

1340 

16 

00 

215.0 

1050 

8 

.0 

133.0 

660 

2 

.80 

68.0 

1  100 

20 

.00 

155.0 

920 

11 

on 

117.0 

1350 

14 

.00 

178.0 

1510 

44 

0 

165.0 

1350 

44 

0 

215.0 

1085 

14 

.66 

143.1 

660 

2 

80 

59.0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  BLACK  RIVER 

SAMPLE  POINT;  MOSSINGTON  BRIDGE  SUTTON 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02ECQ12 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YS  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


D4  01  78  1055 

28  02  78  11 65 

04  04  78  1015 
01  OS  78  1100 

01  06  78  1115 

05  07  78  1115 
3f  07  78  1115 

06  09  78  1110 

02  10    78  1055 
01     11    78  1125 

29  11     78  1115 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     (  *  | 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


934 

SAMPLE 


901 
SCD 


38005 

4 

3S029 

4 

38042 

6 

38055 

E 

38066 

6 

38061 

6 

38094 

E 

36107 

E 

38 '20 

E 

3B-33 

9   6 

38146 

4 

MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN;     LAKE    HURON 
TERM   STREAM:    SEVERN    RIVER 

U    T    M:     17    0631850.0   490BBO0.0    4 

444                       80  81                        64 

FLOW    CFS               TOTAL  FECAL                  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM            ENTER. 

MF/lOOML  MF/100ML  MF/100ML 


60.40 

90. 

36.00 

120. 

851 .00 

120. 

83.70 

10. 

31  .50 

120. 

9.30 

ISO. 

12.50 

350. 

10.60 

10. 

26.30 

1310. 

31  .50 

10. 

39.90 

280. 

851 .00 

1310. 

108,43 

90. 

9.30 

10. 

12. 


4. 

10. 
4. 


12. 
5.- 
4. 


48. 


136. 
4. 


136. 

15.  * 
2. 


STATION 

10:       03-0077- 

008-02 

STORET 

CODE: 

02 

002 

2720 

REGION:    03 

MILEAGE: 

64.70 

8D5 

3 

1 

33 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

TEMP 

02 

BOD 

P 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MO/L 

2.0 

0.2 

0.025 

0.0 

10.2 

0.4 

0.050 

1  .0 

11  .2 

0.6 

0.050 

11.0 

e.o 

0.4 

0.034 

22.0 

6.8 

2.5 

0.060 

23.0 

7.2 

1  .6 

0.029 

22.0 

7.2 

1.0 

0.061 

23.0 

7.6 

1.8 

0.036 

14.2 

8.2 

1  .4 

0.055 

9.0 

7.8 

1  .0 

0.048 

0.0 

10.0 

0.4 

0.022 

23.0 

11.2 

2.6 

0.061 

11.6 

8.4 

1  .0 

0.043 

0.0 

6.B 

0.2 

0.022 

(    C   0   N   T    D    ( 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


S.O.*./  SITS:  BLACK  RIVER 

SAMPLE  POINT;  M0S51NGT0N  BRIDGE  SUTTON 

STATION  TTPE:  RIVER    FLO*  CAUSE  FED  02ECOI2 


LONG; 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LBT  D1ST    BRG    DEPTH 

FEET  MTfiS 


04  01  78  1C55 

28  02  78  1 155 
04  04  7B  1015 
01  05  78  1100 

01  06  7B  1115 
06  07  78  1115 
31  0?  78  1115 
06  09  78  1110 

02  10  7B  1055 
01  11  7B  1125 

29  11  7B  1115 


.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MA X I  MUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( ' 1 

WIN!  ma-' 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP    DTE   HOUR      SIN       STI.    SAMP      Pd 
OY    MO    YR    LMT         01  ST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


04    01     78 

1055 

.3 

28    02    78 

1155 

.  J 

04    04    78 

1015 

.3 

01     OS    78 

1  100 

.3 

01     06    78 

11  15 

.3 

OS    07    78 

1115 

.3 

31    07    78 

1115 

.3 

OS  09   7B 

1110 

.3 

02    10    78 

1055 

.3 

01     1 1     78 

1  125 

.3 

29     11     78 

1115 

J 
MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM  MN  I  "  1 
MINIMUM 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MSA 

0.009 
0  .  020 
0.015 
0.003 
0.009 
0.002 
0.038 
0.003 
0.015 
0.005 
0.005 

0.020 

0  .  009 

0  .  Q02 

11 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

371 

326 


303 
284 
323 

371 
322 
284 


270 
241 
20B 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SEVERN  RIVER 


FILTERED 
AMMONIA 

MG/L 

0.  102 
0.  168 
0.  OBO 
0 .  006 
D.  062 
0.008 
0  .  002 
0.004 
0.014 
0.032 
0.028 

0.  I6B 
0.046 
0.  002 

11 

107 
CALCUL 
D- SO  LIDS 
MG/L 


237 
266 
270 
227 
208 
237 


TOTAL 

KjELDAHL 
MG/L 


21 
Fl L1ERED 
N.02  •  N 
MG/L 


.  740 
.960 
.650 
.620 
.210 
.700 
.610 
.540 


1  .  1  00 
0.674 
0.210 

1  1 


570 
535 
364 
410 
415 
350 
320 
365 
£50 
445 
500 

570 
429 
320 


0.003 
0.045 
0.012 
0,003 
0.004 
0.002 
0 .  002 

0.001 
0  .  006 
0,004 
0,006 

0.045 
0.009 


1  I 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0.532 

0.705 

0.940 

0.025 

0  005  L 

0.005L 

0.005L 

0.  005 

0.025 

0.035 

0.347 

0.940 

0.2390 

0.005 

11 


14  16         56 

CONO.  1URB.  CHLORIDE 

25C  F0RMA2IN       MO/L 

UT/HOS  UNITS 


3 

40 

4, 

40 

3 

30 

2 

60 

2 

70 

2 

50 

2 

10 

2 

30 

2 

00 

3 

00 

3 

0 

4 

40 

2 

35 

2 

.00 

23.0 
17.4 
14.0 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  81 

STATION     10.        03-0077-008-02 

STORET    CODE:    02 
002 
2720 


U    T    M:     17    Q63185O.0    4908800,0    4 


17 
I NRGNC 
N 

MG/L 

0.642 

0  918 

1  .032 
0.034 

.0/1 
.015 
,009 
.010 
.045 
071 
.363 


TOTAL 
ORGNC       N 

MG/L 

0,998 
0.502 
0.630 
0.734 
0,898 
0.542 
0.618 
0.206 
0.6B6 
0.5  73 
0.512 


1  .032 
0  .  294 
0.009 

11 

235 
10IAL 

MERCURY 
UG/L 

0.020L 

O.OI.OL 

O.OhOL 

O.OSOL 

O.OIIO 

0.0-iOL 

0    O'lOL 

0.0-iOL 

0.U40L 

0.020 

0.0. ,0L 


0.050 
0 . 035D 
0.020 


0,998 
0.628 
0.206 


S3 

TOTAL    N 


MG/L 

I  -640 
1  .420 
1  .662 
0.76B 
0  969 
0  557 
0.627 
0-216 
0.731 
0 .  649 
O.B95 


1    662 

0.921 
0.216 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


373 

331  . 

244 

272. 

279 

232 

211 

244 

31  I 

289 

325 


373.0 
262.8 
211.0 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


9.4 
4.9 

2   0 


NO    OF    SAMPLES 


B.O.H./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


BEAVF.RTON  RIVER 

AT  FIRST  SIDE  ROAD  WEST  OF  CANN1NGT0N 

RIVER 


SAMR  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BSG  DEPTH 
FEET       MTRS 


18   01 

76 

1200 

.3 

16   02 

78 

1  140 

.3 

13    04 

78 

1055 

.3 

09   OS 

78 

1100 

.3 

14   06 

78 

1 100 

.3 

t«    07 

7B 

1115 

:; 

22    OB 

78 

1100 

.3 

27    09 

78 

1035 

.3 

23    10 

78 

1030 

.3 

15    11 

7B 

1  120 

.3 

05    12 

78 

1150 

.3 
MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM  MN  1 • 1 
M I N I  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR     LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


18    01     78 
16    02    78 

I  3    04     78 
09    05    78 

14  06    78 

II  07    78 

22  08    7B 
27    09    78 

23  10    78 

15  11     78 
05    12    78 


1200 
1140 
1055 
1100 
1  100 
1115 
1  100 
1035 
1030 
1120 
1150 


MAXIMUM 

AVG   09    GEOM   MN    I' i 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


934 
SAMPLE 


FI LTEREO 

AMMONIA 

MG/L 

O.072 
0.186 
0  .  020 
0  .  008, 
0.040 
0.064 
0.037 
0.008 
0.012 
0.002 
0.066 

0.186 
0.017 
0.002 


901 
SCD 


36057 

4 

36035 

4 

36190 

3  6 

35017 

6  3 

35073 

6 

351,12 

6 

35175 

e 

35231 

6 

3527' 

6 

35327 

S 

35352 

4 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.610 
0.920 
0.530 
0.500 
0.  830 
0.  860 
0.760 
0.360 
0.540 
0.610 
0.590 

0.920 
0.646 
0.360 


MAJOR  BASIN 
MJ.NOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE   HURON 
SEVERN    RIVER 


T    M:     17    0654950.0    4912550.0    4 


80  81  34 

TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORW  COLIFQRM  ENTER. 

MF/100ML  MF/100ML  MF/IOOML 


460. 

630. 

392. 

660. 

960. 
1000. 
1  100. 
1400. 

500. 

230. 

280. 

1400. 
599.  ■ 

230. 

11 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 


0,004 
0,00  7 
0  017 
0.005 
0.010 
0.01B 
0.010 
0  .  004 
0.005 
0.004 
0.008 

0.01B 

o.ooa 

0.004 


SB. 

74. 

36. 

62. 
100. 
152. 
224. 
10.8. 

10. 

48. 

24. 

224. 
57.' 
10. 

11 

22 
Fl LIEREO 
N03-N 
MG/L 

0.351 
0.218 
0.950 
0  370 
0,425 
0,322 
0  ,„  1  30 
0.125 
0.230 


316 


0.547 

0.950 
0.362 
0.  125 


52. 
158. 
114. 

56. 

62. 

32. 

BO. 


158. 
56.  • 
20. 


MG/L 

0.427 
0.411 
0.9B7 
0.383 
0.475 


80S 

HATER 
TEMP. 
DEC    C 

0.0 

1  0 

2  2 
12,0 
14,2 
20.4 
20  1 
15.3 

io.o 

5 .  9 
2.5 


TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 


404 
177 
137 
247 
322 
621 


0.987 
0.417 
0.  137 


53B 
734 
510 

4'I2 
7110 
796 
723 
31.2 
528 
608 
524 


0.7'16 
0.600 
0.352 


STATION    ID 

03-0 

3  77-011 -02 

STORET    CODE: 

02 

002 

2720 

ON:     03 

MILEAGE: 

73.50 

3 

1 

33 

34 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

Fl LTERED 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

6.B 

D.8 

0    08  9 

0.043 

7.2 

1  .0 

0.076 

0  .046 

o.s 

0.03B 

0.006 

1  1    2 

0.5 

0.019 

0,002 

14.4 

0.6 

0    048 

0.016 

8.5 

1 .2 

0.05  6 

0.015 

B    3 

0.5 

0.760 

0.008 

9.7 

0.4 

0.009 

O.0O3 

10.3 

0.8 

0.028 

0.001 

11.7 

0.2 

0,01  1 

0.001L 

10.  B 

0.8 

0    008 

0.002 

14    4 

1  .2 

0.760 

0.048 

10     1 

0.7 

0.  104 

0 . 0 1  3D 

7.2 

0.2 

0,008 

0.001 

MG/L 

0.965 
1.145 
1  .497 
0.875 
1  .265 
1  .200 
0.900 
0.4B9 
0,775 
0.930 
1  .  145 

1  .497 
1  .017 
0.489 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


333. 

348. 

226. 

2b9, 

231 

264 

271 

303 

3IB 

209 

360 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

2.2 

1  ,  5 

12.0 

2.0 

s.o 

14.0 
11.0 
5.4 
4  ,  0 
1  .0 
2.0 


360.0 
297.5 
226.0 


DISS. 

SOLIDS 

MG/L 

331 

346 


293 
314 
298 
358 


3  58 
319 
286 


(    C    0    N    T    0    J 


SMPIC    INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    SASINS 


OATE   OF  REPORT      25   OCT   79      PACE 


107 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN 

STN   %tHP     PJ 

CALCUL 

Of  MO 

YR 

LMT 

OIST 

SBC    DEPTH 

0-SOLI05 

FEET 

MTRS 

MG/L 

11  01 

78 

1200 

.3 

IS  03 

76 

1140 

.3 

13  04 

78 

I05S 

.3 

214 

09  OS 

7B 

1100 

.3 

357 

14  06 

78 

1100 

3 

11    07 

78 

I11S 

.3 

2B0 

22  oa 

78 

1100 

.3 

2S0 

27  09 

78 

103S 

3 

23    10 

78 

(030 

3 

IS    11 

78 

1120 

.3 

OS    12 

78 

11  SO 

.3 
MAXIMUM 

260 

tve 

OR  GEOM  ;w 

S4S 

MINE  MUM 

314 

14  16                     S6 

cono.  turb.  chloride 

25c  f0rma2in     mg/l 

umhos  units 


530 
945 
330 
395 
44S 
385 
400 
455 
495 
530 
560 

560 
460 
330 


9.50 
3.07 
I  30 


19 

0 

IS 

5 

10 

5 

12 

5 

17 

S 

16 

0 

14 

5 

IS 

5 

19 

5 

18 

5 

22 

S 

23 

5 

17 

0 

10 

s 

NO  OF  SAMPLES 


S.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


CANAL  LAKE  OUTLET 
BRIDGE.  BOLSOVER 
RIVER 


STATION  ID:   03'0077-012-03 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP 
0*  MO  YR  LHT    BIST  9RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


18   01 

79 

1010 

.3 

16   03 

78 

1030 

■  3 

13    04 

78 

0940 

.3 

09   05 

78 

1330 

.3 

14    06 

78 

1310 

3 

11    07 

7B 

1315 

.3 

22   OS 

78 

1310 

.3 

3?   09 

78 

1150 

.3 

23    10 

78 

1300 

.3 

15    11 

78 

1350 

3 

OS    13 

78 

130S 

.3 
MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM  MN  <  *  1 
MINIMUM 

MAJOR    B4SIN; 

ME  11 

LAKES 

STORET    CODE: 

03 

MINOR    BASIN: 

LAKE 

HURON 

003 

TERM   STREAM: 

SEVERN   RIVER 

2730 

ONS: 

U    T    M 

17   06S290C 

.0   4933750 

0    4           REGION:    03 

MILEAGE: 

64.90 

934 

901 

BO 

81 

B4 

805 

3 

1 

33 

34 

SIMPLE 

SCD 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

WATER 

DISS. 

5-OAV 

TOTAL 

FILTERED 

NO 

COLIFORM 

COL  I  FORM 

ENTER- 

TEMP. 

02 

BOO 

P 

REACTIVE 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEC   c 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P  MG/L 

36054 

4 

13. 

2 

L 

2. 

L 

0   0 

7.3 

0.4 

0.004 

0.001 

36082 

4 

4.        1 

2 

L 

2. 

L 

O.B 

8   0 

0.3 

0    007 

0.005 

36187 

6 

24. 

2 

L 

2. 

L 

2.5 

0.4 

0.004 

0.003 

3S020 

G 

36. 

4 

6. 

12.3 

11  .6 

0.4 

0.017 

o.aai 

35076 

6 

28. 

4 

B. 

17.2 

13,6 

0.8 

0.032 

O.OOU 

35115 

6 

100. 

3 

L 

2. 

32.0 

8.8 

1  .0 

0.033 

0 . 001 l 

35 1  78 

6 

4. 

2 

L 

t. 

L 

24.1 

11  .9 

0.5 

0.03  7 

0.00? 

3S333 

6 

4. 

2 

L 

2 

L 

16    9 

9.9 

0.5 

0.019 

0.003 

35274 

6 

4.        L 

4 

L 

4 

L 

8.9 

12.6 

0.3 

0.014 

0.001 

35330 

6 

4.        L 

4 

L 

4. 

I 

5.9 

it    6 

0.4 

0.010 

0.OO4 

3S3SS 

6 

12 

2 

L 

2. 

L 

3.9 

11  .8 

O.B 

0.016 

0.001 

100. 

4 

a 

24.  1 

13.6 

1,0 

0.037 

0.007 

It.-   D 

3 

*   0 

3,  • 

0 

10.4 

10.7 

0.9 

0.015 

0.OO3D 

4. 

2 

2. 

0.0 

7.2 

0.3 

0.004 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


19 

30 

21 

22 

17 

IS 

33 

5 

6 

107 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INPONC 

T01AL 

TOTAL    N 

10TAL 

SUSP. 

CA  LCU  L 

DY    MO 

VR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

18   01 

78 

1010 

.3 

0.  106 

0.400 

0.003 

0.  157 

0.266 

0 .  3-14 

0.560 

241  .0 

1.0 

340 

16   03 

78 

1020 

.3 

0.118 

0.4BO 

0-004 

0.081 

0203 

0.3f.2 

0.S65 

254.0 

1  -  1 

253 

13   04 

78 

0940 

3 

0.044 

0.280 

0-004 

0.145 

0.  193 

0.336 

0.429 

201.0 

3.0 

198 

09   05 

78 

1220 

3 

O.OOB 

0.320 

0.002 

0.010 

0.020 

0.313 

0.333 

164.0 

2.4 

162 

14    06 

78 

1210 

.3 

0.010 

0.490 

0.002 

0.0051. 

0.017 

0.  AHO 

0.497 

170.0 

3.9 

166 

11    07 

78 

1215 

3 

0.004 

0.430 

0.001 

0.005 

0.010 

0.426 

0.436 

140.0 

4.0 

136 

32  08 

78 

1210 

.3 

0.041 

0.460 

0-003 

o.04a 

0.091 

0.449 

0.540 

137.0 

3.6 

133 

27  09 

78 

1150 

3 

0,023 

0   530 

0.002 

0.010 

0.034 

0.508 

0.543 

135.0 

2.3 

133 

23    10 

78 

1200 

3 

0.014 

0.3BO 

0,003 

o.aio 

0.026 

0.366 

0.392 

138.0 

1  .7 

136 

IS    11 

78 

1250 

3 

O.OrO 

0.420 

0.002 

0.018 

0.030 

0.410 

0.440 

165.0 

3.0 

163 

OS    12 

78 

I30S 

.3 

0.045 

0.490 

0.003 

0.053 

0.100 

0.44S 

0.54S 

184.0 

3.0 

182 

MAXIMUM 

0.  1tB 

0.530 

0.004 

a.  is7 

0.266 

0.50B 

0,565 

254.0 

4.0 

253 

Ave 

OR    GEOM   MN     | ■ ) 

0,038 

0.438 

0.003 

0.0490 

0.090 

0,3'JO 

0.480 

176.  4 

2.5 

173 

MINIMUM 

0.004 

0.280 

0.001 

o.oos 

O.OlO 

0.236 

0.332 

135.0 

1  .0 

133 

NO    OF    SAMPLES 

1  1 

11 

11 

It 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

14 

16 

S6 

335 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

CONO  . 

TURB. 

Chloride 

TOTAL 

OT    MO 

YR 

LMT 

OIST 
FEET 

SAG    OEPTH 
MTRS 

25C 

UMHOS 

FORMS! IN 
UNITS 

MG/L 

MERCURY 
UG/L 

18   01 

78 

1010 

.3 

370 

0.96 

5.5 

0.0401. 

16   02 

78 

1020 

.3 

389 

1  .70 

6.t 

0.0301- 

13   04 

1» 

0940 

.3 

305 

1     10 

3.9 

0.030L 

09   OS 

78 

t320 

,3 

250 

1  .40 

2.6 

0,050 

14    06 

78 

1310 

3 

255 

2.10 

3.2 

0.050 

11     07 

78 

1215 

.3 

310 

30    00 

3.8 

0.050 

32   OS 

78 

1210 

.3 

205 

1.60 

4.1 

0.050 

27   09 

78 

11S0 

.3 

205 

1.60 

4.2 

0.050 

23    10 

78 

1200 

3 

310 

1  .00 

4.1 

0.020L 

IS    11 

79 

1350 

.3 

2S0 

1  ,60 

4.0 

0.0301. 

OS   12 

78 

1305 

-3 
MAXIMUM 

380 
389 

3.50 
20.00 

5.2 
6.  1 

0.020L 

o.osa 

tva 

OS   GEOM  Civ 

366 

3.  23 

4.2 

0.037D 

MINIMUM 

305 

095 

2.6 

0.020 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  ■  RIVER  BASINS 


B.O.X./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SEVERN  RIVER 

AT  MAIN  LOCK  DAM  PORT  SEVERN 

RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SEVERN  RIVER 


OATS  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE     82 

STATION  10:   03-0077-013-02 

STORE!    CODE:     02 
002 
2720 


U    T    Ml     17    060117S.O    4961750.0    4 


SAMP    OTE    HOUR       SIN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR     LMT  OIST     BUG    DEPTH 

FEET  MTRS 


17    01 

78 

I51D 

.3 

12    04 

78 

153Q 

.3 

10   05 

78 

0945 

.3 

IS    06 

7B 

0945 

.3 

12    07 

78 

0915 

,a 

23    OB 

7B 

0945 

.3 

28    09 

78 

0915 

.3 

24     10 

78 

090S 

.3 

1B   11 

78 

0925 

.3 

06    12 

7B 

0915 

.3 

MAXIMUM 

6VG    OR 

GEOM  m    1  ■ 

1-.Hl  MUM 

334 

SAMPLE 

NO 

36046 

6 

36161 

6 

35026 

6 

35082 

G 

35121 

6 

35184 

6 

35540 

6 

35  2  SO 

6 

35336 

6 

3S361 

6 

81 


84 


901  80 

SCO               TOTAL  FECAL  M.F. 

CQLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML 


4. 
92. 
1500. 
10. 
20. 
20. 
30. 
46. 
16. 
56. 


2. 
4. 
4. 

A. 
3.' 


24. 
2. 
18. 
10. 


805 

3 

1 

WA1ER 

DISS. 

5-OAY 

TEMP, 

02 

BOO 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

o.o 

13.2 

0  .4 

4.3 

12.4 

0.2 

9.0 

12.4 

0.4 

16.9 

12.0 

O.B 

21  .2 

8-7 

0.6 

23    8 

12.0 

0.6 

12.9 

9.3 

0.5 

8    i 

9.B 

6.2 

10.9 

0.6 

2.6 

12.5 

0.3 

23.8 

13.2 

0.8 

10.5 

11.3 

0.5 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.015 
0.006 

0.01  4 
0.012 
0.016 
0.008 
0.017 
0.013 
0.012 

0.017 
0.013 
0.00  6 


FI ITER ED 

REACTIVE 

P    MG/L 

0 . 00 1 L 
O.OOIL 

0.001 

O.OOIL 

0.003 

0.001 

0.001 

0.009 

0.001 

0.009 
0    0020 
0.001 


NO    OF    SAMPLES 


18 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP      PJ 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

f I LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL  H 

TOTAL 

SUSP. 

DISS 

OY    MO 

TR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      n 

SOLIDS 

SOLI  OS 

SOL  IDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

17    01 

79 

1510 

.3 

0.036 

O.430 

0.002 

0.058 

0.096 

0.3')4 

0.490 

136.0 

1  .2 

1!    04 

78 

1530 

.3 

0 .  032 

0    290 

0.007 

0.130 

0.169 

0,258 

0.427 

170.0 

14. D 

10    05 

78 

0945 

.3 

100.0 

2.0 

15    06 

7B 

0945 

.3 

0.026 

0.350 

0.003 

0 .  080 

0.  109 

0.324 

0.433 

1  15.0 

1  .  2 

12    07 

76 

0915 

.3 

0,010 

0.360 

0.001 

O.QOSL 

0.016 

0.370 

0.386 

135.0 

0.  9 

23    08 

78 

0945 

.3 

0.028 

0.400 

0.001 

0.0051. 

0.034 

0.372 

0.406 

141  .0 

0    9 

28   09 

7B 

091  5 

.3 

0.010 

0.400 

0.00  I 

0 .  005 

0.016 

0.3'!0 

0,  406 

143.0 

1  .3 

142 

24    10 

78 

0905 

.3 

0.004 

0.38 

0.001 

0.005 

O.OlO 

0,376 

0.386 

16    11 

7B 

0925 

.3 

0.009 

0.400 

0.001 

0 .  064 

0.074 

0.31)1 

0.465 

154.0 

1  .0 

06    12 

78 

0915 

.3 

0.012 

0.400 

O.0O1 

0.024 

0.037 

0.3S8 

0.425 

30.0 

0.  4 

MAXIMUM 

0.036 

0.430 

0 .  007 

D.130 

0 .  1  69 

0.3'I4 

0.490 

170.0 

14.0 

142 

.''>■,■':; 

OR    GEOM   MN 

0.019 

0.3B1 

0.002 

0.042D 

0.062 

0  .  3F.3 

0.425 

124.9 

2.5 

1  42 

MINIMUM 

0.004 

0.290 

0.001 

0.005 

0.010 

0.258 

0.386 

30.0 

0.4 

1  42 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pd 
OY   MO    YR    LMT         DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


17  01  78  1510 
12  04  7B  1530 
10  05  78  0945 
15   06    76    0945 


.3 

.3 


CALCUL 
D- SO  LI  OS 
MG/L 

135 

156 

98 

114 


14  16         56 

COND.  TUR8-  CHLORIDE 

25C  F0RMAZ1N      MG/L 

UMHOS  UNITS 


207 
240 
150 
175 


1  .30 
1  .SO 
1.10 
0.80 


a.s 
10. o 


59 

200 

95 

53 

5S 

208 

SULPHATE 

REACT  1 VE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

SILICATE 

ph  a. 3 

AT    LAB 

AT    LAB 

IRON 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

19.0 

1  .00 

7.54 
7.71 

0.200 

11.5 

0.65 

7.81 

0.080 

13 

07 

78 

0915 

.3 

23 

08 

7B 

0945 

.3 

28 

09 

78 

0915 

.3 

24 

10 

78 

0905 

J 

16 

11 

78 

0925 

.3 

OS 

12 

78 

0915 

.3 

MAXIMUM 

AVQ    OR    t 

MINIMUM 

1,34 
140 


156 

120 

30 


2  06 
215 
225 


240 
189 


0.70 
0.80 
1  .60 

1  .  20 
0.80 

1  .90 

1.13 


1S.5 
17.0 


20.5 
19.0 


20.5 
17,5 
11.5 


0  25 
0.75 
0.85 
0.70 
0.60 
0  65 


.68 

.25 


1  .1 

1  .6 

I  .6 

1  .3 

1  .1 


64 
46 


8.13 

0.040 

B.37 

0    020 

7.93 

0  ,  040 

0.01 

7.94 

0.020 

6.64 

0.050 

B.37 

0.200 

7.76 

0    068 

6.64 

0.01 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   SIN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRO  DEPTH 
FEET       MTRS 


17    01 

7B 

1510 

3 

12    04 

76 

1530 

3 

10   05 

78 

094  5 

3 

15    06 

78 

094  5 

3 

12    07 

7S 

0915 

3 

23    OB 

78 

0945 

3 

28    09 

7B 

0915 

3 

34    10 

78 

0905 

3 

16    11 

78 

0925 

3 

06    12 

78 

0915 

3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   MN     1  '  i 

MINIM 

JM 

25 

47 

PHENOLS 

ORGANIC 

C    AS    C 

UG/L 

MG/L 

1  .OL 

5.5 

1  .OL 

5.4 

1  .OL 

5.0 

1  .OL 

5.  i 

1  .OL 

5.0 

1  .OL 
I  .OL 


361 

SOLVENT 

EXTRBLES 

MG/L 


265 
TOTAL 
RSEN1C 
MG/L 

235 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L 

221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 

225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

0.001 L 
0.001 

0.03    L 

0.070 

0.02    L 
0.020L 

0.01     L 
0.010L 

0.03     L 

0.030L 

0.005L 
0    005L 

0.001 
0.001 
0.  001 
0.001 

0    020L 
0  .  020 

0.020L 

0.020L 
0.020L 
0.020L 
0.020L 

O.OIOL 
0.010L 
0.010 
0    020 

0.030L 
0.030L 
0.030L 
0.030L 

0.005L 
0.005L 
0.005L 
0.0051 

0.001 

0.OO1D 
0.001 

0.070 

0.032D 

0.020 

0.02 

0.020D 

0.02 

0.020 

0.012D 
0.01 

0.03 

0.030D 

0.03 

0  .005 
0.0 05D 
0.005 

NO  OF  5AMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN 
DY  MO  YR  LMT    OIST 
FEET 

10  05  78  0945 

IE  06  78  0945 

2B  09  78  0915 

34  ID  78  0905 

16  f 1  78  0925 

06  12  78  0915 


249 

23B 

STN    SAMP      Pd 

TOTAL 

TOTAL 

BRG    DEP1H 

ZINC 

NICKEL 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

.3 

0.01 

0.02    L 

.3 

0.010L 

0.020L 

.3 

O.OIOL 

0.020L 

.3 

0.010L 

0.020L 

.3 

o.oto 

0.020L 

.3 

0.010L 

0 . 020L 

MAXIMUM 

o.ai 

0.02 

EOM    MM    (  -  ) 

o , o i oo 

0.020D 

MINIMUM 

0.01 

0.02 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE   information   system 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


B.O.W./ 

SITE: 

UX6RI0GE    BROOK 

STATION 

10:       03-007?- 

014-02 

SAMPLE    POINT: 

FIRST 

CONCESSION    DOWNSTREAM 

OF    UXBR1DGE 

STP 

STATION 

TYPE: 

RIVER 

FLOW    GAUGE 

FED  02EC101 

MAJOR 

BASIN:    GREAT 

LAKES 

ST0RE1 

CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:     LAKE 

HURON 

002 

TERM    STREAM:     SEVERN    RIVER 

2720 

STN    NO: 

14 

LAT 

LONG: 

U    T    M 

:    17   O6502OC 

.0    4B86875 

.0    4           REGION:    03 

MILEAGE: 

64.30 

934 

90 1 

444 

eo 

81 

B4 

BOS 

3 

1 

33 

SAMP    DTE 

HOUR 

SIN 

STN    SAMP       Pd 

SAMPLE 

SCO 

FLO*    CF5 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

WATER 

OISS. 

5-DAY 

TOTAL 

OY    MO 

VR 

LMT 

DIST 

BRG    OEPTH 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTtR. 

TEMP. 

02 

800 

P 

FEET 

MTRS 

MF/tOOML 

MF/100ML 

MF/T00ML 

DEG   C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

IB    01 

7B 

1315 

.3 

36059 

6 

9   50 

32. 

2.        L 

2.        L 

1     2 

14.8 

0.  4 

0.048 

1G   02 

78 

1335 

,3 

36067 

6 

9.  SO 

71000. 

200. 

300. 

3-8 

12.4 

6.0 

0.39!. 

13   04 

70 

1200 

.3 

36192 

6 

21  .60 

300. 

2.        L 

102. 

6.5 

1  ,0 

0.143 

09   05 

78 

0945 

.3 

35015 

6 

17.20 

1480. 

224. 

114 

10.0 

1  1  .6 

0.6 

0.046 

14    06 

78 

0950 

.3 

3S071 

6 

13.20 

2700. 

132. 

572. 

12-9 

13    4 

2.0 

0.04(1 

11    07 

78 

101  B 

.3 

35!  10 

6 

8.40 

6000. 

16. 

124. 

17.0 

10,4 

4.5 

0.077 

22    OB 

78 

1000 

.3 

35173 

6 

12    40 

2600. 

104. 

132. 

1B.0 

12.4 

1  .0 

0 .  600 

27    09 

78 

0920 

.3 

3S229 

6 

10.30 

700. 

92. 

124 

13.0 

10.6 

0.4 

0.038 

33    10 

78 

0935 

.3 

35269 

6 

1  4    00 

500. 

4e. 

4B. 

10.0 

10.9 

0.2 

0.019 

IS    11 

78 

1025 

.3 

35325 

6 

11.20 

S30. 

32. 

400. 

5,2 

l  i  .6 

O.B 

0.02ft 

05    12 

78 

I04S 

.3 

35350 

5 

11,90 

490. 

96, 

92. 

4.9 

11.2 

o.e 

0.023 

MAXIMUM 

21  .60 

71000. 

224. 

400. 

18.0 

14.  B 

60 

0.601) 

AV0 

OR    GEOM    MN     ( ' ) 

12.68 

1131 , * 

41  .  •    0 

97.*    D 

9.4 

12.0 

1  .6 

0  .  1  3.1 

M I N I  MUM 

6\ 40 

32. 

2. 

2. 

1  .2 

10.4 

0.2 

0.01S 

NO  OF  SAMPLES 


34 

19 

20 

21 

22 

17 

ia 

23 

5 

6 

SAMP 

3TE 

HOUR 

STN       STN 

SAMP       PJ 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

f I LTERED 

FILTERED 

INRONC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUS^. 

OY    MO 

YR 

LMT 

CIST    BRG 

DEPTH 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-  N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTHS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

18   01 

78 

tais 

.3 

0.031 

0.268 

0    500 

D.0I3 

0.B32 

1.113 

0.232 

1  .345 

2BS.0 

7.4 

16   02 

78 

1335 

.3 

0.031 

2.  270 

3    600 

0.051 

0.619 

2.340 

1  .330 

4    270 

360.0 

20.0 

13    04 

78 

1200 

.3 

0.066 

0-136 

0    650 

0.O21 

1  .  180 

1  .339 

0.512 

1    651 

291  .0 

25 -0 

09   05 

76 

0945 

.3 

0.  005 

0-086 

0    450 

0.013 

0.535 

0.6.^4 

0.364 

0.996 

2B3.0 

17.0 

14    06 

78 

0950 

.3 

0  .009 

0-  340 

0-  BOO 

0.074 

0.235 

0.649 

0.460 

1     109 

269.0 

11  .0 

11     0? 

78 

101S 

.3 

0.  Q08 

0.560 

1  .  020 

0.  14S 

0.23S 

0 .  940 

0.460 

1     400 

270.0 

9.6 

22    08 

78 

1000 

.3 

O.Olt 

0-223 

0    600 

0  .  2  1  0 

0-430 

0.«63 

0.377 

1  .240 

280.0 

9    8 

27    09 

78 

0920 

,3 

0  .009 

0.112 

0-360 

0.175 

0-655 

0.942 

0.248 

1  .190 

376.0 

9.1 

23    10 

78 

0935 

.3 

0.002 

0.030 

0.270 

0.067 

0.360 

0.457 

0.240 

0    697 

281  .0 

5.4 

IS    11 

78 

1025 

.3 

0.003 

0.  151 

0.410 

0.039 

0.  44  1 

0.631 

0.259 

0    890 

218.0 

9.0 

OS    12 

78 

1045 

.3 

0.008 

0.320 

0.580 

0.058 

0.5T2 

0.950 

0.260 

1,210 

234.0 

SO 

MAXIMUM 

0.066 

2.270 

3.600 

0.210 

1  ■  180 

2.940 

1  .330 

4.270 

360.0 

25.0 

AVQ 

OR    GEOM    MN     1 • ) 

0.017 

0.409 

0    040 

0.079 

0.554 

1  .042 

0.431 

1.473 

281.8 

11  .7 

MINIMUM 

0.002 

0.030 

0.270 

0.013 

0.235 

0.457 

0.232 

0    697 

216.0 

s.o 

NO    OF    SAMPLES 

11 

11 

1  1 

1  1 

1  1 

11 

11 

11 

1  1 

11 

7 

107 

14 

16 

56 

221 

225 

229 

215 

249 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN       STN 

SAMP       Pd 

OISS. 

CALCUL 

COND 

TuSB 

CHLORIDE 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

OY   MO 

YR 

LMT 

DIST    BRG 

DEPTH 

SOLIDS 

D-S0L1DS 

2SC 

FORMALIN 

MG/L 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

FEET 

MTHS 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

Md/L 

IB    01 

78 

1315 

.3 

281 

462 

2.70 

20.0 

O.020L 

0.010L 

0   030L 

0.020 

IS   02 

78 

1335 

3 

340 

555 

8.60 

32,0 

0.020L 

0.020 

0030L 

0.0'OL 

13    04 

78 

1200 

,3 

266 

430 

6    40 

24,6 

0.020L 

0.020 

0.030L 

0.010L 

09    05 

7  8 

0945 

,3 

266 

435 

4,20 

20  ,  0 

0-02     L 

0,08 

0.03     L 

0.02 

14    06 

78 

0950 

,3 

258 

430 

2.80 

18.5 

0.020L 

0    020 

0.030L 

0.005L 

0.010L 

11     07 

78 

1015 

.3 

260 

400 

3.00 

13    5 

0.020L 

0.020 

0.030L 

0.0D5L 

0.0101 

22   OB 

78 

1000 

,3 

270 

4IS 

2.60 

17.0 

0.020L 

0.020 

0    030  L 

0.005L 

0.010L 

27    09 

73 

0920 

.3 

268 

430 

1  .40 

17    5 

0.03     L 

0,01     L 

0.02 

23    10 

78 

0935 

.3: 

276 

445 

2.20 

19    0 

0.020L 

0    010L 

0.030L 

0.010L 

15    11 

78 

1025 

.3 

209 

470 

3.00 

T9.5 

0    020L 

0.020 

0.D30L 

0.010L 

05    12 

73 

1045 

.3 

2  79 

465 

4.00 

21  .0 

0    020L 

O.O10L 

0040 

O.OtOL 

MAXIMUM 

340 

270 

555 

8.60 

32.0 

0    020 

0.08 

0.040 

0.005 

0.020 

AVG 

OR    GEOM    MN 

l*> 

271 

265 

44  9 

3.72 

20.2 

0    020D 

0.022D 

0.0310 

0.005D 

0.01  3D 

MINIMUM 

209 

260 

400 

I  .40 

13.5 

0.020 

0.010 

0.030 

O.OOS 

o.o-o 

NO  OF  SAMPLES 


1.0,1./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


DRAINAGE  CANAL 

UPSTREAM  FROM  PUMPING  STATION  NORTH  WEST  END 
RIVER  MAJOR  BASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


STATION    ID:       03-0077-017-02 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
5EVERN    RIVER 


LAT: 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    OEPTH 

FEET  MTRS 


MAXIMUM 

AVQ    OR    GEOM   MN     ( ■ ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


04 

OT 

76 

1440 

28 

02 

78 

1530 

03 

04 

78 

1315 

01 

05 

7B 

1400 

01 

06 

78 

1400 

05 

07 

7B 

1405 

31 

07 

7B 

1355 

06 

09 

7B 

1350 

02 

10 

70 

1315 

01 

11 

78 

1405 

29 

11 

78 

1405 

LONG 


934 
SAMPLE 


901 

SCD 


38015 

4 

36036 

4 

38049 

3 

38062 

6 

38075 

6 

38088 

9   5 

38101 

6 

36114 

5 

38127 

e  5 

36!  40 

5    9 

381  S3 

4 

U    T    M.     17    0610600.0    4877975.0    4 


TOTAL  FECAL 

COLIFORM       COLIFORM 
MF/100ML      MF/100ML 


900- 
3100. 

BBO. 
4600. 

500. 

110. 

500  . 

310 

150 

140 
1500. 

4600. 
590." 
110. 


100  . 

1  10 

70. 

ioo. 

10. 

60. 

4. 

44. 


1  10. 

23. 

4. 


B4 

005 

3 

M.F. 

HATER 

DISS. 

ENTER. 

TEMP. 

02 

F/100ML 

DEG    C 

MG/L 

20. 

1     5 

70. 

0.0 

6    2 

230 

0   0 

9    0 

40 

8    0 

10.8 

550 

25    0 

9.0 

.  36. 

27.0 

6.8 

24. 

23.0 

7.2 

44. 

22    0 

6.4 

4.        t 

152 

9.0 

4-        L 

3,0 

B.4 

96. 

0.0 

8.2 

550. 

270 

10.8 

40.  •    D 

I  1  .  B 

8.1 

4. 

0.0 

6.2 

5T0RET    CODE: 

03 

002 

2720 

MILEAGE: 

68.  10 

1 

33 

34 

1-DAY 

TOTAL 

Fl  LTE5E0 

80D 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    M-1-/L 

0,6 

0.054 

0.021 

0,6 

0.046 

0.013 

3.5 

0.233 

0.057 

2.8 

0.510 

0.  160 

3.8 

0.055 

0.006 

2.2 

0.071 

0.010 

1  .4 

0.063 

0.030 

3.5 

0.044 

0 .  003 

1  .0 

0.054 

o.ooi 

1  .4 

0.033 

0.0D5 

1  .4 

0.028 

0.008 

3.S 

0.510 

0.160 

2.0 

0.111 

0.029 

0.6 

o.02  a 

0.001 

(    C    0    M   T    D    ) 


SAMPLE  INFORMS!  iCN  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BA5INS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


DRAINAGE  CANAL 

UPSTREAM  FROM  PUMPING  STATION  NORTH  WEST  END 
DIUFB  MAJOR  BASIN 

RI  tH  MINOR  BA51N 

TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SEVERN  RIVER 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE     8 

STATION  ID:   03-0077-017-02 

STORET  CODE:  02 
002 
2720 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


LONG: 

19  20 

FILTERED  TOTAL 

AMMONIA  KUELDAHL 

MG/L  MG/L 


04  oi 

2a  02  78 
03  04  7B 
01  OS  78 

01  06  78 

05  07  78 
3.1  07  73 

06  09  7B  1350 

02  10  7B  1315 
01  11  7B  1105 
59  11  7B  1105 


1140 
1530 
1316 
1400 
1400 
1405 
1355 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.8 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (•] 

MINI  BUM 
NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUH   STN   STN  SAMP   PJ 
BY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


04    01 

78 

1440 

.3 

28   02 

78 

1530 

.3 

03   04 

78 

1315 

.3 

01     05 

7B 

1400 

.3 

01     06 

78 

1400 

.3 

OS   07 

78 

1405 

.3 

31    07 

7B 

1355 

.3 

06   09 

78 

1350 

.3 

02    10 

78 

1315 

.3 

01    11 

78 

1405 

3 

29    11 

78 

1405 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR    ( 

MINIMUM 

0.120 
0.230 

0.086 
0 .  1  92 
.056 
.002L 
.002 
.006 
.020 
.007 
.050 


0  -  230 

0.070D 

0.002 


I  .200 
0.660 
1  .  100 
2.200 
0.770 
0.850 
O.BIO 
0.520 
0.650 
0.620 
0.500 

2.200 
0.889 

0.500 


CCND . 

TURB. 

25C 

FOBMAZU 

UMHOS 

UNITS 

7S0 

5.40 

710 

6.40 

446 

18.00 

960 

6-60 

600 

3.60 

580 

4.80 

5B0 

4.90 

510 

S.  10 

580 

4-60 

620 

5.50 

660 

3.5 

960 

1B.00 

636 

6.66 

446 

3.5 

U  T  M:  17  0610600.0  4877975.0  4    REGION:  03 


21 
FILTERED 
N02-N 

MG/L 


0,008 
0.006 
O.062 
0.115 
0.003 
0.002 
0.002 
0.002 
0.0O3 
0.004 
6.005 

0.11S 

0.019 
0    002 


22 
PI LTERED 
N03-N 
MG/L 

1  .630 
0.784 
2.750 
7.130 

O.OOSL 

0.005L 

0.005L 

0.00b 

O.OOSL 

0.020 

0.  165 

7.130 
1 .137D 
0.005 


16         56 

CHLORIDE 
MG/L 


35 

0 

47 

5 

18 

0 

77 

0 

33 

0 

37 

5 

39 

5 

30 

0 

39 

0 

31 

5 

38 

5 

77 

0 

3S 

8 

18 

0 

17 
tNRGNC 


MG/L 


1  .758 
1  .020 
2.900 
7.437 
0.064 
0.009 
0.009 
0.013 
0.028 
0.031 
0.220 

7.437 
1  .226 

0.009 


TOTAL 

ORGNC       N 

MG/  L 

1  .0110 

0  . 4  ,:0 

1  .012 
2.0UB 

0.714 
O.B'18 
0  6<j8 
0,514 
0  . 6.10 
0.513 
0.450 

2.00B 
0.819 
0.430 


23 
TOTAL    N 

MG/L 

2.838 
1  .450 
3,912 
9.445 
0.778 
0.857 
0  .  B 1 7 
0.527 
0 .  653 
0.544 
0    670 

9.445 
2.045 

0.527 


MILEAGE: 

5  6 

TOTAL  SUSP. 

SOLIDS  SOLIDS 

MG/L  MG/L 


491  .0 
438.0 
302.0 
786.0 
367.0 
384.0 
305  . 0 
335.0 
383.0 
405 .  0 
419.0 

786.0 
426.8 
302.0 


5.6 
4  9 
23.0 
39.0 
8.5 
7.7 
6.6 
16.0 
8.2 
7.0 


oiss. 

50LIDS 
MG/L 

4  85 

433 

2  79 
747 
359 
376 

3  78 
319 
375 
39B 
417 

747 
415 
2  79 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MASK1N0NGE  JERSEY  RIVER 

YORK  COUNTY  ROAD  12  SOUTH  OF  KESWICK 

RIVER 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


04    01    71 

0955 

.3 

03    02    78 

1130 

.3 

28    02    7B 

1115 

.3 

04    04    78 

0940 

.3 

01    05    78 

1035 

,3 

01     06    78 

1050 

.3 

05   07    78 

1050 

.3 

31    07    78 

1040 

.3 

06   09    7B 

1040 

.3 

02    10   78 

1030 

.3 

01     11    78 

1050 

.3 

29    11    7B 

1045 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN    1 • I 

MINIMUM 

934        901 
SAMPLE        SCO 

NO 


38004 
38020 
3B028 
38041 
38054 
38067 
38080 
38093 
38106 
38119 
33132 
38145 


MAJOR  BASIN 
MINOS  BA5IN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKE5 
LAKE    HURON 
SEVERN    RIVER 


U    T    M:     17    0622600.0    4898  150,0    4 


TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM       C0L1F0RM  ENTER. 

MF/100ML      MF/100ML       MF/100ML 


1300. 
1  100. 

700. 

250. 

180. 
1200. 

140. 

170. 

200. 
2300. 

120, 

130. 

2300. 
382." 
120. 


400. 

30. 

24. 
132. 

16. 

12. 

28. 

SO. 


805 
WATER 
TEMP. 
Df-G    C 


STATION    ID:      03-0 

577-018-02 

STORET    CODE: 

02 

002 

2720 

ON:     03 

MILEAGE: 

74,40 

3 

1 

33 

34 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

FI LTEREO 

02 

BOO 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P   MG/L 

0.2 

0.071 

0.034 

6.8 

O.B 

0.06  4 

0.041 

7.8 

0.5 

0  .08  1 

0   035 

9    0 

I  -0 

0.07  0 

0.030 

10.0 

2.4 

0    104 

0.002 

7.8 

2.4 

0.046 

0.015 

80 

2.4 

0.070 

0.007 

8.0 

1  .6 

0.T45 

0.037 

5.B 

1  .5 

0-088 

0.037 

6.8 

1  .8 

0  .099 

0.029 

7.B 

2.2 

0.095 

0.009 

9.4 

0.2 

0.03  7 

0.005 

100 

2.4 

0.145 

0.041 

7,9 

1  .4 

o.oei 

0.023 

5  .8 

0.2 

0.037 

0.002 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 

DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


04  01 

03  02 
28  02 

04  04 
Ot  05 

01  06 

05  07 
31  07 

06  09 

02  10 
01  11 
39    11 


76  0955 
78  1130 
78  1115 
78  0940 
78  1035 
78  1050 
78  1050 
78  1040 
76  1040 
78  1030 
78  1050 
76  1045 


.  1 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.:< 
.3 


MAXIMUM 

AVO  OR  GEOM  MN  ( » ) 

MINIMUM 


FILTERED 
AMMONIA 

MG/L 

0.  126 
0.332 
0 .  382 
0.0S4 
0.003 
0.086 
0.006 
0.004 
0.042 
0.032 
0.066 
0.086 

0.  38  2 
0.  105 
0.004 


TOTAL 

KJELDAHL 
MG/L 

5-  800 
1  .050 
1  .  190 
0.730 
1  .100 
Q.BOO 
0.790 
0.900 
0.620 
0.850 
0.940 
0.730 

5.800 
1  .292 

0.  620 


Filtered 
N02  -  n 

MG/L 

0.009 
0.016 
0.011 
0.023 
0.010 
0,005 
0.002 
0  002 
0.003 
0.004 
0.003 
0.003 

0.023 
0.008 
0.002 


FILTERED 

N03-N 

MG/L 

0.631 
0.784 
0.969 
1  .430 
0.  125 
0.005 
0.010 
0.028 
0.010 
0.025 
0,025 
0.052 

1  .430 
0.341 

0.005 


.766 
.132 
362 
.537 
.143 
.096 
.018 
.034 
-055 
.061 
,094 
.141 


I  .537 
0.453 
0.018 


TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 

5.674 
0.718 
O.BOB 
0.646 
1  .092 
0.714 
0.784 
0.6116 
0.578 
0.818 
0.B74 
0.644 

5.674 
1  ,  IB7 
0,57a 


MG/L 

6  .440 
1  .B50 
2.  170 
2.  183 
1  .235 
0.B10 
O.B02 
0.930 
0.633 
0  .879 
0.968 
0.785 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


6.440 
1  ,640 
0.633 


5I2.0 
5.16.0 
S3B.0 
2'JO.O 
341  .  0 
321  .0 
283.0 
251  .0 
250.0 
252.0 
329.0 
291  .0 

53B.0 
349.5 
250.0 


SUSP, 

SOLIDS 

MG/L 


2. 

3. 

6. 

5. 
23. 
15. 


7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

509 
532 
532 
284 

3lB 
306 
275 
241 


323 
3B9 

532 

371 
241 


NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  SASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


107 

14 

16 

56 

235 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN 

STN   SAMP      PJ 

CALCUL 

cond. 

TURB. 

CHLORIDE 

TOTAL 

OY   MO 

¥R 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

D-SOLIDS 

25C 

FQRMAZIN 

MG/L 

MERCURY 

FEET 

MTRS 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

UG/L 

04   01 

78 

0955 

.3 

780 

3.40 

49.0 

0.020L 

03   02 

78 

1130 

.3 

B20 

5.70 

52.0 

0.040L 

28   02 

78 

1  1  IS 

.3 

815 

5.90 

49.0 

0.030L 

04   04 

78 

0940 

.3 

442 

3.20 

22.5 

0.050L 

01    OS 

7B 

1035 

.3 

510 

7.00 

35.0 

0.050L 

01   oe 

78 

1050 

.3 

470 

4.70 

31  .5 

0.020L 

OS   07 

78 

1050 

.3 

420 

3.90 

28   5 

0.030L 

31    07 

7B 

1040 

.3 

365 

3.30 

27.6 

0.040L 

06   09 

78 

1040 

.3 

244 

375 

2.70 

32.5 

0.040L 

OS    10 

78 

1030 

.3 

247 

380 

2.  80 

33.5 

0.0401 

01     11 

78 

1050 

;3 

520 

3.70 

36.0 

0.070 

29    II 

?a 

1045 

.3 

600 

2.6 

39.5 

0.030L 

MAXIMUM 

247 

B2Q 

7.00 

52.0 

0.070 

AVS 

OR    GEOM  MN    (• ) 

246 

541 

4.08 

36.4 

0-038D 

MINIMUM 

244 

365 

2.6 

22.5 

0.020 

NO  OF  SAMPLES 


S.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


BLACK    RIVER 

HIGHWAY    48    BRIDGE    BALDWIN 

RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY   MO    YR    LMT         OIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


04    01 

78 

1120 

.3 

03    02 

78 

1225 

.3 

26    02 

78 

1300 

.3 

04    04 

78 

1100 

.3 

01     05 

7B 

1130 

.3 

01    06 

78 

1140 

.3 

05   07 

7B 

1  140 

.3 

31    07 

re 

1136 

.3 

06  09 

78 

1130 

.3 

02    10 

78 

1110 

.3 

01    11 

73 

1140 

.3 

29    11 

78 

1140 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   MN     (') 
MINIMUM 

934 
SAMPLE 


901 
SCD 


38006 

4 

38021 

4 

38030 

4 

38043 

3 

38056 

6 

38069 

E 

36082 

7 

36095 

7 

30103 

7 

3B121 

7 

38134 

7 

36147 

6  8 

MAJOR    BASIN;     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE   HURON 
TERM    STREAM:     SEVERN    RIVER 

U    T    M:     17    0632150.0    4902025.0 

80  B1                        84 

TOTAL  FECAL                  M.F. 

COLIFORM  CO LI FORM            ENTER. 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML 


220. 

70. 
100. 
160. 
380. 
400. 
100. 
120. 
1900. 

20. 
100. 

1900. 
149.- 
20. 


480. 


4B. 
44. 


480. 
27. 


STATION 

ID:       03-0077-019-02 

STORET   CODE: 

02 

002 

2720 

A          REGION:    03 

MILEAGE: 

71.10 

BOS 

3 

1 

33 

34 

WATER 

DISS. 

5-00Y 

TOTAL 

FI LTERED 

TEMP. 

02 

BOO 

P 

REACTIVE 

OEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

1.5 

0.2 

0.032 

0.010 

0.0 

8.6 

0.8 

0-037 

0.016 

0.0 

8.6 

0.5 

0.0S4 

0.016 

1.5 

10.0 

0,5 

0.060 

0.017 

7.5 

10.0 

0.2 

0.026 

0.003 

22.5 

7.0 

3.4 

0.095 

0.017 

24.0 

7.0 

2.0 

0.049 

0.006 

21.0 

8.8 

0.5 

0.05  2 

0.013 

23-5 

B.O 

1  .a 

0.04  7 

0.0D6 

14.0 

9.4 

0.8 

0.02  7 

0.0D2 

9.0 

10.8 

0.4 

0.054 

0.032 

0.0 

10.4 

0.2 

0.016 

0.033 

24.0 

10.8 

3.4 

0.095 

0.017 

10.4 

9.0 

0.9 

0.047 

0.009 

0.0 

7.0 

0.2 

0.016 

0.002 

NO    OF    SAMPLES 


12 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

f 1 LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FI LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

DY   MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIOS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

04   01 

78 

1120 

.3 

0.  108 

1  .440 

0.006 

0.567 

0.683 

1  ,332 

2.015 

371.0 

2.3 

3E9 

03   02 

78 

1225 

.3 

0  .  088 

0.640 

0.009 

-      0.571 

0.668 

D.5S2 

1  .220 

352.0 

3.2 

349 

28    02 

78 

1300 

.3 

0.144 

0.650 

0.008 

0.672 

0.  824 

0.506 

1  .330 

318.0 

8.4 

300 

04    04 

7B 

1100 

.3 

0.092 

0.590 

0.011 

0  .  090 

0.  1g3 

0.  4't8 

0.691 

239.0 

3.6 

01    05 

78 

11  30 

.3 

O.OOB 

0.700 

0.003 

0.020 

0.031 

0.6112 

D.7  23 

255,0 

4.7 

0)    06 

78 

1140 

.3 

0.  134 

1 .  obo 

0.004 

0.0051. 

0.  143 

0.946 

1  .099 

277.0 

6.7 

05   07 

78 

1140 

.3 

0.056 

0.660 

0.006 

0.010 

0.074 

0 .  602 

0.676 

230.0 

6-2 

31    0'7 

';; 

1136 

.3 

0.018 

0.  540 

0.003 

0 .  005 

0.026 

0.522 

0.548 

224.0 

2.9 

08    09 

78 

1130 

.3 

0.030 

0.240 

0.002 

0.005 

0.037 

0.210 

0.247 

234.0 

3.0 

02    10 

78 

1  1  10 

.3 

o.ooa 

0.S50 

0.004 

0.010 

0.022 

0.542 

0.564 

272.0 

2.0 

01    11 

78 

1140 

.3 

0.004 

0.590 

0.004 

0.060 

0.068 

0 .  506 

0.654 

307.0 

5.2 

302 

29    11 

7B 

1140 

.3 

0.020 

0.490 

O.OOG 

0.404 

0.430 

0.470 

0.900 

344.0 

B.O 

333 

MAXIMUM 

0.  144 

1  .440 

0.01  1 

0.6  72 

0.624 

1  .  332 

2.015 

371  .0 

9.0 

369 

AVG 

OR    GEOM  MN    ( • ) 

0.059 

0.681 

0.006 

O.202D 

0.267 

0.622 

0.883 

284  . 4 

4.8 

331 

MINIMUM 

0.004 

0.  240 

0.002 

0.005 

0.022 

0.210 

0.247 

224.0 

2.0 

300 

NO    OF    SAMPLES 


107 

14 

16 

56 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

5TN   SAMP      PJ 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG   DEPTH 

D-SOLIDS 

2SC 

F0P.MAZIN 

MG/L 

FEET 

MTRS 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

04    01 

78 

1120 

.3 

550 

2.80 

22.5 

03    02 

78 

1225 

.3 

560 

4.60 

27.0 

28    02 

78 

1300 

.3 

494 

4.30 

16.5 

04    04 

78 

1  100 

.3 

235 

362 

3.40 

13.5 

01    05 

78 

1130 

.3 

250 

385 

2.30 

13.0 

01     06 

7  0 

1140 

.3 

270 

415 

2.50 

14.0 

05   07 

70 

1140 

.3 

224 

345 

3.  10 

10.5 

31    07 

78 

1136 

.3 

2-7- 

340 

1  .90 

10.5 

06   09 

78 

1130 

.3 

231 

355 

1  .80 

11.5 

02     10 

78 

1  1  10 

.3 

370 

415 

1  .50 

13.5 

01    11 

7  8 

1140 

.3 

450 

3.60 

14.5 

29    tl 

7B 

1  140 

.3 

520 

1  .9 

18.0 

MAXIMUM 

270 

560 

4.60 

27.0 

;,vc 

OR    GEOM  MN    (' 

243 

433 

2.B2 

15.4 

MINIMUM 

221 

340 

1  .50 

10.5 

NO    OF   SAMPLES 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


B.Q.K./ 

SITE: 

MOUNT 

ALBERT    CHEEK 

STATION 

ID:       03-0 

077-021 -02 

SAMPLE    POINT : 

SECOND   CONCESSION 

JORTM   OF    MOUNT 

ALBERT 

EAST   OF 

HIGHWAY    48 

STATION 

TYPE: 

RIVER 

FLOW   GAUGE 

MOE    02 EC  104 

MAJOR 

BASIN:    GREAT 

LAKES 

STORE T 

02 

MINOR 

BASIN:     LAKE 

HURON 

002 

TERM    STREAM:    SEVERN    RIVER 

2720 

STN  NO: 

21 

LAT 

LONG: 

U    T    M 

:    17    0633700.0    4891 50C 

.0    4           REGION.    03 

MILEAGE: 

79 .  50 

934 

901 

444 

BO 

81 

84 

605 

3 

1 

33 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN       STN    SAMP       PJ 

SAMPLE 

SCD 

FLOW    CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F, 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

DY   MO 

YR 

LMT 

DIST    BRG   DEPTH 

NO 

COLIFORM 

COII FORM 

ENTER. 

TEMP, 

02 

BOD 

P 

FEET 

MTRS 

MF/lOCML 

MF/100ML 

MF/1O0ML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

04    01 

78 

1150 

.3 

3B008 

.: 

560. 

30. 

10.        L 

2.0 

0.8 

0.042 

03    02 

78 

1255 

.3 

38022 

4 

700. 

10. 

10.        L 

o.o 

5.4 

0.5 

0.050 

28    02 

78 

1330 

.3 

38031 

4 

470. 

12. 

12. 

0.5 

10.4 

0.2 

0.022 

04    04 

78 

1  125 

.3 

38044 

3 

6 

45.5 

1900. 

32. 

420. 

2.0 

10.2 

0.8 

0.077 

01     05 

78 

1  :45 

3 

38057 

6 

IB    6 

2400. 

24. 

20 

7  .0 

10.2 

0.2 

0.050 

01     06 

78 

1200 

.3 

38070 

B 

13    8 

370. 

28. 

60. 

20.0 

10.6 

2.0 

0.078 

05    07 

78 

1150 

.3 

38063 

9 

5 

9.7 

400. 

20. 

156. 

21.5 

13.8 

1   a 

0.153 

31     07 

78 

1213 

i 

380S6 

S 

9.6 

560. 

52. 

BO. 

18.0 

10.0 

1  .  4 

0.077 

06   09 

78 

1150 

.3 

38109 

6 

12.2 

2300. 

16 

56 

20.0 

8.8 

1  .6 

0.  155 

02    10 

78 

1130 

3 

38122 

6 

18.9 

1300. 

312. 

292. 

12.5 

9.2 

0.4 

0.073 

01    11 

78 

1200 

3 

38135 

6 

17.6 

290. 

12. 

148. 

7.5 

9.0 

0.8 

0.051 

29    <1 

rs 

1200 

.3 

38148 

B 

a 

13.9 

200 

4. 

36. 

I  .0 

9.B 

0.8 

0.052 

MAXIMUM 

45.5 

2400. 

312 

420 

21  .5 

13. S 

2.0 

0.155 

SVC 

OR    GEOM   1 

17.8 

692.* 

23.  • 

56     '     0 

9.3 

10.  1 

0.  9 

0.073 

MINIMUM 

9.6 

200. 

4 

10. 

0.0 

8.B 

0.2 

0.022 

NO  OF  SAMPLES 


34 

19 

20 

21 

22 

17 

IB 

23 

5 

6 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       P.J 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

1NBI.NC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

BY   MO 

YR 

Lk'T 

DIST 

BRG    DEPTH 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOL  IDS 

FEET 

MTRS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

04    01 

78 

1150 

.3 

0.015 

0.106 

1  .330 

o.ooa 

0.797 

0.911 

1  .224 

2.  135 

30B.O 

6.8 

03    02 

78 

1255 

.3 

0.022 

0.132 

0-500 

0.01  1 

0.879 

1  .022 

0.358 

1  .390 

30S.  0 

8.2 

28    02 

78 

1330 

.3 

8.017 

0.110 

0.400 

o.ooa 

O.B57 

0.975 

0.290 

1  .265 

270.0 

4. a 

04   04 

76 

11  26 

.3 

0.039 

0.22B 

0.750 

0.015 

1  .  180 

1  .423 

0.522 

1  .945 

279.0 

4.8 

01     05 

7B 

1145 

.3 

0.004 

0 .  022 

0.480 

0.009 

0.485 

0.516 

0.4  58 

0.974 

276.0 

6.0 

01    06 

7B 

1200 

.3 

0.017 

0.122 

0.620 

0.043 

0.437 

0.602 

0.498 

1  .100 

269.0 

8.8 

05    07 

78 

1150 

.3 

0  .  022 

0.004 

1  .020 

0.020 

0.295 

0.319 

1  .016 

1  .  335 

265-0 

21  .0 

31    07 

7B 

1213 

.3 

0 .  005 

0.008 

0.520 

0.031 

0,  339 

0.373 

0.512 

0.890 

251  .0 

9.3 

06  09 

7B 

1150 

.3 

0.011 

0.048 

0.470 

0.0.11 

0.485 

0.570 

0.  422 

0.992 

269.0 

9.1 

02    10 

78 

1  130 

.3 

O.006 

0.044 

0.470 

0.020 

0.510 

0.574 

0.42S 

1  .000 

230.0 

4.5 

01    11 

78 

1200 

.3 

0.010 

0.039 

0    480 

0.010 

0.565 

0.614 

0.441 

1  .055 

286.  0 

12.0 

29    11 

78 

1200 

.3 

o.oio 

0.092 

0.700 

0.009 

0.801 

0.902 

0.603 

1  .510 

302.0 

13.0 

mxiMUH 

0.039 

0.228 

1  .330 

0.043 

1  .  1B0 

1  .423 

1  .224 

2.135 

303 .  0 

21     0 

AVG 

OR    GEOM    1 

0.015 

0.080 

0.645 

0.018 

0.636 

0.734 

0.565 

1     299 

260.  3 

9.0 

MINIMUM 

0.004 

0.004 

0  .400 

o.ooa 

0.295 

0.319 

0.290 

0.B90 

251  .0 

4    5 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


7 

107 

14 

16 

56 

DISS. 

CALCUL 

CONG. 

TUR8. 

CHLORIDE 

0LID5 

D;SOLIOS 

25c 

FCRMAZIN 

M6/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

04    01 

78 

1150 

.3 

301 

434 

4.30 

15.5 

03    02 

78 

1255 

.3 

300 

479 

5.  20 

15.5 

28    02 

78 

1330 

1 

265 

449 

3.40 

12.0 

04    04 

78 

1125 

.3 

274 

421 

2.40 

14.5 

01     05 

7B 

1145 

.3 

270 

415 

2.00 

13.0 

01     06 

78 

1200 

.3 

260 

400 

3.00 

12.0 

OS    07 

78 

1150 

.3 

244 

375 

3.60 

9.9 

31     07 

78 

1213 

.3 

242 

370 

4.  10 

9.0 

06    09 

78 

1150 

.3 

260 

400 

3.60 

10.5 

02     10 

7B 

1130 

.3 

276 

425 

3.40 

12.5 

01     11 

78 

1200 

.3 

274 

445 

3.40 

12.5 

29    11 

7B 

1200 

.3 

289 

460 

5.2 

14.0 

MAXIMUM 

301 

276 

484 

5.20 

15.5 

AVG    OR 

GEOM    MN 

(•  I 

279 

264 

427 

3.63 

12.6 

MiNIMUM 

'242 

244 

370 

2.00 

9.0 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./    SITE:     LAKE    SIMCOE    OUTLET 
SAMPLE    POINT:     HIGHWAY     12    ATHERLEY 
STATION    TYPE :     P1VER 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PU 
DY    MO    YR    LMT  OIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


17   01 

78 

1630 

.3 

15   02 

7a 

1645 

.3 

13   04 

78 

1640 

.3 

09    05 

7S 

1420 

.3 

14    06 

78 

1410 

.3 

1!    07 

78 

1420 

.3 

22    08 

7  8 

1420 

3 

27   09 

78 

1420 

.a 

S3    10 

78 

1425 

.3 

1S    11 

78 

1500 

.J 

05    12 

78 

1515 

a 

MAXIMUM 

AVQ    OR 

GEOM   MN    [*> 
MINIMUM 

934 

901 

SAMPLE 

SCD 

NO 

36050 

4 

3607B 

4 

36163 

6 

35024 

6 

350B0 

6 

35119 

e 

35182 

6 

3523E 

6 

3527B 

6 

35334 

6 

35359 

4 

MAJOR  BA5IN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
SEVERN    RIVER 


U    T    M:  17    0629400.0    4940050.0    4 

BO  B1  84 

TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/100ML       MF/100ML 


4 

3000 

2000 

100 

4 

4 

12 

160 


3000 

32 

A 


2. 
2. 

4. 
12. 
4. 

a. 

-?. 

2. 
4. 


12. 
3. 
2. 


STATION    ID:       03-0 

377-022-02 

STORET    CODE: 

02 

002 

2720 

4 

REGION:     03 

MILEAGE: 

44.70 

805 

3 

1 

33 

34 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

TOTAL 

Fl LTERED 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

0.0 

14. B 

0.4 

0.011 

0    005 

0.0 

9.4 

1  .4 

0.014 

0.003 

3.3 

13.2 

0.4 

0.010 

0.002 

loo 

11.6 

0.5 

0.02  9 

0.001 

12.9 

13. B 

0.4 

0  .  020 

0.001 

16.  S 

9.6 

OB 

0.025 

0.001 

24.  1 

13.6 

0    2 

0.012 

0.001 

16.5 

8    4 

0    8 

0.015 

0.001 

10.0 

10.3 

0.4 

0.015 

0.001 

6.8 

12.1 

0.2 

0.013 

O.OOI 

1  .9 

14.2 

0.4 

0.024 

0.001 

24.1 

14.8 

1  .4 

0.02  9 

0.005 

9.3 

12.0 

0.5 

0.017 

0.002 

0.0 

B.4 

0.2 

0.010 

0.001 

NO    OF    SAMPLES 


(     C    0    N    T    D     ) 


SIMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


DATE   OF   REPORT      35   OCT    79      PAGE 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

107 

SIMP   DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INBGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

DY   MO 

YR 

LMT 

CIST 

BUG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

osgnc    n 

SOLIDS 

SOLIDS 

D    SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

17   01 

79 

1630 

3 

0.018 

0,350 

0.001 

0.014 

0    033 

0.333 

0.365 

319.0 

3.6 

215 

IS   02 

78 

1645 

.3 

0.026 

0.630 

0.003 

O.OQSL 

0.034 

0.504 

0.538 

220.0 

1  .3 

219 

13    04 

78 

1640 

.3 

0.016 

0.370 

0.001 

0.020 

0.037 

0.354 

0.391 

212.0 

3.7 

308 

09   05 

78 

1430 

.3 

0.014 

0.460 

0.002 

0.005L 

0.021 

0.446 

0.467 

207.0 

1  .B 

205 

14   06 

78 

1410 

.3 

0.032 

0.470 

0.001 

0.015 

0    048 

0.43a 

0.486 

211  .0 

3.1 

208 

11    07 

78 

1420 

.3 

0.010 

0.400 

0.001 

0.005L 

0.016 

0.3')0 

0.406 

2C3.0 

2.5 

201 

22   08 

78 

1430 

.3 

0.019 

0.380 

0.002 

0.0051. 

0.026 

0.361 

0.3B7 

191  .0 

2.4 

Ki9 

37   09 

78 

1420 

3 

0.008 

0.400 

0.001 

0.005 

0.014 

0.392 

0.406 

212.0 

7.0 

205 

33    10 

78 

1425 

.3 

0.008 

0.410 

0.001 

0.005L 

0.014 

0.403 

0.416 

209.0 

4.0 

SOS 

15    11 

78 

1500 

.3 

0.014 

0.410 

0.001 

0.019 

0.034 

0  .  306 

0.430 

324.0 

3.0 

221 

OS    12 

78 

1515 

.3 

0.018 

0.500 

0.002 

0.043 

0.063 

0.483 

0.545 

227.0 

12.0 

2>5 

MAXIMUM 

0.032 

0.530 

D.003 

0.043 

0.063 

0,504 

0.543 

227.0 

12.0 

221 

AVQ 

OR   GEO*  a»    '     ■ 

0.017 

0.425 

0.001 

0.013D 

0.031 

0.409 

0.440 

212.3 

4.0 

208 

MINIMUM 

0.009 

0.350 

o.ooi 

0.005 

0.014 

0.332 

0.365 

191  .0 

1  .3 

189 

NO    OF    SAMPLES 

11 

11 

11 

M 

M 

11 

11 

1  1 

11 

11 

14 

16 

66 

25 

235 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMS       PJ 

COND. 

TUBB. 

CHLORtDE 

PHENOLS 

TOTAL 

DV  MO 

YR 

LMT 

OIST 
FEET 

8RG   DEPTH 
MTRS 

25C 

USIHCS 

F0RMA2IN 
UNITS 

MG/L 

UG/L 

MERCURY 
UG/L 

17  01 

78 

1630 

,3 

331 

3.50 

14.5 

■  .01. 

IS  03 

78 

1645 

-3 

337 

1    70 

16.0 

I.OL 

0.030L 

13  04 

7E 

1640 

.3 

320 

1  .00 

14.5 

1  .OL 

0.030L 

09   OS 

78 

1420 

.3 

315 

3.50 

14.0 

1  .OL 

0.060 

14   OG 

78 

1410 

,3 

350 

1  .40 

14.0 

I.OL 

0-030L 

tl    07 

78 

1420 

.3 

310 

1  .70 

14.D 

1.01. 

0.030L 

23    OS 

78 

1420 

.3 

290 

2.40 

14.5 

1  -OL 

0.030L 

27  09 

78 

■  430 

.3 

315 

4.  SO 

15.5 

1  .OL 

0.030L 

23    10 

78 

142S 

.3 

315 

3.40 

15.5 

1,01. 

0.020 

IS    11 

78 

tsoo 

.3 

340 

3.50 

15.5 

I.OL 

0.020 

OS    13 

78 

1515 

.3 

MAXIMUM 

330 
140 

8.50 
8.50 

16.0 
16.  0 

1  .OL 
1  .0 

0.02DL 
0.060 

AVO 

OR    GEOM   MM 

320 

3.19 

14.9 

t  .00 

0.030D 

MINIMUM 

290 

1  .00 

14.0 

1  .0 

0.020 

NO    OF    SAMPLES 


I.O.M,/  SITE:  SEVERN  RIVER 

SAMPLE  POtHT:  AT  HIGHWAY  NO  11  SEVERN  BRIDGE 


STATION  ID:   03-O077-023-02 


STATION 

TYPE: 

DIVER 

MAJOR    BASIN:    GREAT 

LAKES 

STORET    COOE: 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE 

HURON 

002 

TERM    STREAM:     SEVERN    RIVER 

2720 

STN  NO: 

33 

LAT: 

LONG: 

U    T    M: 

17    0631700 

-0  4959200 

.0   4          REGION:    03 

MILEAGE: 

33.30 

934 

901 

80 

81 

84 

805 

3 

1 

33 

34 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN 

stn  Samp     pj 

SAMPLE 

SCD 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

WATER 

DISS 

5-DAY 

TOTAL 

FILTERED 

DY  MO 

YR 

LMT 

CIST 

BRG  DEPTH 

NO 

COLIFORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOO 

P 

REACTIVE 

FEET 

MTRS 

MF/'OOML 

MF/lOOML 

MF/1D0ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P  MC/L 

II   01 

78 

0910 

.3 

36051 

6 

24, 

2.        L 

4. 

0.0 

12.8 

0.2 

0.017 

0.001 L 

18    02 

78 

0910 

.3 

36079 

4 

4, 

3.        L 

3.        L 

0  0 

11.2 

0.2 

0.028 

0.013 

13   04 

78 

0B3O 

.3 

36194 

3   6 

72. 

2.        1 

26. 

2    1 

0.8 

0.040 

O.OOI 

09   05 

78 

1330 

3 

35023 

6 

56. 

2. 

20. 

12.3 

10.4 

0.4 

0.020 

0.002 

14  06 

78 

1330 

.3 

35079 

6 

96. 

30. 

34. 

17.2 

12.  D 

0.4 

0   017 

0.001 

II    07 

78 

134D 

.3 

351  18 

6 

8. 

2.        L 

6. 

22.5 

B.9 

O.S 

0,012 

0.001 

22    OS 

78 

1340 

.3 

35191 

6 

e. 

4. 

2. 

23.8 

11.3 

0.2 

0.013 

0.002 

27    09 

78 

1320 

.3 

35237 

E   9 

4. 

2.       L 

4. 

16.1 

9.9 

0.2 

0.009 

0.0011. 

»    TO 

78 

1320 

.3 

35277 

6 

20. 

2. 

20. 

9.1 

120 

0.2 

0.010 

0.001 

IS    Tl 

78 

1400 

.3 

35333 

6 

52. 

3.       L 

26. 

5    9 

12.6 

0.3 

0.014 

0.001L 

OB   13 

7S 

1425 

3 

353S8 

4 

76. 

4. 

12. 

1.7 

14.4 

0.4 

0.013 

0.002 

MAXIMUM 

96 

30. 

34. 

33- 8 

14.4 

0.8 

0   040 

0.013 

AVQ 

OR   GEOM  MM    (     > 

23.* 

3.'   D 

9."    D 

10.  1 

11  .6 

0.3 

0.018 

0.0020 

MINIMUM 

4. 

3. 

2. 

0.0 

8.9 

0.3 

0.009 

0.001 

NO    OF    SAMPLES 

11 

11 

H 

11 

10 

11 

1  l 

11 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

10? 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FILTERED 

TOTAL 

FILTEREO 

FILTEREO 

iNRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUI. 

OT  MO 

YR 

LMT 

BIST 

SRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

NOJ-N 

N 

ORGNC      N 

S0UD5 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

IB  01 

78 

0910 

.3 

0.038 

0.480 

0.002 

0.048 

0    088 

0  ,  443 

0.530 

171  .0 

1  .4 

170 

IB   02 

78 

0910 

.3 

0.046 

0.390 

0.003 

0.022 

0.071 

0.344 

0,415 

190.0 

1.9 

IDS 

13   04 

78 

0830 

.3 

0.072 

0.490 

0  .  004 

0.  160 

0.236 

0.4IB 

0,654 

120.0 

19.0 

101 

09  OS 

78 

1330 

.3 

0.024 

0.410 

0.004 

0.  15S 

0.  183 

0.386 

0.569 

103.0 

2.4 

101 

14   06 

J8 

1330 

.3 

0.024 

0.450 

0    003 

0,055 

0.082 

0.47S 

O.SOB 

158.0 

5.3 

153 

11    07 

78 

1340 

.3 

0.010 

0,400 

0    002 

0.018 

0.030 

0.3'<0 

0.420 

161  .0 

3,3 

159 

22  OS 

78 

1340 

.3 

0.015 

0.410 

0.002 

0.005L 

0.022 

0  . 3'J5 

0.417 

172.0 

2.6 

169 

27   09 

78 

1320 

.3 

0.010 

0.410 

0.0D1 

0.015 

0.026 

0.400 

0.426 

171  .0 

2.2 

169 

23    10 

78 

1320 

.3 

0.006 

0.340 

0.002 

0.010 

0.018 

0  . 3.(4 

0.352 

161  .0 

1.9 

159 

IS    11 

78 

1400 

.3 

0.014 

0.450 

0.002 

0.053 

0.069 

0.438 

0.505 

160.0 

1.0 

1SS 

OS    12 

78 

142S 

.3 

0.029 

0.440 

0,003 

O.0V2 

0.  104 

0.411 

0.615 

112.0 

1.0 

1  11 

MAXIMUM 

0.072 

0.490 

0.004 

0.  160 

0.236 

0.442 

0.E54 

190.0 

19.0 

188 

AVO 

OR    GtOM   SIM     {  ■  i 

0.026 

0.435 

0.003 

0 . 0560 

0.084 

0.398 

0.483 

152.6 

3.7 

149 

MINIMUM 

0.006 

0.340 

0.001 

0.005 

0.018 

0.334 

0.352 

103.0 

1.0 

101 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  | 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SEVERN  RIVER 

AT  HIGHWAY  NO  11  SEVERN  BRIDGE 

RtVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SEVERN  RIVER 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE     8 

STATION  ID:   03-0077- 023  03 

STORET  CODE:  02 
002 
2720 


STN    NO: 

23 

L  AT 

LONG: 

U   T    M: 

17    0631700 

0    4959200,0    4 

REGION 

14 

16 

56 

25 

235 

5AMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP      PJ 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

PHENOLS 

TOTAL 

OY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

2SC 

F0RMAZ1N 

MG/L 

MERCURY 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

UG/L 

UG/L 

18    01 

7B 

oa  i  o 

.3 

261 

1     40 

11.0 

1  .0 

0.040L 

16    02 

78 

0910 

.3 

239 

1.90 

12.0 

1    0L 

0.030 

13    04 

78 

0830 

,3 

155 

5.50 

6.  1 

0.030 

09    05 

78 

1330 

.3 

155 

1  .40 

4.4 

1  .0 

0.200 

14    06 

78 

1330 

.3 

J35 

1  .BO 

10.5 

0.030L 

11     07 

78 

1340 

.3 

345 

t  .70 

12.5 

1  .01. 

0.030L 

22    08 

78 

1340 

.3 

260 

1  .50 

14.5 

1  .01. 

0.Q3OL 

2  7   09 

78 

1320 

.3 

260 

1.50 

14.0 

1  .OL 

0.D30L 

23    10 

78 

1320 

,3 

245 

1  .40 

12.5 

1  .01. 

0.020L 

15    11 

78 

1400 

.3 

?-:S 

2.00 

10.5 

1  .OL 

0.020L 

05     12 

78 

1425 

.3 

170 

2.40 

7.3 

1  .01. 

0.020L 

MAXIMUM 

289 

5.50 

14.5 

1  .0 

0.200 

AVG 

OR    GEOM 

229 

2.05 

10.  5 

1.00 

0.0440 

MINIMUM 

155 

1  .40 

4.4 

1  .0 

0.020 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  BEAvERTON  RIVER 

SAMPLE  POINT:  RAILROAD  BRIDGE  HEAVERTON 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02EC01 1 


SAMP  OTE  HOUR   5TN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  OEPTH 
FEET       MTRS 


'8 

Of 

78 

1040 

16 

02 

78 

1050 

13 

04 

78 

1010 

09 

05 

78 

1145 

1* 

06 

78 

1  140 

11 

07 

78 

1155 

22 

OB 

78 

1  145 

27 

09 

78 

1120 

23 

10 

78 

1125 

15 

1 1 

7B 

1215 

05 

12 

78 

1235 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SEVERN  RIVER 


934 

901 

444 

80 

81 

SAMFLE 

SCD 

FLOW    CFS 

TOTAL 

FECAL 

NO 

CO  LI  FORM 
MF/100ML 

COL! FORM 
MF/100ML 

36055 

4 

34.00 

630. 

56. 

36083 

4 

53.00 

310- 

16. 

36188 

3    6 

1420.00 

368. 

S3. 

35019 

6 

135.00 

300. 

34. 

35075 

6 

31  .00 

470. 

74. 

35114 

6 

4    90 

1  500 . 

ia. 

35177 

6 

12.10 

400. 

34. 

35334 

6 

34.50 

210. 

32 

35273 

S 

26.60 

840. 

164. 

35329 

G 

58.50 

1500. 

236. 

35354 

4 

48.70 

100. 

92. 

STATION    ID:        03-0077-025-02 

STORET    CODE:    02 
002 
2720 


U    T    M:     17    0646445,0    4921175.0    4 


20 
122 
42 
34 


440 
260 
164 


805 

WATER 

TEMP. 


15.5 
10.0 
6.  1 


3 
DI55. 


MG/L 


10.0 
12.2 


12.6 
12.7 


5DAY 
BOD 

MG/L 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0.038 
0.041 
0.055 
0.019 
0.053 
0.086 
0.78D 
D.012 
0.020 
0.019 
0.012 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (') 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OY    MO    YR    LMT  DIST    8RC    DEPTH 

fEET  MTRS 


MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM   MN    ( • ) 

M I N I  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


1420.00 

1500. 

236. 

440 

173.46 

452.  ' 

52.  • 

54 

4.90 

100. 

16. 

4 

12.7 
10.6 
5.8 


0.780 
0.103 
0.012 


16 

01 

78 

104  0 

16 

02 

7B 

1050 

13 

04 

78 

1010 

09 

OS 

78 

1145 

14 

06 

78 

1140 

11 

07 

78 

1155 

22 

08 

76 

1  145 

27 

09 

78 

1120 

23 

10 

7B 

1  125 

15 

11 

78 

1215 

OS 

12 

78 

1235 

34 

19 

20 

21 

22 

17 

IB 

23 

5 

6 

FI LTEBEO 

FILTERED 

TOTAL 

FILTEREO 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLI D5 

SOLIDS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.021 

0.066 

0 .  560 

0  .  005 

0.620 

0.601 

0 .  494 

1  .185 

363.0 

4.4 

0.034 

o.  15a 

0.850 

0  .008 

0.367 

0.533 

0.692 

1  .225 

365.0 

3.3 

0.015 

0.033 

0 .  560 

0.016 

1  .550 

1  .  598 

0.528 

2.  126 

254.0 

33  .0 

0.001 

0.012 

0.530 

0.006 

0.  350 

0    3S8 

0.518 

0.886 

2  67.0 

4  .2 

0, .  004 

0  .042 

0.950 

0.007 

0.095 

0     144 

0.308 

1  .052 

2  96.0 

18.0 

0.005 

0.032 

0.970 

0,006 

0.044 

0    0G2 

0.938 

1     020 

293.0 

43.0 

0.004 

0.  045 

0.780 

0,005 

0.025 

0.075 

0.735 

0    810 

257.0 

16.0 

0,002 

0.010 

0.740 

0,003 

0,010 

0.033 

0    730 

0    753 

310.0 

6.7 

0.0O2 

0.012 

0  .660 

0    004 

0    075 

0.0'J! 

0.64B 

0    739 

316.0 

7-8 

0.001 

0.004 

0.590 

0.004 

0.351 

0.359 

0.586 

0.945 

32!  .0 

8.0 

0.003 

0.047 

0.620 

0.006 

0.589 

0.642 

0.573 

1  .215 

365.0 

3.0 

0.034 

0.158 

0.970 

0.016 

1  .550 

1  .  598 

0.938 

2.126 

365.0 

43.0 

0.008 

0    042 

0.710 

0 .  006 

0.371 

0.4I9 

0.668 

I  .087 

309.  7 

13.4 
3.0 

0.001 

0.004 

0.530 

0.003 

0.010 

0    023 

0.494 

0.739 

254.0 

7 

107 

14 

16 

56 

235 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

DISS. 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

TOTAL 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

SOLIDS 

D- SO  LI  OS 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

MERCURY 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNI  IS 

UG/L 

18    01 

7B 

1040 

.3 

359 

570 

3.00 

32.0 

0.040L 

16   02 

78 

1050 

.3 

363 

570 

3.70 

20.5 

o.o::ol 

13    04 

78 

1010 

.3 

231 

340 

16.00 

9.5 

O.O.IOL 

09    05 

78 

1145 

.3 

263 

405 

2,20 

13.5 

0   060 

14    06 

78 

1  I40 

.3 

278 

435 

1  .70 

23.0 

0.040 

11     07 

78 

1155 

.3 

250 

385 

S3.  00 

20.5 

0.040 

32   OB 

78 

1145 

.3 

241 

3Q 

8.60 

16.5 

0.040 

27   09 

78 

1  120 

.3 

303 

450 

4.00 

18.0 

0  .040 

23    10 

7B 

1125 

.3 

308 

485 

5.40 

20.0 

0  .020 

15    11 

7B 

1215 

.3 

313 

540 

4    90 

20.0 

0.020 

05    12 

7B 

1235 

.3 

m 

560 

2.90 

22.0 

0    020L 

MAXIMUM 

362 

263 

570 

23.00 

23.0 

0  ,  060 

AVG 

OR    GEOM 

326 

244 

434 

1:    6-3 

16.7 

0  0:150 

MINIMUM 

278 

221 

30 

1  .70 

9.5 

0.030 

NO    OF    SAMPLES 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


b.o.m./  SITE 

SAMPLE  POINT 


LAKE  COUCH  I CH INS  OUTLET 
AT  HIGHWAY  NO. IB*  WASHAGO 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PACE    SO 
STATION  ID:   03-0077-026-02 


STAT 

ION 

TYPE; 

RIVER        FLOM  GAUGE 

FED  02EC005 

MAJOR    BASIN:     GPtAT    LAKES 

STORET   CODE: 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE 

HURON 

002 

TERM    STREAM:    SEVERN    RIVER 

3720 

STN   MO: 

if 

L»T: 

LONG: 

U   T   M 

17    0632700.0   49S590C 

.0    4            REGION:     03 

MILEAGE: 

38.70 

934 

901' 

444 

BO 

Bl 

B4 

80S 

3 

1 

33 

SAMP 

9TI 

HOUR 

STN 

STN   SAMP       PJ 

sample 

SCO 

FLOW    CFS 

TOTAL 

FECAL 

M-F. 

HATER 

DISS. 

5-DAV 

TOTAL 

or  ho 

yr 

LMT 

OIST 

BRG   DEPTH 

no 

COL  I  FORM 

CO LI  FORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

FEET 

MTRS 

MF/tOOML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

OEG   C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

It   01 

78 

0935 

.3 

36053 

6 

185.00 

4.        L 

2.       L 

2.       L 

0    0 

12.6 

0.4 

0.013 

IG   02 

7t 

0935 

.3 

36080 

6 

1 08    DO 

4.        L 

2.        L 

2.       L 

00 

12   0 

0.3 

0.006 

13   04 

78 

0850 

.3 

36 185 

3 

6 

275. DO 

4.        L 

2.        L 

16. 

2.  1 

0   8 

0.013 

OS  OS 

7B 

1315 

.3 

35022 

6 

38.00 

92. 

2.       L 

2         L 

13.0 

12.0 

0.4 

0.01S 

t4    06 

78 

1315 

.3 

3S07B 

6 

367.00 

B. 

2.       L 

2.       1 

16    5 

13.2 

0.4 

0.013 

t1    07 

78 

1320 

.3 

St*  IT 

6 

293.00 

354. 

2          L 

4. 

22.0 

9.4 

0.5 

0.008 

22   08 

78 

1320 

.3 

35>80 

6 

226.00 

40. 

14. 

3 

34.0 

14.4 

0.2 

0.012 

27  09 

78 

I3O0 

.3 

35336 

6 

171 .00 

10.      L 

2.        L 

6. 

16.0 

10.4 

02 

0.007 

23    10 

78 

I30S 

.3 

35276 

6 

113.00 

4.        L 

2.        L 

134. 

10.0 

11.2 

0.2 

0.009 

1»    11 

78 

1345 

.3 

35332 

B 

121 .00 

4. 

2. 

18. 

6.2 

12.2 

0.2 

0.006 

OB    12 

78 

1410 

.3 

3S35T 

6 

137.00 

32. 

3.       L 

2.        L 

2.1 

14.6 

0.8 

0.008 

MAXIMUM 

367.00 

364. 

14. 

134. 

24    0 

14.6 

0.8 

0.015 

AVO 

OR    QCOM   MN     I • I 

184. SI 

14.  *    D 

2.'    D 

5.'    D 

10.2 

13.2 

0.4 

0.010 

MINIMUM 

38.00 

4. 

2. 

3. 

0.0 

9.4 

0.2 

0.006 

NO    OF    SAMPLES 

1  1 

11 

11 

11 

11 

10 

1  1 

11 

34 

19 

20 

21 

22 

17 

IB 

23 

5 

6 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTEREO 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DY   MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

18   01 

78 

0925 

.3 

0.001 

0 

D1G 

0.360 

0.001 

0.009 

0    028 

0.344 

0   370 

219.0 

1  .8 

IS   02 

78 

0925 

3 

0    COS 

0 

D32 

0.440 

0.002 

O.OOSL 

0.0:i9 

0.408 

0.447 

217.0 

1  .1 

13   04 

78 

0650 

,3 

0.002 

0 

010 

O.3S0 

0.001 

0.010 

0.021 

0.340 

0    361 

209.0 

3.6 

09   OS 

78 

1315 

.3 

0.002 

0 

014 

0.430 

0.003 

0.010 

0.027 

0.416 

0,443 

206.0 

4.5 

14   06 

78 

ISIS 

3 

0.002 

0 

034 

0.430 

0.001 

0.010 

0.035 

0.405 

0.441 

196.0 

4    1 

II    07 

78 

1320 

.3 

0001 

0 

010 

0.400 

0.001 

0.005L 

0.0T6 

0.390 

0.406 

181.0 

1  .9 

22  08 

78 

1320 

.3 

0.002 

0 

015 

0.390 

0.002 

0.008 

0.026 

0.375 

0.400 

163.0 

2.6 

27  09 

78 

1300 

-3 

0.001 

0 

012 

0.410 

0.001 

0.005 

o.oie 

0.39B 

0.416 

184.0 

1  .8 

23    10 

78 

I30S 

.3 

0.001L 

0 

006 

0.390 

0.002 

0.010 

a. o<8 

0.394 

0.402 

190.0 

2.1 

IS    11 

78 

1345 

.3 

0.001 

D 

009 

0.350 

0.003 

0.018 

0.028 

0.342 

0.370 

204.0 

2.0 

OB    12 

78 

1410 

3 

o.ooi 

0 

012 

0.390 

0.001 

0,019 

0.032 

0.37B 

0    410 

199.0 

0.9 

MAXIMUM 

0.006 

0 

032 

0.440 

0.003 

0.019 

a.  039 

0.416 

0    447 

219.0 

4   5 

AVG   OR    GEOM    MN    I • ( 

0.0C2D 

0 

014 

0.395 

0.002 

O.OIOD 

0.026 

0.38D 

0.406 

197.  I 

3.4 

MINIMUM 

0.001 

0 

006 

0.350 

0.001 

0.005 

0.01* 

0.340 

0361 

163.0 

0.9 

NO    OF    SAMPLES 

11 

1  1 

r  l 

11 

1 1 

11 

11 

11 

1  1 

11 

107 

14 

16 

56 

25 

235 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

CALCUL 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

PHENOLS 

T01AL 

OY    MO 

TR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

D- SOLIDS 

35C 

FORMAZIN 

MG/L 

MERCURY 

FEET 

MTRS 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

UG/L 

UG/L 

It    01 

78 

0935 

.3 

317 

334 

1.40 

17.0 

1  .OL 

0 . 04QL 

It   02 

78 

0925 

3 

218 

333 

1  .BO 

14.0 

i.Ol 

0.030L 

13   04 

78    0850 

.3 

205 

315 

1  .50 

14,0 

O.O.iOL 

09  05 

78    1315 

.3 

302 

310 

3    40 

14-0 

1     OL 

0.010 

14   06 

78    1315 

..3 

I  92 

295 

2   30 

13   5 

1  .OL 

0.030L 

11    07 

7B    1320 

.3 

179 

275 

2.00 

14.0 

1    OL 

0.0301 

23   08 

7B    1320 

.3 

160 

245 

1  .30 

13.5 

l.OL 

0,0:iOL 

37   09 

7B    1300 

.3 

182 

280 

1-40      . 

IS. 5 

1    OL 

0.030L 

33    10 

78    130S 

.3 

188 

290 

1  ,90 

15   5 

1.0L 

0.U2O 

15    It 

78    1345 

.3 

303 

310 

1  ,9D 

15.0 

1.01. 

0.020 

05    12 

78    1410 

.3 

198 

305 

1  .90 

16.0 

1  .OL 

0.020L 

MAXIMUM 

217 

334 

2.40 

|7.0 

1  .0 

0.040 

avq  or 

GEO*  MN 

(*) 

195 

299 

1.78 

14.7 

I.OD 

0.0290 

MINIMUM 

160 

24S 

1  .30 

13.5 

1.0 

0.020 

B.O.H./  SITE 

Sample  point 
station  type 


no  of  samples 


PEFFERLA*    BROOK 
AT    HIGHWAY    48 
RIVER 


SAMP   DTE   HOUR      STN      STN   SAMP      PJ 
DY   MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


18  01 

79 

1130 

.3 

It   02 

78 

1115 

.3 

13   04 

78 

1030 

.3 

09   OS 

78 

1120 

.3 

14   06 

79 

1120 

3 

11    07 

78 

1135 

.3 

12   OS 

78 

1135 

.3 

27   09 

78 

1100 

.3 

23    10 

78 

1100 

.3 

IS    11 

78 

1150 

.3 

04    12 

78 

1210 

3 
MAXIMUM 

AVO    OR 

GEOM  MN  ( * ) 
MINIMUM 

934 

901 

SAMPLE 

SCO 

NO 

36056 

4 

360B4 

4 

361B9 

6 

35018 

6 

35074 

6 

35113 

6 

35176 

6 

35332 

6 

35272 

6 

3S328 

6 

35353 

4 

MAJOR    BASIN;     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     SIVERN   RIVER 

U  T    Mi    17    0642100-0   4909900.0    4 


STATION    ID:       03-0077-027-02 
STORET   COOE: 


SO                   81  B4 

TOTAL             FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/IOOML  MF/IOOML 


170. 
4, 
290. 
290. 
160. 

10- 
150, 

40 
170. 


490. 
96. 

4. 


8. 

2 

83. 

14. 
56. 


300. 
14.'   0 
2. 


2. 
98. 
36. 
78. 

3. 

8. 
22 

8. 


332. 

19. 
2. 


BOS 
MATER 
T  CMP . 
DEG   C 

0.0 

0.0 

3.0 
11  .8 
17.0 
22.5 
33  I 
15. 
10 


REGION:    03 

3 
DISS. 

02 
MG/L 


6  9 

17 


23.  I 

D  10.  I 

0.0 


10.8 
10.  8 

11.6 
12   8 

7-4 

13.2 

9.5 

10.2 
11.9 
12.4 


13 


2 
I  .  I 

7.4 


5-DAV 

BOD 

UG/L 

0.4 
0.3 
0.4 
I  .2 
0.8 
1  .2 
0.5 
0.4 
0.4 
0.4 
O.B 

1.2 
0.6 
0.3 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0.02B 
0.025 
0.053 
0.04B 
0.042 
0.069 
O.O30 
0.035 
0.026 
0.020 
0.013 


0.OE9 
0.034 
0.013 


02 

002 
3720 

0.60 

34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0,010 

0.024 

0.010 

O.OOH 

0.006 

0,008 

0.004 

0.006 

0.002 

0.001 

0.004 

0.024 
0 . 0070 

O.OOI 


NO   OF   SAMPLES 


(    C    0   M   T    D    ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


PEFFERLAW  8ROOK 
AT  HIGHWAY  48 
RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEP1H 
FEET       MTRS 


IB    01 

78 

1  120 

.3 

16    02 

78 

1  1  15 

.3 

13    04 

78 

1030 

.3 

09    05 

78 

1120 

.3 

14    06 

78 

1120 

.3 

11     07 

78 

1135 

.3 

22    OB 

78 

1125 

-3 

ST    09 

78 

1  100 

■ 

23     10 

78 

1  100 

.3 

18    11 

78 

11  SO 

.3 

OS    12 

7fr 

1210 

.3 

MAX  I  MUM 

AVO    OR 

GEOM   MN     (•) 

MINIMUM 

FI  LTEREO 

AMMONIA 

MG,  L 


044 
060 
018 
008 
056 
04  4 
044 
030 
016 
006 
041 


O  060 
0.033 
0,006 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.470 
0.3J0 
0  580 
0.7B0 
0.470 
0.810 
0.460 
0.490 
0.400 
0.370 
0.370 

o.eio 
0.515 
0.370 


MAJOR  84S1N 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
SEVERN    RIVER 


tl    T    HI:     17    0642100-0    4909900.0 


21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0.005 
0.008 
O.OOB 
0.004 
0.007 
0.005 
0.007 
0 .  004 
0.004 
0.005 
0.006 


0  DOS 
0.006 
0.004 


DATE   OF   REPORT      25  OCT    79      PAGE  90 

STATION     ID:       03-0077-027-02 


REGION:     03 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

0.630 
0.512 
I  .010 
0.075 
0.  145 
0.015 
0.051! 
0 ,  1 00 
0  ,  t  65 
0.275 
0.469 


1.010 
0.314 
0.015 


TOTAL 

ORGNC   N 

MC/L 


579 
580 
036 
087 
208 
064 
109 
1  24 
1B7 
2B6 
516 


1     036 

0.352 
0.064 


456 
310 
6., 2 
772 
414 
766 
416 
470 
382 


0  .  772 
0.483 
0.310 


23 
TOTAL    N 


MG/L 

.  105 

.890 
.698 
.859 
.622 
.B30 
.525 
.594 
.569 
>.650 
'.B45 


1  .698 
0.6  35 

0.525 


STORET    CODE: 

02 

002 

2720 

MILEAGE: 

O.EO 

5 

6 

7 

TOTAL 

SUSP, 

DISS. 

SOLIDS 

SOL  i  OS 

SOLIDS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

315. 0 

2.5 

312 

316.0 

2.5 

314 

249.0 

31  .0 

277.0 

17.0 

269.0 

8.6 

256.0 

12.0 

250 . 0 

6.4 

264.0 

4  .  4 

280 

279.0 

7.8 

271 

278.0 

4.0 

274 

313.0 

5.0 

308 

316.0 

31    0 

314 

280.5 

3.2 

2  93 

249.0 

2.5 

271 

NO    OF    SAMPLES 


107 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

Sf«i 

SAMP      PJ 

CA  LCUL 

DY   MO 

YR 

LMT 

OIST 
FEET 

BRG 

DEPTH 
MTRS 

DSOLIDS 
MG/L 

IB   01 

78 

1120 

.3 

16   02 

78 

11  15 

.3 

13    04 

78 

1030 

.3 

21S 

09    05 

78 

1  120 

.3 

260 

14    06 

78 

1120 

.3 

260 

11     07 

78 

1135 

J 

244 

22   OB 

7B" 

1125 

.3 

244 

27   09 

78 

1100 

.3 

23    10 

78 

1100 

.3 

15    11 

78 

1150 

.3 

OS    12 

7B 

1210 

.3 

MAXIMUM 

260 

AVG 

OR    GEOM 

MN    1  -  1 

245 

M 

•  N I  MUM 

218 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

25C      FORMAZIN  MG/L 

UMHOS  UNITS 


493 
482 
335 
400 
400 
375 
375 
435 
440 
480 
475 


493 
4  26 
335 


9 

30 

4 

60 

4 

30 

7 

00 

2 

30 

2 

70 

4 

00 

3 

zo 

3 

80 

9 

30 

4 

15 

1 

70 

14 

0 

12 

0 

10 

5 

11 

5 

11 

0 

11 

0 

11 

5 

11 

0 

11 

0 

12 

0 

15 

5 

,0L 

.01 

OL 


.5 
.OL 
•  OL 
.OL 


235 
TOTAL 
MERCURY 
UO/L 


0.040L 

0.0.  IOL 

O.O.iOL 

0  .  1  30 

0.040 

0.040 

0.040 

0.  040 

0.030L 

0    020L 

0.040 

0  .  1  30 

0.043D 

0.020 


NO    OF    SAMPLES 


8,0.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


LOVERS  CREEK 

TOLLENDALE  ROAD  NEAR  MINET  BAY 

RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DISr  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17   01 

78 

1045 

.3 

14   02 

78 

1030 

.3 

11    04 

78 

1  100 

.3 

11    05 

78 

1030 

.3 

13   06 

78 

1100 

.3 

13   07 

78 

1040 

.3 

24    08 

78 

1050 

.3 

26   09 

78 

1105 

.3 

30    10 

78 

1130 

.3 

14    11 

78 

1115 

.3- 

08    12 

78 

1010 

.3 
MAXIMUM 

AVG    OR    C 

MINIMUM 

KO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FE£T      MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • ) 

MINIMUM 


17 

01 

78 

1045 

14 

02 

7B 

1030 

11 

04 

78 

1100 

11 

OS 

7B 

1030 

13 

06 

7B 

1  100 

13 

07 

78 

1040 

34 

08 

78 

1050 

ae 

09 

78 

1105 

3D 

10 

78 

1130 

14 

11 

76 

1115 

08 

12 

76 

1010 

934 
SAMPLE 


FI  LTEftED 

AMMONIA 

MG/L 

0.024 
0.056 
0.054 
0.024 
0.  024 
0.012 
0 .  006 
0.004 
0.004 
0.002 
0.008 

0  056 
0,020 
0.002 


901 
SCO 


36042 

4 

36062 

4 

36162 

3 

35040 

6 

35063 

6 

35  135 

6 

3S19B 

E 

35221 

e 

35294 

E 

35317 

6 

35375 

6 

0. 
0. 

0. 
0.420 


0.680 
0.490 
0.320 


MAJOR  BASIN 
MIt-iOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
SEVERN    RIVER 


70. 

200. 
1500. 

200. 
1260. 

320. 

600. 

17000- 

90. 

600. 

260. 

17000. 
469    ' 
70. 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.430 
0.  420 
0.640 
0.59 
0.680 
0.320 
0.330 
.510 
.45 
.600 


1  1 

21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0.005 


012 
012 

007 
016 
010 
00  B 
005 
005 
006 
004 


0.016 
0 .  008 
0.004 


110. 

10. 
196. 

36. 

64. 

36. 

4  . 

132. 

32. 

196. 
29.' 


FILTERED 
NO  3  -  N 
MG/L 


I  .250 
I  .680 
1  .670 
0.770 
0.935 
1  .520 
1  .390 
0.990 
1  .04 
0.849 
1  .200 


1  .$B0 
1  .  209 
0.770 


162 

300 
860 

10 
268 
180 
208 

44 

32 
520 

90 


135 
10 


17 
INRGNC 
N 
MG/L 

1,  .279 
1  .  748 
1  .736 
0.801 
0.975 
1  .542 
1  .404 
0.  999 
1  .049 
0.857 
1.212 

1  .748 
1.237 
0.601 


STATION    ID:       03-0077-028-02 


U    T    M:     17    0607400.0    4913800.0    4 


TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM      COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML       KF/100ML       MF/100ML 


4             REGION:     03 

605 

3 

HATER 

DISS. 

TEMP. 

02 

OEG    C 

MG/L 

0.0 

11.6 

0.0 

12,0 

2.0 

12.0 

9    7 

12.4 

13.0 

14.4 

20.  1 

a  5 
o.o 


TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 


0  406 
0  364 
0  SB6 
0.51.6 
0  .  656 
0  306 
0.  324 
0.506 
0.446 

o .  sua 

0.412 


0.656 
0.470 
0.308 


10 

5 

12 

3 

14 

4 

12 

3 

10 

S 

MG/L 

1  .685 
2.112 
2.322 
1  .367 
1  .631 
1  .850 
1  .728 
1  .505 
1  .495 
1  .455 
1  ,  624 

2.322 
1  .707 
1  .367 


STORET    CODE: 

02 

002 

2720 

MILEAGE: 

0.20 

1 

33 

34 

5-DAY 

TOTAL 

FI LTERED 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

0.6 

0  -  02  0 

0,005 

0.4 

0  01  a 

0,006 

0    8 

0.060 

0.021 

0.5 

0.018 

0  -002 

0.8 

0.033 

0 .  004 

O.S 

0.016 

0.001 

0.4 

0.015 

0.001 

0.2 

0.013 

0.002 

0.2 

0.005 

o.ooi 

1  .0 

0.034   . 

0.001 

0.2 

0.005 

0.001 

1  .0 

0.06  0 

0.021 

0.5 

0-022 

0.004 

0.2 

0,005 

o.ooi 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

328.0 

330.0 

269 ,  0 

283. 

309 . 0 

269.0 

279.0 

324.0 

346. 

339.0 

324.0 

346. 

309.1 
269.0 


11 

6 
SUSP. 

SOLIDS 
MG/L 

5.B 
5-2 

45.  0 
4.  2 
3.7 
2.5 
3.4 
3  0 
1  -4 

15.0 
1  .6 

45.0 
8.6 

1  ,4 


11 

7 
DISS. 

SOLIDS 
MG/L 

322 
325 

279 
299 


321 
345 
324 
322 

345 

317 
279 


NO   OF   SAMPLES 


(    C    0    N    T    0    ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  ERG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01  78  I04S 
14  02  7S  103O 
II  04  78  1100 
1  1  05  7B  1 030 
13  OS  78  1100 

13  07  7B  1040 
24  08  78  1050 
26  09  78  1105 
30  10  76  1130 

14  11  78  1115 
OB  12  78  1010 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


107 
C4LCUL 
D-SGLIDS 
MG/L 


266 
276 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MM  ( • ) 

MINIMUM 


276 
255 

224 


COND, 

25C 

UMKOS 

520 
540 
345 
425 
465 
410 
425 
465 
510 
480 
520 

540 
466 
345 


16 

56 

235 

TUPB. 

CHLORIDE 

TOTAL 

FORMAZIN 

MG/L 

MERCURY 

UNITS 

UG/L 

3.20 

21  .0 

0.0401 

4.30 

28.0 

0.030L 

25.00 

12.5 

0.240 

4.3 

16.5 

0.  10 

3.ao 

23.0 

0.060 

2.00 

16.0 

0.060 

1  .70 

18.5 

0.060 

2.10 

20.0 

0.060 

1  .1 

20.5 

0.060 

11  .00 

23.0 

0  .  020 

1  .70 

23.6 

0.020 

25.00 

28.0 

0.240 

5.47 

20.2 

0    068D 

1  .1 

12.5 

0.020 

NO  OF  SAMPLES 


.0.*./  SITE 


SCH0M6ERGE  RIVER 


SAMPLE  POINT:  AT  NEW  HIGHWAY  NO  27  ALIGNMENT  NORTH  OF  TOWN  OF  SCHOMSERG 


STATION  TYPE;  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


16   01 

78 

104  5 

.3 

14    02 

78 

0920 

.3 

1  1    04 

78 

0950 

.3 

11    05 

78 

0930 

.3 

13   OS 

78 

1000 

.3 

13  07 

TB 

0930 

.3 

2«  oa 

78 

0940 

.3 

26  09 

78 

0945 

.3 

30    10 

78 

1030 

.3 

14    11 

78 

1010 

.3 

OB    12 

78 

0B30 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR    (.'■■'-   i 

MINIMUM 

934 

SAMPLE 


36037 

4 

36061 

4 

361  61 

3    6 

35039 

6 

35062 

E 

35134 

6 

35197 

6 

35220 

E 

35293 

E 

35316 

6 

35374 

6 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 

LAKE    HURON 
SEVERN    RIVER 


U    T    M:     17    0605000.0    4874075.0    4 


901 
SCD 


444 

FLOW    CFS 


5.00 
5.00 

12S.00 
12.40 
6.60 
0.74 
3.  2D 
3.70 
2.50 
4.90 
6.30 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

3700. 

2900. 
1 5000 . 

3900. 
60000. 

3000. 

4200. 
11000. 

6000. 
52000. 

7000. 


125.00       60000. 

15.96        8873. 

0.74  2900. 


FECAL  M.F. 

COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML      MF/1O0ML 


A90. 
70. 
1500. 
1000. 
4100. 
1700. 

100. 

680. 

490. 

4100. 
450.* 
70. 


110. 

50. 

1500. 

BOO. 
1500. 

600. 
1900. 

too. 

40. 
1500. 
420. 

1900. 

366. 

40. 


STATION 

ID:       03-0 

0  77- 

029-02 

STORET 

CODE: 

02 

002 

2720 

REGION:    03 

MILEAGE: 

94.60 

BOS 

3 

1 

33 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

DEC.   C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

O.O 

io.  a 

1  .2 

0 .  1  68 

0.0 

13.2 

0.4 

0.036 

4.0 

10.4 

I  .2 

0 .  1 .50 

9.3 

1  1  .6 

0.4 

0.045 

13.1 

10.0 

2.4 

0 .  1  3B 

IB. 9 

a.o 

2.0 

0.151 

21  .0 

6.0 

2.5 

0.  152 

11  .0 

10.0 

0.4 

0.032 

6.8 

10.4 

O.B 

0 .  044 

a. a 

8.4 

1     3 

0.074 

5.0 

11  .2 

0.4 

0.04B 

21  .0 

13.2 

2.5 

0.  16B 

B.7 

10.0 

1  .2 

0.  105 

0.0 

6.0 

0.4 

0.044 

NO    OF    5AMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pd 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


18 

01 

78 

1045 

M 

03 

78 

0920 

11 

04 

78 

0950 

11 

05 

78 

0930 

13 

06 

78 

1000 

13 

07 

78 

0930 

34 

08 

78 

0940 

as 

39 

78 

0945 

30 

10 

78 

1030 

14 

11 

78 

1010 

OS 

12 

78 

083D 

FILTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 

0.017 
0.028 
0.047 
0.008 
0.031 
0.065 
0.041 
0.028 
0.015 
0.026 
0.022 


19 
FILTERED 
AMMON I A 
MG/L 

0.  330 
0.238 
0.  160 
0.030 
0.  162 
0.272 
0.  144 
0.080 
0.029 
O.OBO 
0.182 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

1.200     . 
0.730 

1  .400 


.  100 
.930 


21 

FI LTEREO 

N02-N 

MG/L 

0.010 
0.013 


680 
630 


.028 
.016 
.  05 1 
.026 
.031 
.023 
.010 
.020 
.010 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

2.070 
I  .450 
2.950 
0.946 
0.650 
0.  149 
0.270 
0.195 
0.075 
0.355 
0.550 


17  18 

INRGNC  TOTAL 

N  ORGNC      N 

MG/ L  MS/ L 


2.410 
1  .701 
3 .  1  38 
0.991 
0.81.3 
0.447 
0.445 
0.208 
0.  114 
0.455 
0.742 


0.370 
0.4  92 
1  .240 
0.540 
0.938 
0.653 
0.706 
0.700 
0.431 
0.600 
0.448 


23 

TOTAL  N 

MG/L 

3.280 
2-193 
4.378 
1  .631 
1  .301 
1  .  10S 
1  .151 
0.998 
0.545 
I  .055 
1  .190 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


524. 
476. 
427. 
372. 
375. 
421  . 
375. 
443. 
409. 
356. 
430. 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

84.0 

36.0 

107.0 

3.6 
42.0 
23.0 
60.0 
38.0 

6.0 
19.0 

4.2 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


0.065 
0.030 
0.006 


0.330 
0 .  I  55 
0.029 


1  .400 
0.B57 
0.46 


051 
022 
010 


2.950 
0.67S 
0.075 


3.138 


1  .240 
0.702 
0.431 


4.378 
I  .757 
0.545 


524.0 
41B.9 
356.0 


107,0 

38.4 

3.6 


7 

14 

16 

56 

235 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN       STN    SAMP       PJ 

DISS. 

COND. 

TURS. 

CHLORIDE 

TOTAL 

DY  MO 

YR 

LMT 

OIST    BRG   DEPTH 

SOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

MERCURY 

FEET                MTRS 

MG/L 

UMH05 

UNITS 

UG/L 

16  01 

78 

1045 

.3 

440 

710 

6.40 

28.5 

14    02 

78 

0920 

.3 

440 

715 

11  .00 

36.6 

0.030L 

1  1    04 

78 

0950 

.3 

320 

465 

71  .00 

16.5 

1  .000 

11    05 

78 

0930 

.3 

36B 

600 

6.6 

25.5 

0.07 

13    06 

78 

1000 

.3 

333 

550 

23.00 

26    5 

0.060 

13    07 

TB 

0930 

.3 

398 

650 

16.00 

65.0 

0.060 

24    08 

7  8 

0940 

.3 

315 

470 

42.00 

20.0 

0.060 

26    09 

78 

0945 

.3 

405 

620 

27.00 

30.0 

0.060 

30    10 

7B 

1030 

.3 

403 

620 

12.0 

88, 

0.060 

14    11 

78 

1010 

.3 

33? 

560 

21  .00 

22,5 

0.040 

08    12 

78 

0830 

.3 

426 

710 

5.40 

49.5 

0.040 

MAXIMUM 

440 

715 

71  .00 

65.0 

1  .000 

AVG 

OR    GEOM    MN     1 • ) 

3B0 

607 

21  .95 

31.7 

0.  148D 

MINIMUM 

315 

465 

5.40 

16.5 

0.030 

NO    OF    SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SUE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


HOLLAND  RIVER 

AT  YORK  REGIONAL  ROAD  NO  32 

RIVER 


SAMP    DIE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

fEET  MTR5 


04    01 

79 

0935 

.3 

28    02 

7B 

1 050 

.3 

04    04 

78 

0915 

.3 

01     05 

78 

0950 

.3 

01     06 

78 

1025 

.3 

OS    07 

78 

IO05 

.3 

31     07 

78 

1015 

.3 

06    09 

78 

1  006 

.3 

02     10 

78 

1005 

.3 

01     1.1 

73 

I  030 

.3 

29    1  1 

ra 

1005 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     ( • ) 
MINIMUM 

BATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  92 

STATION    ID:       030077- 030  -  02 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN;     LAKE    HURON 
TERM    STREAM.     SEVERN    RIVER 


ONG: 

U    T    M: 

17    061845C 

.0    4892850 

0    4             REG 

ON:    03 

934 

901 

SO 

61 

84 

B05 

3 

SAMPLE 

SCO 

TOTAL 

FECAL 

M.  F  . 

WATER 

DISS. 

NO 

COLIFORK 

C0L1F0RM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

MF/100ML 

MF/lOOML 

MF/100ML 

DEG    C 

MG/L 

38003 

4 

1400. 

360. 

140. 

1  .5 

38027 

4 

400. 

200. 

100.        G 

0.0 

4.6 

36040 

4 

460. 

10. 

160. 

0.0 

8.4 

31853 

S 

40. 

10. 

10.        L 

8.0 

17    0 

3S066 

s 

400. 

4.        L 

120. 

19.0 

8.4 

38079 

6 

1200- 

4.        L 

12. 

21  .5 

9.6 

38032 

6 

so. 

6. 

6$. 

20.5 

8.0 

38105 

6 

40. 

4. 

12. 

22.0 

7.8 

38118 

6 

I  900. 

4.        L 

4.        L 

14.9 

11.4 

38131 

6 

a. 

10. 

4,        L 

4.        L 

7.5 

11.0 

38144 

4 

390. 

20. 

4. 

O.O 

8    8 

19O0. 
228. 


360. 
12.  • 


160 
24. 


STORET    CODE: 

02 

002 

2720 

MILEAGE: 

76.30 

1 

33 

34 

-DAY 

TOTAL 

F  1  LTERED 

600 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

0.4 

0.330 

0  .  1 as 

6.5 

0.470 

0 .  1  45 

1  .6 

0    05  8 

0.0  is 

2.8 

0.  166 

0.004 

4.2 

0.  ICO 

0.006 

6.4 

0.  162 

0.006 

3.0 

0.265 

0.050 

5.0 

0.135 

0.  065 

5.0 

0.198 

0.Q05 

3.2 

0.096 

0.CQ5 

1  .8 

0  . 1 90 

0 . 1  05 

6.5 

0.470 

0.  185 

3.6 

0.197 

0.055 

0.4 

0    058 

0.004 

NO    OF    SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

ST'.    SAMP       PJ 

FI LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FI  LT.EREO 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

susp. 

DISS. 

DY    MO 

YR 

LMT 

OIST 

8RG    OEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02    N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/  L 

mg/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/  L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

M3/L 

04    01 

78 

0935 

.3 

1  .010 

2.200 

0.016 

2.S70 

3.B96 

1  .  1  9Q 

5 .  08  6 

.569.0 

35 

565 

28   02 

78 

1050 

.3 

0.240 

4.  BOO 

0    01  7 

2.300 

2.557 

4.560 

7.117 

645. D 

190-0 

455 

04    04 

78 

0915 

.3 

0.174 

0.920 

0.029 

3.350 

3.553 

0.746 

4.299 

306.0 

8.9 

2  97 

01     05 

78 

0950 

.3 

0.014 

1  .430 

0.028 

1  .  500 

1  .542 

1  .466 

3.008 

439.0 

51  .0 

3BB 

01    06 

78 

1025 

.3 

0.052 

1  .  000 

0.005 

0.020 

0.077 

0    948 

1  .025 

330.0 

19.0 

31  1 

05    07 

78 

1005 

.3 

0.010 

1  .380 

0.003 

0.015 

0.028 

1  .370 

1  .398 

417.0 

30.0 

387 

31     07 

76 

1015 

.3 

0.006 

1.250 

0.002 

0    008 

0.016 

1  .244 

1  .260 

339.0 

29.  0 

310 

06    09 

78 

100.6 

.3 

0.018 

1  .  030 

0.DC4 

0.0G5 

0.027 

1  .012 

1  .039 

422,0 

31  .  0 

391 

02    10 

78 

1005 

0.030 

1.720 

0.022 

0.075 

0.127 

1  .600 

I  .817 

35 1  . 0 

30.0 

321 

01     11 

78 

1030 

.3 

0.011 

1  .  280 

0.037 

1  .210 

1  .  258 

1  .269 

2.527 

476.0 

22.0 

454 

29    11 

78 

1005 

.3 

0.470 

1  .330 

0.027 

1  .720 

2.217 

0.360 

3.077 

450.0 

9.0 

441 

MAXIMUM 

1  .010 

4.800 

0.037 

3.350 

3.B9S 

4.560 

7.117 

645.0 

190.0 

565 

AVG 

OR    GFOM    m     t ' 1 

0.1BS 

1  .672 

0.017 

i .  iaa 

1  .391 

1  .  487 

2.8  78 

431  .3 

38.5 

393 

MINIMUM 

0.006 

0.920 

0 .  002 

0.005 

0.016 

0.746 

1  .025 

306.  0 

3.5 

297 

NO  OF   SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PU 


DY    MO    YR    LMT 


04  01  78  0935 
28  02  78  1050 


DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 


14 

16 

56 

235 

COND. 

TURB 

CHLORIDE 

TOTAL 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

MERCURY 

UMHOS 

UN  I  TS 

UG/L 

905 

5.30 

76.0 

0.020L 

760 

45  .  68 

50.0 

0 . 030  L 

04  04  78  0915 
01  05  78  0950 

01  06  78  1025 

05  07  78  IOCS 
31  07  79  1015 

06  09  78  1006 

02  10  78  1005 
01  11  78  1030 
29  II  78  1005 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OP  GEOM  MN  i  -  : 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


434 

4 

40 

610 

19 

00 

500 

6 

70 

610 

13 

00 

soo 

12 

00 

670 

13 

00 

520 

15 

00 

720 

14 

00 

720 

5 

4 

905 

45 

00 

632 

13 

89 

434 

4 

40 

25 

0 

0 

I  00 

45 

0 

D 

100 

36 

0 

0 

0201. 

62 

0 

0 

030L 

48 

5 

0 

040L 

93 

0 

0 

0401. 

51 

0 

0 

0401. 

74 

0 

0 

0201. 

60 

0 

0 

OOOL 

93 

:. 

0 

100 

56 

4 

0 

043D 

25 

0 

0 

020 

B  O.V  /  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


BLACK  RIVER 

AT  HIGHWAY  NO  169 

RIVER    F  0*  GAUGE 


5AMP    DIE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP 

DY    MO 

YR 

LMT 

d:St 

FEET 

BRG 

DEPTH 
MTRS 

IB   01 

78 

0940 

.3 

16    02 

78 

0945 

.3 

13    04 

78 

0910 

.3 

09    05 

78 

1300 

.3 

14    06 

78 

1300 

.3 

11     07 

78 

1305 

.3 

22    08 

7B 

1305 

.3 

27    09 

7B 

1245 

.3 

23    10 

78 

1245 

.3 

16    11 

78 

1325 

.3 

OS    12 

7B 

1345 

.3 

MAX  I  MUM 

AVG 

OR    GEOM 

UN     I  -  ) 

M 

INIMUM 

STATION 

ID:       03-0 

377- 

03 1  -  02 

0    03ECO02 

MAUOS    BASIN:     GREAT 

LAKES 

STOREY 

CODE: 

02 

MINOR    B 

ASIN:     LAKE 

HURON 

002 

TERM    STREAM:     SEVERN    RIVER 

2720 

ONG: 

U    T    M: 

17    063615C 

.0    4952400 

.0    4 

1EG10N:     03 

MILEAGE: 

42  .  40 

934 

901 

444 

80 

61 

84 

B05 

3 

1 

33 

SAMPLE 

SCD 

FLOW    CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

WATER 

0 1 SS  , 

5-DAY 

TOTAL 

NO 

COL  I  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

Mf /100ML 

OEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/  L 

36053 

4 

773.00 

56. 

2  .        L 

32. 

0.  0 

13. a 

1  .0 

0.004 

36081 

4 

434.00 

100. 

4 

4  . 

0.0 

9.2 

0.  4 

0.012 

36186 

3    6 

3340.00 

70. 

B 

16. 

2.4 

0.  6 

0    020 

3S02I 

8 

1210.00 

IBB. 

2 

L 

2. 

12.0 

H.6 

0.  4 

0.014 

35077 

6 

460.00 

44. 

36 

84. 

17.7 

13.2 

0.4 

0.023 

35116 

6 

B9.  10 

20. 

2 

L 

4. 

23.0 

6.  1 

O.B 

0.025 

35179 

6 

59.30 

36. 

20 

4. 

23     1 

10.2 

0.2 

0.014 

35235 

6 

65 .  70 

20.        L 

2          L 

6. 

16.0 

9.2 

0.2 

0  .  007 

35275 

6 

215.00 

86. 

2          L 

20. 

8    0 

10    9 

0.2 

0.011 

35331 

E 

442    00 

1  12. 

16 

1  1  B  . 

6     1 

1  1  .6 

0.4 

0.015 

35356 

6 

857.00 

120. 

A  . 

12. 

2.2 

12.2 

0.  8 

0.013 

3340.00 

1B8. 

36. 

1  18. 

23     1 

13.B 

1  ,0 

0.025 

724.10 

62. *    D ' 

5.  '     D 

12.  " 

10.0 

11.0 

0.5 

0.014 

59.30 

20. 

2 

2. 

0.0 

6.  1 

0-2 

0-004 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  0 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  SIS  INS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


34 

19 

20 

21 

22 

17 

IB 

23 

S 

6 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

f  I LTERED 

FILTERED 

TOTAL 

f I LTERED 

FILTERED 

1NRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DV    MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG   DEPTH 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

ie  01 

7e 

094O 

.a 

0 . 00 1 L 

0    088 

0    460 

0 .  004 

0.16$ 

0.278 

0.3  72 

0    650 

64.0 

1  .6 

16    02 

78 

0945 

.3 

0 . 00 1 L 

0.  104 

0.620 

0    006 

0.059 

0.  169 

0.516 

0    685 

76-0 

0.7 

13   04 

78 

0910 

.3 

0.002 

0    096 

0.490 

0.005 

0    255 

0.336 

0.394 

0.750 

56.0 

14.0 

OS    05 

78 

1300 

.3 

0.001 

0    020 

0    410 

0.005 

0.200 

0.225 

0.390 

0.6IS 

78.0 

2.5 

14    06 

78 

1300 

■  3 

0 .  003 

0,040 

0  .470 

0.005 

0.  150 

0.1 Sli 

0.430 

0    625 

S3.0 

2.0 

11     07 

78 

1305 

.3 

0 . 00 1 L 

0.022 

0    480 

0.004 

0.  08  t 

0    107 

0.4  58 

0    565 

66.0 

1  .4 

22   OS 

78 

1305 

.3 

0.004 

0.019 

0.340 

0.003 

0.037 

0.059 

0.321 

0.380 

52.0 

1  .2 

27   09 

78 

1245 

.3 

0.002 

0.044 

0.280 

0.003 

0.070 

0.117 

D.236 

0.353 

40.0 

0.4 

23    10 

78 

1245 

.3 

0.002 

0    004 

0    330 

0.003 

0.020 

0.027 

0.326 

0.353 

50.0 

0.9 

15    11 

78 

1325 

.3 

0.00  1 

0.016 

0  .  350 

0.004 

0.096 

0.  1  16 

0.334 

0    450 

69-0 

1  .0 

05    12 

78 

1345 

.3 

0.002 

0.039 

0.470 

0 .  003 

0-097 

0.139 

0  . 4  31 

0    S70 

53.0 

1  .0 

MAXIMUM 

0.004 

0.  104 

0.620 

0 .  001. 

0.255 

0.356 

0.S16 

0    750 

78.0 

14.0 

AVG 

OR    GEOM   MN     (  « ■  I 

0.0020 

0.045 

0    427 

0.004 

0.  1  14 

0.163 

0.383 

0.545 

59,6 

2.4 

MINIMUM 

0.001 

0.004 

0    280 

0.003 

0.020 

0.027 

0.236 

0.353 

40.0 

0.4 

HO  OF  SAMPLES 


11 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DV  MO  YR  LMT    DI5T  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


107 
CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 


COND. 

2SC 

UMHOS 


TURB. 

FORMAZIN 

UNITS 


CHLORIDE 
MG/L 


235 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L 


la  01 
16  02 

13  04 
09  05 

14  06 
1  1  07 

22  OB 
27  09 

23  10 

15  11 
OS  12 


7B  0940 
78  0945 
7B  0910 
76  1300 
78  1300 
78  1306 
7B  1305 
78  1245 
78  1245 
78  1325 
7B  1345 


.3 
.3 

.3 
.3 

.3 
■3 
■3 
3 


62 
74 
42 
75 
St 
64 
51 
40 
49 


95 

115 
64 

t!5 
78 
98 
78 
62 
76 

1  04 

eo 


2.40 
2.  BO 
t.20 
1  .40 
1  .80 
1  .00 
5  .50 
1  .60 
2-00 
2.40 


1  .7 

2  2 
I  .3 
2.0 
1  .3 
1.7 
I  .5 
1  .4 
1  .5 
1  .7 
1  .7 


040L 

030  L 

030L 

150 

030 

030 

030 

030 

020 

020 

020  L 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     (  -) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


62 
I  1 


2.80 
I  .77 

1  .00 


I  .6 
1  .3 


0.  150 

O.039D 
O.02O 


B. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


UXBRIOGE    BROOK 

UPSTREAM    OF    THE    TOWN    OF    UXBRIDGE    AT     FIRST     ROAD    DOWNSTREAM    OF    BROOKDALE    LAK 
RIVER  MAJOR    BASIN;     GREAT     LAKES 

MINOR    BASIN;     LAME    HURON 
TERM    STREAM;     SEVERN    RIVER 

LAT:  LONG:  U    T    M;     17    0652250.0    4884000.0    4 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OY    MO    YR    LMT  OIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


.3 

.3: 


.3 
.3 
.3 
.3 


18 

01 

76 

1340 

16 

02 

76 

1410 

13 

04 

78 

1230 

09 

05 

78 

0930 

14 

06 

78 

0935 

11 

07 

78 

1000 

22 

08 

78 

0930 

27 

09 

78 

0900 

23 

10 

78 

0920 

IS 

U 

78 

1010 

OS 

12 

78 

1030 

934 

901 

SAMPLE 

5CD 

NO 

36060 

6 

36083 

6 

36193 

E 

35014 

6 

35070 

6 

35109 

6 

35172 

e 

3522B 

6 

35268 

6 

35324 

6 

35349 

6  a 

80  B1  84 

TOTAL  FECAL  M.F 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/lOOML  MF/100ML 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [») 

MINIMUM 


10- 

20. 

40. 

140. 

256. 

250. 

I  200. 

80. 

16. 
8. 

24. 

1200. 
57. 

8. 


2 

2, 

6. 

2. 

16. 


2. 
2. 
2. 

16. 
4. 
2. 


2. 
148. 
24. 
4. 
32. 
36. 
28. 


13. 
2. 


805 
HATER 
TEMP. 
DEG  C 


0.8 

1  .0 

5-0 

10.3 

13-3 

16.2 

16.8 

13.0 

9.5 

6.0 

5.0 

16.8 
8.8 
0  8 


STATION  IB:   03-0077-032-02 


DISS- 

02 

MG/L 


10.8 
11.9 
12.0 

14.4 
11.7 


STORET    CODE: 

02 

002 

2720 

MILEAGE: 

67.00 

1 

33 

34 

-DAY 

TOTAL 

Fl LTEKEO 

BOD 

P 

REACT  :;ve 

MG/L 

MG/L 

P   MG/L 

0    4 

0-006 

0.003 

0.5 

0.01  4 

0-0I2 

0.4 

0.035 

0.004 

0.5 

0.02  2 

0.002 

0.8 

0.017 

0  ,  003 

1  .0 

0.015 

0.002 

0.4 

0-660 

0.010 

0.2 

0.  01  4 

0.002 

0.2 

0.020 

0.001 

0.2 

0.00  7 

0.001 

0.4 

0.010 

0.004 

1  .0 

0,660 

0.012 

0.5 

0.07B 

0.004 

0.2 

0-006 

0.031 

NO  OF  SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

IS 

23 

5 

6 

107 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FILTERED 

TOTAL 

f ILTEBED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

CY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG   DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

IS    01 

78 

1340 

-3 

0,060 

0.230 

0-009 

1  .330 

1    399 

0.170 

1  .569 

262.0 

1.8 

260 

16    02 

78 

1410 

.3 

0  ,  054 

0-290 

0-010 

1  .020 

1  .084 

0-236 

1  .320 

261  .0 

2.0 

259 

13    04 

76 

12  30 

.3 

0,028 

0.410 

0.007 

1  .070 

1-105 

a.  383 

t  .487 

221  .0 

13.0 

208 

OS    05 

76 

0930 

.3 

0    024 

0.330 

0.008 

0.930 

0.962 

0.306 

1  .268 

241  .0 

6.6 

234 

14    06 

78 

0935 

.3 

0    033 

0.360 

0-011 

0.755 

0.798 

0.328 

1  .  126 

232.0 

5.2 

227 

11     07 

78 

1000 

.3 

o.oso 

0.320 

0.01  1 

0.739 

0.80O 

0-270 

1  .  070 

222.0 

4.0 

218 

22    06 

76 

0930 

.3 

0    037 

0.660 

0.029 

1  .000 

1  ,066 

0    623 

1  .689 

244.0 

6.7 

237 

27    09 

7B 

D900 

.3 

0,034 

0.230 

O.015 

0.985 

1  .034 

0.  196 

1.230 

249.0 

2.3 

247 

23    10 

78 

D920 

.3 

0    OH 

0.210 

O.01O 

1  .040 

1  .064 

0 .  1  96 

1  .260 

260.0 

5.7 

254 

15    11 

76 

1010 

.3 

0,031 

0.260 

0.010 

1  ,  190 

1  .231 

0.229 

1.460 

273.0 

0.4 

273 

05    12 

76 

1030 

.3 

0,039 

0.220 

0014 

1  .390 

1  .343 

0    181 

1  .524 

303.0 

40-0 

263 

MAXIMUM 

0.060 

0.660 

0.029 

1  .330 

1  .399 

0.623 

1  .689 

303.0 

40.0 

273 

AVG 

OR    GEOM    MN     ( * ) 

0.037 

0.320 

0.012 

1  .032 

1  .081 

0.283 

1  ,364 

251  .6 

B.O 

S44 

MINIMUM 

0  .014 

0.210 

0.007 

0.739 

0.798 

0.170 

1.070 

321  .0 

0.4 

2  08 

NO  OF  SAMPLES 


I  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


B.O.W./    SUE:     UXBR1DGE    BROOK 

SAMPLE    POINT:     UPSTREAM    OF    THE    TOWt,    OF    OXBRIDGE    AT     FIRST    ROAD    DOWNSTREAM    OF    BROOKDALE     LAKE 


STATION    TYPE:     RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM1    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
SEVERN    RIVER 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PACE  9 

STATION    ID:       03-00  77-032-02 

STORET   CODE;    02 
002 
2720 


U    T    M:     17    06S2250.0    4881000-0    4  REGION:     03 


SAMP    DTE    HOUR       STN       5TN    SAMP       PJ 
OY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


14  16                       56 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

25C  F0PMA2IN                 MG/L 

UMHOS  UNITS 

4    2 


ta  oi 

78 

1340 

.3 

400 

0    B5 

16   02 

78 

1410 

.3 

399 

2.10 

13    04 

7B 

1230 

.3 

320 

2.20 

09    05 

78 

0930 

.3 

360 

2.50 

14    OS 

78 

0935 

.3 

350 

1  .  10 

\\     07 

78 

1000 

.3 

335 

1  .60 

22    08 

7S 

0930 

.3 

165 

1  .  10 

27    09 

78 

0900 

.3 

380 

1  .30 

23    10 

78 

0920 

.3 

390 

1  .30 

15    11 

78 

ioio 

.3 

420 

1  .00 

05    12 

7  8 

1030 

.3 

405 

7.00 

MAXIMUM 

420 

7.00 

AVG    OR 

GEOM    MN 

1*  1 

375 

2.01 

MINIMUM 

320 

0.85 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 

STATION   TYPE 


MUSKOKA    RIVER 

HIGHWAY    103    2.5    MILES    NORTH    OF    JUNCTION     103    AND    660 

RIVER  FLOW    GAUGE    FED    02EB012  MAJOR    BASIN.     GREAT     LAKES 

MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     MUSKOKA    RIVER 


STATION     10.        D3-0085-001 -02 

STORET    CODE:     02 
002 
2980 


LONG : 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


17 

01 

78 

1500 

12 

04 

78 

1500 

10 

OS 

78 

1130 

15 

06 

78 

1100 

12 

07 

78 

1010 

23 

08 

78 

1055 

28 

09 

78 

1015 

24 

<0 

78 

1010 

16 

11 

78 

1030 

OS 

12 

78 

1020 

STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 

.3 
.3 


934 

901 

SAMPLE 

scd 

NO 

36047 

6 

36180 

6 

35028 

6 

35084 

6 

3-5123 

6 

351S6 

6 

35242 

6 

35282 

6 

3533B 

6 

35363 

6 

U    T    M:     17    0595800.0    4986025.0    4 

444                        BO                        81  84 

FLOW    CFS               TOTAL               FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML 


REGION:    03 

80S 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 


3290.00 

4. 

3210.00 

24. 

4200.00 

60. 

1750.00 

4 

5 1 1 . 00 

4. 

205.00 

40 

1320.00 

4 

1670.00 

128 

1790.00 

16 

3290.00 

S 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

12.2 
13.6 
12.0 
13.2 
9.1 
10.5 
10.4 

a. 9 

10.6 
10.8 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


0.2 
0.4 


0.012 
0.003 

0.005 
0.003 
0.007 
0.009 
0.D02 
0.008 
0.002 


MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM    MN    I  *  J 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ       FILTERED 

DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH  REACTIVE 

FEET  MTRS  P    MG/L 


17   01 

78 

1500 

.3 

12   04 

78 

1500 

.3 

10   05 

78 

1130 

.3 

15   06 

78 

i  ioo 

.3 

12    07 

76 

1010 

.3 

23   08 

78 

1055 

.3 

2B   09 

78 

1015 

.3 

24    10 

78 

1010 

.3 

16    11 

78 

1030 

.3 

06    I  2 

78 

1020 

.3 
MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM  MN  ( ' ) 
MINIMUM 

0.001 

0.001L 


00  I  L 

001  L 
003 
002 
001 
002 
001 


0.003 

O.OOID 
0.001 


FILTERED 

AMMON I  A 

MG/L 

0.006 

0.  006 

0.014 
0.016 
0.052 


0.011 
0.014 

0.052 
0  015 
0.006 


4200 . 00 

2123  60 

205.00 

10 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.210 
0.200 

0.230 

0.210 

0.270 

0.280 

0.24 

0  250 

0.220 

0.280 
0.234 
0.200 


FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0.001 
0.002 

0,002 
0.002 
0.003 
0.002 
0.002 
0.002 
0.001 

0.003 
0.002 
0  ,  001 


FILTERED 

N03-N 

MG/L 

0.234 
0 .  305 

0.245 
0  188 
0.  105 
0.200 
0.245 
0.25B 
0.259 

0.305 
0.227 
0.  105 


23.4 
10.7 
0.9 


INRGNC  TOTAL 

N      ORGNC       N 

MO/L  MG/L 


241 
313 

261 
206 
1 60 
212 
255 
271 
2  74 


0  .  3  I  3 
0.244 
0  -  1 60 


0  204 
0.  194 

0.216 
0.  194 
0.218 
0.270 
0.232 
0.239 
0.206 


0.270 
0.219 
O  .  194 


23 
TOTAL    N 


0    445 
0    507 


477 
400 
378 

1:12 

4B7 
510 
480 


0  510 
0  463 
0.378 


<  .0 
0.3 

0.2 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

37.0 
31  .0 
31  0 
30.0 
30.0 
31  .0 
37.0 


37. 
32. 


0.012 
0.006 

0 .  002 


susp. 

SOLIDS 
MG/L 

1  .2 
1  .7 
1  .8 
0.6 
0.5 
0.7 
0.9 


1  .0 
0.5 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ  DISS. 

DV    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH  SOLIDS 

FEET  MTRS  MG/L 


17    01 

78 

1500 

.3 

12   04 

78 

1500 

.3 

10   05 

78 

1130 

.3 

15    06 

78 

1100 

.3 

12    07 

78 

1010 

.3 

23    08 

78 

10S5 

.  i 

28    09 

78 

1015 

.3 

24    10 

78 

1010 

.3 

16    1  1 

78 

1030 

.3 

06    12 

78 

1020 

.3 
MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM  MN  C) 
MINIMUM 

36 
36 


107 

14 

16 

56 

5  'i 

2B0 

95 

52 

55 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

5ULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT 

ALK 

PH 

0-SOLIDS 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

SILICATE 

PH    8.  3 

AT 

LAB 

AT     LAB 

MG/L 

UMHOS 
481 

UNITS 
0.65 

3    2 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

29 

45 

1  .80 

2.7 

9.5 

1  .50 

6.65 

29 

44 

1  .30 

6.  62 

29 

46 

0.40 

2.5 

7.5 

1  .55 

7.  46 

29 

45 

0.40 

2.3 

8.5 

1  .50 

6.  95 

30 

46 

0.70 

2.3 

9.0 

1  .50 

B.  77 

46 

1  .  10 

2.7 

9.5 

1  .60 

7.09 

3.2 

9.S 

1  .6 

1.4 

7 

30 

47 

1  .00 

3.2 

9.5 

1.50 

6.98 

32 

4'i 

1  .  10 

2. a 

9.0 

1  .70 

1  .B 

8 

7.41 

32 

481 

1  .80 

3,2 

9.5 

1  .70 

i  .a 

8 

7.46 

30 

94 

0.94 

2.9 

9.0 

1  .56 

1.6 

8 

6.99 

29 

44 

0.40 

2.5 

7.5 

1  .50 

1.4 

7 

6.62 

NO    OF    SAMPLE5 


(    C    0    N    T    D     » 


SAMPLE  INFORMATION  SY5TEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


12  04  7a  1500 

10  05  7B  1130 

15  05  73  1100 

12  07  7{]  1010 

23  OS  7a  1055 
28  09  78  1015 

24  10  78  tOlO 
IE  11  78  1030 
06  12  78  1020 


.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( *  I 

M I N I  MUM 


20S 

25 

47 

TOTAL 

PHENOLS 

ORGANIC 

IRON 

C    AS    C 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

.100 

3.6 

1  .OL 

3.6 

.080 

1  ;QL 

3.3 

.050 

1  .OL 

3.4 

.  130 

1  .OL 

3.9 

.060 

1  -OL 

3.6 

.22 

.060 

1  .OL 

3.2 

.040 

1  .0 

E.B 

.22 

1  .0 

6. a 

.094 

1  .OD 

3.9 

.040 

1  .0 

3.2 

41 

361 

265 

235 

221 

225 

229 

COO 

SOLVENT 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MERCURY 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

24 

25 

0.001 L 

0.03    L 

0.02     L 

0.02 

0.03 

12 
IB 
20 

0.001 L 

0.040 

0.020L 

0.010 

0.0301. 

1 

25 

1 

0.001L 

0.020L 

0.020L 

0.010L 

0.030. 

O.OOIL 

0.O2OL 

0.020L 

0.010L 

0.O3O. 

59 

O.OOIL 

0    020L 

0.010L 

0.030. 

16 

1 

0.001 

0.0201. 

0.020L 

0.020 

0.0301 

59 

1 

0.001 

0  .040 

0.02 

0  .02 

0.08 

25 

1 

0.00  ID 

0.026D 

0.0200 

0.013D 

0.0383 

12 

1 

0.001 

0.020 

0.02 

0.010 

0.030 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


10  OS  78  1130 
15  OS  78  11 00 
28  09  78  1015 


24  10 
16  11  7B 


1010 
1030 


06  12  7B  1020 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ('I 

MINIMUM 


215 

249 

238 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

CADMIUM 

2  INC 

NICKEL 

Mfi/L 

MG/L 

MG/L 

0.005L 

0.02 

0.02    L 

0.005L 

0.010L 

0.020L 

0.005L 

0.010L 

0.020L 

0.005L 

O.OIOL 

0.0801 

0.005L 

0.010 

0.020L 

0.005L 

O.OIOL 

0 . 020  L 

0.005 

0 .  02 

0.02 

0.0050 

0.0120 

0.020D 

0.005 

0.010 

0.02 

NO  OF  5AMPLES 


B.O.W,/  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


BOSSEAU  LAKE  OUTLET 
HIGHWAY  118  PORT  CARL1NG 

RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


16 

01 

76 

1030 

28 

03 

7B 

1040 

24 

04 

7B 

1045 

16 

05 

7B 

1040 

19 

06 

7B 

1100 

24 

07 

7B 

1200 

934 
SAMPLE 


3 

30000 

3 

300O6 

3 

30012 

3 

3O018 

3 

3O024 

3 

3O03O 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
MUSKOKA    RIVER 


U    T    M:     17    0611945.0    4937050.0    4 


901                        80                       Bl  84 

SCD               TOTAL               FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML 


2.  L 

2.  L 

2.  L 

2.  L 


805 
WATER 
TEMP  . 
DEO  c 

1  .0 

2.5 

2.6 
10,5 
17.0 
24.0 


STATION     ID:       03 -OOBS- 002 -02 

STORET    CODE: 

02 

002 

2980 

ON:     03 

MILEAGE: 

34.40 

3 

1 

33 

34 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

FILTERED 

02 

800 

P 

REACT  P/E 

MG/L 

MG/L 

MiG/L 

P    MG/L 

12.4 

0.6 

0.006 

O.OOIL 

14.6 

0.2 

0.001 

0.001 L 

14.0 

0.2 

0.080 

0.001 

12.6 

0.4 

0.005 

0.001 

9.6 

0.2 

0.005 

o.ooi 

9.0 

0.4 

0.003 

O.OOIL 

14  08  78  1100 
25  09  7B  1030 
30  10  78  1045 
20  11  78  1045 


.3 

30036 

6 

.3 

30042 

6 

.3 

30048 

6 

.3 

30054 

6 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (  *  | 

MINIMUM 


4. 

4. 
4. 
4. 

L 
L 

2. 
2. 
2. 

J 

L 
L 

L 
L 

2. 

S. 
2. 
2. 

L 
L 

L 
L 

25.5 

16,0 

9,0 

5.0 

a.  a 

10.8 
12.0 
10.6 

1  .4 
0,2 
0.2 
0.4 

0.001 
O.003 
0.004 
0.005 

o.oo- 

0 .  002 
0 .  OO'i 
0.001 

6. 

5.1 

4. 

D 

2. 
2. 
2. 

0 

2 

2. 

2. 

D 

25,5 

11  ,3 

1  .0 

14,6 

11.4 

8.6 

1  .4 
0.4 
0.2 

O.OBO 
0.01  1 
0.001 

o.oo:; 

0.00  ID 
O.OOI 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN  STN  SAMP   PJ 

OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

16  01  7B  1030  .3 


2a  03  7B  1040 
24  04  78  1045 


16 

05 

7B 

1040 

19 

06 

78 

1100 

24 

07 

78 

1200 

14 

OS 

7B 

1100 

25 

09 

78 

1030 

30 

10 

78 

104  5 

20 

11 

78 

1045 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( • > 

MINIMUM 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


16   01 

78 

1030 

.3 

28    03 

78 

1040 

.3 

24    04 

78 

1045 

.3 

16    05 

78 

1040 

.3 

19    06 

78 

1100 

.3 

24    07 

78 

1200 

.3 

14    03 

78 

1100 

.3 

25    09 

'8 

1030 

.3 

30    10 

78 

1045 

.3 

20    11 

78 

T045 

.3 

MAXIMUM 

AVQ    OR 

GEOM    MN     (  •  ) 
MINIMUM 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

107 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

AMMON I  A 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-S0LI3S 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.014 

0.200 

0.002 

0.213 

0.229 

0 .  1  OS 

0.415 

31  .0 

0.6 

30 

0.008 

0.220 

0.001 

0.264 

0.273 

0.212 

0.4B5 

34.0 

2.6 

31 

0.014 

1  .430 

0.001 

0.300 

0.315 

1  .416 

1  .731 

30.0 

0.  1L 

30 

0.004 

0.24 

0,002 

0.260 

0.266 

0.236 

0.502 

31  . 

1  .2 

30 

0.030 

0 .  220 

0.003 

0.265 

0.298 

0 .  1  SO 

0.4B8 

29.0 

0.2 

29 

0.016 

0.240 

0.009 

0.511 

0.536 

0,224 

0.760 

33.0 

1  .6 

31 

0.C20 

0.220 

0.003 

0.167 

0,  190 

0.200 

0.390 

32.0 

0.6 

31 

0.004 

0.  ISO 

0.003 

0.195 

0,202 

0.  156 

0.358 

32.0 

0.9 

31 

0.007 

0.21 

0.002 

0.250 

0.259 

0.203 

0.462 

30. 

0.  1 

30 

0.009 

0.200 

0 .  002 

0.300 

0.311 

0.191 

0.502 

32.0 

0.9 

31 

0.030 

1  .430 

0 .  009 

0  ,  5  I  1 

0.536 

1.416 

1  .731 

34.0 

2.6 

31 

0.013 

0.334 

0.003 

0.273 

0.288 

0.321 

0,609 

31  .4 

0.9D 

30 

0.004 

0.  160 

0.001 

0.167 

0,190 

0.156 

0.356 

29.0 

0.  1 

29 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

14 

IB 

56 

59 

52 

55 

COND. 

TURB. 

chloride 

SULPHATE 

TOT    ALK 

PH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

AT     LAB 

AT    LAB 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

46 

0,65 

2.6 

38 

0,70 

2.7 

46 

0.72 

2.7 

46 

0,55 

2.8 

45 

0,50 

2.6 

47 

2.7 

8 

6.76 

47 

0.40 

2.7 

9 

6. 66 

48 

0.90 

2.8 

8 

6.81 

46 

0.6 

2.8 

9.0 

8 

6.75 

47 

0.80 

2.  3 

9.5 

7 

6    68 

4» 

0.90 

2.9 

9.5 

9 

6.86 

46 

0.65 

2.7 

9.3 

B 

6.77 

45 

0.40 

2.6 

9.0 

7 

6.6B 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  HEPORT  ■  RIVER  BASINS 


B.O.W./  5ITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYRE; 


MUSKOKA  LAKE  OUTLET 

AT  HIGHWAY  NO  169  BALA 

RIVER    SLOW  GAUGE  fED  02EB006 


SAMP  DTE  HOUR   STN   SIN  5AMP   PJ 
DV  MO  YR  LMT    DI5T  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


16    01     7B 

1000 

.3 

18   03   78 

1000 

.3 

24   01    7B 

1015 

.3 

16   05    7B 

0955 

3 

19    06    78 

1035 

.3 

24    07    78 

1130 

.3 

14    OB    78 

1035 

.3 

25   09    78 

1000 

.3 

30    10  78 

1005 

.3 

20    1 1     78 

1010 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    MN     1 •] 
BIKJ  v.i  ■' 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PO 
DY    MO    YR    LMT  OtST    BRG    DEPTh 

FEET  MTRS 


16  01  78  1000 
28  03  7B  1000 
24  04  7B  1015 
16    05    7B    0955 

19  06  78  1035 
24  07  78  1130 
14  08  7B  1035 
35  09  78  1000 
30    10    78    1005 

20  11     78     1010 


.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 

.  3 
..) 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM  MN    (•) 

MINIMUM 


934 
SAMPLE 


901 
SCO 


300Q! 

6 

30007 

6 

30013 

6 

3O0T9 

6 

30025 

6 

30031 

6 

30037 

6 

30043 

6 

3004g 

6 

30055 

6 

34 
FI LTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 


0.001 L 
0.001 L 

0.001 
0.001 

D.0O1 

0.001L 

0.001L 

o.oou 

O.O01 
0.001 


19 
FILTERED 
AMMON I A 
MG/L 

0.010 
0.006 
0.010 
0.006 
0.028 
.018. 
.022 
.010 
.009 
.Oil 


0.001 
0 . 00 1 D 
0.001 


0 .  023 
0.013 

0.006 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     MUSKOKA    RIVER 

U    T    M:     17    O6091S0.0   4985175.0    4 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  96 

STATION    ID:        03 -00S5- 003-02 

STORET    CODE:    02 
002 

2930 


444 

FLOW    CFS 


3440.00 
2760.00 
5190.00 
4590.00 
1430.00 

2  as  oo 

249.. oa 

1620.00 

2970.00 

1500.00 

5T90.00 

2398.40 

235.00 

10 

20 
TOTAL 
KJELDAHI 
MG/L 

0.  190 

0.200 

1  .  750 

0.21 

0.220 

0.220 

0 .  270 

0.230 

0.23 

0.230 


BO 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/iOOML 


100. 
10. 
4. 

2 


750 
375 
190 


100. 
6." 
2. 


21 

Fl LTEREO 
N02-N 

MG/L 

0  .  001 

o.oot 

0.002 
0.002 
0 .  003 
0 .  003 
0 .  003 
0.002 
0 .  002 
0.002 


0.003 
0.002 

0.001 


FECAL 
COLI FORM 
MF/100ML 


B4 

M.  F. 

ENTER. 

MF/100ML 


B 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0.219 
0.274 
0.290 
0.255 
0.250 
0.217 
0.  177 
0.220 
0.245 
0.263 

0.290 
0.242 
0.  177 


2. 
2.* 


REGION:  03 

805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0  5 

2-0 

2.5 

8.0 

17  0 

23.5 

25.0 

16.0 

10.0 

6.5 

25.0 


17 

INRGNC 

N 

MG/L 


230 

2B1 
302 
273 
281 
233 
202 
23? 
256 
276 


0  .  302 
0.257 
0.2U2 


TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 

0.180 

0  .  194 

1  .740 
0.204 
0.192 
0.202 
0.249 
0.220 
0.221 
0,219 


1  .740 
0.362 
0.  ISO 


DISS. 
02 

MG/L 

12.8 

14.4 
14.6 
12.6 
10.0 

9.0 

6.4 
11.2 


23 
TOTAL  N 

MG/L 

0.410 
0.475 
2.042 
0.477 
0.473 
0 .  440 
0.450 
0.452 
0.477 
0.495 

2.042 
0.619 
0.410 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

0.6 
0.2 
0.2 
0.2 
0.6 
0.2 
0.5 
0.  2 
0.2 
0.2 


TOTAL 

SOLIDS 
MG/L 

31.0 
32.0 


31  .0 
33. 


33. 

31  .: 

30. 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0.003 

0.004 

0.097 

0.006 

0.002 

0.002 

0 .  OOT  L 

0 .  007 

0.003 

0 .  005 

0.097 
0.013D 
0  .001 


6 
SUSP  . 
SOLIDS 
MG/L 

0.6 
0.7 
0.2 
1  .0 
0.7 
2.2 
0.1L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT   "DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

16  01  78  1000 
28  03  78  1000 
24  04  78  1015 
16  05  78  0955 


107 

i  a 

16 

56 

59 

52 

55 

p. J 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

TOT    ALK 

PH 

H 

0-SOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

AT    LAB 

AT     LAB 

5 

MG/L 

umhos 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

3 

30 

46 

0.55 

2.6 

3 

31 

47 

0.65 

2.5 

3 

3. 

47 

0.84 

2.7 

3 

29 

45 

0.55 

2.6 

19    06 

;8 

1035 

3 

i? 

45 

0.30 

2-7 

24    07 

78 

1130 

.3 

30 

47 

0.65 

2.6 

14    OB 

78 

1035 

.3 

31 

43 

0.30 

2.9 

25    09 

73 

1000 

3 

31 

47 

0.70 

2  .8 

30    ID 

re 

1005 

.3 

31 

47 

1  .0 

2.7 

9.0 

20    1  1 

73 

1010 

3 

31 

48 

0.90 

2.8 

9.0 

MAXIMUM 

31 

48 

1  .0 

2.9 

9.0 

AVf) 

OR    GEOM  MN 

•1 

.10 

47 

0.64 

2.7 

9.0 

MINIMUM 

29 

-;s 

0.30 

2.5 

9.0 

6 

85 

6 

84 

E 

74 

6 

97 

6 

86 

6 

74 

NO    OF   SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


MUSKOKA   RIVER    SOUTH 
HIGHWAY     11     MUSKOKA    FALLS 
RIVER 


STATION    ID:       03-0085-004-02 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


16    01 

7B 

1240 

3 

28   03 

78 

1330 

.3 

24    04 

7B 

1330 

-a 

16    05 

7B 

1255 

.3 

19    06 

7B 

1345 

.3 

24    07 

78 

1405 

.3 

14    08 

78 

1415 

,3 

25   09 

78 

1245 

.a 

30    10 

78 

1330 

.3 

20    11 

78 

1300 

■-, 
MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM  MM    (») 

MINIMUM 

934 

901 

SAMPLE 

SCO 

NO 

30002 

6 

30008 

6 

30014 

5 

30020 

G 

300:26 

s 

30032 

6 

30038 

6 

30044 

6 

30050 

6 

30056 

6 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM   STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 

MUSKOKA    RIVER 


U    T    M:     17    0633UOO.O    49B4350.0    4 


SO  8 1  84 

TOTAL  FECAL  M.F. 

COL  I  FORM  COLI FORM  ENTER. 

MF/IOOMl  MF/100ML  MF/100ML 


12. 

56. 
100. 

90. 
296. 

10. 

10. 

56. 

296. 
32." 


REGION:  03 


605 

WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.0 

2.0 

2.6 
10.0 
1  9.0 
24.0 
26.0 
16-0 

B.5 

4.0 

26.0 


12.0 
12.0 


STORET    CODE: 

02 

002 

2980 

MILEAGE: 

43.30 

1 

33 

34 

5 -DAY 

TOTAL 

FILTERED 

BOO 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

0.6 

0.001 

0-001 L 

0.2 

D .  00 1 

O.OOIL 

0.2 

0.001 

0.001L 

0.2 

0    008 

0.001 

0.6 

o .  ooe 

0.001 

0.4 

0.006 

D.OOU 

1  .2 

0.003 

0.001 

0.2 

0,00  7 

0.001 

0.2 

0.005 

0.004 

0.2 

0.O07 

O.OOIL 

1.2 

0.008 

0.004 

0.4 

0  .  005 

0.00  ID 

0.2 

0  .001 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


<  C  0  N  T  D  ) 


SIMPLE  iHroMMIICH  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  SEP0ST  .  RIVER  BASINS 


CITE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


SIMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  VR  LMT    CIST  SPG  DEPTH 
FEET       MTRS 


IS   01 

7a 

1240 

.3 

28    0} 

7a 

1330 

3 

34   04 

7a 

1330 

3 

16   OS 

78 

1255 

.3 

19   06 

78 

134S 

.3 

24    07 

7B 

1405 

.3 

14   OB 

78 

1415 

-3 

25   09 

7a 

124S 

.3 

30    10 

?» 

1330 

.3 

20    11 

7a 

1300 

3 
MAXIMUM 

avg  on  geom  m  (•) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAM"       PJ 
OY    MO    VR    LMT  DIST    BAG    DEPTH 

FEET  MTBS 


16  01 

7a 

1240 

3 

SB   03 

78 

1330 

3 

24    04 

78 

1330 

3 

IB  05 

78 

1255 

3 

19  06 

78 

1345 

3 

14  07 

78 

1405 

3 

14    OS 

78 

1415 

3 

35  09 

78 

1245 

3 

3D    10 

78 

1330 

3 

30    11 

78 

1300 

.3' 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM   MN     ( • ) 

MINIMI 

M 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

AMMONIA 

KUELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOL  I  OS 

MG/L 

MG/L 

MO/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0016 

D.  160 

0    002 

0,  193 

0    2tl 

0    144 

0.355 

26.0 

0.6 

0    026 

0.200 

0 .  002 

0.228 

0    256 

0.  174 

0.430 

30.0 

3.2 

0,018 

0-  160 

0.002 

0.470 

0,490 

0,  142 

0.632 

51  .0 

26.0 

0.004 

D.2S 

D.002 

0,215 

0    221 

0    246 

0-467 

27. 

2.  1 

0024 

D.270 

0.003 

0    125 

0,  153 

0.246 

0.398 

33   0 

6    0 

0.026 

D.270 

0-003 

0,092 

0,  121 

024A 

0.365 

28.0 

OB 

0    022 

0.240 

D.002 

0   073 

0    097 

0.3'B 

0.315 

26.0 

0.4 

0    016 

D-210 

0.003 

0    130 

0,  149 

0  .  1 94 

0.343 

26.0 

0.4 

0    013 

0.22 

0.002 

0.190 

0.205 

0.207 

0,412 

25. 

OIL 

0.018 

0.240 

0.002 

0.200 

0.220 

0    222 

0.442 

28.0 

0.5 

0.026 

0.270 

D.003 

0   470 

0.490 

0.246 

0.632 

51  .0 

26.0 

0.019 

0-222 

0.002 

0,  192 

0.2t2 

0.204 

0.416 

30.0 

4.00 

0,004 

0.  160 

0.0O2 

0.073 

0.097 

0,142 

0.315 

25. 

0.1 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

14 

16 

56 

59 

52 

55 

COND. 

TUPB. 

Chloride 

SULPHATE 

TOT    ALK 

PM 

35C 

FORMALIN 

ko/l 

AT    LAB 

AT    LAB 

UMhOS 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

39 

0.65 

1  .4 

42 

0.7S 

1  .  4 

39 

1  .00 

1      4 

38 

0.55 

1  .6 

43 

1  -10 

1  .5 

13 

0-75 

1  .  7 

8 

6    52 

40 

0.50 

1-6 

8 

7,  OB 

41 

0.80 

1  .6 

« 

6    67 

39 

09 

1  -6 

9    0 

6 

6    72 

41 

1  .00 

1  .7 

9.5 

6 

6,59 

43 

1  .  10 

1.7 

9   5 

8 

7,08 

40 

080 

1  -5 

9   3 

T 

6    72 

3a 

0.50 

1  .  4 

9   0 

6 

6.52 

107 
CALCUL 
D-SOLIDS 
MG/L 

25 
27 
25 
25 
I'? 
27 
26 
26 
25 
27 

27 
26 

as 


NO    OF    SAMPLES 


8.0.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


MARY     LAKE    OUTLET 

HIGHWAY    516    PORT    SYDNEY 

RIVER  FLOW    GAUGE    FED    03EBOO4 


MAJOB     BASIN       GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN,     LAKE    HURON 
TERM    STREAM;     MUSKDKA    RIVER 

U   T   M:    17   0635450.0  5007B50.0  4 


STATION    ID:       Q3-0QB5" 006- 02 
STORET  CODE: 


02 

002 

2980 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


34   01 

7B 

1235 

.3 

31    03 

7B 

1150 

.3 

28   03 

78 

1100 

.3 

37   04 

78 

1300 

.3 

31    05 

7B 

1200 

.3 

37   06 

78 

1  100 

.3 

35   07 

78 

1340 

.3 

39   06 

78 

1035 

.3 

27    09 

78 

1300 

.3 

31    10 

78 

1020 

3 

39    11 

78 

1330 

,3 
MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM  MN  [•) 
MINIMUM 

934 

SAMPLE 
NO 


30100 
30207 
30214 
30321 
30228 
30235 
30242 
30249 
30256 
30263 
30370 


901 
SCO 


444 

flow  cfs 


593  00 
385  00 
440,00 
3690,00 
BIT  00 
297,00 
377  00 
415  00 
587, DO 
666. 00 
8S0.00 

3690.00 
819  91 
277.00 


BO 
TOTAL 
COi I  FORM 
MF/lOOML 

20 
12. 
4. 

4.        L 
1B0. 
104. 
53. 


TBO. 
16. 
4. 


FLCAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 


2 
2 

2 

2 
20 
12 

2 


20. 
3   - 
3. 


MP. 

ENTER, 

MF/lOOML 

3, 

3  L 

2.       L 


2- 
2. 
2. 

34. 

3. 
2. 


805 
WATER 
TEMP. 
DEO   C 

2.0 

1  .0 

1  .5 

5.0 
23.0 
IB. 5 
23.0 
21  .0 
15-0 

8    5 

3.0 


23.0 

110 

1.0 


12. 


3 

DISS. 

02 

MG/L 

7.D 
14.0 
11,0 
.0 
.0 
10. D 
10.0 

9.0 
10.0 
11  .0 
11  .0 

14.0 
10.5 


NO    OF    SAMPLES 


11 


n 


i  l 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


0.3 
0.4 


0.5 
0.4 
0.8 
0.4 
10 
0  2 
0.6 


1.3 
0,6 
0.2 

1  1 


TOtAL 

P 
MG/L 

0  010 
0 .  009 
D.002 
0.011 
0.014 
0.035 
0.037 
0.0  35 
0.036 
0.006 
0.011 

0.01* 
0.008 
0.002 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    01ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24  01  7B 

31  02  78 

28  03  78 
27  04  78 
31  05  78 
37  06  7B 

25  07  7B 

29  08  78 
37  09  78 
31  10  78 
39   II    7B 


(235 
1150 
1100 
1300 
1200 
1100 
1340 
1035 
1300 
1020 
1330 


.3 

3 
,$ 
.2 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN     I  *  I 

MINIMUM 

HO    OF    SAMPLES 


FILTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 


00! 

004 

OOIL 

003 

001 

001 


0 . 00 1 L 
0    OOIL 
0,001 
0,005 

0    005 
0.0020 

o.ooi 


19 
FILTERED 
AMMON I A 
MG/L 


020 
054 
028 
OlB 
026 
018 


.024 
.010 
.011 
.009 

.054 
.022 
.009 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.290 
0-330 
.260 
.330 
.330 
.260 
.310 
.29 
.220 


0- 

0. 

0. 

0 

0. 

0. 

0.24 

0.310 


0.330 
0.279 
0.210 


21 
FILTERED 
ND2-N 
MG/L 

0.D03 
D.004 
0.004 
0.003 
0.005 
0.003 


003 
002 
002 
002 


0.005 
0.003 
0.002 


22 

FILTERED 

N03-N 

NG/L 


197 
235 
326 

370 
315 
305 

235 
170 
335 
355 

370 
284 
170 


17 
INRGNC 
N 
MG/L 

0.220 
0  2r!3 
0,358 
0,3=11 
0.346 
0.326 


0.262 
0.  182 
0.348 
0.366 

0.391 
0.309 
0.182 


TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 


23 

TOTAL 


2  70 
2  75 
232 
312 
304 
243 


0.266 
0.210 
0.229 
0.201 

0.312 
0.254 
0.201 


MC/L 

490 
569 

.590 
703 
650 

.568 

528 
392 
577 
567 

703 
563 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/l 

33.0 

31  .0 

34.0 

48.0 

28.0 

30.0 

31  .0 

30. 

32.0 

32. 

30.0 

4B.0 
32.5 
2B.0 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 


18.0 
2.5 
0.4 


I  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE     INFORMATION     SY5TBH 


ST4TI0N    SUMMARY    SE-PGKT    -     RIVER    BASINS 


B.O.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TVPE 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR     LMT 


MARY    LAKE    OUTLET 

HIGHWAY    516'    PORT    SYDNEY 

RIVER         FLOW    GAUGE    FED    02EB004 


STN       STSl    SAMP       PJ       CALCUL 
OTST    BRG    DEPTH  D- SOL  IDS 

FEET  MIRS  MG/L 


31 
31 
32 
30 
26 
29 
30 
29 
31 
31 
23 


24    01 

7B 

1235 

.3 

21     02 

7B 

1150 

.3 

28    03 

78 

1  100 

j 

27    04 

78 

1300 

.3 

31    05 

78 

1200 

..1 

27    06 

76 

1  100 

.3 

25    07 

76 

1340 

29    08 

78 

10  35 

J 

27    09 

78 

1300 

3 

31     10 

?a 

1020 

:i 

29    11 

78 

1330 

1 

MA  X  I  MUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     ' ■ 
MINI  M'iJM 

47 
47 
50 
46 
40 
45 
46 
45 
46 
47 
44 

50 
46 

40 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
MU5K0KA    RIVER 


U    T    M:     17    0635450-0    5007S50.0    4 


25C       FORMAZIN 


0.85 

1  .30' 

1.20 

0.85 

1  .20 

0.70 

9.00 

0.6 

1  .  DO 

0.6 

1  .00 

9.00 


DATE    OF    REPORT 
STATION     IB: 


REGION:     03 


56  59 

CHLORIDE       SULPHATE 


2 

1 

2 

2 

»'■ 

T 

2 

f 

1 

6 

2 

t 

2 

1 

2 

4 

1 

6 

2 

5 

2 

4 

2 

7 

2 

2 

1 

6 

KG    OF    SAMPLES 


TOT    ALK 

AT    LAB 

MG/L 


7 
ID 


10 

a 

7 
3 


25   OCT    79      PAGE  S 

03-00B9-0O6-02 

STORET    CODE:     02 
002 


MILEAGE:  57.40 


i.O.W./    SITE:     FAIRY;    LAKE    OUTLET 
SAMPLE    POINT:     HIGHWAY    527    HUNTSVILLE 
STATION    TYPE':    RIVER 


934 

901 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN. 

SAMP       PJ 

SAMPLE 

SCD 

OY    MO 

YR 

LMT 

BIST 
FEET 

BRG 

DEPTH 

WFas 

NO 

24    01 

78 

1205 

1 

3020' 

6 

21     02 

78 

1125 

.3 

30208 

6 

28   03 

7B 

1025 

J 

30215 

6 

2  7    04 

78 

1  135 

.3- 

30222 

6 

31     05 

7a 

1135 

.3 

30229 

6 

27    06 

78 

lOO'O 

,s 

30236 

6 

25    07 

78 

1240 

.3 

30243 

6 

29   06 

78 

0915 

.3 

30250 

9 

27   09 

7B 

1145 

.3 

30257 

6 

31     10 

78 

0735 

.9 

30264 

6 

39    11 

78 

1145 

.3 

30271 

6 

MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     MUSK6KA    RIVER 

U    T    M:     17    0640B50.D    5018100.0    4 


80  81  84 

TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/TOOML  MF/1Q0ML 


112. 
376. 

66. 
264. 

60. 
8. 

40. 

72. 

32. 

56 


10. 

2. 
30. 

2. 
42. 

2. 


STATION  ID:   03-0085-007-02 
STORET  CODE: 


B05 

WATER 
TEMP. 
DEG  C 

2.0 
1  0 
1  .0 
4.5 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


9. 
10. 
12. 
1  1  . 

to. 

10. 

9. 

S. 
10- 
10. 


5-OAY 

BOD 

MG/L 

I  .2 
0.2 


02 

002 

35*60 

LEAGE:  65    40 

33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P    MG/L 


0.009 
0.013 
0.010 
0  013 
0.009 
0.002 
0.011 
0-005 
0  .  00  7 
0.009 
0.029 


001 

003 

001  L 

003 

001L 

001 


0.001 
0.001 
0.002 
0.011 


VAX : MUM 
AVG   OR    GEOM    MN       ' 
BlftlBUM 

NO    OF    SAMFI-tJ, 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 

DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24    01 

7  8 

1205 

-i 

21     02 

78 

1125 

.3 

28    03 

78 

1025 

.3 

27    04 

78 

1135 

.3 

31     05 

76 

1135 

,3 

27    06 

78 

IDOO 

.3 

25  07 

78 

1240 

.3 

29   08 

78 

0915 

.3 

27    09 

78 

11  45 

.3 

31    10 

78 

0735 

. 

29    11 

7B 

1145 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR    GEOM    MN     I  -  I 
MINIMUM 

75.- 
8. 


42. 
4.  ■ 


1  .2 

0 

02  9 

0.0  IT 

0.4 

0 

01  1 

0    0030 

0.2 

0 

00  2 

o.ooi 

1  9' 

20 

21 

22 

17 

ia 

23 

5 

LTEREP 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INIiGNC 

T01AL 

TOTAL    N 

TOTAL 

MMGNI A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

KG/  L 

MG/L. 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MO/  L 

MG/L 

MG/L 

0.036 

0.300 

0.005 

0,  I40 

0.181 

0.264 

0.445 

30.0 

0 .  064 

0.320 

0.004 

0.210 

0.276 

0.256 

0.534 

32.0 

0 .  062 

0 .  300 

0  .  005 

0  ,  290 

0.357 

0  .  2.1B 

0.595 

37,0 

0.030 

0.330 

0,003 

0.360 

0.393 

0.300 

0.693 

31  .0 

0  .  077 

0.290 

0.005 

0.310 

0.337 

0.268 

0.605 

28.  0 

0,022 

0.270 
0.  330 

0.  003 

0.29b 

0.320 

0.248 

0.56B 

29.0 

31  .0 

0.030 

0.27 

0  .  003 

0.220 

0 .  253 

0.240 

0  .  4  93 

31  . 

o  .ote 

0.260 

0.003 

0.270 

0.291 

0.242 

0    533 

32.0 

0.007 

0.24 

0    00  3 

0.305 

0.315 

0.233 

0.548 

30. 

0.011 

0.230 

0  .  002 

0.350 

0.  363 

0.219 

0.582 

29.0 

0.064 

0.330 

0.005 

0 .  360 

0.393 

0.300 

0.693 

37.0 

0  .030 

0.  285 

0.  004 

0.  27S 

0.  309 

0.251 

O.560 

30.9 

0.007 

0.  230 

0.002 

0.  140 

0 .  181 

0.219 

0.445 

28.  0 

1 1 


0.7 
0.5 
I  .4 
1  4 
1  8 
0.7 
1  .5 
1  .4 


10 


6  107 

SUSP.  CALCUL. 

SOLIDS  0-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


29 
31 
36 
30 
26 
28 
29 
30 
31 
29 
28 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMF   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
'El-       MTR5 


24    01     78 

1205 

.3 

21    02    78 

H2'5 

.3 

28   03    78 

1025 

.3 

27    04    78 

1  135 

,3 

31    05    7B 

11  35 

■3 

27    06    78 

1000 

.3 

25    07    78 

1240 

.3 

29    08    7B 

0915 

i 

27    09    78 

1  1  45 

.3 

31    10    7a 

0735 

' 

29     1 1     7B 

1145 

> 

MAXIMUM 

AVE    OR 

GEOM    MN 

C  i 

MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

52 

55 

CONG. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

TOT 

ALK 

PH 

3  5C 

FORMAZIN 

MG/L 

AT 

LAB 

AT     LAB 

UMHOS 

UN  I TS 

MG/L 

MG/L 

45 

0.90 

1  .9 

47 

1  .20 

2.  1 

56 

1  .20 

3.8 

46 

1  .30 

2.3 

40 

1  .00 

1  .6 

43 

0.80 

1.9 

a^ 

2.  1 

46 

1  .5 

2.4 

8 

7.08 

4B 

1  .  00 

2.3 

9 

7.42 

45 

1  .0 

2.2 

10. 0 

8 

6 .  76 

45 

1  .70 

2.2 

56 

46 


10.0 
10,0 
10.0 


7.09 
6.76 


NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


LAKE    VERNON    OUTLET 
HIGHWAY    US    HUNTSVILLE 
RIVER 


SAM  =    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OY   MO    YR    LMT         DIST    BHG    DEPTH 
FEET  MTHS 


24    01 

78 

1150 

.3 

21     01 

78 

1  115 

.3 

2S    03 

78 

1010 

,3 

27   04 

78 

1  too 

.3 

31    OS 

78 

1025 

.3 

27    06 

78 

0945 

.3 

25    07 

78 

1210 

.3 

29    08 

78 

0905 

.3 

27    09 

78 

1130 

.3 

31    10 

78 

O920 

.3 

29    11 

78 

1120 

.3 
MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM  MN  ( - ) 
MINIMUM 

934 
SAMPLE 


901 
SCO 


30203 

6 

30209 

6 

30216 

e 

30223 

e 

30230 

6 

30237 

6 

30244 

6 

30251 

6 

30258 

e 

30265 

6 

30272 

6 

DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE 
STATION    ID:       03-00B5-O08-02 


MAJOR    BASIN 
MINOR    BASIN 

TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
MUSKOKA  RIVER 


30        81 

TOTAL      FECAL 

COLIFORM  COLIFORM 

MF/100ML  MF/1Q0KI. 


80. 

40. 
136. 
144. 
312. 
760. 
2OO00. 
310. 

80. 

30. 

20. 

20000. 
174. 
20. 


2. 

2. 

2. 

2. 

2. 
40. 
68. 
30. 

2. 

2. 

2. 


.0   502OB0C 

.0    4            REGION:     03 

84 

305 

3 

M.F. 

WATER 

DISS. 

ENTER. 

TEMP  . 

02 

MF/10QML 

CEG    C 

MG/L 

2. 

2.0 

9.0 

2.       L 

0.0 

13.0 

a. 

2.0 

12.0 

4. 

4.0 

12.0 

12. 

23.0 

9.0 

54. 

21.0 

9.0 

2.        L 

24.5 

9.0 

56. 

20.5 

8.0 

2. 

15.0 

11  .0 

2-        L 

6.S 

10.0 

2. 

2.0 

12.0 

56. 

34.5 

13.0 

5.-    D 

11.1 

10.4 

2. 

o.o 

s.o 

ST0R6T    CODE: 

02 

002 

2980 

MILEAGE: 

66.40 

1 

33 

34 

-DAY 

TOTAL 

Fl LTEREO 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

1  .2 

0.006 

0.001 

0.2 

0.002 

0.002 

0.2 

0.011 

0.001L 

0.5 

0.014 

0.002 

0.8 

0.007 

0.001L 

0.6 

0.009 

0.001 

0.6 

0.D1  1 

0.4 

0.010 

O.OOI 

0.5 

0.0G8 

0.001 

0.2 

o.ooa 

0.001 

0.6 

0.037 

0.02C 

1  .2 

0.03  7 

0.020 

0.5 

0.01  1 

0.0030 

0.2 

0.002 

0.O01 

NO  OF  SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

ta 

23 

5 

6 

107 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FI LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

DY   HO 

YR 

LMT 

OIST 

8RG    DEPTH 

AMMONIA 

KdELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

son  os 

0- SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

24   01 

7B 

1150 

.3 

0.030 

0.  300 

0.004 

0.  121 

0.155 

0.270 

0.425 

30.0 

1.0 

2!1 

21    02 

78 

1  1  15 

.3 

0.054 

0.310 

0.004 

0 .  1  90 

0.248 

0.256 

0.504 

30.0 

0.3 

30 

2B    03 

7B 

1010 

.3 

0.038 

0.2B0 

0.004 

0.281 

0.323 

0.242 

0.565 

35.0 

1  .8 

33 

27    04 

7B 

1100 

.3 

0.034 

0.400 

0.003 

0.400 

0.437 

0.356 

0.803 

2B.0 

2.2 

26 

31    OS 

78 

1025 

.3 

0.012 

0.310 

0 .  005 

0.310 

0.327 

0 .  298 

0.625 

27.  0 

2.5 

25 

27    06 

7B 

0945 

.3 

0.016 

0.  300 

0.003 

0.290 

0.309 

0.234 

0.593 

28.0 

1  .2 

27 

25    07 

78 

1210 

.3 

0.260 

29.0 

2.4 

27 

29   08 

78 

090S 

.3 

0.032 

0.33 

0 .  003 

0.235 

0.270 

0.2'JB 

0.568 

32. 

2.  1 

30 

27    09 

7  8 

1  130 

.3 

0.014 

0.  260 

0.003 

0.260 

0.277 

0.246 

0.523 

29.0 

2.3 

27 

31     10 

78 

0920 

.3 

0.014 

0.27 

0.004 

0.236 

0.303 

0.256 

0.559 

29. 

2. 

27 

29   11 

78 

1120  ' 

.3 

0.018 

0.210 

0.003 

0.310 

0.331 

0.192 

0.523 

27.0 

O.B 

26 

MAXIMUM 

0.054 

0.400 

0.005 

0.400 

0.437 

0  .  366 

0.803 

35.0 

2.5 

33 

AVG 

OR    GEOM    Ml 

0.026 

0.294 

0.004 

0.26B 

0.298 

0.271 

0.568 

29.5 

1  .7 

21! 

MINIMUM 

0,012 

0.210 

0.003 

0.121 

0.  155 

0.192 

0.425 

27.0 

0.3 

SB! 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


24  01  7B  1150 
21  02  78  1115 


STN   STN  SAMP 
DIST  BHG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 


14 

16 

56 

59 

52 

55 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

TOT    ALK 

PH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

AT     LAB 

AT     LAB 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

44 

0.90 

1  .7 

46 

1  .30 

1  .8 

28  03  78  1010 
27  04  78  I  100 
31  05  78  1025 
27  06  78  0945 
25  07  78  1210 

29  08  78  0905 
27  09  78  1130 
31  10  78  0920 
29  11  7B  1120 


.3 

.3 
.3 


MAX IMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( » J 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


43 
41 
40 


1  .00 
1  .20 
1  .40 

1  .20 

2  80 
1  .9 

1  .40 
1  -6 
2.  20 


2.6 
1  .7 

1  .6 

1  .5 

3.0 
1  .8 
1  .2 

11 


10.0 
10.0 
10.0 


6-50 

9 

6.78 

7 

7.26 

7 

6.63 

9 

7.26 

8 

6.79 

7 

6.50 

B.O.W./  SITE:  LAKE  OF  BAYS  OUTLET 

SAMPLE  POINT:  HIGHWAY  118  6AYSVILLE 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02EB008 


SAMP  DTE  HOUR 
BY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24    01 

7B 

1305 

.3 

21    02 

78 

1325 

.3 

28    03 

7B 

1130 

.3 

27    04 

78 

1330 

.3 

31    05 

7B 

1315 

.3 

27    06 

78 

1145 

.3 

25    07 

78 

1350 

.3 

29    OB 

78 

1130 

.3 

27    09 

78 

1345 

.3 

31     10 

78 

1045 

.3 

29    11 

78 

1410 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN    (»> 

MINIMUM 

934 

SAMPLE 


901 
SCD 


30303 

3 

30210 

6 

30217 

6 

30224 

6 

30231 

6 

30238 

6 

30345 

6 

30252 

6 

30259 

e 

30266 

6 

30273 

6 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
MUSKOKA  RIVER 


444         80         81 
FLOW  CFS      TOTAL      FECAL 

COLIFORM  COLIFORM 

MF/100ML  MF/100ML 


STATION  ID:   03-OOB5- 009 -02 

STORET  CODE:  02 
002 
2980 


U  T  M:  17  0648450.0  5001115.0  4 


REGION:  03 


1010.00 

4. 

424.00 

4. 

788.00 

4. 

1330-00 

4. 

975.00 

4. 

230.00 

32. 

123.00 

108. 

615.00 

655.00 

12. 

6B5.00 

4. 

85B.00 

4. 

1330.00 

108. 

699.36 

8. 

123.00 

4. 

2. 
2. 

2. 

2.< 

2. 


84 

M.F. 

ENTER. 

MF/100ML 


2. 
2. 


2. 
2. 
4. 


805 

WATER 


2.0 

I  .0 

2.0 

6.0 

23.0 

20.0 

24.0 

21  .0 


15 


B.O 


11  .5 
1  .0 


DISS. 

02 

MG/L 

8.0 
13.0 
1  I  .0 
I  I  .0 
13.0 
10. 0 

8.0 

B.O 
I  I  .0 
10.0 
12.0 

13.0 
10.5 
3.0 


5-DAY 

BOO 

MG/L 


0.4 
0.4 
0.8 
0.2 
0.4 

0.8 

0.4 
0.2 


33 
TOTAL 


0  .  00(3 
0.005 
0,00  I 
0.00!) 
0.004 
0.002 
0.011 
0.014 
O.QOIj 
0.012 
0.01! 

0.014 
0.007 


NO  OF  SAMPLES 


10 


(  C  0  N  T  0  I 


SIMPLE  INFORMATION  SYS'EM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.M./  SITE:  LAKE  OF  BAYS  OUTLET 

SAMPLE  POINT:  HIGHWAY  1]B  BAYSVILLE 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02EB008 


STN  NO: 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    WO    YR    LM1  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


FILTERED       FILTERED 

REACTIVE         AMMONIA 

P'MG/L  MG/t 


24  01  78 
21     02    78 

28  03  78 
27  04  7B 
31  OS  78 
27   06    78 

25  07    78 

29  Oi  78 
27  09  78 
31  TO  78 
29  11  78 


1305 
1325 
1130 
1330 
1315 
11-15 
1350 
1  130 
1345 
1045 
1410 


.  3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I < I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24  01 
21  02 

28  03 
27  04 
31  05 
27  08 

25  07 

29  08 
27  09 
31  10 
29  11 


7B  1305 
78  1325 
78  1130 
78  1330 
78  1315 
78  1145 
78  1350 
78  1 1 30 
78  1345 
78  1045 
78  141.0 


.3 

3 
,3 
.3 
.  3 
.3 
.3 

3 
J 


MAXIMUM 
AVG    OR    GEOW    MN     I* I 

MINIMUM 

NO    OF   SAMPLES 


0.001 
0 .  003 

0    00  I  L 
0 .  002 

0 . 001 L 

O.OOtL 

fi.GQl 

o.  aai 

0.001 L 
0.008 

0.008 

0.0020 

0.001 

10 

107 
CALCUL 
D-SOLIDS 
MG/L 

26 


M 


27 
26 
2' 


0  .  006 
0.012 

o.ooa 
o.oio 

0.O1O 
0.016 

0.026 
0.010 
0.007 
0.018 

0.025 
0.012 
0.006 


CONO. 

25C 

UMHOS 

40 
41 
40 

39 
38 

41 

4:1 

37 
41 
38 
39 


J! 

40 
37 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT    LAKES 
LAKE    HURON 
MUSKOKA    RIVER 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  100 

STATION    ID:       03-0085-009-02 

STORET    CODE:    02 
002 
2980 


U    T    M:     17    0648450.0    5001115.0    4 


REGION:     03 


TOTAL 
KjELDAHL 

MC/L 

0.  190 

0.200 

0.270 

0.170 

0.220 

0.240 

0.230 

0.41 

0.210 

0.20 

0.  '50 

0.41 

0.226 

0.150 

1  1 


FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0.002 
0.002 
0.001 
0,002 
0.004 
0.003 

0.004 
0.002 
0.  0Q2 
0.002 

0,004 
0.002 
0.001 

10 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0 .  1  58 
0.210 
0.229 
0.270 
0.215 
0,  190 

0.110 
0.155 
0.205 
0.250 

0.270 
0  ,  199 
0.110 


16         56 

TURB.  CHLORIDE 
FQRMAZIN       MG/L 
UNITS 


0.S2 

0.60 

0.45 

0.55 

0.40 

O.BO 

0.85 

1  .8 

O.BO 

0.9 

1  .00 


0.79 

0.40 


1  .4 
1  .3 
1  .2 
I  .6 
1  .3 
1  ,3 
I  .8 
I  .2 
t  .5 
1  .S 


i  .a 

I  .4 
I  .2 


59 
SULPHATE 


INRGNC  TOTAL 

N      ORGNC       N 

MO/L  MG/L 


0.  166 
0.224 
0.238 
0.282 
0.229 
0.209 

0  .  1  40 
0.167 
0.214 
0.270 

0.202 
0.214 
0 .  1  40 

10 

52 

TOT    ALK 

AT     LAB 

MO/L 


0.  184 
0.138 
0.262 
0.160 
0.210 
0.224 

0.384 

0 .  200 

a,  1 93 

0.132 

0.384 
0.214 
0.  132 


55 
PH 
AT     LAB 


6.76 
6.69 
6.61 


23 
TOTAL    H 

MG/L 

0.350 
0.412 
0.500 
0.442 
0.439 
0.433 

0.524 
0 .  367 
0.407 
0.402 

0.524 
0.42B 
0.350 


TOTAL 

SOLI  D'S 

MG/L 


26. 
27. 
26. 
26. 
26, 
26 
27 
35 


29. 
26.0 

3S. 

27.5 

26.0 


6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

0.5 
0.2 
0.4 


B.O.W./    SITE:     INDIAN    RIVER 

SAMPLE    POINT:     HANNA    PARK    PORT    CABLING 

STATION    TYPE:    RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY   MO    YR    LMT         OIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


16  01  IS  1045 
28  03  78  1055 
24  04  78  1100 
16    05    78    1055 

19  06    78    1115 

24  07  78  12  15 
1  4    OS    78     11 20 

25  09  78  1045 
30    10   78    1055 

20  11    78    1055 


.3 
.3 

.3 

.3 

.3 

.3 
3 
.3 
.3 

3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     I ' I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DE=TH 

FEET  MTRS 


16  01  78  1045 
28  03  7B  1055 
24  04  7B  1100 
16   05    78    10SS 

19  06    7B    1115 

24  07  78  1215 
14  08  78  1  1  20 

25  09  78  1045 
30  10  78  1055 

20  11  78  1055 


.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 

.3 
.3 

.3 


LONG: 

934 

SAMPLE 
NO 


30Q03 
30009 
30015 
30021 
30Q27 
30033 
30039 
30045 
30051 
30057 


19 
FI LTEREO 
AMMON I A 
MG/L 

0.010 
0.008 
0 .  006 
0.014 
.020 
.042 


MAXIMUM 

AVS   OR    GEOM   MN    i ■ ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


0. 

0. 
0.018 

o.ooa 

0.013 
0.009 


0 .  042 
0.D15 
0.006 


901 

SCD 


6 

5  9    6 

9  5 

8  5 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     MUSKOKA    RIVER 

U    T    M:     17    0611650.0    4996500.0    4  REGION:     03 


STATION     ID:       03-0085-011-02 
STORET    CODE 


TOTAL  FECAL 

COLIFORM      COLIFORM 
MF/100ML       MF/100ML 


304. 
B2. 

2.1. 

16. 

20. 
4, 
4. 


9 

20        21 

TOTAL  FILTERED 

KJELOAHL  N02-N 

MG/L  MG/L 


0.  170 

0.  190 

0.  160 

0.29 

0.220 

0.  290 

0.250 

0.250 

0.21 

0.200 

0.29 

0.223 

0.160 


0  002 
0.001 
0.001 
0.003 
0.003 
0.003 
0.002 
0.003 
0.002 
0 .  002 

0.003 
0.002 
0.001 


ENTER. 
MF/100ML 


2. 
2. 


9 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

0.2I3 
0 .  269 
0.280 
0.245 
0.245 
0.  177 

0.09a 

0.170 
0.245 
0.274 

0.280 
0.222 
0.098 


2. 
32. 


2 
30. 


17 
INRGNC 

N 
MG/L 

0.225 
0.278 
0.287 
0.262 
0.708 
0.222 
0.118 
0.181 
0.260 
0.285 

0.287 
0.239 
D.  1  18 


805 
WATER 
TEMP. 
0£G    C 

1  .0 

2.S 

2.8 
1  I  .0 
17.5 
25.0 
26.5 
17    0 

9.0 

5.0 

26.5 

11.7 


TOTAL 

ORGNC      N 

MG/L 

0.160 
0.1  B2 
0.154 
0.276 
D.200 
0.243 
0.2.12 
0,  242 
0.  197 


0.276 
0.208 
0.154 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


10.6 
16.0 
13.2 
12.2 
10.6 


9. 

10. 


2  3 

TOTAL  N 


460 
441 
538 

468 
470 

3  50 
423 

4  57 
476 


0.538 
0.447 
0.350 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


0.2 
0.2 
0.4 
0.6 
0.4 
0.4 
0.4 
0.2 
0.4 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

29,0 

32.0 

35.0 

34. 

33.0 

38.0 

34.0 

30.0 

30. 


38.0 

32. S 
29.0 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0.003 
0.005 
0.001 
0.012 
0.010 
0.008 
0.005 
0.007 
0,006 
0.006 


0.01  2 
0.006 
0.001 

10 

6 

SUSP. 

SOLI  DS 

MG/L 

0.4 


1  .9 
3.9 
3.9 
3.3 
O.B 
0.6 
0.4 

5.5 
2.2 
0.4 


0} 
002 

29B0 

33.40 

34 
FI LTEREO 
REACTIVE 
P   MG/L 

O.OOTL 
0 .  001  L 
0.001 

0.001 

O.OQU 
0.001 L 
O.OOIL 
0.001 
0..001 
0.  OCT 

0.001 


10 

107 
CALCUL 
D-SOLIDS 
MG/t 

29 
31 
29 
32 
29 
34 
31 
29 
29 
30 

34 
30 

39 


(    C    0    N    T    D     1 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    HIT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


16    01 

78 

1045 

.3 

20   03 

78 

1055 

.3 

24    04 

78 

1100 

.3 

16    05 

78 

1055 

.3 

19    06 

78 

1115 

.3 

24    07 

78 

121S 

.3 

14    08 

78 

1120 

.3 

26    09 

78 

1045 

.3 

30    10 

78 

1055 

.3 

20    11 

78 

1055 

.3 

MAXIMUM 

AVO    OR 

GEOM    MN    ("> 
MINIMUM 

14 

16 

5S 

59 

52 

COND. 

TURB. 

CHLORIBE 

SULPHATE 

TOT    ALK 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

AT    LAB 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

45 

0.55 

2.7 

47 

0.65 

2.7 

45 

0.74 

2.9 

49 

1  .0 

3.5 

45 

D.70 

2.  7 

55 

1  .50 

3.4 

9 

49 

I  ,  1D 

3.  1 

8 

45 

o.ao 

2.8 

8 

45 

o.g 

2.8 

9.0 

9 

46 

0.60 

2.7 

9.0 

7 

55 

1  .50 

3.5 

9.0 

9 

47 

0.85 

2.9 

9.0 

8 

45 

0.55 

2.7 

9.0 

7 

6.96 
6.  S3 
6.66 
6.82 
6.65 

6.96 
6.B2 
6.65 


UO    OF    SAMPLES 


B.O.W./    SITE:     LAKE    OF    BAYS 
SAMPLE    POINT:     HIGHWAY    35.     DORSET 
STATION    TYPE:     LAKE 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pvl 
DY    MO    YR    LMT  OIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


24    01 

78 

1340 

.3 

21    02 

78 

1350 

.3 

28   03 

78 

115S 

.3 

27    04 

70 

1400 

.3 

31     05 

78 

1350 

.3 

2  7    06 

7B 

1210 

.3 

25    07 

78 

1430 

.3 

29    08 

78 

1155 

.3 

27    09 

78 

1410 

.3 

31     10 

78 

1200 

.3 

29    11 

78 

1440 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   MN     (-) 

MINI  MUM 

934 

901 

SAMPLE 

SCO 

NO 

30205 

6 

302  12 

4 

30219 

6 

30225 

6 

30233 

6 

3024O 

E 

30247 

8 

30254 

6 

30251 

6 

30268 

6 

30275 

6 

MAJOR  SASIN 
MINOS  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
MUSKOKA    RIVER 


U ■   T    M:     17    06652  50.0   5012100,0    4 


80  81  84 

TOTAL  FECAL  M,F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/100MI.  MF/100ML 


132 
60 
60 
10 


2. 

34. 
8. 
2. 

2. 


34. 
3. 
2. 


STATION    ID:       03 -0085-01 4 -01 


805 
WATER 

TEMP. 
DEG    C 


24.0 
1  I  .5 
0.0 


DISS. 

02 

MC-/L 


9 

o 

12 

0 

10' 

0 

13 

0 

15 

0 

11 

5 

9 

0 

STORET    CODE:     02 


5-DAY 

BOO 

MG/L 


33 
TOTAL 


MG/L 


O.O0  7 
0.006 


0.007 
0.003 
0.015 
0.009 
0.003 
0.005 
0.021 

0.021 

o.ooa 

0.003 


002 
2380 

32.40 

34 
FI LTEflED 
REACT "VE 
P   MCA 

0.002 
0.003 

0.001 
0.001 L 
0.001 

0.001L 
0.001 
0.001 
0.0I6 

0.0I6 

0.003D 
0.001 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    5AMP       PJ 
DY    MO    YH    LMT         OIST    8RG   DEPTH 
FEET  MTRS 


19 

20 

21 

22 

17 

10 

23 

5 

6 

107 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FI LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

C  A  LCU  L 

AMMONIA 

KUELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       H 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOL  IDS 

MS/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

24 

01 

78 

1340 

5  1 

02 

78 

1350 

28 

03 

76 

1  155 

27 

04 

78 

1400 

31 

05 

78 

1350 

27 

06 

78 

1210 

25 

0? 

78 

1430 

29 

08 

78 

1155 

OT 

09 

78 

1410 

31 

10 

78 

1200 

29 

11 

78 

1440 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN     (") 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


0.010 

0.  160 

0.002 

0.118 

0.130 

0 

150 

0.260 

0.012 

0.190 

0.002 

0.  190 

0.204 

0 

17B 

0.3B2 

0.046 

0.003 

0,230 

0.279 

0.012 

0.21O 

0.004 

0.130 

0.  196 

0 

198 

0.394 

0.014 

0.220 
0  .  230 

0.002 

0.150 

0.  166 

0 

206 

0.372 

0.026 

0.25 

0.002 

0.120 

0.  146 

0 

234 

0.372 

D.012 

0.190 

0.002 

0.  145 

0.  159 

0 

178 

0,337 

0.009 

0.  19 

0.002 

0.160 

0.  171 

0 

181 

0    352 

0.009 

0.150 

0.OO2 

0.215 

0.226 

0 

141 

0.367 

0.046 

0.25 

0.004 

0.230 

0.279 

a 

224 

0,394 

0.017 

0.199 

0.002 

0.168 

0.187 

0 

182 

0.357 

0.009 

0.  150 

0.002 

0.1  18 

0.130 

0 

141 

0.230 

24.0 

23.0 

24.0 

42.0 

27.0 

25.0 

25.0 

24. 

26.0 

32. 

23.0 

42.0 
26.8 
23.0 

11 


0.6 
0.4 
0.6 
15.0 
0.8 
0.5 
2.  I 
1.3 
I  .0 
9. 
0.3 

15.0 
2.9 
0.3 


53 

23 

;;j 
27 
26 
25 
23 
23 
25 
23 
23 


24 

23 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


24 

01 

78 

1340 

21 

02 

78 

1350 

28 

03 

78 

1155 

27 

04 

76 

1400 

31 

ai 

78 

1350 

27 

06 

78 

1210 

as 

07 

78 

1430 

29 

08 

78 

1155 

27 

09 

78 

1410 

31 

10 

78 

1200 

29 

11 

n 

1440 

.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR   GEOM  MN    (») 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

52 

55 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

5ULPHATE 

TOT    ALK 

PH 

2SC 

FORMAZ I N 

MG/L 

AT     LAB 

AT     LAB 

UKHOS 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

36 

0.50 

0.6 

36 

0.65 

0.4 

36 

0.50 

0.6 

42 

1  .30 

2.0 

40 

0.40 

1  .  1 

3a 

•    0    60 

1.1 

36 

0.9 

35 

0-6 

0.6 

E 

6.60 

39 

0.90 

0.6 

7 

7.  15 

25 

0.7 

0.6 

9 

5 

6 

6.51 

36 

1  .00 

0.1 

42 

1  .30 

2.0 

9 

5 

7 

7.  15 

36 

0.72 

0.8 

9 

5 

6 

6.82 

26 

0.40 

0.1 

9 

5 

6 

6.51 

NO    OF    SAMPLES 


SAMPLE    INFORMATION    SYSTEM 


STAT  TON    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


B,O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


ROSSEAU    RIVER 

HIGHWAY   532   NEAR    ROSSEAU    FALLS 

DIVER  FLOW    GAUGE    FED    02EB1O3 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY   MO    YR    LMT         DJ5T    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


16  01    78 

1  140 

.3 

28    03    78 

1150 

.3 

24    04    78 

1220 

.3 

16   05    78 

1155 

.3 

19   06    78 

ll  50 

.3 

24    07    78 

1255 

.3 

14    OB    71 

1200 

.3 

25   09   7B 

1130 

.3 

30    10   78 

1200 

.3 

20    11    78 

1140 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR    GE 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP   DTE    HOUR       STN       STN    S«BJ?      PJ 
DY    MO    YR    LMT  OIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


16   01    78 

1140 

.3 

28   03    78 

1150 

.3 

24    04    78 

1220 

.3 

16    05    78 

1155 

.3 

19   06    78 

1150 

.3 

24    07.  78 

1255 

.3 

14    08    78 

1200 

.3 

2  5    09    78 

1  130 

.3 

3D    10    7B 

1200 

.3 

20    11    7a 

1140 

.3 

MAXIMUM: 

AVG   OR 

GEOM  MM   (*! 
MINIMUM 

16    01  76    1140 

28   03  78    1150 

24   04  78    1220 

16   05  78    1155 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM' STREAM;     MUSKOKA    RIVER 

U    T    M:     17    0611175.0   5010275.0    4 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  10 

STATION     ID:       03 -0085-028-02 

STORET  CODE:  02 
002 
2980 


REGION:  03 


934 
SAMPLE 
NO 


300.04 
300.10 
3O0I6 
30022 
30028 
3O034 
30040 
30036 
30052 
300SB 


901 

SCD 


80 
TOTAL 
COL  I  FORM 

MF/100ML 


20. 

52. 
296. 
188. 
252. 
252  . 
310. 

60. 

96. 


310. 
123. 
20. 


IS         20         21 

FILTERED      TOTAL  FILTERED 

AMMONIA  KUELDAHL  N02.-N 

MG/L       MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY.  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


0.236 
0.372 
0.052 
0.030 
0  .  068 
0.110 
0.060 
0.042 
0.018 
0.034 

0.372 

0.  102 
0.018 


COND. 

25C 

UMHGS 


0.540 
O.860 
0 .  760 
48 
720 
870 
640 
700 
50 
460 


0.87O 
0.653 
0.4S0 


TURB. 

FORMAZIN 

UNITS 

1  .80 
2.40 
2.  10 
2.3 


0.007 

o.ooa 

0.004 

0.005 
0.0O9 
0.010 
0.009 
0 .  00  6 
0 .  005 
0.004 

O.OIO 
0.007 
0.004 


FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


48. 

88. 

164.. 

12. 

4. 

s . 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


1.1 
1  .5 
0.8 
0.9 


ENTER- 
MF/100ML 


164. 
10.' 
2. 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0.353 
0.497 
1  . 4.40 
0.370 
0.225 
0.  130 
0.086 
0.090 
0 .  1  20 
0.217 

1  . 4.40 
0.353 
0.006 


59 

SULPHATE 


MG/L 


INHGNC 

N 

MG/L 

0.596 
0.877 
1  .496 
0.405 
0.302 
0,250' 
0.  155 
0.  138 
0.  143 
0.255 


605 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 

0.0 

1  .0 

1  .7 

14.0 


23. 
25 
13 


5.0 
2.0 


10 

18 
TOTAL 
ORGNC      N 
MG/L 

0  .  304 
0  .4fiB 
0.708 


1  .496 
0.462 
0.  136 

10 

52 

TOT    ALK 

AT     LAB 

MG/L 


0.450 
0.652 
0.760 
0.51)0 
0.658 
0.482 
0.426 


0  .  760 
0.551 
0.304 


55 
PH 
AT    LAB 


3 
DISS. 


12.6 
15.  B 
13.6 
10.4 

9.6 
12.6 

8 .  8 
10.8 
11  .B 


15.3 
11  .8 
8.  a 


23 
TOTAL    N 


MG/L 

0.900 
1  .365 
2.204 
0,855 
0.954 
1  .010 
0.735 
0.796 
0.625 
0.681 

2.204 
1  .013 
0.625 


5- DAY 

BOO 

MG/L 


0.4 
0.2 
0.8 


10 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

25.0 

30.0 

31  .0 

27. 

29.0 

34.0 

32.0 

26.0 

23. 

25.0 

34.0 
28.2 
23. 


MG/L 

0.014 
0.012 
0.015 
0.024 
0.043 
0.06  6 
0.042 
0.034 
0 .  01  7 
0.019 

0.066 
0.02  9 
0.012 


SUS  P  . 

SOLIDS 
MG/L 


2.0 
2.0 


7.3 
3.  9 


45.20 

34 

Fl LTERED 

REACTIVE 

P   MG/L 

0.010 
0  .  003 
0.001 
0 .  003 
0.006. 
0 .  008 
0.004 
0  .  003 
0 .  002 
0.002 

0.010 
0.004 
0.001 


107 
CAlCUL 
D-SOL IDS 
MG/L 

24. 
28 
25 
20 
22 
30 
29 
21 


30 
24 
20 


19  06    78    1150 

24  07    78    1255 
1 4   OS    78    1 200 

25  09    78    1130 
30    10   78    1200 

20  11    78    1140 

.3 
.3 

.3 
.3 

,i 

AVG 

o;> 

MAXIMUM 
GEOM  MN    ( ' ) 

MINIMUM 

35 

3.60 

46 

4.10 

•15 

2.60 

33 

2.20 

32 

1  .5 

35 

1  .70 

4E 

4.10 

:r; 

2.43 

31 

1.5 

1  .5 
2.3 
2.0 

1  .1 

3 


9.0 
10.5 

10.5 
9.8 
9.0 


!iO    OF    SAMPLES 


14 

12 

7 

6 


7.17 
6. 45 

5.98 


B.O.W, / 

SITE: 

EAST    RIVER 

STATION    ID:       03-OOB5-032 -  02 

SAMPLE    POINT: 

HIGHWAY    11     E    MILES 

NORTH    OF 

HUNTSVILLE 

STATION 

TYPE: 

RIVER         FLOW  GAUGE 

MOE   02EB101 

MAJOR    BASIN:     GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE 

HURON 

002 

TERM   STREAM:    MUSKOKA   RIVER 

2980 

STN    NO: 

32 

LAT: 

LONG; 

U    T    M 

17    0639200 

.0    5026400 

0    4           REGION:    03 

MILEAGE: 

B7.10 

934 

901 

80 

81 

84 

BOS 

3 

1 

33 

34 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN       STN    SAMP 

PJ 

SAMPLE 

SCO 

TOTAL 

FECAL 

M.F  , 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOT  4  L 

FI LTERED 

DY    MO    YR 

LMT 

OIST    BRG    OEPTr 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

FEET                  MTRS 

MF/100ML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

21     02    7B 

1060 

.3 

30211 

2 

27   04    78 

1115 

3 

30225 

6 

104. 

2.        L 

2. 

5.0 

13.0 

0.4 

0.043 

0.002 

31     05    78 

1:110 

.3 

30232 

6 

308. 

e. 

2. 

23.0 

B.O 

0.8 

0.013 

0 . 00 1 L 

27   06   78 

1040 

.3 

30239 

6 

232. 

96. 

126. 

19.0 

8.0 

0.8 

0.024 

0.001 

25   07    7a 

1310 

3 

3024S 

6 

2700 . 

52. 

2. 

23  .0 

8.0 

0.6 

29   OS   7B 

0935 

.3 

30253 

S 

19.0 

9.0 

0.2 

0.003 

0.001 

27   09   7B 

1115 

.3 

30260 

G 

190 

2. 

34. 

14.0 

11  .0 

1  .0 

0.01  1 

0.002 

31    10   78 

0950 

.3 

30267 

B 

70. 

2.       L 

4. 

6.5 

11.0 

0.2 

0.01  7 

0.001 

29,  11    7B 

1050 

.3 

30374 

6 

170. 

2.       L 

2.       L 

1  .5 

13.0 

0.6 

0.010 

0.001 

MAXIMUM 

2700. 

96. 

126. 

23.0 

13.0 

1  .0 

0.043 

0.002 

,-,VG 

OR    GEOM    MN     (  ") 

240.- 

7.-    D 

6.  •     D 

13.9 

10.1 

0.6 

0.01  7 

o.ooio 

MINIMUM 

70. 

2. 

2. 

1  .5 

B.O 

0.2 

0.003 

0.001 

NO    OF    5AMPLES 


(    C   0   N   T    D    1 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


DATE   OF    REPORT       25    OCT    79      PAGE 


SAMP    DTE    HOUR       SIN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    VR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 

27    04    76    1115  .3 

31     05    76    1110  .3 

37    OS    7B     1040  .3 

25   07    76    1310  .3 

29    06    76    0935  .3 

27    09    76     I  115  ,3 

31     10    76    0950  .3 

29    11    76    1050  .3 

MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM   MN     ( - | 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


19  20  21  22 

FILTERED  TOTAL  FILTERED  FILTERED 

AMMONIA  KUELDAHL  N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L  MG/L  MG/L 


0.038 
0.022 
0.030 

0 .  020 
0.022 
0.016 
0.031 

0.036 

o.oae 

0.016 


0.340 
0.310 
0.320 
0.400 

o.2a 

0.290 

0.32 

0.210 

0.400 
0.306 

0.210 


0.003 
0.004 
0.003 

0.002 
0.003 
0.003 
0-003 

0.004 
0.O03 
0.002 


0.425 
0,  100 
0.  I  to 

0.  130 
0.110 
0 .  I  05 
0.  135 

0.425 
0.  159 

o.  100 


17 

INRGNC 


MG/L 


0.  126 
0.  143 

0.  152 
0.  135 
0 .  124 
0.  169 

0.  466 


TOIAL 
ORGNC   N 

MG/L 

0.302 
0.268 
0.2' 0 

0.240 
0.21.8 
0.304 
0.  179 

0.304 
0.267 
0.179 


23 
TOTAL  N 


.768 
.414 

.433 

.392 

.403 


0.76B 
0.455 
0.348 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

09.0 

29.0 

37.0 

33.0 

27. 

35.0 

34. 

27.0 

99.0 
40.  I 
27. 


6  107 

SUSP.  CALCUL 

SOLIDS  OSOLIDS 

MG/L  MG/L 


74.0 
4.  I 
7.9 
6.5 
2.5 
3.4 
4. 
0.7 

74.0 
13.3 
0.7 


=  5 


::2 

as 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


27  04  78  11 15 
31  05  78  1110 
27  OS  76  1040 
25  07  76  1310 
29  08  78  0935 
3  7  09  78  1115 
31  10  78  0950 
29  11  78  1050 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (* ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


14  16         56 

COND.  TUR8.  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN      MG/L 

UMHOS  UNITS 


.3 

m 

4.40 

.3 

38 

1  .10 

.3 

44 

2.60 

.3 

37 

.3 

40 

.3 

50 

1.60 

.3 

38 

1  .5 

.3 

39 

1  .20 

UM 

50 

4.40 

-) 

40 

2.10 

59 

52 

55 

SULPHATE 

TOT    ALU 

PH 

AT    LAB 

AT     LAB 

MG/L 

MG/L 

10.0 

6 
12 
6 

6.D4 
2.13 
6.61 

10.0 
10.0 
10.0 

12 
B 
6 

6.94 
5.23 

2.  13 

B.O.W./  SITE.  MUSKOKA  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  DOCK  TRANS-CANADA  PIPELINE  CR0S5ING 

STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  03  76  1310 
24  04  78  1315 
16  05  78  1315 
19  06  76  1325 
24  07  78  1345 


934 
SAMPLE 

NO 


3001  1 

30017 
30023 
30039 
30035 


901 
SCO 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT    LAKES 
LAKE    HURON 
MUSKOKA    RIVER 


U    T    M:     17    0631700.0    4SS7100.0    4 


TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM      CO  LI  FORM  ENTER. 

MF/IOOML      MF/lOOML       MF/100ML 


212 

224 
2700 


eo. 

BO. 


80S 

WATER 
TEMP. 
DEG    c 

2.0 


20.0 

24.0 


STATION    ID:       03-0085-035-02 


DISS. 

02 

MG/L 


19.6 
15.2 
13.2 


STORET    CODE: 

02 

002 

2L10O 

MILEAGE: 

39.20 

1 

33 

34 

-DAY 

TOTAL 

FI LTEHED 

BOD 

P 

REACT IVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

0.4 

0.003 

0.001 

0.2 

0.004 

0.001L 

0.2 

0.010 

0.002 

0.5 

0.007 

o.oot 

0.8 

0.01  t 

0.001 

14    06 

78 

1400 

.3 

30041 

25   09 

78 

1230 

.3 

30047 

30    10 

78 

1300 

.3 

30053 

20    11 

7B 

1240 

.3 

MAXIMUM 

30059 

AVG 

OR 

GEOM    MN     | * ) 
MINIMUM 

300. 
500. 
100.        L 
92. 

2700. 
196."     D 

28. 


4. 

L 

36.0 

9.2 

1.0 

0.009 

0.DC2 

9. 

15.0 

11  .6 

0.2 

0.010 

0.0C1 

56. 

8   5 

13.6 

0.2 

0.004 

0.0C2 

4. 

4    0 

13.0 

0.4 

0.013 

0.001 

56. 

26.0 

19.6 

1  .0 

0.013 

0 .  002 

5. 

D 

12.5 

12.3 

0.4 

0  .008 

0.001D 

2. 

2.0 

5.6 

0.2 

0.003 

0.001 

NO    OF    SAMPLES 


19 

50 

21 

22 

17 

11 

23 

5 

6 

107 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN   SAMP      PJ 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FI LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

OY   MO    VR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03  -  N 

N 

ORGNC       N 

S0LID5 

SOLIDS 

D-S0L1DS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MO/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

26    03    78 

1310 

.3 

0.036 

0.250 

0.003 

0.272 

0.311 

0.214 

D.52S 

32.0 

o.e 

111 

24    04    7B 

1315 

.3 

0.044 

0.150 

0.004 

0  .  445 

0.493 

0.106 

0.599 

37.0 

8.2 

:i9 

16    05    7B 

1315 

.3 

0.002 

0.25 

0.002 

0.275 

0.  279 

0.248 

0.527 

29. 

2.7 

26 

19    06    78 

1325 

.3 

0.022 

0.350 

0.003 

0.235 

0.250 

0.328 

0.568 

31  .0 

1  .  4 

30 

24    07    78 

1345 

.3 

0.026 

0.290 

0.003 

0.242 

0.271 

0.3«.4 

0.535 

36.0 

2.5 

34 

14    08    78 

1400 

.3 

0 .  056 

0.  300 

0.003 

0.  157 

0.216 

0.244 

0.460 

32.0 

1  .6 

:io 

25    09    78 

1230 

.3 

0.020 

0.230 

0.002 

0.210 

0.2  32 

0.210 

0.442 

31  .0 

0.9 

30 

30    10    78 

1300 

.3 

0.013 

0.23 

0.003 

0.240 

0.2  56 

0.217 

0.4  73 

29. 

0.6 

28 

20    11    78 

1240 

.3 

0.018 

0.  250 

0.003 

0.271 

0.292 

0.232 

0.524 

31  .0 

0.9 

30 

MAX IMUM 

0.056 

0.350 

0.004 

0.445 

0.493 

0.328 

0.599 

37.0 

8.2 

34 

AVG 

OS    GEOM    MN     I ■ 1 

0.026 

0.256 

Q.003 

0.261 

0.290 

0.229 

0.519 

32.0 

2.2 

30 

MINIMUM 

D.0O2 

0.  160 

0.002 

0.157 

0.216 

0.  106 

0.442 

29. 

0.6 

116 

NO    OF    SAMPLES 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

14 

16 

56 

55 

52 

65 

SAMP   OTE 

HOUR 

STN 

STN  Samp     pj 

CCND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

TOT    ILK 

PH 

DY   MO    YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG    DEPTH 
MTRS 

25C 

UMHOS 

FORMAZIN 
UNITS 

MG/L 

MG/L 

AT     LAB 
MG/L 

AT    LAB 

36  03    7a 

1310 

.3 

48 

0.85 

2.5 

34   04    78 

1315 

.3 

45 

1  .60 

2.S 

16   05   76 

1315 

.3 

40 

1  .3 

2.0 

19    06    76 

1325 

.3 

46 

0.80 

2.4 

24    07    78 

1345 

.3 

53 

1  .40 

2.8 

10 

6.72 

14    08    78 

1400 

.3 

47 

1  .10 

2.6 

9 

6.95 

25    09    78 

1230 

.3 

45 

0.90 

2.5 

9 

6.74 

30    10    78 

1300 

.3 

43 

1  .0 

2.3 

9.5 

9 

6.64 

20    11    78 

1240 

.3 

46 

1  .00 

2.5 

10.0 

7 

6.51 

MAXIMUM 

52 

1  .80 

2.8 

10.0 

10 

6.95 

AVG 

OR    GEOM   MN    (  +  1 

46 

1  .  13 

2.5 

9,8 

9 

6.71 

MINIMUM 

40 

0.60 

2.0 

9.5 

7 

6.51 

NO    OF    SAMPLES 

9 

9 

9 

2 

5 

5 

SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  •  RIVER  BASINS 


B.O  V./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


PARROT  CHEEK 

AT  HIGHWAY  NO  60  EAST  OF  HUNTSVILIE 

RIVER 


LONG: 


STN       STN    SAWP       PJ 
DIST    BUG    DEPTH 
FEET  MTRS 


11     02 

7B    1415 

.3 

37    04 

79    1 545 

.a 

3 1     05 

78    1430 

.3 

27    06 

78    1235 

.3 

25    07 

7B     1500 

L 

29    OB 

78    1230 

.3 

27    09 

78    1435 

.3 

31    10 

7B    1250 

,3 

29    1  1 

73    1510 

.3 
MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    * 

MINIMUM 

934 

901 

SAMPLE 

SCO 

MS 

30213 

2 

30227 

6 

30234 

6 

3024  1 

E 

3024B 

6 

30255 

0 

30262 

6 

30269 

6 

30276 

2. 

MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:    MUSKOKA   RIVER 


DATE    OF    REPORT       25    OCT     79       PAGE  104 

STATION    ID:       03    0085-036-02 
STORET    CODE: 


U    T    M:     17    0641300.0    5022000 . 0    4  REGION:     03 


444                        80  B1                         FI4 

FLOW    CFS               TOTAL  FECAL                  M.F. 

COUFORM  C0L1FORM           ENTER. 

MF/100MI.  MF/IOOML  MF/IOOML 


36 

48 

540 

20 

47000 

05 

1000 

40 

500 

50 

322 

6700 

100 

80 

88. 


124. 
300. 
100. 
160 

12. 


B05 
WATER 
TEMP. 
DEC    C 


67.0 
22.5 
15.0 
23.0 
18.0 
12.0 
7.0 


03 
002 

29  80 

MILEAGE:    68.60 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


11  .0 
9.0 
9.0 
6.0 
0.0 
5.0 

II  .0 


4700O . 

6700. 

300. 

67.0 

11.0 

740.  ' 

120. 

D 

55 

U 

23.5 

9.4 

36. 

2. 

4 

7.0 

a.o 

5- DAY 
800 

MG/L 


33 

TO'AL 

P 

MG/L 


0  .  045 
0.056 
0.262 
0.104 
0.048 
0.032 
0.022 


0.262 
O.OBI 
0.022 


NO  OF  SAMPLES 

SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


27    04    78  1545 

31     05    78  1430 

27    06    7B  1235 

35    07    78  1500 

29    08    78  1230 

27   09   78  1435 

31     10    78  1250 


.3 
.3 

.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     I  -  ) 

MINIMUM 


31 

FI LTEBED 

REACTIVE 

P   MG/L 

0,004 
O.OOB 
0.014 
0.023 
O.OOB 
0.006 
0.004 

0.023 

0.010 
0.004 


19  20 

FILTERED  TOTAL 

AMMONIA  KJELDAHL 
MG/L  MG/L 


0.010 
0.118 
0.  166 
0.B20 
0.034 
0.022 
C.005 

D.  B20 
0.168 
0.005 


51  22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


0.470 
0.780 
1  .340 
1  .  190 
0  91 
0.740 


I  .340 
0.a44 
0.470 


0  003 
0.013 
0.025 
0.021 
0.008 
0  006 
0.005 

0.025 
0.012 
0.003 


0  145 
0.  165 
0.445 
0.265 
0.  105 
0  070 
0  060 

0.445 
0 .  I  79 

0.060 


INRGNC  TOTAL 

N       ORGNC       N 

MG/L  MG/L 


0  .  I  SB 
0.2:16 

0  F,.i6 

1  .106 
0.147 
0.0'  18 
0.070 


1  .  106 
0  359 
0  .  070 


0.460 
0.662 
1  1  74 
0.370 
0.676 
0.718 
0.475 

1  .  174 
0.676 
0.370 


23 
TOTAL    N 

MG/L 

0.618 
0.95B 
1  .810 
1  .476 
1  .023 
0.816 
0.545 

1810 

1  .035 
0.545 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

81  .0 

75.0 
207.  D 
107.0 

53. 

66.0 

57. 

207.0 
92.3 
53. 


SUSP. 

SOL  IDS 

MG/L 


42 

15 


119.0 

28.6 

5.0 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP 
DY    MO    YR    LMT  OIST    BfiG    DEPTI 

FEET 


27 

04 

78 

1545 

31 

05 

78 

1430 

37 

06 

78 

1235 

25 

07 

78 

1500 

29 

oa 

78 

1230 

S7 

09 

78 

1435 

31 

10 

78 

1250 

P       PJ 

CALCUL 

TH 

0-SOLIDS 

RS 

MG/L 

.3 

39 

-: 

60 

.3 

88 

.3 

101 

.3 

46 

.3 

61 

.3 

SI 

14  16                        56                        59 

COND.  TURB.  CHLORIDE  SULPHATE 

250  F0RMA2IN                MG/L 

UMKOS  UNITS                                                 MG/L 


6.1 
11  .5 
2S.0 
25.5 
7.4 
I  .0 
11.5 


60 

15.00 

92 

6.90 

136 

58.00 

155 

70 

5.  1 

94 

3.00 

79 

2.7 

52 
TOT    ALK 

AT    LAB 
MG/L 


12 

6.64 

22 

7.11 

IS 

6.  49 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN    ( ' I 

MINIMUM 


64 
39 


58.00 

25.  S 

15.12 

I2.6 

2.7 

I  .0 

22 

7.H 

15 

6.74 

12 

6.48 

NO    OF    SAMPLES 


B   O.K./    SITE:    MOON    RIVER 

SAMPLE    POINT:     HIGHWAY     103    6    MILES    NORTH    OF    JUNCTION 

STATION    TYPE:     RIVER  FLOW    GAUGE    FED    02EB0I1 


660    AND     103 

MAJOR    BASIN.  GREAT     LAKES 

MINOR    BASIN:  LAKE    HURON 

TERM    STREAM:  MOON    RIVER 


STATION  ID:   03-0092-001-02 

STORET  CODE:  02 
002 
3230 


STN  NO: 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  KO  YR  LMT    DIST  BRG  BIPTH 
FEET       MTRS 


12  04  78  1445 
10  05  78  1045 

15  06  78  1030 
12  07  78  0950 

23  08  78  1030 
28  09  78  0955 

24  10  78  0950 

16  11  7B  1010. 
06  12  78  1000 


MAX 1MUM 
AVG  OR  GEOM  >.'■• 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pii 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BUG  DE°TH 
FEET       MTRS 


12  04  78  1445 
10  05  78  1045 
15  06  78  1030 
12  07  78  0950 

23  OB  78  1030 
28  09  78  0955 

24  10  78  0950 
IB  1 1  78  1010 
06  12  78  1000 


3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  1 • ) 

NO  OF  SAMPLES 


934        901 
SAMPLE        SCD 
NO 


36179 
35027 
33083 
35123 
35185 
3524  1 
3526  1 
35337 
35362 


34 
FI LTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

0.001L 

0 . 00 1 L 

0.001 L 

O..001 

0.002 

0.001 

0.001 

0   002 

0.002 

0 . 00 1 D 
0.001 


U   T   M; 


444 
FLOW    CFS 


463.00 
251 .00 
88.80 
21  .20 
45.00 
47.30 
43.60 
B5.50 
90.50 

463.00 

126.21 

21  .20 


17    0S9S6SO.O    4990450.0 


FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

0.06B 

0.018 
0.010 
0.016 
0.012 
0.010 
0.01  1 
0.026 

0.068 
0.021 

0.010 


TOTAL 

COLI FORM 
MF/100MI. 

i;e 

20. 

12. 
4. 

40. 

34. 
364. 
144. 
1  16. 

384. 
45.' 


FECAL 
COLI FORM 
MF/IOOML 


20  21 

TOTAL  FILTERED 

KJELOAHL  N02-N 

MG/L  MG/L 


0    3SD 

0.290 

0.250 

0 .  250 

0.270 

0.29 

0.3B0 

0.370 

0.370 

0.305 
0.250 


0.005 

0.003 
0.003 
C.003 

0.003 
0 .  003 
0  003 
0.002 

0.005 
0.003 

0.002 


3.' 
2. 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0.590 

0.220 
0.187 
0.120 
0.170 
0.200 
0  197 
0.178 

0.590 
0.233 

0.  120 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

2  7 
8  2 
17  .9 

22  .  0 

23  .  9 
13  1 

7.0 
5.4 
2.  1 

23.9 


INRGNC      TOTAL 

N   ORGNC   N 

;MG/  L       MG/  L 


ENTER. 
MF/lOOML 


34. 
10. 
12. 


0  .  663 

0.241 
0.200 
0 .  1  39 
0  185 
0.213 
0.211 
0.206 


0  663 
0.257 
0.  139 


0.2  92 

0.272 
0.240 
0.234 
0.256 
0.230 
0.349 
0.344 

0.349 
0.264 
0.234 


3 
DISS. 

02 
MG/L 

14,8 
12.8 

12. a 

8.3 

10.9 

9.6 

9.4 


23 
TOTAL    N 


513 
440 
373 
443 
493 
560 
550 


0.955 

0    541 
0.373 


5-DAY 

BOO 

MG/L 

0.  4 
0.2 
0.4 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

38 .  0 

56.0 
34.0 
32.0 
31  .  0 
44.  0 

34,  0 
152.0 

152.0 
52.6 
31  .0 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.007 

0.010 
0.004 
0.010 
0.003 
0.006 
0.  009 
0.008 

0.010 

0.007 

0  .  003 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

5,8 
27  .0 


2.0 
2.0 

27.0 
5.3 
0.9 


I    C    0   N  T    D    ) 


SAMPLE    INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -    RIVER    BASINS 


DATE   OF   REPORT      3S   OCT    79      PAGE 


7 

107 

14 

16 

56 

S'l 

3B0 

95 

53 

ss 

SIMP   DTE 

HOUR 

SIN 

STN    SIMP       PJ 

DISS. 

CALCUL 

COND. 

TtlRB. 

CHLORIDE 

Sulphate 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALU 

Ph 

OY  HO  YR 

LMT 

OIST 

BRG  DEPTH 

SOLIDS 

D-SOLIOS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

Ph  8.3 

AT    LAB 

AT    LAB 

FEET 

(tins 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

"G/L 

MG/L 

12   04    78 

1443 

.3 

32 

50 

1  .60 

4.0 

9.5 

2.  15 

6.34 

10   OS   78 

1045 

3 

29 

45 

3.60 

6.48 

< 5   OB    78 

1030 

.3 

33 

49 

D.70 

2.8 

6   S 

1     40 

7.64 

13   07    78 

0950 

.3 

31 

47 

0.60 

3.0 

8    5 

1  .45 

6.75 

S3   OB   78 

1030 

.3 

39 

45 

0.70 

2.9 

io  o 

1  .50 

6.S-' 

28   09   78 

0955 

.3 

43 

49 

1  .30 

3.0 

9    5 

1  .55 

7,07 

24    10   78 

09S0 

.3 

3.2 

9  5 

1  .6 

3.5 

8 

16    11    78 

10tO 

3 

32 

50 

t.30 

3.3 

9.0 

1  .50 

6.88 

08    13   78 

1000 

-3 

150 

230 

t  .50 

4.1 

9  5 

1  .65 

2.S 

81 

7.88 

MAXIMUM 

43 

ISO 

230 

3.60 

4.1 

100 

2.15 

3.5 

ei 

7.88 

iva 

OR    GEOM   IB    i'l 

43 

4S 

70 

t.41 

3.3 

9  0 

l  .60 

3.0 

43 

6.99 

MINIMUM 

43 

29 

4S 

0.60 

2.B 

65 

1  .40 

3.5 

B 

6.34 

NO 

IF    SAMPLES 

1 

7 

8 

e 

8 

8 

8 

2 

J 

8 

209 

25 

47 

4t 

361 

265 

235 

221 

225 

239 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pit 

TOTAL 

PHENOLS 

ORGANIC 

coo 

SOLVENT 

TOTAL 

TOTAL 

IOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

OY   HO    YR 

LMT 

DIST 

BRO    DEPTH 

IRON 

C   AS   e 

EXTRBtES 

ARSENIC 

MERCURY 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

FEET 

MTRS 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

MG/I. 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

12    04    TS 

1445 

.3 

0.300 

6.5 

22 

10    04    78 

1045 

.3 

1  .OL 

4.4 

(9 

0   001  L 

0.03    L 

003    L 

0.01     L 

0.03    L 

15   06   78 

1030 

.3 

0.170 

1  .OL 

4.0 

16 

O.OOlL 

0.040 

0.020L 

0    020 

0.03DL 

13  07   78 

0950 

.3 

0.110 

1  .OL 

3    6 

26 

33   OS   7B 

1030 

3 

0.080 

1  .OL 

3.B 

24 

0 

28   09   7B 

0955 

.3 

0.100 

1     OL 

4    2 

27 

0 

0.001 

0.O2OL 

0.0201 

O.OIOL 

0.030L 

34    10    7B 

0950 

.3 

0.22 

O.OOl 

0.020 

0.020L 

0.040 

0.0301 

16    11    78 

1010 

.3 

0.1  BO 

1  .01 

6.0 

66 

O.OOlL 

0 . 020  L 

0.010L 

0.030L 

06    13   7B 

1000 

,3 

0.300 

1  .OL 

4.B 

16 

t 

0.001L 

0.020 

0.020L 

0.020 

0.030L 

MAXIMUM 

0.300 

1  .0 

6,5 

66 

I 

0,001 

0.040 

0.02 

0.040 

0.03 

AVG.  OR 

0.170 

1  .00 

4.7 

27 

0 

o.ooio 

0 .  D26D 

0  0200 

0.01 80 

0.0300 

MINIMUM 

0.080 

1  ,0 

3.6 

16 

0 

0.001 

0.030 

0.02 

0.01 

0.03 

NO 

JF    SAMPLES 

9 
215 

7 
349 

8 
238 

e 

3 

6 

5 

6 

6 

8 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

OY   HO   YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BAG    DEPTH 
MT9S 

C  ADM  I UM 
MG/L 

ZINC 
MG/L 

NICKEL 
MG/L 

10   OS   7B 

1045 

-3 

O.OOSL 

0.02 

0.02    L 

IS   06   7B 

1030 

.3 

0.005L 

0.010L 

Q.020L 

28   09   7B 

0955 

.3 

O.OOSL 

0.010L 

O-OJOL 

34    10   78 

0950 

.3 

0.0051 

O.OlO 

0    020L 

16    11    78 

1010 

3 

0.005L 

o.oiol 

0.020L 

06    12   78 

1000 

.3 
MAX I  MUM 

0.005L 
0.005 

0.040 
0.040 

0.D20L 

0   03 

AVG   OR 

0.005D 

0.017D 

0.0200 

MINIMUM 

0.005 

O.OtO 

0.02 

NO    OF    SAMPLES 


t.o.u 

./    SITE: 

80YNE 

RIVER 

STATION 

ID:      03-0096-003-03 

SAMPLE    POINT: 

OTTER 

LAKE    OUTLET 

SOUTH    OF    PARR 

STATION   TYPE: 

RIVER 

MAJOB    BASSN:     GREAT 

LAKES 

STOHET    CODE: 

02 

MI  WOP    BASIN:     LAKE 

HURON 

002 

TERM    STREAM:     BOYNE 

RIVER 

3500 

STN  NC 

1               2 

LAT 

LONG: 

U    T    M': 

17  osaioio 

.0    5016850 

.0    4           REGION:    05 

MILEAGE: 

6.80 

931 

901 

SO 

81 

B4 

BOS 

3 

1 

33 

34 

SAMP   OTE    HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

SAMPLE 

SCD 

TOTAL 

FECAL 

M,  F. 

KA1ER 

DISS- 

S-DA* 

TOTAL 

f ILTEREO 

OY   MO 

YR    LMT 

DIST 

BRG   DEPTH 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

bod 

P 

REACTIVE 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/100WL 

MF/IOOML 

DEG   C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P   MU/L 

06   01 

78    1630 

.3 

24522 

6   8 

0-0 

13.0 

0.3 

0.008 

O.OOlL 

12   03 

76    1600 

.3 

24564 

6    8 

4.        L 

2.       L 

2.        L 

oo 

13. D 

0.3 

0.008 

0.001 

12   03 

78    1600 

.3 

24506 

6   8 

4.        L 

2.       L 

2.       L 

0-0 

13.0 

0.3 

0.014 

O.OOlL 

13   06 

7B    1113 

.3 

21730 

e 

16.0 

8.0 

14    07 

78    1430 

3 

21731 

B   5 

22    0 

9.0 

0.4 

0.007 

O.O01 

10   OB 

78    1330 

.3 

21732 

B   S 

24.5 

9.0 

0.3 

0.014 

0.001 

30  09 

7B    1315 

.3 

21733 

S   8 

18   5 

9.0 

0.2 

0.0)1 

O.OOl 

24    10 

78    1340 

.3 

21  734 

9   6 

9.0 

10.0 

0.2 

0.006 

0.OD3 

27    11 

7B    1330 

.3 

21735 

8   3 

3.0 

13.0 

0.2 

0.009 

0.002 

13    12 

78    1430 

.3 

21736 

6    3 

O.O 

12.0 

0.4 

0.010 

0.001 

MAXIMUM 

4. 

2, 

2. 

34   5 

13.0 

0.4 

0.014 

0.002 

AVS 

OR    GEOM   MN     (      I 

4.'     D 

2.'    D 

2>    0 

9.5 

10.9 

0.2 

0.010 

0.001D 

MINIMUM 

d  . 

2. 

2. 

D.O 

8.0 

0.2 

0.006 

0.001 

NO    OF    SAMPLES 

3 

3 

2 

10 

10 

9 

9 

9 

19 

20 

21 

33 

17 

IB 

23 

5 

6 

107 

SAMP    DTE    HOUR 

STN. 

STN    SAMP       PJ 

f 1 LTEREO 

TOTAL 

FILTEREO 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCLL 

DY    MO 

YR    LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMON I A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOI  IDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MO/L 

MG/L 

MG/L 

MC/l 

MG/l 

OB    01 

78    1630 

.3 

0.030 

0.240 

0.0D1 

0.134 

0,  165 

0.310 

0.375 

28.0 

0.  7 

37 

13    02 

78    1600 

.3 

0.040 

0.2S0 

0.002 

0.  17B 

0,320 

0.210 

0.430 

38.0 

0.9 

37 

12   03 

78    16D0 

.3 

0.036 

0.290 

O.OOl 

0.189 

0.316 

0.264 

0.480 

28.0 

0.4 

28 

14   07 

78    1430 

.3 

0.020 

0.310 

0.001 

O.OOSL 

0.026 

O.2'l0 

0.316 

39.0 

1,  1 

38 

10   08 

78    1330 

.3 

0.016 

0.280 

o.oot 

O.OOSL 

0   022 

0.3f>4 

0.286 

43.0 

1,6 

40 

20   09 

78    1319 

3 

0    018 

0.320 

0.002 

0.015 

0.035 

0.3112 

0.337 

40,0 

0.  1L 

40 

34    ID 

78    1340 

3 

0.012 

0.270 

0.003 

0.060 

0.074 

0,2'jB 

0.332 

41  ,0 

2.8 

38 

27    11 

78    1330 

.3 

O.OtO 

D.280 

0.002 

O.0S3 

0.065 

0.270 

0.335 

39.0 

1  .0 

38 

11    12 

78   1430 

.3 

0.034 

0.330 

0.001 

0.104 

0.129 

0.306 

0.435 

35.0 

0.3 

35 

MAXIMUM 

0.040 

0.330 

0.O02 

0.189 

0.220 

0.306 

0.480 

42.0 

2.8 

40 

avq 

OR   GEO*  Hw      ■ 

0.022 

0.2BS 

0.001 

0 . 0830 

0.106 

0.264 

0.370 

35. 6 

1.0D 

35 

MINIMUM 

0.010 

0.240 

0.001 

0.005 

0.033 

0.210 

0.2B6 

38.0 

0.1 

37 

MO    OF    SAMPLES 


(CONIC 


SIMPLE  INFORMATION  S'l'f." 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE;  BOVNE  RIVER 

SAMPLE  POINT;  OT1ER  LAKE  OUTLET  SOUTH  Of  PARRY  SOUND 

STATION  TYPE:  RIVER 


samp  dte  hour  s'n  5ts  samp 
Dy  mo  yr  lmt   c;st  brg  depth 
feet    mtrs 


.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
J 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     I  -  i 

MINIMUM 


OB 

01 

78 

is:so 

12 

02 

78 

1600 

12 

03 

78 

1600 

14 

07 

78 

iago 

10 

OB 

73 

1330 

SO 

09 

78 

1315 

34 

10 

78 

1310 

27 

11 

7B 

1330 

13 

12 

78 

1430 

NO    OF   SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY   MO   YR    LMT         OIST    BfiG    DEPTH 
FEET  MTRS 


08   01 

78 

1630 

.3 

12    02 

78 

1600 

.3 

12    03 

7B 

1600 

.3 

13    06 

78 

11  15 

.3 

14    07 

78 

1430 

■ 

10    08 

78 

1330 

.3 

20   09 

78 

13IS 

1 

24     10 

78 

1  340 

.: 

37    11 

78 

1330 

.3 

13    12 

78 

1430 

.3 
MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MB        ' 
MINIMUM 

CONQ. 

25C 

UMHOS 


59 
S3 
61 

59 
58 

51 


53 
41 


72 

TOTAL 

CALCIUM 

MG/L 


3.60 
4.00 
3.80 


MAJOR  BASIN 
MHOS  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
BO*N£    RIVER 


16  56 

TURB.  CHLORIDE 
FORMAZIN  MG/L 

UNITS 


59 
SULPHATE 


1  .  40 
0.60 
1  .00 
0.50 
1  .00 
1  .00 
1  .40 
0.90 
1  .00 

1  .40 
1  .  00 
0.50 


3.80 

3.60 


.95 
.95 
.00 


1  .00 
0.97 
0.95 


260 
REACTIVE 
SILICATE 
MG/L  SI     MG/L 


2.1 
1  .8 

1  .7 
3.3 

3.  1 


4.3 

2.9 
1  .7 


8.5 
9.5 
9.0 


9.5 
9.0 


0.55 
0.55 
0.60 


0.60 
0.57 
0.55 


0.85 
0.95 
1  .05 


1  .05 
0.95 
0.85 


74                        58  67  66 

TOT.     MAG  COLOUR  PTSSILJM  SOOIUM 

NESIUM  HAIEN  K  NA 

MG/L  UNITS  MG/L  MG/L 


I  .80 
1  .60 
2.70 


2.70 
2.03 
I  .60 


DATE   OF   REPORT       25   OCT    79      PAGE         106 
STATION     10;       03-0096-002-02 


U    T    M.     17    0582010.0    5016850.0 


STORET    COD£: 

02 

002 
3500 

0   4           REGION;    05 

MILEAGE; 

6.80 

95 
ACIDITY 
PH    8;.  3 
MG/L 

52 
TOT     ALX 
AT     LAB 
MG/L 

55 
PH 
AT     LAB 

206 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

3.5 
3.4 
2.9 

6 
9 
6 

7.  15 
6.25 
6,53 

0.130 
0.120 
0.  120 

13.0 
T4.0 
14.0 

3.5 
3.3 
2  9 


7.15 
6.64 
6.25 


.130 
.123 
.120 


14. D 
13.7 
13.0 


41 

265 

-03 

221 

225 

COD 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ARSENIC 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

26 

0.001 L 

0    050  L 

0    02QL 

0.020 

29 

0.001L 

0.050L 

0    020L 

0  .  040 

3Q 

0.001 L 

0    050  L 

0.020L 

0    020 

0.001 

0.050L 

0.020L 

0.010 

0.001 L 

0.100L 

0  -  04  0  L 

0.020 

0.001L 

0.  100L 

0.04  0L 

0.020 

0.002 

0    120 

0.040L 

0-020 

0.001 L 

0    050L 

0.020L 

0    020 

0.001L 

0    060 

0.020L 

O.OlOL 

0.001 L 

0.060 

O.020L 

O.OlOL 

29 

0.002 

0     120 

0.040 

0  .040 

25 

0.001D 

0.069D 

0.026D 

0.019D 

JO 

0.001 

0.050 

0    020 

0.010 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    OIST  8RG  OtPTH 
FEET      MTRS 


08  01  78  1630 

12  02  78  1600 

12  03  78  1600 

13  06  78  1115 
tt    07  7B  1430 


.3 
.3 
.3 
.3 


229  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADM I UM 
MG/L  MG/L 


0.030L 
0.030L 
0.030L 

0.030L 
0.030L 


0.005L 
0.005L 
0.005L 
0.005L 
0-005L 


249 
TOTAL 

ZINC 
MG/L 

O.OlOL 
O.OlOL 
O-OIOL 

0.O1OL 
O.OlOL 


201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

0 .  059 
0 .  068 
0.064 


238 

TOTAL 

NICKEL 

MG/L 

0.020L 
0.020L 
0.020L 
0.020L 
0.020L 


217 
TOTAL 

COBALT 
MG/L 

0.020L 
0.020L 
0.020L 
0.030L 
O.02OL 


10  08 

78 

1330 

.3 

0.030L 

0. 005 L 

O.OlOL 

0.020L 

0.020L 

20   09 

78 

1315 

.  3 

0.290 

0.005L 

O.OlOL 

0.030 

0    020L 

24    10 

78 

1340 

.3 

0.  110 

D.005L 

O.OlOL 

0.020L 

0    020L 

27    1  1 

78 

1330 

.3 

0.030L 

Q.OOSL 

O.OlOL 

0.020L 

0 . 020 L 

13    12 

78 

1430 

.3 

0.030L 

0.005L 

0.010'L 

0    020L 

0 -020L 

MAM  MUM 

0 .  290 

O.0O5 

0.010 

0 

066 

0.030 

0-020 

AVG    OP 

CEOM    MN 

0.0640 

0.0050 

0.010D 

0 

064 

0.0210 

0 . 020D 

MINIMUM 

0.030 

0.005 

0.010 

0 

059 

0.020 

0.020 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./    SITE:     OTTER     LAKE 

SAMPLE     POINT:     OTTER     LAKE    NARROWS    SOUTH    OF     PARRY    SOUND 
STATION    TYPE:     LAKE  MftJ0R    BJS '  N 

MINOR     BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
BCYNE    RIVER 


STN    NO: 


LAT: 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pd 
DY    MO    YR    LMT         OIST    BRG    DEPIH 
FEET  MTRS 


09    01 

7B 

1600 

.3 

12    02 

78 

1535 

.3 

12    03 

78 

1530 

.3 

13   06 

78 

1200 

. ; 

17    07 

78 

1000 

.3 

10   08 

78 

1  400 

.3 

20   09 

78 

1345 

.3 

54    10 

78 

1415 

.3 

37    11 

78 

1415 

.a 

13    13 

78 

1510 

:; 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     [ * i 
MINIMUM 

LONG: 

934 

SAMPLE 
NO 


24521 
24563 
24605 
21720 
21721 
21732 
21723 
21724 
21725 
21726 


U    T    M:     17    05B2450.0    5015760.0    4 


901 
SCO 


80 

TOTAL 
COL  I  FORM 

MF/100ML 


FECAL 
COLIFORM 

MF/100ML 


ENTER. 
MF/100ML 


3. 
3. 


STATION  ID:   03-0096-003-01 


REGION:  05 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.0 


18 

0 

23 

0 

34 

s 

18 

0 

8 

s 

3 

0 

0 

0 

34 

5 

9 

5 

0 

0 

3 

DISS. 

02 

MG/L 

14.0 


10.9 
9  .0 


STORET    CODE: 

02 

002 

3500 

MILEAGE: 

7    BO 

1 
-DAY 

BOO 
MG/L 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

34 
F [ LTERED 
REACTIVE 

P    MG/L 

0.2 
0.2 
0.2 

0.001 
0.001 
0.01  1 

0.001L 
0.001 

o.ooil 

0.2 
0.4 
0.2 
0.4 

0.4 

0.003 
0.009 
0.01  0 
0.006 
0.00  7 

0.001 
0.001 
0.001 
0.001 
0.Q01L 

0.4 
0.3 
0.2 

0.01  1 
0.006 

o  .001 

0.001 

0.001D 

o.ooi 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  1 


SIMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       f>d 
DY    HO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

fEET  MTRS 


OB  01  78  1600 
12    03    78     1635 

19  03  78  1530 
17  07  78  1000 
10   08    78    MOO 

20  09  78  1345 
24  10  78  1415 
27    11     7B    1415 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
-3 
.3 


MAX [MUM 

AVG    OR    GEOM    IK     CI 

MI N1MUM 

NO    OF    SAMPLES 


19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 


030 
040 
028 
CIS 
015 
010 

ooa 
ooe 


0.040 
0,019 
0.008 


8 


30 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.230 
0.240 
0-380 
0.280 
0.260 
0.340 
0.250 
0.280 

0-340 
0.266 
0.320 

a 


21 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0,001 
0.002 
0-001 
0.002 
0.001 
0.003 
0.001 
0.003 


003 
003 
001 


22 

FILTERED 
(.03  ■  N 
MG/L 


124 
168 
109 
037 
010 
OJO 
060 
1  13 


0.  189 
0.091 
0.010 


17  18 

INRGNC  TOTAL 

N  ORGNC  H 

MG/L  MG/L 


O.  1S5 
0-310 
0-218 
0-055 
0.023 
0.043 
0.069 
0.  123 

0.218 
0.112 
0.023 

8 


200 

2d0 

352 

2>-4 
2-lg 

3.;0 

212 
373 

3;;0 
147 
300 


23 

TOTAL  N 


0.355 
0,410 
0.470 
0.319 
0.271 
0.373 
0.281 
0,395 

0,470 
0.359 
0.271 

a 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

28.0 
28,0 
29.0 
33.0 
27.0 
37.0 
24.0 
24.0 

37.0 
27.5 
23.0 


6  107 

SUSP.  CAlGUl 

SOLI  OS  0- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


17 
27 
28 
21 
23 
36 
23 

;:3 

36 
26 
21 


SIMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    MO    VR    LMT  CIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


08  01 

78 

T600 

.3 

12    OS 

78 

1535 

.3 

13  03 

78 

1530 

.3 

17  07 

78 

tooo 

.3 

10  08 

78 

1400 

.3 

30  09 

78 

134S 

.3 

34    10 

78 

I41S 

.3 

17    11 

78 

1415 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM   MN     | • I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DT  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


08 

01 

78 

1600 

12 

03 

78 

1535 

13 

03 

78 

1530 

13 

06 

78 

1200 

17 

07 

78 

1000 

10 

08 

78 

1400 

20 

09 

78 

1345 

34 

10 

78 

1415 

27 

11 

78 

1415 

13 

12 

78 

(510 

T4  16 

COND .  TURB- 

250  F0RMA2IN 

UMHOS  UNITS 


41 


35 
35 
35 

35 

43 

37 
33 


130 
0  86 
0.50 


72  74 

TOTAL  TOT.     MAG 

CALCIUM  NESIUM 

MG/L  MG/L 


3.60 


95 
•  95 
.05 


CHLORIDE 
MG/L 


2.1 
J-6 
t.B 
0  7 
0.  7 
II 
O.B 
0,9 


a 

68 

COLOUR 

HA2EN 

UMTS 


20 


SULPHATE 

M&/I. 

9.0 
9.5 
9.5 


9  5 
9.3 
9.0 


67 
PTSSIuM 
K 
MG/L 


0.55 
0.55 
0.60 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 

0.85 
1  00 
I  .05 


1  05 
0.97 
0    85 


n 

SODIUM 


1     80 
3.10 


95 
ACIDITY 
PH    8  .3 
MG/L 

3.7 
3  9 
3.1 


cod 


48 
29 


52 
TOT  ALK 
AT  LAS 
MG/L 

6 


265 
TOTAL 
ARSENJC 
MG/L       MG/L 


O.OOtL 
O.OOU 
O.OOtL 
O.OOTL 
O.OOU 
O.OOU 

o.ooi 
o.oot 
o.oou 


S5 
PH 
AT  LA8 


6.57 
6.21 
6.50 


6.57 
6.43 
6.  21 


203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 


O.OOU 


120 

070 

OBO 

050L 

170 

170 

050L 

050L 

100 

050L 


208  76 

TOTAL     CALCUL 

IRON  HARDNESS 
MG/L       MG/L 


0.110 
0.120 
0.14O 


0.140 
0.123 
0.110 


231 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 

0.020L 
0-030L 
0.020L 
.020L 
.040L 
-040L 
.030L 
.020L 
020L 
.030L 


13  0 

14,0 

14  0 


14.0 
13    7 

13.0 


235 
TOTAL 
COP  =ER 
MS/L 


0.020 

0.040 

0.030 

0.030 

O.OIOL 

0.010L 

O.OIOL 

0.030 

0.010L 

0.040 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN     (•) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR       SIN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    VR    LMT  OIST    SPG    DEPTH 

FEET  MTRS 


08  01 

78 

16O0 

.3 

13  02 

78 

1535 

.3 

13  03 

78 

1530 

.» 

13  06 

78 

1300 

.3 

17  07 

78 

1000 

.3 

10  08 

78 

1400 

.3 

30  09 

78 

1345 

3 

34    10 

78 

1415 

.3 

37    11 

78 

1415 

.3 

13    13 

78 

1510 

.3 

Maximum 

AVO    OR 

GEOM   MN 

•  > 

MINI  MUM 

4.00 

1  .05 

20 

0.60 

3.10 

48 

3   87 

0.98 

ta 

0.57 

3.20 

:!0 

3   60 

0.95 

15 

0.55 

1  -70 

14 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

229 

215 

249 

301 

3  38 

117 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

10IAL 

LEAD 

CADMIUM 

2  INC 

MN 

NICKEL 

COBALT 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

m,h 

0030L 

0.005L 

0.010L 

0.060 

0.02OL 

0    OJOL 

003CL 

0.005L 

O.OIOL 

0.066 

0.020L 

0.020L 

0.030L 

0. 005L 

O-OIOL 

0.066 

0    030L 

0    020L 

0.030L 

0.005L 

O.OIOL 

0.020L 

0.020L 

0.030L 

0 . 005  L 

O.OIOL 

0.020L 

0-020L 

O03OL 

0 . 005  L 

O.OIOL 

0.020L 

0-020L 

0.030L 

0-005L 

O.OIOL 

0.O20L 

0.020L 

0    040 

0    005L 

0    010L 

0.020L 

O.OIOL 

0,050 

0.005L 

0.010 

0.O20L 

0.020L 

0.030L 

0.005L 

O.OIOL 

0.020L 

O.OJOL 

0.050 

0.OO5 

o.oio 

0.066 

0.020 

0.020 

O.033O 

o.ooso 

0.0100 

0.064 

0.O200 

0.030D 

0.030 

0  005 

ooio 

O.060 

0.020 

0.020 

0.001 

0.001D 

D.0D1 


0.170 

0.0910 

0.060 


0.040 
0.02  40 
0.030 


0.040 
0 . 020D 
0.010 


NO    OF    SAMPLES 


■  .0.*./    HHt     MC    CURRY     LAKE    OUTLET 
SAMPLE    POINT.     (MIL    STREET    PARRY    SOUND 
STATION    TYPE:     RIVER 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY  MO   YR    LMT        DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


09  01 

78 

1530 

.3 

13  03 

78 

1500 

.3 

13  03 

78 

1445 

3 

13   06 

78 

1430 

3 

14    07 

78 

1  130 

.3 

10  08 

78 

1530 

.3 

38   09 

78 

0915 

3 

30    10 

78 

D930 

3 

28    11 

78 

1410 

.3 

21    13 

78 

1115 

3 

MAI  I  MUM 

AVG   DR   GEOM  MN    ( • ) 

MINIMUM 

934 
SAMPLE 
NO 


24520 
24563 
24604 
31700 
31701 
21702 
31703 
3U04 
21705 
21706 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TEBM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
MC    CURRY     LAKE 


901          80          81  84 

SCD      TOTAL      FECAL  M , f, 

COLIfORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML  Mf/IOOMI.  MF/100ML 


11800 
38000. 


39000. 
18500. 
1 1 800 . 


560. 
1100. 


48 
300 


STATION    ID:       03-OO97-O01-03 
STORET    CODE: 


U    T    M:     17    05/6800- 0   5019950.0    4 


REGION:     05 


1100. 

300 

7B5,' 

120 

560. 

48 

805 
HATER 
T£Mp 
DEG    C 

2    0 

1  0 

2  0 
18  5 
19,5 
23.0 
12   0 


NO    OF    SAMPLES 


23   0 

8.5 
1  .0 

10 


DISS. 

02 

MG/L 


14.0 
6.2 
3.0 


MILEAGE: 


5.5 
10.0 
15.0 
17.0 


02 

003 

3710 

0.30 


1  33  34 

5-DAY  TOTAL  FILTERED 

BOD  P  REACTIVE 

MG/L  MG/L  P  MG/L 


0.111 
0.860 
1  .380 
0.278 

0.390 
0.560 

0.283 

0.690 

1  .280 
0.557 
0.111 


0.1  10 
0.330 

0.335 
0.1  10 


130 

OS  5 


068 

003 


330 

1  16 


(    C    0   N   T    D    > 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


5TATI0N  SUMMARY  REPORT  ■  RIVER  BASINS 


B.O-W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MC    CURRY    LAKE   OUTLET 
EM1L    STREET    PARRY    SOUND 

RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  6BG  DEPTH 
FEET       MTRS 


OB  01  78  1520 

12  02  78  1500 

12  03  7B  1145 

13  06  78  1120 
10  08  78  1530 
28  09  78  0915 
23  11  76  1410 
21  12  78  11 15 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
I 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ' ! 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


OB 

□  1 

7E 

1520 

.3 

12 

02 

78 

1500 

.3 

12 

03 

73 

1145 

.3 

13 

06 

78 

1420 

1 

14 

07 

78 

1130 

.3 

to 

08 

7B 

1530 

.3 

as 

09 

78 

0915 

.3 

30 

10 

7B 

0920 

.3 

28 

11 

78 

1410 

.3 

21 

12 

76 

1115 
AVG   OR 

.3 

MAXIMUM 
GEOM    MN     i  ' ) 

MINIMUM 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  SIRE-AM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
MC  CURRY  LAKE 


OATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    10 

STATION  ID:   03-0097-001-02 

STORET    CODE:    02 
002 

3710 


U    T    M:     17    Q57bf)00.0    5019950.0 


REGION:     OS 


FILTERED 

AMMONIA 

•10/ L 

10.000 
1  .230 

16.000 
4  .  860 
0.086 
7.900 

1 0 . 500 

1 1 .800 

16. 000 
7,797 
0.0B6 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRO  DEPTH 
FEET       MTRS 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR  STN   STN  SAMP   PU 

DY  MO  YR  LMT  DIST  BRG  DEPIH 
FEET      MTRS 

13  06  78  1120  .3 

14  07  78  1130  -3 
10  08  76  1530  -3 
2B  09  7B  0915  .3 
30  10  7B  0920  .3 
21  12  78  11  IS  .3 


20         2  1 

TOTAL  FILTERED 

KJELDAHl  N02-N 

MG/L  MG/L 


14 . 500 
13.300 
20. 500 
10.300 
4.000 
7.900 
11 .800 
13.500 

20.500 
11 .975 

4  .  OOO 


0.01  1 
0.010 
0.015 
0.  190 
1  .  630 
0.091 
0.034 
Q.200 

1  .630 
0.273 
O.O10 


FI LIER.EO 
N03-N 

MG/L 

0.039 
0.010 
0.23b 
0.290 
1  .  870 
0.  130 
0.450 
0  .  OSS 


17 
INRQNC 


MG/L 

10.050 
1  .  250 

16.250 
5.340 
3.5B6 

e .  1 2 1 

10. 964 
12.055 


10         2  3 

TOIAL  TOTAL  N 
ORGNC   N 

MG/L       MG/L 


4.500 
12.070 
4.500 
5  .4*10 
3.914 

0  .  OOO 

1  .300 


14.560 
13.320 
20.750 
10.780 
7  .  500 
B.  121 
1 2 . 264 


1  . 


'00 


1.670  16.250  12.070  20  750 
0.3H2  8.452  4.178  12,630 
0.010      1  .  250      0  .OdO      7.500 


COND. 

2EC 

UMHOS 


16         56         '59        280  55  2DB 

TURB  CHLORIDE  SULPHATE  REACTIVE  PH      TOTAL 

FORMAZIN      M3/L  SILICATE  AT  LAB  IRON 

UNITS                   MG/L    SI  MG/L  MG/L 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

332 . 0 
355.0 
366.0 
367.0 

334  . 0 
330.0 
357.0 

367.0 
348.7 
330.0 


25 
PHENOLS 


620 
650 
680 
640 

8.60 
16.00 
19.00 

8.80 

1  13.0 
130.0 
133.0 
140.0 

37.5 

3    2 
22.0 
20.0 

3.10 
3.  15 
3.10 
2.85 

6    94 
6.69 
7.02 

7.27 

3    BOO 
6.200 
7.700 

1  .900 

1  .0 

590 

2.90 

128.0 

113.0 

10.5 
14.0 

2.90 
3.60 

6.73 

1  .300 
0.700 

1  .0 

590 

680 

7     10 
5.20 

110.0 

157.0 

24.0 
27.5 

3.  SO 
4.05 

7.51 
7.  10 

2.200 
3.000 

MO 
636 
590 

19.00 
9.66 
2.90 

157.0 
128.0 
110    0 

37.5 
19.  B 
3    2 

4.05 
3.2B 
2.85 

7    51 
7    04 
6.69 

7.700 
3.350 
0.700 

1  .0 
1  .0 
1  .0 

7 

7 

8 

8 

a 

7 

s 

1 

265 

TOTAL 
ARSENIC 

MG/L 

235 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L 

221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 

225 

TOTAL 
COPPER 

MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 
TOTAL 

CADMIUM 
MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/  L 

238 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

0.001 
0.001 

o.ooi 
o.ooil 

0.001 L 
0.001 L 

0.  040 

O.OdO 

0.040 

0.020L 

0.020L 

0.040 

0.020L 
0.020L 
0.020L 
0.020L 
0.020L 
0.0.201 

0.010 

0.010 

0.010 

0.010L 

0.010L 

0.040 

0.030L 
0.030L 
0.030L 
0.030L 
0.030L 
0.030L 

0.005L 
0    0U5L 
0.0U5L 
0.OU5L 
0.0U5L 
0.005L 

0.010L 
0.010L 
0.010L 
0.O10L 
0.D10L 
0.020 

0.020L 
0.020L 
0.020L 
0.020L 
0.020L 
0.020L 

6 

7 

susp. 

D I  SS . 

OLIDS 

SO  L I  OS 

MG/L 

MG/L 

14.0 

318 

14.0 

341 

26.0 

340 

12.  0 

355 

6.6 

337 

7.0 

323 

11  .0 

346 

26.0 

3  55 

12.  9 

336 

6.6 

318 

47 

ORGANIC 

C  AS  C 

MG/L 


8  0 
8.0 
9.2 

7.0 

22.0 
9.4 
6.9 


52 
53 
60 
SI 

51 
51 


60 
53 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (* ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


0.001 

0.040 

0.020 

0.040 

0.030 

0.005 

0.020 

0.020 

0 . 00 1 D 

0.O33D 

0.0200 

0.0I5D 

0.030D 

0 . 005D 

0.0120 

0.020D 

0.001 

0.020 

0.020 

0.010 

0.030 

0.005 

O.OIO 

0.020 

8, O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


StGUIN  RIVER 

AT  HIGHWAY  693  PARRY  SOUND 

RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       SIN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


934 
SAMPLE 


901 
SCO 


08    01 

78 

1450 

.3 

24519 

4    6    8 

12    02 

7B 

1430 

.3 

21561 

4    6    8 

12    03 

78 

1420 

.3 

21603 

4   6    8 

13    06 

?8 

1325 

.3 

21710 

B    5 

14    07 

78 

1230 

.3 

21711 

B   5 

io  oa 

78 

1445 

i 

21712 

6 

28   09 

78 

0945 

.3 

21713 

8    9 

30    10 

76 

0850 

.3 

21714 

6 

2a  1 1 

78 

1320 

.3 

21715 

6 

21    12 

78 

1015 

.3 

21716 

• 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN 

■  : 

minimum 

MAJOR  BASIN 
MI HOP  SASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
SEGUIN    RIVER 


U    T    M:  17    0575875.0    5021350.0 

BO  81  04 

TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLtFORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/lOOML       MF/100ML 


22. 

12. 


3." 
2. 


STATION     1 

D:       03-0 

09B-001  -02 

STORET    CODE: 

02 

002 

3720 

4 

REGION:    05 

MILEAGE; 

0.30 

805 

WA  TER 
TEMP. 
DLG    C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

1 
5-DAY 
80D 
MG/L 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 
FI LTEREO 
REACTIVE 
P    MG/L 

0.0 
0.0 

0.0 

11  .0 
12.0 
12.0 

0.5 

0.2 
0.2 

0.00  4 

o  ooi 

0.016 

0.001L 

0.001 

0.001 

6.5 

1  5 

2  5 

10.0 
8.5 

B.O 

0.5 
0.2 
0.2 

0  .009 
0.028 
0.006 

0.001 

o.ooi 

0.001 

7    0 
2,0 
0,0 

9    0 
13.0 
10.5 

0.4 
0.4 
0    4 

0-006 
0.015 

0.002 
0.002 

!1  .5 
6.6 
0.0 

13.0 
10.4 
B.O 

0.5 
0.3 
0.2 

0.02  8 
0.01  1 
0.001 

0.  002 

0.0010 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    01ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


08  01  78  1450 

12  02  7B  1430 

12  03  7B  1420 

14  07  78  1230 

10  08  78  1445 

2B  09  78  0945 

30  10  7B  0B50 

28  11  78  1320 

21  12  7B  1015 


.  > 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( • I 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

0.044 
0  .  062 
0.042 
0.030 
0.016 
0.018 

0.015 
0.032 

0.062 
0.032 
0.015 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.350 

0.340 
0.420 
0.360 
0.330 
0.280 

0.  300 
0.410 

0.420 
0.349 
0.  280 


FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0.002 
0.004 
0.003 
0.004 
0.002 
0.003 


.003 
.003 

.004 
.003 
.002 


22 

FI LTEREO 

N03-N 

MG/L 

0.  183 
0.226 
0  272 
0.  195 
0.170 
0.  190 


292 
272 

292 
225 
170 


17 
INRGNC 
N 
MG/L 

0.229 
0.292 
0.317 
0.229 
0.  188 
0.211 

0.310 
0.307 

0.317 
0.260 

0  .  188 


TOTAL    TOTAL  N 
ORGNC   N 

MG/L       MG/L 


0.535 
0.570 
0.695 
0.559 
0.502 
0  473 


0.31:6 
0.2  78 
0  378 
0.330 
0.314 
0.262 

0.2B5 
0.37B 

0.378 
0.316 
0.262 


0.595 
0.685 

0.695 
0.577 
0.473 


5  6  7 

TOTAL  SUSP.  DISS 

SOLIDS  SOLIDS  SOLIOS 

MG/L  MG/L  MG/L 


30.0 
26.0 
32.0 
29.0 
43.0 
31.0 
259.0 
30.0 


31  .0 


0.  9 

1  .0 
1  .0 


13.0 
2.8 
0.5 


253 


253 
253 
2  53 


(    C    0    N    T    D    ) 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     •     RIVER    BASINS 


DATE   OF   REPORT      26   OCT    79      MCE 


5AMP   DIE    HOUR      STN      STN    SIMP 
0*    MO    VR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


OB  01  78  i »S0 
13  03   78    1430 

13  03   78    1420 

14  07  78  1230 
10  OS  78  1445 
26  09  78  0945 

30  10  78  0830 
3B  11  7B  1320 

31  13  78  1015 


107 
CALCUL 
0- SOL  IDS 

mg/l 

29 

37 
31 
38 

30 
30 

39 
30 


14  16        56 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

ISC  FORMAZIN       MG/L 

UMHOS  Units 


44 
41 
4B 
43 
46 
46 
•  40 
44 
46 


1  .GO 
t  40 
I  60 
0.50 
t  .20 

0  80 
t  .10 

1  .30 
0.90 


3.3 
3.3 
]( 
3.3 
2.8 
3.5 

2.6 
3.  1 


S3 
SULPHATE 


MG/L 


as 

9.0 
9.5 


2S0 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

1-50 
I  .60 
I  .75 


95 
ACIDITY 
PH  8,3 
MG/L 

1,7 
3  1 
3,1 


S3 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


7 
ID 


55 
PH 
AT  LAB 


6.33 
6.57 
6-90 


203 

TOTAL 
IRON 
MG/l 

0.310 
0.350 
0.380 


MAX I  MUM 

AVG    OR    GEOM   DIN     |  •  I 

MINIMUM 

no    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       5TN    SAMP       Pj 
OV    MO    YR    LMT  DIST    BAG    DEPTH 

FEET  MTRS 


08  01  78  14S0 

13  03  7B  1430 
12  03  78  1420 
< 3  OS  78  1325 

14  07  78  1230 
10  OB  78  1445 
38  09  73  0945 

30  10  78  0650 
2B  11  78  1330 

31  13  78  1015 


31 
39 

37 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


14,0 


440 

89 
41 


72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 


20 
.40 


I  .60 
I  .19 
0.50 


74 
TOT.  MAG 
NESIUM 
MC/L 


MAX ] MUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I ' } 

MINI  MUM 


15.0 
14  3 


40 
33 

,20 


0.90 
0.90 
0.B5 


0  90 

0  89 


3  6 
3  6 

2.3 


Colour 
hazen 

UNITS 


so 
so 

50 


so 

50 
50 


9.5 
9.0 
8.5 


PTSSIUM 


0.60 
0.55 
0  50 


0  60 
0.55 
0.50 


I  75 
1  .62 
1  .50 


SODIUM 

NA 

MG/L 

2  20 

1  .60 

2  60 


2  60 

2.13 
1  60 


4.7 
3.6 

3  1 


47 
ORGANIC 
C  AS  C 
MG/L 


5  5 


5  5 

5  5 
5.5 


10 
8 
7 

3 

41 

coo 

MG/L 

38 
27 
37 


38 
34 
27 


6,90 
6,65 
6.22 


265 
TOTAL 
ARSENIC 
MO/L 

0  ,  00  1  L 
0  .  00  I  L 
0  -  00 1 L 
0    001 
.001 
,001 
.001 
,001  L 
.001L 
.OOIL 


0.380 

0.347 
0.310 


203 
TOTAL 
ALUMINJM 
MG/L 


.140 
O50L 

.370 
070 
070 
070 
100L 
14 
080 


0    001 

O.OOID 

0.001 


0.370 
0 . 1 060 
0.050 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP 
DV    HO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


08 

01 

78 

1450 

13 

02 

7B 

1430 

12 

03 

78 

1420 

13 

06 

76 

1335 

14 

07 

?B 

1330 

10 

OS 

78 

1445 

38 

09 

78 

0945 

30 

10 

7B 

0850 

2B 

1 1 

79 

1320 

31 

12 

7B 

1015 

221 
TOTAL 
Cn  ROM  I UM 
MG/L 


Q20L 
020L 
020L 
020L 
OJOL 
020L 
04CL 
02  L 
020L 


225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 


020 

030 

010 

OlOL 

010L 

.010L 
OlOL 

,01 

,020 


329 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

030L 
030L 
030L 
030L 
030L 
030L 
030L 
03  L 
030L 


315 

TOTAL 

CADMIUM 

MG/L 


.005L 

,00b  I. 

.0051. 

.0051. 

.0051. 

.0051. 
0.005L 
O.OOSL 
0.005L 
O.OOSL 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

0.010L 
0.010L 
O.OlOL 
O.OtOL 
0, OlOL 
O.OlOL 
O.OlOL 
001  L 
O.OlOL 
O.OIOL 


2d 
TOTAL 
MN 
M&/L 

0.029 
0.0.14 
0-038 


238 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

0.020L 
0.020L 
0.02GL 
0.020L 
0.02QL 
0.020L 
0.020L 
0.03  L 
0 . 020L 
0.020L 


217 
1DTAL 
COBALT 
MG/L 

0   020L 

0-020L 

0.030L 

0.D20L 

0   020  L 

0-020L 

0-020L 

0.02     L 

0.020 

0.020L 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM  MN    I ') 

MINIMUM 


0  .040 

0.033D 

0.020 


0.040 

D.030D 

O.OlO 


0,030 

O.D300 

0,030 


O.OOS 

O.OOSD 

0.DO5 


0.010 

O.OlOD 

0.010 


0  .  0,14 
0.010 
0    028 


0.020 

0.020D 

0.020 


0.O30 

0.0200 

0.020 


hO    OF    SAMPLES 


B.O.M./  SITE 
SAMPLE  POINT 


SHAWANAGA  RlVER 
AT  HIGHWAY  69 


STATION  ID:   03  01 1 5- 001 -02 


STATION 

TYPE: 

RIVER          FLO*    GAUGE 

FED    03EA013 

MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     SHAWANAGA    RIVER 

STORET    CODE: 

02 

003 

4190 

STN    NO. 

1 

LAT: 

LONG 

U    T    M 

17    DSSS8SO.0    S044050.0    4            REGION:     OS 

MILEAGE: 

5.60 

SAMP    DTE 

OV    MO    VR 

HOUR 
LMT 

STN       STN    SAMP 
OIST    BRG    DEPTH 
FEET                  MTRS 

PJ 

934 

Sample 

NO 

901 
SCD 

444 
FLOU    CFS 

80 
TOTAL 
COLIFOBM 
MF/IOOML 

SI 
FECAL 
C0L1FDRM 
MF/IOOML 

64 
M.F. 
ENTER. 
MF/lOCML 

805 
KATES 
TEMP. 
DEG    C 

3 
DI5S. 
02 
MG/L 

1 
5    DAY 
BOD 
MG/L 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

OS  01    76 
1 3  03   76 
t a  03  78 

141S 
1400 
1350 

.3 
3 
3 

24518 
24560 
24602 

6   6 
6   B 
6   B 

103.00 
54.50 
37.00 

44. 
4. 

4.        L 
2.        L 

4.        L 
3.       L 

0    0 
0.0 
0.0 

12.0 
11  .0 
11  .0 

0.3 
0-3 
0.2 

0.008 
0.001 
0.018 

AVG 

MAXIMUM 

OR    GEOM   MN     ( • J 

MINIMUM 

103.00 
64.83 
37.00 

44. 

13.* 

4. 

4. 

3."    D 
2. 

4. 
3.'    0 

3 

O-OO 

0-0 

0,0 

13.0 
11.3 
11  .0 

0.3 
0.3 
0.2 

0.016 
D.0C9 
D.OCt 

NO    OF    SAMPLES 

3 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

SAMP    DTE 
DY    MO    YR 

HOUR 
LMT 

STN       STN    SAMP 
OIST    SRG    DEPTH 
FEET                  MTRS 

PJ 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

20 
TOTAL 
KjELDAHL 
■,'G/L 

31 

FILTERED 

N02-N 
MG/L 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

17 
I NRGNC 
N 
MG/L 

16 
TOTAL 
ORGNC       N 
MG/L 

33 
TOTAL    N 

MO/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

5 
SUS-P 
SOLIDS 
MC/L 

OS  01    78 
1 3  03   78 
13  03   78 

1415 
1400 
1350 

3 
3 
.3 

0    00  1 
0.001 
0 . 00 1  L 

0.06B 
0.  ID6 
0.  108 

0    420 
0.350 
0.490 

0.002 
0 .  004 
0.OO3 

0.053 
0.056 
0.  103 

0    133 
0.  166 
0.213 

0.352 
0,244 
0.382 

0.475 
0    410 
0-595 

25.0 
24.0 
24.0 

1  .6 

1  .3 

1  ,3 

AVG 

MAXIMUM 

OR    GEOM    MN     ( • ) 

MINIMUM 

0.001 
0.0010 

o.ooi 

0.  108 
0.094 
0.06B 

0-490 
0.420 
0.360 

0.004 
0.003 
0.002 

0    102 
0.070 
0.053 

0.313 
0.  167 
0.  123 

0,382 
0,336 
0.244 

0.595 
0.493 
0    410 

25.0 
24.3 
24,0 

1  .6 
1     4 
1  .3 

NO    OF    SAMPLES 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

SAMP    DTE 
DY    MO    YR 

HOUR 
LMT 

STN       STN    SAMP 
OIST    BRG   DEPTH 
FEET                  MTRS 

Pd 

107 
CALCUL 
D-S0LIDS 
MG/L 

14 

COND. 
25C 

UMM05 

16 

TURB. 

FORMAZIN 

UNITS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

59 
SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MC/L 

95 
ACIDITY 
PH    B.3 
MG/L 

52 

TOT    ALK 

AT     LAB 

MG/L 

55 
PH 
AT    LAB 

308 
TO-AL 
IRON 

MG/L 

08    01     78 

12  03    78 

13  03    78 

I41S 
1400 
1350 

■3 
.3 

.3 

23 
33 
33 

3-5 
35 
36 

1  ,00 
1  .00 
1  .40 

2.1 
1  .5 
1  .6 

8    5 
9.0 
9.5 

1  ,35 
1  .55 
1  .65 

6    3 
5-0 
4.1 

5 
6 
5 

6.45 
5  89 
6.40 

0.330 
0.350 

0.410 

AVG 

MAXIMUM 

OR    GEOM    MN    ( ' ) 

MINIMUM 

23 
23 
23 

36 
35 
35 

1 .  40 
1.13 
1  .00 

2.1 
1  .7 
I  .5 

9.5 
9.0 

a, 5 

1.65 

1.5! 
1.35 

6    3 

5.1 

4,  1 

6 
5 
5 

6.4S 
6. 35 
5.89 

0.410 
0.363 
0.330 

NO  OF  SAMPLES 


<  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE     INFORMATION     SYSTEM 


STATICN    SUMHftH*    REPORT 


RIVER  BASINS 


B.O.K./  SITE:  SHAWANAGA  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  HIGHWAY  69 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  O2EA012 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   RJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


OS  01  78  1415 
!2  02  7S  1400 

II  03  78  1350 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MM  (») 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       SIN  STN    SAMP       PJ 

DY    HO    YR    LMT         DIST  BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 

03    01     7B     1415  .3 

12    02    7B     1400  .3 

12    03    7B    1350  .3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN    [-) 

MINIMUM 


225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

0  ,  020 
0.030 
0.010L 

0,030 

0.020D 

0.010 


MAJOR  8A51N 
MINOR  8AS1N 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
SHAWANAGA    RIVER 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  110 

STATION    ID:       0301 1 5' 001 -02 

STORET    CODE:     02 
002 
4190 


U    T    M:     17    0555U50.0    5043050.0    4 


76 

72 

74 

6B 

67 

66 

CALCUL 

TOTAL 

TOT ,    MAG 

COLCJUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

HARDNESS 

CALCIUM 

NES1UM 

HA/EN 

K 

NA 

MG  /L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

1  1  .0 

3.40 

0.70 

50 

0.45 

1  .70 

12.0 

3.30 

0.75 

50 

0.45 

1  .50 

12,0 

3.60 

0.65 

50 

0.45 

1  .50 

12.0 

3.60 

0.85 

50 

0.45 

i  .70 

11.7 

3.43 

0.77 

50 

0.45 

1  .60 

11.0 

3.30 

0.70 

50 

0.45 

1  .50 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

0.030L 
0.030L 
0.030L 

0.030 

0.030D 

0.030 


215 

TOTAL 

CADMIUM 

MG/L 

0.005L 
0.005L 
0.005L 

0.D05 

0.005D 

0.005 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

0.060 
0.0  101. 
0.0101- 

0.060 

0.0270 

O.010 


201  23S 

TOTAL  TOIAL 

MN  NICKEL 
MG/L       MG/L 


0.041 
0.043 
0.040 

0.O43 
0.041 
0.040 


0.0--OL 
O.OJOL 
0.020L 

0.020 

O.OJOD 

0.020 


COD 


217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

0 . 020L 

0.020L 
0.020L 

0.020 

0.020D 

0.020 


MILEAGE: 


5.60 


265  203        221 

TOTAL  TOTAL      TOTAL 

ARSENIC  ALUMINUM  CHROMIUM 

MG/L       MG/L  MG/L       MG/L 


42 

0 . C0 1 L 

0 

100 

0.020L 

40 

0  .  DO  1  L 

0 

100 

0.020L 

20 

0.001 L 

0 

140 

0.020L 

42 

0.001 

C 

140 

0.020 

34 

0  .  00  1  D 

0 

113 

0.0 20D 

20 

0.001 

0 

100 

0.020 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.H./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


OB  01  76  1340 
12  02  7B  1315 
12  03  7B  1305 


NA I  SCOOT  RIVED 

AT  HIGHWAY  529  8  MILES  NORTH  OF  UUCTION  529  AND  69 

RIVER 


934 

STN 

STN 

SAMP 

pj 

SAMPLt 

DIST 

3RG 

DEPTH 

NO 

FEET 

MTRS 

.3 
.3 

.a 

24517 
24559 
24601 

STATION 

ID:       03-0 

120-001  -02 

529    AND 

69 

MAJOR    BASIN:     GREAT 

LAKES 

STORE'    ■.::« 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE 

HURON 

002 

TERM    STREAM:     NA 1  SCOOT    RIVER 

4650 

U    T    M 

17    054027S 

.0    5057550 

0    4           REGION:    05 

MILEAGE: 

5.70 

80 

B1 

84 

805 

3 

1 

33 

34 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

Fl LTERED 

COL  I  FORM 

COLIFORM 

ENTER 

TEMP  . 

02 

BOD 

P 

REACT IVE 

MF/100ML 

MF/100MI. 

MF/100ML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

0.0 

12.0 

0.2 

0.008 

0.006 

36. 

4.        I. 

4.        L 

0.0 

12.0 

0.2 

0.005 

0.001 

4.        L 

2.        L 

2.        L 

0.0 

11  .0 

0.2 

0.016 

0.0011 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN  STN  SAMP   PJ 

DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

OS  01  78  1340  .3 

12  02  7B  1315  .3 

12  03  78  1305  .3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • ) 

MINIMUM 


4 

3.' 
2. 


0.016 

0    006 

0.010 

0.0030 

0.005 

0.001 

ta 

20 

21 

22 

17 

16 

23 

S 

6 

107 

Fl LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02  -N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

0.092 

0.370 

0.002 

0,053 

0.147 

0.278 

0.425 

24    0 

1  .  1 

23 

0.094 

0.420 

0.004 

0.056 

0.  154 

0.326 

0.480 

24  .0 

0.7 

23 

0 .  1  22 

0  .480 

0.003 

0.102 

0.227 

0.35B 

0.585 

24.0 

0.9 

23 

0.122 

0.4BQ 

0.004 

0.  102 

0.227 

0.353 

0.585 

24.0 

i .  i 

23 

0 .  1  0.3 

0.423 

0.003 

0.070 

0.  176 

0.321 

0.4  97 

24.0 

0.9 

23 

0.092 

0.370 

0.002 

0.053 

0.  147 

0.270 

0.4  25 

24  .0 

0.  7 

23 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


08  01  78  1340 
15  02  78  1315 
12  03  78  1305 


MAX IMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( - 1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

OB  01  7B  1340  .3 

12  02  78  1315  .3 

12  03  78  1305  .3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

2  BO 

95 

52 

55 

208 

76 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TO- 

ALK 

PH 

TOTAL 

CALCUL 

2SC 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

PH    8.3 

AT 

LAB 

AT    LAB 

IRON 

HAB0NES5 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

35 

1  .30 

I  .8 

8.5 

1  .40 

.5.0 

6 

6.35 

D.320 

12.0 

36 

1  .00 

1  .6 

9.5 

1  .55 

4.4 

7 

5.90 

0.360 

12,0 

36 

1  .90 

1  .3 

9.0 

1  .65 

3.2 

5 

6.62 

0.430 

13.0 

36 

1     90 

i  .a 

9.5 

1     65 

5.0' 

7 

6.62 

0.430 

13.0 

36 

1  .40 

1  .6 

9.0 

1  .53 

4.2 

6 

6.29 

0.370 

12.3 

35 

1  .00 

1  .  3 

8.5 

1  .40 

3.2 

5 

s  SO 

0.320 

12.0 

72 

74 

68 

67 

66 

TOTAL 

TOT.     MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

CALCIUM 

NE5IUM 

HAZLN 

K 

NA 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

3.40 

0.75 

50 

0.45 

1  .  50 

3.60 

0.75 

50 

0.50 

1  .50 

3.60 

0.90 

50 

0.45 

1  .30 

3.60 
3.53 
3.40 


1  .50 
1  .43 
1  .30 


41 

265 

203 

221 

225 

COD 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ARSENIC 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

32 

0.001L 

0.  120 

0.020L 

0.020 

40 

0.003 

0    070 

0.D2  0L 

0.030 

24 

0.001L 

0.  160 

0.020L 

0.010L 

40 

0.003 

0.160 

0.Q20 

0.030 

32 

0 . 002D 

0.117 

0.0200 

0.020D 

24 

0.001 

0.070 

0.020 

0.010 

I  C  0  H    T  0  ] 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  73   PAGE    111 


229 

215 

349 

SOI 

236 

217 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP      PJ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

Total 

TOTAL 

DY  MO   YR 

LMT 

D1ST 

ERG    DEPTH 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

COIiALT 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

OB  01    76 

1340 

-3 

0.030L 

O.OOSL 

O.OlOL 

0    041 

0.020L 

O.OJOL 

11  02    76 

1315 

.3 

0.030L 

0.005L 

0.010L 

0  ,  044 

0.020L 

0.020L 

12.    03    76 

1305 

.3 

O.030L 

O.OOSL 

0.010L 

0,040 

0    020L 

O.OiOL 

MAX  I  MOM 

0    030 

0.005 

0.010 

0  ,  044 

0.  020 

0.020 

AVO 

OR    GEOM    MN     <  •  1 

0    0300 

0.0050 

0.0 100 

0.042 

O.OJOD 

0    0200 

MINIMUM 

0,030 

0.005 

0.010 

0    040 

0.020 

0    020 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./ 

SITE: 

MAGNETAWAN    RIVER 

STATION 

ID:       03-0124 

001 -02 

SAMPLE 

'OINI : 

AT     FIRST    BRIDGE    DOWNSTREAM 

"ROM 

HIGHWAY     NO     11 

STATION 

TYPE: 

RIVER 

FLOW    GAUGE 

FED    02EA006 

MAJOR 

BASIN.     GREAT 

LAKES 

STORt  ':     CODE 

02 

MINOR 

BA51N.     LAKE 

HURON 

002 

TERM    STREAM:     MAGNETAWAN    RIVER 

4910 

STN    NO: 

1 

LAT 

LONG: 

U    T    M 

:     17    0623J5C 

.0    5053050. 

0    4             REGION:     05 

MILEAGE: 

74,60 

934 

901 

444 

80 

81 

63 

80S 

3 

1 

33 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

SAMPLE 

SCD 

FLOW    CFS 

TOUL 

FECAL 

M.  F. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

no 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENIER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

FEET 

MTRS 

MF/tOOML 

MF/100ML       MF/100ML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

12    02 

78 

1  140 

-3 

24556 

4 

6 

8 

171 .00 

4.        L 

2.        L 

2.        L 

0-0 

13.0 

31  .0 

0,005 

25    04 

76 

1900 

.3 

3  3366 

6 

1070    00 

4.0 

6.0 

0.8 

0.004 

21     OS 

76 

1900 

.3 

23373 

6 

917.00 

15.0 

7.5 

0.4 

0.016 

25    06 

76 

1510 

.3 

23403 

6 

0 

75.00 

20.0 

B.O 

!.« 

0-010 

14    07 

78 

1700 

-» 

23413 

6 

90    90 

23-0 

70 

0.2 

o.ooe 

07   03 

H 

1515 

.3 

23439 

6 

105.00 

22.0 

7.0 

0.2 

0.016 

04    09 

78 

1500 

.3 

23457 

C 

223    00 

19.0 

7.0 

1  .0 

0    006 

15    10 

76 

1000 

3 

23474 

6 

513.00 

9-0 

7.0 

0.8 

0031 

12    11 

?B 

1330 

.3 

23492 

6 

225.00 

6.0 

7.0 

l  .6 

0.014 

03    12 

76 

1445 

.3 

23510 

6 

4 

334 . 00 

1  .0 

0.6 

0.010 

MAXIMUM 

1070.00 

4. 

2. 

2 

23.0 

13.0 

31  .0 

0.031 

AVG 

OR    GEOM   MN    ( *| 

377, B9 

4.  •    0 

2.  •     D 

2.  •     D 

11.9 

7.7 

3.6 

0.012 

M I N I  MUM 

75.00 

4. 

2. 

2. 

0.0 

6.0 

0.2 

0.004 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP 

DV  MO  YR  LMT    OIST  BOG  DEPTH 
FEET       MTRS 

12  OS  76  1  1 40 

25  01  78  l 900 

21  05  78  1900 

25  06  78  1510 

14  07  78  1700 
07  08  78  1515 
04  09  78  1500 

15  10  76  1000 


34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

Ru 

FI LTEREO 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

H 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAKL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

$ 

P    1G/L 

MG/L 

VG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

3 

0.003 

0    042 

0.290 

0.002 

0,013 

0.0S7 

0.248 

0.305 

55.0 

0    7 

3 

0.001 

0 

038 

0.430 

0,004 

0.2  95 

0.337 

0,392 

0.739 

37.0 

3,  1 

3 

0.003 

0 

024 

0.280 

0    003 

0.215 

0.242 

0,256 

0.  4  98 

33.0 

5,7 

3 

0.001 

0 

022 

0    440 

0.004 

0-  135 

0.161 

0.41B 

0    579 

33    0 

2.0 

3 

0 .  00 1 

0 

034 

0.370 

0.004 

0.  116 

0,  154 

0.336 

0.490 

34.0 

2     1 

3 

0.D01 

0 

034 

0.5B0 

0.003 

0.072 

0.  109 

0.546 

0.655 

34.0 

2    0 

9 

0 .  00 1 

0 

034 

0.450 

0.003 

0.045 

0    0(32 

0    416 

0.498 

34.0 

2    4 

3 

0.001 

0 

055 

0-950 

0.003 

0.  100 

0.  15B 

0.895 

1.053 

35.0 

3    9 

IS    11    7B    1330                                  .3 
03    13   78    1445                                  .3 

0.002 
0.001 

0.022 
0.024 

0.670 
0    410 

0    003 
O.002 

0.147 
0.163 

0     172 

0  .  1  89 

0.648 
0.3S6 

0.820 
0.575 

31 

31 

0 
0 

1  0 

2  0 

MAX IMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     ( ' J 

MI N IMUM 

O.0O3 
0  .  002 
O.OCI 

0    055 
0    033 
0.022 

0,950 
0    487 
0.280 

0.004 
0.003 
0.002 

0.295 
0.  130 
0.013 

0,3.37 
0.  IBS 
0.057 

0.B95 
0.454 
0.24B 

1  .053 
0-620 
0.305 

55 

35 
31 

0 

7 
0 

8.  1 
3  0 
0    7 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YH  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


12  02 
25  04 
51  05 
25  06 

14  07 
07  08 
04  09 

15  10 
12  It 
03  12 


7B  1140 
78  1900 
76  1900 
76  1510 
78  1700 
78  1515 
78  1500 
78  1000 
78  1330 
78  1445 


10 

107 
CALCUL 
D-SOLIDS 
MG/L 

54 
29 
27 
31 

32 


10 


10 


COND 

25C 
UMHOS 

63 

44 
42 


50 
49 
47 


16  56 

TURB.  CHLORIDE 
FORMAZlN  MG/L 

UNITS 


1  70 
3.40 
I  .70 
1  .60 
I  .50 
1  .40 
1  .90 
1  .70 
I  .60 
1  .50 


59 
SULPHATE 


10 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    WS/t. 

0.70 


10 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


MAX IMUM 

AVG    OR    GEOM    MN    f  *  I 

MINIMUM 


54 
33 
27 


B3 
SO 
42 


3.40 
1  .  80 
1     40 


2    6 
2    0 


a 

70 

6.92 

0.120 

D 

70 

6.92 

0.120 

0 

70 

6.92 

0.  120 

NO    OF    SAMPLES 


8    O.W./    SITE:     MAGNETAWAN    RIVER 

SAMPLE    POINT:     AT     YOUNG    STREET     BRIDGE    BURKS    FALLS 

STATION    TYPE:     RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    5AMP       PJ 
DY    MO    YS     LMT  OIST     BRG    DEPTH 

FCET  MTRS 


25 

04 

76 

1930 

:i 

05 

78 

1930 

25 

06 

78 

1440 

14 

07 

78 

1730 

07 

06 

76 

1  445 

04 

09 

78 

1440 

16 

10 

78 

1030 

12 

11 

78 

1400 

03 

12 

78 

1500 

MAXIMUM 

AVG   OP    GEOM   MN    (- J 

MINI  MUM 

HO    OF    SAMPLES 


MAJOR  BfiMN 
MlhOfi  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
MACNETAWAN    RIVER 


B34 

901 

805 

3 

SAMPLE 

SCD 

WATER 

DISS- 

WO 

TEMP. 
DEG    C 

02 
MG/L 

23367 

6 

4.0 

7.5 

23374 

6 

15.0 

B.O 

23402 

6 

20.0 

B.O 

23417 

6 

23.0 

7.5 

23438 

6 

22.0 

6.0 

23456 

6 

1S.0 

7.0 

23475 

6 

9.0 

5.0 

23493 

6 

6.0 

7.0 

2351  1 

6 

4 

I  .0 

23.0 

13.2 

1.0 


8.0 
7.0 
5.0 


5-  DAY 

BOD 

MG/L 

I     2 
0    2 


STATION    ID:       03 -01 24- 002 ■ 02 
STORET    CODE: 


U    T    M:     17    0625000.0    5053200.0    4 


REGION.  OS 


O.B 
0.2 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


0?6 
051 
011 
016 
013 
010 

On 

015 


0,026 
0.015 
0.010 


0.001 
0.001 
0.001 
0.001 

0.001 

0.002 
0.001 
0.001 
0.004 

0.004 
0.001 

0.001 


19 
FILTERED 
ANMON  I A 
MG/L 

0  032 
0  022 
0.016 
0  030 
0-044 
0  050 
0.017 
0  018 
0.034 


0  050 
0.O29 
0.016 


TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 


440 
320 
390 
590 
3B0 
550 
620 
390 
41  0 


0.620 
0-454 
0.320 


02 

002 

4910 

79.00 

21 

FI LTEREO 

N02-N 

MG/L 


004 

002 
004 
005 
003 
005 
002 
003 
002 


o.oos 

0.003 
0.002 


(    C   0   N   T    D    | 


SAMPLE  INFORMATION  SVSTiM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


5AMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


MAGNETAWAN  RIVER 

AT  YOUNG  STREET  BRIDGE  BURKS  FALLS 

RIVER 


STN   STN  SAMP   DJ 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  04  73  1930 

21  OS  78  1930 

25  06  78  1440 

14  07  7B  1730 
07  08  78  1445 
04  09  70  1440 

15  10  78  1030 
12  11  78  1400 
03  12  78  1500 


.3 

.3 

.3 

.3 


MAXIMUM 
OR    GEOM    MN     (*) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GftEAT     LAKES 
LAKE    HURON 
MAGNETAWAN    RIVER 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  112 

STATION     ID:        03-0124-003-02 

STORET    CODE:    03 
002 
4010 


U    T    M:     17    0625000.0    6053200.0    4 


22 

1  7 

IS 

23 

5 

f, 

107 

Fl LTERED 

1NRGNC 

TOTAL 

TOTAL   N 

total 

SUSP. 

CALCUL 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOL IDS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MO/I. 

MG/L 

MG/  L 

MG/L 

0.335 

0.371 

0.408 

0.779 

35,0 

7.4 

29 

0.210 

0.234 

0.298 

0.532 

66.0 

40    0 

26 

0.  140 

0.  160 

0.374 

0.534 

33.0 

3.5 

30 

0  .  107 

0.  142 

0.560 

D.702 

36 . 0 

2.0 

34 

0.087 

0.  134 

0   336 

0.470 

38. 0 

2.0 

36 

0.040 

0.095 

0.500 

0.595 

38.0 

3.8 

34 

0 .  095 

0.114 

0.603 

0.717 

33.0 

3.  9 

29 

0.  142 

0.163 

0.372 

0  .  535 

33,0 

3.0 

30 

0.173 

0.  209 

0,376 

0.585 

30.0 

2.0 

28 

0.335 

0.371 

0.603 

0.779 

66.0 

40.0 

36 

0.148 

0.  1B0 

0.425 

0.605 

38.1 

7    5 

31 

0.040 

0.095 

0-298 

0,470 

30.0 

2.0 

26 

MILEAGE: 


45 
40 
46 
S2 
55 
52 


79.00 


!4  16                        56 

CONO.  TUBS,  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN                  MG/L 

UMBOS  UNITS 


3 

30 

1 

80 

1 

70 

1 

30 

1 

BO 

a 

00 

1 

.90 

i 

70 

i 

.30 

3 

.30 

1 

,B7 

1 

.30 

1 


2.7 
3.5 
1  .8 


B.O.W. /  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


5AMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


MAGNETAWAN  RIVER 

AT  HIGHWAY  69 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02EA01  1 


STN   STN  SAMP   PJ 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


08  01 

78 

1300 

.3 

la  02 

78 

1245 

.3 

12   03 

78 

1215 

,3 

06   06 

78 

1200 

.3 

13   07 

7B 

1330 

.3 

09   08 

78 

1345 

.3 

13   09 

78 

1625 

.3 

23    10 

78 

1500 

.3 

14    11 

7B 

1S1S 

.3 

1B    12 

78 

1455 

.3 
MAXIMUM 

AVG    OR   C 

MINIMUM 

934 

SAMPLE 
NO 


24516 
24558 
246O0 
21770 
21771 
21772 
21773 
21774 
21775 
21776 


901 
SCO 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
MAGNETAWAN    R 


U    T    M:     17    0539100.0    5068900.0    4 


444 
FLOW    CFS 


1400-00 
676.00 
736.00 
109000 
322.00 
236.00 
586.00 
1  390 . 00 
1050.00 
154:0.00 

1540.00 
922.80 
236.00 


80 

TOTAL 

COLIFOP.M 
MF/lOOML 


81 
FECAL 
COL  I  FORM 
MF/IOOML 


STATION  ID;   03-0124-003-02 

STORET  CODE:  02 


M.  F. 
ENTER 
MF/IOOML 


REGION:  05 

805 

WATER 
TEMP, 
DEO  C 


4. 
3- 

2. 


0.0 


9.4 

0.0 


3 

DISS. 

02 

MG/L 

13.0 
13.0 
13.0 

9.0 

9.0 

9.0 

8.0 
10.5 
11.0 
12.0 

13.0 
10.8 


002 
4910 


S-DAY 

BOD 

MG/L 


0.3 
0.2 


33 

TOTAL 
P 

MG/L 

0.002 
0  .  004 
0,020 
0  029 
0  .006 
0.012 
0.032 
0 .  009 
0.008 
0.009 

0.029 
0.010 
0.002 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


oe  oi 

78 

1300 

■  3 

1,2    02 

78 

1245 

.3 

12    03 

78 

1215 

.3 

06   06 

78 

1200 

.3 

13    07 

7B 

1330 

.3 

09    08 

78 

1345 

.3 

13    09 

78 

1625 

.3 

23     ID 

78 

1500 

.3 

14     11 

78 

1615 

.3 

18    12 

78 

1455 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR    C 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


08  01  78  1300 
12  02  78  1245 

12  03  78  1215 
06  06  78  1200 

13  07  78  1330 

09  08  76  1345 

13  09  78  1625 
23  10  78  1500 

14  11  78  1615 
18  12  78  1455 


.3 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM    MN     I • I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 

0.001 L 

0 . 00 1 L 

0 . 00 1 L 

0.001 

0.002 

0.002 

0 . 00 1 L 

0.001 

0.002 

0.001 

0 .  002 

o.oaiD 

0.001 

10 

107 
CALCUL 
0-SOLSDS 
MG/L 

29 

30 

29 

30 
37 


FILTERED 

AMMON I  A 

MG/L 

0.034 
0.062 
0.046 
0.020 
0-026 
0.016 
0.012 
0.014 
0.012 
0.  024 

0.062 
0.027 
0.012 

10 


28 
30 
28 

30 
29 
27 


30 
TOTAL 
KJELDAHL 
MS/L 


44 
46 
45 
46 


45 
45 
47 
43 

47 

45 
42 


0.340 
0.340 
0 .  330 
0,310 
0  .  330 
0.340 
0.260 
0.280 
0.270 
0,350 

0.350 

0.315 
0.260 

10 


21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 


003 
003 

002 
003 
003 
000 
002 
003 
002 
002 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 


0,004 
0  003 
0.002 

10 


0.  137 
0.042 
0.  203 
0.265 
0.  147 
0.  100 
0.09S 
0.  180 
0 .  1  93 
0.  153 

0.265 
0.152 
0.042 

10 


14  16         56         59 

CONO.  TUR8.  CHLORIDE  SULPHATE 

25C  FORMAZIN       MG/L 

UMHOS  UNITS                   MG/L 


1  .60 


1 

20 

1 

40 

1 

00 

0 

60 

0 

90 

1 

.50 

1 

.00 

1 

00 

1 

.60 

1 

.  13 

0 

.60 

1  .9 
2.  I 
1  .9 


1  ,9 
1.9 
1  .9 


17  18 

INRGNC  TOTAL 

N  ORGNC   N 

MG/L  MG/L 


0  .  174 
0.  107 
0.251 
0.2I18 
0.176 
0.  120 
0.  109 
0.197 
0  207 
0,179 

0.2B8 
0.181 
0.107 

10 

280 

REACT IVE 

SILICATE 

SI    MG/L 


2.25 
1  .75 
1  .20 
1  .20 
1  .05 
1  .05 

1  .  35 
0-85 

2  25 
1  .47 
0.85 


0.306 
0.278 
0.264 
0.2  90 
0.304 
0.334 
0.208 
0.266 
0.25S 
0.326 

0.326 

0  .  238 
0.248 


23 

TOTAL    N 

MG/L 

0  480 
0  385 
0  535 
0  578 
0.480 
0.444 
0 .  357 
0.463 
0  465 
0,505 

0.578 
0    469 

0-357 


5 

TOTAL 

SOLI DS 
MG/L 

30.0 
31.0 
30,0 

31  .0 
29.0 

30.0 
30.0 
31  .0 
28.0 

31  .0 
30.0 
2S.0 


55 

208 

47 

PH 

TOTAL 

ORGANIC 

T    LAB 

IRON 

C 

AS    C 

MG/L 

MG/L 

6.36 

0.260 

6.30 

0.290 

6.52 

0    290 

9    0 

6.  47 

0    180 

4.7 

6.61 

0    170 

4.9 

D    080 

4.9 

7.24 

0.040 

4.8 

7.24 

0.100 

8     1 

7.24 

0.220 

5.8 

6.72 

0.230 

6.0 

7,  24 

0.290 

9.0 

6.74 

0.  136 

6.0 

6.30 

0 .  040 

4    7 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 


O.S 
1  .2 


41 

coo 


!6 
24 


42 
28 
15 


(    C    0    N    T    D    ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


BATE  OF  REPORT   2S  OCT  79   PAGE 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


06   OS 

78 

1200 

.3 

13   07 

78 

1330 

.3 

09    OB 

78 

134S 

.3 

IB    12 

78 

1155 

.3 

MAXIMUM 

Ava 

OR 

GEO*!    MN     (*] 
MINIMUM 

265 

235 

203 

221 

225 

229 

215 

249 

238 

21? 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ARSENIC 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

NICKEL 

COBALT 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.0O1L 

0.090 

0.020L 

0 .  060 

0.030L 

0.005L 

0.010 

0.020L 

0.0O1L 

O.OSOL 

0.020L 

0.010L 

0.030L 

0.005L 

0.010L 

0.020L 

0.020L 

0.001 L 

0.050L 

0.020L 

0.010L 

O.O.'IOL 

0.005L 

0.010L 

0.020L 

0.020L 

O.OOIL 

0.020L 

0.020 1. 

0.020L 

o.o:iol 

0.005L 

O.OIOL 

0.020 

0.0O1 

0.090 

O.OSO 

0.020 

0 .  060 

0 .  030 

0.005 

0.010 

0.020 

0.020 

O.OOID 

0.055D 

0.050D 

0.0200 

0.02 50 

0.030D 

O.OOSD 

0.010D 

0.0200 

0.020D 

0.001 

0.020 

0.050 

0.020 

0.010 

0.030 

0 .  005 

0.010 

O.02O 

0.020 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W,/  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


BERNARD  CREEK 

AT  FIRST  BRIDGE  DOWNSTREAM  FROM  SUNDRIDGE  LAGOON 
RIVER  MAJOR  BASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
MAGNETAWAN  RIVER 


STATION  ID:   03-0124-004-02 

STORET  CODE:  02 
002 
4910 


LAT: 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  04  70  2030 
2-1  05  78  2030 
55  03  78  1550 

14  07  78  1620 
07  OS  7B  1600 
04  09  78  1535 

15  10  7B  1100 
12  11  78  1430 
03  12  7B  1535 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
,3 


LONG: 


934 

SAMPLE 


U   T   M:    17   0622450.0   5062900,0   4 


REGION:    OS 


901 
SCD 


23363 

6 

23375 

6 

23404 

6 

23419 

E 

234.10 

8 

23453 

e 

23476 

E 

23494 

E 

23512 

6 

B05 
WATER 
TEMP. 
OEG    C 


13 


19.0 

24.0 

23.0 

18.0 

9.0 

7.0 

1  .0 


i 

DISS. 

02 

MG/L 

5.0 
8.0 
7.0 
8.0 
7.0 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 
MG/L  P    MG/L 


0.020 
0.013 
0 .  006 
0.017 
0.014 
0.012 
0.017 
0.042 
0 .  007 


0.002 

0.007 

0.D01 

0.002 

0.001L 

O.OOB 

0.001 

0.003 

0.002 


FILTERED 

AMMON I A 

MG/L 

O.OOS 
0.02S 
0.OI8 
0.006 
0.026 
0.016 
0.026 
0.022 
0 .  020 


MILEAGE: 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.390 
0.270 
0  2B0 
0.380 
0.470 
0.370 
0.510 
0.650 
0.260 


82.70 

21 
FI LTERED 
N02-N 
MG/L 


003 
002 
002 
002 
001 
002 
001 
002 
001 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (-) 

MINIMUM 


24.0 


0.042 
0.016 
0.006 


O.OOB 
0. 0030 
0.001 


.028 
.019 

.006 


0.650 
0.39B 
0.260 


0.003 
0.  002 
0.001 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR      STN      STN    SAMP 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET 

25  04  7a  2030 
21  05  78  2030 
25  06  78  1550 
14  07  7S  1620 
07  OB  78  1600 
04  09  78  153S 
«5  10  78  1100 
<2    11    78    1430 


22 

17 

IB 

23 

5 

6 

107 

14 

16 

56 

p    PJ 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

COND. 

TURB . 

CHLORIDE 

TH 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

RS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

.3 

0.115 

D.126 

0.382 

0.50B 

57.0 

21  .0 

3b 

56 

8.30 

4.2 

.3 

0.070 

0.  100 

0.242 

0.342 

40.0 

3.9 

36 

56 

2.00 

4.6 

.3 

0 .  030 

0.050 

0.262 

0.312 

36.0 

1  .0 

35 

54 

0.80 

4.5 

.3 

0.005L 

0.013 

0.374 

0.387 

39.0, 

3.5 

35 

54 

1  .40 

4.9 

.3 

0.005 

0.032 

0.444 

0.476 

41  .0" 

5.6 

35 

54 

1  .40 

4.8 

.3 

0.010 

0.028 

0.354 

0.382 

44.0 

6.3 

38 

58 

1  .30 

4.9 

.3 

0 .  030 

0.057 

0.484 

0.541 

40.0 

3.6 

36 

5E 

1  .50 

5.0 

.3 

0.07G 

0.102 

0.628 

0.730 

52.0 

14.0 

38 

58 

2.90 

5.0 

03    12    78    1535 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN    f) 

MINIMUM 


0.115 

0.  126 

0.626 

0.730 

57.0 

21  .0 

38 

58 

a.  30 

5.0 

0.047D 

0.068 

0.379 

0.447 

42.9 

6.6 

38 

56 

2.29 

4.7 

0 .  005 

0.013 

0.240 

0.312 

36.0 

0.5 

35 

54 

O.BO 

4.2 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


KEY    RIVER 

AT    HIGHWAY    69 

RIVER 


STATION    ID:       03-0128-001-02 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


934 
SAMPLE 


SOI 
SCD 


08   01 

7B 

1230 

.3 

24515 

4    E 

e 

12    02 

78 

1210 

.3 

24557 

4     0 

a 

12    03 

78 

1  130 

.3 

24599 

4   6 

8 

06   06 

78 

1245 

.3 

21760 

0 

13    07 

78 

1230 

.3 

21761 

B 

09    08 

7B 

1245 

.3 

21762 

5   8 

9 

13    09 

7S 

1420 

.3 

21763 

5 

23    10 

78 

1325 

.3 

21764 

B 

14    11 

78 

1430 

.3 

21765 

e 

18    12 

78 

1300 

.3 

2  1766 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM    MN 

(*) 

MINIMUM 

MAJOR    BASIN:     GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE 

HURON 

002 

TERM    STREAM:     KEY     RIVER 

5190 

U    T    M. 

17    053370C 

. 0    5082050 

0    4          REGION:    05 

MILEAGE: 

8.  20 

80 

81 

84 

80S 

3 

1 

33 

34 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

FILTEFED 

LI  FORM 

COLIFORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

/100ML 

MF/100MI. 

MF/100ML 

OEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P   MC./L 

0.0 

12.0 

0.2 

0.02  2 

0.004 

56. 

4.        L 

4.        L 

0.0 

10.0 

3.0 

0 .  060 

D.016 

4.        L 

2.        L 

2.       L 

0.0 

10.0 

0.5 

0 .  02  7 

0.009 

18.5 

9.0 

0.5 

0.02  3 

0.004 

21  .5 

9.0 

0.2 

0.015 

0.001 

24.0 

8.5 

1.0 

0.026 

0.001 

1B.5 

3.0 

3.G 

0.021 

0.002 

7.0 

10.0 

0.4 

0 .  02  2 

0.004 

5.0 

9.5 

0.4 

0.025 

0.004 

0.0 

11  .0 

0.5 

0.023 

0.005 

56. 

4. 

4. 

24.0 

12    0 

3.6 

0.060 

O.O16 

15.*    D 

3.'    D 

3."    D 

9.5 

9.8 

1.0 

0.026 

0.005 

4. 

2. 

2. 

0.0 

8.5 

0.2 

0.015 

0,001 

NO    OF    SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

107 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP      PJ 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL   N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

DY  MO   YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KUELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

OS  01    78 

1230 

.3 

0.176 

0.600 

0.004 

0.046 

0.226 

0.424 

0.650 

55.0 

3.3 

52 

12   02   78 

12  10 

.3 

0.690 

0.650 

0.028 

0.337 

1  .055 

0.040 

1  .015 

231  .0 

10.0 

221 

12   03   78 

1130 

.3 

0.292 

0.850 

0.090 

0.  1  10 

0.392 

0.558 

1  .050 

56.0 

2.2 

S4 

06   06    78 

1245 

.3 

0.048 

0-570 

0-004 

0.020 

0-072 

0.522 

0.594 

53.0 

2.5 

51 

13   07    78 

1230 

.3 

0.034 

0.460 

0.003 

0.007 

0.044 

0.42S 

0.470 

56.0 

1,6 

54 

09   oa    78 

1245 

.3 

0.134 

0.700 

0.002 

0.0051. 

0.  141 

0.566 

0.707 

64.0 

3.E 

SO 

13   09   78 

1420 

.3 

o.oie 

0.870 

0.002 

0.005 

0.025 

0.852 

0.877 

65.0 

1.4 

54 

23    10   78 

1325 

.3 

0.042 

0.5B0 

0.005 

0,075 

0.  122 

0.538 

0.660 

51  .0 

2.0 

49 

14    11    78 

1430 

.3 

0.045 

0.580 

0.005 

0.090 

0.  140 

0.535 

0.675 

49.0 

2.0 

47 

IB    12   78 

1300 

.3 

0.108 

0.670 

0.005 

0.100 

0.213 

0.562 

0.775 

41  .0 

3.0 

38 

MAXIMUM 

0.690 

0.870 

0.090 

0.337 

1.055 

0.852 

1  .050 

231  .0 

10.0 

221 

AVG 

OR    GEOM   MN     (•) 

0.  159 

0.6S3 

0.015 

0.080D 

0.253 

0.502 

0.747 

72.1 

3.2 

69 

MINIMUM 

0.01S 

0.460 

0.002 

0.005 

0.025 

0.040 

0.470 

41  .0 

1  .4 

38 

NO    OF    SAMPLES 


(    C   0   N   T    D    ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  •  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


KEY  RIVER 

AT  HIGHWAY  69 

RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMF   PJ 
PY  MO  YH  LMT    O-IST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


06    01 

78 

1230 

-3 

12    02 

78 

1210 

.a 

12    03 

78 

1  130 

.3 

06    06 

78 

1245 

.3 

13    07 

78 

1230 

.3 

09  oa 

78 

1245 

.3 

13   09 

78 

1420 

.3 

23    10 

78 

132S 

.3 

14    11 

78 

1430 

.3 

18   12 

78 

1300 

.3 

VAX  I  MUM 

AVG    OR 

GEOM    MM     ( M 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


08   01 

78 

1230 

.3 

12   02 

7a 

1210 

.3 

12   03 

78 

1130 

.3 

06   06 

78 

1245 

.3 

13   07 

78 

1230 

•  3 

09   OB 

78 

1245 

3 

13   09 

78 

1420 

.3 

23    10 

78 

1325 

.3 

14     11 

78 

1430 

.3 

IB   12 

78 

1300 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   MN    I  *  I 

M I N I  MUM 

10 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
KG/L 

6.60 

29 .  00 
8. 20 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PACE  114 

STATION     ID:        03 -01 2S-00I -02 


MAJOR    BASIN:    GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR    8ASIN:     LAKE 

HURON 

002 

TERM    STREAM:     KEY     RIVER 

5190 

NC 

U    T    M 

17    0533700.0    50B2O5O 

0    4             REGION 

■     05 

MILEAGE: 

8.20 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

76 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT 

ALK 

PH 

TOTAL 

CALCUL 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

SILICATE 

PH    8.3 

AT 

LAB 

AT     LAB 

IRON 

HARDNESS 

UMHC5 

UNITS 

MG/L 

SI     MG/L 

MG/L 

V1G/L 

MG/L 

MG/L 

60 

3.60 

4.9 

12.5 

2.60 

9.2 

17 

6.29 

1 .220' 

25.0 

340 

4.60 

41  .5 

45,0 

10.60 

26.1 

69 

6.39 

4.900 

1  14.0 

33 

4.30 

4.  1 

12,5 

3.20 

9    5 

22 

6.39 

1  .700 

32.0 

78 

1  .  60 

5,0 

83 

0.80 

5.3 

92 

3.  10 

5.4 

98 

1  .90 

6.0 

77 

3     10 

4.B 

72 

2.70 

4    3 

58 

2-70 

3.4 

340 

4.60 

41  .5 

45.0 

10.  BO 

26.1 

69 

6.39 

4  .900 

114.0 

106 

2,84 

s.s 

23.3 

5.53 

15.0 

36 

6.36 

2.607 

57.0 

58 

0.80 

3.4 

12.5 

2.60 

9.2 

17 

6.29 

1  .220 

25.0 

10 

74 
TOT.     MAG 
NESIUM 
MG/L 

2    10 

10.00 

2.30 


29.00' 

10    00 

14.60 

4  ,  97 

6.60 

2.  10 

68 

COLOUR 
HAZEN 
UNITS 

700 
70S 
70G 


67 
PTSS1UM 


0.90 
3.80 
1  .00 


66 
SODIUM 

NA 
MG/L 

5.  10 

28    00 

3.40 


70 

3.80 

28.00 

70U 

1  .90 

12.  |7 

70 

0-90 

3.40 

41 

265 

203 

221 

22  5 

coo 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ARSENIC 

ALUMINUM 

CHROMI UM 

COPPER 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

4  2 

0.001L 

0.390 

0.020L 

0.020 

1  10 

0.002 

0.210 

0.020L 

0.070 

34 

O.OOU 

0.410 

0  .040L 

0.040 

0.001 L 

0-100L 

0.040L 

0,040 

0.001 

0. 100 

0.040L 

0    OlOL 

0.001 

0. 100 

0.040L 

0.010L 

0.001 

0.100 

0.04  0L 

O.OlOL 

0.001L 

0.220 

0.020L 

0.020 

0 .  00 1 L 

0.130 

0020L 

0.050 

0.001 

0.250 

0.020L 

0.030 

no 

0.002 

0.410 

0.040 

0.070 

62 

0.001D 

0.2O6D 

0.030D 

0.030D 

34 

0.001 

0-100 

0.020 

0.010 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


08  01  78  1230 
12  02  7B  1210 
12  03  78  1130 
08   06    78    1245 


.3 
.3 


229 

215 

249 

201 

238 

217 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

COBALT 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.030L 

O.OOSL 

0.020 

0.  1  10 

0.020L 

0.020L 

0.O3OL 

0.010L 

0.01 DL 

0.540 

0.040L 

0.040L 

D.030L 

0.005L 

O.O20 

0.136 

0-020L 

0.020L 

O.040 

0.005L 

0.010L 

0.020L 

0.020L 

13    07    7B 

1230 

.3 

09    08    78 

1245 

.3 

13    09    78 

1420 

.3 

23    10    78 

1325 

.3 

14    11    78 

1430 

.3 

18    12    78 

1300 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

SS 

GEOM   MN    ( • 1 
MINIMUM 

0.030L 

O.OOSL 

0.010L 

0.020L 

0.020L 

0.030L 

O.OOSL 

0.010L 

0.020L 

6.0501 

0.030L 

O.OOSL 

0.0101 

Q.020L 

0.020L 

0.030L 

O.OOSL 

0.010L 

0    020 

0.020L 

0.030L 

O.0O5L 

0.010L 

0.020L 

0.020L 

0.030L 

0.D05L 

0.010L 

0.020L 

O.O20L 

0.040 

O.OlO 

0 .  020 

O.S40 

0.040 

0.040 

0.0310 

0    006D 

0.012D 

0.262 

0.0220 

0.0220 

0,030 

O.OOS 

0.010 

0.110 

0.020 

0.020 

NO  OF  SAMPLES 


8,0.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


PICKEREL  RIVER 
AT  HIGHWAY  69 
RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

08  01  7B  1200  .3 

12  03  78  1040  3 
06  06  7B  1330  .3 

1 3  07  78  1 1 00  .3 

09  06  78  1218 

13  09  7B  1530 
23  10  7B  1400 

14  11  78  1455  -3 
18  12  78  1330 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (*) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 
SAMPLE 

NO 


24514 
24  598 

21750 
21751 
21752 
21753 
21754 
21755 
21756 


901 
SCD 


4    6    8 
4    6    8 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     PICKEREL     RIVER 


BO  Bl 

TOTAL  FECAL 

COLIFORM  COLIFORM 

MF/100ML  MF/100ML 


ENTER. 
MF/100ML 


STATION     ID:        03-0  130-001-02 
STORET    CODE 


T    Ml     17    0533500.0    5093550.0    4 


805 

WATER 

TEMP. 

DEC    C 

0    0 


21 

0 

23 

5 

18 

0 

9 

0 

* 

5 

0 

0 

23 

5 

10 

6 

0 

0 

3 
DISS. 


10.  D 
9.0 


10 

0 

11 

0 

13 

0 

10 

1 

8 

0 

5-DAY 
BOD 

MG/L 


0.6 
0.3 

0.2 


02 

002 

5330 

LEAGE:  17.20 

33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P    MG/L 


0.020 
0.021 
0.016 
0.012 
0  01  6 
0  .009 
0.014 
0.01  1 
0.00  7 


0.021 
0-014 
0.007 


0.001L 
0  003 
0  002 
0.001 
0.002 
0 . 00 1 L 
0.002 
0.001 
0.002 

0.003 
0.002D 

0.001 


i  c  0  N  r  d  ) 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     SIVER    BASINS 


DATE   OF   REPORT      25  OCT   79      PAGE 


19 

20 

21 

32 

17 

18 

23 

5 

6 

107 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pj 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

OV    MO 

YR 

LMT 

D1ST 

BRG   DEPTH 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N03-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

OSOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MO/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

WO/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

OS   Ol 

78 

1300 

.3 

0.034 

0.320 

0    001 

0    014 

0.039 

Q.2'16 

0.335 

65.0 

2.3 

63 

13   03 

78 

10A0 

.3 

0.024 

0.310 

0.002 

0.048 

0.074 

0  .  2116 

0.360 

56.0 

0.6 

55 

0»  06 

78 

1330 

3 

0.030 

0.410 

0.003 

0.265 

0.298 

0,3110 

0.6  78 

46.0 

1  .B 

44 

13  07 

78 

1100 

.3 

0.026 

0.350 

0.002 

0.008 

0,036 

0    324 

0.360 

45,0 

1  .4 

44 

09  oa 

78 

1315 

.3 

0.064 

0.410 

0.001 

0  ,  OO'j 

0    070 

0-346 

0.416 

1}  09 

78 

1630 

.3 

0.008 

0.310 

0.002 

0.010 

0.020 

0.302 

0.322 

48.0 

3.5 

46 

33    10 

78 

1400 

,3 

OOtJ 

0.340 

D.002 

0    060 

0.074 

0.328 

0-402 

48.0 

1  .7 

46 

14     11 

78 

1455 

3 

o.oia 

0.300 

0.002 

0,043 

0,057 

0    2H8 

0.345 

I57.0 

1  .0 

156 

1*    12 

78 

1330 

.3 

0.020 

0.310 

0.001 

0.034 

0,055 

0,200 

0.345 

43.  D 

0.3 

43 

MAXIMUM 

0.064 

0.410 

0.003 

0.265 

0,  298 

0  .  3HQ 

067B 

t57,0 

3.5 

IStt 

AVO 

OR    GEOH   MN    < • 1 

0.034 

0.340 

0.002 

0.054 

0.080 

0.316 

0,396 

63.5 

1    5 

63 

MINIMUM 

0.008 

0.300 

o.ooi 

0.005 

0.020 

0  -  266 

0.322 

43.0 

0.3 

43 

NO    OF    SAMPLES 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

S 

8 

8 

14 

16 

56 

59 

330 

5S 

208 

47 

41 

365 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

COND, 

TUfiB. 

chloride 

SULPHATE 

REACTIVE 

PM 

TOTAL 

ORGANIC 

COD 

TOTAL 

0*    MO 

ru 

LMT 

BIST 

BRG    DEPTH 

35C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

AT    LAB 

IRON 

C    AS    C 

ARSENIC 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI     MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

OS   01 

78 

1300 

.3 

97 

3.  40 

7.1 

14.0 

0.55 

6.70 

0    160 

32 

IS   03 

78 

1040 

3 

84 

2.20 

3.9 

15    0 

0    85 

6.64 

0,  130 

8.0 

13 

06   06 

78 

1330 

.3 

67 

1  .60 

31 

13.0 

1.25 

6,55 

0,200 

6.0 

30 

0.00 'I 

13    07 

78 

1100 

.3 

67 

0.90 

1  .6 

13.5 

0.70 

7    19 

0,450 

6.2 

0.001 

09  oa 

7B 

1315 

.3 

2.0 

11  .5 

0.70 

0.030 

6.3 

0.001 

13   09 

78 

1530 

.3 

70 

O.BO 

1  ,5 

12.0 

1  -30 

7.46 

0,060 

5.6 

15 

33    10 

78 

1400 

.3 

71 

1  .50 

3.1 

14.0 

0.60 

7.44 

0.100 

6.5 

14    11 

78 

1455 

.3 

240 

1  .40 

2.0 

13.0 

0.45 

7   29 

0.  160 

5.B 

18    19 

78 

1330 

.3 

66 

1  .00 

2.  1 

13.5 

0.65 

7.04 

0.130 

6.0 

0.001L 

MAXIMUM 

340 

3.40 

7.1 

1S.0 

1  .25 

7.46 

0.450 

B.O 

33 

0.001 

AVO 

OR   GEOM   MN    -> 

9S 

1  .48 

2.6 

13,2 

0.77 

7   06 

0.160 

6.3 

23 

0.0010 

MtNlMUM 

66 

D.8D 

1  .5 

11  .5 

0.45 

6.55 

0-030 

5.6 

13 

0.001 

NO    OF    SAMPLES 

e 

a 

9 

9 

9 

8 

9 

8 

4 

4 

335 

203 

221 

335 

229 

215 

249 

238 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TO'AL 

TOTAL 

TOTAL 

OV   MO 

YR 

LMT 

D1ST 

BOG   DEPTH 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

NICKEL 

FEET 

MTRS 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

06   06 

78 

1330 

.3 

0.070 

0-030L 

0.060 

0.030L 

0-0051. 

0.010 

0-020L 

13   07 

78 

1100 

.3 

0.  160 

0.040L 

0.0101. 

0.030L 

0.OC5L 

0.010L 

0    020L 

OS  OB 

78 

1515 

.3 

0.  160 

0.040L 

0.010L 

0.030L 

0.0051. 

0.010L 

0.030L 

18    12 

78 

1330 

.3 

0.020L 

0.020L 

0.030 

0.030L 

O.OOSL 

0 .  0 1  0  L 

0-020L 

MAXIMUM 

0,070 

0.  160 

0.040 

0.060 

0.030 

0.005 

O.OIO 

0.020 

AVO 

OR    GEOH    MN    < ■ 1 

0.0450 

0.  160 

0    0300 

0.0280 

0.030D 

0. 005D 

o . o 1 oo 

0.020D 

MINIMUM 

0.030 

0.  160 

O.D30 

o.oio 

0.D3O 

0.005 

0.010 

0.030 

NO    OF    SAMPLES 


a. o.k./ 

5ITE: 

FRENCH    RIVER 

STATION 

ID:       03-0133-001-03 

SAMPLE    POINT: 

AT    HIGHWAY    69 

STATION 

TYPE: 

RIVER 

MAJOR    BASIN:     GREAT 

LAKES 

STORE:     CSOF, - 

02 

MINOf)    BASIN:     LAKE 

HURON 

DO  2 

TERM    STREAM:     FRENCH    RIVER    MAIN    CHANNEL 

54  30 

STN    NO: 

l 

LAI 

LONG: 

U    T    M: 

17    0532250 

. 0    5096000 

0    4            REGION:     OS 

MILEAGE: 

IB.  00 

934 

901 

80 

81 

64 

60S 

3 

1 

33 

34 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

SAMPLE 

SCO 

TOTAL 

FECAL 

M,F. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

TOTAL 

FILTERED 

Dv   MO 

YR 

LMT 

01ST 

BRG    DEPTH 

NO 

COL  I  FORM 

COLIFORM 

ENTER. 

It  MP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/100ML 

•F/100MI 

OEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

OS    01 

78 

1130 

.3 

34513 

6   8 

0    0 

14.0 

0.3 

0.009 

0.001 L 

12    02 

78 

1100 

.3 

24555 

6   B 

4.        L 

2.        L 

2.        L 

0    0 

13.0 

0.2 

0-009 

0.003 

13    03 

78 

1000 

.3 

24597 

6   8 

4.        L 

a.     l 

2.        L 

0.0 

13-0 

0.3 

0.013 

0.003 

06    06 

78 

1416 

,3 

21740 

B 

15   0 

10.0 

0.4 

0.013 

O.OOI 

13   07 

78 

1145 

.3 

21741 

8 

30    0 

6.0 

0.3 

0.009 

0.OC3 

09   06 

79 

1145 

.3 

31742 

8 

31     S 

9-5 

0    01  1 

0.OC3 

13    09 

78 

1445 

.3 

31743 

8 

18   5 

9.0 

0.3 

0.011 

D.OCl 

33    10 

78 

1425 

.3 

2  1  744 

8 

10   0 

10.0 

0.3 

0.017 

0.OC3 

14    11 

78 

1530 

.3 

2174S 

a 

7    0 

10.0 

0.3 

0.011 

0 .  OC  1 

18    13 

78 

1430 

.3 

21746 

0    0 

13.0 

0.3 

0.013 

0.003 

MAXIMUM 

4. 

2. 

3. 

31  ,5 

14.0 

0.4 

0.017 

0 .  003 

AVG 

OR   GEOM  MN    I ' 1 

4.*    D 

3.'    D 

3"    D 

9.2 

10    9 

0.3 

0.01  1 

0.003D 

MINIMUM 

4. 

3. 

2 

0    0 

8.0 

0.3 

0.009 

0.001 

NO    OF    SAMPLES 

2 

2 

2 

to 

10 

9 

10 

10 

19 

20 

31 

23 

17 

18 

33 

5 

6 

107 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

Fl LTEREO 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

DY   MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

D -  SOL  1 DS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

OS   01 

78 

1130 

.3 

0.030 

0.370 

0.001 

0.019 

0.040 

0.350 

0.390 

56.0 

3.3 

S3 

12    03 

78 

1100 

.3 

0.076 

0.290 

0.002 

0   013 

0.091 

0.314 

0.305 

54.  0 

1  ,0 

53 

13   03 

78 

1000 

.3 

0.042 

O.300 

0.003 

0.058 

0.102 

0.358 

0.360 

56.0 

0.9 

55 

06  06 

78 

1415 

.3 

0.036 

0.380 

0.003 

0.060 

0-089 

0.354 

0.443 

49.0 

1  .4 

48 

13  07 

78 

1145 

.3 

0.032 

0.3S0 

0.002 

0    008 

0.043 

0.3?B 

0,370 

49,0 

1  .5 

47 

09   08 

79 

1145 

.3 

0.032 

D.300 

0.003 

0.005 

0.040 

0.268 

0.308 

13   09 

78 

1445 

.3 

0.014 

0.300 

0.002 

0.010 

0.026 

0.266 

0.313 

51.0 

1.6 

49 

33    10 

78 

1425 

.3 

0.010 

D.320 

0    002 

0.030 

0.042 

0   310 

0.352 

S3.0 

1.7 

B1 

14    11 

78 

1530 

.3 

0.006 

D.270 

0.002 

0.013 

0.031 

0.364 

0.285 

170.0 

1  .0 

169 

IS    12 

78 

1430 

.3 

0.014 

0.330 

O.OOl 

0.019 

0.034 

0.316 

0.350 

50.0 

1  .0 

49 

MAXIMUM 

0.076 

0.380 

0.003 

0.060 

0.103 

0   354 

0.443 

170.0 

3.3 

1139 

AVG 

OR    GEOM   MN     1  *  I 

0.027 

0.322 

0  002 

0.034 

0.053 

0.295 

0.348 

65.3 

1.5 

64 

MINIMUM 

0.006 

O.270 

o.ooi 

0.005 

0.031 

0.214 

0.385 

49.0 

0.9 

47 

NO    OF    SAMPLES 


icomn 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 

B.O.W./    SITE:     FRENCH    RIVER 
SAMPLE     POINT:     AT     HIGHWAY     69 
STATION   TYPE:    RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       RU 
DY    MO    YR    LMT  OIST    BPG    DEPTH 

FEET  MTRS 

08  01     73     1  1  30 
12    02    78    '100 

12  03    78    1000 

06    06    78    1415  -3 

13  07    73    1115  -3 

09  03    78     1115 

13  09  78  1415 
23  '0  78  1425 

14  11  73  1520  -3 
18  12  7B  1420 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MM     [ ' ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE   HOUR      STN      STN    SAMP      PU 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BUG    DEPTH 

FEET  MTRS 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE 
STATION     ID:        03-0133-001 -02 


06  06  78  1415 
13  07  78  1145 
09  06  78  1145 
13    12    78    1420 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     I-  I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


14 
CON'D . 
250 
UMH05 

82 
82 


79 
260 


260 
93 
72 


16 
TURB. 
F0RMAZ1N 

UN  1  TS 

2.20 
1  .60 
1  .SO 
0.90 

0  .40 

0.90 

1  .20 
1  .50 

1  -  00 

2.20 
1  .28 
0  .40 


265  235 

TOTAL  TOTAL 

ARSEKIC  MERCURY 

MG/L  UO/L 


0  .  00 1 L 
0.001 L 

0.C01L 

0 . 00 1 L 

0.001 


0.070 


0.070 
0.045 
0.020 


MAJOR    BASIN:     GREAT    LAKES 

MIKOR    BASIN:     LAKE    HURON 

TERM    STREAM:     FRENCH    RIVER    MAIN    CHANNEL 

U    T    M:     17    O5322S0.0    5096000.0    4  REG 


56 
CHLORIDE 
MS/  L 


6.9 

2.6 
2.4 


1  .8 

2.0 
2.  1 
2.8 
2.S 
2.6 


59 

SULPHATE 

MG/L 

14.0 
14.5 
15.0 
14.0 
13.0 
12.0 
13.5 
14.5 
13.5 
14.0 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MO/L 

0.55 
0.70 


6.B 


10 

203 
TOTAL 

ALUMINUM 
MG/L 


0    05OL 
0 . 050  L 


0.050 

D.050D 

0.050 


15.0 

13    B 
12.0 

10 

221 
TOTAL 

CHROMIUM 
MG/L 

0.0201 
0.0201. 
0.020L 
0.030L 

0.020 

0.0200 

0.020 


1  .35 
0,72 
0.25 

10 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

0.050 
O.OIOL 
0.010L 
0.020 

0.050 

0.0230 

0.010 


6.63 
7.28 
6 .  SS 
6.65 
7.19 

7.57 
7.29 
7.34 
6 .  'J2 

7.57 
7,09 
6.63 


0.0301, 

o.o::ol 
o.o::ol 

0.030L 

0.030 
0  . 0."',0D 

0 .  0.10 


20B 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0.  170 
0.130 
0.150 
0.090 
0.390 
0.040 
0.020 
0.150 
0.110 
0.0  BO 

0.390 
0.133 
0.020 


TOTAL  TOTAL 

LEAD         CADMIUM 
MG/L  MG/L 


0.005L 

0.0C5L 
D.005L 
0.005L 

0.005 
0.005D 

0.005 


STORET    CODE:     02 
002 

5430 


PHENOLS 
UG/L 


.0 

.BO 

.0 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

0.010 
0.010L 
0.01GL 
0.010L 

0.010 
0.010D 

o.oio 


47 
ORGANIC 
C    AS    C 
MG/L 


B 

236 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

0.020L 
0.020L 
0.020L 


02  0 

020D 

020 


COO 

MG/L 

36 
25 
26 
31 


36 

26D 

10. 


TOTAL 

COBALT 

MG/L 


O.020L 
0.020L 


0.020 

0.0200 

0.020 


B.O.W./    SITE:    LAKE    N1P1SSING 

SAMPLE    POINT:     AT     AMELIA    BEACH    NEAR    NORTk 

STATION    TYPE:    LAKE 


BAY 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PU 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


09  04 

78 

1230 

.3 

22  05 

78 

1300 

.3 

18  06 

78 

1410 

.3 

15  07 

78 

1700 

.3 

07  08 

78 

1225 

.3 

04  09 

78 

1245 

.3 

09  10 

7B 

1210 

.3 

05  11 

78 

1600 

.3 

03  12 

78 

1250 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ' -  I 

MINIMUM 

934 

SAMPLE 
NO 


23359 
23389 
233S8 
23425 
23433 
23452 
23470 
23485 
23506 


901 
SCO 


MAJOR     BASIN:     GREAT     LAKES 

MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 

TERM    STREAM:     FRENCH    RIVER    MAIN    CHANNEL 

U    T    M:     17    0613350.0    5127950.0    4  REGION:     05 


STATION  ID:   03-0133-010-01 

STORET  CODE:  02 
002 
54  30 


80  81 

TOTAL  FECAL 

COLIFORM  COLIFORM 

MF/100ML  MF/lOOML 


1700 

IO0O 
37O0 
2800' 
3000 
39000 
2000 

leoo 

78000 

78000 
4367 

1000 


238 
8 

80 

90 

4 

252 

70 

10 

1900 

1900 

66 

4 


84 
M.  F  . 
ENTER. 

MF/lOOML 

20. 


600 
35. 
4. 


aos 

WAiER 
TEMP. 
DEG  C 

3.0 
14.0 
19.0 
22.0 

22.0 

18.0 

8.0 

10. 0 

1  .0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

4.0 


-DAY 

TOTAL 

Fl LTERED 

BOO 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P  MG/L 

2.2 

0.090 

0.010 

1  .2 

0  .044 

0.  010 

2.0 

0.064 

0.  010 

0.6 

0.028 

0.001 

1  .2 

0.032 

0.001 

2.0 

0  .  06  1, 

0  .  004 

0.8 

0.031 

O.O02 

1  .  2 

0.040 

0.001 

1  .0 

0.02  8 

0,009 

0.090  0.010 

0 . 04  6  0.005 

0.028  0.001 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMR   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


09  04  78  1230 
22  05  78  13,00 
18  06  7B  1440 
15  07  78  1700 
07  08  78  1225 

04  09  7B  1245 
09  10  78  1210 

05  11  73  1600 
03  12  78  1250 


3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
..1 


MAXIMUM 

AVE  OR  GEOM  MN  (- » 

MINIMUM 


FILTERED 

AMMONIA 
MG/L 

0.980 
0.146 
0.180 
0.080 
0.042 
0.214 
0.076 
0.042 
0.520 

0.980 
0.253 
0.042 


20 

TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 

1  .520 

0.650 

1  .  120 

0.630 

0.620 

0.950 

0.430 

0.62 

1  .  100 

1  .520 
0.849 
0.430 


FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0.023 
0.048 
0.024 
0.007 
0.001 
0-008 
0.006 
0.002 
0.012 

0.048 
0.D15 
0.001 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 


1.110 

0.225 

0.710 

0.093 

0.0051 

0.070 

0.  185 

0,053 

0,936 


1.110 

0.377D 

0,005 


17 
INRGNC 
N 
MG/L 

2,113 
0.419 
0.914 
0.  180 
0.  048 
0.292 
0.267 
0.097 
1  .470 

2.  1  13 
0  .  644 
0.048 


18 
TOTAL 
ORGNC       N 
MC/L 

0.540 
0  .  504 
0  .  940 


5tO 


0.578 
0  736 
0.354 
0.578 
0.580 

0  940 
0.5U6 
0.354 


23 
TOTAL   N 

MG/L 

2.653 
0.923 
1  .354 
0.730 
0.626 
1  .028 
0.621 
0.675 
2.050 

2.653 
1  .240 
0.621 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

365.0 
93.0 

162.0 
82.0 
62.0 
94.0 
90.0 
62. 

21  1  .0 

365.0 

137.9 

62.0 


6  1 

SUSP.  DISS. 

SOLIDS  SOLIDS 

MG/L  MG/L 

297 


68 

0 

9 

0 

19 

0 

S 

1 

4 

8 

17 

0 

68.0 
18.  1 
3.0 


297 
297 
297 


NO    OF    SAMPLES 


(     C    0    N    T    0     ) 


SAMPLE    INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     ■     RIVER    BASINS 


DATE  OF   REPORT      25  OCT   70     PACE 


107 
SAMP  DTE  HOUR  STN  STN  SAMP  PJ  CALCUL 
Or  MO   Yfi    LMT        DIST    BP.fi   DEPTH  0-  SOLIDS 

FEET  MTRS  MG/L 


14  1$                     56 

CON5  TUCIB.  CHLORIDE 

2SC  FORMAZtN                  WO/L 

UMHOS  UNITS 


OB   04 

78 

1230 

.3 

it  05 

78 

1300 

.3 

1S  06 

78 

1440 

.3 

15  07 

78 

1700 

3 

07   OS 

78 

1]» 

3 

04   09 

78 

1245 

3 

09    10 

78 

1210 

.3 

OS    11 

78 

1600 

.3 

03    IS 

78 

1250 

.3 
MAXIMUM 

AVO   OR    tEOM   an 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


84 
143 
77 
57 
77 
72 
63 
208 

208 
98 
57 

e 


510 

20.00 

125.0 

131 

3.60 

16.0 

220 

4.30 

39.5 

118 

1  .90 

11.0 

88 

2.10 

4.1 

119 

4.60 

9   6 

110 

6.20 

9   1 

97 

4    4 

5.7 

31  a 

4.10 

eo.o 

510 

20.00 

125.0 

190 

5.69 

31    0 

88 

1  .90 

4.2 

B.O.W./ 

SITE: 

LAKE    NIPP1SING 

STATION 

ID:       03-0133-011-01 

5AMPLE    POINT: 

DONNSTREAM    FROM    CPR 

DOCKS    NORTH 

BAY 

STATION 

TYPE: 

LAKE 

MAJOR    BASIN:     CHEAT 

LAKES 

STORET    COOg 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE 

HURON 

002 

TERM    STREAM:     FRENCH    RIVER    MAIN    CHANNEL 

S430 

STN    NO: 

11 

LAT: 

LONG: 

a  f  wis 

17   0617700 

.0  5129150 

.0    4            REGION:     05 

934 

901 

80 

Bl 

84 

805 

3 

1 

33 

34 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN       STN    SAMP       Pj 

SAMPLE 

SCO 

TOTAl 

FECAL 

M.F. 

HATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

FILTERED 

BY    MO    ¥R 

LMT 

DIST    BRG    DEPTH 

NO 

COL  I  FORM 

CO  L  I FO«M 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOO 

P 

REACTIVE 

FEET                  MTRS 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/10QML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

24   01    78 

1230 

.3 

23313 

4 

150. 

26 

S. 

l    0 

1  .0 

0.032 

0 . 00 1 L 

04   04    78 

1130 

.3 

23357 

4 

1500. 

20. 

10,       L 

1    0 

2.0 

30.0 

2.900 

1    B50 

23   05   78 

1200 

3 

23387 

6 

540. 

4. 

16. 

15. 0 

4.0 

1  ,2 

0.031 

0.013 

18   06   78 

1345 

.3 

23396 

6 

120. 

2.      L 

2. 

20  ,0 

8,0 

0.8 

0   019 

0.004 

15   07    78 

1600 

.3 

23*23 

6 

BOO. 

4.       L 

4 

22.0 

7.0 

0.4 

0.026 

0 .  00 1 L 

07   08   78 

1145 

3 

23*31 

6 

7 

21  DO. 

2. 

2-        L 

21    0 

8.0 

0.4 

0.030 

0.003 

04   09   78 

1200 

3 

23*50 

6 

1000. 

46. 

20 

19   0 

5.0 

1  .0 

0.023 

0.001 

09    10    7S 

1135 

.3 

23*68 

6 

200. 

4 

4,        L 

10   0 

4.0 

0.6 

0.029 

0.001 

05    11    78 

1510 

3 

23*83 

6 

1400. 

24 

4. 

9.0 

7.0 

OS 

0.022 

0.003 

03   12    78 

1215 

.3 

23504 

6 

4 

500. 

4.        L 

4.        L 

1    0 

0.6 

0.014 

0.002 

MAXIMUM 

2100. 

46. 

20. 

22   0 

8.0 

30.0 

2.900 

1  .850 

AVO 

OR    GEOM   MN    ( • ) 

567- 

8.  •    D 

6.  •     D 

11.9 

5.6 

3.7 

0.313 

0.1  BSD 

MINIMUM 

120. 

2 

2. 

1  .0 

2.0 

0.4 

0.014 

O.OOl 

NO    OF    SAMPLES 

10 

10 

10 

10 

S 

10 

10 

10 

19 

30 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

107 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN       Sfn    SAMP       PJ 

F1LTEPE0 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

DY   MO   YD 

LMT 

OIST    BUG  DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      M 

SOLIDS 

SOL  I DS 

D-SOLIOS 

FEET                  MTSS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

24  01    78 

1230 

.3 

0.038 

t 

.390 

O.OOIL 

0   010 

0.049 

0.352 

0.401 

66.0 

1  .7 

64 

04  04   78 

1130 

.3 

9.380 

<ts 

.500 

0.940 

0.560 

10.880 

40.120 

51.000 

269.0 

22.0 

247 

22   05 

7B 

1200 

3 

0    332 

0.590 

0.01D 

0.080 

0.322 

0.358 

0.68D 

73.0 

S.6 

66 

18   06 

76 

1345 

.3 

0.054 

0.390 

0    004 

0.075 

0.  133 

0 ,  3^:6 

0.469 

55.0 

3.4 

52 

IS  07 

78 

1600 

.3 

0.092 

0,580 

0.003 

0.052 

0.  147 

0  .  4H8 

0.635 

59.0 

2.8 

56 

07   OB 

78 

1  145 

.3 

0.090 

0-560 

0.001 

O.OOSL 

0.096 

0.470 

0.566 

61  .0 

4.9 

56 

04   09 

7* 

1200 

.3 

0.  126 

0-590 

0.003 

0.045 

0,  171 

0.164 

0.63B 

66.0 

4.4 

62 

09    10 

78 

1135 

.3 

0.048 

0.S80 

0.003 

0    045 

0.096 

0.532 

D   628 

60.0 

5.9 

S4 

05    11 

78 

1510 

.3 

O.202 

0-74 

0.007 

0.046 

0,257 

0.5.1B 

0.795 

69. 

6.5 

62 

03    12 

7B 

1315 

.3 

0.016 

0.360 

0,002 

0.043 

0.061 

0.344 

0.105 

63.0 

3.0 

60 

MAXIMUM 

9.330 

49.500 

0-910 

0.560 

10.860 

40. 120 

51 .000 

269.0 

22.0 

247 

AVG 

OR   GEOM  » 

1  .028 

5.428 

0.097D 

0.096D 

1  .222 

4.400 

5.622 

64.  0 

6.0 

7a 

MINIMUM 

0.016 

0.360 

0.001 

0.005 

0.049 

0.336 

0.401 

55.0 

1.7 

m 

NO 

3F    SAMPLES 

1* 

10 
16 

10 
56 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

>o 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

COND. 

TUS6. 

CHLORIDE 

DY    MO 

YR 

LMT 

OIST 
FEET 

BRG   DEPTH 
MTRS 

ISC 
UMHOS 

FORMAZiN 
UNITS 

MG/L 

24    01 

78 

1230 

.3 

99 

1  .60 

3.9 

04    04 

76 

1130 

.3 

3io 

5.40 

39.5 

22    DS 

78 

1300 

.3 

101 

2.20 

6.8 

It  06 

78 

1345 

.3 

80 

2.40 

5.0 

15  07 

78 

1600 

.3 

86 

1     60 

4.  1 

07   08 

79 

1145 

.3 

86 

2.20 

3.5 

04   09 

78 

1200 

.3 

96 

1.80 

4.9 

OS    10 

78 

1(35 

.3 

B3 

3.  10 

3.7 

OS    11 

78 

1510 

.3 

95 

3.0 

5.5 

03   12 

78 

1215 

.3 
MAXIMUM 

93 
380 

2-  00 
5,40 

3.6 
39.5 

AVO. 

OR   GEO*  m    I  - ' 

120 

2   55 

8.0 

MINIMUM 

ao 

1  .60 

3.5 

KO  OF  SAMPLES 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT 


RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT 


8.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


DUCHESNAY  RIVER 

UPSTREAM  FROM  JOHNS  MANVILLE  NORTH  BAY 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02DD008 


SAMP  OT£  HOUR   STN   5TN  SAMP 
DY  MO  YS  LMT    OiST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24   01 

7B 

1130 

.3 

27    02 

78 

1200 

.3 

04    01 

7» 

1230 

.3 

22    05 

78 

1  100 

.3 

13   06 

78 

1830 

.3 

15   07 

78 

1330 

.3 

07    08 

78 

0900 

.3 

04    09 

76 

0820 

.3 

09    10 

78 

0910 

J 

05    11 

78 

1800 

9 

03    12 

7S 

0920 

ma;<  imum 

AVG    OR 

GEOM   MN     (  *  1 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14    01 

7g 

1130 

.3 

27    D2 

78 

1200 

.3 

04    04 

7a 

1230 

.3 

22    05 

78 

1100 

.  3 

13    06 

78 

1B30 

.3 

IS    07 

7B 

1330 

.3 

07    08 

78 

0900 

.3 

04    09 

78 

0820 

.3 

09    10 

78 

0910 

.3 

05    11 

78 

1800 

.3 

03    12 

71 

0920 

.3 
MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM  W  l<] 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP 
DY  MO  YH  LMT    OIST  aRG  DEPTH 
FEET 


934 

SAMPLE 


34 

f: ltered 
reactive 

P   MG/L 

0.001 L 
0 .  005 
0.002 
0.003 
0.001 
0.007 
0.010 
0    005 

o.ooa 

0.002 
0.005 


0.010 

0.004D 
0.001 


901 

SCO 


23311 

4 

23330 

4 

23355 

A 

233B5 

8 

23391 

6 

23408 

6 

23426 

6 

23445 

6 

23463 

6 

23489 

6 

23499 

6   4 

19 
FILTERED 
AMMON I  A 
MG/L 


130 
2B8 
340 
0S4 
030 
076 
093 
034 
036 
I  04 


0.  340 
0.119 
0.030 


STATION     10: 


HIGHWAY    17 
MAJOR    BASIN 
MINOR    BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 

LAKE    HURON 

FRENCH    RIVER    MAIN    CHANNEL 


U    T    M:     17    0614750.0    5131999.0    4 


444 
FLOW    CFS 


12.90 
12.60 
17.60 
55.  10 
73. BO 
24.  10 
14.30 
61.10 
121 .00 
29.60 
20.10 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

130. 

8. 

800. 


121.00       aoo. 

40.20  94. 


TOTAL 

KJELOAHL 

MG/L 


610 

790 

900 

490 

000 

250 

820 

750 

600 

66 

640 


1  .250 
0.774 
0.490 


21 
Fl LTEREO 
N02-N 
MG/L 

0.001 
0  008 
0  006 
0,005 
0  003 
0.011 
0.009 
0.009 
0.006 
0.005 
0.005 

0.011 
0.006 
0.001 


81 
FECAL 
COL  1  FORM 

MF/IOOML 

2.   L 
2. 
18. 


84 
M.F. 
ENTER. 
MF/IOOML 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

0.  104 
0.277 
0,394 
0,035 
0,040 
0.  189 
0.076 
0.060 
0.030 
0.090 
0.  175 

0.394 
0.  1  34 
0.030 


24  01  78  1130 
27  02  78  1200 


107 

14 

16 

56 

59 

p     PJ 

CALCUL 

CONO. 

TUR8  . 

CHLORIDE 

SULPHATE 

TH 

D-SOLIDS 

25C 

F0RMAZIN 

MG/L 

RS 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

.3 

36 

55 

1  .80 

4.1 

.3 

37 

57 

2.80 

4.2 

REGION:  05 

SOS 

HATER 
TEMP. 

DEG  C 

1  .0 
1  .0 
1  .0 
14.0 
15.0 
19.0 
19.0 


INRGNC      TOTAL 

N   ORGNC   N 

MG/L       MG/L 


285 
573 
74D 
104 
073 
276 
183 
103 
072 
199 
2.(8 


0.710 
0,259 
0,072 

11 


0.4  30 

0.502 

0,560 

0.426 

0  .970 

.  174 

.722 

.716 

.564 

.556 

.532 


I  .174 
0.655 
0.4  26 

11 


260  95 

REACTIVE  ACIDITY 

SILICATE  PH    8,3 

SI    MG/L  MG/L 


25    OCT    79       PAGE 

03-01 33-012 -02 

STORET    CODE 


DISS. 

02 

MG/L 


4.0 
8.0 
6.0 


11  .0 
6.S 
4.0 


23 
TOTAL    N 


.715 
075 


5-OAY 

BOD 

MG/L 

1     0 
0.4 


0.  9 

0.  2 

1  1 

5 
TOTAL 

SOLIDS 
MG/L 

40.0 


02 

002 

5430 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0.016 
0  .  190 
0.024 
0.022 
0.040 
0.074 
0.046 
0-024 
0.056 
0.016 
0.027 

0.190 
0.049 
0.016 

11 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

3.S 


1  .300 

63. 

7.8 

0.53O 

28.0 

3.6 

1  .043 

41  .0 

10.0 

1  .450 

44.0 

7.9 

0.905 

30.0 

4  .8 

0.819 

30.0 

5.0 

0.636 

3.0 

0.755 

29. 

2.2 

0.820 

31  .0 

2.0 

1  .  450 

63. 

10.0 

0.913 

37.6 

4.8 

0.530 

28.0 

2.0 

1  1 

10 

11 

52 

55 

208 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

AT     LA8 

AT    LAB 

IRON 

MG/L 

MO/L 

04    04 

78 

1230 

.3 

22    05 

78 

1  100 

.3 

13    06 

7B 

1830 

.3 

15    07 

7B 

1330 

.3 

07    08 

78 

0300 

.3 

04   09 

78 

0820 

.3 

09    10 

76 

0910 

.3 

OS    11 

78 

1S0O 

.3 

03    12 

78 

0920 

.3 
MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  [-) 
M 1 N I MUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( - ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24 

01 

78 

1130 

27 

03 

78 

1200 

04 

04 

78 

1230 

22 

05 

78 

1100 

13 

06 

78 

1830 

15 

07 

7B 

1330 

07 

OS 

78 

0900 

04 

09 

7B 

0820 

09 

10 

78 

0910 

05 

11 

78 

1800 

03 

12 

78 

□  920 

24   01 

78    1130 

.3 

27   02 

78    1200 

.3 

04    04 

78     1230 

.3 

22    05 

78     1 100 

.3 

13    06 

78    1830 

.3 

IS    07 

78    1330 

.3 

07    08 

78    0900 

,3 

04    09 

78    0820 

.3 

09     10 

78    0910 

.3 

05    11 

78    1800 

.3 

03    12 

78    0920 

.3 

MAXIMUM 

AVO    OR 

GEOM   MN     (•) 

MINIMUM 

24 
31 
36 


33 

24 


1  .OL 
1  .OL 


84 
37 
49 
55 
38 
39 
1460 
41 
45 


11 

7B 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


1.0 
1  .00 


221 

TOTAL 

CHROMIUM 

MG/L 

0.04DL 
0.040L 

0.040L 
0.020L 
0.04  L 
0.040L 
0.040L 
0.040L 
0.0201. 
0.020L 

0.040 

0.0340 

0.020 


4.2 
1.10 


l  .80 
1.10 
1.50 
1  .20 
1  .0 
1  .  10 

4.2 
1  .79 


TOTAL 

CALCIUM 

MG/L 


37.0 
37.0 


225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

0.020 
0.01 QL 

0.050 
O.OlO 

0.01  L 
0.030 
0  030 
D.030 

0.040 
0.070 

0.  070 

0.030D 

0.010 


12 

S 

1 

8 

5 

2 

S 

7 

3 

6 

3 

7 

2 

1 

3 

3 

3 

2 

12 

5 

4 

6 

2 

1 

TOT.  MAG 

NESIUM 

MG/L 


10.40 
10.40 
10.40 


229 
TOTAL 
LEAD 

MG/L 

0.030L 
0.030L 


030  L 
.030L 
.03  L 
.030L 
•  030L 
.030L 
.030L 
.030L 


0.030 
0.030D 
0  030 


2.65 
2.65 
2.65 

1 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

0.005L 

6. east. 

0,0051. 
0.0051. 
0  005 
0.0051. 
0.0051. 
0.0051. 
0 . 005  L 
0.005L 

0.005 

0.005D 

0.005 


22.0 
22.0 
22.0 


COLOUR 

HAZEN 
UNITS 


20 
20 
20 

1 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

0.150 
0.050 

0.360 

0,  140 

0.77 

0.010 

0.010 

0.010 

0.020 

0.020 


1.45 
1.45 
1  45 


67 
PTSSIUM 


MG/L 


0.9S 
0.95 
0.9S 

1 

201 
TOTAL 
MN 
MG/L 


1  .6 
1  .6 
1  .6 

1 

66 
SODIUM 
NA 
MG/L 


0,77 
0.  154 
0.010 


0.  106 
0.106 
0.106 


2.40 
2.40 
2.40 


238 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

0.020L 
0.020L 

0.070 

0.020L 

0.02  L 

0.020L 

O.D20L 

0.020L 

0020L 

0,040 

0.070 

0.027D 

0.020 


17 

7.3  6 

0.160 

17 

7.36 

0.160 

17 

7.36 

0.  160 

1 

41 

265 

203 

COD 

TOTAL 

TOTAL 

ARSENIC 

ALUMINUM 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.001 L 

0.4  70 

0.001L 

0.330 

48 

0.001 L 

0  .001 

0.300 

0    001 

0.2BO 

0.001 

0.45 

0.00  1 

0.300 

0    001 

0  .  300 

o.ooi 

0  .  300 

0.002 

0-280 

0.001 

0.230 

48 

0.002 

0.B30 

48 

0.0010 

0.374 

48 

o .  oo  1 

0.230 

1 

217 

TOTAL 

COBALT 

MG/L 

0  020L 
0  020L 

0.040 
0.020L 
0.02  L 
0  020L 
0.020L 
0  020  L 
0  020L 
0  020  L 

0.040 

0.O22D 

0.020 


NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


SAMP  OI£  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YB  LMT    01  ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


19  06  78  1317 

34  07  7B  1208 

Jl  08  7B  1250 

11  09  TS  1405 

10  10  78  1350 

30  ID  76  1330 

01  13  78  T300 


,3 

.3 
.3 

,i 
.3 
.3 
.3 


MAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  | *  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


31 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0.043 
0.033 
0,003 
0.009 
0.009 
0.015 
0.  010 

0.043 
0.017 
0.003 


18  3Q         31 

FILTERED  TOTAL  FILTEREO 

AMMONIA  KJELDAHL  NQ2-N 

MG/L  MG/L  MG/L 


0.015 

0.010 

0.005L 

0.005 

0-040 

0.005 

0.030 

0,040 

0,0(40 

0.005 


445 
390 
360 
315 

290 
275 
435 


0,445 
0.343 
0.315 


005 
003 
002 
003 
003 
003 


0.006 
0.O04 
0.002 


22 
FtLTEREO 
N03-N 
MG/L 


360 
750 
210 
200 
550 
930 
340 


.240 
.  B91 
350 


17  IB 

INRCNC  TOTAL 

U  ORGNC      N 

MO/L  MG/L 


360 

Ha 

217 

208 


0 .  918 
I  .266 

I  .26s 
0 .  309 
0.360 


430 
3  70 
355 
210 
250 
270 
415 


0.430 
0.329 
0.210 


23 
TOTAL    N 

MG/L 

0  810 

1  .133 
I  .572 
I  .418 
0.B43 
I  .208 
1  ,681 


6B1 
238 

eio 


5  6 

TOTAL  SUSP. 

SOLIDS  SOLIDS 

MG/L  MG/L 


290 
280. 

264, 
260. 

31s 

294. 
260. 


3IB.0 
280.  9 
260.0 


12 

0 

3 

0 

5 

0 

7 

s 

0 

5 

1 

0 

10 

0 

12 

0 

S 

6 

0 

5 

SUMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    MO    YH    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


19    06  78  13  17 

24    D7  78  1208 

21     OS  78  1250 

11     09  78  1 405 

10    10  78  1250 

30    10  78  1230 

04    12  7B  1300 


.3 
.3 

.3 

.3 
.3 

.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN     ( ■ ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


DISS. 

SOLIDS 

MG/L 

278 
277 
259 
252 
317 
393 
250 

317 
375 

250 


14  16         56 

CQND.  TUR8,  CHLOP.IDE 

25C  FORMAZIN       MO/L 

UMHOS  UNITS 


403 
4ol 
49T 
478 
469 
464 
446 

491 
461 
403 


1  10 


.65 
45 


2.70 
I  .01 
0-45 


3.0 


4  5 

3,9 
3.0 


B-07 
6.  10 
7.93 


a.  09 

8.20 

8.20 
8,08 
7,93 


B.O.M./  SITE; 
SAMPLE  POINT. 
STATION  TYPE: 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


10  10  78  1330 
30  10  78  1300 
04  13  78  1325 


AT    GREY 

1  V  LH 

COUNTY 

ROAD 

NO    30    SOUTH 

OF    KIMBERLEY 

STATION 

ID:       03-0036 

009  -  02 

RIVER 

MAJOR 

Hindi 

3AS1N:     CPE  AT 
9AS1N:     LAKE 

LAKES 
HURON 

STORE! 

CODE: 

02 
002 
22  50 

TERM    STREAM:     BEAVER    RIVER 

LAT: 

LONG: 

U    T    M 

17    0536700 

.0    491020C 

■0    4           REGION:    01 

MILEAGE: 

23.10 

STN       STN 
OIST    BRG 
FEET 

SAMP 
DEPTH 
MTRS 

PJ 

934 

SAMPLE 
NO 

901 
SCD 

80 
TOTAL 
C0L1FORM 
MF/100ML 

61 
FECAL 
CO  LI  FORM 
MF/lOOML 

94 
M  ,  F  . 
ENTER. 
MF/IOOML 

88 
PSEUD. 
UPA 
MF/10UKL 

B05 
WATER 
TEMP 
DEC    C 

3 
DISS 
02 
MG/L 

1 
5-DAY 
BOD 
MG/L 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

.3 
.3 
.3 

40582 
40602 
40622 

S 
6 
6 

380. 

20. 

1000. 

12.       L 
4  . 
|D0. 

4.        L 

4.        L 
600.        G 

4.        L 
4.        L 
4.       L 

12.2 
8.3 
0.5 

10.0 
10.6 
14.8 

0.9 
1.4 
0.9 

0 .  006 
0 .  007 
0.036 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  HN  ('] 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


iooo. 

100. 

600. 

197     ■ 

17. 

0 

2T  . 

20. 

4. 

4, 

2.2 

14.8 

7.0 

1  1  .8 

0.5 

io.o 

0.036 
0.016 
0 .  006 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTHS 


10  10  78  1330 
30  10  78  1300 
04  13  7B  1325 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( • ] 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


10  10  78  1330 
30  10  7B  1300 
04  12  78  1325 


.3 
.3 


MAXIMUM 

AVQ  OR  GEOM  MN  |*l 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


34 
LTEfiED 

ACTIVE 
P    MG/L 

19 
FILTERED 
AMMONI  A 
MG/L 

20 
TOTAL 
KjELDAHL 
MG/L 

21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

17 
INRCNC 
N 

MG/L 

18 

TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 

23 

TOTAL    N 

MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

IS 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

0.001 
0.006 
0.010 

0.025 
0.015 
0.005 

0.345 
0.355 

O.350 

0.003 
0.003 
0.003 

0.  190 
0-270 
0.  750 

0.218 
0.2B8 
0.758 

0,320 
0,340 
0.345 

0.533 
0-628 
I  .103 

266.0 
260.0 
276.0 

3.S 
0.5 
19.0 

0.010 
0.006 
0.  001 

0.025 
0.015 
0.005 

0.355 
0.350 
0    345 

0  .  003 
0.003 
0.003 

0.750 
0.403 
0.  190 

0,758 
0.421 
0.218 

0.345 
0.335 
0.320 

I     103 
0.756 
0-538 

276.0 
267.3 
360.0 

19  0 
7    7 
0    5 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

7 

diss. 

SOLIDS 
MG/L 

107 
CALCUL 
D- SOL  IDS 
MG/L 

14 

COND 

25  C 
UMHOS 

16 
TURB 
FORMAZIN 
UN]  IS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

IN 

SULPHATE 

MG/L 

280 

REACT IVE 

SI LICATE 

SI    MG/L 

95 
ACIDITY 
PH    B.3 
MG/L 

S2 
TOT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 

5!i 
PH 
AT     LAS 

259 

357 

245 

377 
40B 
446 

0.55 

o.eo 

9.40 

4    5 
5,5 
17.5 

9    5 
12.0 
15.5 

2     10 
1  .94 
2.40 

0.0 
11  .9 
6.0 

199 
203 
203 

8.42 
8.05 
8.  20 

259 

258 
257 

245 
245 
345 

44  6 
410 
377 

9.40 
3.58 
0.55 

17.5 
9.2 

4.5 

15.5 

13.3 

9   5 

2.40 
2.15 

1  -94 

11  .9 
6.0 
0.0 

203 
302 
199 

B.42 
B.22 

8.  OS 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  8RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


10  10  78  1330 
30  10  78  1300 
04  12  78  132S 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [•  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


208 

26 

76 

72 

74 

68 

67 

66 

TOTAL 

PHENOLS 

CALCUL 

TOTAL 

TOT. 

MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

IRON 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HA2EN 

K 

NA 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

0 

050 

1  .OL 

300    0 

*1 

.00 

23 

60 

5 

1  .  10 

2  .60 

0 

080 

1  .OL 

217.0 

46 

.00 

23 

60 

8 

1  .05 

3  .  60 

0 

590 

1  .OL 

217.0 

54 

.50 

19 

.60 

17 

1  .70 

9.30 

0 

590 

1  .0 

217.0 

54 

50 

23 

60 

17 

1  .  70 

9.30 

4 .  B3 

0 

240 

1  .OD 

211.3 

47 

S3 

23 

27 

10 

1  .28 

0 

050 

1  .0 

200.  0 

41 

oo 

19 

60 

5 

1  .05 

2.60 

COD 
MG/L 


30 
21 

I  1 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SILVER  CREEK 

AT  HIGHWAY  NO  26  COLLI NGWOOO 

RIVER 


LONG: 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


IE  02  7B  1140 
12  01  7B  1055 
10  05  78  1500 
15  06  78  1500 
12  07  78  1310 
23  08  78  1500 
28  09  78  1400 
34  10  78  1340 
It  11  78  1410 
06  12  78  1340 


.3 
.3 

.3 

.a 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (') 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  02  78  1140 
! 2  04  78  1055 
10  05  78  1500 

15  06  78  1500 
12  07  78  1310 

23  08  78  1500 
38  09  78  1400 

24  10  78  1340 

16  11  78  1410 
08    12   78    1340 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN     <") 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP   DTE   HOUR      STN      STN   SAMP      PJ 
DY   MO    VB    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


18   03  78  1140 

12   04  78  1055 

10   05  78  1500 

15   06  78  1500 


334 

|< 

SAMPLE 

NO 

3607  t 

4 

36172 

3   6 

35033 

6 

35089 

6 

35  I  23 

6 

35191 

6 

35247 

6 

35287 

6 

35343 

G 

35368 

6 

19 
FI LTERED 
AMMONIA 
MG/L 


006 
030 
032 
014 
010 
026 
0 .  002 
0.002 
0 ,  009 
0.010 

0 .  032 
0.014 

0.002 


10 

107 
CALCUL 
D-SOLIDS 
MG/L 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SILVER  CREEK 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE     60 

STATION  ID:   03-0047-001-02 

STORET   CODE:    02 
002 
2340 


T    M:     17    0557(50.0    4929550.0    4 


SI 


84 


11  BO 

SCD               TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML  IUF/100ML  MF/100ML 


30. 

20. 
184. 

20. 

80. 
1460. 

70. 
244. 
128. 
330. 

1460. 
106." 
20. 


10. 

4. 

12. 

12. 

32. 

1  100. 

100. 

116. 

44. 


1  100. 
31  .  • 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.380 

0.320 

0.240 

0.250 

0.210 

0.230 

0.  160 

0.  16 

0.27O 

0.260 

0.380 
0.250 
0.  16 

10 


FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0.010 
0.006 
0.004 
0.003 
0.002 
0.004 
0.002 
0.002 
0.005 
0.002 

0.010 
0.004 
0.002 

10 


10 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0.835 
0.77S 
0.595 
0.635 
0.578 
0.365 
0.345 
0.405 
0.500 
0.553 


0.835 
0.559 
0.345 

10 


470 

6.30 

415 

17.00 

40S 

4.80 

375 

2.80 

10 

4 

B 

160 

204 

412 

240 

76 

84 

BS 

412 

60 


14  16         56 

CONO.  TURB.  CHLORIDE 

25C  FORMALIN      MG/L 

UMHOS  UNITS 


a. 9 

4.6 
4.3 
2. 4 


17 
INRGNC 
N 
MG/L 

0,851 
0 .  81  1 
0.631 
0.652 
0.590 
0.395 
0  349 
0.409 
0.514 
0.565 

0.B51 
0.577 
0.349 


4            REGION:     03 

605 

3 

WATER 

DISS. 

TEMP. 

02 

DEG    C 

MG/L 

0.0 

8.8 

4.6 

14.4 

10.  1 

11.6 

17.2 

9.2 

19.5 

9.9 

22.4 

12.6 

22.4 

10.7 

0.0 

to 
ia 

TOTAL 

ORGNC      N 

MG/L 


374 

290 
2QB 
236 

sea 

304 
ITS 

158 
261 

250 


0.374 
0.236 
0.158 


1.4 
I  .2 
3.8 


23 
TOTAL    N 

MG/L 

1  .225 
1  .101 
0.839 
0.8BS 
0.790 
0.599 
0 .  527 
0.567 
0.775 
0.815 

1  .225 
0.B13 
0.527 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

3.4 
0.4 


3.4 

0.7 
0.2 

10 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

351  .0 

306.0 

276.0 

254.0 

276.0 

222.0 

242.0 

267. 

286.0 

207.0 

351  .0 
277.7 
222.0 


0.60 

34 

FILTERED 
REACTIVE 
MG/L  P    MG/L 


33 

TOTAL 


0.025 
0.02  4 
0.02  1 
0.019 
0.010 
0.019 

o.ooe 

0.006 
0.007 


0.014 

0.025 
0.015 
0.006 

10 

E 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

6S.0 

36.0 

13.0 

10. 0 

5.5 

6.6 

1.7 

1  .4 

3.0 

8.0 

65.0 

15.0 

1.4 


0.005 
0.008 
0.004 
0-003 
0.002 
0.003 
0.001 
0.002 
0.003 
0.004 

0 .  008 

0 .  004 
0.001 

10 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

286 


289 
279 
263 


12  07  78  1310 

23  08  78  1500 
2B  09  78  1400 

24  10  7B  1340 
16  11  78  1410 
06  12  78  1340 


.3 

3 
.3 
.3 
.3 

.a 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MM  (*) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


270 
215 
240 
266 
283 


233 
255 

2  15 


41S 

3.00 

330 

3.60 

370 

3.40 

410 

2.0 

435 

2.90 

486 

5.60 

485 

17.00 

41  I 

5.14 

330 

2.0 

t.< 

2.6 

4.5 
3.9 

4.S 
7.9 


B . 0 . W . /  SITE:  PRETTY  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  PARKWAY  BRIDGE  COLLI'NGWOOD 

STATION  TYPE:  RIVER 


STN  NO: 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


LIT: 


STN       STN    SAMP       PJ 
DIS1     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


15   02    78 

1220 

3 

12   04   78 

1120 

.3 

10   05    78 

1510 

.3 

15   06    78 

1515 

.3 

12   07    7B 

1340 

.3 

23  OS   78 

1510 

.3 

2S   09   78 

1440 

3 

24    10    78 

1400 

.3 

16    11    7B 

1430 

.3 

08    12    78 

1415 

.3 

MAXIMUM 

AVQ    OR 

GEOM   MN    (■) 
MINIMUM 

LONG  : 


934 

901 

SAMPLE 

SCD 

NO 

36072 

4 

36173 

0 

35034 

B 

35090 

B 

351  29 

e 

35192 

<i 

35248 

e 

35288 

3 

35344 

s 

35369 

i 

MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     PRETTY    RIVER 

U    T    n:     17    0563999.0    4927875.0    4 


STATION    ID:       03-0053-001-02 
STORET    CODE: 


B1 


84 


80 

TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/100ML  MF/IOOML 


10. 

10. 

100. 

20. 

188, 

40. 

1D00. 

1000. 
42." 


4, 
10. 

2. 

2. 
122. 

4. 
84. 
12. 
60. 

122. 
11  .' 
2. 


B. 

20. 

22. 

'  16. 

68. 

60. 
148. 
10S. 
230. 

230. 
36. 


BOS 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 

0.0 

3.5 
10.9 
21  .2 
25.3 
26.  I 
16.9 

8. 7 

7.9 

2.8 

26.1 
12.3 

o.o 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

8.0 
12.4 
11  .5 

9.2 

8.5 
12.4 
10,2 
12.0 
11.8 
11.9 

12.4 

10.8 

8.0 


5  -  0  A  Y 

BOD 

MG/L 


0.4 
0.2 
0.2 
0.5 
0.4 
0.2 
0.2 
0.6 
0.6 

o.e 

0.4 


33 

TOTAL 

P 
MG/L 

0  02  2 
0.070 
0.020 
0.009 
0.010 
0.009 
0.006 
0.006 
0.004 
0.040 

0.070 
0.020 
0.004 


02 

002 

2420 

0.30 

34 

FI LTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 


005 
011 
004 
001 
OOU 
002 
.001 
.001 
.003 


0.011 

0.003D 

0.001 


NO    OF    SAMPLES 


I    C    0    N    T    0     > 


SHIP  I 

INFORMATION 

SYSTEM 

STATION    SUMMARY    REPORT     .     RIVER 

BASINS 

DATE    OF    REPORT       25    OCT 

79       PAGE 

61 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

SAMP   DTE 

HOUR 

5TN 

STN    SAMP 

Pd      FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

F! LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

OY  MO 

it 

LMT 

OiST 

BRG   DEPTH 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MS/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

15   03 

78 

1220 

.3 

0.014 

0.380 

0.005 

1  .  080 

1.099 

0.366 

1  .465 

3I3.0 

9.5 

303 

13    04 

7  8 

1120 

.3 

0.026 

0.380 

0.007 

1  .340 

1  .373 

0    354 

1  .727 

347.0 

B4.0 

10   05 

78 

1510 

.3 

0.016 

0.250 

0.003 

0.965 

0.984 

0.234 

1  .218 

290 . 0 

17.0 

273 

15   06 

78 

1515 

.3 

0.006 

0.200 

0.004 

0    730 

0.740 

0.  194 

0.934 

263.0 

6.4 

13    0? 

78 

1340 

.3 

0.008 

D.210 

O.OOS 

0.530 

0.543 

0.202 

0.745 

236.0 

5.2 

33   OS 

78 

1510 

.3 

0.020 

0.  180 

0.005 

0.410 

0.435 

0.  160 

0.595 

221  .0 

9.  7 

33   09 

78 

1440 

.3 

O.Q02L 

0.1SO 

0.003 

0.4B5 

0.490 

0.148 

0.636 

256.0 

5.7 

2*    10 

78 

1400 

.3 

0.002 

0.21 

0.003 

0.420 

0.425 

0.208 

0.633 

270. 

1.7 

16    11 

78 

1430 

.3 

0.006 

0.240 

0.002 

0.708 

0.716 

0.234 

0.950 

267 . 0 

7.0 

260 

06    13 

78 

1415 

.3 

0.010 

0.320 

0 .  004 

1  .350 

1  .364 

0.310 

1.674 

344.0 

32.0 

312 

MAXIMUM 

0.026 

0.380 

0.QO7 

1  .350 

1  .373 

0.366 

1.727 

347.0 

84.0 

312 

AVG 

OR   GEO*    : 

O.OT ID 

0.252 

0.004 

0.802 

0.817 

0.241 

1i  .  058 

280.7 

17.8 

287 

MINIMUM 

0.002 

0.  150 

0.002 

0.410 

0.425 

0.148 

0.595 

221  .0 

1  .7 

260 

NO 

OF    SAMPLES 

10 
107 

10 

14 

10 

16 

10 
56 

10 

10 

10 

10 

10 

4 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP 

Pi)      CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

OY   MO 

vn 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG    DEPTH 
MTRS 

0-5OLIDS 
MG/L 

25C 
UMHOS 

F0RMA2IN 

UNITS 

MG/L 

IS   03 

78 

1220 

.3 

500 

31  .00 

6.0 

13   04 

7B 

1120 

.3 

263 

405 

37.00 

5.2 

10   05 

78 

1510 

.3 

420 

5.60 

4.2 

15   06 

78 

1515 

.3 

257 

395 

2.70 

3.2 

13   07 

78 

1340 

.3 

23! 

355 

3.40 

3.5 

33   OS 

78 

1S10 

-3 

21  t 

325 

4.80 

4.0 

38   09 

78 

1440 

.3 

250 

385 

2.60 

5.3 

24    10 

78 

1400 

.3 

268 

450 

3.3 

6.2 

16    11 

7B 

1430 

.3 

480 

2.90 

7.8 

06    12 

78 

141B 

.3 
MAXIMUM 

268 

520 
520 

18.00 
37.00 

9.6 

9.6 

AVO 

OR    GEOM   MN    I 

247 

424 

11.13 

5.S 

MINIMUM 

211 

325 

2.60 

3.2 

NO    OF    SAMPLES 


I.O.W./    SITE:    BATTEAUX   RIVER 

SAMPLE    POINT:     AT    HIGHWAY    26    COLLINGWOOO 


STATION    10.        03-0054-001 -02 


STATION 

TYPE: 

RIVER 

MAJOR    BASIN:     GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE 

HURON 

002 

TERM   STREAM:    BATTEAUX    RIVER 

2430 

STN   NO: 

1 

LAT: 

LONG: 

U   T    M. 

17    0566250 

.0    4926200 

.0    4           REGION:    03 

MILEAGE: 

0.20 

934 

901 

80 

81 

84 

605 

3 

1 

33 

3  1 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN 

STN   SAMP      PJ 

SAMPLE 

SOD 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

Fl  LTE5ED 

DY   MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG   DEPTH 

NO 

COLIFORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

FEET 

MTRS 

MF/IOOML 

MF/10QML 

MF/IOOML 

DEG   C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P   MG/L 

15   02 

78 

1235 

.3 

36073 

4 

1100. 

10.        L 

30. 

0.0 

13.2 

0.8 

0.03  5 

0.033 

12   04 

78 

1130 

.3 

36174 

3    6 

570. 

244. 

300. 

3.2 

13.6 

1.5 

0.134 

0.035 

10   05 

78 

1520 

.3 

35035 

6 

140. 

BB. 

600 .      G 

12.0 

12.0 

1.2 

0.058 

0.016 

15   0* 

78 

1525 

.3 

35091 

6 

1400. 

BOO.       0 

112. 

22.9 

11  .2 

1  .6 

0.074 

0.001 

12   07 

73 

1355 

.3 

35130 

6 

300. 

30. 

104. 

26.0 

10.2 

3.8 

0.120 

0.046 

23   08 

78 

1525 

.3 

35193 

s 

800. 

1  10. 

58. 

26.0 

12.9 

1  .0 

0.  104 

0.063 

28   09 

7  8 

1455 

.3 

35249 

6 

890. 

10. 

28. 

17.0 

12.3 

0.6 

0.061 

0.034 

21    10 

7a 

1425 

.3 

35269 

6 

280. 

20. 

12. 

B.  1 

11  .6 

0.4 

0.045 

0.012 

18    11 

78 

1450 

.a 

35345 

3 

400. 

92. 

276, 

8.0 

11  .9 

0.2 

0.071 

0.034 

Oil    12 

70 

1430 

.3 

35370 

S 

1900. 

4  Do. 

930. 

2.1 

13.2 

0.8 

0.082 

0.022 

MAXIMUM 

1900. 

EDO. 

930. 

26.0 

13.6 

3.8 

0.134 

0.063 

AVG 

OR    GEOM 

595.* 

71.  •    £ 

112.*    U 

12.5 

12.2 

1.2 

0.078 

0.029 

MINIMUM 

140. 

10. 

12. 

0.0 

10.2 

0.2 

0.035 

0.001 

NO    OF   SAMPLES 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTEREO 

,    INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

OY  MO 

YS 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

»iG/L 

l!i   02 

73 

1235 

.3 

0.048 

0.470 

O.OOS 

0.681 

0.93B 

0.422 

1  .360 

362.0 

7.6 

is* 

12    04 

78 

1130 

.3 

0.102 

0.700 

0.013 

1  .670 

1  .785 

0 .  598 

2.  363 

345.0 

32.0 

10    05 

78 

1520 

.3 

o.oio 

0.460 

0.010 

0 .  560 

0.580 

0.450 

1  .030 

273.0 

6.6 

13    08 

78 

1525 

.3 

O.0O2 

0.610 

0.004 

0.120 

0.126 

0.608 

0.734 

258.0 

5.1 

1.1    07 

78 

1355 

.3 

0.006 

0.780 

0.0D3 

0.017 

0,026 

0.774 

0.800 

220.0 

12.0 

33   08 

70 

152S 

.3 

0.046 

0.590 

0.004 

0.015 

0.065 

0.544 

0.609 

217.0 

5.5 

211    09 

70 

1455 

.3 

0 . 002  L 

0.410 

0.002 

0.010 

0.014 

0.408 

0.422 

242.0 

1.6 

24    10 

7B 

1425 

.3 

0 . 002  L 

0.49 

0.002 

0.005 

0.009 

0.488 

0.497 

320. 

4.4 

IIS    t! 

76 

14  50 

.3 

0.006 

0.510 

0.013 

0.437 

0.456 

0  .  504 

0.960 

351.0 

4.0 

347 

0*    13 

76 

1430 

.3 

0.062 

0.700 

0.01  1 

1  .490 

I  .563 

0.638 

2.201 

372.0 

23.0 

349 

MAXIMUM 

0.102 

0.780 

0.013 

1  .670 

1  .785 

0.774 

2.383 

372.0 

82.0 

354 

AVG 

OR    GEO* 

0.O39D 

0.572 

0.007 

0.531 

0.556 

0.543 

1  .100 

296.0 

15.2 

350 

MINIMUM 

0.002 

0.410 

0.002 

0.005 

0.009 

0  .  408 

0.422 

217.0 

1  .6 

347 

NO    OF    SAMPLES 


(     C    0    N    T    D    1 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


BAITEAUX  RIVER 

AT  HIGHWAY  2S  COUINGWOOD 

RIVER 


LONG: 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN. 
TERM  STREAM: 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
BATTEAUX  RIVER 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE     6 

STATION  10;   03-0054-001-02 

STORET    CODE.'    02 
002 
24  30 


U   T   M:     17    0566250.0  4926200.0    4 


SAMP    DTE    HOUR      STN      STN   SAMP      Rd 
DY    MO    YR    LMT         01ST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


15    02 

12   04  78 

10    05  78 

15    06  78 

12    07  78 

23  08  7B 
28   09  78 

24  10  78  1425 
IE  11  78  1450 
08  12  78  1430 


1235 
1130 
1520 
1525 
1355 
1525 
1455 


.3 

,3 
,3 


3 

.3 
.3 
3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( ■ ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


107 
CALCUL 
D-SOLIOS 
MG/L 


5  0.3 
266 
253 
208 
211 

kc 

316 


316 
251 

ioa 


14  15        56 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN      MG/L 

UMHOS  UNITS 


13.0 
7.9 
8.B 
tO. 5 
1  1  .5 
14.5 
13.0 
14.0 
16.5 
18.0 


S80 

5.60 

405 

34.00 

410 

4.30 

ago 

2.80 

Sao 

4.00 

325 

2.40 

370 

2.40 

520 

2.4 

560 

2.60 

550 

15.00 

580 

34.00 

443 

7.55 

370 

2.40 

18.0 

12.7 

7.9 


B.O.W./ 

SITE 

SAMPLE    POINT 

STATION 

TYPE 

STN   NO: 

3 

SAMP    OlE 

HOUR 

DY    MO 

rn 

LMT 

18   01 

7B 

1240 

14    02 

7  3 

1245 

11     04 

78 

1400 

11    05 

78 

1315 

13   06 

7  6 

1350 

13   07 

78 

1215 

24    08 

78 

1340 

26   09 

78 

1305 

30    10 

78 

1345 

14    11 

70 

1345 

08    12 

7  a 

1205 

BOVNE  RIVER 
AT  C0WCES5I0 
RIVER    FLOW 


STN   STN  SAMP 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 

i 
.:» 

,:> 
.3 


STATION 

ID:       03-0057 

003-02 

6    EARL 

ROWE 

PROVINCIAL    P< 

D    02E81O2 

MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 

STORI 

CODE: 

02 

MINOR    BASIN;     LAKE 

HURON 

002 

TERM    STREAM:     NOTTAWASAGA 

RIVER 

24  70 

ONG: 

U    T    M: 

17    0588200.0    4869200 

.0    4           REGION:    03 

MILEAGE: 

54.20 

934 

801 

444 

80 

Bl 

84 

805 

3 

1 

33 

SAMPLE 

SCD 

FLOW    CFS 

TOTAL 

fecal 

M.F. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

NO 

COLIFORM 

COLl FORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/10QML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

36040 

6 

98.50 

30. 

6. 

40. 

0.0 

13.  B 

0.2 

0.034 

36066 

E 

49 .  30 

TOO. 

4. 

16. 

1  .0 

13.0 

0.8 

0.026 

36166 

3 

G 

533.00 

6600. 

90. 

450. 

4.  1 

13.6 

0.6 

o.oas 

35044 

6 

97.50 

100.       L 

10. 

L 

10.       L 

13.0 

12.0 

0.2 

0.025 

35067 

6 

72.30 

300. 

42. 

48. 

18.0 

11,6 

1  ,4 

0.042 

35  I  39 

6 

17.50 

420. 

32. 

52. 

21  ,  1 

10.3 

1  .6 

0.063 

35202 

6 

25.70 

600. 

166. 

72. 

22.0 

10.3 

1  .0 

0.038 

35225 

6 

44.40 

70. 

10. 

10. 

15.9 

11.7 

0.4 

0.1  15 

35298 

6 

40.10 

280. 

4. 

L 

4. 

8.9 

12.8 

0.6 

0.017 

35321 

G 

41  .50 

110. 

2. 

L 

36. 

7.8 

I  1  .6 

0.4 

0.0*2 

35379 

e 

62.20 

180. 

28. 

38. 

2.9 

12.4 

0.2 

0.009 

MAXIMUM 

533.00 

6600. 

168. 

450. 

22.0 

13.3 

(.6 

0.  1  15 

OR    GEOM 

95.46 

220. »   0 

15.*    D 

31  .'    D 

10.4 

12.1 

0.7 

0.042 

MINIMUM 

17.50 

30. 

2. 

4  . 

0.0 

1Q.3 

0.2 

0.009 

NO    OF    SAMPLES 

I  i 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP      Rd 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

F1LTERE0 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DY    MO 

YR 

LMT 

OIST 

8R0   DEPTH 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

OftGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

IS    01 

7f 

1240 

.3 

0.014 

0.060 

0.3BO 

0.007 

1  .390 

1  .457 

0.320 

1  .777 

356.0 

4.8 

14    02 

7B 

1345 

a 

0.021 

0.050 

0.330 

0.011 

1  .410 

1  .471 

0.280 

1  .751 

324.0 

9    0 

11     04 

78 

1400 

.. 

0.028 

0.068 

0.660 

0016 

1  .730 

1  .814 

0.592 

2.406 

322.0 

46.0 

tt    05 

78 

1315 

.3 

0.001 

0.014 

0.43 

0.007 

1  .12 

1  .  141 

0.416 

1  .557 

294. 

4.4 

13    06 

78 

1350 

.3 

0.001 

0.146 

0.640 

0.022 

0.500 

0.668 

0.494 

1  .162 

291  .0 

15.0 

13    07 

78 

1215 

.3 

o.oos 

0.  102 

0.730 

0.021 

0    229 

0.352 

0.628 

0.980 

270.0 

16.0 

24    08 

ra 

1340 

.3 

0.001 

0.050 

0.560 

0.009 

0.250 

0.309 

0.510 

0.819 

261  .0 

6.8 

26   09 

78 

1305 

.3 

0.003 

0.020 

0.690 

0.005 

0.410 

0.435 

0.670 

1  .  105 

316.0 

9.4 

30    10 

-.'_! 

1345 

-3 

0.002 

0.019 

0.37 

0 .  005 

0.515 

0.539 

0.351 

0.890 

319. 

4.7 

14    11 

<Q 

1345 

3 

0.001 

0 .  008 

0.300 

0.005 

0.640 

0.653 

0.292 

0 .  945 

139.0 

4.0 

08    12 

73 

1205 

.a 

0.002 

0.024 

0.350 

0.004 

1  .050 

1  .078 

0.326 

1  .404 

339.0 

i  .4 

MAXIMUM 

0.028 

0.  146 

0.730 

0.022 

1  .730 

1  .814 

0.670 

2.406 

356.  0 

46.0 

(Vfl 

OR    GEOM 

0.007 

0.051 

0.495 

0.010 

0.840 

0.902 

0.444 

1  .345 

293.  7 

11  .0 

MINIMUM 

0.001 

0 .  006 

0.300 

0.004 

0.229 

0.309 

0.280 

0.819 

139.0 

1  .4 

NO 

OF    SAMPLES 

11 

7 

11 
107 

1  1 

14 

11 

16 

11 
56 

11 

11 

11 

11 

It 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP      Pd 

DISS. 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

OY   MO 

YR 

LMT 

OIST 
FEET 

BRG   DEPTH 
MTRS 

SOLIDS 
MG/L 

D-SOLIDS 
MG/L 

25C 
UMHOS 

FORMAZIN 
UNITS 

,        MG/L 

16    Ot 

7a 

1240 

:■ 

35! 

555 

2.  10 

15.0 

14   02 

n 

1245 

3 

315 

535 

3.00 

13.5 

11    04 

It 

1400 

.3 

in 

430 

28.00 

13.0 

11    05 

70 

1315 

3 

290 

450 

3    6 

13.5 

13    06 

7  8 

1350 

3 

276 

425 

5.50 

11.0 

13    07 

7  8 

1215 

,3 

254 

390 

1  1  .00 

10.5 

24   08 

78 

1340 

.3 

254 

390 

S.00 

12.5 

26   09 

7E 

1305 

3 

301 

470 

5.50 

16.0 

30    10 

78 

1345 

.3 

1-4 

485 

3.6 

15. 

14    11 

76 

1345 

.3 

135 

770 

3.  10 

13.5 

OB    12 

73 

1205 

: 

MAXIMUM 

.:   g 
351 

276 

5'K 
6Si 

2.50 
26.00 

24.0 
24.0 

AVG 

OR    GEO* 

25  I 

it  I 

467 

6.63 

14.3 

MINIMUM 

J5 

254 

390 

2  .  10 

10.5 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    DEPORT     -     RIVER    BASINS 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


DUCHESNAY    RIVER 

DOWNSTREAM    FROM    JOHNS    MANVILLE    NORTH    BAY    HIGHWAY     17B 
RIVER  MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 

MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     FRENCH    RIVER    MAIN    CHANNEL 


STATION    ID:       03-01 33- 01 3-02 


STORET    CODE 


02 

002 

5430 


LAT: 


LONG: 


U   T   M:    17    0615150.0   5131400.0    4 


71  .00 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


934 

SAWPLE 


901 

sco 


TOTAL  FECAL 
CO  LI  FORM  COLlTORM 
MF/IQOML   MF/lOOML 


ENTER. 
MF/100ML 


B05 

WATER 

TEMP. 

DEC  C 


DISS. 

02 

MG/L 


5- DAY 

BOD 

MG/L 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 


34 
Fl LTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 


24    01 

78 

1200 

.3 

27   02 

Ml 

1200 

.3 

04    04 

78 

1200 

.3 

22    OS 

78 

1130 

.3 

13  06 

78 

1900 

.3 

15   07 

78 

1700 

.3 

07   OS 

78 

1115 

.3 

04   09 

78 

1135 

.3 

09    10 

78 

1115 

.3 

05    11 

78 

1B20 

.3 

03    13 

78 

1200 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     | ■ ) 
MINIMUM 

23312 

4 

23331 

4 

23356 

4 

23386 

e 

23392 

e 

23409 

£ 

23430 

5 

23449 

6 

23467 

6 

23490 

6 

23503 

S 

180. 

40. 

4400. 


4A00. 
316. 


B. 

6." 


1  .0 

1  .0 

1  .0 

14.0 

15.0 

20. 0 

19-0 

15.0 

5.0 

9.0 

1  .0 

20.0 
9.2 
1  .0 


7.5 

5.0 
9,0 
8,0 
8.0 
7.0 
5.0 
4.0 


1  .2 
0.6 
7.0 
2.2 
1  .4 
O.B 
1  .0 
1  .6 
1  .0 
1  .6 
0.4 

7.0 


0.020 
0-021 
0-024 
0.04  1 
0.03  8 
0.057 
0  .04  4 
0.054 
0.02  6 
0.019 


0.057 
0.033 
0.019 


O.OOIL 

O.OOE 

0.004 

0.003 

0.005 

0.010 

0.009 

O.OOE. 

0.013 

0  .  003 

0.006 

0.013 

0.006D 

0,00' 


NO    OF    SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

107 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

BY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAKL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

24    01 

78 

1200 

.3 

0.  184 

0.620 

0 . 00 1  L 

0.095 

0.  280 

0.436 

0.716 

48.0 

2.0 

4S 

27    02 

78 

1200 

.3 

0.240 

0.770 

0 .  006 

0.264 

0.510 

0-530 

1  .040 

53.0 

1  .7 

51 

04    04 

78 

1200 

.3 

0.256 

0.920 

O.OGS 

0 .  389 

0.651 

0    664 

1  .315 

38. 

7.3 

81 

22    05 

78 

1130 

.3 

0.034 

0.720 

0.006 

0,015 

0.055 

0.6(16 

0.  741 

31  .0 

10.0 

21 

13    06 

78 

1900 

.3 

0.046 

0.  700 

0.007 

0.010 

0.063 

0.654 

0.717 

47.0 

8.0 

39 

15   07 

78 

1700 

.3 

0.072 

0.840 

0011 

0.209 

0.292 

0.768 

1  .060 

46.0 

4.2 

42 

07    08 

78 

1115 

.3 

O.032 

O.BBO 

O-OUB 

0.077 

0.  167 

6.  MA 

0.965 

40.0 

5.5 

34 

04    09 

7B 

1135 

.3 

0.036 

0.780 

0 .  009 

0.060 

0.  105 

0.744 

0.849 

37.0 

6.5 

31 

09     10 

78 

1115 

.3 

0.014 

1  .  130 

0.003 

1.116 

37.0 

9.0 

2B 

05     11 

78 

1320 

.3 

0.028 

0.50 

0  ,  005 

0.085 

0.11B 

0.472 

0.590 

38. 

3.0 

35 

03    12 

78 

1200 

.3 

0.048 

0.550 

0.005 

0 .  1  70 

0.223 

0.502 

0.725 

39.0 

2.0 

37 

MAXIMUM 

0.2=6 

1  .130 

0.011 

0.389 

0.  651 

1.116 

1.315 

88. 

10.0 

61 

AVG 

OR    GEOM 

0.095 

0.765 

0.006D 

0.  137 

0.  246 

0.670 

0.872 

45.8 

5.4 

to 

MINIMUM 

0.014 

0.50 

0.001 

0.010 

0.055 

0.436 

0.590 

31  .0 

1  .7 

21 

NO    OF    SAMPLES 


11 


10 


SAMP    DTE    HOUf? 
DY    MO    YR    LMT 


24   01    78    1200 
27  02    78    1200 


STN       STN    SAMP 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 

.3 
.3 


COND. 
25C 

UMHOS 

71 
78 


16 

TURB. 

F0RMA2IN 

UNITS 


70 
60 


56 
CHLORIDE 
MD/L 


59 
SULPHATE 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 


ACIDITY 

PH    8.3 

MG/L 


TOT    ALK 

AT    LAB 

MG/L 


208 

25 

TOTAL 

PHENOLS 

IRON 

MG/L 

UG/L 

.0 
.OL 


04    04 

7B 

1200 

.3 

124 

4.6 

IB. 5 

15.5 

1  .35 

23    05 

7B 

1  130 

.3 

52 

2.  10 

5.1 

13   06 

78 

1900 

.3 

60 

3.20 

7.3 

16   07 

7B 

1700 

.3 

64 

1  -  60 

7.8 

07   OB 

78 

11  15 

.3 

52 

1  -50 

5.6 

04    09 

7B 

1135 

.3 

48 

1  .90 

5.D 

09    10 

7B 

1115 

.3 

43 

3.40 

3.3 

05    11 

71 

1820 

.3 

54 

0,8 

5.3 

03    12 

78 

1200 

.3 

57 

1  ,70 

5.5 

MAXIMUM 

124 

4.6 

18.5 

15.5 

1  .35 

AVG    OR 

GEOM    MN 

1*1 

64 

2.  10 

7.2 

15.5 

1.35 

MINIMUM 

43 

0.6 

3.3 

15.5 

1  .35 

B9 

0-140 

9. 

69 

0  .  140 

3.7D 

69 

0.140 

1  .3 

NO    OF    SAMPLES 


II 


11 


1 


SAMP    DTE    HOUR       STN       5TN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


24    01 

78 

1200 

.3 

27   03 

'.'3 

1200 

.3 

04   04 

78 

1200 

.3 

22   OS 

78 

1130 

.3 

13    06 

7B 

1900 

.3 

15   07 

7B 

17D0 

.3 

07  08 

78 

I  us 

.3 

04   09 

7B 

l  135 

.3 

09    10 

78 

1115 

.3 

06    11 

78 

1820 

.3 

03    12 

78 

1200 

.3 
MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   MN    ( - ) 

MINIMUM 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


27.0 
27.0 
27.0 


72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 


7.60 
7.60 
7.60 


TOT .  MAG 

NESIUM 
MG/L 


2.00 
2.00 
2.00 


68 

COLOUR 

HA2EN 
UNITS 


30 
30 
30 


67 

PTSSIUM 


0.65 


0.S5 
0.55 
0.65 


66 

SODIUM 


MG/L 


3.20 


3.20 
3.20 
3.20 


41 

265 

203 

221 

COD 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ARSENIC 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0    00 1  L 

0.  180 

0.04DL 

0.001 L 

0.230 

0.020L 

33 

0 . 00 1 L 

0.001 

0.300 

0.040L 

0.001 

0.300 

0-020L 

0.001 

0.35 

0.04     L 

O.OOIL 

0.230 

0.040L 

0.001 L 

0.230 

0.040L 

0 . 00 1 L 

0.230 

0.040L 

O.OOT 

0.240 

0.050L 

0.001 

0.290 

0.020L 

33 

o.oot 

0.35 

0.0^-0 

33 

0.OO1D 

0.258 

0,0}:2D 

33 

o.ooi 

0.180 

0.01:0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT   DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


24 

01 

78 

1200 

27 

02 

78 

120O 

04 

04 

78 

1200 

22 

05 

78 

1  130 

13 

06 

78 

1900 

IE 

07 

78 

1700 

C7 

08 

78 

1115 

04 

09 

78 

1  1  3S 

09 

10 

7:: 

1115 

05 

11 

78 

1320 

D3 

12 

78 

1200 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  { - | 

MM]  MUM 


225 

229 

215 

249 

201 

238 

217 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

2INC 

MN 

NICKEL 

COBALT 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.020 

0.030L 

0.005L 

0.010L 

0.020L 

0.020L 

0.010L 

0.030L 

0.005L 

0.010L 

0.040 

0.020L 

0.D20L 

O.O10 

O.03OL 

0.005L 

0,  130 

0.020L 

0.020L 

0    020 

O.03OL 

0.005L 

0.390 

0.020L 

0.020L 

O.Ot    L 

0.03     L 

0.005L 

0.04 

0.02    L 

0.02 

0.04O 

0.030L 

0.005L 

0.020 

0.020L 

0.020L 

0.040 

O.03OL 

0.005L 

0.020 

0.020L 

0.020L 

0.040 

0.030L 

0.005L 

0.020 

0.020L 

0.020L 

0.040 

0 . 030  L 

0.005L 

0.010 

0.040 

O.020L 

0.040 

0.030L 

0.005L 

0.010 

0.030 

0.020 

0 .  040 

0.030 

0.005 

0.390 

0 .  040 

0.040 

0.020 

0.027D 

0.0300 

0.0050 

0.066D 

0.040 

0.023D 

0.D200 

0.010 

0.030 

0.005 

0.010 

O.040 

0.020 

0.D20 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  •  RIVER  BA51NS 


B.O.W./  SITE 

SAMPLE  POINT 
5TAT10N  TYPE 


LA    VASE    RIVER 

UPSTREAM    FROM    DUPONT    NORTH    SAY 

RIVER  FLOW    GAUGE    MOE    02DO1O1 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


S9    01 

7B 

1510 

.3 

09    04 

7a 

1500 

.3 

22    05 

78 

0530 

.3 

25    06 

78 

1615 

,3 

14    07 

78 

1500 

.3 

07    08 

78 

1700 

.3 

04    09 

78 

1610 

3 

15    10 

78 

1200 

.3 

12    11 

78 

1520 

.3 

03    12 

7B 

1610 

.3 

MAX  I  MUM 

AVG    OR 

GEOM    MN    ( " | 

MINIMUM 

HO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR  STN   STN  SAMP   PJ 

DY  MO  YR  LMT  DIST  BRG  DEPTH 

FEET  MTRS 

29  01  78  151:0  .3 

09  04  78  1500  .3 

22  05  78  0530  .3 

25  06  78  1615  .3 

14  07  78  1500  .3 
07  08  78  1700  .3 
04  09  78  1610  3 

15  10  78  1200  .3 
12  11  78  I520  .3 
03  12  78  1610  .3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  CI 

MINIMUM 


934 

SAMPLE 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 

LAKE  HURON 

FRENCH  RIVER  MAIN  CHANNEL 


U  T  M: 


17  0624650. 0  5125300.0  1 


81 


2Q321 

4 

=  3362 

4 

23379 

6 

23406 

6 

23420 

8 

23441 

6 

23459 

6 

23477 

6 

23495 

6 

23513 

6   4 

901  80 

SCO      TOTAL  FECAL 

COLIFORM  COLIFORM 

MF/100ML  MF/100ML 

840.  4. 

1100.  32. 


ENTER. 
MF/100ML 


36. 
4. 


BOS 

WATER 
TEMP. 
OEG  C 

1  .0 

2.0 
14.0 
20.0 
23.0 
24.0 
16.0 

6    0 

5.0 

1  ,0 


1100. 

32. 

36 

24.0 

7.5 

2    6 

961.- 

It.' 

12.  - 

11.2 

5.3 

1  .5 

840. 

4, 

4. 

1  .0 

3.0 

0.5 

2 

2 

2 

10 

7 

10 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

i  LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

F] LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.215 

1  .460 

0.013 

0.015 

0.243 

1  .245 

1  .488 

86.0 

0.312 

1  .340 

0.014 

0.560 

0  .  S86 

I  .028 

1  .914 

105.0 

0.240 

1.440 

O.013 

0.025 

0.283 

1  .200 

1  .483 

75.0 

0.110 

1  .640 

0.020 

0.  175 

0.305 

1  .  530 

1  .835 

146.0 

0.110 

1  .  150 

0.014 

0,091 

0.215 

1  .040 

1  .255 

164.0 

0.054 

1  .540 

0.012 

0.  143 

0.209 

1  .406 

1  .695 

120.0 

0.076 

1  .310 

0.013 

0.070 

0.  159 

1  .234 

1  .393 

60.0 

0.047 

1  .230 

0.009 

0.070 

0.  1  56 

1  .  183 

1  .  309 

71  .0 

0.018 

0.900 

o.oio 

0.  125 

0.  153 

0  .862 

1  .035 

73.0 

0.420 

1  .400 

0.016 

0.859 

1.295 

0.9U0 

2.275 

89.0 

0.420 

1  ,640 

0.020 

0.B59 

1  .295 

1  .530 

2.275 

164.0 

0.160 

1  .341 

0.014 

0.213 

0.387 

1  .181 

1  .568 

100.9 

0,016 

0 .  900 

0-009 

0.015 

0.126 

0  .882 

1  .035 

71  .0 

E    OF    REPORT 

25    OCT    7  9       PACE          120 

STATION    ID: 

03-0133-014-02 

STORET     CODE: 

02 

002 

54  30 

ON:     05 

MILEAGE: 

75.30 

3 

1: 

33 

34 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

Fl LTEREO 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P   MG/L 

2.6 

0.055 

0.011 

4,5 

2.0 

0.050 

0.014 

7.5 

2.0 

0.072 

0.013 

6.0 

1  .8 

0.  142 

0.  032 

5.0 

1  .0 

0  .094 

0.027 

7.0 

1  .5 

0  .09  6 

0.026 

1  .2 

0 .  07  5 

0.018 

3.0 

0.5 

0.05  1 

0.012 

4.0 

1  .0 

0.042 

0.026 

1  .6 

0.062 

0.010 

7.5 

2    6 

0.142 

0.032 

5.3 

1  .5 

0.07  4 

0.019 

3.0 

0.5 

0.04J 

0.010 

I  0 


7.2 
11.0 
16.0 
49.0 
24.0 
10.0 
13.0 

7.  7 


49.0 
15.5 
5.0 


10 


6  107 

SUSP.  CALCUL 

SOLIDS  0    SOLIDS 

MG/L  MG/L 


79 
94 

59 
97 
140 
1  10 
67 
63 
68 
77 

140 
85 
S9 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  8RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


29  01  73  1510 

09  04  78  1500 

22  OS  7B  0530 

25  06  78  1615 


14 

16 

56 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

25C 

F0RMA2IN 

M.G/L 

UMHOS 

UNITS 

121 

7,20 

9.5 

144 

9.60 

15.5 

91 

8.20 

7.0 

150 

17.00 

18.0 

14 

07 

7B 

1500 

.3 

07 

OS 

78 

1700 

.3 

04 

09 

78 

1610 

.3 

15 

10 

7B 

1200 

.3 

12 

11 

78 

1520 

I 

03 

12 

76 

1510 

.3 

MAXIMUM 

avg 

OR 

GEOM  MN    ( ' I 

MINIMUM 

215 

7 

10 

170 

5 

10 

103 

15 

00 

97 

8 

70 

105 

7 

00 

119 

13 

00 

215 

17 

00 

132 

9 

79 

SI 

5 

10 

29.5 

21  .0 

8-2 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


LA  VASE  RIVER 

DOWNSTREAM  FROM  DUPONT  NORTH  BAY 

RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


934 
SAMPLE 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 

LAKE    HURON 

FRENCH    RIVER    MAIN    CHANNEL 


U    T    M:     17    0623100.0    5123750.0    4 


29  01 

78 

1330 

.3 

233  17 

4 

S50. 

26   02 

7a 

1300 

.3 

23341 

4 

70. 

09   04 

78 

1400 

.3 

23361 

4 

196. 

21    05 

7B 

2130 

.3 

23376 

6 

18   06 

78 

1515 

.3 

23400 

6 

14    07 

73 

2000 

■  3 

23414 

6 

07    08 

78 

1330 

.3 

23435 

6 

04    09 

78 

1345 

.3 

23454 

6 

09    10 

78 

1245 

.3 

23472 

6 

OS    11 

78 

1655 

.3 

23487 

6 

03    12 

7  8 

1330 

.3 

2350B 

6   4 

MAXIMUM 

550. 

AVG    OB 

GEOM    MN 

C) 

196. 

M I N I  MUM 

70. 

80  fll                         B4 

TOTAL  FECAL                  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM             ENTER. 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML 


16. 
4. 
14. 


80S 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

1  .0 

I  .0 

2.0 
17.0 
20.0 
25.0 
22.0 
18.0 

9.0 

a.o 

1  .0 
25.0 


10. 
A. 


STATION     ID:       03-0 

33-015-02 

STORET    CODE: 

02 

002 

5430 

ON:     05 

MILEAGE: 

75.00 

3 

1 

33 

34 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

F! LTEREO 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

1  .6 

0    042 

0 .  005 

1  .4 

0    040 

0.010 

3.0 

2.5 

0.052 

0.010 

7.0 

2.2 

0.062 

0.015 

6.0 

2.8 

0.05  7 

0-015 

B.O 

2.2 

0.05  4 

0.004 

6.0 

1  .5 

0.062 

0.008 

4.0 

4.5 

0.  066 

0.007 

3.0 

1  .0 

0.054 

0.013 

5.0 

1  .2 

0.02  9 

0.006 

O.B 

0.03  2 

0.009 

8.0 

4.S 

0.066 

0.015 

5.3 

2.0 

0.050 

0.009 

3.0 

0.8 

0.029 

0.004 

NO  OF  SAMPLES 


C  0  N  T  D  ) 


sample  ikform*ti;n  sys-ev 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


B.Q  W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


LAKE  TEMAGAMI 

NEAR  CNR  WATER  INTAKE  TEMAGAMI 

LAKE 


MAJOR  BASIN 
MINOS  BASIN 
TERM  STREAM 


DATE  OF  REPORT 
STATION  ID: 


GREAT  LAKES 

LAKE  HURON 

FRENCH  RIVER  MAIN  CHANNEL 


25  OCT  79   PAGE 
03-0133-016-01 
STORET  CODE: 


002 
5430 


STN   NO: 

18 

.,! 

LONG : 

U    T    M: 

17    0591700.0    52I2550 

0    4             REGION 

:    OS 

MILEAGE: 

1  12.80 

14 

16 

56 

59 

200 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP    OTE 

HOUR 

SIN 

STN    SAMP       Pd 

COND  . 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACT  1 VE 

ACIDITY 

TOT 

ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY    MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG    DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

PH    8.3 

AT 

LAB 

AT    LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

22    01 

78 

1030 

.3 

109 

1  -60 

4.6 

23    5 

0.55 

2.5 

20 

7.20 

0.110 

19    02 

78 

0930 

: 

108 

1     40 

3.4 

23.0 

0.55 

2.2 

21 

7.32 

0.070 

26    03 

78 

1B30 

.3 

1!6 

1  .70 

5.0 

24.0 

0.65 

4.4 

24 

7.20 

0.070 

25    04 

7B 

1330 

■3 

2  1 

1  .00 

1  .6 

4    5 

0    15 

2.4 

5 

6.67 

O.Q80 

29    OS 

78 

1240 

-3 

103 

0.70 

5.7 

18.5 

1  .  10 

2.3 

22 

7,75 

0.03O 

1  .0 

22    06 

78 

1210 

.3 

99 

1  .30 

3.9 

21.0 

0.90 

1.2 

19 

7.66 

0.030 

1  .0 

17    07 

7a 

1145 

.3 

73 

0.90 

o.e 

10,5 

1.95 

1  -4 

25 

7.60 

0    130 

1  ,0L 

20  oe 

78 

1  1  40 

.3 

103 

0.80 

3.6 

21  .0 

0.65 

0.9 

21 

7.37 

0.120 

1  .0 

30    09 

78 

1250 

.3 

109 

1 .  oo 

5.0 

20.5 

0.40 

1.9 

24 

7.39 

0.070 

1  .OL 

27    10 

7B 

2100 

.3 

104 

0.70 

4.5 

21  .0 

0.40 

2.7 

23 

7.49 

0.050 

29    11 

78 

1440 

.3 

112 

0.90 

4.3 

22.0 

0.90 

1  .3 

25 

7.04 

0  .040 

3.0 

27    12 

7B 

1300 

.3 

97 

0.35 

2.8 

23.5 

0.50 

0.4 

19 

7.72 

0.020 

2.0 

MAXIMUM 

116 

1  .70 

5.7 

24.0 

1  .95 

4    4 

2S 

7.75 

0.  130 

'  3.0 

JWG 

OR    GEOM 

96 

1  .03 

3.B 

19.3 

0.73 

2.0 

21 

7  .  37 

0,068 

1  .40 

MINIMUM 

31 

0.35 

0.8 

4.5 

0.  15 

0.4 

5 

6.67 

0.020 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


76 

72 

74 

68 

67 

66 

41 

201 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP      PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT .     MAO 

COLOUR 

PTSS1UM 

SODIUM 

COO 

TOTAL 

DY  MO 

YR 

LMT 

OIST 

8RG  DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HA2EN 

K 

NA 

MN 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

22   01 

78 

1030 

.3 

38.0 

10  .80 

2.  BO 

to 

0    90 

3.60 

28 

0.005 

19   02 

78 

0930 

.3 

42.0 

11  .80 

2.95 

10 

0.85 

3.20 

23 

0  .  006 

26    03 

7B 

1B30 

• 

44.0 

12.80 

3.05 

10 

l  .20 

4.30 

27 

0    047 

25    04 

78 

1330 

.3 

9.0 

2.60 

0.60 

5 

0.20 

1  .20 

20 

0.007 

59    05 

7B 

1240 

.3 

38.0 

1 1  .  00 

2.50 

18 

0.50 

4.00 

18 

0,010 

22    06 

7B 

1210 

.3 

38.0 

10.40 

2.90 

14 

0.50 

3.  10 

10 

0.008 

17    07 

7B 

1145 

i 

32.0 

9.40 

2.15 

54 

0.30 

1  .50 

29 

0.019 

20    OB 

7B 

1140 

I 

39.0 

11  .00 

2.90 

11 

0.65 

2.80 

18 

0.028 

30    09 

7B 

1250 

.3 

41.0 

l  i  .60 

2.90 

7 

0.70 

3.60 

10 

0.054 

27     10 

78 

2100 

.3 

39-0 

1 1  .oo 

2.70 

1 1 

0.65 

3.00 

10 

0.014 

29    11 

78 

1440 

J 

46.0 

13.80 

2.90 

9 

0.65 

3.50 

52 

0 .  005 

27    12 

78 

1300 

.3 

36.0 

10.20 

2.55 

14 

0.75 

2.30 

40 

0 .  004 

MAXIMUM 

4S.0 

13.  BO 

3.05 

54 

1  .20 

4.30 

52 

0.047 

AVG 

OR    GEOM    MN     |  •  1 

36.8 

10.52 

2.  SB 

14 

0.66 

3.01 

24 

0.015 

MINIMUM 

9.0 

2.60 

0.60 

5 

0.20 

1  .20 

10 

0.004 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W,/  SITE:  STURGEON  RIVER 

SAMPLE  POINT:  FIRST  BRIDGE  UPSTREAM  FROM  CRYSTAL  FALLS 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02DC0O3 


Samp  ote  hour  stn  stn  samp  pu 
dy  mo  yr  lmt   01  st  b«g  depth 
feet     mtrs 


23    01 

78 

1230 

.3 

20    02 

7B 

1245 

.3 

28    03 

78 

1200 

.3 

26    04 

78 

0715 

.3 

22    05 

78 

0945 

.3 

13    06 

7B 

2000 

.3 

15    07 

78 

1500 

.3 

D7    08 

78 

1000 

.3 

04    09 

78 

0940 

.3 

09    10 

78 

1020 

.3 

05    11 

78 

1400 

.3 

03    12 

78 

1100 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM   MN    (' ) 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


23    01 

7B 

1230 

.3 

20    02 

78 

1245 

.3 

2B    03 

78 

1200 

,'J 

26    04 

78 

0715 

.3 

2  2    05 

78 

0945 

.3 

13    06 

78 

2000 

.3 

15    07 

78 

1500 

.3 

07    08 

78 

1000 

.3 

04    09 

7B 

0940 

.3 

09     10 

78 

1020 

.3 

05     1  1 

78 

1400 

.3 

03    12 

78 

1100 
AVG 

MAX 

OR    GEOM    MN 
MIN 

.3 

MUM 
O 
MUM 

934 

SAMPLE 


FI LTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 


001  L 

001 

001  L 

023 

7B0 

001 

002 

001 


901 
SCD 


233C9 

0 

23335 

4 

23355 

23371 

6 

233B3 

6 

23394 

E 

23411 

£ 

23428 

6 

23447 

6 

23465 

6 

23481 

6 

23501 

e 

0.003 
0.002 
0.0O1L 
0.003 

0.7B0 
0, 068D 
0.001 


FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

0.018 
0.020 
0,135 
0.020 
0.034 
0.004 
0.026 
Q  .048 
0.032 
0.004 
0.015 
0.026 

0.  135 
0.032 
0.004 


MAJOR  BASIN 
MIflOR  8ASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 

LAKE    HURON 

FRENCH    RIVER    MAIN    CHANNEL 


STATION     ID:        03    01 33- 01 7 ■ 02 
STORET    CODE: 


U    T    M:     17    0584400.0    5145850,0    4 


444 
FLOW  CFS 


BO         81  84 

TOTAL      FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/100ML  MF/lOOML 

300 


3000.00 

28. 

2 

2610.00 

252. 

2 

21 10.00 

90 

20 

6930.00 

10. 

3 

6270.00 

100, 

2 

1700    00 

988    00 

900. 

4 

1 180.00 

500. 

4 

1480.00 

1000.       L 

36 

7460 .00 

7  10. 

4 

2670.00 

130. 

4 

2880.00 

150. 

4 

7460.00 

iooo. 

36 

3273.17 

172. •    0 

4 

986. OC 

10. 

2 

12 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.310 

0.320 

0.6SO 

0  .  400 

0.540 

0.4S0 

0.400 

0.680 

0.430 

0.630 

0.45 

0.540 

0.  680 
0  -46B 

0.310 


1,1 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.003 
0  .002 
0.006 
0.003 
0.003 
0.005 
0.003 
0.002 
0.003 

o.oos 

0.003 

0.002 

0 .  006 
0.003 
0.002 


1  I 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

0.027 
0  .040 
0.O75 
0.145 
0.050 
0.025 
0.017 
0.018 
0.020 
0.035 
0.042 
0.0S3 

0.145 
0.048 
0.017 


300 

a 

2 


REGION:  05 

805 

WATER 
TEMP. 
DEG  C 

1  .0 


5 

0 

15 

0 

17 

0 

23 

0 

22 

0 

IB 

0 

10 

0 

8 

0 

1 

0 

23 

0 

1  1 

0 

1 

0 

11 


1 1 


17  18 

INRCNC  TOTAL 

N  ORGNC   N 

MC/L  MG/L 


048 
062 
216 
168 
087 
034 
046 
D6S 
OSS 
044 
061 
111 


0.216 
0.083 
0.034 


0.595 
0.  300 
0.545 
0.380 
0.506 
0.47S 
0.374 
0.632 
0  39B 
0  626 
0.434 
0.514 

0  632 
0.456 
0.292 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


4.0 
4.0 
7.0 


8.0 
6.0 
4.0 


0.340 
0.362 
0.761 
0  548 
0.593 
0.510 
0  420 
0  700 
0  453 
0.670 
0  .  495 
0.625 

0.761 
0.540 
0.340 


5-DAY 

800 

MG/L 


12 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


49. 
47. 
65. 
125 
33. 
50. 
52. 
50. 
51 
45 


125.0 
54.  8 
33.0 


02 

002 

5430 


33 
TOTAL 
P 

MG/L 

0.007 
0.007 
0.032 
0  .  140 
0.836 
0.013 
0.010 
0.014 
0.013 
0.021 
0  .  008 
0.01B 

0.B36 
0.093 
0.007 


SUSP 
SOL  IDS 
MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  ) 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   15  OCT  79   PAGE 


107 

14 

16 

56 

59 

3B0 

95 

52 

55 

208 

SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

CALCUL 

COND. 

TUBS. 

CHLORIOE 

SULPHATE 

REAC1IVE 

ACIDITY 

TOT    ALU 

PH 

TOTAL 

OV    MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG  DEPTH 

0- SOLIDS 

25C 

FQRMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

PH    8.3 

AT     LA8 

IT    LAS 

IRON 

FEET 

MTRS 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

51    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

33   01 

76 

1330 

.3 

47 

72 

1-50 

1  .1 

ISO 

1  .20 

2.0 

15 

7.54 

0.390 

30   02 

78 

1345 

.3 

46 

70 

1  .4 

1  .4 

14.5 

1  .  15 

2.2 

14 

7.  13 

0.13 

IS   03 

78 

120O 

.3 

63 

96 

1.70 

1  .9 

33    0 

1  .45 

1  .6 

17 

7.36 

0.160 

IS   04 

78 

0715 

.3 

36 

56 

9-50 

0.9 

2.45 

1  .5 

12 

6.07 

3 .  900 

33   OS 

78 

0945 

.3 

25 

59 

3-30 

1  .2 

15.0 

1    90 

3.7 

11 

6    45 

0.3U) 

13   06 

78 

2000 

.3 

45 

69 

1  ,60 

o.a 

14.5 

1  .70 

1  .6 

17 

7.30 

0.340 

IS   07 

78 

1500 

.3 

46 

70 

2.  10 

0.9 

13.5 

1  .45 

2.1 

18 

7.21 

0 .  1  90 

07   08 

78 

1000 

.3 

46 

71 

2. 10 

1  .0 

13.5 

l  .50 

3.0 

20 

7.04 

1  .  SBI) 

04   09 

76 

0940 

.3 

49 

75 

200 

l  .0 

14.0 

1     45 

2.9 

21 

7-26 

0 .  1  80 

09    10 

78 

1030 

.3 

39 

60 

3-50 

1  .3 

1  4  .  D 

1  .<j5 

1  .9 

15 

6.82 

0.440 

OS    11 

78 

1400 

.3 

41 

63 

1  .2 

1  .4 

1  4  . 

2.05 

1  .4 

18 

7.80 

0.  IB 

03    13 

76 

1100 

3 

42 

65 

2.00 

1  .2 

15.0 

T.ao 

3.1 

14 

6.65 

0.260 

MAXIMUM 

62 

96 

9-50 

1  .9 

22.0 

2-45 

3.7 

21 

7.80 

2.900 

AVS 

OR    GEOM   MN    I  •  1 

44 

69 

2.57 

1  .2 

15.0 

1.67 

2.3 

IS 

7.05 

0.571 

M 1 N I  MUM 

35 

56 

1  .2 

0.8 

13.5 

1.  IS 

1  .4 

11 

6.07 

0.13 

NO    OF    SAMPLES 

12 

12 

12 

13 

1  1 

IS 

12 

12 

12 

13 

35 

76 

72 

74 

68 

67 

66 

41 

201 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN  Samp     Pj 

PHENOLS 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.     MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

COD 

TOTAL 

DY    MO 

VR 

LMT 

DtST 

BRG    DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

MN 

FEET 

MTRS 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MQ/L 

MQ/L 

MG/L 

33  01 

76 

1330 

.3 

270 

7.60 

1  .95 

15 

0.55 

2.  10 

13 

0.039 

30  o: 

78 

1245 

-3 

1  .     L 

28, 

7,8 

1  .95 

IS 

0    65 

1  .7 

31 

0.019 

38  03 

78 

1200 

.3 

1     0 

370 

10-40 

2.65 

20 

O.'JS 

2    40 

4a 

0    106 

H    04 

78 

0715 

.3 

5.0 

55,0 

18,00 

2.40 

60 

0.60 

1  .90 

41 

D.130 

33    OS 

78 

0945 

.3 

1  -OL 

21  ,0 

6    00 

1  .55 

35 

0.70 

1  .50 

31 

D.060 

13    06 

78 

3000 

,8 

1  .OL 

28    0 

7    60 

3.  15 

42 

0    60 

1  .40 

16 

0.076 

1S   07 

78 

1500 

.3 

1  .OL 

30.0 

8-20 

2    20 

39 

0    60 

1  .30 

13 

0.044 

07   08 

78 

1000 

.3 

1  .0 

29    0 

8.  DO 

3.20 

41 

0.65 

1.30 

30 

O.540 

04    09 

7a 

0940 

3 

1  .0 

31  ,0 

e.ao 

2.30 

42 

0.65 

1  .50 

29 

0.032 

OS    10 

76 

1020 

.3 

3.5 

23,0 

6    40 

1  .65 

64 

0    60 

1  .80 

34 

0.093 

OS    11 

78 

1400 

.3 

1  . 

2.3 

6.6 

1  .70 

38 

0    60 

1  .5 

12 

0  .054 

03    13 

78 

1100 

.3 

1  .OL 

35.0 

7    00 

1  .80 

34 

0.65 

1  .40 

37 

0.028 

MAX  IMUNI 

5.0 

55.0 

18.00 

2.65 

64 

0    95 

2.40 

48 

0.540 

AVQ 

OR    GEOM   BN    ; -  J 

1.50 

28.0 

B.S3 

3.03 

37 

0.65 

1  .65 

28 

0.101 

MINIMUM 

1  . 

2.3 

8.00 

1  .55 

15 

0.55 

1  .30 

12 

O.019 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.M./ 

SITE: 

STURGEON    RIVER 

STATION 

ID:       03-0133-01602 

SAMPLE    POINT: 

DOUNSTREAM    FROM    STURGEON    FALLS 

STATION 

TYPE: 

RIVER 

MAJOR    BASIN:     GREAT 

LAKES 

STORET    COOf;: 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE 

HURON 

002 

TERM    STREAM:     FRENCH    RIVER    MAIN    CHANNEL 

5430 

STN    NO: 

IS 

LAT: 

LONG: 

U    T     M: 

17    0580300 

.0    5! 33200 

.0    4            REGION:     05 

MILEAGE: 

75.00 

934 

901 

80 

61 

84 

805 

3 

1 

33 

34 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pj 

SAMPLE 

SCO 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

X4IER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

FILTERED 

DY    MO 

YR 

LMT 

OIST 

8RG    DEPTH 

NO 

COL  1  FORM 

C0L1F0PM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

FEET 

MTRS 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

BEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

23    01 

78 

I20O 

.3 

23308 

4 

132. 

3.        L 

3.        L 

1  .0 

4.0 

0    015 

O.OCU 

3D  02 

78 

1200 

.a 

23334 

4 

760 

14. 

660. 

1  .0 

3.4 

0.022 

0.0C3 

2B  03 

78 

1200 

.3 

33354 

300. 

4. 

70. 

e.o 

0,026 

O.OCI 

3B   04 

78 

0635 

-3 

23370 

i 

30 

3.        L 

3. 

5    0 

4.0 

1  .2 

12    700 

12. SCO 

33   05 

78 

0B45 

.  .3 

33382 

6 

10.       L 

2.        L 

2 

15.0 

5.0 

1  .2 

8    700 

0.0C3 

13   06 

78 

1930 

3 

23393 

6 

17.0 

7.0 

7    0 

0.015 

0.0C2 

15  07 

78 

1  430 

.3 

23410 

6 

3000. 

310. 

70. 

23.0 

5.0 

3.5 

0    023 

O.OCI 

07  08 

78 

0930 

3 

23437 

6 

3200 

60. 

10          L 

13.0 

6.0 

3.2 

0.028 

O.OCI 

04   09 

78 

0915 

3 

23446 

6 

1100 

384. 

76 

It    0 

7.0 

2.6 

0   015 

o.oio 

OB    10 

78 

0955 

,3 

23464 

S 

1200. 

20. 

40 

9  0 

7.0 

1  .6 

0.032 

0.004 

05    11 

78 

1330 

.3 

23460 

£ 

3100. 

144. 

124. 

e.o 

6.0 

2.6 

0.016 

o.ooi 

03    12 

78 

1030 

.3 

23500 

6   4 

900. 

8. 

316. 

t  .0 

3.2 

0.025 

0.006 

MAXIMUM 

3200. 

284. 

660. 

23.0 

7.0 

B.O 

13.7D0 

1 2 . 500 

AVG 

OR    GEOM    MN     1 • ) 

481 . *    D 

16.  *    D 

33.  <    D 

10.9 

5.9 

3.3 

1  .601 

1 .0440 

MINIMUM 

10. 

3. 

i. 

10 

4.0 

1  .2 

0.015 

o.ooi 

NO    OF    SAMPLES 

' 

It 

n 

1 1 

11 

9 

12 

12 

12 

19 

20 

21 

33 

17 

16 

23 

5 

6 

7 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pj 

f ILTEBED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

DY    MO 

Yd 

LMT 

OIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KUELDAHL 

MQ.S-N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

33  01 

7B 

1200 

3 

0.016 

0.400 

0   002 

0.033 

0.  041 

0    384 

0.425 

56.0 

2.B 

20  02 

78 

1300 

3 

0.008 

0    770 

0,005 

oom 

0.023 

0,762 

0,785 

56.0 

4.6 

SB  03 

78 

1300 

.3 

0.011 

0.760 

0,009 

0.031 

0,041 

0.749 

0,7  90 

57.0 

5.2 

3B  04 

78 

0635 

.3 

0.060 

0.410 

0,004 

0.  150 

0,214 

0,350 

0,564 

7B.0 

12.0 

«6 

33   05 

78 

0845 

,3 

0.0t4 

0.550 

0    014 

0.490 

0.5IB 

0  ,  536 

1.054 

OB.O 

130 

86 

13  06 

78 

1930 

3 

0.006 

0-400 

0    004 

0.050 

0.060 

0  ,  3B4 

0.454 

56. 0 

4.E 

15  07 

78 

1430 

,3 

0.002 

0.580 

0    003 

0.005L 

O.OlO 

0.57B 

0.568 

67,0 

10.0 

07   03 

78 

0930 

,3 

0.014 

0.720 

0.002 

0.UO5L 

0.021 

0.706 

0,727 

58.0 

5.2 

04   09 

7B 

0915 

.3 

0.010 

0.470 

0    004 

O.OOSL 

0.019 

0.460 

0,479 

60.0 

3.2 

OB    10 

76 

0955 

,3 

0  .026 

0.490 

0    005 

0.015 

0.046 

0.464 

0.510 

48.0 

10.0 

OB    11 

7B 

1330 

3 

0.004 

0.S2 

0.0O5 

0.015 

0.024 

0.516 

0.540 

50. 

4.G 

01    13 

76 

1D30 

.3 

0.024 

0.620 

0,006 

0.094 

0.  124 

0    596 

0.72D 

50.0 

4.0 

MAXIMUM 

0    060 

0.770 

0    014 

0 .  490 

0.51B 

0.762 

1  .  054 

98.0 

12,0 

lie 

AVG 

OR    GEOM  MN    ( • 1 

0.016 

0.558 

0.005 

0.0710 

0.095 

0.541 

0.636 

61    3 

6.5 

76 

MINIMUM 

0.002 

0.400 

0.0O2 

0.005 

O.OlO 

0.350 

0.425 

48.0 

11 

6C 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  0  I 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


S.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


STURGEON    RIVER 

DOWNSTREAM    FROM    STURGEON    FALLS 

RIVER 


5TN    NOr 


18 


LAT: 


LONG: 


107 
SAMP  DTE  HOUR  STN  STN  SAMP  PJ  CALCUL 
DY    MO    YR     LMT  DIST     BRG    DEPTH  D-SOLIDS 

FEET  MTRS  MG/L 


51 
52 


23   01 

78 

1200 

.3 

10    02 

7B 

1200 

3 

2B    03 

76 

1200 

.3 

26    04 

78 

0635 

.3 

22    05 

78 

0845 

.3 

13    08 

78 

1930 

.3 

16    07 

70 

1430 

.3 

0?   08 

78 

0930 

.3 

04   09 

7a 

09  15 

•3 

09    10 

78 

0955 

,3 

05    11 

78 

1330 

.3 

03    12 

78 

1020 

.3 

.VA«iMUV 

AVG    OR 

GEOM    MN 

[  -! 

MINIMUM 

51 
57 
53 
57 
38 
45 
46 


COND. 

25C 

UMHOS 

34 
79 
81 
98 
90 
78 
87 
82 
87 
58 
69 
70 

98 

80 


DATE    Of    REPORT       25    OCT    79       PAGE 
5TATI0N     ID:        03 -01 33-018  -  02 


MAJOR    8AS1N:     GREAT     LAKES 

MINOR    8AS1N:     LAKE    HURON 

TERM    STREAM:     FRENCH    RIVER    MAIN    CHANNEL 

U    T    M:     17    0580300.0    5133200.0    4  REG 

16                        55  59                     2B0 

TURB.  CHLORIDE  SULPHATE  REACI1VE 

FORMAZIN  MG/L  SILICATE 

UNITS  MG/L         SI    MG/L 


4  60 

4.10 

2.10 

4.60 

3  .  50 

3.40 

3.50 

1  .3 

3.40 


.60 
.36 


1  . 


16.5 


1  .20 

1  .20 

1.35 

2    20 

1  .00 

1  .65 

1.50 

1.55 

1.45 

1  ,95 

1  .75 

1  .75 

2.20 

1.61 

1    20 

1  .7 
3.6 
4  .  1 
0-4 


4.4 
6,6 
2.5 
2  8 
2.2 
2.9 

43.4 
6.4 
0.4 


STORET  CODE:  02 
002 
5430 


52 

TOT  ALK 

AT  LAB 

MG/L 

17 


0 
20 
26 
26 
26 


55 

208 

PH 

TOTAL 

T    LAB 

IRON 

MG/L 

7    65 

0.  150 

7.04 

0.130 

6.64 

0.  180 

6  .94 

0-  440 

2.94 

0.480 

7.49 

0.  190 

6.9B 

0.260 

6.65 

1  .  160 

7.01 

0.320 

7.30 

0.370 

7.09 

0.19 

6.98 

0.210 

7-90 

1  .  160 

6.79 

0.  342 

2.94 

0.  1  30 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 

DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


12 


'■2 


23   01 

78 

1200 

.3 

20    02 

78 

1200 

3 

28    03 

78 

1200 

.3 

26    04 

78 

0635 

.3 

2  2    OS 

7B 

QB45 

.3 

13    06 

7S 

1930 

.3 

15    07 

?S 

1430 

.3 

07    OB 

78 

0930 

.3 

04    09 

78 

0915 

.3 

09     10 

78 

0955 

.3 

05     1  1 

78 

1330 

.3 

03     12 

78 

1020 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   MN 
MEN 

(*) 

MUM 

25 

76 

72 

74 

PHENOLS 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.     MAG 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

11  .5 

27.0 

7.60 

2.00 

12.0 

29.0 

8-20 

2.05 

17. 0 

28.0 

7.80 

2.00 

2.0 

25.0 

7.00 

1  .80 

1  .0 

13.0 

6.60 

1  .60 

6.0 

29.0 

8    20 

2.  10 

25.  Q 

31.0 

8    60 

2.20 

25.0 

30.0 

S.40 

2.25 

23.0 

32.0 

3.00 

2.20 

2.5 

23.0 

6.60 

1  .65 

1  1  . 

25. 

7.0 

1  .75 

11  .0 

30.0 

9.00 

1  .75 

25.0 

35.0 

9.00 

2.25 

12.3 

26.8 

7. 83 

1  .95 

1  .0 

13.0 

6.60 

1  .60 

6B  67 

COLOUR  PTSSIUM 

HAZEN  K 

UNITS  MG/L 


IE 
20 
30 
45 
30 
49 
68 
69 
64 
67 


69 
46 
16 


0 

70 

0 

65 

0 

90 

0 

65 

0 

70 

0 

75 

0 

85 

0 

75 

0 

70 

a 

60 

0 

70 

0 

75 

0 

flo 

0 

73 

0 

60 

MG/L 

3.90 
3.50 
4.23 

1  .  40 
2.20 

2  80 
5.  10 
3.90 
4.00 
1  .  70 


5.  10 
3.17 
1  .40 


201 
TOTAL 


32 

0.03  2 

39 

0  .  02  7 

52 

0.04  0 

41 

0.07  4 

31 

0.06  1 

28 

0.07  0 

34 

0.07  7 

45 

0    240 

33 

0    06  6 

38 

26 

0.040 

54 

0.032 

54 

0.240 

38 

0.069 

26 

0.027 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


CHIPPEWA  CREEK 

AT  MOUTH  AMELIA  PARK  NORTH  BAY 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02DD014 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


24 

01 

78 

1300 

.3 

04 

04 

78 

1030 

.3 

22 

05 

78 

1220 

.3 

18 

06 

78 

1415 

.3 

15 

07 

78 

1630 

.3 

07 

08 

78 

1210 

.3 

04 

09 

70 

1230 

.3 

09 

10 

78 

1150 

.3 

05 

11 

76 

1530 

.3 

03 

12 

78 

1230 

AVG    OR 

.3 

MAXIMUM 

GEOM    MN     I  *  I 

MINIMUM 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 

LAKE  HURON 

FRENCH  RIVER  MAIN  CHANNEL 


STATION  ID:   03-0133-019-02 

STORET  CODE:  02 


ONG: 

U    T    M 

17    0618350.0    512860C 

.0    4             RE 

GION.     05 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

805 

sample 

SCD 

FLOW    CFS 

TOTAL 

FECAL 

M,  F  . 

WATER 

NO 

COL] FORM 

COLI FORM 

ENTER. 

TEMP. 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG    C 

23314 

4 

5.50 

14000. 

510. 

910. 

1  .0 

23358 

4 

14.30 

3200. 

160. 

50. 

1  .0 

233SB 

6 

22.70 

1800. 

80. 

60. 

14.0 

23397 

6 

B.00 

9600. 

304. 

88. 

18  .  0 

23424 

6 

7.40 

11000. 

300.        6 

92. 

19.0 

23432 

6 

5.90 

5600. 

1400. 

20. 

19.0 

23451 

E 

20.40 

38000. 

2600. 

320- 

15.0 

23469 

6 

31  .70 

9000. 

40. 

80. 

7    0 

23484 

E 

13.50 

24000. 

380 

50 

11.0 

23505 

6   4 

9.20 

7400. 

170 

280 

1  .0 

31  .70 

38000 

2600. 

910  . 

19-0 

13.B6 

88S5. * 

328 . •    U 

105.  * 

10.6 

5.50 

1800- 

40. 

20. 

1  .0 

002 
5430 


MILEAGE:        133.70 


5.E 

4.0 


5-DAY 
BOD 

MG/L 


3.0 

1  .7 
1  .0 


33 
TOTAL 


0.160 
0.051 


0 .  064 
0  .  044 
0.047 
0.048 
0.071 
0.044 
0.025 
0.026 

0.  160 
0.058 
0.025 


NO    OF    SAMPLES 


34 

13 

20 

21 

22 

17 

IB 

23 

5 

6 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pii 

Fl LTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02  -N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLI DS 

SOLIDS 

FEET 

MTSS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

24    01 

78 

1300 

.8 

0.023 

0.  600 

1     4DD 

0    OOB 

0.762 

1  .370 

0.800 

2.  170 

405.0 

130.0 

04    04 

78 

1030 

.3 

0.023 

1  .130 

1  .760 

0.028 

1  .090 

2.248 

0.630 

2    878 

313.0 

8.8 

22    05 

78 

1220 

.3 

0.0O9 

0    206 

1  .  420 

0.010 

0,  900 

1.116 

1  .214 

2.330 

1  98.  0 

17.0 

18    06 

78 

1415 

.3 

0.007 

0    328 

1  .230 

0,041 

1.210 

1  .579 

0.902 

2.481 

2  35    0 

8.0 

15    07 

76 

1630 

,3 

0.008 

0.  180 

1  .000 

0    053 

0.847 

1  .080 

0.820 

1  .  900 

203.0 

7  .a 

07    08 

78 

1210 

.3 

0.008 

0.  134 

0.960 

0,025 

0.855 

1  .014 

0.826 

1  .840 

222.0 

6.6 

04    09 

76 

1230 

.3 

0.007 

0.316 

1  .380 

0.029 

0.665 

1  .010 

1  .064 

2.074 

1  97  .  0 

12.0 

09    10 

78 

1150 

.3 

0.008 

0.312 

1  .080 

0.017 

0.895 

1  .224 

0.763 

1     992 

133.0 

5  ,3 

05    11 

76 

1530 

.3 

0.010 

0.293 

0.99 

0,038 

0.912 

1  .243 

0.697 

I     940 

180. 

3.9 

03    12 

78 

1230 

3 

0  .  008 

0.510 

1  .010 

0.012 

0.938 

1  .460 

0.500 

1     960 

204.0 

6.0 

MAXIMUM 

0.023 

1.130 

1  .760 

0.053 

1-210 

2    248 

1,214 

2    878 

405.0 

130.0 

AVG 

OR    GEOM   MN    t "  ) 

0.011 

0.401 

1  .223 

0.026 

0.907 

1  .334 

0,832 

2.  157 

229.  5 

20.5 

MINIMUM 

0.007 

0.  134 

0-960 

0 .  008 

0.665 

1  .010 

0.500 

1  .840 

138.0 

3.9 

NO    OF    SAMPLES 


(    C    0    N    T    D     ) 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  125 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    5AMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


7  1 07 

diss:  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


14  16                       56 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

2SC  F0RMA2IN               MG/L 

UMHOS  UNITS 


24    01 

78 

1300 

.3 

275 

423 

94.00 

93.0 

DA    04 

78 

1030 

.3 

304 

520 

6.30 

128. 0 

23    05 

78 

(220 

.3 

181 

278 

4.00 

57.0 

18   06 

7a 

1415 

.3 

227 

350 

3.80 

73.0 

»5    07 

73 

1630 

.3 

195 

30  0 

4.50 

58.0 

07    08 

78 

1210 

.3 

215 

330 

4.30 

69.0 

04    09 

78 

1230 

.3 

185 

2B5 

7.00 

54.  0 

09    10 

78 

11  SO 

■  3 

133 

205 

3.90 

36.5 

OS    11 

78 

1530 

.3 

176 

270 

2.9 

53. 

03    12 

78 

1220 

.3 

198 

305 

4.40 

58.0 

MAXIMUM 

304 

275 

520 

94  .  00 

128.0 

AVG 

OR    GEOM   MN 

:•! 

304 

196 

327 

13.56 

6B.0 

MINIMUM 

304 

133 

205 

2.9 

36.5 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SOUTH  RIVER 

AT  HIGHWAY  NO  11  0.5  MILES  NORTH  OF  SOUTH  RIVER 
RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02DD009  MAJOR  BASIN 

MINOR  BASIN 
TEPM  STREAM 


STATION  ID:   03-0133-053-02 


GREAT  LAKES 

LAKE  HURON 

FRENCH  RIVER  MAIN  CHANNEL 


STORET  CODE 


02 

002 

5430 


LAT: 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 


29    01 

78 

1430 

.3 

26   02 

7S 

1400 

.3 

19    03 

78 

1400 

.3 

25    04 

78 

1B00 

.3 

21     05 

78 

1790 

.3 

25    06 

78 

14  00 

.3 

14    07 

78 

1630 

.3 

07    08 

78 

1415 

.3 

04    09 

78 

1410 

.3 

15     10 

78 

0900 

.3 

IS    t1 

78 

1230 

.3 

03    12 

78 

1415 

.3 

MAX  I  MUM 

AVG    OR 

GEOM   MN     ( ■) 

MINIMUM 

LONG: 

934 

SAMPLE 
NO 


23318 
23337 
23343 
233B5 
23372 
23401 
23416 
23437 
23455 
23473 
23491 
23509 


U  T  M:  17  062i:BOO.O  5076250.0  4 


901 
SCD 


444 
FLOW  CFS 


1  12 

00 

113 

00 

107 

00 

414 

00 

3D5 

00 

104 

00 

59 

00 

44 

10 

63 

10 

IB4 

00 

110 

00 

140 

00 

414 

00 

147 

93 

44 

10 

80  81          84 

TOTAL  FECAL       M.F. 

COLIFOfiM  COLIFORM     ENTER. 

MF/100ML  MF/100ML  MF/10CML 


REGION:  05 

805 

WATER 

TEMP. 
DEG  C 


2.  L 
2.  L 
2.   L 


1.0 


20- 
23- 
23. 


23.0 

10.  1 

1.0 


3 
DI5S. 
02 
MG/L 


5-DAY 

BOD 

VG/L 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.005 
0.009 
0.013 
0.014 
0.014 
0.016 
0.014 
0.012 
0.0C7 
0.018 
0.018 
0.OC6 


0.018 
0.012 
0 .  005 


NO  OF  SAMPLES 


34 

19 

20 

21 

22 

17 

IB 

23 

5 

6 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FI LTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DV  MO 

YR 

IMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

REACTIVE 

AHMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

29   01 

78 

1430 

.3 

0.064 

0.430     - 

0.003 

0.020 

0.087 

0.366 

0.453 

33.0 

0.8 

26   02 

78 

1400 

.3 

0.001 

0.068 

0.470 

0 .  003 

0.137 

0.208 

0.402 

0.610 

33.0 

0.9 

19   03 

78 

1400 

.3 

0.001 L 

0.060 

0.810 

0.002 

0.  188 

0.270 

0.730 

i  .ooa 

39.0 

2.7 

25   04 

78 

1800 

.3 

0.001L 

0.074 

0.2B0 

0 .  004 

0.310 

0.388 

0.206 

0.594 

35.0 

4.3 

21    05 

78 

1790 

.3 

o.oot 

0.022 

0.310 

0.003 

0.  105 

0 .  1  30 

0.2B3 

0.418 

28.0 

2.9 

25   06 

78 

1400 

.3 

0 .  002 

0.058 

0.520 

0.003 

0.015 

0.046 

0.492 

0.53B 

34.0 

3.8 

14   07 

78 

1830 

.3 

o.oot 

0.060 

0.560 

0.006 

0.224 

0.2110 

0.500 

0.790 

43.0 

2.1 

07    08 

76 

1415 

.3 

0.002 

0.032 

0.610 

0.003 

0.037 

0.072 

0.578 

0.650 

34.0 

1  .8 

04    09 

78 

1410 

.3 

0.001 

0.036 

0.400 

0.003 

0.070 

0.109 

0,364 

0.473 

35-0 

2.B 

15     10 

78 

09D0 

.3 

0.002 

0.030 

0.620 

0.003 

0.110 

0.143 

0.590 

0.733 

35.0 

3.0 

13    H 

78 

1230 

.3 

O.012 

0,030 

O.730 

0,004 

0.111 

0.  145 

0.700 

0.845 

34.0 

3.0 

03    12 

78 

1415 

.3 

o.ooi 

0.050 

0.330 

0 .  003 

0.  142 

0.195 

0.280 

0.475 

31  .0 

0.4 

MAX IMUM 

0.012 

O.OBO 

0.810 

0.006 

0.310 

0 .  3GB 

0-730 

1.000 

43.0 

4.3 

AVG 

OR    GEOM 

0.002D 

0.048 

0.506 

0.003 

0.  122 

0.  174 

0.456 

0.633 

34.5 

2.4 

MINIMUM 

0.001 

0.022 

0  .  260 

0.002 

0.015 

0.046 

0.206 

0.416 

28.0 

0.4 

NO  OF  SAMPLES 


11 


12 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


1D7 

CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 


COND. 
25C 

UMHOS 


16 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


29    01 

78 

1430 

.3 

26    02 

78 

1400 

.3 

19    03 

78 

1400 

.3 

25    04 

78 

1800 

.3 

21     05 

7B 

1790 

.3 

25   06 

78 

1400 

.3 

14    07 

78 

1830 

.3 

07    08 

78 

1415 

.3 

04   09 

78 

1410 

.3 

15    10 

78 

0900 

.3 

12    11 

78 

1230 

.3 

03    12 

7B 

1415 

.3 

MAXIMUM 

AVO    OR 

GEOM    MN     1 • ) 
MINIMUM 

32 
32 
36 
31 
35 
30 
41 
32 


32 

25 


50 
49 
56 
48 
38 
47 
63 
50 
50 
SO 
48 


S3 
50 
38 


1  .60 
1  .30 
1  .40 
1  .30 
1  .20 
1  SO 
2.30 
1.10 
1  .80 
2.40 
2.60 
1,50 

2.60 
1  .67 
1  .10 


NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  ■  R1VEB  BASINS 


OATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    12S 
STATION  ID:   03 -01 33- 021 -02 


B.OM./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


Li  VASE  RIVER 

AT  MOUTH  NORTH  BAY 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02DD01 3 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    01  ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


29   01 

78 

1300 

.3 

26    02 

78 

1230 

.3 

09    04 

78 

1330 

.3 

21     05 

76 

2200 

.3 

18    06 

7B 

1500 

.3 

14   07 

7B 

1930 

.3 

07    08 

7S 

1340 

.3 

04    09 

78 

1320 

.3 

09     10 

78 

1230 

.3 

OS    11 

7B 

1630 

.3 

03    12 

7B 

1315 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM   MN 

C) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    01ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


29  01    78 

1300 

.3 

26   02    78 

1230 

.3 

09   04    78 

1330 

.3 

21    05    78 

2200 

.3 

1B    06    7B 

1500 

.3 

14   07    7B 

1930 

.3 

07    08    78 

1340 

.3 

04    09    78 

1320 

.3 

09    tO    78 

1230 

.3 

05    11    78 

1630 

.3 

03    12   78 

1315 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN 

I*) 

WIN 

MUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STS    SAMP       PJ 
DY   MO    YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 

29   01    7B   1300 
26    02    7B    1230 


934 

SAMPLE 


901 
SCO 


23316 

4 

2334D 

4 

23360 

4 

23377 

6 

23399 

6 

23415 

6 

23436 

6 

23453 

6 

23471 

6 

53486 

6 

23507 

S   4 

34 
Fl LTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

0.020 
0.012 

0  01  T 
0.01  1 
0  .003 
0.003 
0.006 
0.007 
0.012 
0.01.1 
0.009 

0.020 
0.010 

0.003 

11 

107 
CALCUL 
0-SOLIDS 
MG/L 

96 


MAJOR     BASIN:     GREAT     LAKES 

MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 

TERM    STREAM:     FRENCH    RIVER    MAIN    CHANNEL 


T    M:     17    0621650.0    5122100.0    4 


444 
FLOW    CFS 


.00 


FILTERED 

AMNION I A 

MS/L 

0.864 
D  .  820 
0.930 
0 -  090 
0.094 
0.258 
0.164 
0.29B 
0.  104 
0.258 
0.4J0 

0.930 
0.391 
0  .090 

11 


5.20 

37.40 

21  .80 

3.50 

2.40 

2.80 

44  .  1  0 

43. SO 

25.  10 

14.00 

44.  10 

13.90 

2.40 


BO 
TOTAL 

CO  LI  FORM 
MF/lOOML 

I  03- 
EO. 
172. 


172. 

102. 

60. 


20  2' 

TOTAL  FILTERED 

KJELDAHL  N02-N 

MG/L  MG/L 


1  .900 
2.300 
1  .7B0 
0.740 
0.610 
1  .530 
1  .  I  40 
1  BOO 
0.950 
1  .  10 
1  .440 

2 .  300 
1  .395 
0.610 

1  1 


0.036 
0.026 
0  033 
0.011 
0.009 
0.036 
0.042 
0.037 
0.019 
0.029 
0.016 

0.042 
0.027 
0,009 

1  1 


FECAL  M.F 
COL1F0RM  ENTER 
MF/lOOML   MF/lOOML 

24.       3C 

12. 


24. 
19. 
12. 


22 
FILTERED 
NQ3-N 
MG/L 

0.895 
1  .840 
1  .  400 
0.465 
0-410 
2.260 
1  .740 
0.740 
0-420 
0.786 
0.854 

2.260 
1.074 
0.410 


1 4  16                        58 

CONO  turb.  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN                MG/L 

UMHOS  UNITS 


300. 

19. 


STORET 

CODE: 

02 

002 

EL 

54  30 

REGION.     05 

MILEAGE: 

0.20 

B05 
WATER 

3 
DISS. 

1 
5    DAY 

33 
TOTAL 

TEMP  . 

02 

BOO 

P 

DEG   C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

5              1  .0 

1  0 

2  .  0 

1  .6 

0.048 

2.0 

0.024 

3.0 

2.2 

0.046 

17.0 

7.0 

1  .0 

0.046 

20.0 

s.o 

1  .0 

0    026 

25,  0 

8.0 

2.2 

0.058 

22  .0 

6.0 

1  .  6 

0.056 

19.0 

5.0 

3-4 

0.068 

9.  0 

3.0 

0.6 

0.042 

8    0 

S.O 

0.4 

0.034 

1  .0 

1    2 

0.038 

25  .0 

8.0 

3.4 

0.068 

e        n.4 

1  .0 

5.6 

3.0 

1  .6 
0.4 

0.044 
0.024 

MG/L 

1  .795 

2  606 
2.363 

0  -  566 
0.513 
2.S54 

1  .946 
I  .075 

0  543 

1  .073 
1  .290 

2.686 
1  .491 
0    513 


TOTAL 

ORGNC      N 

MG/L 

1  .036 
1  .4  BO 
0.850 
0,650 
0.5t6 
1  .322 
0.976 
1  .502 
0.B46 

0  842 

1  .020 

1  .502 
1  .  004 
0.516 


23 
TOTAL    N 

MG/L 

2.831 
4.  166 
3.213 
1216 
1  029 
3.876 
2.922 
2.577 
1  .3B9 
1  .915 
2.310 

4.  166 
2.495 
1  .029 


11 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


102.i 
105. 
125. 

76 

74. 
109. 
123. 
104. 

76- 

73 


125.0 
96.2 
74.0 


SUSP- 
SOL  IDS 
MG/L 


5.9 

13.0 

7.9 

5.3 

7.0 


148 
151 


JO 


14.5 
13.5 


09   04    7B 
21    05    78 
18   06    78 
14    07    78 
07   08    78 

04  09    78 
09    10    7B 

05  1 1     78 
03    12    78 

1330 
2200 
1500 
1930 
1340 
1320 
1230 
1630 
1315 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

US 
69 
69 
101 
117 
91 
68 
73 
79 

178 
107 
106 
155 
1  80 
140 
104 
1  12 
122 

8.10 

4.90 

3.20 

3.00 

2.90 

6.5D 

6.  50 

2.8 

B.tO 

25.  0 
10.5 
8.S 
18.0 
25.0 
16.0 
12.0 
13.5 
13.0 

MAXIMUM 

T17 

1B0 

8.  10 

25.0 

AVO   OR 

GEOM    MN 

CI 

89 

137 

5.46 
2.8 

15.4 
8.5 

MINIMUM 

63 

104 

NO    OF    SAMPLES 


B.0.»./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


CHIPPEWA    CREEK 

AT     GOLF    CLUB    ROAD    NORTH    BAY 

RIVER 


STATION     ID:        03-01 33- 025 -02 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


29 

01 

7B 

1230 

26 

02 

78 

1000 

04 

04 

78 

1300 

22 

05 

78 

1015 

13 

OE 

7B 

1800 

14 

07 

78 

2030 

07 

oa 

78 

1300 

04 

09 

78 

0800 

09 

10 

78 

0B50 

OS 

11 

78 

1720 

03 

12 

78 

O900 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN     (  •  ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


934 
SAMPLE 
NO 


23315 
23342 
23354 
23384 
23390 
23413 
23434 
23444 
23462 
23488 
23498 


901 

SOD 


6 
8 
6 
6 
S 
6 
5  4 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 

LAKE  HURON 

FRENCH  RIVER  MAIN  CHANNEL 


U  T  Ml 

80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/lOOML 

600. 
104. 
196. 


17    0619250.0    S133300. 
81  84 


600 

230.- 

104. 


FECAL 
COLIFORM 
MF/lOOML 


18. 

10.' 

E. 


ENTER. 
MF/lOOML 

24. 
2. 
8. 


24. 

7." 

2. 


805 

WATER 
TEMP. 
DEG  C 

1  .0 

1  .0 

1  .0 
13  0 
15.0 
20- D 
17,0 
12.0 

4.0 

9.0 

1.0 


REGION:  05 

3 
DISS. 
02 

MG/L 


6  .  9 
4.5 


STORET    CODE: 

02 

002 

54  30 

MILEAGE: 

136.80 

1 

33 

34 

-DAY 

TOTAL 

Fl LTERED 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

1  .8 

0  .006 

0.OO1 

0.5 

0.002 

0.001 

1  .4 

0.026 

0.011 

1  .5 

0.024 

0    003 

4.0 

0.044 

0    004 

0.6 

0,03  2 

0.002 

1  .0 

0.024 

0    003 

1  .4 

0.030 

0    003 

1  .0 

0.025 

0    009 

2.2 

0.023 

0.002 

0.8 

0.017 

0.004 

4.0 

0.044 

0.011 

1  .5 

0.023 

0.004 

0.5 

0.O02 

0.001 

(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  Of  REPORT   28  OCT  79   PAGE 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SIMP   PJ 
DV  HO  VR  LMT    OiST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


29   01 

78 

1330 

3 

26   03 

7B 

1000 

.3 

04    04 

7B 

1300 

.3 

23    OS 

78 

1015 

.3 

13    OG 

78 

1B00 

.3 

14    07 

7B 

3030 

.3 

OT   08 

7B 

1300 

.3 

04   09 

78 

0800 

.3 

OB    10 

78 

0850 

.3 

OS    11 

78 

1720 

.3 

03    12 

78 

D900 

.3 

MA* I  MUM 

AVS   OR 

GEOM   MN     1  *  1 
MINIMUM 

29    01 

78 

1330 

3 

38   03 

78 

1000 

.3 

04   04 

78 

1300 

-3 

22   05 

78 

1015 

i3 

13   06 

78 

1800 

.3 

14   07 

78 

3030 

.3 

07   08 

78 

1300 

,3 

04   09 

7B 

0800 

.3 

09    10 

7B 

0850 

,3 

05    11 

78 

1730 

.3 

03    12 

7B 

0900 

.3 
MA* [MUM 

AVG   OR   <                   1  - ' 

MINIMUM 

32  OS  7B  1015 

13  08  78  1B00 

14  07  78  2030 
07  OS  78  1300 

04  09  78  0800 
09  TO  78  OB50 

05  II  7a  1720 
03  12  7S  0900 


19        20        21 

FILTERED      TOTAL  FILTERED 

AMMONIA  K.jELCSHL  H02-N 

MG/L       MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DV  MO  VR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
BY   MO   VR    LMT        OIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


0.864 
0.770 
.840 
.330 
.340 
.  146 
.158 
.  140 
.206 
.355 
.640 


0.B64 
0.435 
0.140 

1  I 


1  .230 
1  .230 
1  .330 
I  .  OBQ 
t  .  1B0 
0.860 
0.7OO 
0.750 
0.800 
1  .40 
1  .300 

1  ,40 
1  .077 
0.700 

11 


007 

007 

009 

031 

022 

034 

020 

0.016 

0.O02 

0.D03 

0,007 


0.031 
0  014 
0.003 


32 

FILTEREO 

N03-N 

MG/L 

0.550 
0.758 
0.876 
0.930 
.97S 
896 
,000 
.685 
.800 
.896 
.848 


II 


14  16                    56 

COM3.  TURB.  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN               MG/L 

UMHOS  UNITS 


17.0 
16.5 
33  .5 
15  5 
18,5 
16.0 
17.5 
13.5 
9.1 
14.0 
18.0 

33.5 
17.0 
9.1 


'61 

4.  SO 

•63 

4.70 

200 

•  •) 

124 

2.00 

140 

4.30 

145 

4.4D 

140 

4.20 

1  IB 

3.  10 

92 

3.0 

128 

1  .8 

14g 

2.90 

200 

6.3 

142 

3. 75 

92 

1     8 

11 

11 

239 

317 

TOTAL 

TOTAL 

NICKEL 

COBALT 

MG/L 

MG/L 

0.030L 

0-020L 

O.O20L 

0.020L 

0,02    L 

0.02    L 

0.020L 

0.020L 

0.020L 

0.020L 

0.020L 

0.020L 

0.040L 

0.02OL 

0.020L 

0.D2OL 

I  .000 
0.93a 
0.550 

11 

26S 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 


17 
INRGNC 


MG/L 

1  ,421 
1  .535 
1  .725 
1  .391 
1  ,337 
1  .066 
1  .  178 
0.84  1 
1  .008 
1  .260 
I  .495 


00!  L 
005 
001  L 
001  L 
00 1L 
001  L 
001 
001 


I  .735 
1.3B7 
0.841 

I  I 

303 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 


0.200 
0.600 
0.3$ 
0.110 
0.  110 
0.  110 
0.190 
0.150 


18 
TOTAL 
ORGNC   N 
MG/l 

0  366 
0.4S0 

0  . 4'J0 
0.750 
0.640 
0.714 
0.542 
0.610 
0.5<14 

1  .045 
D.660 

1  .045 
0.643 
0.366 

11 

221 
TOIAL 
CHROMIUM 
MG/L 


0.OO5 

0.003D 

0.0O1 


0.600 
0.215 
0.110 


0-040L 
0.040L 
0.04  L 
0.040L 
0.0401 
D.040L 
0.0201 
0 . 030L 

0.O40 

0.0.150 

0.020 


33 
TOTAL  N 

MG/L 

I  .787 
I  .985 
2.219 
2,041 
3 ,  I  77 
1  .780 
1  .720 
1  .451 
1  .  602 
2.305 
2.155 


2.305 
l  .929 
1  .461 

11 

225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 


020 

040 

01  L 

060 

060 

060 

030 

040 


0.060 

0.0400 
0.01 


5 
TOTAL. 
SOLIDS 
MG/L 

106.0 
106.0 
139. 

87.0 
107.0 
106.0 

516.0 

80. 0 

E8. 

87. 

98.0 

139. 
98.2 
68. 

11 

239 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 


030L 
030L 
03  i. 
030L 
030  L 
030  L 
030L 
030L 


D.030 

0.0300 

0.030 


6        107 

SUSP.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


16  0 

12.0 

5.2 

3.4 

7.8 

4,  1 
2.0 

16.0 

e»i 

0.9 

1  1 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 


005L 
005L 
005L 
005  L 
005L 
OOSL 
005L 
OOSL 


0.005 

0.0050 

0.005 


10S 

106 

130 
81 
91 
94 
91 
77 
60 
83 
90 

130 
92 
60 

II 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 


0.060 

0.300 

0.01     L 

D.020 

0.020 

0.020 

0.050 

0.020 

0.300 
0 . 0630 
0.01 


MAXIMUM 

0.040 

0,020 

AVQ    OR    GEON    MN     | ' | 

0.0230 

0.0200 

MINIMUM 

0,020 

0.020 

NO    OF    SAMPLES 


1.0.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


TETAPAGA  SIVEfi 

OONNSTREAM  FROM  SHERMAN  MINE 

RIVER 


STATION  ID:   03-0133-037-03 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DV  MO  VR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

35  04  78  1140  .3 

28  07  78  1030  .3 

03  10  78  1200  .3 

3T  11  78  1000  .3 

31  13  78  1000  .3 

MAX  1  MUM 

AVO  OR  GEOM  MN  | • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
BY  MO  VR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


35  04   78 

1140 

.3 

28  07   78 

1030 

.3 

03    10   78 

1300 

.3 

27    11    78 

1000 

.3 

11    12   78 

tooo 

.3 
MAXIMUM 

AVG 

OR 

GEOM  MN  (  •  1 
MINIMUM 

MAJ03    BASIN:    GREAT 

LAKES 

ST 

DRET    CODE: 

03 

MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 

002 

TERM    STREAM:     FRENCH    RIVER    MAIN    CHANNEL 

5430 

ONO; 

U    T    M: 

17   0684375 

0   5210250.0   4          REGION:    05 

MILEAGE: 

108. SO 

934 

901 

BOS 

1 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

SAMPLE 

sco 

WATER 

5- DAY 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

NO 

TEMP. 

BOO 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N03-N 

N03-N 

OEG    0 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

23030 

2.0 

0.1 

0.014 

0.003 

0    036 

0.310 

0.003 

O.SSO 

23090 

0.4 

0,007 

0.003 

0.036 

0.240 

0.003 

0.377 

23130 

8 

0.6 

0,004 

0.042 

0.320 

0.004 

0.575 

23170 

6 

0.6 

0.007 

0.001 

0.054 

0.420 

0.004 

0.700 

33050 

0    0 

0.2 

a. 019 

0.002 

0.008 

0    330 

O-ooi 

0.885 

2,0 

0   6 

0.019 

0.002 

0.054 

0.420 

0.004 

0,685 

1.0 

0   4 

0.010 

0.002 

0.  034 

0.304 

0:003 

0.617 

0.0 

0,3 

0.004 

0.001 

0.008 

0.220 

0.00  1 

0.377 

2 

5 

5 

4 

5 

S 

5 

5 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

14 

16 

56 

59 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

susp. 

DISS. 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MB/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

0,591 

0 

272 

0.663 

475.0 

3.6 

472 

560 

3.30 

5.4 

250. 0 

0.406 

0 

214 

0.620 

543.0 

0.7 

543 

700 

1  .10 

17.5 

292  .0 

0.621 

0 

I  78 

0.799 

678.0 

3.2 

67S 

820 

3.40 

15.0 

395.0 

0.758 

0 

366 

1  ,124 

482.0 

0.9 

481 

640 

1  .90 

13,5 

240.0 

0,894 

0 

322 

1  .316 

333.0 

7.  1 

326 

460 

2.20 

10,0 

168.0 

0.894 

0 

366 

1  .216 

678.0 

7.  1 

675 

820 

3.40 

17. S 

395.0 

0.  654 

0 

370 

0.924 

502.3 

2.9 

499 

636 

3.38 

13.3 

26T.0 

0.406 

0 

178 

0.630 

333.0 

0,7 

326 

460 

1  .10 

5.4 

158.0 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B. O.K./  SITE:  TETAPAGA  RIVER 

SAMPLE  POINT;  DOWNSTREAM  FROM  SHERMAN  MINE 

STATION  TYPE:  RIVER 


LONG: 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  04  78  1140 
28  07  78  1030 
03  10  78  1200 
27  11  78  1000 
21  12  78  1000 


.3 
.3 

.3 

.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [ - ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


3S 

04    78 

1140 

.3 

28 

07    78 

1030 

.3 

03 

10    78 

1200 

.3 

27 

11    78 

1000 

.3 

21 

12    78 

1000 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR 

GEOM    MN     I  •  ] 
MINIMUM 

280 
REACTIVE 

SI LICATE 
SI  MG/L 

3.90 
1  .30 
3.95 
2.60 
3.10 

3.95 
3.07 
1  .90 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  01  ST    9RG    DEPTH 

FEET  MTRS 


6E 

SODIUM 


5 

90 

15 

90 

J 

00 

11 

00 

8 

50 

15 

00 

10 

63 

s 

90 

95 
ACIDITY 
PM  8.3 
MS/L 

8.9 

13.  1 

20.3 

6.6 

1  .0 


DATE   OF    REPORT      25   OCT    79      PAGE         126 
STATION     ID:        03-0133-027- 02 


MAJOR  8ASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 

LAKE    HURON 

FRENCH    RIVER    MAIN    CHANNEL 


STORET    CODE 


02 

002 

5430 


U    T    M:     17    0584275.0    52  10250.0    4 


MILEAGE:       108.60 


52 

TOT    ALK 


12 

76 
59 


76 
50 


5S 

PH 
AT     LAB 


7.04 
6.30 
5.64 
8.03 
8.04 

8.04 
7.11 
5.64 


208  76 

TOTAL  CALCUL 

IRON  HARDNESS 
MG/L  MG/L 


0.320 
0.  150 
0.240 
0.280 
0.350 

0.350 
0.270 
0.  160 


298.0 
341  0 
403,0 
313.0 
19  6 

403.0 

274.9 

19.6 


72 
TOTAL 
CALCIUM 
MQ/L 

76.00 
B2.00 
98  •  00 
80.00 
48.00 

98 .  OO 
76-80 
48.  OO 


74 
TOT.  MAG 
NESIUM 
MG/L 

26.50 

33,00 
38.50 
27.50 
18.50 

3B.50 
28 .  BO 
18.50 


6B 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

45 

16 

4 

39 


47 

30 

4 


67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 

4.  15 
9.70 
B.50 
9.50 


41 
COD 

MG/L 

265 

TOTAL 

ARSENIC 

MG/L 

203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 

221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 

225 

IOIAL 

COPPER 

MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 

MG/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

37 
26 
10 
17 
35 

0.001 
0.001 
0.001 

0.450 
0.  100 
0.960 

0.020L 
0.020L 
0.020L 

0.040 
0.040 
0.060 

0.030L 
0.030L 
0.030L 

0.005L 
0.005L 
0.005L 

0.040 

0.010L 

0.080 

O.S70 
0.  150 
1  .700 
0  .  095 

0,  002 

0.460 

0.020L 

0.040 

0.003L 

0.005L 

0.020 

0.  186 

37 
25 

1  0 

0.002 
0.001 

o.ooi 

0.960 
0,493 
0.  100 

0.020 

0.020D 
0.020 

0.06O 
0.045 
0.040 

0.030 
O.023D 
0 .  003 

0.005 

O.OOSD 

0-005 

0.080 

0.038D 

0.010 

1  .700 
0.540 
0.096 

NO    OF   SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


25 

04 

78 

1140 

i 

26 

07 

78 

1030 

.3 

03 

10 

78 

1200 

.3 

21 

12 

78 

iooo 

.3 
MAXIMUM 

AVG 

D« 

GEOM  «N  C) 
MINIMUM 

238 

272 

217 

TOTAL 

AVAI LBLE 

TOTAL 

NICKEL 

CYANIDE 

CQBAL7 

MG/L 

MG/L    CN 

MG/L 

0.020L 

0    01  L 

0-020L 

0.020L 

0.01L 

0.020L 

O.03O 

0.01L 

0  .  020 

0.020L 

0.01 

D.0201 

0.030 

0.01 

0.020 

0.023D 

0.01D 

0.0200 

0.020 

0.01 

0.020 

NO    OF    SAMPLES 


8. O.K./  StTE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STURGEON  RIVER 

DOWNSTREAM  FROM  HIGHWAY  NO  17 

RIVER 


5AMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


23  01 
20  02 
2B  03 
26  04 
22  05 
13  06 
15  07 
07  08 

04  09 
09  10 

05  11 
03  12 


78  1300 
78  1400 
78  1200 
78  0600 
78  08  15 
78  2030 
78  1530 
78  1030 
78  1015 
78  1045 
78  1430 
78  1 120 


.  : 
.3 

,a 

.3 

i 
,3 

LI 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I • I 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


23    01    78 

1300 

.3 

20   02    78 

1400 

.3 

28   03    78 

1200 

.3 

26    04    78 

0600 

.3 

22    05    73 

OB'S 

.3 

13    06    7B 

2030 

.3 

15   07    7B 

1530 

.3 

07    08    7B 

1030 

.3 

04    09    78 

1015 

.3 

09    10    78 

1045 

.3 

OS    11    78 

1430 

.3 

03    12    78 

1120 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   MN     ( * ) 
MINIMUM 

19 

FI LTEHED 

AMMONIA 

MG/L 

0.004 

0.016 

0.009 

0.016 

0,016 

0.004 

0.002L 

0.006 

0,070 

o.ora 
0.009 
0.014 

O.070 

0.015D 

0.002 


901 
SCD 


23310 

4 

23336 

4 

23356 

23389 

6 

23361 

6 

23335 

E 

23*12 

6 

23429 

6 

23448 

e 

23466 

6 

23482 

6 

23502 

6 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 

LAKE    HURON 

FRENCH    RIVER    MAIN    CHANNEL 


STATION    ID:       03-0133-028-02 

STORET    CODE:     02 
002 
5430 


U    T    M:     17    0582000.0    5I350OO.O    A 


REGION:  05 


80 

TOTAL 
COL IFORM 
MF/100ML 


81 
FECAI. 

CO  LI  FORM 
MF/100M1. 


2/U 
10.        L 

4. 

2. 

7000. 

100. 

1230QE-H 

6600. 

4000. 

900. 

1900. 

40. 

9000. 

300. 

500. 

10. 

1  2300E+I 

660O 

1728."    D 

64. 

10. 

2. 

TOTAL 

KJELDAHL 
MG/L 

0.410 

0.540 

0.310 

0.610 

0.520 

1  .000 

0.540 

0.560 

0.290 

0.420 

0.59 

0.  430 

1  .000 
0.518 
0.290 


FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0.012 
0.004 
0.005 
0.005 
0.010 
0.005 
0.004 
0.002 
0.003 
0.004 
0.006 
0.003 

0.012 
0 .  005 
0.002 


84 

M.  F. 

ENTER. 

MF/100ML 


146. 
2 

10. 

90. 

10. 

28. 
244  . 
170. 

244. 
36.' 
2. 


a 

22 

FI LTEREO 

N03-N 

MG/L 


023 

025 

461 

155 

030 

045 

0051. 

0051- 

OOS 


0.065 
0.014 

0.087 

0.461 

0.0770 

0.005 


17 
INRGNC 


0    039 
0.045 


475 
176 
056 
054 
011 
013 
078 
087 
029 
104 


0.475 
0.097 
0.011 


805 
WATER 
TtMP. 
DEG    C 


5.0 
15  0 
17.0 

22.0 
22.0 
19.0 
10.0 
8.0 
1  .0 

22-0 


TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 


406 
524 
301 
534 
504 
99B 
538 
554 
220 
402 

5a  i 

416 


0  ,  9B6 
0.503 
0.230 


DISS. 
02 

MG/L 


MG/L 

0  .445 
0.569 
D.776 
D .  7  70 
0.560 

1  .050 
0.549 
0.567 
0.2  98 
0.4  89 
0.610 
0.520 


1  ,050 
0.600 
0.298 


5-DAY 

BOD 

MO/L 

3.0 
4.5 
5.0 
3.4 
2.0 
B.5 
5.0 
4.8 
1  .8 
1  .0 
2.6 
2.6 

8.5 
3.7 
1  .0 

12 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

56.0 


55 

0 

49 

0 

57 

0 

65 

0 

63 

0 

55 

0 

46 

□ 

50 

47 

0 

65 

0 

S3 

8 

46 

0 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.009 
0  008 
0.00  7 

0  .090 

1  .450 
0.018 
0.021 
0.146 
0.011 

0  .01  4 
0-014 
0.01  5 

1  .450 
0.150 
0,007 

12 


1  I  LTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 

0.001L 
0.001L 
0.006 
0.016 
.001 
.001 
.002 
038 
.001 
.002 
0.001 
0 .  002 


0    038 

0.006D 

0.001 

|2 


6  107 

SUSP.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOL'DS 

MG/L  MG/L 


5 
3 
6 
D 
0 
0 
2 

a. 3 

3.6 
8.2 
3.B 
4.D 

17.0 
6.6 
2.3 


53 

49 
48 
38 
38 
51 
56 
55 
51 
36 
46 
43 

56 
47 
3» 


NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  | 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

20B 

25 

SAMP    BTE 

HOUR 

STN 

stn  samp     pj 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

SRG    DEPTH 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

SILICATE 

PH  a. 3 

AT     LAB 

AT    LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMhOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/I. 

23    01 

78 

1300 

.3 

B3 

2.90 

1.0 

16.5 

1.15 

3.0 

16 

5.55 

0.160 

12.0 

SO    02 

78 

1400 

.3 

76 

2.70 

1  .5 

16.0 

1  .  15 

2.3 

17 

7.09 

0.120 

10.0 

28    03 

7B 

1200 

.3 

74 

2    60 

1  .5 

15.5 

1  .35 

3.7 

17 

7.69 

0.  140 

12.0 

16   04 

7B 

0600 

.3 

58 

6.60 

1  .2 

15.0 

2.45 

1  .2 

9 

7.10 

0.720 

34.0 

22   05 

7B 

08  15 

.3 

59 

2.90 

1  .3 

16.5 

1  .75 

6.6 

10 

6,32 

0.380 

6.0 

13  OS 

78 

2030 

.3 

78 

3.50 

1.2 

16.5 

1  .70 

3.5 

19 

7.33 

0.220 

8.0 

15    07 

76 

1530 

.3 

86 

4    00 

1  .2 

15.0 

1  .50 

4.4 

26 

6.95 

0.220 

28.0 

07  oa 

78 

1  030 

.3 

85 

4.  70 

1  .1 

14.5 

1  .60 

6.7 

27 

6.66 

1  .450 

32.0 

04    09 

78 

1015 

.3 

78 

1  -50 

1  .4 

13.5 

1  .40 

2.0 

23 

7.41 

0.230 

3.5 

09    10 

78 

1045 

•3 

59 

3.40 

1  .3 

13.5 

1  .90 

1  .8 

14 

6.79 

0.220 

1  .at 

05    11 

78 

1430 

.3 

71 

2.4 

1  .3 

IE. 

1  .75 

2.1 

16 

5.90 

0.16 

7. 

03    12 

78 

1120 

.3 

66 

2.40 

1  .3 

15.0 

1  .75 

2.3 

14 

6.79 

0.1BO 

10. a 

MAX  IMUK 

86 

e.BO 

1  .5 

16.5 

2.45 

5.7 

27 

7.69 

1  .450 

34.0 

AVG 

OR    GEOM  MN    I*) 

73 

3.32 

1  .3 

15.2 

1  ,B2 

3.3 

17 

6.  86 

0.352 

13.63 

MINIMUM 

58 

1.50 

1  .0 

13. S 

1  .15 

1  .2 

9 

5.90 

0.120 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


76 

72 

74 

68 

67 

66 

SAM!' 

JTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PU 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.     MAG 

COLOUR 

PTSSlUM 

SODIUM 

OY    MO 

YR 

LMT 

0I5T 

BRG    DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

23    01 

71! 

1300 

.3 

27,0 

7.60 

1  .95 

20 

0.55 

3.00 

20   02 

78 

1400 

.3 

28,0 

B.00 

1  .95 

20 

0.70 

3.20 

28    03 

78 

1200 

.3 

27.0 

7.60 

2.00 

30 

0.65 

3.20 

26    04 

7a 

0600 

.3 

25.0 

6.00 

1  .70 

60 

0.60 

1  .70 

22    05 

78 

0815 

.3 

23.0 

6.00 

1  .55 

45 

0.75 

2.10 

13    06 

78 

2030 

.3 

29.0 

B.00 

2.20 

50 

0.75 

2.50 

15    07 

78 

1530 

.3 

30.0 

8,60 

2.20 

68 

0.85 

4    BO 

07    06 

78 

1030 

.3 

30.0 

B.20 

2.25 

73 

0,70 

4.90 

04    09 

78 

1015 

.3 

31  .0 

8.80 

2.20 

47 

0.70 

2.20 

09    10 

78 

1045 

.3 

23.0 

6.40 

1.60 

64 

0.55 

1  .20 

05    11 

78 

1430 

.3 

23. 

6.6 

1.70 

51 

0,65 

3.0 

03    12 

78 

1120 

.3 

2B.0 

8.40 

1  ,  70 

41 

0,55 

2,40 

MAXIMUM 

31.0 

8.80 

2.25 

73 

0.85 

4.  90 

AVG 

OR    GEOM     ' 

27.0 

7.52 

1  .92 

47 

0.67 

2.65 

MINIMUM 

23.0 

6.00 

1.55 

20 

0.55 

1  .20 

1 

265 

203 

221 

COD 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ARSENIC 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

G/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

36 

0.001L 

42 

0.001 

0.060 

0.010L 

33 

39 

27 

2B 

47 

52 

0 .  00 1 

0.060 

o.oic 

39 

0.0010 

0.060 

O.OlCD 

27 

o.ooi 

0.060 

0.01C 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR  STN   STN  SAMP   Pd 

OY  MO  YR  LMT  DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

23  01  78  1300  .3 

20  02  78  1400  .3 

28  03  76  1200  ,3 

26  04  7B  0600  .3 

22  05  78  0815  .3 

13  06  78  2030  .3 

15  07  78  1530  .3 


225 

229 

215 

249 

201 

236 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 
0.036 

MG/L 

o.aiot 

0.030L 

0 . 005  L 

0.060 

0.026 

0.040 
0.0B8 
0.076 
0.076 
0.084 

0.020L 

07   08    7B    1030 

04  09    7B    1018 

05  11     78    1430 
03    12    78    1120 

.3 

.3 
.3 
.3 

0.033 
0.092 
0.054 
0.032 

AVG 

OR 

MAXIMUM 

GEOM   MN    <  »  ) 

MINIMUM 

0.010 
0.0 100 
0.010 

0.030 

0.0300 

0.030 

0.005    ' 

0.005D 
0.005 

0.060 
0.060 
0.060 

0.092 
0  .  058 
0.026 

O.020 

0.020D 
0.020 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  51TE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


HANAPITE1  RIVER 

AT  BRIDGE  IN  ST.  CLOUD 

RIVER    FLOW  GAU 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


08   01 

78 

0930 

.3 

12   02 

7B 

0900 

.3 

12   03 

7B 

0820 

.3 

14    04 

76 

1800 

.3 

12    05 

78 

2000 

.3 

09    06 

7  0 

1830 

.3 

08    07 

78 

1800 

.3 

05    08 

7B 

1645 

.3 

07    09 

7B 

1730 

.3 

05    10 

78 

2000 

.3 

03    1  I 

7B 

1800 

.3 

07    12 

7B 

1600 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   MN     ( « I 
MINIMUM 

STATION 

ID:      03-0 

34- 

001 -02 

D    02D8005 

MAJOR 

BASIN:     GREA1 

LAKES 

STORE! 

CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:     LAKE 

HURON 

002 

TERM    STREAM:     FRENCH    RIVER   WEST    CHANNEL 

5500 

ONG: 

U    T    M 

:     17    0515315.0    5137800 

.0    4             REGION:     05 

MILEAGE: 

45.20 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

805 

3 

1 

33 

sample 

SCO 

FLOK  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

TOTilL 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTtR, 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

PEG   C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

24SI1 

6 

8 

4 

1390.00 

o.o 

12.0 

0.  2 

0  .  009 

24553 

4 

6 

8 

1370.00 

20. 

6. 

2. 

0.0 

12.0 

0.2 

0.001 

24595 

4 

S 

8 

1410,00 

a. 

2.       L 

S. 

o.o 

1  1  .0 

0.2 

0.001 

24637 

3 

6 

a 

1310.00 

1  .0 

11.0 

1.0 

0.025 

24605 

3 

6 

8 

623.00 

12.0 

1  1  .0 

0.5 

0.013 

247  I  9 

6 

8 

1250.00 

14.0 

12.0 

0.2 

0.013 

247  58 

6 

8 

333.00 

17.0 

1  1  .0 

0.8 

0.010 

24E04 

6 

8 

466.00 

19.0 

12.0 

0.4 

0.018 

24650 

6 

a 

520.00 

15.0 

11.0 

0.2 

0.013 

24895 

6 

e 

3 

2390.00 

B.O 

12.0 

0.2 

0.021 

24941 

6 

8 

1  BIO. 00 

3.0 

12.0 

0.2 

0.010 

24987 

6 

a 

1 120.00 

0.0 

13.0 

0.2 

0.004 

2390.00 

20. 

6. 

8. 

19.0 

13.0 

1  .0 

0.025 

1 IGB.OB 

13.' 

3.-0 

4.' 

7.4 

1  1  .7 

0.4 

0.012 

339.00 

a. 

2. 

2. 

0.0 

11,0 

0.2 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 

WANAPITEt  RIVER 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT 


B.Q.W./  SITE: 

SAMPLE  POINT:  A'  BRIDGE  IN  ST.  CLOUD 

STATION  TYPE:  RIVER    -LOW  GAUGE  FED  03DB005 


STATION  10 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRS  DEPTH 
FEET       MTRS 


OB  01 
15  02 
12  03 
14  01 
12  05 
09  06 
08  07 
05  08 
07  09 
05  10 
03  11 
07  12 


7B  0930 
7  8  0900 
7B  0620 
78  IUOO 
78  2000 
78  1830 
78  1600 
78  1645 
78  17  30 
78  2000 
78  1B00 
78  1600 


.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 

■J 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I ' I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    D1ST  BRG  DEPTH 
FEf-T       MTRS 


08  01 

7B 

0930 

.3 

12  02 

78 

0900 

•3 

12  03 

78 

OQ20 

.3 

14  04 

7B 

1800 

,3 

12  05 

78 

2000 

.3 

09  06 

78 

1830 

.8 

08  07 

78 

1 800' 

.3 

05  08 

78 

1645 

3 

07  09 

7a 

1730 

.3 

05  10 

78 

2000 

a 

03  11 

78 

1800 

.3 

07  ta 

78 

1600 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (*) 

MINIMUM 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

MINOR  BASIN:  LAKE  HURON 

TERM  STREAM:  FRENCH  RIVER  WEST  CHANNEL 


25   OCT    79      PAGE         13 

03-0134-001     02 

STORET    CODE:     02 
002 
5500 


LONG: 

34 
FILTERED 
REACTIUE 
P    MG/L 

0.002 

0.001 

0  .  or:  i 

0.005 

0.003 

0.004 

0.001 L 

0.001 

0.002 

0.002 

0.005 

O.ODIL 

0.005 
0.C02D 
0 .  001 


U   T   M:     17    0515315.0    5I37S0O.0    4 


REGION:  05 


19         20 
FILTERED      TOTAL 

AMMONIA  KJELOAHL 
MG/L       MG/L 


21  22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


17  18 

NRGNC  TOTAL 

N  ORGNC   N 

MG/L  MG/L 


0.014 
0.014 
0.020 
0.  166 
0.  038 
0.024 
0.040 
0.014 
0  ,  028 
0.012 
0.016 
0.030 

0.  166 
0.035 
0.012 


0.  180 
0.200 
0.230 
0.450 
0.330 
0.340 
0.340 
0.300 
O.10O 
0.330 
0.  190 
0.250 

0.450 
0.275 
0.  100 


0  001 
0.001 
0,002 
0 .  006 
0.004 
0.003 
0.002 
0  018 
0  004 
0.003 
0.002 
0.001 

0.018 
0.004 
0  001 


229 
239 

248 
600 
175 
185 
165 
137 
125 
205 
223 
179 


0.600 
0.226 
0.  125 


0.244 
0  .  254 
0.270 
0.772 
0.217 
0  212 
0  207 
0.  169 
0.  157 
0.220 
0.241 
0.210 

0.772 

0,364 
0  157 


0.  166 
0.  186 
0.270 
0.584 
0.292 
0,  316 
0,300 
0.  2B6 
0.072 
0.31B 
0.174 
0  220 


,240 
,072 


23 
TOTAL  N 

MG/  L 

0  410 
0  440 

0  540 

1  056 
0.509 
0  528 
0  507 
0  455 
0.229 

0  538 
0.415 
0.430 

1  .056 
0-505 
0.229 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


67. 
58. 

57 

151 

73 

60 


72.2 

45.0 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 


1 

0 

65 

0 

9 

2 

4. 

9 

2 

4 

8 

« 

S 

2 

15 

0 

4 

3 

2 

8 

65 

.0 

10 

.8 

1 

.0 

7 

107 

14 

16 

56 

265 

203 

221 

225 

229 

DISS. 

CALCUL 

COND. 

1URB. 

CHLORIDE 

T01AL 

TOTAL 

10TAL 

TOTAL 

TOTAL 

OLIOS 

0  -  SO  L I DS 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

ARSENIC 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

MO/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

57 

83 

4  .60 

1  .2 

0  001 

0  .  3B0 

0. 020 L 

0.040 

0.030L 

56 

87 

I  .40 

0.9 

0  001 

0.070 

0  0201 

0  050 

0.Q3QL 

56 

87 

1.40 

1  .0 

0,001 L 

0.090 

0  020L 

0.050 

0.030L 

86 

132 

14.00 

8.0 

0.002 

1  .300 

0  040L 

0.060 

0.030L 

64 

98 

5.60 

5.9 

0002 

1  .300 

0  0401 

0.  060 

0.030L 

55 

87 

2.20 

0.9 

0.001 

0.  180 

0.050 

0.  100 

0.030L 

58 

90 

1.S0 

1  .2 

0.002 

0.050L 

0.020L 

0  050 

0.030L 

75 

116 

2.40 

1  .9 

0.002 

0.0591 

0.020L 

0  050 

0.030L 

69 

106 

3.00 

2.6 

0.0O2 

0.050L 

0.020L 

0.05O 

0.030L 

66 

1900 

6.  10 

1  .a 

0.002 

O.05OL 

0.020L 

0.050 

0.030L 

52 

81 

2.  10 

0.9 

0.001 

0.  180 

0.020L 

0.02  0 

0.030L 

42 

65 

0.60 

1 . 1 

O.OOI 

0.  180 

0.020L 

0.020 

0.030L 

:.-jB 

36 

1900 

14.00 

a.o 

0.002 

1  .300 

0.050 

0.100 

0  .  030 

66 

61 

245 

3.74 

2.3 

0.002D 

0.323D 

0.O26D 

0.050 

0.030D 

66 

42 

65 

0.60 

0.9 

0.001 

0.050 

0.020 

0.020 

0.030 

SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


NO  OF  SAMPLES 


2I5 

249 

538 

217 

STN   STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

OIST  BRG  DEPTH 

CADMIUM 

ZINC 

NICKEL 

COBALT 

FEET       MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

08  01 

78 

0930 

.  : 

12  02 

78 

0900 

,'i 

12  03 

78 

0820 

.3 

14  04 

78 

1800 

.3 

12  05 

78 

2000 

.3 

09  06 

7  8 

1630 

.3 

08  07 

78 

laoo 

.3 

05  08 

78 

1645 

.3 

07  09 

78 

1730 

.3 

05  10 

78 

2000 

.3 

03  11 

78 

1B00 

2 

07  12 

78 

16D0 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1  '  ) 

MINIMUM 

0.005L 

0. OiOL 

0.  040 

0.02GL 

0.005L 

0. 01 OL 

0-05D 

0.03CI. 

0 . 005  L 

0. OIOL 

0.030 

O.O20L 

0.005L 

0,030 

0-480 

0  020L 

0.005L 

0.030 

0  .460 

0.0201- 

0.005L 

0.010L 

0.040 

0  .020L 

0.005L 

0.  OlQ 

0 .  050 

0. 020L 

0.005L 

0.Q10 

0.050 

0.O20I. 

0  .  005  L 

0.010 

0.050 

0.0^01- 

0.005L 

0.O1O 

0.05O 

0.0201- 

0.005L 

0 .  0 1  0  L 

0.040 

0.0201. 

O.0O5L 

0.01OL 

0,040 

0.02OL 

0.005 

0.  030 

0.480 

0.020 

O.0O5D 

0. 013D 

0.117 

0.020D 

0.005 

0.010 

0  .  030 

0.050 

NO  OF  SAMPLES 


8  0*/  SITE;  WANAPITE1  RIVER 

SAMPLE  POINT:  HIGHWAY  17  IN  WAHNAPITAE 

STATION  TYPE:  RIVSR 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14  01  78 

1450 

.3 

14  02  76 

1300 

.3 

19  03  78 

1215 

.3 

17  04  78 

1520 

.3 

15  05  78 

1925 

9 

12  06  78 

1500 

.3 

10  07  78 

2030 

.3 

20  08  78 

1950 

.3 

17  09  78 

1925 

.3 

16  10  78 

1500 

.3 

19  11  78 

2050 

.3 

16  12  78 

2000 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

BEOM  MN 

C) 

MINIMUM 

934 

SAMPLE 
NO 


24528 
345B3 
24626 
24669 
24715 
24755 
24801 
24B47 
24892 
24938 
24984 
25030 


901 
SCO 


6  B 
6  6 
8 

a 


6  8 

6  8 

6  8 

6  8 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

MINOR  BASIN:  LAKE  HURON 

TERM  STREAM:  FRENCH  RIVER  WEST  CHANNEL 


U  T  M 


17  0516700.0  5147999.0 


84 


BO  81 

TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML 


10. 
20. 

140. 
110. 
200. 

20. 

20. 


500. 

25. 

4. 


4 

108 
68 


3. 

2." 


STATION  ID:   03-0134-002-02 

STORET  CODE:  02 
002 

5500 

1™       ns  MILEAGE:  55.20 


605 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 

0.0 

0.0 

0.0 

1  .0 
13  0 
14.0 
17.0 
18.0 
12.0 
4.0 
0.0 

0.0 

18.0 
6.6 
0.0 


DISS. 
02 

MG/L 


12 

0 

12 

0 

11 

0 

1  1 

0 

12 

0 

12 

0 

13 

0 

13 

D 

13 

0 

13 

0 

12 

.2 

11 

.0 

5-DAY 

BOD 

MG/L 

0.2 
0.2 
0.2 
0.8 
O.fi 
0.2 
0.6 
0.2 
0.4 

□  .a 
0.2 
0.2 


o.a 
0.4 


MG/L 

0.001 

0  00  4 
0.007 
0.028 


014 
003 
009 
01  1 
018 
010 
00  8 
00  7 


0.028 
0.010 
0.001 


34 

Fl LTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 

0    001L 


003 

002 

005 

001 

00 1L 

002 
.001 
.007 
.006 
.002 


0.007 

0.003D 

0.001 


NO    OF    SAMPLES 


(     C    0    N    T    D     ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YD  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


14   01 

78 

1450 

.3 

14   02 

78 

1300 

.3 

19   03 

7!I 

1215 

.3 

17   04 

78 

1520 

.3 

15   05 

78 

1925 

.3 

12   06 

78 

1500 

.3 

10   07 

78 

2030 

.3 

20    OB 

78 

1950 

.3 

17    09 

78 

1925 

.3 

16    10 

n 

1500 

.3 

19    11 

78 

2050 

.3 

16    12 

78 

2000 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OS 

GEOM   MN    (-) 
MINIMUM 

AT  ION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER 

BASINS 

DATE    OF    REPORT       25    OCT 

79      PAGE         131 

19 

20 

21 

22 

17 

19 

23 

5 

6 

107 

FILTERED- 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-S0L1DS 

MG/L 

MG/L 

MQ/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.002L 

0.150 

0.002 

0.218 

0.222 

0.  148 

0.370 

54.0 

0.5 

0.004 

0.160 

0.002 

0,  163 

0.  169 

0.156 

0.325 

54.0 

0.6 

S3 

O.OIO 

0.  160 

0.001 

0.234 

0.245 

0.  150 

0.395 

56.  0 

1  .2 

55 

0.055 

0.280 

0.004 

0.34D 

0.410 

0.214 

0.624 

1  19.0 

55.0 

64 

0.032 

0.280 

0.003 

o.oao 

0.  115 

0.248 

0.363 

73.0 

7.0 

66 

0.012 

0.210 

0.002 

0.  180 

0.  194 

0.  I'.'B 

0.392 

57.0 

2.  1 

55 

0.012 

0.250 

0.002 

0.  130 

0.  144 

0.2."'.B 

0.382 

64.0 

2.5 

63 

0.010 

0.240 

0.002 

0.  103 

0.  115 

0  . 2.10 

0.345 

65.0 

7.8 

57 

0.048 

0.  300 

0.004 

0.  150 

0.202 

0 .  252 

0.4S4 

60.0 

2.0 

SB 

0.015 

0.220 

0.002 

0,215 

0.232 

0  .  205 

0.437 

50.0 

1  .2 

49 

0.004 

0.  190 

0.001 

0.249 

0.254 

0.11)6 

0.440 

56.0 

1  .0 

55 

0.006 

0.  17 

0 .  00 1 

0.239 

0,246 

0.164 

0.41D 

51  . 

0.2 

51 

0.06B 

0.300 

0.004 

0.340 

0.410 

0.252 

0.624 

1  19.0 

55.0 

66 

o.oiao 

0.218 

0 .  002 

0.  192 

0.212 

0 .  1 99 

0.411 

63.3 

6.8 

S* 

0.002 

0.  150 

0 .  00 1 

0.060 

0.  115 

0 .  1  48 

0.325 

50.0 

0.2 

4E 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

265 

203 

221 

225 

229 

215 

249 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

COND. 

TUBB. 

CHLORIDE 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTU 

DY   MO 

YD 

LMT 

OIST 

BRG    DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

ARSENIC 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

Z  INC 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

14   01 

7R 

1450 

.3 

82 

0.70 

0.6 

O.OOIL 

0.060 

O.OJOL 

0 .  060 

0.030L 

0.005L 

0.080 

14    02 

7B 

1300 

.3 

83 

1  .40 

0.6 

O.OOIL 

0.050L 

0.02QL 

0.  4  60 

O.OJOL 

0.005L 

0 .  060 

19    03 

re 

1215 

.3 

84 

0.85 

0.8 

O.OOIL 

0.  100 

0.020L 

0.020 

0.030L 

D.005L 

0.010L 

17    04 

IB 

1520 

.3 

98 

6.  10 

2.1 

15   03 

78 

1925 

.3 

102 

4.00 

2.2 

0.002 

0.390 

0.04    L 

0.D60 

0   03    L 

0.005L 

0.020 

12    06 

78 

1500 

.3 

83 

1  .00 

0.9 

0.001 

0.370 

0.040L 

0.030 

0.030L 

0.005L 

0.010L 

10    07 

78 

2030 

.3 

95 

1  .50 

1  .3 

0.001 

0.260 

0.02QL 

0.050 

0.03QL 

0.005L 

0.010 

20    08 

78 

1850 

.3 

ea 

4.00 

0.9 

17    09 

78 

1925 

.3 

89 

1  .50 

2.0 

0.002 

0.260 

0.020L 

0.040 

0.030L 

0.005L 

0.040 

16    10 

78 

1500 

.3 

76 

1  .20 

0.7 

o.oot 

0.260 

O.OJOL 

0.01O 

0.030L 

0.005L 

0.010L 

19    11 

78 

2050 

.3 

81 

1  .10 

1  .3 

0.002 

0.  17 

0.02    L 

0.04 

0.03    L 

0.005L 

0.01    L 

16    12 

78 

2000 

.3 

7a 

0.50 

0.7 

O.OOIL 

0.34 

0.02    L 

0.04 

0.03    L 

0.005L 

0.02 

MAX : MUM 

102 

6.  10 

2.2 

0.002 

0.390 

0.04 

0.460 

0.030 

0.005 

0 .  060 

AVG 

OP    GEOM   MN     (' 

37 

1  .99 

1  .2 

0.0010 

0.226D 

0.0240 

0.081 

0.0300 

0.0050 

0.O27D 

MINIMUM 

76 

0.50 

0.6 

0.001 

0.050 

0 .  020 

0.010 

0.030 

0.005 

0.010 

NO  OF  SAMPLES 


12 


10 


If! 


10 


10 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 

14  01  78  1450 

14  02  7B  1300 
19  03  78  1215 
17  04  7B  1520 

15  05  78  1925 
12  06  78  1500 
10  07  78  2030 


PJ 

H 
S 

238 

TOTAL 

NICKEL 

MG/L 

217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

O.02OL 
0.020L 
0.020L 

0.020L 
0.020L 
0.020L 

0.190 
0.020 
0.090 

0.0201 
0.020L 
0.020L 

451 

RADI UM 

226  DISS 

PC1/L 


452 
GROSS" A" 


453 
GROSS'A" 
UNDISS 
PCI/L 


454 
GROSS" B" 
DISS 
PCI/L 


455 
GROSS"B" 
UNDISS 
PCI/L 


456 
URANIUM 
238 
UG/L 


10.  L 
10.  L 
10.  L 


20    08    78    I960 
17   09    78    1925 
16    10    78    1500 
19    11    78    2050 
16    12    78    2000 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 

AVG 

OR 

MAXIMUM 

GEOM   MN    (•) 

MINIMUM 

0.070 
0.020L 
0.02    L 
0.02    L 

0.020 
0.D20L 
0.02 
0.02    L 

1  . 

1  . 
1  . 

L 

L 
L 

0.190 
0 . 049D 
0.030 

0.020 

0.020D 

0.020 

4. 
1. 
1  . 

D 

5. 
3. 
3. 


10.  L 

10.  L 


10. 

10.  D 
10. 


NO  Of  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  EMERY  CREEK 

SAMPLE  POINT:  UPSTREAM  FROM  WANAPITEI  RIVER  WAHNAPITAE 


STATION  ID:   03-0134-003-02 


STATION 

TYPE: 

S1VER 

FLOW   GAUGE 

MOE    02DB101 

MAJOR    BASIN;     GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 

002 

TERM    STREAM:     FRENCH    RIVER    HEST    CHANNEL 

5500 

STN  NO: 

3 

LAT 

LONG: 

U    T    M 

17    0519400 

0    5152750 

0    4          REGION:    OS 

MILEAGE: 

59. SO 

934 

901 

805 

3 

1 

33 

34 

19 

20 

21 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP      PJ 

SAMPLE 

SCD 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

Fl LTERED 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BHG    DEPTH 

NO 

TEMP. 

03 

BOD 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

FEET 

MTRS 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

17   04 

7B 

1200 

.3 

24663 

3 

6 

8 

1  .0 

9.0 

0.6 

0 .  037 

0.002 

0.110 

0.420 

0.005 

15   05 

7B 

12  10 

.3 

24707 

3 

6 

9 

13.0 

8.0 

0.5 

0.022 

0.004 

0016 

0,340 

0.003 

12    06 

78 

1  120 

.3 

24747 

6 

8 

16.0 

8.0 

0.6 

0.025 

0.003 

0   022 

0.540 

O.OOII 

10   07 

78 

1  650 

.3 

24793 

6 

8 

17.0 

9.0 

1  .0 

0.021 

0.002 

0.016 

0.590 

O.OOli 

20  oa 

78 

1645 

.3 

24839 

S 

a 

19.0 

10.0 

0.5 

0.030 

0.005 

0014 

0.480 

0.004 

17  09 

7B 

1650 

.3 

248B4 

6 

8 

12.0 

10.0 

O.B 

0.023 

0.003 

0.026 

0.560 

0.00V 

16    10 

7B 

1120 

.3 

24930 

6 

8 

5.0 

9.0 

0.4 

0,012 

0.002 

0.002 

0.360 

0.003 

19    11 

78 

1720 

.3 

24976 

E 

B 

0.0 

10.0 

0.2 

0.012 

0.001 

0.008 

0.290 

0.003 

16    12 

78 

1640 

.3 

25022 

4 

6 

a 

O.D 

10.0 

0.4 

0.015 

0.001 

0.042 

0.23 

0.0  OI! 

MAXIMUM 

19.0 

10.0 

1.0 

0.037 

0.005 

0.110 

0.64  0 

0.0011 

»v« 

OR   GEOM 

9.2 

9.2 

0.6 

0.021 

0.003 

0.028 

0.44  0 

0.00'j 

MINIMUM 

0.0 

8.0 

0.2 

0.012 

0.001 

0.002 

0.28 

0.0011 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  6ASINS 


DATE  OF  REPORT 


8.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO: 


EMERY  CREEK 

UPSTREAM  FROM  WANAP1TEI  RIVER  WAHNAPITAE 
RIVER    PLOW  GAUGE  MOE  020B101  MAJOR  BASIN 

MINOR  BASIN 

TERM  STREAM 


STATION  ID: 


GREAT  LAKES 

LAKE  HURON 

FRENCH  RIVER  WEST  CHANNEL 


LAT: 


LONG: 


U   T    M:    17    0519400.0    5152750.0    A 


22 
SAMP    DTE    HOUR       SIN       STN    SAMP       PJ       FILTERED 
DY    MO    YR    LMT  01ST     BRG    DEPTH  N03-N 

FEET  MTRS  MG/L 


17 
INRGNC 


TOTAL 
ORGNC       N 

MG/L 


23 

TOTAL    N 


MG/L 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 


DISS.        CALCUL 
SOLIDS       D-SOLIDS 
MG/L       MG/L 


25    OCT    79       PAGE         13 

03-01 34-003-02 

STORET    CODE:    02 
002 
5500 


LEAGE:  59.50 

14  1  6 

COND.  TURB- 

25C  FORMAMN 

UMHOS  UNITS 


17   04 

76 

1200 

.3 

0 

310 

0.425 

0.310 

0.735 

123.0 

57.0 

66 

102 

13.00 

is  os 

76 

121.0 

.3 

0 

080 

0.099 

0.324 

0.423 

136.0 

22.0 

tw 

1  75 

6.  00 

1  2    06 

7B 

1  120 

.3 

0 

015 

0.045 

o .  6 1  a 

0  .  663 

264,0 

3    7 

260 

400 

4.  50 

10    07 

76 

1650 

.3 

: 

020 

0 .  042 

0.574 

0.616 

545,0 

3   5 

542 

660 

6.  20 

20   OB 

78 

1645 

.3 

0 

005L 

0.023 

0-465 

0.469 

279.0 

2.6 

276 

425 

3.  70 

1  7    09 

78 

1550 

.3 

0 

025 

0.058 

0.534 

0.592 

93.0 

3.2 

90 

13B 

3.  70 

16    10 

78 

1  120 

.3 

0 

030 

0.035 

0.350 

0 .  393 

70.0 

2.5 

68 

104 

3  .00 

19    11 

7B 

1720 

.3 

0 

087 

0.096 

0.282 

0 .  363 

71  .0 

S.O 

66 

101 

2  .  90 

16    12 

7B 

1640 

.3 

0 

118 

0.  162 

0  .  238 

0,400 

40. 

1  . 

39 

60 

1  .  4 

MAXIMUM 

0 

310 

0.425 

Q.61B 

0.735 

545.0 

57.0 

542 

276 

660 

13.00 

Ava 

OR    GEOM  MN    I  -  ) 

0 

0770 

0.11Q 

0.412 

0.521 

180.1 

11.2 

E42 

122 

24  1 

4.93 

MINIMUM 

0 

.005 

0.023 

0.238 

0.380 

40. 

1  . 

542 

39 

60 

1  . 4 

NO    OF    SAMPLES 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

1 

a 

9 

9 

56 

265 

203 

22  1 

225 

229 

215 

249 

238 

217 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP      PJ 

CHLORIDE 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

IOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

M.G/L 

ARSENIC 

ALUMINUM 

CHROMIUM  ' 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

NICKEL 

COBALT 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

17   0* 
1  5   05 

7B 
78 

1200 
1210 

.3 
.3 

1  .5 

3.2 

0 .  002 

0.68 

0.04    1. 

0.07 

0.03     L 

0.005L 

0  .04 

0.40 

0.02    L 

1  2   06 

78 

1  120 

.3 

9.7 

0.004 

0.340 

0.0401. 

0    040 

0.U3OL 

0.005L 

0    040 

0.210 

0 .002L 

1  0   07 

76 

1650 

2 

15.5 

O.OOS 

0.210 

0.02OI. 

0    040 

O.O.'iOL 

0    0051 

O.OlOL 

0.180 

0 .020L 

20  oa 

78 

1645 

.:< 

9.7 

0.005 

0.210 

0.020L 

0.  040 

0.030L 

0.005L 

0    010L 

0.160 

0 .020L 

1  ?    09 

78 

1  650 

.3 

1  .8 

0.006 

0.430 

Q.Q2ML 

0.040 

0.0L10L 

0.005L 

0.020 

0.310 

0.020L 

16    10 

78 

1  !  20 

:, 

1.2 

0.002 

0.400 

0.020L 

0.100 

o.o;iol 

0.005L 

0.020 

0    330 

0.020L 

19    1  1 

78 

1720 

.3 

1  .4 

0.001 

0.43 

0.02     L 

0.04 

0.03    i 

0.0O5L 

0.04 

0  .34 

0.02    L 

16    12 

78 

1640 

-3 

0.8 

0.001L 

0.08 

0.02     L 

0.05 

0.03     L 

0.005L 

0.02 

0.02     L 

0.02    L 

MAX  I  MUM 

15.5 

0.006 

0.68 

0.04 

0 .  1  00 

0.03 

0.005 

0.04 

0.40 

0.02 

AVG 

OR    GFOM   MN    t - \ 

5.0 

0.0030 

0.34B 

0.0250 

0.053 

0.0.100 

0.005D 

0.025D 

0    2460 

0.0160 

V    \ 1 vuv 

0.8 

o.ooi 

0.06 

0.020 

0.040 

0.03 

0.005 

0.010 

0.02 

0  .  002 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.K./   SITE:    CONISTQN   CREEK 
SAMPLE    POINT:     HIGHWAY     11    CONISTON 
STATION    TYPE:     RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       ST.N    SAMP 
DY    MO    YR    LMT  CIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


17  04  78  1320 

15  05  78  1730 
12  06  7B  1330 
10  07  7B  1 850 
20  OS  78  1620 
17  09  78  1B00 

16  10  78  1315 
19  11  7B  1915 
16  12  78  1830 


.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  UN  I • I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   SM 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  04  78  1320 

15  05  78  1730 
12  06  7B  1330 
10  07  78  1650 
20  08  78  1820 

17  09    78    1800 

16  10  78  1315 
19   11    78    1915 

18  12    78     1830 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    5E0M    MN     CI 

MINIMUM 

NO    OF   SAMPLES 


934 
SAMPLE 
NO 


24665 
24711 

24751 
24797 
24843 
24886 
24934 
24980 
25026 


22 
FI LTERED 
N03-N 
MG/L 

0,880 
0,575 
0.070 
0.005 
0.008 
0.085 
0.270 
0.743 
0.732 

0.880 
0.374 
0.005 


901 
SCO 


3  6 

6  8 

6  8 

6  8 

6  8 

6  8 


17 
INRGNC 
N 
MG/L 

I  .  063 
0.703 
0.  103 
0.016 
0.026 
0.091 
Q  .  2a3 
0.770 
0.787 

1  .063 
0.427 
0.016 


MAJOR     BASIN:     GREAT     LAKES 

MINOR     BASIN:     LAKE    HURON 

TERM    STREAM:     FRENCH    RIVER    WEST    CHANNEL 

U    T    M:     17    0512100.0    5148750.0    4  REG 


STATION    ID.       03-0134-005-02 

STORET    CODE:     02 
002 
5500 


805 

WATER 
TEMP. 
DEC  0 

1  .0 
13.0 

15.0 
18.0 
19.0 

12.0 
5.0 
0.0 
0.0 


TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 


774 
376 
372 
512 

364 
336 

,319 
295 
229 


0.774 
0.397 
0.228 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

8.0 
7.0 
7.0 
7.0 
a.o 
a. a 

9.0 
9.0 
9.0 

9.0 


23 
TOTAL  N 

MG/L 

1  ,337 
1  ,079 
0.475 
0.539 

0  ,  390 
0,427 
0.602 

1  .065 
1  .015 

1  .837 
0.824 
0.390 


5-  DAY 

BOD 

MG/L 


0.6 
0.8 
1  .0 
0.4 
0.4 
0.8 
0.2 
0.4 

1  .0 


9 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

570.0 
174.0 
352,0 
394,0 
682  0 
254.0 
250.0 
213.0 
455. 

682.0 
371  .6 
174.0 


TO'AL 

P 

MG/L 

0.240 
0  . 0-13 
0.013 
0.019 
0.013 
0.010 
0.042 
O.OIB 
0.009 

0.240 
0.045 
0.009 

9 

6 

sur.p. 

SOLIDS 
M(./L 

487.0 


34 
Fl LTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 


487.0 

63.  I 

3.  1 


346 
388 

679 


679 
466 
348 


MILEAGE: 


55.00 


19  20                        21 

FILTERED  TOTAL  FILTERED 

AMMONIA  KJELDAHL  N02-N 

MG/L  MG/L  MG/L 


.006 
.022 
.001  L 

.002 
.002 
.001 
.002 
.003 
.001 


0.022 
D    0O4D 
0.001 


7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


0.  176 
0.  124 
0.028 
0,008 
0.016 
0  004 
0  01  I 
0  025 
0    052 

0.176 

0.  049 
0    004 


I07 
CALCUL 
D-SOLIDS 
MG/L 


S3 


250 
244 
195 


250 
182 
S3 


0  950 
0.500 
0.400 
0.520 
0  -380 
0.340 
0.330 
0.320 
0  28 


.950 
.44  7 
.26 


128 
215 
49  5 
490 
87  0 
385 
375 
300 
590 

870 
428 
128 


0.007 
0.004 
0.005 
0.003 
0.002 
0.002 
0  002 
0  002 
0.003 

0.007 
0.003 
0.002 


14  16 

CONO.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


103  00 
8.  10 
3.  40 
2.30 
3.  10 
2.  10 
4.30 
7.00 
2.9 


1  03 . 00 
15.  13 
2.  10 


I  C  0  N  T  D 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


56 

265 

203 

221 

225 

220 

215 

549 

238 

217 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

CHLORIDE 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

total 

total 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

DY    MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG    DEPTH 

NG/L 

ARSENIC 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADM I UM 

ZINC 

NICKEL 

C08A  L  T 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

17    04 

78 

1320 

.3 

6.B 

15    OS 

78 

1730 

.3 

12.0 

0.  001 

0.94 

0.04    L 

0.09 

0  . 0.1    L 

0.005L 

0.05 

0.93 

0.02    L 

<3   06 

78 

1330 

.3 

2S.5 

0.002 

0.330 

0.0201. 

0.060 

0.030L 

0    005L 

0-020 

0.560 

0.020L 

10   07 

78 

18S0 

.3 

22.0 

0.003 

0.300 

0.020L 

0.060 

O.OJOL 

0.005L 

0    020 

0.410 

0.020L 

20   OB 

78 

1820 

.3 

.30.5 

0.003 

0.300 

0.0201. 

0.060 

O.O.tOL 

0.005L 

0.020 

0.410 

0.02DL 

17    09 

78 

1300 

.3 

16.0 

0.  001 

0.3S0 

0.020L 

0.060 

0  .  O.'IOL 

0.005L 

0.020 

0.680 

0.020L 

16    10 

78 

1315 

3 

15.0 

0.001 

0.410 

0.020L 

0.060 

0  .  03QL 

0.005L 

o.oio 

1  .100 

0.020L 

19    11 

78 

1915 

.3 

12.0 

0.001 

0.76 

0.02    L 

0.06 

0.03    L 

0.005L 

0    05 

1  .1 

0.02 

16    12 

78 

1330 

.3 

20. 

0.001L 

0.40 

0.02    L 

0.04 

0.03    L 

0.005L 

0.04 

1  .5 

0.02    L 

MAXIMUM 

30.5 

0.003 

0.94 

0.04 

0.09 

0.03 

0.005 

0.05 

1  ,5 

0.02 

AVG 

OS    GEOM   MM    (•) 

181 

0.002D 

0.47B 

Q.0230 

0.061 

0.030D 

0.0050 

0   029 

0.636 

0.020D 

MINIMUM 

6.8 

0.001 

0.300 

0.020 

0.04 

0.03 

0.005 

0.010 

0.410 

0.02 

NO  OF  SAMPLES 


8.0.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


C0N15T0N  CREEK 
UPSTREAM  FROM  W 
RIVER 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  8RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


1  7 

04 

78 

1450 

.3 

15 

OS 

78 

1B50 

.3 

12 

06 

7B 

1440 

.3 

10 

07 

78 

2005 

.3 

20 

OB 

78 

1925 

.3 

17 

09 

78 

1900 

.3 

16 

10 

78 

1435 

.3 

IB 

It 

78 

2025 

.3 

16 

12 

78 

1935 
AVG   OR 

.3 

MAXIMUM 

GEOM    MN     ( *  ) 

MINIMUM 

STATION 

10:       03-0(34-006-02 

EI    RIVER 

CON  I 

MAJOR    BASIN:     CHEAT 

LAKES 

STORET    C<  - 

09 

MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 

002 

TERM    STREAM:     FRENCH    RIVER    WEST 

CHANNEL 

5500 

ONO: 

U    T    M 

17    0513700 

0    5146600.0 

4           REGION:    05 

MILEAGE: 

52.80 

934 

901 

80 

8t 

805 

3 

1 

33 

34 

19 

SAMPLE 

SCD 

TOTAL 

FECAL 

WATER 

DISS. 

5' DAY 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

NO 

COL  1  FORM 

COL  I  FORM 

TEMP. 

02 

BOO 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

MF/100ML 

MF/1001'I. 

OEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

24668 

3 

6   9 

1.0 

7.0 

1  .0 

0.410 

0.019 

0.340 

24714 

3 

6   9 

13.0 

7.0 

0.5 

0    057 

0.006 

0  . 2 1 1I 

54754 

E 

8 

15.0 

7.0 

5.4 

0.220 

0.07  7 

0.610 

24B00 

6 

8 

100. 

40. 

18.0 

6.0 

2.0 

o.oai 

0.037 

0.208 

24846 

6 

a 

19.0 

7.0 

0.6 

0.093 

0.05  7 

0.055 

24891 

E 

8 

12.0 

B.O 

0.4 

0.048 

0.  01  0 

0.220 

24937 

S 

8 

E.O 

8.0 

0.2 

0.034 

0.01  7 

0.35!! 

24983 

s 

8 

0.0 

8.0 

0.2 

0.049 

0.010 

0.127 

25029 

6 

8 

0.0 

9.0 

0.2 

0.408 

0.021 

0.490 

100. 

40. 

19.0 

9.0 

5.4 

0.410 

0.077 

0.610 

100.  » 

40.' 

9.2 

7.4 

1  .2 

0.  156 

0 .  02  8 

0.29" 

100. 

40. 

0.  0 

6.0 

0.2 

0.034 

0.006 

0.055 

NO    OF    SAMPLES 


1 


1 


20                       21                        22  17  16 

SAMP    DTE    HOUR       STN  STN    SAMP  PJ               TOTAL  FILTERED  FILTERED  INRGNC  TOTAL 

DY    MO    YR     LMT          DIST  BRO    DEPTH  KJELDAHL  N02-N  N03-N  N  ORGNC       N 

FEET               MTRS  MG/L  MG/L  MG/L  MG/L  MG/L 

17    04    7B     1450                                         .3  1.850               0.014               0.90Q  1.254  1.510 

15    05    78     1B50                                         .3  0.730               0.0:1                0.700  0.929  0.512 

12    06    7B     1440                                         .3  1.240               0.071                0.290  D.971  0.630 


23 
TOTAL    N 


MG/L 


.764 
.441 
.601 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

104B.0 
229.0 
363.0 


susp. 

SOLIDS 
MG/L 

955.0 
67.0 
12.0 


9 


» 


107 
DISS.       CALCUL 
SOLIDS       0    SOLIDS 
MG/L      MG/l 

93 

163 


10  07  78  2005 

20  08  78  1925 

17  09  78  1900 

16  10  7B  1435 

19  11  7B  2025 

16  12  7B  1935 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 


0.730 

0.043 

0.  170 

0.421 

0.522 

0.943 

336.0 

4.0 

0.520 

0.032 

0.355 

0.439 

0.468 

0.907 

5B2.0 

7.3 

0.640 

0.011 

0.  1B5 

0.416 

0.420 

0.836 

270.0 

10.0 

0.640 

0.005 

0.315 

0.672 

0.288 

0  .  9F,0 

24B.0 

8.2 

0.470 

0.003 

0.952 

1  .082 

0.343 

1  .435 

525-0 

23.0 

0.73 

0-004 

0.716     ' 

1.210 

0.240 

1  .450 

501  . 

1  1  . 

1  .BSD 

0.071 

0.952 

1  .254 

1  .510 

2.764 

104B .0 

955.0 

0.839 

0.022 

0.509 

0.B22 

0-548 

1  .370 

422.4 

121  .5 

0.470 

0.003 

0.  170 

0.416 

0.240 

O.B-16 

225.0 

4.0 

332 
575 


575 
437 
332 


2  60 
2  40 
202 


260 

191 

S3 


NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

20B 

25 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    *UK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY   MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

PH    P..  3 

AT     LAB 

AT    LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UWHOS 

UNITS 

MG/L 

SI     MG/L 

MO/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

17    04 

78 

1450 

.3 

143 

210.00 

9.3 

37.0 

2.80 

3.4 

11 

6.95 

22.500 

IS   05 

78 

18S0 

.3 

250 

24  .00 

21  .0 

66.0 

3.40 

2.0 

16 

7.65 

2  .  500 

2.0 

12    06 

78 

1440 

.3 

530 

3.00 

23,0 

178.0 

2.20 

2.9 

43 

7.12 

0.B60 

1  .  OL 

10    07 

78 

2005 

.3 

455 

3.70 

23.5 

13S.0 

1  .45 

0.5 

63 

8.26 

0.720 

20    OB 

78 

1925 

.3 

760 

3.40 

27.5 

320.0 

1  .80 

0.0 

80 

8.17 

0.520 

1  .OL 

17    09 

78 

1900 

.3 

400 

6.20 

22.5 

123.0 

3.15 

1  .3 

36 

7.78 

0.750 

I.OL 

16    10 

78 

143S 

.3 

370 

6.50 

19.5 

128.0 

3.60 

3.0 

28 

7.23 

1.100 

19    It 

78 

202S 

.3 

310 

11  .00 

16.5 

95.0 

4,00 

2.5 

20 

5.9B 

0.B60 

16    12 

78 

1935 

.3 

570 

7.2 

22.5 

215. 

5.70 

3.5 

54 

7.52 

0.70 

MAXIMUM 

760 

210.00 

28.  0 

320.0 

5.70 

3    b 

80 

8.26 

22.500 

2.0 

AVG 

OR    GEOM    MN     1  * 1 

421 

30.  B9 

21  .  1 

144.1 

3.  12 

2.1 

m 

7.52 

3.390 

1.3D 

MINIMUM 

143 

3.40 

9.3 

37.0 

1  .45 

0.0 

it 

6.95 

0.520 

1  .3 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  04  78  1450 

15  05  78  1B50 
12  06  78  1440 
10  07  78  200S 
20  OB  78  1925 

17  09  78  1900 

16  10  78  1435 

18  1!  78  202S 
16  12  78  1935 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

MINIMUM 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

46.0 
75.0 
199.0 
186-0 
351.0 
13.6 
126.0 
107.0 
236. 

351.  0 

149.0 

13.6 


72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

11  .60 

20.00 
55.00 
53.00 

102-00 
37 .  00 
35.00 
29.00 
68. 

102.00 
45.64 
11  .80 


74 
TOT.  MAG 
NESIUM 
MG/L 

3.85 
6,00 
15.00 
13.00 
23.  SO 
10.50 
9.50 
8.50 
16.5 

23.50 
II  .82 
3.35 


ES 

COLOUR 
HAZEN 

UNITS 

4 

35 
42 
65 
40 
27 
33 
22 
23 

65 

3? 


PTSSIUM 
K 

MG/L 


4.50 
3.34 
2.35 


SODIUM 

NA 

MG/L 

7.20 
15.00 
25.00 
21  .00 
28.00 
22.00 
20.00 
14.00 
18. 

2B.00 

18.91 

7.20 


1 

265 

203 

221 

COD 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ARSENIC 

ALUMINUM 

CHROMIJM 

G/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

50 

23 

0.001 

1  .6 

0.04    L 

40 

0.002 

0.730 

0.040L 

34 

0.003 

0.330 

O.O20L 

30 

27 

0.002 

0.490 

0.020L 

20 

0.001 

0.620 

0.020L 

42 

0 .  00 1 

1  .0 

0.02    L 

44 

0 . 00 1 L 

0.36 

0.02    L 

50 

0 .  00  3 

1  .6 

0.04 

34 

0.002D 

0.733 

0.026D 

20 

0.0O1 

0.330 

0.020 

NO    OF    SAMPLES 


(    C    0    N    T    D     ) 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


B   O.K./    SITE:    CONISTON    CHEEK 

SAMPLE    POINT:     UPSTREAM    FROM    WANAPITEI    RIVER    CONISTON 

STATION   TYPE:    RIVER 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


STN       STN    SAMP       PJ 
DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


17   04 

78 

1450 

.3 

15   05 

78 

1850 

.3 

12   06 

78 

1440 

.3 

10    07 

78 

2005 

1 

20    08 

78 

1925 

.3 

17    09 

78 

1900 

3 

16    10 

76 

1435 

.3 

19    11 

78 

2025 

3 

16    12 

78 

1935 

3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM  MN    ( • | 

MINIMUM 

LONG: 

225 

TDTA  L 
COPPER 

MG/L 


0.22 

0.110 

0.040 

0.220 
0.200 
0.13 

o.os 

0.22 

0.139 

0.040 


229 

TOTAL 

LEAD 
MG/L 


0.03  L 
0.O3OL 
0.030L 

0.030L 
0.030L 
0.03  L 
0.03    L 

0.03 

0.030D 

0.03 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE 
STATION    ID:       03-0134-006-02 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT    LAKES 

IAKE    HURON 

FRENCH    RIVER    WEST    CHANNEL 


U    T    M:     17    0513700. 0    5146600.0    4  REGION:     05 


215 
TOTAL 

CADMIUM 
MG/L 


0  O05L 
0.005L 
0.005L 

0.005 

0.005L 
O.OOSl 
0.005L 

0.005 

0.0050 

0.005 


249 

TOTAL 
ZINC 

MG/L 


0.05 

0.020 

0.010 

0.020 
0.020 
0.06 


0.031 
0.010 


201 
TOTAL 
MN 
MG/L 


5 1  0 
176 
250 
080 
050 
205 
190 
160 


0.510 
0.201 

0.060 


236 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 


.800 
.850 


.600 
.300 


.800 
.793 
.850 


217 
TOTAL 

COBALT 
MG/L 


0.03 

0.050 

0.020L 

0 ,  050 
0.050 
0.04 
0.02    L 

0.050 

0.037D 

0.020 


STORET    CODE:     02 
002 
5500 


MILEAGE: 


52. BO 


HO    OF    SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


17    04  78  1235 

IB   OS  7B  1230 

)2   06  7B  1145 

10   07  78  1725 

20    08  78  17D0 

17   09  78  1710 

16    10  73  1145 

19    11  7a  1750 

16    12  7S  1705 


WANAPITEI     RIVER 
AT     TIMMINS    CHUTE 
RIVER 


STN       5TN    SAMP      PJ 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


.3 
3 

.3 

.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     CI 

MINIMUM 

NO    OF   SAMPLES 


MAJOR    BASIN.     GREAT     LAKES 

MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 

TERM    STREAM:     FRENCH    RIVER    WEST    CHANNEL 


STATION     ID:        03-0134-008-02 
STORET    CODE 


U    T    M:     17    0522300.0    5151B50.0    4 


REGION:     05 


934 

901 

B05 

3 

SAMPLE 

WATER 

DISS. 

NO 

TEMP. 
DEG   C 

02 
MG/L 

24664 

3 

e 

8 

1  .0 

12.0 

24  708 

3 

6 

a 

13.0 

11  .0 

24748 

E 

8 

15.0 

1  1  .0 

24794 

6 

8 

17.0 

10.0 

24B40 

8 

8 

18.0 

12.0 

24865 

6 

a 

12,0 

12.0 

24931 

6 

8 

5.0 

12. D 

24977 

6 

a 

0.0 

13.0 

25023 

5 

B 

0.0 

18.0 
9.0 

o.o 

13.0 

13.0 
11  .8 
10.0 

5 -DAY 
BOD 

MG/L 


0.6 
0.4 
0.2 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

p  REACTIVE 
MG/L  P    MG/L 


0.008 
0,010 
0  004 
0.007 
0.010 
O.OOS 
0  .  008 
0.0U6 
0.008 


0.010 
0.008 
0.004 


0.005 

0.001 

0.001L 

0.001L 

0.003 

0.001 

0.001 

0.003 

0.001L 

0.005 

0.002D 
0.001 


02 

002 
5500 

MILEAGE:  59.70 


19 
FILIEREO 
AW.10N  1  A 
MG/L 

0  008 
0-014 
0-006 
0-016 
0.024 
0  022 
0.009 
0.008 
0006 


0.024 
0.013 

0  006 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.  190 
0.260 
0.200 
0.230 
0.230 
0.250 
0.260 
0.190 
0.17 

0  .  260 
0 .  220 
0.17 


21 

F  i  LTEftED 

N02-N 

MG/L 


002 
003 

003 
002 
002 
004 
002 
001 
001 


0.004 
fl,.002 
0.001 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  04  78  1235 

15  05  78  1230 
12  06  78  1145 
10  07  78  1725 
20  08  78  1700 

17  09  78  1710 

18  10  7B  1145 

19  II  7B  1750 

16  1!  7B  1705 


17    04 

78 

1235 

.3 

IS   05 

7B 

1230 

.3 

12   06 

J :: 

1145 

.3 

10    07 

78 

1725 

.3 

20    OB 

78 

1700 

.3 

17    09 

78 

1710 

.3 

18    10 

78 

1145 

.3 

19    11 

78 

1750 

.3 

18    12 

7  0 

1705 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     [ • ) 
MINIMUM 

22 
FI LTERED 
N03-N 
MG/L 


.3 
2 

.3 
.3 
.3 
.3 

.3 

,3 


MAXIMUM 

AVG    OR    OEOM    MN     ( • ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO   YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


24C 

7  7 

175 

135 
106 
165 
220 

■■::,= 

239 


17  18 

INRGNC  TOTAL 

N  ORGNC       N 

MG/L  MG/L 


0-250 
0.  087 
0.  1B4 
0.  153 
0.  134 
0.  191 
0.  231 
0.26B 
0.246 


0.  182 
0.246 
0.  194 
0.214 
0.206 
0.223 
0.251 
0.  162 
0.  164 


23 
TOTAL  N 

MG/L 

0.432 
0.333 
0.378 
0.367 
0.340 
0.419 
0.482 
0.450 
0.410 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

60.0 

41  .0 
50.0 
52.0 
52.0 
50.0 
50.0 
52.0 
52. 


6  107 

SUSP.  CALCUL 

SOLIDS  O-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


9.1 
1.8 
1  .5 
2.7 
1  .5 
0.9 


51 
39 
49 
49 
50 
49 
49 
51 
SO 


14  16        56 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

25C  FORMAZ IN       MG/L 

UMHOS  UNITS 


79 

60 
76 
76 
77 
75 
76 


1  .20 
1.50 

o.eo 

1  .00 
1  .00 
1  .30 
1  .50 
1  .30 
0.45 


0.259 
0.179 
0.070 

0.266 
0.  194 
0.0B7 

0.251 
0.207 
0    164 

0.482 
0.401 
0.333 

60.0 
51  .0 
41  .0 

9.1 
2.4 
0.7 

51 
49 
39 

79 
75 
80 

1  .50 
1.12 
0.4S 

0.7 
0.6 
0.5 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

3 

265 

TOTAL 
ARSENIC 

MG/L 

203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 

221 
TOTAL 

Chromium 

MG/L 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 

TOTAL 

CADMIUM 

MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/  L 

238 

TOTAL 

NICKEL 

MG/L 

217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

451 

RADIUM 

226    DISS 

PCI/L 

0.00! 
0.001 
0.001 

0.22 
0.  150 
0.220 

0.04    L 
O.04OL 
0.020L 

0 .  04 

0.060 

0.040 

0.D3     L 
0-030L 
0.030L 

O.OOSL 
0.0U5L 
O.OOSL 

0.02 

0.010 

0.010 

0.04 
C    040 
0    020 

0.02    L 

0.002L 
0.020L 

1  . 

1  .       L 

1  .       L 

1  .       L 

0.001 
0.001 
0.005 
0.001L 

0.  300 
0.360 
0.30 
0.08 

0.020L 
0.020L 
0.02     L 
0.02    L 

o.oio 

O.O20 
0.04 

0.01     L 

0.030L 
0.030L 
0.03    L 
0.03     L 

O.OOSL 
O.OOSL 
O.OOSL 
0.005L 

0.010L 
Q.010L 
0.01     L 

o.oi    L 

0.020 
0.020L 
0.03 
0.02     L 

0.030L 
0.020L 
0.02 
0.02     L 

1  '.       L 

0.005 

0.002D 

0.001 

0.360 
0.233 
0.08 

0.04 

0.026D 

0.020 

0.060 

0.031D 

0.010 

0.03 

0.030D 

0.03 

0.005 

0.005D 

0.005 

0.02 
0.01  ID 
0.010 

0.04 

0.0270 
0.O20 

0.02 

0.01 7D 
0.002 

1  . 
l  .      D 

f  . 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STM   5TN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  04    76     1235 
15  05   7B    1230 
12   06   7B    1145 
20   08    78    1700 

18  10    76    1145 

19  11     7B    1750 

3 

.:• 
3 

.3 

a 

.3 

AVG   OR 

MAXIMUM 
GEOM  MN    ( - ) 

MINIMUM 

452  453        4S4 

GROSS'A"  GR055-A"  GR0SS"3" 

DISS  UNDISS       DISS 

PCI/L  PCI/L      PCI/L 


455 

GROSS "B" 

UNDISS 
PCI/L 


456 
URANIUM 
238 
UG/L 

10.  L 

10.  L 

10.  L 

10.  L 

10.  L 

10.  L 


10. 
10. 


NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  •  RIVER  BASINS 


i.e.i./  site 

SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


CONISTON  CREEK 

OOHNSTREAM  FROM  FUNCTION  KITH  ROMFORD  CR 


DATE  OF  REPORT 
STATION  ID: 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DT  MO  YH  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


IT  DA  78  1430 

IS  OS  76  1820 

II  06  78  I4IS 

10  07  78  1940 

2U  OS  78  1B50 

17  09  78  '83* 

IS  '0  78  14'i 

19  11  78  1000 

IE  12  78  1910 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • I 

MINIMUM 

NO  0*  SAMPLEj 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  04  78  1420 

15  OS  78  1320 

13  08  78  I41S 

10  07  78  1940 

30  08  78  18*0 

17  09  78  1835 

IE  10  78  1415 

1*  11  7b  aooo 

IE  12  78  1910 


.3 

,i 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
,3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( ■ | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR  STN   STN  SAMP 

DY  MO  YR  LMT  OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 

17  04  78  1430  .3 

15  0*  7B  1820  .3 

12  08  78  14 IS  .3 

10  07  78  1940  .3 

20  08  78  18S0  .3 

17  09  78  1835  ,„3 


934 

Sample 

NO 


24667 
24713 
24753 
24799 
24645 
248190 
24936 
24982 
26026 


22 
FILTERED 
NQ3-N 
MG/L 

0.895 
0.700 
0.290 
0.170 
0  360 


315 
912 


0.912 
0.504 
0.  170 


CHLORIDE 

MC/L 


9.2 
30.5 
28.0 
23. S 
37.5 
22.5 


MG/L 


37 
65 
178 
139 
32S 
123 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT  LAKES 

LAKE  HURON 

FRENCH  RIVER  WEST  CHANNEL 


U  T  M:  17  0512900.0  5147775-0  4     REGION:  05 


901 
SCO 


5  8 

6  8 
E  8 
6  8 
6  8 


17 
INRGNC 
N 
MG/L 

1  .242 
0.930 
0.941 
D.427 
0.461 
0.415 
0.69S 
1  .044 
1  .  195 

1  .242 
0.317 
0.415 


59 

SULPHATE 


805 
WATER 
TEMP. 
OEG  0 

1  0 
13  0 
15.0 
18  0 
19.0 
12.0 

5.0 

0  0 

0.0 


3.2 
0.0 


TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 

D.81B 


0-47J 
0.720 
0.548 
0.444 
0-396 
0.245 
0.311 
0-390 

0.818 
0.472 
0.24S 

9 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


2.80 
3.45 
2  20 
1  ,40 
1  .85 
3.15 


3 

DISS. 

02 

MG/L 


8.0 
7.3 

6.0 


23 

TOTAL  N 


MG/L 

060 

402 

661 
.975 

90S 
.811 

9  10 
.355 

435 


.060 
288 


9 


95 

ACIDITY 

PH  8.3 

MG/L 

3.6 
1.9 
2.2 
0  0 
0,0 
1.8 


5-DAY 

600 

MG/L 

0  8 
0.4 
4.8 
2.0 
0,8 
0.6 
0.2 
0.2 

0  2 

0.8 

1  .  t 
0  2 

9 

5 

total 
solids 

MG/L 


1033 
225 
348 
341 
588 
270 
249 
330 
512 


1033.0 
421  8 
225,0 


52 
TOT  ALK 
AT  LA8 
MG/L 

11 
16 
43 
64 
81 
35 


3.1 
TOTAL 
P 
MG/L 

2B0 
055 
220 
061 
01*3 
0.10 
0.:3 

oo:.2 

0.0U6 


0.2F10 
0-101 
0.0J2 


suip. 

SOLIDS 
MG/L 


94  1 

63 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 


941.0 

120.2 

4.5 


56 
PH 
AT     LAB 


6   89 

7.67 

7.  t8 
8  .31 
8.32 
7.74 


022 
007 
OBI 
036 
051 
007 
01  4 
005 
025 

081 
029 
005 


DISS. 

SOLtDS 

MG/L 


337 
337 
SB2 


25  OCT    79      CAGE 

03-0134-012-02 
STORE T   CODE 


19 

FILTERED 

AMI.-ONIA 

MG/L 


332 
218 
580 
212 
066 
224 
375 
129 
480 


0  580 
0  391 
0.066 


107 
CALCUL 
0-S0LID5 
MG/L 


582 
440 
337 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

15.500 
2.100 
0.890 
0.700 
0.520 
0  700 


92 
163 


260 

240 
203 


2G0 

191 

93 


25 
PHENOLS 


4.0 
1  .OL 


1     OL 

I.OL 


MILEAGE: 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

1  .150 

0  690 

1  300 
0   760 

0  510 
0-620 
0-630 
0.440 
0.77 

1  -3D0 
0.762 
0.440 


COND. 

2SC 

UMHOS 

142 
250 
520 
455 
760 
400 
370 
310 
590 

760 
422 

142 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


02 

003 

5500 

53.00 

21 
FILTERED 

N02-N 
MG/L 

OOtS 
0.012 
0.071 
0.045 
0,035 
0,011 
0.005 
0.003 
0.004 

0.07' 
0.022 
0.003 


16 
TURB. 
F0RMA7IN 
UNITS 

230.00 
24,00 


45. 


353 

13 


15.00 
7.0 

330.00 

33.61 
3.20 


72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

11  .80 
19.83 
56.09 
53.00 
I  02 . DO 
37.00 


II    10 

78 

141* 

.3 

19,5 

125.0 

3.60 

2.5 

26 

7    34 

1  .000 

124.0 

34.00 

19    11 

78 

2D00 

3 

17,0 

97.0 

4.00 

3.8 

20 

7-06 

0.920 

107    0 

39.00 

It    12 

78 

1910 

-3 

22,5 

163. 

5.20 

3.8 

53 

7    46 

0.71 

238. 

E9. 

MAXIMUM 

28.0 

325.0 

5.20 

3.8 

61 

8.32 

15,500 

4,0 

353.0 

1 03 . 00 

AVG 

OR   GEO"  ts>N    i  '  i 

21  .1 

139.3 

3.07      " 

2    1 

39 

7    55 

2,560 

1.8D 

149.  1 

45.73 

MINIMUM 

9.2 

37.0 

1  .40 

00 

1  1 

689 

0    520 

1  .0 

13   6 

11  .80 

NO    OF    SAMPLES 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

4 

9 

9 

74 

68 

67 

66 

41 

265 

203 

J3T 

325 

339 

SAMR   DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

TOT.     MAG 

COLOUR 

PTSSlUM 

SODIUM 

COD 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAl 

TOTAL 

TOTAL 

OY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

ARSENIC 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

FEET 

MTRS 

Ml/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

17    04 

7a 

1430 

.3 

3.85 

4 

3. *0 

7.40 

36 

15   05 

78 

1820 

.3 

6.00 

30 

2.70 

15,00 

27 

0.001 

1  .7 

0.04     L 

0.24 

0.03    L 

12  06 

78 

1415 

.3 

15.00 

41 

3    30 

25,00 

40 

0    001 

0.720 

0    040L 

0,130 

0.0301 

10  07 

78 

1940 

.3 

13.00 

67 

3   30 

ll  .00 

36 

0.002 

0.080 

0.020L 

0.090 

0.030L 

20  08 

78 

I8S0 

3 

24.00 

40 

4.40 

28.00 

38 

IT  09 

78 

1835 

.3 

10-50 

27 

3.65 

21  .00 

15 

0.001 

0.590 

0.020L 

0.190 

0.030L 

IE    10 

78 

1415 

.3 

9.50 

35 

3   75 

20.00 

25 

0.001 

0.710 

0.020L 

0.220 

0-030L 

1*    11 

78 

2000 

.3 

8.50 

19 

3.20 

14.00 

40 

0.001 

1  .3 

0  02    L 

0,24 

0.03    L 

1*    13 

78 

1B10 

.3 

16. 

25 

4.50 

18. 

62 

o.oou 

0.40 

0.03    L 

0.06 

0.03    L 

MAXIMUM 

24.00 

67 

4.50 

38.00 

62 

0.002 

1  .7 

0.04 

0.24 

0.03 

AVG 

OR    GEOM   MN    !  *  1 

1  1.82 

32 

3.43 

IS.  82 

35 

0.001D 

0.786 

0.0260 

0.167 

0.0300 

MINIMUM 

3.85 

4 

2.30 

7.40 

15 

0.O01 

0.080 

0  020 

0.06 

0.03 

NO 

3F    SAMPLES 

9 
215 

9 
349 

9 

201 

9 
238 

9 
217 

7 

7 

7 

7 

7 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

DY   HO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG    DEPTH 
MTRS 

CADMIUM 
MG/L 

2  INC 
MG/L 

MN 
MG/L 

NICKII. 
MG/L 

COBALT 

MG/L 

17   04 

78 

1420 

.3 

0.460 

IS  05 

78 

1820 

.3 

0    005L 

0.06 

0.  176 

1  .5 

0.03 

13   06 

78 

1415 

3 

0.005L 

0.030 

0    250 

2.900 

0.030 

10  07 

78 

1940 

3 

0.005L 

0    010 

0,078 

0.880 

0.020L 

30   OS 

78 

18*0 

.3 

0    060 

IT  09 

78 

183* 

.3 

0.005L 

0.020 

0.205 

1.700 

0.030 

16    10 

78 

141S 

3 

0.005L 

0.050 

0    190 

3.300 

0    040 

IB    11 

78 

3000 

.3 

O.OOSL 

008 

0    156 

1.7 

0,04 

ie  i3 

78 

1910 

.3 
MAXIMUM 

O.OOSl 
0.005 

0,04 
0.09 

0    ISO 
0.460 

t.7 

2.900 

0.02    L 
0.040 

AVG 

OR   GEOM  tm 

0.005D 

0.041 

0.195 

1.91  l 

0.0290 

MINIMUM 

0.005 

0,010 

0.060 

0.B8O 

0.02 

NO    OF   SAMPLES 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


BOW     /    SITE-     ROMFORD    CREEK 

SAMPLE    POINT;    UPSTREAM    FROM   JUNCTION    WITH   CONISTON    CR 

STATION    TYPE:     RIVER 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  I 36 

STATION    ID:      03-0134-013-02 


SAMP    DTE    HOUR       SIN       STN    SAMP 
DY    MO    YR    LMT  OIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


17  04  78  1345 

15  OS  7B  1755 
12  06  7B  1350 
10  07  7S  1915 
20  OB  78  1835 
17  09  70  1815 

16  10  7B  1345 
19  11  78  1940 
16  12  7B  1845 


.'I 
,3 

.3 

:-. 

.:- 
-  I 
.  - 
,3 


MAXIMUM 

AVO  OR  GEOM  MN  [*) 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY   MO    YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 

FEET  MTRS 


17    04  7B    1345 

15  05  78  1755 
12  06  78  1350 
10  07  78  1915 
20  oa  78  1635 
17    09  78    1B15 

16  10  78  1345 
19    11  78    1 9-10 


,3 

.-a 

.3 
.3 
.3 
.3 
,3 
,3 


LONG: 

934 

SAMPLE 
NO 


24666 
21712 
24752 
24  738 
24844 
24889 
24935 
249S  I 
25027 


22 

FI LTESEO 

N03-N 

MG/L 


1  .030 
1  .310 

0.400 
0.010 

o.oio 

0.095 
0.320 
1  .450 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM   MN    I  -  I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR  STN      STN   SAMP      PJ 

DY   MO    YR    LMT  DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 

17   04    78    1345 

IB   05    78    1755 

12   06    7a    1350  -3 

10   07    78    1915 

20   08    78    1835  .3 

17    09    78    1815  -3 

16    10    78    1345  .3 


1  .450 
0 .  578 
0.010 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


1  1  .0 
43.5 
77.0 
85.0 
56.0 
49.0 
2B.0 


901 
SOD 


17 

1NRGNC 

N 

MG/L 

1  .750 
1  .630 
0.598 
0.031 
0.125 
0.107 
0.331 
1.467 

1.750 
0.755 
0.031 


59 
SULPHATE 


26. 

41  . 

56. 

112. 

E : 

ELi 


MAJOR  BASIN 
MIHOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT    LAKES 

LAKE    HURON 

FRENCH    RIVER    WEST    CHANNEL 


STORET  CODE:  02' 
002 
5500 


U    T    M:     17    0512500.0    5147800.0    4  REGION:     05 


MILEAGE: 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG   C 

1  .0 
13.0 
15.0 
18.0 
20.0 
13.0 

S.O 

1.0 


20.0 

10.8 

1  .0 


IB 
TOTAL 
ORGNC       N 
MG/l 

0.790 
0.568 
0.840 
0.812 
0.538 
0.410 
0.291 
0.505 

0.840 
0.594 
0.291 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 


BO 

95 

00 

so 

60 

TO 

00 


DISS. 

02 
MG/L 

7.0 
6.0 
6.0 
6.0 
5.0 
6.0 
6.0 
7.0 


70 

6.  1 
5.0 


MG/L 

S40 
198 
430 
843 
663 
517 
622 


2  .  540 
1  .349 
0.517 

8 

95 

ACIDITY 

PH    8.3 

MG/L 

7.3 
3.7 
3.9 
0.9 

i  .a 
3.2 

2.6 


5-OAY 

BOD 

MG/L 

1  .0 

o.s 

3.2 
1  .6 
1  .0 
0.2 
0.5 
0.2 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


538. 
221  . 
312. 
499. 
312. 
250. 
164 
209 


533.0 
313.1 

164.0 


52 
TOT    ALK 
AT    LAD 
MG/L 

13 
30 
60 
129 
86 
7 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P   MG/L 


0.210 
0.023 
0.076 
0 .  026 
0.0.19 
0.013 
0.010 
0.034 


0.210 
0.054 
0    010 


6 
SUSP. 
SOL  I DS 
MG/L 


452. 
33 
31 

I  . 

3. 

2. 


452    0 

68.3 

1  .9 


PH 

AT     LAB 


6.72 
7.82 
7.16 
B.  17 
7.82 
7.32 
7.29 


0.009 

0.002 

0.007 

0.0Q1L 

0.005 

0.003 

0.002 

0.003 


19 
F1LIERED 
AMMON I  A 
MG/L 

0.710 
0.282 
0.180 
0  018 
0.112 
0.010 
0.009 
0   015 


0 .  O0-9 
0.004D 

0.001 

8 


0.710 
0.167 
0 .  009 

e 


497 
362 
281 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

24.500 
1  .300 
3.150 
0.340 
0.210 
0.230 
0.210 


-  A  7 
162 
1B9 

247 

174 

36 


65.10 


20         2  1 

TOTAL  FILTERED 

KJELDAHL  N02-N 

MG/L  MG/L 


7        107 

DISS.  CAICUL 

SOLIDS  O-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


2  6  1 
497 

308 


1  .500 
0.850 
1  .020 
0.830 
0 .  650 
0.420 
O.3O0 
0.520 


1  .500 
0.761 

0.300 


COND. 
25C 

UMHOS 

132 

290 
485 
700 
456 

380 
250 
290 


700 
37  3 
132 


0.010 
0 .  038 
O.OlB 
0.003 
0.003 
0.002 
0.002 
0 .  002 


0.038 
0.010 
D.002 

8 

16 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 

1  50 . 00 
16.00 
23.00 
2.40 
1  .30 
4.  10 
2,90 
10.00 

150.00 
26.28 

1  .ao 


25                        '6  72 

PHENOLS            CALCUL  TOTAL 

HARDNESS  CALCIUM 

UG/L                MG/L  MG/L 


2.0 
1  .0 


34.0 

65.0 

116.0 

238.0 

302.0 

90.0 

62.0 


B.20 
16.00 
30.00 
64.00 
45.00 
23.00 
15.00 


19  11  7B  1940 


MAXIMUM 
AVG.  OR  GEOM  MN  (•) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  04  78  1345 

15  05  78  1755 
12  06  78  1350 
10  07  78  1915 
20  08  73  1635 
17  09  78  1815 

16  10  73  134S 
19  11  78  1940 
16  12  7B  1845 


,3 
.3 

: 
.3 

3 
.3 

.3 
.i 

.a 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (• ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


36.0 
B5.0 


74 
TOT.  MAG 
NESILM 
MG/L 

3.20 
6.00 
10.00 
19.00 
19.00 

a.  oo 

6.00 
7.50 


19.00 
9.64 
3.20 


SAMP    DTE    HOUR 
DY   MO    YR    LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 

DI5T  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


17  04  7B  1345 

3 

15  05  78  1765 

.3 

12  06  78  1350 

.3 

10  07  78  1915 

,  1 

20  03  78  1B35 

.3 

17  09  78  1B15 

.3 

16  10  7B  1345 

.3 

19  11  78  1940 

.3 

16  12  7B  1845 

.3 

MAXIMUM 

AVO  OR 

GEOM  MN  (') 

MINIMUM 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 


O.005L 
0.005L 
O.OOSL 

0.0C5L 
0.005L 

0.005L 
0 . OOSL 

0.005 

0.005D 

0.005 


112.0 
53.7 
26.5 

S 

68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

4 
35 
SO 

67 
3B 
22 
26 

i 


67 

33 

4 

8 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 


0.07 
0.  130 
0.010 


090 
030 
06 
06 


4.15 
2.25 
0.20 


67 

PTSS1UM 


3.  10 
5.90 


7.40 
S.41 
3.10 


201 
TOTAL 
MN 
MG/L 


.  130 
.064 

.010 


0,700 
0.230 
0.328 
0.054 
0.023 
0.380 
0.176 
0.200 
0.200 

0.700 

0,255 
0.023 


7.3 

3.3 

0.9 


66 

SOOIUM 

NA 

MG/L 

8.00 
28.00 
48.00 
48.00 
32.00 
32.00 
20.00 
23.00 
23.00 

48.00 

29.  11 

6.00 

9 

233 
TOTAL 
NICKEL 

MG/L 


1  .2 

0.770 
0.490 

1  .900 
1  .  100 
3 

3 


1 

1  .  900 
1  .  IS1 
0.490 


129 

50 


41 

COD 


42 
19 
51 

.-.9 


51 

39 
16 


217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

0.02  L 
0.020L 
0.020L 


070 
020 
04 
04 


3.  17 
7.42 
6.72 


24.500 
3.801 
0.210 


2.0 

1  .3D 


266  203  221 

T01AL  TOTAL  10TAL 

ARSENIC  ALUMINUM  CHROMIUM 
MG/L                MG/L  MG/L 


0.001 

0.005 
0.004 

0.001L 

0.001 

0.001 

0 .  00 1 

0 .  005 
0.002D 

0.001 


451 

RADIUM 

226    DISS 

PC1/L 


0.070 

0.033D 

0.02 


0.94 

3.700 

0.050L 

0.590 
0.420 
0.86 
0.86 

3.700 
1 .0600 
0.050 


452 
GROSS "A1 
DISS 
PCI/L 


0.040 
0.020L 


0  020L 
0  020L 


0.04 
0.026D 

0  020 


453 
GROSS"A" 
UNOISS 
PCI/L 


302.0 

122.5 

34,0 

8 

225 
TOTAL 

COPPER 
MG/L 


0.22 

0.140 

0.100 

0.250 
0.  140 
0.16 
0.16 


.250 
.167 

.100 


454 
GROSS' B" 
DISS 
PCI/L 


64.00 

27.28 

8.20 


229 

TOTAL 
LEAO 
MG/L 


0.03  L 
0.030L 
0.030L 

0.030L 
0.030L 
0.03  L 
0.03    L 

0.03 

0.0300 

0.03 


455 
GROSS-B- 
UND ISS 
PCI/L 


5 

D  5 

6 


NO    OF   SAMPLES 


(    C    0   N   T    0    ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    137 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


455 
URANIUM 
238 
UG/L 


10  07  73  1915 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (•) 

MINIMUM 


10.  L 

10. 
10.  D 

10. 


NO  OF  SAMPLES 


a. o.w./ 

SITE: 

WANAPITEI     RIVER 

STATION    ID:       03-0134-015-82 

SAMPLE    POINT: 

AT    HIGHWAY    NO    537    9.5    MILES 

WES1 

OF    1 

STAT    ON 

TYPE: 

RIVER 

COMPOSITE 

MAJOR 

3ASIN;     GREAT 

LAKES 

5T0RET    CODE: 

02 

MINOR 

3ASIN:     LAKE 

HURON 

002 

TERM    STREAM:     FRENCH    RIVER    WEST    CHANNEL 

5500 

STN   MO: 

15 

LAT 

LONG: 

U    T    M 

17    0505900 

.0   5(11250 

0    4           SEGtON:    05 

MILEAGE: 

16.50 

934 

901 

80 

Bl 

84 

80S 

3 

1 

33 

34 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

SAMPLE 

SCD 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

WATER 

DISS. 

5-OAY 

TOTAL 

FILTERED 

DY    MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG    DEPTH 

NO 

COLIFORM 

COLIfOSM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOO 

P 

REACTIVE 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/1001ML 

MF/100ML 

OEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

OB   01 

78 

1030 

.3 

24512 

6 

8 

4 

0.0 

12.0 

0.2 

0.007 

0.00  I 

12    02 

78 

looo 

.3 

24854 

41 

6 

a 

75. 

2. 

2 

0.0 

12.0 

0.2 

O.OI  4 

O.OOii 

12   03 

78 

0910 

.3 

24596 

4 

6 

a 

36. 

2.      L 

A  . 

0.0 

11.0 

0.2 

0.001 

O.OOIL 

14    04 

78 

1B40 

.3 

24628 

3 

S 

B 

1  .0 

11,0 

0.6 

0  .024 

D.00'5 

1?    OS 

78 

2045 

.3 

24686 

3 

5 

9 

12.0 

io.o 

0.6 

0.01  6 

0.003 

09   C5 

78 

1920 

.3 

24719 

e 

6 

14.0 

1  1  .0 

0.2 

0.01  3 

0.  003 

06    07 

78 

1545 

.3 

24759 

6 

B 

16.0 

11  .0 

1  .8 

0.009 

O.OOIL 

OS  08 

78 

1730 

.3 

24805 

6 

8 

1B.0 

12.0 

0.2 

0.012 

0.003 

07  09 

78 

1810 

.3 

2485I 

6 

B 

15.0 

12.0 

0.2 

0.019 

0.022 

05    10 

78 

2045 

.3 

24996 

3 

6 

8 

B.O 

12.0 

0.2 

0.02  7 

0.001 

03    11 

78 

1830 

.3 

24942 

e 

8 

3.0 

11  .0 

0.4 

0.018 

0.005 

0?    12 

78 

1650 

.3 

24938 

6 

s 

0.0 

12.0 

0.2 

0.005 

O.OOIL 

MAXIMUM 

72. 

2. 

4. 

18.0 

<2.0 

1  .8 

0.02  7 

0.022 

AVG 

OR    GEOM   MN 

St.* 

2.'    0 

3." 

7.3 

11,4 

0.4 

0.014 

0.004D 

MINIMUM 

36. 

2. 

2. 

0.0 

10.0 

0.2 

0.001 

0.001 

NO  OP  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET 

OS  01  78  1030 
12  02  78  1000 
12  03  78  0910 
14  04  78  1B40 
12  OS  78  204S 
09  06  78  1920 
OB  07  78  1845 
05  08  76  1730 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

107 

P      PJ 

FI LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL   N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

TH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       K 

SOLIDS 

SOLIDS 

D    SOLIDS 

RS 

MG/L 

MS/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

.8 

0.016 

0.19 

0.001 

0.229 

0.246 

D.174 

0.420 

66.0 

9,6 

SB 

.3 

0.076 

0.310 

0.001 

0.079 

0.  156 

0.234 

0.390 

58.0 

1.5 

SB 

.3 

O.026 

0.370 

0.001 

0.254 

0.281 

0.3-14 

0.625 

57.0 

1  .  1 

56 

.3 

0,164 

0.460 

0.005 

0.605 

0.774 

0.296 

1  .070 

1  12.0 

26.0 

88 

.3 

0.046 

0.320 

0.004 

0.  175 

0,226 

0.274 

0.499 

74.0 

10.0 

84 

.3 

0.030 

0.270 

0.003 

0,  175 

0.208 

0.240 

0.448 

60.0 

5.  1 

55 

.3 

0.038 

0.340 

0.003 

0.135 

0.  175 

0  ,  302 

0.473 

61  .0 

2.4 

SB 

.3 

0.024 

0.250 

0.017 

0.203 

0.244 

0,226 

0.470 

82.0 

7.0 

75 

07   09 

78 

1B10 

.3 

0.054 

0.1  BO 

0.005 

0.0051. 

0.064 

0.  126 

0.190 

126.0 

58.0 

68 

05    10 

78 

2045 

.3 

0.012 

0.220 

0.003 

0.210 

0.225 

0 .  2'J8 

0.433 

81  .0 

24.0 

57 

03    11 

7S 

1B30 

.3 

0.010 

0.  ISO 

0.003 

0.222 

0.535 

0.  170 

0.406 

59.0 

4.2 

55 

07    12 

78 

1650 

.3 

0.030 

0.200 

O.0O1 

0.2114 

0.325 

0.  170 

0.495 

59.0 

2.3 

57 

MAXIMUM 

0.164 

0.460 

0.017 

0.605 

0.774 

0.344 

1  .070 

1  26 . 0 

58.0 

as 

AVG 

OR    GEOM    MN     ( ' 

0.044 

0.274 

0-004 

0.2160 

0.263 

0.230 

0.494 

74.6 

12.6 

62 

MINIMUM 

0.010 

0.  180 

0.001 

0.005 

0.064 

0.126 

0.  190 

57.0 

1  .  1 

55 

NO    OF    SAMPLES 

15 

12 

12 

12 

18 

12 

12 

12 

12 

12 

14 

16 

56 

59 

280 

55 

20B 

25 

47 

41 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN, 

STN    SAMP       PJ 

CONO. 

TURB. 

chloride 

SULPHATE 

REACTIVE 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

ORGANIC 

COD 

OY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

AT    LAB 

IRON 

C   AS   c 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

08    01 

78 

1030 

.3 

86 

4.70 

1  .0 

21  .0 

2.20 

6.31 

0.420 

22 

12   02 

7B 

looo 

.3 

B6 

1  .30 

0.9 

20.5 

2.25 

7.56 

0.  140 

as 

12   03 

78 

0910 

.3 

B7 

1  .50 

1  .0 

21  .0 

2.20 

7.  10 

0.120 

5.0 

24 

14    04 

78 

1640 

.3 

133 

15.00 

7.7 

28.5 

3  ,  30 

6.62 

1  .350 

4.3 

52 

12    05 

78 

2045 

.3 

99 

5.60 

5.9 

26.0 

2.55 

6.63 

0.55D 

3.0 

5.0 

25 

09   06 

78 

1920 

.3 

86 

1  .70 

1  .0 

21  .0 

2.15 

7.08 

0.320 

1  .OL 

4.0 

22 

OB    07 

78 

1S45 

.3 

91 

1  .70 

1  .1 

22.0 

1  .95 

7.  12 

0.210 

1  .OL 

4.6 

18 

05   08 

78 

1730 

.3 

115 

3.40 

1  .9 

29.0 

2.05 

7.78 

0.350 

4.8 

73 

07    09 

7S 

IBIO 

.3 

105 

3.40 

2.7 

26.0 

2.20 

7.39 

0.400 

1  .OL 

4.6 

M 

05    10 

7B 

204  5 

.3 

88 

8.10 

1  .9 

24.0 

2.45 

7.29 

0.760 

1  .0 

5.4 

SB 

03    11 

78 

1B30 

.3 

84 

2.20 

0.9 

19.5 

2.45 

7.35 

0.210 

.1.2 

14 

07    12 

78 

1650 

-3 

88 

1  .60 

1  .  1 

22.0 

2.55 

6.83 

0.  160 

4.: 

IOL 

MAXIMUM 

133 

15.00 

7.7 

29.0 

3.30 

7.78 

0.760 

3.0 

5.4 

52 

AVG 

OR    GEOM      ." 

96 

4.  18 

2.3 

23.4 

2.36 

7.09 

0.332 

1  .4D 

4.6 

240 

MINIMUM 

84 

1  .30 

0.9 

19.5 

1  .95 

6.31 

0.120 

1  .0 

4.0 

10 

NO 

3F    SAMPLES 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

5 

ID 

12 

265 

203 

221 

225 

229 

215 

249 

238 

217 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pd 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

DY  MO 

Yfl 

LMT 

DIST 

BRG   DEPTH 

ARSENIC 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAO 

CADMIUM 

ZINC 

NICKEL 

COBALT 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

14    04 

78 

1B40 

.3 

0.002 

1  .300 

0.040L 

0.080 

0.030L 

0.005L 

0.040 

0.500 

0.020L 

OS   06 

7a 

1920 

.3 

0.001 

0.240 

0.070 

0.  120 

0.030L 

0.005L 

0.010L 

0.020 

0.020L 

08    07 

78 

1845 

.3 

0.003 

0.240 

0.020L 

0.070 

0.030L 

0.005L 

0.020 

0,020 

0.020L 

03    11 

78 

1830 

.3 

0.001 

D.180 

0.020L 

0,020 

0.03OL 

0.005L 

0.010L 

O.OBO 

0.020L 

MAXIMUM 

0.003 

1  .300 

0.070 

0.120 

0.030 

0.005 

0.040 

0.500 

0.020 

A  I'D 

OR    GEOM 

0.002 

0.490 

0.038D 

0 .  073 

0.030D 

0.0050 

0 .  O20'D 

0.150 

0.020D 

MINIMUM 

0.001 

0.18O 

0.020 

0.020 

0.030 

0.005 

0.010 

0.020 

0.020 

NO  OF  SAMPLES 


SIMPLE  INFORMATION  5YSTEW 


station  SUMMARY  DEPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O  »./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


LITTLE  RIVER 

AT  RIVERSIDE  DRIVE  WINDSOR 

RIVER 


LONG: 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DV  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 


24  01 

78 

1530 

.3 

21  02 

78 

1730 

.3 

13  03 

78 

1600 

.3 

10  04 

78 

1605 

.3 

24  05 

78 

1510 

.3 

12  06 

78 

1605 

.:-, 

17  0? 

7B 

1150 

.3 

08  OB 

78 

1427 

.3 

18  09 

78 

1545 

.3 

16  10 

78 

1600 

.3 

28  1  1 

78 

1500 

.  3 

11  12 

78 

1445 

: 

MAXIMUM 

AVG  OB 

GEOM  MN 

(* ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PU 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24  01  78 

1530 

.3 

21  02  78 

1730 

.3 

13  03  78 

1500 

.3 

10  04  7B 

1605 

.3 

24  05  78 

1510 

.3 

12  06  78 

1605 

.3 

17  07  78 

1150 

.3 

08  08  78 

1427 

.3 

18  09  78 

1545 

.3 

16  10  78 

1600 

.3 

28  11  78 

1500' 

.3 

11  12  78 

1445 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR  I 

MINIMUM 

934 

SAMPlE 
NO 


400 1  t 
40035 
40051 
40078 
40102 
401  26 
40157 
40184 
40210 
40241 
40272 
40292 


FI LTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 

0.041 
0.067 
0.315 
0.091 
0,045 
0.023 
0.  124 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


114 
245 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM:     LITTLE    RIVER 

U    T    M:     1?    0339050.0    4688950.0    4 


DATE    Of    REPORT       25    OCT    79       PAGE  138 

STATION    ID:       04-0001-001-02 

STORET    CODE:    02 
003 
2750 


901 
SCD 


80 

TOTAL 
COLIFORM 
MF/10Q-ML 


FECAL 

COLtFORM 
MF/IOOML 


10 

L      4 

31000 

G     16 

3700 

228 

9200 

324 

44000 

170 

54000 

1500 

76000 

1500 

32000 

340 

76000. 
32 1 2 . *     E 
10. 


isoo. 

87. 


0.  149 
0.089 

0  .  345 
0.137 
0.023 


DISS. 

SOLIDS 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

1  .310 

1.100 

2.920 
0.625 
0.430 
2.800 
1  .  180 
3.9B0 
3.050 
9.300 
6.6S0 
3.950 


TOTAL   FILTERED 
KJELDAHL   NQ2-N 
MG/L   MG/L 


1  .430 
1  .480 
5.350 
1  .770 
2.800 
4.  150 
2.  180 
4.900 

7  900 
14  500 

8  .600 
5.250 


023 
021 
1 55 
040 
345 
630 
370 
134 
135 
271! 
180 
870 


.300  14.500 

.108  5.026 

.430  1.430 


I  .  180 
0.348 
0.021 


ENTER. 
MF/100ML 


144  . 


PSEUD. 

HPA 

MF/IOOML 


14  16         56 

CONO.     TURB.    CHLORIDE 
25C   F0RMAZIN      MG/L 


44. 
48. 

410. 

1500. 

170. 


10 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

1.210 
1  .040 
3  380 
5.400 
5.500 
9  .  000 
6.000 
6  290 
O.B50 
2.540 
3.900 
6,000 

9.000 
4.259 
0.850 

12 

55 

PH 
AT  LA8 


370 
24 


370. 
10.  ' 
4. 


REGION:  01 

805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

3.0 

5.0 

6.0 

9.2 

20  8 

19.9 

22.8 

24.0 

22.0 

12.7 

7.B 

6.0 

24.0 


10 


T2 


17  18 

1NRGNC  TOTAL 

N  ORGNC   N 

MG/L  MG/L 


6. 

12. 

7. 


543 
Ihl 
.455 
.  01,5 
.275 
30 
.550 
10.404 
4.035 
12  1  18 
11 .730 
10.820 

12.430 
7.716 

2.  161 


25 

PHENOLS 


UG/L 


0.  1  20 
0.3B0 
2.4  30 
1  ,  145 
2.370 
1  .350 
1  .000 
0.920 
4.B50 
5.200 
1  .950 
1  .  300 

'5.200 
1  .918 

0.1  20 


3 
DISS. 


11.3 
7.6 
10.3 
12.0 
5.8 
4.8 
5.0 
5.6 
3.8 
5.B 
9.5 
8.6 

12.0 
7.S 
3.9 


23 

TOTAL    N 


MG/L 


2.663 
2.  541 

8  885 
7  210 
8,645 

13.780 

9  S50 
1 1 .324 

6.  685 
17.318 
1  3  680 
12. 120 

17.318 
9  633 
2.541 


5-0AY 
BOD 

MG/L 

0  5 
2.0 
18.4 
3.2 
3.2 
4.8 
3.6 
3.8 
5.2 
7.  6 
4  3 
3.0 

18.4 


TOTAL 

SOLI  DS 

MG/L 

192.0 
204.0 
7  48-0 
643    0 


556.0 
550.  0 
506.0 
414.0 
404.  0 
5300 
680.  0 
564,0 

748.0 
499.  7 
1  92  .  0 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.058 
D.075 
0.775 
0.224 
0.  184 

0  250 
0.365 
0.4  20 
0.770 

1  .120 
0.690 
0.3IO 

1  .120 
0.437 
0.058 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

1  .5 

4.0 

19.0 

5 

fl, 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

10.0 


35.0 
16.3 


24  01 

78 

1530 

.3 

191 

350 

3.90 

23.5 

8  i  1 

l.OL 

21  02 

7B 

1730 

.3 

200 

400 

3.90 

25. S 

7,  83 

13  03 

78 

1600 

.3 

729 

1270 

15.00 

225.0 

7.48 

10  04 

78 

1605 

.3 

636 

940 

16.00 

95.0 

7  .  32 

24  05 

78 

1510 

.3 

540 

860 

10.00 

82  5 

7  .47 

12  06 

78 

1605 

.3 

515 

785 

23.00  ' 

65  .0 

7  .22 

17  07 

78 

1150 

.3 

484 

759 

17.00 

B7.0 

7  .53 

08  08 

78 

1427 

.3 

397 

665 

11  .00 

73.0 

7.28 

18  09 

78 

1545 

.3 

371 

630 

42.00 

65.0 

16  10 

7B 

1600 

.3 

520 

840 

13.00 

60.0 

7  ,  56 

28  1 1 

78 

1500 

.3 

665 

1120 

10.00 

152.0 

7  ..48 

11  12 

78 

1445 

.3 

5S4 

940 

5.00 

120.0 

7.50 

MAXIMUM 

729 

1  270 

42.00 

225  0 

8.11 

1  .0 

AVG  OR  GEOM  MN 

( ' ) 

483 

737 

14.15 

89. S 

7.53 

i  od 

1  .0 

MINIMUM 

191 

350 

3.90 

23.5 

7  .  22 

NO  OF  SAMP 

LES 

12 

12 

12 

12 

11 

i 

BO.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MANNING  DRAIN 

AT  ESSEX  COUNTY  ROADS  2 

RIVER 


STATION  ID:   04 -0003  002  -  02 


AND  9  TECUMSEH 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


13  03 

7* 

1610 

.3 

10  04 

7B 

1550 

.3 

24  OB 

78 

1530 

.3 

12  06 

78 

1625 

.3 

17  07 

7  8 

1220 

.3 

08  08 

78 

1450 

.3 

18  09 

78 

1555 

.3 

16  10 

78 

1615 

.3 

28  11 

7B 

1S15 

.3 

MAXIMUM 

AVG.  Oft 

GEOM  MN  | • ) 
MINIMUM 

934 
SAMPLE 


40052 
40077 
40103 
40127 
40153 
40165 
4021  1 
40242 
40273 


901 

SCD 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ERIE 
MANNING    DRAIN 


U    T    M:     17    0345B50.0    4685925.0    4 


SO 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/IOOML 

38000. 

9200. 

1500.   G 
142O0E+1 

2B00. 
25000. 
28000E»1G 
15200E+1G 

3200. 

28000E-H 
20741 .*  U 
1500 


81  84  88 

FECAL  M.F.  PSEUD. 

COLIFORM  ENTER.  MPA 

MF/100ML  MF/100ML  MF/IOOML 


640. 

20. 

204. 

1500 

60 

4800 

1900. 

2400. 

160. 

4800. 

454. 

20. 


3400. 

200. 

96. 

G   1500,   G 

180, 

600.   G 
1 500 .   L 
1 500 .   G 
410. 

3400. 

U    598. *  E 

96 


212. 


4. 
20. 

290. 
184. 


STORET  CODE: 

02 

003 

2756 

REGION:  01 

MILEAGE: 

0.90 

805 

3 

1 

33 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0-8 

8.0 

6.0 

0  .450 

16-0 

10,8 

1  .6 

0.232 

24.2 

19.8 

2.2 

0.370 

19.4 

4.8 

7.  6 

0.  B35 

19.6 

6.4 

11.2 

1  .030 

21  .6 

5.3 

6.4 

2.400 

24.5 

9.6 

3.2 

0.350 

10.0 

9.6 

2.4 

0.400 

1  .5 

15.8 

5  4 

0.  130 

24  5 

19. B 

11.2 

2.400 

>     15.3 

10.0 

4.8 

0.689 

0.8 

4.3 

1  .6 

0.130 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  0  | 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  ■  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


34 

19 

20 

31 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

SAMP   QTE 

HOUR 

57N 

STN    SAMP      FJ 

f 1LTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTEREO 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

T01AL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DY   MO 

YB 

LMT 

OIST 

BRG    DEPTH 

REACTIVE 

AMMON I A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOL  IDS 

FEET 

MTRS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MO/L 

13    03 

78 

1610 

.3 

0.355 

1  .600 

2.800 

0.084 

1     880 

3    564 

1  .200 

4.764 

664,0 

39.0 

10    04 

78 

1550 

.3 

0.  t61 

0.575 

1  .510 

0,057 

1.300 

1  ,  932 

0,935 

2.867 

650.0 

M  .5 

24    05 

78 

1530 

.3 

0.215 

0.09S 

1  .270 

0    051 

0.110 

0    256 

1  .  175 

1  .431 

666.0 

19.0 

12    06 

78 

1635 

.3 

0.450 

3.500 

4.980 

0.239 

0-650 

4 ,  469 

t  .360 

5.869 

880,  0 

90.0 

17    07 

78 

1230 

.3 

0.016 

2.900 

4.900 

0 .  460 

0.500 

3.660 

2.000 

5.860 

1164.D 

26    0 

OS  oa 

78 

I  450 

.3 

1  .900 

1 3 .000 

14.600 

0,025 

1430 

14,455 

1  .BOO 

16.255 

644.  Q 

1160 

18   09 

78 

1555 

.3 

0.237 

0.  1  15 

1     330 

0.047 

0.220 

0    382 

1  .215 

1     597 

1048.0 

48.0 

16    10 

78 

1615 

.3 

0.335 

0.700 

1  -  850 

0.095 

0.850 

1  ,645 

t  .  150 

2.795 

970.0 

1  .0 

2a  ii 

78 

1515 

.3 

0.075 

0.  240 

1  .250 

0.055 

1  .070 

1  .365 

1  .010 

2.375 

1082.0 

7.0 

MAXIMUM 

1  .900 

13.000 

14.600 

0    460 

1.8B0 

14.455 

2.000 

16    255 

1  1  64 . 0 

116.0 

AVG 

OR    GEOM  MN    1  *  1 

0.415 

2.536 

3-854 

0    124 

0.890 

3.550 

1  .  31  B 

4.  868 

863.  1 

38.6 

MINIMUM 

0.016 

0.095 

1  .250 

0.035 

0.  110 

0.256 

0.935 

1.431 

644.0 

t  .0 

NO  OF  SAMPLES 


7 

14 

16 

56 

55 

Samp  ote 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP       PJ 

DISS. 

COND 

TURB. 

CHLORIDE 

PH 

dy  mo 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BR6 

DEPTH 
MTRS 

SOLIDS 
MG/L 

25C 
UMHOS 

FORMAZlN 
UNITS 

MG/L 

AT     LAB 

13  03 

7S 

1610 

.3 

635 

1  100 

13.00 

202-0 

7.40 

10    04 

76 

1550 

.3 

639 

980 

20,00 

105,0 

8.04 

24    05 

76 

1530 

,3 

647 

985 

8.10 

133.0 

B.B6 

13   06 

78 

1625 

.3 

790 

1  120 

34    00 

195.0 

7.76 

17   07 

78 

1220 

.3 

1  138 

1395 

56    00 

77.0 

7.70 

08  08 

78 

1450 

.3 

528 

955 

44    00 

136.0 

7,56 

IS   09 

78 

1555 

.3 

1000 

1390 

24,00 

230    0 

16    10 

78 

1615 

3 

969 

1380 

10  .  00 

240    0 

7.56 

SB    11 

78 

1515 

.3 

1075 

1710 

6.80 

360    0 

a. 32 

MAXIMUM 

1  138 

1710 

56,00 

360.0 

8,66 

AVG 

OR    GEOM   MN     ( • | 

655 

1224 

23,86 

186    3 

7-90 

MINIMUM 

523 

955 

5,80 

77.0 

7.40 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  PUCE  RIVER 
SAMPLE  POINT:  AT  ESSEX  CO 
STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN  STN  SAMP   PJ 

DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

21  02  7B  1645  .3 

10  04  7B  1520  .3 

24  05  7B  1550  .3 


STATION 

ID:       04-0005 

003-03 

42    SOUTH 

OF    PUCE 

MAJOR    BASIN:    GREAT 

LAKES 

STORI  I    CODE: 

OJ 

MINOR    BASIN:     LAKE 

ERIE 

003 

TERM    STREAM:     PULE 

RIVER 

2770 

ONG: 

U    T    M 

17   0352500.0   4681 92E 

.0    4             REGION:     01 

MILEAGE: 

2.10 

934 

901 

60 

61 

84 

68 

BOS 

3 

1 

33 

Sample 

scd 

TOTAL 

FECAL 

M,F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

NO 

COLIFOHM 

COLIFORM 

ENIER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

MF/100ML 

MF/lOOMI. 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEC    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

40024 

4 

520. 

400. 

720. 

16 

0.5 

4.7 

3.3 

0.252 

40076 

6 

33200.       G 

230. 

260. 

4,        L 

12.0 

12.8 

1  .2 

0.  184 

401 04 

6 

8100, 

112. 

2S4. 

4,        L 

23.6 

15. B 

5.6 

0.256 

12  06  78  1645 

17  07  78  1230 

OB  08  76  1515 

IB  09  78  1615 

16  10  78  1646 

28  1  I  7B  1540 

11  13  7B  1515 


MAXIMUM 
AVO  OR  GEOM  MN  (•] 

M I N I  MUM 


40128 

6 

40  159 

5 

40196 

5 

40212 

6 

40343 

6 

40274 

6 

40293 

6 

21000 

280 

900. 

316 

2300 

48. 

29000. 

G 

1420. 

80000 . 

G 

650- 

2500. 

10, 

60000 . 

1420. 

6896. 

U 

135. 

520- 

10. 

100. 

392. 

40. 

1500. 

1 200  . 

210. 


1  500  . 
316. 


4. 

50 

56. 

4 


21 

4 

21 

2 

25 

Z 

24 

0 

9 

8 

9.6 
8,4 
9.3 
8,4 
10.5 
14.1 
17.0 

I  7 ,0 


9.2 

0.375 

5    2 

0.127 

1  .2 

0.029 

2.2 

0.  133 

2    0 

0.  124 

1  .7 

0.150 

2.7 

0.186 

9.2 

0.275 

3.4 

0.173 

1  .2 

0.029 

NO  OF  SAMPLES 


34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

Fl LTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTEREO 

FILTEREO 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DY    MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG    DEPTH 

REACTIVE 

AMMON 1 A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03  -  N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

50  LIDS 

FEET 

MTRS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/  L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

21     02 

7  8 

1645 

.3 

0.047 

1  .  170 

2.  100 

0.016 

1  .230 

2-416 

0.930 

3.346 

424.0 

3.S 

10    04 

76 

1520 

.3 

0.  1  33 

0.395 

1.170 

0,044 

5.  140 

5-579 

0.775 

6.354 

544.0 

22.0 

24    05 

78 

1550 

.3 

0.035 

0.065 

1  .820 

0.  137 

3.B60 

3.062 

1  .755 

4.817 

526.0 

47.5 

12    06 

78 

1645 

.3 

0.033 

0.045 

1  .330 

0.065 

0.300 

0.410 

1  .2B5 

1  .695 

448.0 

77.0 

17    07 

78 

1230 

.3 

0,027 

0.100 

1  .050 

0.017 

0.010 

0.  127 

0.950 

1  .077 

5  76.0 

32.0 

08   08 

78 

1515 

.3 

0.011 

O.025 

0.780 

0.004 

0.Q1OL 

0 .  039 

0.755 

0.794 

514.0 

10.0 

18   09 

76 

1615 

.3 

0.071 

0.  145 

1  .150 

0.085 

0    960 

t  .  1  30 

1  .005 

2.  195 

1236.0 

20.5 

16    10 

78 

1645 

.3 

0.045 

0.215 

I  .050 

0.024 

0.230 

0.469 

0.B35 

1  .304 

978.0 

23  .0 

28    11 

78 

1540 

.3 

0.  106 

0.315 

I  .020 

0.  106 

7.600 

8.021 

0.705 

6    726 

858-0 

B.O 

11    12 

78 

1515 

.3 

0,089 

0.  185 

0.970 

0.125 

15.300 

15.610 

0.7B5 

16.395 

1022.0 

26.0 

MAXIMUM 

0.  123 

1  .  170 

2.100 

0.  137 

1 5 . 300 

15.610 

t  .  755 

16.395 

1236.0 

77. 0 

AVG 

OR    GEOM   MN     l»  J 

0.058 

0.266 

1  .244 

0.062 

3.364D 

3.692 

0.978 

4.670 

712.6 

27.0 

MINIMUM 

0.0(1 

0.025 

0.730 

0.004 

0.010 

0.039 

0.705 

0 .  794 

424.0 

3.!? 

NO    Of    SAMPLES 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

7 

14 

16 

56 

55 

208 

25 

225 

249 

338 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

DISS. 

COND. 

TURB, 

CHLORIDE 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

OY  mo 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

SOLIDS 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

AT     LAB 

IRON 

COPPER 

ZINC 

NICKEL 

FEET 

MTRS 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

21    03 

78 

1645 

.3 

431 

705 

7.90 

65.  0 

7.44 

0.640 

1  .OL 

0.010L 

0.040 

0.020L 

10    04 

78 

1520 

.3 

622 

720 

42.00 

43.5 

8.03 

1  .800 

1  .0 

0.020 

0-050 

0.023L 

24    05 

78 

1550 

,3 

479 

725 

32.00 

44.6 

8.29 

1  .560 

1     OL 

0.020 

0.070 

0.020L 

12    06 

76 

1645 

.3 

371 

515 

49.00 

31  .5 

8.  12 

3  ,480 

1  .OL 

0-010L 

0.020 

0.O23L 

17    07 

78 

1230 

.3 

544 

692 

92.00 

112,0 

8.29 

4.000 

1  .OL 

0    02 

0.06 

0.04    L 

08   OB 

78 

1515 

.3 

594 

665 

10-00 

95.0 

8.62 

0.  190 

1  .OL 

0.010 

0.040 

0.O2DL 

18   09 

78 

1615 

.3 

1215 

1550 

2.00 

230.0 

0.010 

0-040 

0.020L 

16    10 

78 

1645 

.3 

955 

1340 

64.00 

350.0 

7.77 

2.900 

2.5 

0D2O 

0.020 

0.020L 

28    11 

78 

1540 

.3 

850 

1150 

25.00 

166.0 

B.33 

1     3  60 

1  .OL 

0   020 

0.020 

0.030L 

H    12 

78 

1515 

.3 

996 

1300 

22.00 

2I5.0 

8.01 

1  ,200 

1  .0 

0.030L 

0.020 

0.030L 

MAXIMUM 

1215 

1550 

92.00 

250.0 

8.  S3 

4.000 

2.5 

0,020 

0.070 

0.04 

AVG 

OR    GEOM   MN     { ■  | 

686 

935 

34.59 

125.3 

8.  12 

1  .881 

1  .20 

0.016D 

0.038 

0.0220 

M I N I  MUM 

371 

515 

2.00 

31  .5 

7.44 

0.190 

1  .0 

0.010 

0.020 

0.020 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


BELLE  RIVER 

AT  FIRST  ROAD  SOUTH  OF  HIGHWAY  401 

RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    CIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  01 

14  03 
tt  04 
24  05 
12  06 
17  07 
08  OB 

15  09 

16  10 
28  11 
11  12 


7B  0900 
7B  0945 
7S  0935 
78  1615 
7B  1710 
78  1256 
7B  1544 
78  1640 
78  1710 
78  1600 
78  1545 


.a 

.3 

.a 

.3 

.3 
.3 
.3 

3 

.3 

,3 

,3 


WAX  1  MUM 
AVG   OR    GEOM   MN       ' I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE   HOUR      STN      STN    SAMP      Pd 
DY   MO   YR    WIT        OIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


25  01 
14    03 

11  04 
24    OS 

12  06 

17  07 
OS    08 

18  09 
18    10 

26  11 
11     12: 


7B  0900 
7B  0945 
78  0935 
78  1615 
78  1710 
76  1256 
78  1544 
78  1640 
7B  1710 
7B  1600 
7B    1545 


a 

.3 
3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 


LONG: 

934 
SAMPLE 
NO 


40014 

40053 
40079 
40105 
4Q129 
40 'fir 
40  ig.7 
402  1 3 
40244 
40275 
40294 


MAXIMUM 
AVS   OR    GEOM  BH   CI 

MINIMUM 

NO   OF   SAMPLES 


SAMP    DTE   HOUR      STN      STN    SAMP      PJ 
DY   MO    YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


MAJOR    BASIN:    GREAT    LAKES 
MINOR     BASIN:     LAKE    ERIE 
TERM   STREAM:    BELLE    RIVER 

U   T   M:    17    0358100.0   4676200.0   4  REGION:    01 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  140 

STATION    ID:      04-0007-002 ■ 02 

STORET   CODE:    02 
003 
2800 


901 
SCO 


80 

TOTAL 
COL  1  FORM 
MF/100ML 


61  84         SB 

FECAL  M.F.     PSEUD. 

C0L1F0RI.1  ENTER.        MPA 

MF/100UL  MF/100ML  MF/IOOML 


86000. 
38000 
1 00 
5100 
500. 
4800. 
49000.   G 
18400E+1G 
21000. 


1B400E+I 
9696."  L 
100. 


25  01    78   0900 
14  03   7B  0945 


.3 


34 

FI LTE3E0 

REACTIVE 

P    MG/L 

0.139 
0.277 
0.305 
0.10S 
0.096 
0.093 
0.062 
0.  147 
0.167 
0.  103 
0.147 

0 .  305 

B.1S0 

0.062 

tt 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

562 
454 


19 
FILTERED 
AMMON I A 
MG/L 


1  .  1  60 
1.5B0 
0.515 
0.065 
0.055 
0.085 
0.070 
0.400 
0.375 
0.175 
0.235 

1  .580 
0.429 
0.055 


COND. 

2SC 

UMHOS 


2900. 

1  1 00. 

88. 

600. 
20. 

A. 

600. 

1500. 

160. 


2900. 
232.* 
4. 


920 
770 


2S 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

1  .740 
3.350 
2.650 
1  .130 
I  .270 
1  .200 
1  .300 
1  ,900 
1  .790 
0.940 
1.100 

3 .  350 
1  .670 
0.940 

11 

16 

TUSB. 

FORMAZlN 

UNITS 

7.00 
22.00 


2800. 
32000. 


600  . 
1230. 
6100. 


32000. 
586  ■  U 


21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0.034 

0.055 
0.  127 
0.Q57 
0.079 
0.005 
0.005 
0.07B 
0.049 
0.039 
0.078 

0.127 
0.055 
0.005 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

1  .570 

1  .840 
2.  130 
0.  990 
0.570 
O.OlOL 
0.010L 
0.550 
0.640 
1  .470 
12.600 

12.600 
2. 0350 
0.010 


56         55 
CHLORIDE         PH 
MG/L     AT  LAB 


805 
WATER 
TEMP. 
DEC  C 

1  .5 

2.0 
10.2 
20.8 
21  .0 
23-8 
25.  B 
25.0 
10.0 

2.0 

0.5 

25.6 
(3.0 

0.5 


9         H 

17         18 
INRGNC      TOTAL 

N  QRGNC   N 
MG/L       MG/L 


70.0 
105.0 


7.71 
7.38 


2.764 
3.475 
2.772 
1  .1  U 
0.704 
0.  100 
0.0115 
1  .OJB 
1  .064 
1  .684 
12.913 

12.913 
2.518 
0.0B5 

11 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0.510 
1  .360 


0.590 
1  .770 
2.135 
1  .065 
1  .215 


1  . 


15 


I  .  230 

1  .500 
1.415 
0.765 
0.865 

2.135 
1  .241 
0.5B0 


25 

PHENOLS 


UG/L 


1  .0 
12.5 


MILEAGE: 


DIS5. 

02 

MG/L 

8.3 
IO.B 

9.5 

8.0 

6.9 

6.6 

9.2 

9.0 
10.8 
12.0 
11.6 


!2 


0 

9.3 
6.6 


23 
TOTAL  N 


3  344 
5.245 
4.907 
2.177 
1  .919 
1  .215 

1  .315 
2.52B 

2  479 
2.449 

13.778 

13.778 
3.760 
1  .215 


41 
COD 


MG/L 


19 
52 


5-DAY 

600 

MG/L 

2.0 
B.2 
3.2 
1  .8 
2.5 
1  .9 
3.S 
4.4 
5.2 
1  .2 
2.D 

8.2 
3.3 


11 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


56B. 
48B. 
822. 
534. 
60S 
624 
642 
612 
596 
620 
746 


B22.0 
623.6 
488.0 

11 

351 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L 

0 

1 


6.20 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 


239 

4  50 
720 
196 
194 

200 
205 
400 
326 
0.132 
0.218 


0.7  20 
0.298 
0.  132 

11 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


6 

34 

295 


16 


81  .0 

14.0 

2.0 

7.0 

295.0 

48.2 

2.0 

11 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

0.010L 
0 .  040 


II    04    78   0935 

-1 

24    05    78    1615 

.3 

12    06    78    1710 

.3 

17    07    78    1256 

J 

08    08    78    1544 

.3 

18    09    78    1640 

.3 

1B    10    78    1710 

,3 

ae  11  78  1600 

.3 

tl     12    78    1545 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     | ■ 1 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR      STN      STN    SAMP      PJ 
OY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


25   01    78    0900 

.3 

14    03    78    0945 

J 

11    04    78    0935 

.3 

24    05    78    1615 

.3 

12    06    78    1710 

.3 

17    07    78    12S6 

..; 

16    10    78    1710 

J 

1:1    12    7B    1545 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM  MN    («) 

MINIMUM 

527 

495 

500.00 

31  .0 

7.66 

21 .200 

509 

745 

24.00 

43.5 

7.92 

1  .400 

583 

795 

20.00 

60.0 

7.79 

1  .320 

606 

839 

15.00 

60.0 

B.11 

1  .000 

615 

840 

18.00 

70.0 

8.  15 

1  .  3U0 

531 

785 

86.00     " 

75.0 

592 

815 

37.00 

85.0 

7.71 

2  .  5B0 

BIB 

890 

B.  90 

130.0 

7.87 

0.3B0 

739 

965 

26.00 

132.0 

7.69 

1  .300 

739 

965 

500.00 

132.0 

8.  15 

21 .200 

575 

805 

69.45 

78.3 

7.80 

3.23S 

LS4 

495 

7.0D 

31  .0 

7.38 

0  .  380 

11 

1  1 

11 

11 

10 

10 

249 

23B 

TOTAL 

TOTAL 

2INC 

NICKEL 

MG/L 

MG/L 

O.OlOL 

0.020L 

O.040 

0.020L 

0.120 

0.020 

o.oeo 

0.020L 

0.010 

0.020L 

0.C2    L 

0.04     L 

0.020 

0.020L 

0.020 

0.020L 

0.  120 

0.04 

0.040D 

0.023D 

0.010 

0.020 

2 

5 

1 

01 

2 

5 

1 

OL 

1 

OL 

3 

0 

1 

OL 

1 

.0!. 

12 

.5 

2 

.70 

1 

.0 

63 
41 

4! 

41 
53 

53 
65 
57 


1              0 

040 

1                0 

020 

1                0 

010L 

1                0 

2 

t 

02    L 

0.040 

0.0230 

0.010 


KO  of  samples 


SIMPLE     INFORMATION     SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


RU5COM    RIVER 

I    MILE    EAST    OF    EXIT    6    ON    HIGHWAY    401 

RIVER  FLOW    GAUGE    FED    02GH002 


MAJOR  BA51N 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ERIE 
RUSCOM    RIVES 


U    T    M;     17    0366600.0    1676625.0    4 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  14 

STATION    10:       04-0010' 002 -02 

STORET  CODE:  02 
003 
2330 

REGION:  01  MILEAGE:     6.2 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  Ot 

78 

0945 

.3 

22  02 

78 

1130 

.3 

14  03 

78 

1000 

.3 

11  04 

78 

1000 

.3 

54  05 

78 

1540 

.3 

12  06 

7B 

17  30 

.3 

17  07 

78 

1315 

.3 

08  08 

78 

1604 

.3 

IB  09 

7B 

1700 

.3 

16  10 

78 

1730 

.3 

28  11 

78 

1610 

.3 

11  ts 

7B 

1610 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  CI 

MINIMUM 

934 

Sample 
no 


400  IS 
40029 
40054 
40080 
40106 
40130 
40161 
40188 
40214 
40245 
40276 
40295 


901 

SOD 


444 
FLOW  CFS 


3  0 

6  3 
6 

6  9 

6  9 

6  9 

5  9 

6  9 


6.20 
3.50 

53.00 
254.00 

10.90 
4.9.0 
0.45 
0.19 
0.20 
2-00 
3.  BO 
1.  BO 

254.00 

28.91 

0.19 


TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/lOOll'L 


20000. 
22000. 
1 3000 . 

500. 
10500. 

200. 

st,oo. 

6500 

20C00. 

70. 

4100. 

22000. 

3376. 

70. 


FECAL  M.F.  PSEUD. 
COLIFORM  ENTER.  MPA 
MF/IOOML   MF/IOOML   MF/'OOMl 


300. 
380. 
460. 
156. 
120. 
108. 

B6. 

64. 
300. 

10. 
168. 


210. 

2100. 

20000. 

100. 

600. 
76. 

120. 

362. 
1000. 

100. 

160. 


460.     20000. 
131 . •  D    3B5. •  E 
10.         76. 


100. 
10. 
32. 


100. 
9."  D 


WATER 
TEMP. 
OEG  C 

1.0 

0.5 

1.2 

a. 5 
22.0 
21  .2 
23.6 
22.0 
22.0 

S.O 

2.0 

0.8 

23.8 
11.2 
0.5 


7.8 

7.7 
12.4 
10.5 
10.2 

9.4 
10.  1 

6.4 

s.a 
10.2 
14. 5 

14.6 

14.6 


5-DAV 

BOD 

MG/1. 

3.4 
2.4 
6.2 
2.8 
1  .6 
2.8 
1  .8 
.  S.O 
1  .3 
1.2 
1.1 
1.3 

6   2 
2.3 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


25  01 

78 

0945 

.3 

22  02 

Vfl 

1130 

.3 

14  03 

7B 

1000 

.3 

11  04 

7B 

1000 

.3 

24  05 

78 

1640 

.3 

12  06 

78 

1730 

.3 

17  07 

78 

1315 

,3 

08  08 

76 

1604 

.3 

18  09 

78 

1700 

.3 

16  10 

7a 

1730 

.3 

28  11 

78 

1610 

.3 

11  12 

78 

1610 

.3 

MAX  I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

CI 

MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTIREO 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL  N 

TOTAL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELOAHT. 

N02-N 

N03-N 

N 

0RGI4C   N 

SOLIDS 

MG/1. 

P  MG/L 

MG/L 

MG/I. 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0 .  1 20 

0.047 

0.740 

1  .400 

0.067 

3  .  200 

4.007 

0.650 

4.66  7 

582.0 

0.150 

0.087 

0 . 5 1 0 

1  .050 

0.019 

1  .  8TO 

2.419 

0.540 

2.959 

520.0 

0.258 

0.151 

0.995 

1  .970 

0.  049 

2.2(10 

3.324 

0.975 

4  299 

396.0 

0.930 

0.295 

0,530 

3.000 

0.133 

2.900 

3.563 

2.470 

6.03  3 

972.0 

0.  115 

0.039 

0.050 

0.875 

0.0S3 

1  .550 

1  .653 

0.825 

2.478 

542.0 

0.330 

0.035 

0  .080 

1  .230 

0.031 

0.6UO 

0.791 

1  .150 

1  .941 

776.0 

0.  105 

0.019 

0.060 

0.7S0 

0.008 

O.OIOL 

0.078 

0.  690 

0.768 

563.0 

0.115 

0.025 

0.090 

0.900 

0.011 

0.020 

0.121 

0.B10 

0.931 

554  .0 

O.070 

0.027 

0.105 

0.790 

o.oao 

0  .  1  80 

.  0.305 

0.6S5 

0.990 

452.0 

0.066 

0.  049 

0.135 

0.530 

0.017 

0.270 

0  .  422 

0.395 

0.817 

626.0 

0.044 

0.034 

0.035 

0.410 

0  .036 

2.710 

2.781 

0.375 

3.156 

70Q.O 

O.072 

0.041 

0.035 

0.620 

0.048 

13.400 

13.483 

0.585 

14 .068 

856.0 

0.930 

0.295 

0 .  995 

3.000 

0.  133 

13.400 

13.483 

2.470 

14.068 

972.0 

0.  198 

0.071 

0.280 

1  .127 

0.041 

2.424D 

2.746 

0.847 

3.592 

62B.7 

0.044 

0.019 

0.035 

0.410 

0.008 

0.010 

0.078 

0.375 

0.768 

396.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


6 

7 

14 

16 

56 

55 

SUSP. 

DISS. 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

PH 

SOLIDS 

SOLIDS 

25C 

F0RMA2IN 

MO/L 

AT  LAB 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

25  01 

78 

0945 

.3 

67.0 

515 

B35 

56.00 

50.0 

7.80 

22  02 

78 

1130 

.3 

40.0 

480 

735 

30.00 

40.0 

7.56 

14  03 

78 

1000 

.3 

34.0 

362 

639 

33.00 

60. 0 

7.42 

11  04 

78 

1000 

.3 

353.0 

619 

439 

860.00 

26,5 

7,59 

24  05 

78 

1640 

.3 

55.0 

4B7 

695 

44.  00 

32.0 

8.28 

12  06 

7B 

1730 

.3 

260.0 

516 

660 

1B5.00 

39.0 

8.04 

17  07 

7B 

1315 

.3 

4S.0 

520 

670 

14.00 

34.5 

B.  14 

08  06 

78 

1604 

.3 

45.0 

509 

635 

53,00 

34.0 

7.93 

18  09 

7B 

1700 

.3 

20.5 

431 

660 

aa.  00 

49.0 

16  10 

7B 

1730 

.3 

4.0 

622 

850 

34.00 

73.0 

7.72 

28  11 

78 

1610 

.3 

10.0 

690 

919 

16.00 

75.0 

B.44 

11  12 

78 

1610 

.3 

13.0 

843 

1040 

H.00 

84.0 

B.15 

MAXIMUM 

353.0 

843 

1040 

860.00 

84.0 

8.44 

AVG  OR  GEOM  MN 

(•] 

79.  1 

550 

731 

1 14.75 

S1  .5 

7.92 

MINIMUM 

4.0 

362 

439 

14.00 

2S.5 

7.42 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


NORTH  THAMES  RIVER 

AT  PARK  STREET  BRIDGE.  ST  MARYS 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02GD005 


MAJOR  BASIN 
MIKOR  8ASIN 
TERM  STREAM 


GREAT    LAKES 
LAKE    ERIE 
THAMES    RIVER 


STATION    ID:       04-0013-015-02 
STORET    CODE: 


02 

003 

2870 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


ia 

01 

78 

1010 

20 

02 

78 

1015 

20 

G3 

78 

0950 

17 

04 

78 

0935 

15 

OS 

78 

0935 

19 

06 

78 

0935 

17 

07 

78 

0950 

21 

OS 

78 

1020 

18 

09 

78 

1055 

16 

10 

78 

0955 

20 

11 

78 

0945 

IB 

12 

78 

1000 

STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


MAXIMUM 

AVG  OS  GEOM  MN  (*) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 
SAMPLE 


901 
SCO 


43002 

C. 

43024 

B 

43046 

S 

43068 

6 

43090 

6 

431  12 

8 

43134 

G 

43156 

e 

43178 

6 

43200 

6 

43219 

e 

43238 

6 

U  T  M 

17  04802! 

10.0  47SB950.0  4 

R 

EG  I  ON 

01 

MILEAGE: 

15B.30 

444 

80 

81 

84 

68 

B05 

3 

1 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M. 

F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-CAY 

COLIFORM 

C0L1 FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

EOD 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

OEG  S 

MG/L 

MG/L 

205.00 

1150. 

250. 

200. 

4 

L 

0.5 

6.5 

o.a 

1 15.00 

2600. 

256. 

40. 

4 

1  .0 

13.0 

1  .0 

350.00 

2500. 

110. 

600. 

G 

8 

1  .0 

1  1  .0 

1  .3 

840.00 

260. 

36. 

160. 

A 

L 

3.5 

11  .5 

1  .1 

611.00 

2100. 

304. 

252. 

4 

L 

10.5 

9.0 

1  .8 

108-00 

1300. 

160. 

64. 

4 

L 

20.0 

8.5 

1.6 

1  1  1  .  00 

1600. 

244, 

384 

4 

L 

18.5 

9.0 

1.7 

88.60 

2900. 

130. 

184. 

4 

L 

20.0 

B.O 

1  7 

1350.00 

1  1 100E+1 

13200. 

1500. 

g 

B4 

14.0 

e.s 

2  5 

240.00 

1300. 

190. 

20. 

4 

L 

7.5 

B.O 

0  9 

320.00 

6400. 

584. 

600. 

G 

4 

L 

3.0 

10.5 

1  .1 

194. DO 

2700 . 

320. 

140. 

A 

L 

1.0 

12.0 

0.6 

1350.00 

1 1 100E+1 

13200. 

1500. 

84 

20.0 

13.0 

2.5 

377.71 

2506. ■ 

275.  * 

194.' 

u 

5 

»  D 

a. 4 

9.6 

t  .3 

68.50 

260. 

36 

20. 

4 

0.5 

6.5 

0.6 

•2 


(  C  0  N  T  0  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  .  RIVER  BASINS 


8.O.W./  SITE;  NORTH  THAMES  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  PARK  STREET  BRIDGE.  ST  MARYS 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FEO  02GD005 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  iAMP 
DY  MO  YR  LMT    BIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


16  01 

78 

1010 

.3 

20  02 

78 

1015 

.3 

20  03 

78 

01)50 

.3 

17  04 

7B 

0935 

.3 

IS  05 

78 

0935 

.3 

19  06 

78 

0935 

.3 

1?  07 

76 

0950 

.3 

21  OB 

78 

1020 

3 

18  09 

7B 

1055 

.3 

1S  10 

78 

0955 

.3 

20  1  1 

78 

0915 

.3 

18  12 

78 

1000 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( " 1 
MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


16  01 

78 

1010 

.3 

20  02 

78 

1015 

.3 

20  03 

78 

0950 

.3 

17  04 

78 

0935 

.3 

18  05 

78 

0935 

.3 

19  06 

78 

0935 

.3 

17  07 

78 

0950 

.3 

21  08 

78 

1020 

.3 

IB  09 

78 

1055 

.3 

16  10 

78 

0955 

.3 

20  11 

78 

0915 

.3 

18  12 

78 

1000 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

C) 

MINIMUM 

LONG: 


TOTAL 

P 

MG/L 

0.058 
0.121 
0.  117 
0.082 
0.0S6 
0.041 
0.043 
0.053 
0.305 
0.027 
0.039 
0.029 

0.305 
0.081 

0.027 


34 
FILTERED 

REACTIVE 
P    MG/L 

0.043 
0.107 
0.083 
0.OS9 
0.019 


12 


1  .5 
1  ,0L 


11 

0 

6. 

0 

2 

5 

2 

0 

u 

5 

63 

0 

9 

3D 

0 

S 

001 
001 
005 
105 
005 
013 
018 


0.  107 
0.038 
0.001 

12 


399 
429 
348 
305 
392 
397 
260 
339 
307 
351 
440 
409 

440 
366 
280 


MAJOR  BASIN 
MINOS  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ERIE 
1HAKES    RIVER 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  142 

STATION    ID-       04-0013-015-02 

STORET    CODE:    02 
003 
2870 


UT    M:     17    0488200.0    4708950.0 


FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 


6  7 

SUSP.  DISS. 

SOLIDS  SOLIDS 

MG/L  MG/L 


195 
435 
545 
195 
005 
035 
015 
035 
145 
045 
.015 
.070 


0.545 
0.145 

0.005 


TOTAL 

KJELDAHI. 

MG/L 

0.550 
0.83b 
1  .000 
0.640 
0.7E5 
0.655 
0.715 
0.9: 10 
1  .  400 
0.605 

0  .  5B'.. 
0,390 

1  .400 
0.743 
0.390 


FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0.036 
0.031 
0.031 
0.027 
0.040 
0.039 
0.033 
0,054 
0.076 
0.016 
0.027 
0,074 

0.076 
0.040 
0.016 


COND. 

IUR'9. 

250 

FORMAZIN 

UMHOS 

UNITS 

650 

2.20 

695 

2.00 

670 

9.50 

480 

1000 

5S5 

2.90 

545 

2.  10 

423 

5.00 

525 

6.00 

505 

42.00 

570 

4.20 

650 

4.50 

620 

1  .20 

6S5 

42.00 

577 

7.63 

42B 

1  .20 

22 
F1L1ERED 
N03-N 
MG/L 

5.460 

4  .  960 
5. BIO 
3.620 
4.410 
I  .  730 
0.740 
0.440 
6,460 
4.0BO 
5.220 

5  .  600 

6.460 
4.044 
0.440 


16         56 

CHLORIDE 
MG/L 


30.0 
16.5 
24.0 
12.5 


19 

5 

20 

5 

30 

5 

31 

5 

21 

0 

12 

s 

INRGNC 

N 

MG/L 

5.691 
S.426 
6.3B6 
3.642 
4.455 
1  .804 
0.788 
0.529 
6.6B1 
4.141 
5.262 
5.744 

6.681 
4.2  29 
0.529 


TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 


355 

400 
455 
445 
730 
620 
700 
765 
255 
560 
570 
320 


1  .255 
0.598 
0.320 


23 
TOTAL  N 

MG/L 

6.046 
5  .825 
6.841 
4.287 
5  185 
2.424 
1  .48  8 
1  .294 
7.936 
4.701 
5.B32 
6.064 

7.936 
4.827 
1  .294 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


400 
430 
354 
312 
396 
402 
238 
350 
370 
354 
442 
410 


442.0 
375.7 
2B8.0 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


THAMES  RIVER 

AT  DUNDAS  STREET  WOODSTOCK 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02GDO12 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


18  01  78 

1515 

.3 

22  02  78 

1340 

.3 

22  03  78 

1320 

.3 

19  04  7B 

1335 

.3 

17  05  78 

1405 

.3 

21  06  78 

1320 

.3 

19  07  78 

1400 

.a 

23  08  78 

1350 

.3 

20  09  78 

14  10 

.3 

18  10  78 

1415 

< 

22  1 1  78 

1240 

.3 

20  12  78 

1330 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

'  -, 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  8RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 
.3 
.3 

.3 

.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (-) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


ie 

D1 

78 

1515 

22 

02 

73 

1340 

25 

03 

78 

1320 

13 

04 

73 

1335 

17 

OS 

78 

1405 

21 

06 

78 

I320 

19 

07 

78 

14  00 

23 

08 

78 

1350 

20 

09 

78 

1410 

1B 

10 

73 

1415 

22 

11 

78 

1240 

2  0 

12 

7  a 

1330 

934 

SAMPLE 
NO 


43020 
43042 
43064 
430B6 
43108 
431  30 
43152 
43174 
43196 
43215 
43234 
43253 


MG/L 

0.320 
0.296 
0.242 
0.184 
0.  149 
0.340 
0.160 
0.190 
0.440 
0.200 
0.130 
0.  140 

0.440 
0.233 
0.130 


901 
5CD 


E    9 

9   6 

6 

6 

S    9 

6 

6 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

0.  192 
0.  188 
0.  100 
0.098 
0.021 
0.  172 
0.015 
0.037 
0.061 
0.023 
0.031 
0.051 

0.  192 
0.062 
0.015 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM:     THAMES    RIVER 

U    T    M:     17    OS  1 79 50.0    47  74  700.0 


444 
FLOW    CF 


55.  10 

39.20 

473-00 

313.00 

155    00 

31  .40 

38.20 

26.00 

84.00 

93.70 

53.  10 


80 

TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/100MI. 

42000. 
14 lOOF+l 


FECAL 
COLIFORM 

MF/1 OOML 

10600 
1 1000. 


STATION    ID:       04-0013-018-02 

5T0RET    CODE:    02 
003 
2870 

ION:     01  MILEAGE:        160.40 


13800E*1G     10100. 


12000. 


1600. 


65C00E*IG  46000. 


2100. 
45000. 
24000EH 
21000. 
19000. 


200. 
280. 
3300. 
330. 
10. 
850. 


ENTER. 
MF/lOOML 

4200. 

700- 

1 1500. 

1500.   G 
2  3000.   G 
400. 
70. 
1500.   G 
420. 
510. 
1500.   G 


88 

PSEUD. 

MPA 

MF/1 OOML 


52. 

96. 


46.90  69000. 

473.00  65000E+!   46000.     23000. 

117.38  49079.'  U   1405,*  U   1264*  U 
26.00    2100.         10.         70. 


12 

19 

FILTERED 

AMMON I A 

MG/L 


1  .300 

2  .  TOO 
0.720 
0.265 
0.275 
0 .  BOO 
0.345 
1.160 
0.395 
1  .  140 
0,117 
0.755 

2.100 
0.781 
0.117 


I  1 

20 
TOTAL 
KJELDAHI. 
MO/ 1. 

1  .500 
2,750 
1,710 
0.950 
1  .070 
1  ,800 
I  .350 
2 .  3,00 
2.0S0 
2.150 

2.  ieo 

1  .090 

2.750 
1.742 
0.950 


11 

21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0.097 
0,052 
0.035 
0.040 
0.051 
0.  196 
0.215 
0.  233 
0.067 
0.064 
0.171 
0.  105 

0.233 
0.111 
0.035 


11 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 


BOD 
000 
960 
500 
840 
920 
320 
070 
.250 
.970 
.130 
.BOO 


5.800 
3.713 
0.970 


148. 

600. 


32. 
346. 


600. 
59. 


MG/L 

.  197 
.152 
.715 
.B05 
.  166 
.916 
.B80 
.463 
.712 
1.174 
1.418 
1.660 


6.660 
3.605 
1.712 


805 

WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.0 
2.0 
0.5 
7.0 
12.5 


23.0 
9.9 
0.0 


10TAL 

ORGNC   N 

MG/L 

0.200 
0.650 
0  990 
0  685 

0  795 

1  000 
1  005 
1  .  140 

I  655 
I  .010 
2.063 
0.335 

2.063 
0.961 
0.300 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

1  I  .0 
I2.5 
12.0 
1  1  .5 
10.0 

6.0 
10-0 

6.5 

9.0 
12.5 
10.5 
12.0 

12.5 

10.3 

6.0 


23 
TOTAL  N 

MG/L 

5.397 
5.B02 
5.705 
4.490 
3.961 
3.916 
2.86  5 
3.603 
3.367 
3.  184 
5.481 
6.995 


6.995 
4.566 
2.885 


5- DAY 

BOD 

MG/L 


11 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


556 
580 
376 
250 
372 
532 
482 
474 
484 
552 
556 
552 


580.0 
480  .5 
2S0.0 


I  C  0  N  T  D  I 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  .  RIVES  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


SIMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


18   01 

76 

1515 

.3 

22    02 

78 

1340 

3 

22    03 

78 

1320 

-3 

19  04 

7B 

1335 

-3 

17    05 

78 

1405 

.3 

21     06 

78 

1320 

.3 

19    07 

78 

1100 

.3 

23    03 

78 

1350 

.3 

20    09 

78 

1410 

.3 

IS     10 

78 

1415 

.3 

22     11 

73 

1240 

.3 

20    12 

78 

1330 

-3 
MAX 1MUM 

AVG    OR    GEOL    MN     ! 

MINIMUM 

SUSP. 

DISS. 

OLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

MG/L 

1 0.0 

546 

4  a 

576 

17    0 

3  59 

17    0 

233 

10.0 

362 

27.0 

505 

14    0 

463 

19.0 

455 

26.5 

457 

17.5 

534 

20.0 

536 

5    0 

54  7 

27.0 

576 

15.6 

465 

4.0 

233 

14  16         56 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

25C  FOfiMAZIN       MG/L 

UMHOS  UNITS 


8S0 

7 

00 

970 

5 

00 

635 

14 

00 

422 

23 

00 

600 

J 

50 

745 

8 

60 

680 

5 

50 

785 

6 

00 

759 

9 

80 

350 

11 

00 

390 

4 

00 

970 

23 

00 

744 

a 

76 

422 

2 

50 

57 

0 

60 

0 

36 

0 

19 

0 

34 

5 

70 

0 

52 

□ 

80 

0 

52 

0 

60 

0 

TO 

0 

ao 

0 

53 

7 

19 

0 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


THAMES    RIVER 

AT     FIRST    ROAD    SOUTH    OF     1NNERKIP 

RIVER  FLOW    GAUGE    MOE    02GD105 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM:     THAMES    RIVER 


STATION    ID:       04 -001 3- 018 -02 

STOfiET    CODE:     02 
003 
28  70 


U    T    M:     17    0525175.0    4783200.0    4 


MILEAGE:        169.10 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pd 
DY    MO    YR    LMT  DIST     8«G    DEPTH 

FEET  MTRS 


16   01 

78 

1450 

.3 

20   02 

78 

1425 

.3 

20   03 

78 

1330 

.3 

17    04 

78 

1305 

.3 

15    05 

78 

1345 

i-3 

19    06 

78 

1335 

,3 

17    D7 

7S 

1345 

.3 

21    03 

76 

1410 

.3 

20   09 

78 

1505 

.3 

1G    10 

78 

1355 

,3 

JO    11 

78 

1325 

,3 

IS    12 

78 

1450 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   MN 

(') 

MINIMUM 

934 

90i 

444 

sample 

SCD 

FLOW    CFS 

no 

43C09 

4 

4303  1 

8 

43053 

9 

43075 

6 

43097 

6 

43t19 

6 

43141 

6 

3.40 

43163 

5 

a 

3.40 

431BS 

6 

36.40 

43206 

6 

6-40 

43225 

6 

28-10 

43244 

6 

26.50 

TOTAL  FECAL  M.F.  PSEUD. 

COLIFORM       COLIFORM  ENTER.  MPA 

MF/100KL       MF/iOOML      MF/100ML      MF/l.OOML 


38.40 

17.70 

3.40 


380. 

200. 
1850 

420 
2300. 
1500. 

200 

1  1  30. 

1  I200E+T 

5400  . 
150. 

1  1200E  +  1 

1  I  56 . - 

150. 


28 

16 
108 

12 
148. 

96. 

260. 

124. 

1500. 

272. 
12. 

1500. 
83." 

12. 


63 

80 

600 

10 

600 

100 

464 

52 

1500 

452 
44 

1500 

157 
10 


805 
^ATER 
TEMP. 
DEC.    C 


1 

5 

0 

0 

2 

0 

a 

6 

0 

0 

3 
DISS. 
02 

MG/L 

1  1  .0 
125 
a. 5 

12.5 
12.0 
13. S 
12.5 
1  I  .5 
6.0 


13.5 

11  .5 

6.0 


5-D«Y 
BOD 

MG/L 

0.3 
0.I5 
2.3 
O.S 
2.4 
1  .2 
1  .3 
l  .2 

0.9 
1  .5 
0.7 

3.8 
1  .3 
0.5 


NO    OF    SAMPLES 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP       PJ 

TOTAL 

FILTERED 

Fl LTEREO 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

or  mo 

YR 

LMT 

DIST 

BRC 

DEPTH 

P 

REACT  J VE 

AMMON I  A 

KJELDAHI. 

N02-N 

N03  -  N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P    MO/L 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MO/L 

MO/L 

MG/L 

16    01 

7B 

1450 

-3 

0 .  060 

0,039 

0.  T40 

0.535 

0.03T 

3. 520 

3.S9I 

0    395 

4.08  6 

532.0 

20    02 

78 

I425 

.3 

0.073 

0    067 

0.33S 

0.760 

0.035 

4  .  160 

4,530 

0.425 

4.9S5 

432.0 

20    03 

78 

1330 

.3 

0.220 

0,117 

1-040 

1  ,950 

0.05t 

4  .  o:.-D 

5.  181 

0    910 

6.091 

434.0 

17    04 

78 

1305 

.3 

0.069 

0-045 

0-115 

0    560 

0.025 

3.270 

3410 

0.445 

3.855 

406.0 

15    05 

78 

1345 

.3 

0.  127 

0.072 

0.085 

0.895 

0.083 

4.410 

4.578 

0.810 

5.38B 

412.0 

19   06 

78 

1335 

.3 

0.029 

0.005 

0.O25 

0.535 

0.031 

1  .  350 

1  .406 

0.510 

1.916 

620.0 

17    07 

78 

1345 

.3 

0.020 

0.001 

0.025 

0.585 

0    018 

1  .10D 

1  .  143 

0    560 

1  .703 

774,0 

21     OB 

78 

1410 

.3 

0.  025 

0.004 

0.015 

0.635 

0.01  1 

0.740 

0.766 

0.620 

1  .386 

704.0 

16     10 

78 

1355 

.3 

0.053 

0.011 

0.045 

0.685 

0.01  1 

0  .  930 

0.986 

0.640 

1  .626 

710.0 

20    11 

78 

I32S 

.3 

0.093 

0.029 

0.055 

0.740 

0.063 

5.4<J0 

5.608 

0.686 

6.293 

562.0 

18    12 

78 

1450 

.3 

0,054 

O.036 

0.  160 

0.46S 

0.  033 

4.800 

4  .  998 

0.30S 

5.30  3 

562.0 

MAXIMUM 

0.220 

0.117 

1  .040 

1  .950 

0.0B3 

5-4M 

5 .  608 

0    910 

6,293 

774.0 

AVO 

OR    GEOM 

UN     I  •  > 

0,075 

0.039 

0.135 

0.759 

0.036 

3-078 

3.300 

0.573 

3.873 

553.9 

MINIMUM 

0,  020 

0.  00  1 

0.01S 

0.465 

0.011 

0.740 

0.766 

0.305 

1  .386 

406,0 

NO    OF    SAMPLES 


6 

7 

14 

16 

56 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pd 

SUSP 

DISS. 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

DY    MO 

YB 

LMT 

OIST 

BRG    DEPTH 

SOLIDS 

SOLIDS 

25c 

FORMAZIN 

MG/L 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

16   01 

78 

1450 

.3 

3,0 

529 

700 

3-60 

25    5 

20    02 

78 

1425 

.3 

0.5L 

432 

710 

O-90 

22,0 

20    03 

78 

1330 

.3 

12.0 

422 

762 

1  1  .00 

32    0 

17    04 

78 

1305 

.3 

7    5 

399 

600 

4.10 

18,5 

15  05 

78 

1345 

.3 

0.5 

412 

645 

2.70 

26,0 

19  06 

78 

1335 

.3 

9.0 

61  1 

745 

1  .30 

28    0 

17   07 

78 

1345 

.3 

7.0 

76? 

985 

loo 

35.0 

21    08 

78 

1410 

.3 

2.0 

702 

920 

1 .00 

24.5 

16    10 

78 

1355 

.3 

7.5 

702 

8B0 

6.70 

36.0 

20    11 

78 

1325 

.3 

19.5 

543 

805 

8.80 

35.0 

IS    12 

78 

1450 

3 

7.0 

555 

765 

2     10 

36.0 

MAX  I  MUM 

19-5 

767 

985 

11  .00 

36.0 

AVG 

OR    GEOM   K:     ; 

6.90 

552 

775 

3.93 

29.0 

MINIMUM 

0.5 

399 

600 

0.90 

IB. 5 

NO    OF    SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE:  AVON  RIVER 

SAMPLE  POINT;  AT  LORNE  AVE  STRATFORD 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02G0018 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


16  01  78 

1330 

.3 

30  02  78 

1310 

.a 

20  03  78 

12  30 

-. 

17  04  78 

1120 

:.< 

1S  05  78 

1130 

.3 

19  06  78 

1125 

.3 

1?  07  7B 

1155 

■ 

21  08  78 

1210 

,3 

20  09  78 

1230 

.3 

16  10  78 

1  140 

JO  11  78 

1155 

.3 

18  1.2  78 

1240 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1 » ) 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


16  01  7B 

1330 

.3 

20  02  7B 

1310 

3 

20  03  78 

1230 

.3 

17  04  78 

1120 

.3 

15  05  78 

1130 

.3 

19  06  78 

1125 

.3 

17  07  78 

1155 

,3 

21  OB  78 

1210 

.3 

20  09  78 

1230 

.^ 

16  10  78 

1140 

3 

20  11  78 

1125 

.3 

18  12  78 

1240 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

I  '  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


934 

SAMPLE 


4  3007 
43029 
43051 
43073 
43095 
43117 
43139 
43161 
431  S3 
43204 
43223 
43242 


33 
TOTAL 

P 
MG/L 

0.340 
0.072 
0.202 


173 
316 
151 
113 

!  10 

450 
I  12 

092 


0.450 
0.197 

0.072 

12 


901 
SCD 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM:     THAMES    RIVER 


DATE    OF    REPORT       25    OCT     79       PAGE  144 

STATION    ID:       04-0013-025-02 

5T0RET  CODE:  02 
003 
2870 


17  0498550.0  4801125.0  4 


REGION:  01 


444 
FLOW  CFS 


38.10 
14.00 

45.90 

140 .00 

117.00 

16.10 

8.40 

8.60 

109.00 

23.40 

39.40 

31  .90 

140.00 
49.32 

a. oo 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

0.213 
0.057 
0.  121 
0.  129 
0.235 
0.0-6? 
0,01  1 
0.051 
0.095 
0.079 
0.063 
0.169 

0.235 
0 .  I  08 
0.01  1 

19 


80  61  B4                       88 

TOTAL  FECAL  M.F.            PSEUO. 

fOLIFORM  COLIFORM  ENTER.                     MPA 

MF/100ML  MF/IOOML  MF/IOOML  MF/100ML 


1710. 

10.       I- 
1  300  . 

1300. 

1500.      c 

31000E+1 
4  -        L 

9000  . 
410. 


28. 

108. 
240. 
1500. 
4. 
416. 
280. 


FILTERED 

AMMONIA 
MG/L 

1  .290 
0.175 
1  .480 


6  7 

SUSP.  DISS. 

SOLIDS  SOLIDS 

MG/L  MG/L 


935 
670 
165 
065 

035 
235 

0B5 
.465 


1  .430 
0.546 
0.035 

12 

14 

COND. 

25C 

UMKOS 


10 

20 
TOTAL 
KJtLDAHI. 
MG/L 

1  .800 
0.530 
1  .950 
1  .650 
1  .830 
0.805 
0.875 
0.645 
1  .  700 
0.640 
1  .350 
1  .610 

1  .950 
I  .290 
0.530 


TURB. 

FORMAZIN 

UNITS 


356. 
4. 

60. 

48. 
600. 
104 

isoo. 

4. 
324. 

240, 


310006*1  1500. 

490.*     E  38. 


12 


12 


21  22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


0.  106 
0.033 
0.009 
0.033 
0.055 
0.095 
0.240 
0.065 
0.  151 
0.060 
0.239 
1  .280 

1  .280 
0.202 
0.033 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


4.  140 
4.410 
4.270 
2  .  460 
3.4'JO 

4  .  B'.JO 
6.940 

5  780 
2.690 
5.390 
4.730 
4.900 

6.940 
4.491 
2.460 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


220. 
6. 


17 

INRGNC 

N 

MG/L 

5.536 
4.618 
5. 819 
3.428 
4.215 
4.950 
7.245 
5.880 
3.076 
5.535 
5.434 
7.130 

7.245 
5.239 
3.076 


MILEAGE:       173.10 


805 
WATER 
1EMP. 
DEG    C 

1  .0 

2.5 

3.0 

5.0 
11.0 
20.0 
20.5 
21.0 
14-.  0 


TOTAL 

ORGNC      N 

MG/L 

0.51O 

0  355 
0.470 
0.715 

1  .160 
0.730 
0.810 
0.610 
1  .465 
0-555 
0-885 
0.660 

1  .  465 
0.744 
0.355 


12 

361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L 


IS 

225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

12.5 
12.5 
12.5 
12.0 

9.5 
10.0 
14.0 

7.0 

8.0 

6.5 
10. 5 
12.5 


23 
TOTAL    N 

MG/L 

6.046 
4.973 
6.289 
4.  143 
5.375 
5.680 
8.055 
6.490 
4.541 
6.090 
6.319 
7.790 

B.055 
5.983 
4.143 


I  2 

249 
TOTAL 
ZINC 

MG/L 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

1  .1 
0.6 
3.1 

1  .0 
3.3 
2.4 
3.2 
2.0 
5.6 
0.6 

1  .a 

3.8 

5.6 
2.4 
0  . 6 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


560.0 

460.0 

532.0 

424.0 

480. 0 

692.0 

840.0 

776.0 

382. 

694  .0 

624  .0 

702.0 


B40.0 
597.2 
382. 

12 

238 

TOTAL 

NICKEL 
MG/L 


IE  01  78 

1330 

.i 

20  02  78 

1310 

.3 

20  03  78 

1230 

.3 

17  04  78 

1120 

.3 

15  OS  7B 

1  130 

.3 

19  06  78 

1  125 

17  07  78 

1155 

.3 

21  06  78 

1210 

.a 

20  09  78 

1230 

.3 

16  10  78 

1140 

a 

20  11  78 

1  125 

.i 

18  12  78 

1240 

; 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(*] 

MINIMUM 

4 

0 

- 

5 

7 

5 

7 

0 

15 

0 

4 

0 

5 

0 

- 

0 

239 

0 

:s:5 

0 

4 

0 

7 

D 

233 

.0 

43 

.7 

0 

.5 

556 
459 
525 
417 
465 
688 
835 
772 
149 
693 
6*8 
695 

835 
573 
149 


890 

7.80 

62.0 

Q  .  530 

660 

1  .00 

19.5 

0 .  360 

610 

11  .00 

82.0 

0.320 

B80 

6.70 

42.0 

0.220 

715 

1 1 .  oo 

41  .5 

0.44 

985  . 

3.00 

72.5 

0.  150 

1190 

1  .70 

100.0 

0.1  10 

1170 

1  .60 

98.0 

985 

2.70 

32.5 

0  .  200 

830 

3.30 

47.0 

0.  180 

990 

2.00 

104.0 

0.200 

1190 

1  1  .00 

104.0 

0 .  530 

89? 

4.?1 

63.7 

0.271 

610 

1  .00 

19.5 

0.110 

0.010L 

0.64  0 

0.0201. 

a 

0.020 

0.060 

0.020L 

0 

0  OIOL 

0.050 

0.020L 

1 

0.010 

0.050 

0.020 

1 

0.02 

0.06 

0.02  L 

1 

D  OIOL 

0.040 

0.020L 

0.020 

0.010 

0.020L 

0  .  020 

a. 010 

0 . 020L 

0.020 

o.oio 

0.020L 

4 

0.020 

0.080 

0.020L 

t 

2 

0.02 

0.02 

0.02  L 

4 

0.020 

0  .640 

0.020 

1 

0.016D 

0.09  5 

0.020D 

0 

0.010 

0.010 

0.020 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./    SITE:    TILBURY   CREEK 

SAMPLE    POINT:     1    MILE    SOUTHWEST    OF   TILBURY    STATION 

STATION    TYPE:     RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


21    02    78  1345 

10   04    78  1130 

24  OS  78  1126 
12    06    78  1126 

25  07  7B  1350 
29  08  7B  1015 
25  09  78  1015 
24  10  T8  1015 
28    1 1     78  1400 


.3 
.3 
3 
.3 

.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( • 1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 

sample 

NO 


40021 
40069 
40096 
40120 
40402 
4  0902 
40911 
40922 
40933 


901 
SCD 


MA.IOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
THAMES  RIVER 


U  T  M:  17  0380625.0  46B12S0.0  4 

80         B1         34         88 
TOTAL      FECAL       M.F.     PSEUD 

COLIfORM  COLIFORM     ENTER.        MPA 

MF/IOOML  MF/IOOML   MF/100ML   MF/100ML 


910. 

5700. 

9400. 

20000. 

700. 

1000. 

13000. 


20000. 
3664.* 
700. 


90. 
120. 
104. 

60. 

10. 


130- 
69. 
10. 


160 
210 

32 
190 

10 
114 

40. 


STATION 

ID:   04-0 

m- 

026-02 

STORET 

CODE: 

02 

003 

2670 

REGION:  01 

MILEAGE: 

4.80 

805 

3 

1 

33 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.5 

0.6 

2.4 

0.120 

6.0 

13.1 

1  .6 

0.328 

13.0 

4.6 

3.3 

0.215 

21  .9 

5.8 

2.8 

0.220 

26.0 

12.5 

8.6 

0.235 

L     23.5 

6.0 

4.B 

0.205 

18.  0 

a.o 

B.O 

0.240 

L     13.0 

10.0 

5.6 

0.230 

2.0 

10.0 

4.2 

0.275 

26.0 

13.  1 

8.6 

0.328 

D     14.3 

7.B 

4.6 

0.230 

0.5 

0.6 

1  .6 

0.120 

(  C  0  N  T  D  I 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


21    02 

7B 

1345 

.3 

10    00 

v  a 

1130 

.3 

24    05 

78 

1126 

.3 

12    06 

78 

1126 

.3 

25    07 

78 

1350 

.3 

29   08 

78 

1015 

3 

25   09 

78 

1015 

.3 

24    10 

7B 

1015 

.3 

28    11 

7B 

1400 

.3 

MAX IMUM 

AVG    OP 

GEOM    MN     |  -  1 
MINIMUM 

AT  ION    SUMMARY    REPORT 

-     RIVER 

BASINS 

DATE    OF    REPORT       25    OCT 

79      PAGE 

145 

34 

1  9 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

Fl LTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      n 

SOLIDS 

SOLIDS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.021 

0.200 

1-000 

0.390 

0.700 

1  .  2'JO 

0.800 

2    090 

406.0 

10.0 

0.230 

0.920 

1  .750 

0.045 

4.0BO 

5.045 

0.830 

5   875 

508.0 

39-0 

0.067 

0.515 

1.650 

0.  163 

3.340 

4.0I8 

1  .335 

5    353 

530.0 

45.0 

0.075 

1  .030 

2.  180 

0.215 

3.100 

4.345 

1  .150 

5    495 

610.0 

41  .0 

0.009 

0.005L 

1  .950 

0.087 

0.580 

0.672 

1  .945 

2.617 

478.  0 

32.0 

0.035 

0.320 

1  .600 

0.018 

0.030 

0.3F.3 

1  .230 

1  .648 

486.0 

43.0 

0.012 

0.035 

1  ,850 

0.073 

0.240 

0.348 

1  .815 

2.  163 

504.0 

63.0 

0.022 

O.0I5 

1  .550 

0.027 

0.280 

0.322 

1  .  535 

1  .857 

476.0 

50.0 

0.  196 

0.445 

1  .250 

0.043 

0.950 

1  ,43B 

0.B05 

2.243 

570.0 

21  .0 

0.230 

1.030 

2.180 

0.390 

4.080 

5.04B 

1  .945 

5.B7S 

610.0 

63.0 

0.074 

0. 3870 

1  .664 

0.118 

1  .478 

1  .983 

1.277 

3.260 

507.6 

38.2 

0.009 

0.005 

1  .  000 

0.018 

0.030 

0.322 

0.800 

l  .  843 

406.0 

10.0 

1.0  OF  5AMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


21  02  78  1345 

ID  04  78  1130 

24  01'»  7B  1126 
12  06  7B  1 126 

25  07  78  1350 
29  08  7B  1015 
25  09  78  1015 
24  10  78  1015 
28  1  I  7S  1400 


-3 
.3 
.3 

.3 

.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ('I 

M I N I  MUM 


7 

14 

16 

56 

DISS. 

COND. 

TUfiB. 

CHLORiDE 

SOLIDS 

25C 

FORMAT.  IN 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

396 

660 

11  .00 

47.0 

469 

600 

130    00 

24.5 

485 

675 

36.00 

36.0 

S59 

710 

B5.00 

33-5 

446 

630 

24.00 

36.0 

443 

665 

42.00 

40-5 

441 

600 

65.00 

43.0 

426 

583 

39.00 

47.0 

649 

819 

10.00 

98.0 

559 

819 

1 30 . 00 

98-0 

•lea 

660 

49.1  1 

46.  1 

396 

583 

10.00 

24.5 

7.72 
7.74 
8.  18 
7.65 
7.34 
7.  95 
7.80 


7.72 
7.34 


25 
PHENOLS 


UG/L 


NO  OF  SAMPLES 


8.O.W./  SITE:  NORTH  THAMES  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  MIDDLESEX  COUNTY  ROAD  45  LONDON 

STATION  TYPE;  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02GE003 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  6ASIN:  LAKE  ERIE 
TERM  STREAM:  1HAMES  RIVER 


STATION     10:       04-0013-027-02 


STORET    CODE:     02 
003 
2870 


U    T    M:     17    0484125.0    4765225.0    4 


REGION:  01 


5 AMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


16  01  78  0910 
20  02  78  0915 
20  03  78  0900 


STN   STN  SAMP   Pd 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


934 
SAMPLE 
NO 


43000 
430J2 
43044 


901 
SCD 


444 
FLOW    CFS 


80 
TOTAL 
CO  LI  FORM 


FECAL 
COLIFORM 


84 

M.  F  . 
ENTER. 


PSEUD. 
MPA 


MF/100ML       MF/100ML      MF/100ML      MF/100ML 


272-00  HO. 

185.00  40. 

583.00  1290. 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 

1  .0 
1  .5 

0.0 


3 

DISS. 


9.5 
12.5 
13. D 


6 -DAY 

BOO 

MG/L 

1.6 
1  .0 
1.2 


17   04 

78   0850 

.3 

15    05 

78    0845 

.3 

19    06 

78    0845 

.3 

17    07 

78    0900 

.3 

21    08 

78    0904 

.3 

IB    09 

78     1005 

.3 

16    10 

78    0900 

.3 

20    l  1 

7B    0850 

.3 

18    12 

7B    0910 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM   MN    [ • 1 
MINIMUM 

43066 

6 

4308B 

6 

431  10 

B 

43132 

S 

43154 

6 

43176 

6 

43198 

e 

43217 

6 

43236 

E 

1310 

00 

200. 

915 

00 

380. 

139 

00 

210. 

108 

00 

30. 

66 

20 

250. 

803 

00 

2900. 

246 

00 

170, 

422 

00 

130. 

318 

00 

1400. 

1310.00         2900. 
447.27  250.* 

66.20  30. 


28. 
4. 


52. 
40. 
10. 
24. 
40. 

52. 
19. 


tan 

56 
60 
30 
88 
64 

600 
42 


L 

4.0 

L 

12.0 

L 

19.0 

L 

20.0 

L 

20.0 

L 

18.0 

L 

10.0 

L 

5.0 

L 

0.0 

20.0 

0 

9.2 

0.0 

13.0 
9.0 
B.S 
7.5 
6.5 
6.0 
6.0 
1  1  .0 
13-5 

13.5 
9.7 
6.0 


3.0 
1.9 
1  .0 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OY    MO    YH    LMT  OIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


16   01 

78 

0910 

.3 

20    02 

78 

0915 

.3 

20    03 

78 

0900 

.3- 

17    04 

78 

0B50 

.3 

15    05 

78 

084  5 

.3 

19    06 

78 

0B45 

.3 

17    07 

78 

0900 

.3 

21     08 

78 

0904 

.3 

18    09 

78 

1005 

.3 

16    10 

78 

0900 

.3 

20    11 

78 

0850 

.3 

IB    12 

78 

0910 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     ( • ) 

MiNivu:.1 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


1B    01 
20    02 

20  03 
17    04 

15  05 

19  06 

17  07 

21  08 

18  09 

16  10 

20  II 
18    12 


78  0910 
78  0915 
78  0900 
78  0B50 
78  OB45 
7S  0845 
78  0900 
78  0904 
78  1D05 
78  0900 
78  0850 
78  0910 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INSGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOL  IDS 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/1. 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.044 

0.031 

0.095 

0.495 

0.  026 

5.460 

5.581 

0 .  400 

5.981 

3B8  .  0 

0.  1  I  1 

0.  085 

0.580 

0.940 

0.029 

3.lif>0 

4  .469 

0.360 

4.B29 

442    0 

0.  106 

0.083 

0.495 

0.380 

O.027 

4.510 

5.032 

0385 

5.417 

392.0 

0.  104 

0.071 

0.160 

0,665 

0.035 

3.050 

3.255 

0 .  505 

3.760 

252.0 

0.056 

0.003 

0.025 

0.665 

0.045 

2.900 

2.970 

0.640 

3,610 

342  .0 

0.064 

0.002 

0.065 

0.700 

0.053 

2.000 

2.1  18 

0.715 

2.833 

340    0 

O.C65 

0.002 

0.145 

0-660 

0 .  083 

0.9110 

1.218 

0 .  705 

1  .92  3 

316.0 

0.115 

0.026 

0-100 

0.935 

0.037 

o.  ieo 

0.327 

0.835 

1  .162 

256.0 

0.  108 

0.015 

0.1S5 

0.875 

0.047 

0.330 

0.572 

0.6B0 

1  .252 

266.0 

0.048 

0.003 

0.035 

0.855 

0.031 

6.  1  10 

6.176 

0.820 

6.996 

358.0 

0.038 

0 .  005 

0.  165 

0 .  740 

0.027 

2.620 

2.812 

0.575 

3.387 

366  . 0 

0.055 

0.027 

0.100 

0.500 

0.027 

6.900 

7.027 

0.400 

7.427 

374.0 

0.115 

0.085 

0.5B0 

0.940 

0.083 

6.900 

7.027 

0.B35 

7.427 

442.3 

0.076 

0    030 

0.180 

0.765 

0.039 

3.244 

3.463 

0.585 

4.048 

341  .3 

0.038 

0.002 

0.025 

0.495 

0.026 

0.  190 

0.327 

0.360 

1  .162 

252.3 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

6 

7 

107 

14 

15 

56 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

COND. 

TUR8. 

CHLORIDE, 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

25C 

FORMA 2  IN 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMH01. 

UNITS 

0.5L 

388 

£40 

2.60 

20,0 

0.5L 

442 

715 

2.40 

24,0 

1  .5 

391 

6B0 

7.60 

29.0 

15.0 

254 

390 

20.00 

e.o 

1  1  .5 

331 

489 

6.70 

18.0 

10.0 

330 

457 

4.70 

10.0 

10.0 

306 

462 

1  .70 

20   5 

12.0 

244 

402 

4.60 

21  .0 

!2.0 

244 

432 

8.80 

24.0 

1.0 

367 

570 

S.10 

17.6 

11  .0 

355 

555 

6.20 

20   5 

2.0 

372 

577 

3.30 

23.5 

(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE     INFORMATION     SYSTEM 


STATION   SUMMARY     REPORT    -     RIVER    BASINS 


B.O.W./    SITE 
SAMPLE    POINT 

STATION    TYPE 


SAMP    DTE    HOUR 
OY   MO   YR    LMT 


NORTH    THAMES    RIVER 

AT    MIDDLESEX    COUNTY    ROAD    42     LONDON 

RIVER         FLOW   GAUGE    FED    O2GE0O3 


STN       STN    SAMP       PJ 
DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


LONG: 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM:     THAMES    RIVER 

U    T    M:    17    0434125.0   4765225.0   4  REGION:    01 


DATE   OF    REPORT      25   OCT    79      PAGE         141 

STATION    ID:       04-0013-027-02 

STORET    CODE:     02 
003 
2870 


7  107 

DISS.  CALCUL 

50LIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


MILEAGE:        135.10 


14  16 

COND.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMM05  UNITS 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  t" ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


22.0 
8.1D 
0.5 


44! 
342 

244 


254 
254 

254 


715 
531 

390 


20.00 
6.18 
1  .70 


29.0 

20.3 

8.0 


6.G.W./  SITE:  DINGMAN  CREEK 

SAMPLE  POINT;  AT  FIRST  CONCESSION  DOWNSTREAM  OF  LAMBEiH 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02GE005 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


18  01  7B 

1032 

.3 

22  02  ra 

1010 

.3 

22  03  73 

10*0 

3 

19  04  78 

1035 

J 

17  05  7B 

1020 

.3 

21  06  7B 

0940 

.3 

19  07  7B 

1005 

.3 

23  08  78 

1020 

.3 

20  09  78 

1035 

.3 

18  10  7B 

1021 

.3 

22  11  78 

1000 

a 

20  13  78 

1010 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

,., 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
BY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


18  01  73  1032 
22  02  78  1010 


3 
3 


934 
SAMPLE 
NO 


43013 
43035 
43057 
43079 
43101 
43123 
43143 
43167 
43169 
43209 
43228 
43247 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.142 

0.102 


901 
SCD 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 

0.057 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM:     THAMES    RIVER 


STATION    ID:        04 -00 1 3-029 • 02 

STORET    CODE:    02 
003 
2870 


U  T  M: 


17  0474400.0  4751100.0  4 


REGION:  01 


444 
FLOW  CFS 


20.50 

12.60 

450.00 

59.00 

42.20 

12.60 

2.80 

2.80 

19.60 

8.00 

11.10 

24 .  00 

450.00 

55.45 

2.80 

12 

19 
FILTERED 
AMMCN I A 
MG/L 

0.655 
0.395 


TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/100I.V. 

12800E+1 

7100.. 
17300E+1G 
36000. 
29000. 
11000. 

1800. 
11000. 
29000E-HG 
22000. 
11 100E+1 
21000. 

29000E+I 
30139.*    U 
1800. 

12 

20 
TOTAL 
KJELOAHL 
MG/L 

1  .100 
0 .  800 


FECAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 

870O. 

410. 

600 .   G 

700. 

860. 
1  500 .   G 

270. 

250. 
5400. 
1200. 

720. 


M.F.     PSEUD. 

ENTER .        MPA 

MF/100ML  MF/100ML 


BOOO. 
2700. 

468. 
1500. 
1500. 
4100. 
3200. 
1040. 
1500. 

710. 

eeo. 


1  500  . 

B700  . 
992. 
250. 


12 

21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0.038 
0.025 


BOOO . 

U   1659. 

466. 


12 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

3.700 
2.700 


12. 

200. 


INRGNC 


4.393 
3.  120 


605 

WATER 
TEMP. 
DEG  C 

1  .0 

1  .0 

1  .0 

7.0 
13.0 
19.0 
20.5 
19.0 
16.0 

5.5 

0.0 

I  .0 


20. 


TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 

0.445 
0.405 


9.5 

10-0 

10.5 

10.0 

B.5 

4.5 

4.0 

3.5 

3.5 

6.5 

10.5 

I  1  -0 

II  .0 
7.7 
3.S 


23 
TOTAL  N 


MG/L 


4.638 
3.525 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

1  .9 
1  .6 

4.0 
1.7 
4.0 
4.2 
2.4 
I  .5 
2,4 
3,4 


4.2 
2.S 


12 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

414.0 
470.0 


22  03  78 

1010 

.?. 

19  04  73 

1035 

.3 

17  05  7B 

1020 

.3 

21  06  78 

0940 

.3 

19  07  7B 

1005 

.3 

23  08  78 

1020 

.3 

20  09  78 

1035 

.3 

18  10  78 

1021 

.3 

22  11  78 

1000 

.:, 

20  12  78 

1010 

MAXIMUM 

AVQ  OR 

GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DV  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


1B  01  78 

1032 

.3 

22  02  78 

1010 

a 

22  03  78 

1010 

•  3 

19  04  78 

1035 

■  3 

17  05  78 

1020 

'.' 

21  06  7B 

0940 

.< 

1B  07  78 

1005 

.3 

23  08  78 

1020 

,3 

20  09  78 

1035 

.:■ 

18  10  78 

1021 

■-■■ 

22  11  78 

1000 

.■J 

20  12  78 

1010 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

i  •:- 

MINIMUM 

0.300 
0.115 
0.129 
0 .  320 
0.330 
0.2B5 
0.380 
0.430 
0.208 
0.111 

a 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

177 
052 
057 
207 
224 
179 
143 
193 
131 
063 

0.495 
0.130 
0.155 
0.300 
0.22S 
0.155 
0.155 
1  .200 
0.780 
0.275 

1  .260 
0,645 
0.900 
1  .200 
1  .100 
0.8B5 
1  .030 
2.300 
1  .450 
0.800 

0.039 
0.029 
0.051 
0.219 
0.217 

o.oeo 

0.068 
0.131 
0  .  089 
0.038 

2.100 

2.200 
2  .  230 
1  .380 
1.870 
1  .450 
1  .41,0 
2,  150 
4.070 
5.900 

2.634 
2.359 
2.435 
1  .899 
2.312 
1  .685 
1  .683 
3.481 
4.919 
6.213 

0.785 
0.515 
0  745 

0  900 
0.875 
0.730 
0.875 

1  .100 
0.670 
0.525 

3.419 
2.874 
3.181 
2.799 
3.187 
2.415 
2.558 
4. 581 
5.  589 
6.738 

236.0 
402.0 
464  .0 
466.0 
418  .0 
394.0 
474.0 
570.0 
540  .0 
600.0 

0,430 
0.23B 
0.102 

0 
0 
0 

224 

15.0 

055 

1  .  200 
0.410 
0.130 

2.300 
1  .  124 
0.645 

0.219 

0.084 
0.025 

5.900 
2.601 
1  .380 

5.213 
3.095 
1  .683 

1  .100 
0.714 
0.405 

6.738 
3.809 
2.415 

600.0 
454.0 
236.0 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

19 

12 

6 

SUSP. 
50LIDS 

7 
DISS. 

107 

14 

16 

56 

55 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

PH 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

25C 

F0RMA21N 

MG/L 

AT  LAB 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

5.0 

5.0 

409 
465 

740 
790 

7.00 
7.70 

49.0 
60  0 

7.71 

67. 0 

21  .0 

381 

22B 

3S0 
620 

46.00 
21  .00 

27  .  0 
45.0 

16.0 

448 

675 

16.00 

48.0 

33.0 
23.0 
24.0 
34.0 

433 

:■ 
370 
440 

655 
EEO 
635 
725 

1  7  .  00 
1  3.00 
15.00 
20.00 

63.0 
48.5 
52.0 
BS.O 

5.5 

564 

861 

11  .00 

81.0 

23.0 

517 

839 

17.00 

74.0 

9.0 

S9I 

980 

7.30 

1  20.0 

67.0 

22-1 

5.0 

591 

22a 

980 

46.00 

120.0 

7.71 

456 

228 

711 

16.50 

62.7 

7.71 

370 

228 

350 

7.00 

27.0 

7.71 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE:  THAMES  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  HIGHWAY  76 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02GE006 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


22   02 

78 

1610 

.3 

11    04 

78 

1425 

.3 

25   05 

78 

1130 

.3 

13    06 

78 

1220 

.3 

25   07 

78 

1550 

.3 

29   08 

78 

1100 

.3 

25   09 

78 

1000 

.3 

25    10 

78 

0830 

.3 

29   11 

78 

0330 

.3 

MAXIMUM 

AVG    Oft    GEOM   MN 

MINI  MUM 

934 

SAMPLE 


40035 

4 

4Q0S6 

6 

401  12 

6 

40136 

6 

40405 

6 

4090T 

6 

40916 

6 

40927 

6 

40938 

6 

MAJOR  8ASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT    LAKES 
LAKE    ERIE 
THAMES    RIVER 


U    T    M:     17    0442950.0    4724550.0    4 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE 
STATION     ID:       04-0013-032-02 


REGION:     01 


901 

SCD 


88 


444  60  Bl  84 

flow  cfs    total    fecal     m.f.  pseud 

c0lif0rm  cqliform   enter.  mpa 

mf/100ml  mf/100ml  mf/100ml  mf/100ml 


611 .00 

900 

12200.00 

1200 

1240,00 

90 

600.00 

3B0 

285.00 

500 

250.00 

1200 

785.00 

851 .00 

2400 

1020.00 

12200.00    2400. 

1982.44     658. 

250.00      90. 


20. 


SO. 
140. 


20. 


216. 

30. 

28B. 


288. 
76.  • 


4. 


STORET    CODE: 

02 

003 

2870 

1 

MILEAGE: 

66 

.10 

805 

3 

1 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

A 

TEMP. 

02 

BOO 

L 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

0.2 

12.4 

0.8 

6.0 

13.0 

2.0 

19.8 

8.8 

2.3 

17.1 

9.7 

3.9 

25.5 

1  1  -0 

4.0 

24.0 

1  1  .0 

S.4 

17.0 

9.0 

4.0 

L 

13.0 

10.0 

1  .1 

1  .0 

9.0 

2.6 

25.5 

13.0 

5.4 

D 

13.7 

10.4 

2.9 

0.2 

B.8 

O.B 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


22  02  78  1610 
11  04  78  1425 
25  05  78  1130 
13  06  78  1220 
25  07  78  1550 
29  08  7B  1400 

25  09  79  1400 

26  10  7B  0830 
29  11  78  0S30 


.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  | *  I 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL- 

TOTAL    N 

TOTAL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAKI. 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.070 

0.040 

0.605 

0.870 

0.033 

4.400 

5.038 

0   265 

S.303 

380.0 

0.  178 

0.  105 

0.215 

0.810 

0.037 

2.700 

2.952 

0.595 

3.54  7 

314.0 

0.098 

0.019 

0.015 

0.750 

0.052 

2.730 

2.807 

0.735 

3.542 

386.0 

O.202 

0.051 

0.025 

0.660 

0.039 

2.150 

2.214 

0.635 

2  .  84  9 

526.0 

0.212 

0.027 

0.025 

1  .270 

0.017 

0.480 

0.522 

1  .245 

1  .767 

560.0 

0.236 

0.022 

0.02O 

1  .400 

0.019 

0.570 

0.609 

1  .380 

1  .989 

570.0 

0.250 

0.045 

0.035 

1  .280 

0.031 

2.710 

2.776 

1  .245 

4.021 

516.0 

0.102 

0.047 

0.035 

0.630 

0.073 

3.  170 

3.278 

0.595 

3.B73 

470.0 

0.085 

0.026 

0,345 

1  .010 

0.040 

3.  ISO 

3. 545 

0.665 

4.210 

44B.0 

0.250 

0.105 

0.605 

i  .400 

0.073 

4.400 

5.  038 

1  .330 

5.303 

570. C 

0.1S9 

•        0.042 

0.147 

0.964 

0.039 

2.452 

2.638 

0.B18 

3.456 

463.3 

0.070 

0.019 

0.015 

0.630 

0.017 

0.480 

0    522 

0.265 

1  .767 

314.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


22  02  78  1610 

11  04  78  1425 

25  05  78  1130 

13  06  73  1220 

25  07  78  1550 

29  08  78  1400 


6 

7 

107 

14 

16 

56 

59 

2  BO 

95 

52 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-  SOL  I  OS 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

SILICATE 

PH    8.3 

AT    LAS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI     MG/L 

MG/L 

MG/L 

10,0 

370 

730 

7.70 

32.5 

58.0 

2.70 

7.0 

244 

56.0 

244 

379 

60.00 

11  .0 

22.0 

2.20 

3.0 

151 

44.5 

342 

545 

24  .  00 

24.  S 

36.0 

0.65 

0.0 

2015 

114.0 

412 

585 

105.00 

33.0 

52.0 

i  .oo 

0.0 

215 

147.0 

413 

550 

128.00 

43.5 

26.5 

0.50 

0.0 

16B 

199.0 

371 

618 

150.00 

44.5 

61  .0 

1.25 

16.9 

206 

25  09  78  1400 
25  10  78  0B30 
39  11  78  0330 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( • 1 

MINIMUM 


130 

a 

32 

5 

24 

0 

199 

0 

84 

1 

10 

0 

3B6 
438 
424 

438 
394 
342 


244 

244 
9  '1  4 


540 
650 
650 

730 
583 
379 


67.00 
23.00 
11  .00 

150,00 

66.  19 

7.70 


36.0 
33.5 


58.0 
74.0 
63.0 

74.0 
50.1 
22-0 


2.40 
0.20 
2.06 

2.70 

1  .44 
0.20 


16.9 
4.3 


201 
S11 
228 

244 
204 

151 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


22   02 

76 

1610 

.3 

11    04 

78 

1425 

.3 

25   OS 

78 

1130 

.3 

13   06 

78 

1220 

.3 

25   07 

78 

1550 

.3 

29    08 

78 

1400 

.3 

25    09 

78 

1400 

.3 

35    10 

78 

OB30 

.3 

29    11 

78 

0B30 

.3 
MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM  MN  (•) 
MINIMUM 

55 

208 

25 

76 

72 

74 

SB 

67 

6E 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.    MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SOD  I UM 

T     LAB 

IRON 

HARDNESS 

CALCIUM 

NES1UM 

HAZEN 

K 

NA 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

7.98 

0.390 

1  .OL 

3320 

98,00 

20   60 

15 

2.80 

19.40 

8.06 

2.420 

1  .0 

198,0 

60.00 

11  .60 

2.90 

5.60 

8.32 

1  .250 

1.0L 

256.0 

74.00 

17.20 

SO 

2.90 

13.40 

B.  26 

3.240 

1  .OL 

264.0 

75.00 

18.60 

30 

4.80 

22.00 

8.  34 

4  .  500 

1  .OL 

237.0 

63.00 

19.20 

50 

4.30 

31  .00 

B.  29 

6.  150 

1  .OL 

195.0 

55.00 

14.00 

37 

4.75 

31  .00 

8.21 

3.600 

1  .OL 

248.0 

71  .00 

17.00 

25 

4.  95 

19,50 

8  .  23 

0.920 

1  .OL 

263.0 

79  .  00 

20 .  BO 

23 

4.25 

23.20 

8.22 

0.520 

1  .OL 

302.0 

87.00 

20,40 

16 

4.00 

16.90 

8.34 

6.150 

1  .0 

332.0 

99.00 

20.80 

50 

4.95 

31  .00 

8.21 

2.554 

l.OD 

257.2 

73.56 

17.71 

31 

3.96 

20   22 

7.98 

0,390 

1  .0 

195.0 

55.00 

1  1  .60 

15 

2.  BO 

S.60 

13 
14 
23 
31 
32 
34 
30 
21 
31 

34 
24 
13 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


29  08  78  0915 


BIG  CREEK  rLucnu 

CON  10  WEST  TILBURY  TWP  WEST  OF  STRANGFIELO  AG-1 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 


934 

901 

STN      STN    SAMP      PJ 

SAMPLE 

sco 

OIST    BRG    DEPTH 

NO 

FEET                  MTRS 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (*) 

MINIMUM 


MINOR  BASIN: 
TERM  STREAM: 


LAKE  ERIE 
THAMES  RIVER 


U  T  M 


17  0374740.0  4672070.0  4 


BO  81  84         B8 

TOTAL  FECAL  M.F.     PSEUD 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER.        MPA 

MF/1O0ML  MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML 


3800. 


60. 


130, 


3B0O. 

60. 

120 

3801 .  • 

60.  * 

120 

3800. 

60. 

120 

4. 


STATION    ID:       D4-0 

313- 

033-02 

STORET 

CODE: 

02 

003 
28  70 

REGION:     01 

MILEAGE: 

10.40 

805 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

1 
5-DAY 
BOD 
MG/L 

3,  J 
TOTAL 

P 
MG/L 

23.0 

9.0 

2.8 

0.128 

23.0 

)            23.0 
23.0 

9.0 
9.0 
9.0 

2.B 
2.8 
2.8 

0.128 
0.128 
0.128 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D     ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE:  BIG  CREEK 

SAMPLE  POINT:  CON  10  WEST  TILBURY  TwP  WEST  OF  STRANGFIELD  AG-1 


STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


stn     6TM  samp     pj 

OIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


29   OS    7a    0915 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    BH    (• 1 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


34 

19 

FILTERED 

FILTERED 

REACTIVE 

AMMONIA 

P    MG/L 

MG/L 

0.025 
0.025 

0.025 


0.065 
0.065 
0.065 


MAJOR    BASIN 
MIt.OR    BASIN 

TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ERIE 
THAMES    RIVER 


TOTAL       FILTERED 
KJELOAHL      N02-N 
MG/L      MG/L 


1  .140 
1  .HO 


0.027 
0.027 

0,027 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0.  180 

0.  1B0 
0.  1B0 
0.  ISO 


SAMP  OTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


7 

11 

16 

56 

55 

STN       STH    SAMP       PJ 

DISS. 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

PH 

DIST    BRG    DEPTH 

SOLIDS 

25C 

FORMA? IN 

MG/L 

AT     LA8 

FEET 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

DATE  OF  REPORT 
STATION  ID: 


U  T  M:  17  0371740.0  4672070  0  1 


17 
INRGNC 
N 
MG/L 

0.272 

0.272 
0.272 
0.272 


REGION:     D1 

IB 
TOTA  l 
ORGNC       N 
MG/L 


I  .075 

1  .075 

1  .075 
1  .075 


25    OCT     79       PAGE 
04-0013-033-02 
STORET    CODE: 


23 
TOTAL    N 

MG/L 

1  .347 

I  .347 
I  .347 
1  .347 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

635.0 

632.0 
632.0 
632.0 


003 
2870 

10.40 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


63.5 

63.5 
63.5 
63.5 


29  08  7B  0915 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  | » | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


568 
56S 
568 


795 

85.00 

795 

85.00 

795 

85.00 

45.5 
45.5 
45.5 


.99 
.99 

.59 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


IS 

01 

78 

0938 

22 

03 

78 

0925 

19 

04 

73 

0945 

1? 

05 

7B 

0920 

21 

06 

78 

0845 

19 

07 

7B 

0915 

23 

OB 

7B 

0920 

20 

09 

78 

0920 

1g 

10 

78 

0927 

22 

11 

7B 

0910 

20 

12 

7B 

0930 

0X60W  CREEK 
AT  FIRST  CON 
RIVER 


STN   STN  SAMP 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


STATION 

ID:       04-0013- 

036-02 

OUTH   OF 

ILDERT 

MAJOR    BASIN;     GREAT 

LAKES 

STORf 

CODE: 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE 

ERIE 

003 

TERM    STREAM:     THAMES    RIVER 

2870 

ONG: 

U    T    M: 

17    0470400. 0   476855C 

0    4 

REGION:    01 

MILEAGE: 

133.80 

934 

901 

80 

B1 

B4 

88 

805 

3 

1 

33 

SAMPLE 

SCO 

TOTAL 

FECAL 

M.  F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

S-DAY 

TOTAL 

'JO 

COL  I  FORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

4301  1 

4 

400. 

10. 

270. 

4. 

L 

1  .0 

13.5 

7.0 

0.112 

43055 

3 

13000E+1G 

1  100. 

1210. 

4. 

L 

1  .0 

12.0 

2.6 

0.  156 

43077 

6 

6000. 

10. 

190. 

4. 

I 

5.0 

10.5 

1  .0 

0.030 

43099 

e 

620. 

90. 

310. 

4  . 

t 

10.5 

9.5 

1  .  4 

0.023 

43121 

8 

40000. 

1500.       G 

1500.        G 

4. 

L 

1B.0 

5.0 

3    0 

0.  124 

43143 

8 

BOO. 

530. 

3100. 

4. 

L. 

20 . 0 

7.0 

1  .  1 

0.041 

43165 

E 

8 

1 1000. 

1  70. 

620. 

52. 

1B.0 

7.0 

0.  7 

0.030 

43187 

6 

4100. 

30. 

350. 

4. 

L 

14.0 

8.0 

0.4 

0.016 

43207 

6 

500. 

50. 

260. 

4. 

L 

5.0 

9.5 

0.8 

0.013 

43226 

B 

3100. 

130 . 

1500.        G 

4. 

ii 

0.5 

10.5 

0.5 

0.024 

43245 

B 

3200  . 

12. 

50. 

4. 

L 

1.0 

12.5 

0.6 

0.016 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I  - > 

v.  is  [BUM 

NO  OF  SAKFLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PU 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


1B    Ol 

78 

093B 

.3 

22    03 

78 

0925 

.3 

19   04 

78 

0945 

3 

17    OS 

78 

0920 

.3 

21     06 

78 

0845 

.3 

19    07 

7B 

09  I  5 

.3 

23    08 

7B 

0920 

.3 

20    09 

7B 

0920 

,3 

1B     10 

7B 

0927 

.3 

22     1  1 

7B 

0910 

.3 

20    12 

7B 

0930 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     ('J 
MINIMUM 

130QOE+!    1500 

3617.'  U     90. 

400.         10. 


310O. 

469. 

50. 


52. 
5. 


20.0 
8.5 

0.5 


13.5 
9.5 
5,0 


0.  156 
0 .  053 
0.013 


34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

LTERED 

FILTERED 

TOTAL 

Fl LTERED 

FILTERED 

INRCNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

ACTIVE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03  -  N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

P    MG/L 

MG/L 

KG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

0.072 

0.420 

1  .500 

0.042 

4.200 

4  .662 

1  .080 

5.742 

466.0 

65.0 

0.  105 

0.360 

0.960 

0.027 

5.B60 

6,247 

0.600 

6-B47 

244  .  0 

13.0 

0.021 

0.060 

0.295 

0.023 

4.800 

4.  883 

0.235 

5.  1  IB 

308.0 

4.5 

0.009 

0.015 

0.425 

0.027 

4.300 

4.342 

O.410 

4.752 

334.  0 

8.0 

0  .  026 

0.015 

0.700 

0 .  039 

1  .  290 

1  .344 

0.685 

2.029 

350-0 

39  .0 

0.009 

0.020 

0.480 

0.007 

0.010L 

0.037 

0.460 

0    497 

2  66.0 

10,0 

0.006 

0.025 

0.340 

0.006 

0    OBO 

OIH 

0    315 

0.426 

142.0 

11  .5 

0.013 

0.  025 

0.260 

0.007 

1  .340 

1  .372 

0.235 

1  .607 

206.0 

6.S 

0 .  002 

0.005L 

0.360 

0    009 

3.590 

3.604 

0.355 

3.959 

426.0 

0.5 

0 .  009 

0.015 

0.345 

0.015 

5.  330 

5  .  360 

0.330 

5 .  690 

422-0 

5.0 

0.014 

0.010 

0.235 

0.014 

7.400 

7.424 

0.225 

7.649 

362.0 

2.5 

0.  105 

0.420 

1  .  500 

0.042 

7  .  400 

7  .424 

1  .  080 

7    649 

466.0 

65.0 

0.026 

0.088D 

0 .  535 

0.020 

3. 473D 

3.5B1 

0.446 

4.029 

320.7 

15.0 

0.002 

0.005 

0.235 

0 .  006 

0.010 

0.037 

0.225 

0.426 

142.0 

0.5 

NO  OF  SAMPLES 


7 

107 

14 

16 

56 

55 

SAMP    DTP 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

DIS5. 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

PH 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

25C 

K0RMA2IN 

MG/L 

AT    LAB 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

18   01 

78 

0938 

.3 

401 

685 

20.00 

17.0 

7.61 

22    03 

78 

0925 

.3 

2-31 

454 

12.00 

8.5 

7.50 

19    04 

78 

0945 

.3 

304 

540 

2.50 

9.5 

7.  S3 

17   OS 

7B 

0920 

.3 

326 

560 

1  .40 

11.0 

7.94 

21    06 

78 

0B45 

.3 

31  1 

448 

13.00 

9.0 

7.64 

19    07 

78 

0915 

.3 

258 

438 

6.40 

10.5 

7.75 

23    06 

78 

0920 

,3 

18 

281 

5.70 

7    5 

7  .  78 

20    09 

7B 

0920 

.3 

224 

344 

1  .30 

9.0 

7.55 

18    10 

7B 

0927 

.3 

425 

622 

1  .10 

16.5 

7.51 

22    11 

7B 

0910 

.3 

417 

660 

1  .BO 

19. S 

8.  20 

20    12 

78 

0930 

.3 

259 

665 

0.70 

IB. 5 

7.76 

MAXIMUM 

425 

224 

685 

20.00 

19.5 

8.20 

avo 

OR    GEOM    MN 

326 

121 

518 

5.96 

12.4 

7.74 

MINIMUM 

231 

IB 

281 

0.70 

7.5 

7  .50 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


OINGMAN  CRE1K 

AT  WELLINGTON  ROAD 

RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


18    01 

78 

1055 

.3 

22    03 

79 

1035 

.3 

22    03 

78 

1035 

3 

19    04 

78 

1055 

3 

17    06 

78 

1035 

.3 

21     06 

7B 

1000 

.3 

19    0? 

76 

1030 

-3 

23    06 

7B 

1035 

.3 

20    09 

78 

1055 

.3 

IS     10 

78 

1015 

.3 

22     11 

78 

1015 

.3 

20    12 

78 

1040 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR    GEOM   MN 

i*S 

M I N I  MUM 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
THAMES  RIVER 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PACE    149 

STATION  ID:   04-0013-037-02 

5T0RET    CODE:    02 
003 
2870 


U    T    M:     17    0483050.0    4750850.0    4 


934 

901 

80 

81 

f 

SAMPLE 

SCD 

TOTAL 

FECAL 

s 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

EN1 

MF/100ML 

MF/lOOML 

MF/H 

43014 

4 

120O 

110 

190 

43036 

4 

360. 

32 

224 

43058 

3 

1 DO0OE+2G 

600        0 

57  2 

430E0 

6 

7700. 

280. 

1330 

43102 

B 

4100. 

430. 

1  500 

43124 

6 

4400 

B70. 

1300 

431"6 

S 

31  00. 

690. 

500 

43166 

6 

3400. 

4  10. 

360 

43190 

6 

95000. 

3800. 

1  100 

43210 

6 

loaoo. 

1110. 

530 

43229 

8 

2800, 

230. 

400 

43248 

9 

1700. 

24. 

14B 

10000Et2 

3800 . 

1500 

613H,*     u 

326.-    U 

520 

360- 

24 

148 

PSEUD. 
MP* 

MF/lOOML 


sos 

WATER 
TEMP. 
DEC    C 

I    0 
0.5 

0.5 


22 

a 

21 

a 

16 

0 

5 

0 

0 

0 

1 

0 

22 

0 

e 

9 

a 

0 

MILEAGE:        129.70 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

6.0 
10.5 
10.5 
10.0 

9.0 

5.5 

6.5 

7    0 

7.0 

3.5 
12. 0 
1  1  .0 

12.0 

e.9 

5.5 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

0  e 

O.B 
3.8 


2,6 

1  .  2 
1  4 
1  .4 
1  .3 

1  .  1 


33 
TOTAL 
P 

MG/L 

0.075 
0.052 
0.235 
0.061 
0.056 
0.128 
0.079 
0.096 
0.  14B 
0.033 
0.050 
0.046 

0.235 
O.OBB 
0.033 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP  ETE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


IB   01 

76 

1055 

.3 

22   02 

7B 

1035 

•  3 

22    03 

78 

1035 

.3 

19    04 

78 

1055 

.3 

17    05 

78 

1035 

.3 

21    06 

78 

1000 

.3 

19   07 

78 

1030 

.3 

23    08 

7B 

1035 

.3 

20   09 

70 

1055 

.3 

IS    10 

7B 

1045 

.3 

22    11 

78 

1015 

.3 

20    12 

78 

1040 

,3 
MAXIMUM 

AVG.    OR 

GEOM  MN  t  *  J 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   5TN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  VH  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 


34 

19 

20 

21 

22 

17 

1B 

23 

5 

6 

FI LTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FI LTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

NQ2  -  N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

SOLIDS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.030 

0.  185 

0    B60 

0,032 

3,900 

4.117 

0    675 

4    792 

450.0 

28.0 

0 .  033 

0,255 

0.770 

0,019 

2    200 

2.474 

0    515 

2    989 

454.0 

4.5 

D .  1  33 

0    515 

1  .520 

0    035 

3,500 

4  .050 

1  .005 

5.055 

232.0 

44.0 

0.  021 

0,080 

0.690 

0,021 

3.200 

3.301 

0.610 

3    911 

364.0 

T  1  . 5 

D.007 

0  .  200 

0.535 

0    062 

2.  260 

2.522 

0.335 

2  .857 

4  20.0 

1  1  ,0 

0.032 

0.05S 

0.8BO 

0.025 

0.  230 

0.310 

0.825 

1  .  135 

462-  0 

62    0 

0.021 

0.030 

0    550 

0.01  t 

0.060 

0-101 

0.520 

0    621 

330.0 

23.0 

0.  020 

0.040 

0.835 

0.053 

1  .  260 

1  .353 

0.795 

2.  148 

434.0 

29.0 

0.072 

0.  D65 

1  .030 

0.075 

3.670 

4.010 

0.965 

4.975 

6  1 8  .  0 

34.0 

0.007 

0. 005L 

0.580 

0.013 

1  -920 

1     9,'i8 

0.575 

2.513 

544,0 

1  .5 

0    029 

0.040 

0.580 

0.039 

6.110 

6  ,  1  89 

0,540 

6    729 

542.0 

5.0 

0.028 

0.025 

0-455 

0.019 

7.  400 

7.444 

0    430 

7    B74 

514.0 

4  .5 

0.  133 

0,5(5 

1  .520 

0,075 

7 .  400 

7.444 

1  .005 

7    874 

618    0 

52.0 

0.036 

0. 125D 

0.774 

0,034 

2-993 

3.151 

0.649 

3-800 

447.0 

20.7 

O.007 

0.005 

0.455 

0.011 

0.060 

0.  lOt 

D.335 

0.621 

232.0 

1  .5 

12 


12 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


12 


12 


12 


14  16         58 

COND.  TuRB,  CHLORIDE 

25C  F0RMA21N        MG/L 

UMHOS  UNITS 


18    01 

78 

1055 

.3 

432 

700 

12    00 

44    0 

32   03 

78 

1035 

.3 

450 

730 

5,50 

52.0 

22   03 

78 

1035 

.3 

240 

369 

32    00 

33.0 

19   04 

7B 

1055 

.3 

353 

5S0 

12  ,  00 

3B.5 

17   05 

78 

1035 

.3 

409 

635       . 

4.  70 

42.0 

21    06 

7  8 

1000 

.3 

410 

555 

2 1  .  00 

29.5 

19   07 

78 

1030 

.3 

307 

505 

13.00 

19.0 

23    OB 

78 

1035 

-3 

405 

6BQ 

17.00 

70    0 

20    09 

78 

1055 

.3 

584 

930 

18.00 

120.O 

IB    10 

7B 

1045 

.3 

542 

799 

4.10 

75.0 

22     11 

78 

1015 

.3 

537 

825 

5.00 

70.0 

20    12 

78 

1040 

.3 

409 

860 

4.00 

77,0 

MAXIMUM 

584 

240 

930 

32.00 

120.0 

AVG    OR    GEOM    MN 

(  •  1 

439 

240 

681 

12.28 

55.4 

MINIMUM 

307 

240 

369 

4.00 

19,0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


THAMES  RIVER 

AT  COUNTY  ROAD  49  WOODSTOCK 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02GD012 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


IB    01 

78 

1500 

.3 

22    02 

78 

1330 

.3 

23    03 

78 

1305 

.3 

19    04 

7» 

1  325 

,3 

17    05 

76 

1355 

.3 

21     06 

7  8 

1310 

.3 

19    07 

7B 

1345 

.3 

23    08 

76 

1335 

.3 

20    09 

78 

13SS 

.3 

18     10 

78 

1400 

-J 

22     11 

78 

1225 

,» 

20    12 

78 

1315 

3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   MN 

(VI 

MINIMUM 

934 

Sample 


43019 

6 

43041 

6 

43063 

6 

430B5 

6 

43107 

6 

43129 

a 

43151 

5 

43173 

6 

43195 

6 

43214 

6 

43233 

G 

43252 

6 

MAJOR     BASIN;     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN-     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM:     THAMES    RIVEfl 

U    T    M:     17    0513650.0    4776700-0    1 


STATION     ID 


REGION:     01 


30  1                      44A                        80                        8  1  84  88 

SCO       FLOW    CFS               TOTAL                FECAL  M.F.  PSEUD- 

COLIFOSM  COLIFORM  ENTER.  MPfl 

MF/  1 OOML  MF/ 5  OOML  MF/lOOML  MF/1 OOML 


55 

10 

200 

39 

20 

336 

473 

00 

73000 

31  3 

00 

155 

00 

1320 

31 

40 

8600 

36 

20 

1  40 

26 

DO 

770 

84 

00 

13000 

93 

70 

1300 

53 

10 

8100 

46 

90 

620 

473 

00 

72000 

117 

38 

1760 

26 

00 

140 

"0, 

20. 

488. 

30 
392. 

20. 

116, 

1100 

60. 
340, 

10. 

1  100. 
92.' 
10. 


120. 
236. 
740 

10, 

173 
140 
6B. 

330. 

40. 

1600. 

50. 

1500. 
138,  ' 
ID. 


20. 
4. 
24. 


04.0013-033-02 

STORET    CODE: 

03 

003 

2870 

MILEAGE: 

162 

.20 

805 

3 

hATER 

DISS 

5- DAY 

TEMP  . 

03 

1100 

OEG    C 

MG/L 

MG/L 

0.0 

9.5 

1  .0 

0.5 

12.0 

1    2 

0.0 

13.0 

4.0 

6.0 

1  1  .5 

1  .2 

13.0 

1D-5 

3.2 

20.0 

9.0 

2,5 

23.5 

105 

3,4 

25.0 

12.0 

4.3 

18.0 

9-5 

4.2 

8.5 

9.5 

3.7 

0.0 

1  .0 

2.6 

1  .0 

10.5 

1  .2 

25.0 

13.0 

4.2 

9.6 

9.9 

2.7 

0.0 

1  .0 

1  .0 

NO    OF    SAMPLES 


(    C    0    N    T    D     I 


SAMPLE     INFORMATION     SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT    -    DIVER    BASINS 


B.O.W./    SITE:    THAMES    RIVER 

SAMPLE    POINT:     AT    COUNTY    ROAD    48    WOODSTOCK 

STATION    TYPE:     RIVER  FLOW   GAUGE    FED    02GDOI2 


SAMP   DTE   HOUR      STN      STN    SAMP      PJ 
DY   MO   YR    U.1T         OIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


19 

01 

7B 

1500 

22 

OS 

78 

1330 

22 

03 

7B 

1305 

19 

M 

78 

1325 

17 

05 

79 

1355 

2-; 

06 

7B 

1310 

19 

C  1 

•'" 

134S 

23 

08 

78 

1335 

SO 

09 

78 

1355 

1B 

ID 

78 

1400 

22 

11 

79 

1225 

20 

12 

78 

1315 

MAX IMUM 
AVG  OR    GEOM  MN    [») 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


33 

TOTAL 

P 
MG/L 

0.042 
0 .  080 
0 .  202 
0 .  I  57 
C  .  067 
0.073 
0.  1 1S 
0.111 
0.  151 
0.035 
0.055 
0.044 

0.202 
0.098 
0.042 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

0.016 
0.024 
0.092 
0.091 
0.003 
0.007 
0.002 
0.005 
0.008 
0.006 
0.011 
0 .  020 

0.092 
0.D24 
0.002 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM:     THAMES    RIVER 

U    T    M:     17    0S1885O.0    4776700.0    4 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  150 

STATION    ID:       04-0013-038-02 

STORE!    CODE:    02 
003 
2B70 


19  20 

FILTERED  TOTAL 

AMMONIA  KJELDAHL 
l.'G/L  MG/L 


0  .  255 

0.435 

0.765 

0.255 

0.015 

0.105 

0.110 

0.005L 

0.035 

0.245 

D.330 

0.305 

0.765 

0.23BD 

0.005 


0.575 
0.790 
1  .  740 
0.915 
0.830 
0.975 
1  .100 
1  .  150 
1  .380 
1  .  330 
0.575 
0.730 

1  .740 
1  .008 
0.575 


FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0.027 
0.026 
0.03S 
0.033 
0.033 
0.067 
0.055 
0.002 
0.015 
0.037 
0.035 
0.032 

0.067 
0.033 
0.002 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 


900 
300 


3  510 
3  .  300 
1  .700 
1  .120 
0.250 
O.OIOL 
0.220 
0.T60 
2.710 
5.  3U0 

E.300 
2. 123D 
0.010 


INRGNC 

N 

MG/L 


.  IB2 
.761 


4.310 
3.588 
1  .748 
1  .292 
0.415 
0.017 
0.2  70 
0.442 
3.075 
S.637 

5.637 
2.395 
0.017 


IB 

TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 

0.320 
0.355 
0.975 
0.660 

0  815 
0.870 
0.990 

1  .145 
1  345 
1  .085 
0.245 

0  425 

1  .345 

0.769 
0,245 


MG/L 

4.502 
4.118 
5.285 
4.248 
2.563 
2.152 
1  .405 
1  .162 
1  .615 
1  .52  7 
3.320 
6,052 

6.062 
3.164 

1  .162 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

494.0 
508  .0 
32S.  0 
234.0 
334.0 
436.0 
392.0 
344  .0 
3B2.0 
502.0 
532.0 
508.0 

532.0 
416. 3 
234.0 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  8RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


18  01  78 

1500 

.3 

22  02  78 

1330 

.3 

22  03  78 

1305 

.3 

19  04  78 

1325 

.3 

17  OS  78 

1355 

,.S 

21  06  78 

1310 

.3 

19  07  78 

1345 

.3 

23  08  78 

1335 

.3 

20  09  78 

1355 

.3 

18  10  78 

1400 

.3 

22  1 1  78 

1225 

.3 

20  12  78 

1315 

.3 

MAS IMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (') 

MINIMUM 

susp. 

DISS. 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

MG/L 

1  .0 

493 

6.0 

502 

21  .0 

307 

115 

223 

B.5 

326 

16.0 

422 

10.0 

383 

13.0 

331 

22.5 

360 

6.5 

495 

26.0 

506 

4.0 

504 

26.0 

506 

12.2 

404 

1  .0 

223 

COND.     TURB.    CHLORIDE 
25C   F0RMAZ1N       MG/L 
UMHOS     UNITS 


770 

5.40 

815 

5.20 

590 

20.00 

401 

27.00 

522 

3.50 

545 

7.00 

540 

6.30 

520 

6.00 

525 

5.30 

670 

9.10 

7S5 

14.00 

S05 

4.30 

815 

27.00 

622 

9.43 

40  | 

3.50 

29. 

5 

27. 

5 

28. 

0 

1,5. 

5 

21 

0 

27 

0 

28 

.5 

2B 

,5 

26 

,5 

35 

.5 

36 

.5 

43 

.0 

43 

.0 

26 

.9 

15 

.5 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  THAMES  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  PEMBERTON  STREET  INGERSOLL 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02GDO16 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YS  LMT    OIST  BRQ  DEPTH 
FEET       MTRS 


,1 
.3 
.3 
.3 
.3 
■" 

.  5 
.3 
.3 
.3 
3 
3 


IB 

81 

78 

1425 

2  2 

02 

78 

1307 

22 

33 

78 

1240 

19 

04 

78 

1300 

17 

05 

78 

1240 

21 

06 

78 

1150 

19 

07 

78 

1300 

23 

08 

78 

1250 

20 

09 

78 

1316 

IB 

10 

78 

1315 

22 

11 

78 

1210 

?o 

12 

7B 

1245 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  («) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT   OIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


18  Ol 

78 

1425 

.:.' 

22  03 

78 

1307 

.3 

22  03 

78 

1240 

.3 

13  04 

7B 

1300 

,3 

17  05 

78 

1240 

.3 

21  06 

78 

1150 

.3 

19  07 

7S 

1300 

.3 

23  06 

78 

1250 

.3 

20  09 

78 

1316 

.3 

18  10 

78 

1315 

.3 

22  11 

7B 

1210 

.3 

20  12 

78 

1245 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(*) 

MINIMUM 

934 

SAMPLE 
NO 


43018 
43040 
430S2 
43034 
43106 
43128 
43150 
43172 
43194 
43213 
43232 
43251 


33 

TOTAL 
P 

MG/L 

0.123 
0.077 

0.2E5 
0.129 
0.089 
0.182 
0.  143 
0.137 
0.23S 
0.091 
0.076 
0.058 

0.285 
0.  135 

0 .  058 


901 
SCO 


FILTERED 

REACTIVE 
P   MG/L 

0.05S 
0.035 
0.093 

0.063 
0.005 
0.072 
0.021 
0.033 
0.O35 
0.024 
0.024 
0.030 

0.093 
0.041 
0.005 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MIKOR  BASIN:  LAKE  ERIE 
TERM  STREAM:  THAMES  RIVER 

U  T  M:  17  0510000.0  4765650.0  4 


STATION  ID:   04-0013-039-02 

STORET  CODE:  02 


444 
FLOW  CF3 


120  00 

1,01  .00 

1130.00 

720.00 

226.00 
88.30 
73.50 
52  .  1  0 
199.00 
1 13.00 
122.00 
105.00 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/lOOML 

9000. 

3900  . 
6500O.  G 
1000. 
6B00. 
3000. 
400. 

60000 . 
3100. 

930,0  . 
6200. 


1130.00       65000. 
254.16        6446.'    U 
52.10  400. 


FILTERED  TOTAL 

AMMONIA       KJELDAHL 

MG/L  MG/L 


0.815 

0.960 

0.540 

0.145 

0   045 

0.035 

0.005L 

0.005 

0.090 

0.210 

0.395 

0.400 

0.960 

0.3040 
0.005 


1  .  100 
1  .350 
1  .480 
0.835 
0.785 
0.855 
0.900 
0.870 
1  .100 
0.920 
I  .  030 
0.755 

1  .480 
0.99B 
0.7S5 


61 

FECAL 

COLIFORM 
MF/100ML 

800. 

180. 

600.       G 

470. 

370. 

250. 

130. 

31  00  . 

110. 


3100. 
348 . •    U 

90. 

11 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.065 
O.OI39 
0.035 
0.039 
0,065 
.  146 
.089 
.145 
.097 
.  142 
.071 
.  108 


REGION:     01 


M.F.  PSEUD. 

ENTER.  MPA 

MF/IOOML      MF/100ML 


370. 
244. 
540. 
160. 
300, 
590 
120. 

420. 

30. 

330. 

284. 

590. 
246. 


FILTERED 

N03-N 

MG/L 


0.  146 
0.089 
0.035 


3.800 
3 .  400 
3. 410 
3.300 

1  .980 

2  .  000 
1  .210 
1  .710 
2.030 
1  .650 
3.030 
5.300 

5  .  300 
2.735 
I  .210 


8. 
12. 


MG/L 

4.680 
4.429 
3.  985 
3 .  484 
2.090 
2.181 
1  .304 
1  .860 
2.217 
2.002 
3.4  96 
5.808 

5,808 

3.12a 

1  .304 


003 

2870 

MILEAGE: 

1S2. 

805 

3 

WATER 

OISS. 

5 

TEMP. 

02 

DEG  C 

MG/L 

1  .0 

13.0 

l  .5 

12.0 

0.0 

13.0 

7.0 

12.0 

12.5 

12. S 

20.0 

7.5 

24.0 

11.0 

22.0 

1D-5 

17.5 

9.0 

3.S 

10.0 

2.0 

11.5 

0.0 

12.5 

24.0 

13.0 

9.3 

11  .2 

0,0 

7.5 

10TAL 

ORGNC   N 

MG/L 

0.285 
0.390 
0.940 

0  690 
0.740 
0,820 
O.  895 
0.86S 

1  ,010 
0.710 
0.635 
0.355 


23 
TOTAL    N 

MG/L 

4.965 
4.619 
4.925 

4.174 
2.830 
3.00  1 


199 

725 
227 
712 


1  .010 
0.695 
0.2B5 


6.163 

3.823 
2,199 


-OAY 

BOD 

MG/L 

3.6 
1  .1 
5.6 
.3.  I 
3.1 
l  . 

4.4 
2.7 
3.2 
2.6 
2.3 
1  .4 

5.6 

3.0 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

510.0 
530.0 
440.0 
268.0 
396.0 
54B.0 
500.0 
510  .0 
528.0 
6D4.0 
550.0 
544.0 

604.0 
494.0 
268.0 


NO    OF    SAMPLES 


I     C    O    N    T    D     ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    15! 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


18   01 

78 

1425 

.3 

22    02 

78 

1307 

.3 

22    03 

78 

1510 

.3 

19   01 

78 

1300 

.3 

17    05 

78 

1240 

.3 

21    06 

78 

1  150 

.3 

13    07 

78 

1300 

.2 

23  oa 

78 

1250 

.3 

20    C3 

78 

1316 

.3 

18    10 

7B 

1315 

.3 

22    11 

78 

1210 

.3 

20    12 

78 

124S 

.3 

MAX  I  MUM 

AVG    OS 

GEOM    MN 

C) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


IS    01 

78 

1425 

.3 

22    02 

78 

1307 

.3 

22    03 

78 

1240 

.3 

19    04 

TB 

1300 

.3 

17   OS 

78 

1240 

.3 

21    06 

78 

1150 

.3 

19   07 

78 

1300 

.3 

23  oa 

78 

1250 

.3 

20  03 

78 

1316 

.3 

18    10 

7S 

1315 

.3 

22    11 

73 

1210 

.3 

20    12 

78 

1245 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MM 

[*) 

MINIMUM 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

7.0 
10.0 
90.0 
17.0 
13.0 
27.0 
15.0 
20.0 
94.0 
21  .0 
10.5 

3.5 

94.0 
27.3 


7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

503 

520  ■ 

350 

251 

383 

521 

485 

490 

434 

5B3 

539 

541 

583 
467 
251 


COND. 
250 

UMHOS 

825 
B60 
550 
455 
642 
735 
740 
780 
665 
S23 
840 

eeo 

BSO 
733 

455 


16 

TURB. 

FO'RMAZIN 

UNITS 

6.30 
B.60 

38.00 

17.00 
2.50 

11  .00 
7.10 
7.60 

53.00 
6.20 
7.00 
3.90 

53.00 

14.02 

2.50 


55 
CHLORJOE 

MG/L 


59  280 

SULPHATE       REACTIVE 
SILICATE 
MG/L         SI    MG/L 


208 

76 

7! 

74 

TOTAL 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.    MAG 

IRON 

HARDNESS 

CALCIUM 

NES1UM 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.300 

380    0 

105.00 

23.00 

0.270 

364.0 

1 16.00 

25.20 

2.220 

213.0 

61  .50 

13.40 

0 .  7E0 

189.0 

58.00 

10.  BO 

0.2  10 

273.0 

78.50 

18.60 

0 .  460 

308.0 

87.50 

21  .60 

0.400 

302.0 

B5.00 

21  .80 

0.140 

301  .0 

B3.00 

22.  eo 

1  .620 

285.0 

61  .50 

19.80 

0.340 

342.0 

94.50 

25.60 

0.380 

372.0 

104.00 

27.20 

0.240 

396.0 

1 15.00 

26.40 

2.220 

396.0 

115.00 

27.20 

0,613 

310.8 

B9.04 

21  .35 

0.  140 

189.0 

58.00 

i  o .  eo 

12 


83  0 


56.  0 

96.0 

28.5 

34.5 

22,5 

31.0 

38,0 

58.0 

58.0 

79.0 

25.0 

100,0 

70.0 

93.0 

46.0 

76.0 

63.0 

132.0 

56.0 

54.0 

70.0 

100.0 

70.0 

132.0 

45.2 

78.5 

7.0 

31.0 

12 


68  67 

COLOUR  PTSSIUM 

HA2EN  K 

UNITS  MG/L 


3.30 

2.60 
2.20 

1  .85 
0.  65 

2  „  TO 
1  .50 
2.55 
3.50 
1.80 
3.46 
3.80 

3.80 
2.44 
0.  65 


66 

SODIUM 


MG/L 


10 

3.00 

24.00 

20 

3.30 

67.00 

30 

3.  10 

15.20 

::o 

3.00 

1 1  .  80 

20 

3.  ID 

21  .20 

20 

3.  SO 

37.00 

SI 

4.  SO 

34.50 

27 

4.60 

44.50 

31 

3.75 

27.00 

32 

5.35 

40.00 

20 

3.80 

23-00 

17 

4  .00 

39.50 

32 

5.35 

67.00 

210 

3.73 

32.06 

5 

3.00 

11  .80 

95 
ACIDITY 
PH  B.3 
MG/L 

6.0 
0.0 

6.0 
6.0 
0.0 
11.0 
0.0 
12.7 
15.5 
10,6 
4.  1 
4.0 

I5.S 
6.3 
0.0 


MG/L 

23 
21 
44 
17 
27 
40 
31 
28 
54 
26 
49 
32 

54 
33 
17 


52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

310 
242 
165 
15B 
203 
204 
193 
197 
213 
206 
236 
255 

310 
216 

15B 


55 

PH 
AT  LAB 


7.93 
8.48 
7.38 
8.  13 
8.40 
7.98 
8.49 
B.28 
8.03 
8.08 
8.20 
8.12 

B.49 
8.13 
7.38 


HO    Of  SAMPLES 


B.O.W./  5ITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


NORTH  BRANCH  CREEK 

OXFORD  COUNTY  ROAD  6  NORTH  OF  EMBRO 

RIVER    FLOW  GAUGE  MOE  Q2GD107 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


16  01  7B  1525 
20  02  7B  1 500 

20  03  7B  1345 

17  04  78  1335 
15  05  78  1420 
19    06    78     1425 

21  OB  78  1300 
IB    09    78    1527 


.3 
.3 
.  I 
.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN    CI 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


18  01  78  1525 
20    02    78  1500 

20  03  7B  1345 
17  04  78  1335 
15    05    78  1420 

19  06    78  1425 

21  08    73  1300 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


934 

SAMPLE 

NO 


43010 
43032 
43054 
43076 
43098 
43120 
43164 
43166 


34 
FI LTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 


MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM   MN     ( • ) 

MINIMUM 


0.025 
0.005 

0.042 
0.037 
0.019 
0.012 

0 .  004 

0.042 
0.021 
0.004 


3    6 
6 
6 
6 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ERIE 
THAM£S    RIVER 


U    T    M:  17    0507750.0    4778600.0    4 

901         80         81  84         88 

SCD      TOTAL      FECAL       M.F.     PSEUD 

COLIFORM  COLIFORM     ENTER.        MPA 

MF/100ML  MF/100ML   MF/tOOML   MF/IOOML 


6000. 

400. 
1  150. 

650. 

350. 

3300. 

1  500  . 

43000. 

43000. 

1844. 

350. 


8  BO. 

248. 

36. 

52. 

32. 

1090. 

600. 

9600  . 


9E00. 

309. 

32. 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

0.  125 
0.015 
0.415 
0.060 
0.005 
0.045 
0.015 

0.415 
0.097 
0.005 


TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 

0.475 
0.620 
1.150 
0.4B5 

0  .  595 
0.4SS 
0.430 

1  .150 
0.601 
0.430 


220. 

520. 
1500, 

100. 

104. 

230. 

452. 
1500. 


1500. 
359. 
100. 


B  8 

21  22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N: 

MG/L  MG/L 


0.025 
0 .  020 
0.039 
0.021 
0.029 
0.056 
0.022 

0.056 
0.030 

0.020 


570 
620 
100 
220 
950 
280 
920 


5.  100 
3.666 
2.620 


36. 
5.* 


17 
INRGNC 
N 
MG/L 

4.720 
2.655 
5.554 
3.301 
3.984 
3.381 
2.957 

5.554 
3.793 
2.655 


STATION 

ID:      04-0 

313- 

040-02 

STORET 

CODE: 

02 

003 

2870 

REGION:    01 

MILEAGE: 

162.70 

805 

3 

1 

33 

WATER 

DISS, 

5-DAY 

TOTAL 

TEMP. 

02 

80D 

l> 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

1  .0 

10.0 

1  .0 

0.044 

1  .0 

13.0 

3.1 

0.048 

0.5 

11  .0 

2.4 

0.1  10 

3.0 

12.5 

1  .0 

0.062 

10.5 

13.5 

1    6 

0.038 

22.0 

12.5 

1  .8 
1  .5 

0.041 
0.031 

13.0 

12.5 

22.0 

(3.5 

3.  1 

0.  1  10 

)               7-3 
0.5 

12.1 
10.0 

1.8 
1.0 

0.053 
0.031 

TOTAL 

ORGNC      N 

MG/L 

0.350 
0.605 
0.735 
0.425 
0.590 
0.410 
0.415 

0.735 
0.504 
0.350 


23 
TOTAL    N 


MG/L 

.070 
260 
.289 
.726 
.574 
.791 
.372 


6.289 
4.297 
3.260 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

366.0 
3B0.0 
354.0 
298.0 
32B.0 
386.0 
294.0 

386.0 
343.  7 
294.0 


6 

5U5F  . 

SOLIDS 

MG/L 

4.0 
1  .5 

15.0 
6.5 
3.0 

13.0 
8.0 

15.0 
7.3 
1  .3 


NO    OF    SAMPLES 


<    C    0    N    T    D     ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


8. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO: 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


NORTH  BRANCH  CREEK 

OXFORO  COUNTY  ROAD  6  NORTH  Of  EMBRO 

RIVER    PLOW  GAUGE  MOE  02G0107 


LAT: 


stn  stn  Samp  pj 
01  st  brg  depth 
feet     mtrs 


16   01    7B    1525 

.a 

20    02    78    1500 

: 

20   03    78    1315 

.3 

17    04    7B    1335 

.3 

15   05    78    1420 

.3 

19    06    JB     1425 

.3 

21    OB   7B    1300 

: 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  KIN    (  -  ) 

MINIMUM 

LONG: 


DISS. 

SOLIDS 
MG/L 

362 
378 
3  19 

252 
325 
373 
285 

37a 

33E 

286 


615 
640 
645 
476 
54S 
5S2 
49 

645 

499 

49 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GBCAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
THAMES  RIVER 


U  16 

COND.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  Units 


U  T  M:  17  0507750. 0  4778600.0  4 
55 


7.30 

3.70 

12.00 

3.60 

1.10 
1.5D 
2.0 

12.00 
4.46 


DATE  OF    REPORT      25   OCT   7B      PAGE        152 

STATION    ID:      04-0013-040-02 

STORET    CODE:    02 
003 

2B70 

162.70 


REGION:    01 


MILEAGE: 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


13.5 
13.5 
17.0 
9.5 
13.0 
10.5 

io. o 

17.0 

12.4 

9.5 


PH 
AT     LAB 


7.95 
7.87 
8.03 
B .  38 
B.47 
B.46 


8.47 
8,  19 
7.87 


NO    OF    SAMPLES 


6.O.M./    SITE:     MIDDLE    THAMES    RIVER 

SAMPLE    POINT-     AT     SECOND    CONCESSION    ROAD    SOUTH    OF    THAMESFORD 
STATION    TYPE:     RIVER  FLOW    GAUGE    FED    02GD004  MAJOR    BASIN 

MINOR    BASIN 
TERM   STREAM 


STATION  ID:   04-0013-041-02 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
THAMES  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


18   01 

78 

1540 

.: 

22    02 

78 

1415 

3 

22    03 

vs 

1340 

.3 

19   04 

7B 

1400 

.3 

17    05 

78 

1440 

.2 

21    06 

78 

1355 

.a 

19   07 

7S 

1440 

.3 

23   08 

78 

1415 

.;; 

2D   09 

78 

1432 

.3 

18    10 

78 

1436 

.3 

21    11 

78 

1300 

3 

20    12 

78 

1415 

3 
MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  (•) 
MINIMUM 

LONG: 

934 
SAMPLE 
NO 


43011 
43043 
43065 
43087 

43109 
43131 
43153 
43175 
43197 
43216 
43235 
43254 


901 
SCD 


U  T  M:  17  0500000.0  4764125.0  4 


444 

FLOW    CFS 


30 
TOTAL 
CO  LI  FORM 
Mf /I OOML 


6500       21000. 


45.60 

802.00 

251 .00 

139.00 

42.40 

14.90 

13.30 

96.90 

26.60 

35.90 

53.00 


1100. 

10000E+2G 

500. 

1B0. 
1000. 

290. 

270. 
64000. 

1  10. 

300. 

240. 


802.00       10000E*2 
132.13         1445.'    U 
13.30  110. 


FECAL  M.F 

C0L1F0RM  ENTER 

MF/100ML       MF/tOQML       MF/100ML 


SO. 
520. 


152. 

64. 

4B. 
900. 

20. 

10. 


2000. 
70.  ■ 


80. 
480. 

1  500 . 

10. 
560. 
750. 

64. 
420. 
310. 
240. 

55. 

1  500 . 
222.' 
10. 


NO    OF   SAMFLE5 


STORET   CODE: 

02 

003 

2870 

ON: 

01 

MILEAGE: 

149.00 

8 

a 

B05 

3 

1 

PSEUD. 

HATER 

DISS. 

5-DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

/I OOML 

OEG    C 

MG/L 

MG/L 

24. 

1.0 

11  .5 

1.2 

4. 

L 

2.0 

9,5 

1  .1 

4. 

L 

0.0 

12.0 

5.5 

4. 

L 

7.5 

12.5 

1.2 

4  . 

L 

13.5 

11.5 

1  .8 

20. 

23.0 

10.5 

1  .4 

4. 

L 

24.0 

9.D 

1  .5 

4. 

L 

24.0 

12.5 

1  .1 

12. 

19.0 

10.5 

1  .3 

4. 

L 

7.0 

9.5 

1  .5 

4. 

L 

1  .0 

11  .5 

u  .  fl 

4. 

L 

1  .0 

6.5 

1.0 

24 

24.0 

12. S 

5.5 

6 

•    D 

10.3 

10.6 

1  .6 

4 

12 

0.0 
12 

6.5 

1  2 

0.4 

is 

SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY   MO    YR    LMT         DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


18   01 

78 

1540 

.3 

22   02 

78 

1415 

:. 

22    03 

n 

1340 

.; 

19    04 

,3 

1400 

.3 

17    05 

78 

1440 

.3 

21    06 

78 

1355 

.3 

19   07 

78 

1440 

.3 

33   08 

78 

1415 

.3 

20    09 

78 

1432 

.3 

18    10 

78 

1436 

.3 

22    It 

78 

1300 

.3 

20    12 

78 

1415 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     ( « 1 
MINIMUM 

'.:.  :•>-    •:.;•:      f 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT   DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


18   01 

78 

1540 

.3 

22    02 

78 

1415 

.a 

22    03 

78 

1340 

.3 

19    04 

7B 

1400 

3. 

17   05 

78 

1440 

.3 

21    06 

1  S 

1355 

.3 

19   07 

78 

1440 

.3 

2  3    08 

78 

1415 

3 

20    09 

7.3 

1432 

3 

J  8    10 

78 

1436 

3 

22    11 

7a 

1300 

.3 

20    12 

78 

1415 

.3 
MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM  MN    ( • 1 

MINIMUM 

33 
TOTAL 

34 

FILTERED 

19 
FILTERED 

20 
TOTAL 

21 
FILTERED 

22 

FILTERED 

17 
INRGNC 

IB 
TOTAL 

23 
TOTAL    N 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHI. 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

MG/  L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.032 

0.020 

0.  135 

0.4S0 

0.019 

4  .  600 

4.754 

0.315 

5.069 

396.0 

o!o54 

0.021 

0.245 

0.520 

0.050 

7  .  000 

7.295 

0.275 

7  .570 

634  .0 

0.  275 

0.  103 

0.515 

1  .400 

0.032 

5.510 

6.057 

0.8B5 

6  .942 

376  .0 

0  .034 

0.016 

0.035 

0.435 

0.017 

4  .  200 

4.252 

0 .  400 

4  .652 

236.0 

0.018 

0.003 

0-010 

0.535 

0.029 

3.610 

3.649 

0.525 

4  .  174 

334    0 

0 .  03 1 

0.003 

0.035 

0,530 

0.042 

1  .BIO 

1  .887 

0.495 

2.382 

408  .0 

0.  021 

0.002 

0.005L 

0.475 

0.013 

1  .070 

1  .088 

0.470 

1  .558 

342  .0 

0.016 

0.001 

0.OO5L 

0.400 

0.013 

1  .070 

1  .OSB 

0.395 

1  .483 

336  .0 

0.091 

0.034 

0.055 

0.860 

0.035 

3.710 

3.800 

0.805 

4  .605 

412,0 

0.007 

0 .  002 

0.045 

0.435 

0.O11 

2.200 

2.256 

0.390 

2  .646 

400  .0 

0.015 

0 .  007 

0.075 

0.490 

0.071 

4  .400 

4.626 

0.415 

5.041 

426  ,0 

0.043 

0.010 

0 .  085 

0.430 

0.020 

5.900 

6.005 

0.345 

6.350 

442  .0 

0.275 

0.  103 

0.515 

1  ,  400 

0.07  I 

7.000 

7.295 

0.885 

7.570 

634.0 

0.053 

0.019 

0  - 1 040 

0,580 

0.029 

3.763 

3.896 

0.476 

4.373 

399  .3 

0  .  OCT 

0.001 

0.005 

0.400 

0.011 

1  .070 

1  ,088 

0.275 

1  .483 

286.0 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

6 

7 

14 

16 

56 

55 

SUSP. 

DISS. 

COHB . 

1URB. 

CHLORIDE 

PH 

SOLIDS 

SOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

AT     LAB 

MG/L 

MG/L 

UMH05 

units 

1  .5 

395 

670 

2.  BO 

19.5 

7.B9 

2.5 

632 

995 

3.50 

31.0 

7.88 

85.0 

291 

510 

32.00 

14  .0 

7.82 

1  .0 

285 

520 

2.80 

14.0 

8.26 

3.0 

331 

580 

1  .00 

17.5 

B.42 

12.0 

396 

555 

2.50 

27.5 

8.22 

4.0 

338 

545 

1  .60 

36.0 

B.41 

!   0 

333 

555 

1  .  10 

28.0 

8.44 

,    5 

406 

598 

3.40 

22.0 

8.35 

:    i 

399 

620 

0.80 

24.5 

8.  17 

2.5 

423 

690 

1.10 

24.5 

8.37 

23.0 

219 

710 

8.80 

28.0 

8.  SI 

85.0 

632 

995 

32.00 

31  .0 

B.44 

12.0 

371 

629 

5.12 

23.0 

8.20 

0.5 

219 

510 

O.BO 

14.0 

7.82 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY     REPORT     -     RIVER    BASINS 


B.O.W./    Silt;    THAMES    RtVER 

SAMPLE    POINT:     AT     FIRST    BR1BGE    DOWNSTREAM    OF     INGERSOLL 

STATION    TYPE;     RIVER 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM:     THAMES    RIVER 


OATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  *5 

STATION    ]D:       04-001 3-042 ■ OS 

STORET    CODE:     02 
003 
2870 


STN   NO 

42 

LAT 

LONG: 

U    T    M: 

17    0502875.0    4762650 

,0    4 

REGION:    01 

MILEAGE: 

149.00 

934 

901 

60 

Bl 

n 

83 

905 

3 

1 

33 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

SAMPLE 

SCO 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    OEPTH 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP 

02 

BOO 

P 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/IOOvL 

MF/100ML 

MF/lOOML 

OEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

18   01 

79 

1415 

.3 

43017 

6 

600. 

60 

70 

A. 

L 

1  .0 

11.5 

1  -3 

0.090 

22    02 

78 

1255 

.3 

43039 

6 

16. 

4 

4 

4  , 

L 

0.5 

13.0 

1  .  2 

0.055 

22   03 

79 

1225 

.3 

43061 

3 

10000E+TG 

600. 

a 

312. 

40 

0.5 

12.0 

5.4 

0.25S 

19   04 

78 

1245 

.3 

4  3083 

6 

1000. 

430. 

270. 

20. 

7.0 

1  1  .0 

3.  2 

0-137 

1  7   OS 

78 

1020 

.3 

43105 

9    6 

11000. 

650. 

400. 

12. 

13    0 

10.0 

3-  1 

0-085 

21    06 

78 

1130 

.3 

43127 

9 

66000E-H 

1500. 

a 

I  500.        G 

72. 

20    5 

4.0 

3.9 

0.240 

19   07 

79 

1245 

.3 

43149 

9 

1600. 

470. 

1200. 

4- 

L 

23,0 

7,5 

3.4 

0.  142 

23   06 

78 

1240 

.3 

43171 

6 

20000. 

1  92  - 

160. 

4. 

21  .S 

9.0 

2.  1 

0.146 

20   09 

78 

1300 

.3 

43193 

6 

64000. 

3500. 

520. 

BO. 

17.5 

8.5 

3.0 

0.  173 

19    10 

76 

1300 

.3 

43212 

E 

12000. 

80. 

30. 

4. 

L 

B.O 

9,0 

2.2 

0.101 

22    11 

76 

1145 

.3 

43231 

6 

7500- 

50. 

500, 

4. 

L 

2.0 

11  ,0 

2.6 

0.076 

20    12 

79 

1225 

.3 

43250 

E 

8100. 

400. 

250. 

4. 

L 

0.5 

1  1  .5 

1  .6 

0.058 

MAX  I  MUM 

66000E-M 

3500. 

1500- 

60. 

23.0 

13.0 

5.4 

0.255 

SVG 

OR    GEOM    MN     {  ■  I 

6837,*    u 

235.  • 

u 

204.-    U 

10,  • 

0 

9.6 

8.8, 

2.8 

0.  130 

M I N I  MUM 

16 

4. 

4. 

4. 

0.  5 

4.0 

l  .  2 

0.055 

NO    Of    SAMPLE5 


34 

19 

20 

21 

22 

17 

16 

23 

5 

6 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FI LlEflEO 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DY    MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG.    DEPTH 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KvjELDAHL 

\02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      n 

SOLIDS 

SOLIDS 

FLET 

MTRS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

we/L. 

MG/L 

MG/L 

18    01 

78 

1415 

.3 

0.057 

0.670 

1  .010 

0.061 

3.  BOO 

4.  531 

0.340 

4.971 

516.0 

1.9 

22    02 

79 

1255 

.3 

0.026 

0.630 

0.B35 

0.056 

4.000 

4  .  686 

0.205 

4    891 

506    0 

3.5 

22    03 

78 

1225 

.3 

0.  109 

0.535 

1  .480 

0.035 

3.650 

4.220 

0.945 

5.  165 

312-0 

49.0 

19    04 

78 

1245 

-3 

0.067 

0.  170 

0.775 

0.040 

3    400 

3    610 

0.6O5 

4.215 

302.  D 

33.5 

17    05 

78 

1026 

.3 

0.005 

0.075 

0.B45 

0.  124 

2    920 

3-119 

0.  770 

3    889 

416.0 

12.5 

21     06 

79 

1  130 

.3 

0.117 

0.  185 

0.850 

0.  I  33 

2    210 

2-528 

0.S6S 

3.  193 

518.0 

30,0 

19    07 

78 

1245 

.3 

0.021 

0.010 

0    800 

0033 

1  .  490 

1  .  583 

0.790 

2.373 

340.0 

15.0 

23    08 

78 

1240 

.3 

0,041 

0.045 

0.82D 

0.  125 

2.  150 

2.320 

0.775 

3.095 

532.  0 

16.0 

20   09 

79 

1300 

.3 

0  ,  050 

0,065 

0.975 

0.09  1 

2.450 

2.606 

0.910 

3.516 

506.0 

45.0 

18    10 

78 

1300 

.3 

O.037 

0,  175 

0.8B5 

0.  131 

2-150 

2.456 

0,710 

3.166 

564.0 

1  ,0 

22    1t 

76 

1145 

.3 

0.027 

0.490 

1  .200 

0.077 

3.270 

3,637 

0.710 

4.547 

544.0 

1  1  .0 

20    12 

76 

1225 

.3 

0.032 

0.380 

0.665 

0,113 

5.300 

5.793 

0,285 

6-078 

522.0 

5.S 

MAXIMUM 

0.11? 

0.67O 

1  .460 

0.133 

5.300 

5.793 

0.945 

6    078 

564.0 

49.0 

AVG 

OR    GEOM    MN     ( • I 

0.049 

0.2B6 

0.928 

0.089 

3,066 

3.441 

0.643 

4  ,  083 

464,8 

18. S 

MINIMUM 

0,005 

0.010 

0.665 

0.035 

1  .  490 

1  .  583 

0.20S 

2.373 

302.0 

1  .0 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YS    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


7 

14 

16 

56 

208 

221 

225 

249 

238 

DISS  . 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

SOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MGA 

IRON 

CHROMIUM 

COPPER 

ZINC 

NICKEL 

MG/L 

UMKOS 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

10    01 

7B 

1415 

■  3 

514 

830 

4    70 

50    0 

0.310 

0    020L 

O.OiOL 

O.OIOL 

0.020L 

22    02 

70 

1255 

.3 

503 

840 

5    20 

46.0 

0.260 

0.020L 

O.OIOL 

0    010L 

0.020L 

22   03 

7U 

1225 

.3 

263 

540 

29    00 

26    0 

2.300 

0.040L 

0.020L 

0    020  L 

0.04DL 

19    04 

78 

1245 

.3 

369 

469 

35    00 

23    5 

1  .  4Q0 

0.02    L 

0.02 

0    02 

O.02    L 

1  7    06 

78 

1020 

.3 

404 

658 

1  .50 

39.5 

0  .  480 

0.02     L 

0.01     L 

0    01     L 

0,02     L 

21    06 

78 

t  130 

-3 

48B 

710 

15-00 

■     58.0 

0.400 

0    020L 

O.OIOL 

O.OIOL 

0.020L 

19  07 

78 

1245 

3: 

325 

775 

6.30 

63.0 

0-310 

0.020L 

O.01O 

0.010 

0    020L 

23    08 

78 

1  240 

_  3 

514 

795 

5.80 

65    0 

0.020L 

0.010 

0.010 

0.020L 

20  09 

76 

1  300 

.3 

461 

675 

14  .00 

45.5 

0.8S0 

0.040L 

O.OIOL 

0    010L 

18    10 

78 

1300 

.3 

563 

795 

5.  10 

55.0 

0.440 

0.020L 

0.020 

0.030 

0.020L 

22    11 

78 

1145 

,3 

533 

BI8 

5.90 

53.0 

0    020L 

0.020 

0    030 

0.020L 

20    12 

78 

1225 

.3 

516 

865 

3. 3D 

86.0 

0.280 

0020L 

0.01OL 

O.OIOL 

0-020L 

MAXIMUM 

563 

965 

35    00 

66.0 

2.300 

0.040 

0,020 

0,030 

0.040 

AVG    OR    CEOS!    MN 

I-  1 

4S4 

731 

10    82 

51  .2 

0.  706 

0-0230 

0 .01  3D 

0.015D 

0.02  20 

MINIMUM 

263 

469 

1  .50 

23.5 

0.260 

0.020 

o.oio 

0.010 

0.020 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.K./    SITE;     NCRTH    THAMES    RIVER 

SAMPLE     POINT:     AT     CONCESSION    ROAD    2    SOUTH    OF    MITCHELL 

STATION    TYPE:     RIVER  FLOW    GAUGE    FED    02GD014 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pd 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


16   01 

78 

1200 

.3 

20    02 

7B 

1150 

-3 

20    03 

7B 

1100 

.3 

17    04 

78 

1030 

.3 

15    05 

7B 

1045 

.3 

19    06 

78 

1050 

.3 

17    07 

78 

11  10 

.3 

21     08 

7B 

1125 

.3 

13    09 

78 

1210 

.3 

18    10 

76 

1  105 

.3 

20     11 

78 

1055 

.3 

IS    12 

78 

1205 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN 

CI 

MINIMUM 

MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 

MINOR     B4SIW:     LAkE    ERIE 
TERM    STREAM:     THAMES    RIVER 


ONG 

U    T    M 

17    04832000    4810300 

934 

901 

444 

80 

61 

SAMPLE 

SCD 

FLOW    CFS 

TOTAL 

Fecal 

NO 

CO  LI  FORM 
MF/'IOOML 

COL  I  FORM 
MF/ IOOML 

43005 

4 

67    10 

650 

100. 

43027 

4 

23    00 

1500. 

140. 

43049 

6 

99    90 

4300. 

180. 

43071 

6 

197.00 

7  50. 

10. 

43093 

6 

175.00 

5100  . 

ai2. 

431  IS 

6 

30.80 

3000. 

130, 

43137 

6 

1  .00 

500. 

168. 

43159 

6 

21  .70 

1500. 

830. 

431  81 

6 

1400.00 

I720QE*! 

11700. 

43203 

6 

45.70 

1  lOO. 

160. 

43222 

6 

106.00 

5200. 

146. 

43241 

4 

47.70 

520. 

SO- 

1400.00 

17200E-H 

II  700 

164.58 

2267. ■ 

169.» 

1.00 

500. 

10 

STATION    ID:       04 -00 1 3  -  044 -02 

STORET    CODE:     02 
003 
2870 

ION:     01  MILEAGE:        173.60 


M.F.  PSEUD. 

ENTER.  MPA 


184. 
124. 
600. 


170. 
188. 
228. 
160. 
492. 
1500. 
30. 
560 
180 

1500. 
239.  ■ 
30. 


T2. 
TOO. 


100 

6. 


805 

3 

I 

HATER 

DISS. 

5 -DAY 

TEMP 

02 

BOD 

OEG    C 

MG/L 

MG/L 

0.5 

9.5 

1  .5 

I  -0 

a.o 

1  .0 

I     0 

10-0 

1  .9 

■1.0 

12.0 

0.8 

1  .0 

9    0 

2.3 

o.o 

9    0 

1  .7 

0.0 

9    5 

2.3 

9.5 

7.5 

4.3 

4.0 

B.O 

2.6 

7.0 

11  .6 

0.6 

2.0 

12.0 

2.0 

0.0 

12.0 

D.4 

NO    OF    SAMPLES 


I    C   0    N   T    D    ) 


SAMPLE    INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT    -    RIVER    BASINS 


BOW/    SITE:     NORTH    THAMES    RIVIR  _—-«,, 

SAMPLE    PO   NT:    AI    CONCESSION   SOAO    2    SOUTH   OF   MITCHELL 
STATION    TYPE:    RIVES         FLOW   GAUGE    FED   02G0014 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  154 

STATION    ID:       04-0013-044-02 


SAMP   OTE    HOUR      STN      STN   SAMP      PJ 
OY   MO   YR    LMT         DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


18  01  7B 

1200 

3 

20  02  78 

1150 

.3 

20  03  78 

It  OS 

■  -1 
.3 
it 

17  04  7a 

1030 

15  OS  78 

1045 

19  06  76 

1050 

'■■■ 

17  07  78 

11 10 

3 

a 

21  08  78 

1 1  25 

18  09  78 

1210 

.3 

16  10  78 

1105 

% 

20  11  78 

105S 

3 

IS  12  78 

120S 

-3 

MAX  I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(*) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


16  01  78 

1200 

.3 

20  02  78 

1150 

.3 

20  03  78 

1100 

:-■ 

17  04  78 

1030 

.3 

IS  05  78 

1045 

.3 

19  OS  78 

1050 

.a 

17  07  78 

11  10 

,3 

21  08  7B 

1125 

,3 

18  09  78 

1210 

.3 

IB  10  78 

1105 

.3 

20  11  78 

1055 

-': 

(B  12  78 

1205 

,3 

MAX IMUK 

AVG  OR 

GEOM  MN 

[»] 

MINI 

WM 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.  100 
0.076 
0 .  1  60 
0 .  1 08 
o.oaa 

0.054 

0.073 
Q.  133 
0.345 
0.021 
0.042 
O.CJC 

0.345 
0.103 
0.051 

12 

6 

susp. 

SOLIDS 
MG/L 

13. 0 
3.5 

10.0 
7.0 
6.0 
B.O 
6.0 

20.0 

79.0 
7.0 
3.5 
7.0 

79.0 

13.9 

3.5 


34 
FILTERED 

REACTIVE 
P    MG/L 


0.047 
0.049 
0.111 

0.087 
0.031 
0.005 
0 .  005 
0.007 
0.  139 

o.oos 

0.020 
0.018 

0.139 
0.044 
0.005 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOS    BASIN:     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM:     THAMES    RIVER 

U    T    Hi     17    0483200.0    4810300.0    4  REGION:     01 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

0.525 

0 .  305 
0.735 
0.195 
0.005 
0.045 
0 .  005 
0 .  01 0 
0.110 

0.010 

0.015 
0.050 

0.735 
0.143 
O.0O5 


DISS. 

SOLIDS 

MG/L 

499 
609 
362 
305 
372 
377 
534 
290 

:<■  i 
--    I 

458 
407 

609 
412 
290 


20 
TOTAL 

KJELDAHI. 
MG/L 

0.665 
0.670 
1  .  200 
0,700 
0.615 
0.715 
0.B9S 
I  .130 

I. sec 

0.405 

0  .  470 
0.320 

1.2B0 
0.763 
0.320 


21         22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03N 

MG/L  MG/L 


0.042 

0.033 

.045 

.025 

.035 

.079 

.003 

.038 

.053 

0.020 

0.019 

0.026 

0.079 
0.035 
0.00  3 


14         16         56 
COND.     TURB.    CHLORIDE 


B.810 
3.110 

7.  I 'JO 
4.B20 
5.460 
3  .  3f.O 
0.0  I OL 
1  .  030 

8 .  000 
6.930 
5  .  630 
6.  100 

6.0B0 

4.8U4D 

0.010 


250 

IMHOS 

F0RMAZ1N 
UN  US 

MG/L 

AT  LAB 

690 

7.50 

18,5 

8.53 

B90 

2.70 

23.0 

7.96 

69B 

6.20 

22.0 

7.37 

520 

4.00 

11.0 

8.24 

600 

3.60 

17.5 

8.31 

510 

2.40 

16.5 

8.21 

510 

2.40 

21  .5 

a.  06 

441 

10.00 

21  .0 

e.05 

4BS 

72.00 

13.0 

7.75 

680 

3.30 

17.5 

7.99 

670 

5.90 

17.5 

7.65 

605 

2.70 

21  .0 

8.13 

B9Q 

72.00 

23.0 

8.53 

609 

10.23 

18.3 

8-06 

441 

2.  40 

11  .0 

7.65 

MG/L 

7.077 
3.443 
7.970 
5.040 
5.500 
3.484 
0.018 
1  .078 
8.243 
6,960 
S.664 
6.176 

8.243 
5.072 

0.01B 


STORET    CODE:    02 
003 
2870 

MILEAGE:       173.60 


IOTAL 

ORGNC      N 

MG/L 


440 

365 
465 
505 
610 
670 
B90 
120 
170 
485 


455 
270 


1  .170 
0.620 
0.270 


MG/L 

7.517 
3.813 
8.435 
5.54  5 
6.110 
4.  154 
0  .908 
2.198 
9.413 
7.445 
6.319 
6.44  6 

9.413 

5.692 
0.908 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

512.0 
612.0 
372.0 
312.0 

378.0 
382.0 
540.0 
310.0 
390.0 
424.0 
462.0 
414.0 

612.0 
425.7 
310.0 


NO    OF   SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  NORTH  THAMES  RIVER 

SAMPLE  POINT:  1.4  MILES  DOWNSTREAM  OF  ST  MARYS 

STATION  TYPE-  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02GD005 


STN  NO: 


SAMP    OTE    HOUR      STN      STN    SAMP      Pd 
DY    MO    YR    LMT         DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


16  01  78 

1025 

.  I 

20  02  78 

1030 

.3 

20  03  78 

1005 

,3 

17  04  78 

0940 

.3 

15  05  78 

0950 

.3 

19  06  78 

0945 

J 

17  07  7B 

1000 

.  J 

21  08  78 

1035 

.3 

18  09  78 

1100 

.3 

IS  10  7B 

1010 

.3 

20  II  IB 

0955 

.3 

1B  12  78 

1015 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN 

<*) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT   DIST  BRG  BERTH 
FEET       MTRS 


16  01 

7B 

ID25 

.3 

20  02 

v  a 

1030 

.3 

20  03 

78 

1005 

.3 

17  04 

78 

0940 

.3 

IB  05 

78 

095Q 

9 

19  06 

76 

0945 

.3 

17  07 

;r: 

1000 

;■ 

21  08 

76 

1035 

.3 

18  09 

78 

1  100 

.3 

16  10 

78 

1.010 

.3 

20  11 

78 

0955 

.3 

18  12 

7B 

1015 

.3 

MAXIMUM 

AVO  OR 

GEOM  MN 

<*) 

MINIMUM 

931 
SAMPLE 


43O03 
43055 
43047 
43069 

43091 

431  13 
43135 
43157 
43179 
43201 
43220 
43239 


MG/L 

0.074 

0.090 
0.  123 
O.085 
0.069 
0.066 
0.077 
0.072 
O.2S0 
0,028 
0.053 
0.Q38 

0.260 
0.086 
0.02B 


901 

SCD 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM:     THAMES    RIVER 


STATION    ID:       04-00  I  3-045 -02 
STORET    CODE 


U  T  M: 


17  0486200.0  4787100.0  4 


REGION:  01 


444 
FLOW  CFS 


205.00 
I  15.00 
350.00 
840. OC 
611.00 
1  OB . 00 
111 .00 
86.50 
1350.00 
240-00 
320.00 
194.00 

1350.00 

377.71 

88.50 


FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0.051 
0-053 
0.077 
0.057 
0.022 
0 .  01 4 
0.011 
0.004 
0.067 
0.005 
0.01  1 
0.O17 

0.067 
0.034 
0.004 


80  81  84  88 

TOTAL  FECAL  M.F.  PSEUD. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER.  MPS 

MF/100M1.  MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML 


750. 

20o. 

860. 

160. 
1900. 
3200. 

700. 

720. 

32000. 

1800. 

11300. 

2700 . 

32000. 
1481 .' 
160. 


FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

0,325 
0.625 
0.535 
0-195 
0 .  045 
0-060 
0.110 
0.025 
0.  140 
0.025 
0.020 
0.1  B5 

0.625 
0.191 
0.020 


24, 
4. 

56. 

20. 
240. 
230. 

52. 
120. 
3200. 
120. 
600, 
330. 

3S00. 
109. 


12 

20 
TOTAL 
KJELOAHL 
MO/L 

0.830 
I  .250 
0.965 
0.670 
0.755 
0.660 
0.825 
0.8I0 
1  .  4B0 
0.630 
0,640 
0.585 

1  .460 
0.842 
0.585 


12 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.037 

0  .  038 
0.029 
0.026 
0.045 
0.079 
0.047 
0 .  050 
0.0B3 
0.023 
0.037 
0.064 

0.  083 
0.047 
0.023 


270. 
12. 

4.   L 
10.   L 
264. 
IBS. 
112. 
180. 
1500-   G 
20. 
600.   0 
280. 

1500. 

97.1  E 
4. 

12 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

4.960 
2.320 
5.610 
3.520 
4.300 
1  .500 
0.680 


530 


6  .  260 
3.680 
5.010 
4.900 

6.26D 
3.605 
0.530 


MG/L 

5.322 

2.983 
5.074 
3.741 
4.390 
1  .729 
0.B37 
0 .  605 
6.483 
3.7  28 
5.067 
5.  149 

6  .483 
3.842 
0.605 


02 

003 

2870 

MILEAGE:   156.00 


WATER 
TEMP. 
OEG  C 

I  .0 
0.5 


1 

4.0 

10.5 

19. S 

19. D 

20.0 

14.0 

7.0 

3.0 

1  .0 

20.0 

1.4 

0.5 


TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 

0.505 
0.625 
0.430 
0.475 
0.710 
0.600 
0.715 
0.785 
1  .340 
0.605 
0.620 
0.400 


1  .340 
0.651 
0.400 


DISS. 

02 

MG/L 

11  .5 

1  1.0 

12.0 

10-5 

10.5 

9.5 

9.5 

10.0 

5.5 

11.5 

10.0 

10.5 

12.0 

10.2 

5.5 


23 
TOTAL  N 

MG/L 

5.827 
3  .60  8 
6.504 
4.216 
5.100 
2.329 
1  .55  2 
1  .390 
7  .823 
4.333 
5.68  7 
5.54  9 

7.823 
4.493 
1  .390 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

0.8 
I  .1 
2.2 
1  .4 
1  .9 
1  .8 
2.2 
1  .7 
2.6 
0.9 
1  .6 
0.8 

2.6 

1.6 
O.B 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

392  .0 
4B6.0 
355.0 
334.0 
356.0 
412.0 
366.0 
366.0 
396. 0 
338.0 
466.0 
412.0 

4B6.0 
391  .7 
334.0 


NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  0  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM. 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    155 


6 

7 

14 

IE 

55 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP       PJ 

SUSP 

DISS. 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

or  MO 

YR 

LMT 

o:st 

BRG 

DEPTH 

SOLIDS 

SO  LI  OS 

250 

FORMAZIN 

MG/L 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

UMKOS 

UNITS 

16   01 

78 

1025 

.3 

0.5 

332 

660 

2.70 

21  .0 

30   02 

7B 

1030 

.3 

0.5L 

486 

770 

2.50 

27.0 

20   03 

78 

1005 

.3 

15-5 

341 

660 

10.00 

23.5 

17   04 

78 

0940 

.3 

24.0 

310 

495 

21  .00 

12.5 

15    05 

78 

0950 

.3 

3.0 

353 

580 

3.30 

19.0 

19   06 

78 

0945 

.3 

11.0 

401 

535 

3.50 

24.0 

17   07 

78 

1000 

.3 

16.0 

350 

473 

8.00 

21  .0 

21    08 

78 

1035 

.3 

35.0 

331 

483 

9.20 

25.5 

IS   09 

78 

1  100 

.3 

73.0 

323 

518 

36.00 

19.0 

IS    10 

78 

1010 

.3 

1  .0 

337 

555 

3.90 

19.0 

20    11 

78 

0955 

.3 

42.5 

443 

640 

25.00 

21  .0 

18    12 

78 

1015 

.3 

3.5 

408 

610 

2.80 

30.0 

MAXIMUM 

73.0 

486 

770 

38.00 

30.0 

AVG 

OR    OEOM 

MN     (  ■  ! 

1  B .  BD 

373 

582 

10.83 

21  .9 

MINT  MUM 

0.5 

310 

473 

2.50 

12.5 

NO  OF  5AMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


5AMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


24  01  78 

51  03  78 

13  03  78 

10  04  78 

24  05  78 
12  06  78 

25  07  78 
29  08  73 
25  09  78 
24  10  78 
28    11  78 


TILBURY    CREEK 

AT     HIGHWAY    2    WEST    OF     TILBURY 

RIVER 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


STATION  ID:   04-0013-046-02 


1235 
1420 
1200 
1  140 
1110 
1140 
1325 
0945 
1130 
1115 
1445 


MAX IMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • I 

MINIMUM 


MAJOR    BASIN; 

GREAT 

LAKES 

STORE!    CODE: 

0! 

MINOR    BASIN: 

LAKE 

ERIE 

003 

TERM    STREAM: 

THAMES    RIVER 

2870 

ONG: 

U    T    M 

17    0360450.0    467985C 

.0    4 

REGION:     01 

MILEAGE: 

5.60 

934 

901 

60 

61 

84 

88 

805 

3 

1 

33 

SAMPLE 

SCO 

TOTAL 

FECAI. 

M  .  F  . 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

NO 

COLIFOPM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/tOOML 

DEG   C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

40009 

4 

3.0 

5.7 

1  .8 

2.2  40 

40022 

4 

9 

2200QE+1 

600 

G 

660. 

36. 

1  .2 

7.7 

7.0 

0-490 

40045 

44000. 

1500 

G 

1100. 

60. 

2.2 

10.6 

6.4 

0.380 

40070 

6 

1600. 

100 

L 

40. 

4. 

L 

5.B 

13.9 

D.4 

0.1  19 

40095 

6 

45000.       G 

360 

52. 

4. 

L 

17.  a 

7.6 

2.0 

0  .  1  20 

401  19 

6 

3S000E+1G 

1260 

170. 

232. 

21  .9 

6.7 

2.2 

0.31S 

40401 

e 

s 

96000. 

4  90 

110. 

56. 

26.0 

13.5 

9.6 

0.340 

40901 

6 

9 

21900E+1 

1500 

G 

700. 

600. 

G 

23.0 

6.0 

3.6 

0.515 

40913 

e 

14400. 

1500 

G 

272. 

360. 

17.5 

7.5 

6.8 

0  .900 

40924 

6 

9 

47000E+1 

13200 

950. 

52. 

12.0 

9.0 

5.6 

0.440 

40935 

6 

30000E+1 

t  1  00 

1500.        G 

132. 

1  .0 

1  1  .0 

4.B 

0.360 

47000E+1 

13200 

1500. 

600. 

26.0 

13.9 

9.6 

2.240 

80410.'    U 

958 

•    E 

308.  •    U 

61  .' 

E 

11.9 

9.0 

4.6 

0.565 

1600. 

100 

40. 

4. 

1.0 

5.7 

0.4 

0.119 

NO  OF  SAMPLES 


34 

19 

20 

21 

22 

17 

1B 

23 

5 

6 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

BY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

REACTtVE 

AMMON I A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLI  OS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

KG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

KG/L 

24    01 

7B 

1235 

.3 

1  .300 

1  .  230 

1  .920 

0.  107 

2  .  200 

3.537 

0.690 

4.227 

552.0 

11  .5 

21    02 

7B 

1420 

.3 

0.250 

1  .330 

1  .980 

0.044 

1  .300 

2,674 

0.650 

3.324 

440.0 

16  .0 

13    0.1 

7B 

1200 

.3 

0.273 

0.695 

1  ,620 

0.061 

2.080 

2,B::6 

0.925 

3.781 

504.0 

2£  .0 

10    04 

78 

1  140 

.3 

0.091 

0.  165 

G.B45 

0.037 

4.410 

4 . 6:i2 

0.660 

5.292 

522.0 

16.0 

24   05 

78 

11  10 

.3 

0.043 

0.225 

1  .220 

0.075 

3.410 

3.7IO 

0.995 

4 .  705 

600.0 

3*.  5 

12    06 

78 

1140 

.3 

0.  195 

0.6BO 

1  .450 

0.084 

0-660 

1  .624 

0.770 

2.394 

600.  0 

45.0 

25   07 

?a 

1325 

.3 

0.043 

0.015 

2    050 

0.053 

o.oeo 

0.  148 

2.035 

2.  IBS 

520.0 

46.0 

29    06 

7a 

0945 

.3 

0.272 

0.745 

2.150 

0.032 

0.040 

0.817 

1  .405 

2    222 

464.0 

74.0 

25    09 

7a 

1130 

.3 

0.510 

0.610 

2.500 

0.056 

0.290 

0.95-6 

1  .390 

2    846 

460.0 

6E.0 

24    10 

78 

1115 

.3 

0.340 

0.990 

2.050 

0.063 

0.240 

1  .  2<>3 

1  .060 

2.353 

386.0 

53.0 

28    11 

78 

1445 

.3 

0.237 

0.475 

1  .330 

0.061 

2-990 

3.526 

0.B55 

4,381 

666.0 

23.5 

MAXIMUM 

1  .300 

1  .330 

2.500 

0.  107 

4.410 

4.632 

2.035 

5,292 

666.0 

SK.O 

AVG 

OR    GEOM   MN     ( '   : 

0.314 

0.653 

1  .738 

0.061 

1  .627 

2.341 

1  .085 

3,426 

S19.5 

40.1 

MINIMUM 

0.043 

0.015 

0.845 

0.032 

0.  040 

0.  I4B 

0.650 

2.183 

38S.0 

11  .5 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BHG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24  01  7B  1235 
21  03  76  1420 
13  03  78  1200 
10  04  78  1140 

24  05  78  11 10 
12  06  78  1140 

25  07  78  1325 
29  OS  78  0945 
25  09  78  1130 
24  10  78  1115 
28  11  78  1445 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( * ) 

MINIMUM 


7 

14 

16 

56 

55 

25 

DIS5. 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

PH 

PHENOLS 

OLIOS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

AT     LAB 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

UG/L 

641 

B35 

1  1  .00 

49.0 

7.55 

1  .OL 

422 

760 

15.00 

40. 0 

7.53 

476 

815 

2B-00 

130.0 

7.35 

504 

660 

85.00 

21  .5 

B,02 

566 

755 

41.00 

27.5 

8    01 

555 

720 

49.00 

32.0 

7.74 

472 

640 

32.00 

34.5 

8.08 

390 

610 

72.00 

35.5 

7.44 

372 

555 

79.00 

41.5 

7.76 

333 

502 

43.00 

36.5 

7.60 

642 

895 

18.00 

120.0 

7.82 

642 

895 

85.00 

120.0 

3  .08 

1  .0 

479 

704 

43.00 

51  .5 

7.72 

1    OD 

333 

502 

11  .00 

21  .5 

7.35 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


STA' 


SIMPLE  INFORMATION  SVSTEW 

B,0,"./  SITE.  THAMES  RIVER 

SAMPLE  POINT   AT  COUNTY  ROAD  16  KOMOKA 

STATION  TYPE:  RIVER 


ION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   35  OCT  79   PAGE 
STATION  ID:   04 ■ 00 1 3- 037 "0! 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   p0 
DY  MO  YP  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       5TN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  OIST     BSG    DEPTH 

FEET  MTRS 


IB    01     7B 

1000 

.3 

}2    03     78 

0945 

.3 

.3 

!2    03    76 

0950 

IS    W    '8 

1010 

.3 

1 7    05    73 

0955 

.3 

SI    06    78 

091  D 

.3 

19    07    7B 

0950 

.3 

S3    06    78 

0950 

.3 

20  09   7B 

ioio 

-3 

IS    10    7a 

1000 

,3 

.3 
.3 

!2    11    71 

0940 

20    13    7B 

0950 

MA* 

I  Mi™ 

AVQ    OR 

GEOM    MN 

(  '  ] 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


934 
SAMPLE 


19    01 

78 

1000 

.3 

4  301  3 

22    02 

76 

0945 

.3 

43034 

32    03 

78 

0950 

1 

43056 
4307B 

1  9    04 

78 

10  10 

1 

17    05 
21     06 
19    07 

78 

78 
78 

0955 
0910 
0950 

.3 

■ 

.3 

431  CO 
43144 

23   06 

7B 

0950 

.3 
.3 

43  1  65 

431  aa 

2D   09 

78 

IOIO 

16    10 

78 

1000 

.a 

43209 

22    11 

20    13 

76 
76 

0940 
0950 

.3 
.3 

VAX  I  VI L'.' 

43227 
43246 

AVG    OR    GEOM    WN 

M: n i Mum 

F 1 LTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 

0  02  1 
0.055 
0.093 
0.053 
0.015 
0.054 
0.033 
0,077 
0 .  06  I 
0.061 
0  .  063 
D.063 

0.093 
0,054 
0.015 


SAMP    DTE    HOUR       STN       5T\    SAMP       Pj 
OY    MO    YR     LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTR5 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ERIE 
THAMES    RIVER 


u    T    M:     17    0465550,0    4753450.0    4 


BO 


61 


901 

SCD               TOTAL  FECAI. 

C0L1F0RM  COLIFOftM 

MF/IOOML  MF/IOOMI. 

24000  2000. 

1  500  660  . 

12600E+IG  1*86. 


290  = 

1200. 

900. 

6200 

40000. 

I4O0. 

15900E-M 

35000. 

I5900E-1 
8890 . *     U 
900. 


30 

50. 
124. 

96. 
1500- 

10 
320- 
460- 


M.F  PSEUD. 

ENTER-  HpA 

MF/100ML  MF/100ML 

1100  16 

480.  4.        L 

2400.  32 

30  4          L 

60  4          L 

1 00  .  4          L 

104.  4. 

560.  26. 

10,  *          L 

1 430 .  1 6 

550.  20. 


2000.  2400 

222, -    0         232, 

10.  10. 


19 
FI  LEERED 
AMMONIA 

MG/L 

0.705 
1.070 
0.475 
0.370 
0  095 
0 .  1  60 
0.015 
0  ,  020 
0.  175 
.255 
.505 


OLSS  . 
SOLIDS 

MG/L 


0. 
0. 
0.  760 


.070 
.3B5 

015 

12 


1  1 

20 
TOTAL 
KJELOAHL 
M6/L 

1  040 
1  350 
1  580 
0.600 
0.735 
0.S9S 
0.750 

0  .  905 

1  .100 

0  .860 

1  100 
1  ,570 

1  .560 
1  .069 
0.735 

12 


11 

21 
Fl  LTERED 
1.02  -N 
MG/L 


0.053 
0.045 
0.037 
0,044 
0.067 
0  .  1 95 
0.031 
0.033 
0.077 
0.  139 
0.060 
0  .  Ub'J 

0  195 
0.073 
0.031 


22 

FILTERED 
N03-N 


12 


400 
300 
900 
700 
200 
OlOL 
660 
550 
570 
300 
.370 
.300 


5  300 
3  I860 
O.OlO 

12 

55 


14  16  56 

CONO  TURB  CHLORIDE          PH 

25C  FORMAJIN  MG/L     AT  LAB 

UMHOS  UNITS 


32. 
9. 


17 
1 NfiGNC 


MG/L 


5  t5B 
5.415 
4.412 
4  I  14 
3.3L.2 

0  .  31.5 

1  .706 
I  .603 
2,622 
4.604 
3.955 
6     146 

6,  143 
3-646 
0.365 


STORET 

CODE: 

02 

003 

2870 

an   oi 

MILEAGE: 

114.60 

B05 

HATER 

3 

DISS. 

1 
5-DAY 

33 
TOTAL 

TEMP. 

02 

BOD 

p 

DEC    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

1     0 

13.0 

0    9 

0    05B 

1     0 

12,0 

2.4 

0    090 

0  .  0 

10.5 

6.6 

0.305 

6  .  0 

1  1  .5 

2.  3 

0.  106 

13-0 
20    0 

10.  0 
6.5 

3.  2 
3    4 

0    068 
0    139 

22    5 
21.5 

7    5 
6.0 

2.5 

2.4 

0.  127 
0.  195 

16.0 
3.0 

8.5 
6.0 

2.6 

l    7 

0.2  30 
0.09B 

3    0 

11,0 

3.8 

0,  160 

1  ,0 

12.0 

3.  4 

0.  156 

22.  5 

13.0 

6    6 

0.305 

9.0 

9.  7 

2,  9 

0.  1  46 

a  n 

0.  9 

0    058 

12 

IB 
TOTAL 
ORGNC       N 
MG/L 

0.335 
0.280 
I  1  05 
0.  4  30 
0  ,  640 
0,7  35 
0.7  35 
0.685 
0.925 
0  625 
0,595 
0.790 

1  .105 
0,673 
0.280 


23 

TOTAL    N 

MG/L 

5  493 
5  695 
5.517 
4    544 

4  002 
1  .  100 
2.441 
2.48B 
3.747 

5  319 
4.550 

6  933 


6  936 
4  320 
1  .100 


TOTAL 

SOLI  OS 

MG/L 

432.0 

442  0 
426.0 
292  0 
374  0 
416.0 
402.0 
336.0 
2  94  0 
446.0 
4  16.0 
406.0 

446.  0 
390.3 
292.0 


12 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


1  08  . 0 
ID.  5 
9.0 
16.5 
12  .0 
30.5 
54  .  5 


15 
5. 


108.0 
22.2 


16 

OI 

78 

10.00 

22 

02 

78 

094  5 

22 

03 

78 

0950 

19 

04 

7  8 

IOIO 

17 

05 

78 

0955 

21 

06 

78 

0910 

19 

07 

78 

0950 

23 

08 

78 

0950 

20 

09 

7B 

IOIO 

IB 

10 

78 

1000 

22 

1 1 

78 

0940 

20 

12 

7B 

0950 

.3 
.3 
.3 
.3 


.3 

.3 


WA*  iMUM 
AvG    OR    GEOM   MN     (« } 

MINI  MUM 


431 

441 
318 
282 
365 
397 
390 
305 
24G 
445 
4C1 
403 

445 
368 

240 


700: 

1  .90 

735 

1  .80 

545 

48  .  00 

476 

16    00 

565 

2    00 

595 

4  .  BO 

595 

6.00 

555 

11.00 

505 

24.00 

642 

1  .60 

660 

5    00 

695 

3.10 

735 

46.00 

606 

10.43 

476 

1  .60 

30 

5 

34 

5 

23 

0 

18 

0 

25 

0 

35 

s 

42 

0 

41 

6 

24 

5 

33 

0 

33 

0 

38 

5 

42 

.0 

31 

.7 

ie 

.0 

a 

15 

e 

06 

7 

66 

8 

16 

B 

37 

7 

96 

B 

10 

7 

92 

7 

95 

7 

89 

a 

22 

6 

21 

a 

•  37 

e 

07 

7 

86 

NO  OF  SAMPLES 


STATION  ID:   04 ■ 00  I  3- 048 • 02 


fl.O.H./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


THAMES     R  '  V  E  ft 

DOWNSTREAM     FROM    CHATHAM    SE*Ag£    TREATMENT     pj ,>, 

RIVER 


SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

5T* 

SAMP 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG 

DEF-H 
MTRS 

25    01 

78 

1045 

.3 

22   02 

78 

1220 

.3 

11    04 

7B 

1  100 

.3 

18   04 

78 

1300 

.3 

25   04 

78 

1  1  20 

.3 

25  05 

78 

0820 

.3 

13   06 

78 

0900 

.3 

25   07 

7B 

1430 

.3 

29   OS 

78 

1  100 

.3 

SS   09 

78 

0930 

.3 

24    10 

76 

0930 

.3 

1»    11 

78 

1330 

.3 

»1A*  1MUM 

AUG 

OR    GEOM 

MN     1  '  ! 

934 

SAMPLE 


MAJOR    BASiN:     GREAT     LAKES 
MINOR     BASIN:     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM:     THAMES    RIVER 


U    T    M 


ao 


17    03'lBB25.0    4693450.0    4  REGION:     01 


40016 

4 

40030 

4 

4008  1 

6 

40089 

E 

40C93 

6 

4Q107 

6 

401  31 

S 

404O3 

6 

40903 

6 

40910 

5 

40921 

9 

40932 

6 

901 

SCO  TOTAL 
OGLI FORY 
MF/100ML 


14000 

1  1000 

90 

2000 

1  00 

21000 

4B0O 

2  1900 
64000 
14000 
39000 


64000 

5716 

90 


Bl 
FEC4L 

CO  L I  F  OPM 
MF/100ML 


600- 
1520. 
100 
60. 
120. 
900. 
10 
292. 
920. 
350. 
600. 


1520. 

265. 

10. 


ENTER 
MF/100ML 


500 
540 
560. 
144  . 

64. 
430. 

10. 
112. 
286. 
240. 
368 


88 
PSEUD. 
MPA 

MF/IOOML 


64 
IEB 

26 


560. 

197. 

10 


B05 

MATER 
TEMP- 
OEG  C 

0.8  ' 

0.0 

S.2 

7.2 
10.  3 
17  2 
17.0 
26.0 
24.0 
17.0 
11,0 


26  0 
11,6 
0.0 


STORET  CODE!  03 
003 
28  70 


MILEAGE 


3 

DISS 
02 
MG/L 


10 


1  I  5 
9.2 
8.5 
6.0 
8.5 
9  5 
9.5 

16.  I 


1 

33 

•DAY 

TOTAL 

BOD 

P 

MG/L 

MG/L 

0.  5 

0.077 

2-0 

0   376 

2.6 

0.325 

2.  4 

0   420 

6.6 

0.375 

3.  5 

0.205 

3    7 

0.320 

2.6 

0     1  69 

2.4 

0    1  84 

3.8 

0  .  1  62 

2.4 

0.2  88 

6. a 

0    420 

3.0 

0.245 

0.5 

0.077 

NO  OF  SAMPLES 


i  C  0  N  T  0  1 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY     REPORT     -     RIVER    BASINS 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE 


34 

19 

20 

21 

22 

17 

1B 

23 

5 

6 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FILTEREO 

FILTEREO 

TOTAL 

FILTEREO 

FILTERED 

inrgnc 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUS». 

Dr  MO 

VR 

LMT 

OIST 

BRG   DEPTH 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

?    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

25    0! 

78 

1045 

,3 

444. 

4. '3 

22  oa 

■-•a 

1220 

.3 

0,057 

0 

465 

0.855 

0    055 

4,000 

4.520 

0.390 

4    910 

456.0 

5.0 

1  1     04 

78 

1  1  00 

.3 

0.074 

0 

195 

1  .030 

0    039 

2,700 

2  . 9.14 

0.B35 

3.769 

356.0 

86   0 

18    04 

78 

130O 

.3 

0,039 

0 

3SS 

1  .300 

0    047 

3    800 

4.2CJ2 

0.945 

5.147 

508    0 

56.3 

25    04 

78 

1120 

.3 

0    264 

0 

335 

0.665 

0,087 

3.700 

4,  132 

0.3  30 

4.452 

418.0 

B5.3 

35   05 

78 

0820 

.3 

0.190 

c 

035 

1  .  120 

0    0B5 

2,320   ■ 

2    440 

1  .085 

3.525 

498.0 

58.0 

13   06 

78 

0900 

.3 

0.035 

0 

120 

0.875 

0,047 

2,  160 

2    327 

0.755 

3.082 

533.0 

73.5 

25    07 

78 

1430 

.3 

0.061 

0 

355 

1  .250 

0.030 

0    450 

0.6115 

0.895 

1    730 

384,0 

54.3 

29    03 

78 

1100 

.3 

0    063 

0 

705 

1  .500 

0    021 

0    310 

i  .o:;€ 

0.795 

1  .831 

406.0 

68.5 

25   09 

78 

0930 

.3 

0.055 

0 

075 

0.990 

0     128 

3    360 

3    563 

0.915 

4.478 

406.0 

54.5 

24    10 

78 

0930 

.3 

0.051 

0 

025 

0.790 

0,056 

3    950 

4.0.M 

0.765 

4.796 

463,0 

35.5 

28    11 

78 

1330 

.3 

0.073 

0 

395 

1  .390 

0.055 

2    940 

3  .  3<J0 

0.995 

4.385 

496.0 

73.0 

MAXIMUM 

0,364 

D 

705 

1  .500 

0  ,  1  28 

4,000 

4.S20 

1  .085 

5.147 

532.0 

66. 0 

AVG 

OR    GEOM    MN     [  ■  ) 

0.06? 

0 

278 

1  .070 

0    059 

3,699 

3.0:i6 

0.791 

3.B28 

447.2 

54.3 

MINIMUM 

0.035 

£> 

025 

0.665 

0,021 

0,310 

0.835 

0.330 

I  .  730 

356.0 

4.0 

NO    OF    SAMPLES 

1  1 

1  1 

11 

1  1 

11 

11 

11 

11 

12 

12 

7 

0  7 

14 

16 

56 

SB 

280 

55 

20B 

2S 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

DISS. 

CALCUL 

COND. 

luRB, 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

PH 

TOTAL 

PHENCLS 

DY    MO 

VR 

LMT 

OIST 

BRG    DEPTH 

SOLtDS 

D-SOLIOS 

25C 

FORMA/ IN 

MG/L 

SILICATE 

AT     LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

UG/L 

25    D1 

78 

1045 

.3 

440 

720 

3    90 

6.08 

1     OL 

22   02 

78 

1220 

.3 

451 

740 

1  ,50 

33    5 

64.0 

2.65 

7.B6 

0    310 

1  .OL 

1  1    04 

78 

tioo 

■,3 

241 

370 

80,00 

13 

0 

37.5 

2.  10 

7.BS 

4.500 

1  .0 

IS   04 

78 

1300 

.3 

452 

520 

54.00 

18 

5 

35.  D 

2.20 

6.11 

2.920 

1    OL 

25  04 

78 

1  120 

.3 

333 

560 

40    00 

25 

5 

46.  0 

1  .95 

B.12 

O.OlOL 

1    OL 

25    05 

78 

0820 

,3 

440 

585 

22.00 

25 

0 

45.  0 

0.05L 

8.28 

0.840 

1    OL 

13   06 

78 

0900 

^3 

458 

585 

60.  00 

33 

0 

54.0 

0.80 

9.14 

2.400 

1     OL 

2S  07 

78 

1430 

.3 

330 

S30 

38.00 

43 

0 

1S.S 

0.45 

7.90 

1  .860 

1    OL 

29  03 

78 

1100 

.3 

337 

565 

30-00 

43 

0 

62   0 

0.45 

7.69 

1  .680 

1    OL 

25   09 

78 

0930 

.3 

351 

518 

44,00 

25 

5 

57.0 

2.60 

8.01 

2.480 

1    OL 

24    10 

78 

0930 

3 

425 

642 

21  .00 

33 

0 

66.0 

1  .30 

8.21 

1  .280 

1  .OL 

28    11 

78 

1330 

.3 

424 

640 

13.00 

39    5 

65.5 

2-04 

8.  11 

2.600 

1  .OL 

MAXIMUM 

458 

241 

■     740 

80.00 

43,0 

66.0 

2.65 

6.28 

4.500 

1  .0 

AVC 

OR    GEOM   MN     (■ ) 

404 

241 

585 

33,95 

30,7 

46.9 

1  .51D 

8.03 

1 .B98D 

1    00 

MINIMUM 

330 

241 

370 

1  ,60 

13,0 

15.5 

0.05 

7.69 

0.010 

1  .0 

NO    OF    SAMPLES 

11 

1 

12 

12 

1  1 

11 

11 

12 

It 

12 

4? 

41 

361 

265 

335 

22 1 

225 

229 

215 

24  3 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

ORGANIC 

COD 

SOLVENT 

TOtAL 

TOTAL 

TOIAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

OV    MO 

VR 

LMT 

OIST 

BRG    DEPTH 

CISC 

EXTR8LES 

ARSENIC 

MERCURY 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

25   01 

78 

104  5 

,3 

6. 

g 

1 

0    003 

0.04 

0-02    L 

0.01     L 

0.03     L 

O.OOSL 

0.03 

22   02 

78 

1220 

.3 

id. o 

1? 

11    04 

78 

1  100 

.3 

4.2 

20 

0 

0,002 

0.030L 

0.050 

0.020 

0.030L 

0.005L 

0.050 

1B  04 

78 

1300 

.3 

4.3 

20 

2 

0,001 

0.030 

0.020L 

0.050 

0.030L 

O.OOSL 

0.030 

25   04 

7B 

1120 

.3 

4.0 

24 

0 

0,002 

1  .100 

0.050 

O.OlOL 

0.030L 

O.005L 

0.020 

25  05 

78 

0820 

.3 

4.5 

39 

13   06 

7B 

0900 

.3 

4.4 

29 

25   07    78    1430 

.3 

4.5 

26 

28    08    78     1100 

.3 

4.2 

14 

25   09    78   0930 

-3 

5.B 

20 

24    10    78    0930 

.3 

6. 

70 

1 

o.oot 

0.030L 

0.010L 

0.030L 

0.005L 

0.C20 

28    11    7B    1330 

-3 

5   0 

37 

MAXIMUM 

10.0 

70 

2 

0.002 

1.  I0D 

0   050 

0.050 

0.03 

0.005 

0.050 

AVG 

OR 

GEOM   MN 

(•  l 

5.2 

27 

1 

0.002 

0.300D 

0.032D 

0.0200 

0.030D 

0.005D 

0.028 

MINIMUM 

4.0 

8 

0 

o.ooi 

0.030 

0-02 

0.0) 

0,03 

0.005 

0.020 

NO    OF    SAMPLES 


23B 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN   Samp      pj 

TOTAL 

DY    MO    YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

NICKEL 

FEET 

MTRS 

MG/L 

2S    01     7B 

1045 

.3 

0  ,02     L 

1  1     04    78 

1100 

.3 

0 , 020L 

IB    04    78 

1300 

.3 

0.020L 

25    04    78 

1120 

.3 

0.020L 

24    10    78 

0930 

.3 
MAXIMUM 

0.020L 
0.03 

AVQ 

OR    GEOM   MN     1 • I 

0    020D 

MINIMUM 

0.02 

NO    OF    SAMPLES 


8. O.K./    SITE:     MC    GREGOR    CREEK 

AT     HARWICH -HOWARD    TOWN  LINE 


STATION    ID:       04-00  I  3- 049 -02 


STAT    DN 

TYPE; 

R.IVER 

MAJOR     8ASIN;     GREAT     LAKES 

STORET    CODE: 

03 

MINOR    BASIN:     LAKE 

ERIE 

003 

TERM    STREAM:     THAMES    RIVER 

2870 

STN    NO: 

49 

LAT 

LONG: 

U    T    M: 

17    0418050. 0    469950C 

.0    4 

REGION:    01 

MILEAGE: 

31  .50 

934 

901 

60 

81 

84 

66 

805 

3 

1 

33 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

Sample 

SCD 

TOTAL 

FECAL 

M.F 

PSEUD. 

MATER 

DISS 

5-0  AY 

TOTAL 

DY    MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG    DEPTH 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTF.R- 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

FEET 

MTRS 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

MF/lOOML 

DFG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

24    01 

78 

1145 

.3 

4  0008 

4 

1  .0 

10.0 

1  .  1 

0    080 

21     02 

78 

1250 

.3 

40030 

4 

1300. 

136. 

2300. 

4. 

L 

0.6 

1  1  .6 

l  .0 

0    092 

10    04 

7B 

1040 

.3 

4006B 

6 

5900. 

290. 

6200. 

4. 

L 

3-6 

14.0 

0.6 

0.125 

24    05 

7B 

1026 

.3 

40094 

6 

9300. 

272. 

130. 

4. 

L 

17-2 

5.9 

7.4 

0.300 

13    06 

78 

1030 

.3 

401  IB 

6 

10000. 

910. 

400. 

A. 

L 

21  .4 

8.2 

3    0 

0.  240 

25   07 

78 

1  130 

.3 

40400 

6 

4  I  00 

570. 

270. 

12 

23.0 

6.0 

2.4 

0.  189 

29   08 

78 

1300 

.3 

40905 

6 

9500. 

1230. 

1210. 

24 

22.0 

7.5 

3.0 

.    0 .  1  60 

25   09 

78 

1230 

.3 

4091  4 

6 

2300. 

240. 

240. 

4 

L 

14.5 

9.0 

3.2 

0.  I3D 

24    10 

7B 

1300 

.3 

40925 

6 

7300. 

B'O. 

116. 

4 

L 

10,0 

10.5 

2.0 

0.07D 

28    11 

78 

1600 

.3 

40936 

6 

470. 

16. 

96, 

4. 

L 

2.0 

14.5 

1  .8 

0.066 

MAXIMUM 

10000- 

1230. 

6200 

24. 

23.0 

14.5 

7.4 

0.300 

AVC- 

OR    GEOM   MN     ( - ) 

3911.* 

303.  ■ 

442.' 

6-.,* 

a 

11  .6 

9.7 

2.6 

0.145 

MINIMUM 

470. 

16. 

96. 

4. 

0.6 

5.9 

0.6 

0.066 

NO    OF    SAMPLES 


<    C    0   N   T    a    ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 

B.O.W./  SITE:  MC  GREGOR  CREEK 

SAMPLE  POINT:  ST  HAS*  I  CH-KC.ARD  TOW.MLINE 

STATION  TYPE:  RIVER 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   PU 
DY  MO  YR  LMT    OIST  ORG  DEPTH 
FEET       MTRS 


Fl LTEREO 

REACTIVE 

P  MG/L 


24  01  78  HAS 

21  OS  7B  1250 

10  04  78  1040 

24  05  78  1028 
12  06  7B  1030 

25  07  78  1130 
29  08  78  1300 
25  OS  78  1230 
24  10  78  1300 
28  11  76  1600 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 

.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEDM  MM  ( • I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   !*J 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24  01  78 

1145 

■  ~i 

21  02  78 

1250 

1 

10  04  78 

1040 

.3 

24  05  78 

1026 

.3 

12  08  78 

1030 

.3 

25  07  78 

1130 

s 

29  08  76 

1300 

.S 

25  09  78 

1230 

.3 

24  10  78 

1300 

,3 

28  1 1  78 

1600 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  Ms 

MINIMUM 

033 
057 
041 

127 

OSS 
061 
062 
OBI 
0.032 
0.043 


0.127 

0.05? 
0.032 


19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

0.560 
0.240 
0.170 
1  .170 
0.090 
0.  115 
0.215 
0 .  075 
0.015 
0.285 

1  .  1  70 
0.294 
0.015 


DISS. 

SOLIDS 

MG/L 

555 
560 
473 
491 
c  |G 
470 
478 
581 
617 
655 

655 
539 
470 


MAJOR    BASIN-     GPLAT     LAKES 
MINOR    BASIN:;     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM:     THAMES    RIVER 

U    T    M:     17    04I8M50.0    4699500.0    4  REGION       01 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  158 

STATION    ID:       04-00  13-049-02 

STORET    CODE:    02 
003 
2B7D 


COND. 

25C 

UMIIOS 

830 
650 
700 
715 
705 
700 
790 
B30 
842 
920 

920 
708 
700 


TOTAL 

KdELDAHL 

MG/L 

O.600 
0.630 
0.720 
2  .  350 
0.575 
0.390 
0 .  890 
0  655 
0.450 
0  .  650 

2  .  350 
0.850 
0.450 


TUPB  . 

F0RMAZ1 

UNITS 


21 

F]  LTERED 

N02-N 

MG/L 

0  029 
0.019 
0.025 
0.365 
0.003 
0.052 
0 .  059 
0.039 
0  ,  BOS 
0  .  024 

0.365 
0.071 
0.009 


56 

CH  LOR  1 D£ 
MG/I. 


8.10 
10.00 
85.00 
35.00 
60.00 
41  .00 
33.00 
23.00 
13.00 

4  90 

B5.00 

31  .30 

4.90 


22 

FILTERED 
N03  -  N 
MG/  L 


500 
900 
210 
980 
270 
500 
490 
990 
840 
630 


36.0 
36.0 
31  .0 


69.0 
42.2 
31  .0 


4.500 
2.331 
0.490 


8.  15 
7.86 
7.98 
7.85 
7.87 
7.87 
7.34 
8.04 
7.94 


8.  18 
7.96 

7.84 


INRI.NC 

N 

MG/L 


405 
515 
453 


1  .  104 
0.664 
2.939 

5.0H9 
2.6!!6 
0.667 


TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 

0.040 
0.390 
0.550 
1  .180 
0.585 
0.765 
0.675 
0.580 
0.4  35 

0  365 

1  .190 
0.557 
O.O40 


23 

TOTAL  N 


MG/L 

5.  129 
4.549 
4  955 
5.695 
3.038 
1  432 
1  .439 
1  .  684 
1  .  299 
3  304 


5  695 
3.252 
1     299 


5 
TOTAL 
50HDS 
MG/L 


564 
572 
516 
55B 
582 
526 
528 
614 
632 
666 


666.  0 
575-8 
516.0 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

9  5 
12  .0 
43  .0 
67.5 
72.0 
56.0 
49.5 
33.0 


72.0 

36.8 

9.5 


NO    OF    SAMPLES 


B.O.U,/  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


NORTH    THAMES    RIVER 

AT     MIDDLESEX    COUNTY    ROAD    28 

RIVER  FLOW    GAUGE    FED    O2GE015 


LONG: 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STS    SAMP       PJ 
DY    MO    YR     LMT  CIST     BRG    ESP1T* 

FEET  MTRS 


16  01  78  0933 

.3 

20  02  78  0945 

.3 

20  03  78  0930 

.3 

17  04  7B  D905 

.3 

15  05  7B  0  905 

.3 

19  06  78  0905 

•  .'i 

17  07  78  0915 

.:! 

21  08  78  0940 

.3 

18  09  78  1025 

3 

16  10  7B  0925 

.3 

20  11  78  0910 

3 

18  12  73  0930 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN 

'■ 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   S-N   STW  &«Mt 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


,3 

3 

.3 

.3 

a 

.3 


MAXIMUM 
AVO    OR    GEOM    MN     I  -  I 


16 

01 

78 

0933 

20 

02 

78 

0945 

20 

03 

78 

0930 

17 

04 

78 

0905 

15 

05 

78 

0905 

19 

06 

78 

0905 

17 

07 

78 

0915 

21 

08 

78 

0940 

18 

09 

78 

1025 

18 

10 

78 

0925 

20 

11 

78 

0910 

18 

12 

78 

0930 

934  901 

SAMPLE  SCO 

1,0 


43001 
43023 
43045 
43067 
43089 
431  11 
43133 
43155 
43177 
43199 
4321B 
43237 


6 
8    9 

7    5    9 


TOTAL 

P 

MG/L 

0.056 

0  .  104 
0  101 
0 .  082 
0.047 
0.054 
0.042 
0.051 
0.440 
0.01B 
0.036 
0.029 

0 .  440 
0,089 

o.oia 


34 
FILTERED 
REAtTIVE 
P    MG/L 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ERIE 
THAMES    RIVER 


U    T    M:     17    0486250.0    4771300.0    4 


STATION    ID:       04-0013-050    02 

STORET    CODE:    02 
003 
2370 


444 

FLOW   CFS 


260.00 

1  48.00 

448 . 00 

1 1 20 . 00 

883.00 

1 13.00 

92.60 

95.70 

1370.00 

263    00 

388    00 

26B. 00 


1370.00  44000 

454.11  645 

92.60  60 

12 


68 


80         Bl  a" 

TOIAL      FECAL  M.F.  PSEUD 

COLIFORM  C0L1F0RM  ENTER.  MPA 

MF/lOOML  MF/100ML  MF/lOUML  MF/100ML 


240 
60 

1130 
230 
940 
200 
120 
470 
44000 
900 
5200 
630 


12 


0.043 
0.062 
0 .  07  1 
C.053 
0.  005 
0.002 
O.Q02 
0.002 
0.071 
0.  002 
0.  007 
0.016 

0.082 
0.030 
0.002 


0.  ISO 

0.475 

0.415 

0.120 

O.0O5L 

0.040 

0.005 

0.005L 

0.  165 

0.0O5 

0.030 

0.095 

0.475 

0    :2BD 
0.005 


16. 

12. 

68. 

16 
100. 
100. 

56. 

S6 
1500. 

30. 
600. 

70. 

1500. 
69.' 


0.525 
0.810 
0.B80 
0  .  SSI") 
0.795 
0.  740 
0.640 
0.690 
2  .080 
0,580 
0  620 
0,460 

2.060 
0.781 

0.460 


28 
8 

600 

■   36 

172 

32 

108 

40 

I  7000 


600 
100 


17000 
101 


19  20 

FILTERED  TOTAL 

AMMONIA  KUELDAHI. 
MG/L  MG/L 


FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0.035 
0.033 
0.031 
0.033 
0.035 
0.031 
0.003 
0.008 
.077 
.009 
.031 


0. 
0. 

o. 

0  .046 


FILTERED 

N03-N 

MG/L 


0.077 
0,031 
0.003 


4. BIO 
3.960 

5.310 
3.320 

4  .610 
1  .  600 
0.070 
0  .  260 
4.  260 

5  . 8*0 

4  .570 
5.300 

5  -  6S0 
3.638 

0.070 


MG/L 

5.025 

4.46B 

5.756 

3.473 

4.550 

1  .671 

0.078 

0.273 

4,502 

5.704 

4.631 ' 

5.441 

5.7  56 
3.798 

0.078 


B05 
WATER 
TEMP. 
OEG    C 

I  .0 

1  .0 

1  .0 

4.0 
I  I  .0 
20.0 
19.0 
19.0 
14.0 

6.0 

2.5 

1  ,0 

20 .  D 


IOTAL 

ORGSC       N 

MG/L 


0  345 
0  335 
0  465 
0.430 
0  790 
0.7OO 
0.635 

0  6B5 

1  915 
0    575 

0  590 
0.365 

1  .915 
0  653 
0.335 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

11  0 
10.5 
10.5 

1  1  .0 
9.5 


8 


10.5 
13.0 

13  0 
9.3 
6.0 


23 
TOTAL    N 


MG/L 

370 
.803 
22  1 
.903 
.34  0 
371 
1.713 
1.958 
1.417 
1.279 
i.22  1 
).B06 


6.417 
4.450 
0.713 


5 -DAY 

BOO 

MG/L 

2.6 
1  .1 

1  .7 

2  .0 


2.1 
1  .3 
4.0 
0.6 
1  .8 

1  ,4 

4,0 
1  .9 

0.6 

12 


TOTAL 

SO  L  I  OS 

MG/L 


402. 
434. 
370 
28B 
366 
372 


310 


314  .0 
460.0 
316.0 
424.0 
390.0 

460  .  0 
370.7 
2BB.0 


NO    OF    SAMPLES 


1    C    0    N    T    0     I 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  •  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    1 69 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    DIST  ERG  DEPTH 
FEET       MTR5 


16  01 

78 

0933 

.3 

SO    02 

78 

0945 

.3 

20    03 

78 

0930 

.3 

17   04 

78 

0905 

.3 

15   05 

7S 

0905 

.3 

19   06 

?IJ 

0905 

,3 

17   07 

78 

09IS 

.3 

51    OB 

78 

0940 

.3 

18   09 

78 

1025 

.3 

16    10 

78 

0925 

.3 

20    11 

78 

0910 

.3 

18    12 

78 

0930 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     ( + ) 

MINI  MUM 

6 

7 

14 

16 

56 

susp. 

DISS. 

CONO. 

TUPB. 

CHLORIDE 

SOLIDS 

SOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

0   5 

402 

655 

2.20 

20.0 

0.5L 

434  ' 

715 

1  .90 

24.5 

5.0 

365 

660 

7.20 

24.0 

9.0 

279 

441 

14.00 

9.S 

3.S 

363 

565 

2.80 

18.0 

12.5 

359 

4B6 

3.00 

20.0 

30.0 

290 

410 

5.90 

18.0 

18.0 

29B 

469 

8.40 

21  .5 

178.0 

282 

449 

1 1 0 . 00 

18.0 

1  .0 

317 

538 

1  .80 

18.0 

4.5 

419 

605 

6.60 

21  .0 

1.0 

369 

610 

1  .40 

27.0 

178.0 

434 

715 

110.00 

27.0 

21.10 

350 

550 

13.77 

20.0 

0.5 

279 

410 

1  .40 

9.5 

l»0  OF  SAMPLE5 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAUP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


32  02  78  1200 


THAMES  RIVER 

AT  MIDDLESEX  COUNTY  ROAD  4 

RIVER 


STN       STN    SAMP      PU 
DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


32    03    78 

1200 

.3 

19    04    78 

1135 

.3 

17    05    78 

1205 

.3 

SI    06    78 

1105 

.3 

19    07    78 

1210 

.3 

23    08    78 

1205 

.3 

20    09    78 

1230 

.3 

18    10    78 

1115 

.3 

52    11    78 

1045 

.3 

20    12    78 

1105 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN    (•) 

v:.nimuv 

934 

SAMPLE 


901 
SCD 


43038 

« 

43060 

3 

43082 

6 

43104 

9 

43126 

6 

4314S 

5 

43170 

9 

43192 

e 

43211 

6 

43230 

c 

43349 

6 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ERIE 
THAMES    RIVER 


U    T    M:     17    0407750.0   4757150.0    4 


80 
TOTAL 

COLIFORM 
MF/100ML 

380. 
1 0000E+2G 

10. 

1400. 

400. 

410. 

50000. 

1200. 

2400. 

960. 

10000E+2 
1615.'  U 
10. 


FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

12. 
600.   G 

10.   L 
172. 

30. 

56. 
4000. 

10.   L 

10. 
100. 

4000  . 
62 .  *  E 

10. 


M.F.     PSEUD 
ENTER.        MPA 
MF/100ML   MF/10UML 


132. 
208. 

10. 
440. 
350. 
160. 
740. 

70. 
220. 


740. 

143. 

10. 


4. 
24. 


STATION 

ID:       04-0 

313- 

051 -02 

STORET 

CODE: 

02 

003 

2870 

REGION:    01 

MILEAGE: 

133,60 

605 

3 

1 

33 

WATER 

DISS. 

S-DAY 

TOTAL 

TEMP. 

02 

BOO 

P 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

1  .0 

I  1  .5 

0.4 

O.OEO 

0.0 

12.0 

5.0 

0.265 

7.0 

1  1  .0 

1  .7 

0.0  E.4 

13.0 

10. s 

2.0 

0.045 

20.5 

6.5 

2.8 

0.142 

24.5 

10. S 

3.5 

0  .  Oi.B 

23.5 

9.0 

1  .8 

0.093 

17.0 

8.5 

1.9 

0.165 

6.5 

8.0 

1.4 

.      0.030 

24.5 
10.3 
0.0 


12.0 
9.9 
6.5 


5.0 
2,  1 


0.235 
0.0  35 
0.030 


NO  OF  SAMPLES 


34 

19 

20 

21 

22 

17 

1B 

23 

5 

6 

SAMP    DTF    HOUR 

STN 

STN    SAMP       PU 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

F1LIERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DY    MO 

YR    LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

REACTIVE 

AMM0N I A 

KUELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOU  DS 

SOL  IDS 

FEET 

MTRS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

HG/L 

22    02 

78    1:200 

.3 

0.033 

0.365 

0.710 

0.029 

4.200 

4  .  594 

0 .  345 

4.939 

458.0 

0.5 

22   03 

78     1200 

.3 

0.  123 

0.535 

1  .620 

0.037 

3.800 

4.372 

1  .085 

5    457 

314.  0 

65.0 

1!)    04 
17    05 

78    1 1 35 
78    1 205 

.3 

0,037 

0  .  055 

0.5SO 

0.029 

3.600 

3.604 

0.525 

4.209 

272.  0 

9  .5 

.3 

0.003 

0.005L 

0.640 

0,031 

2.810 

2.8-15 

0.635 

3.461 

372  ,  0 

5.5 

21    06 

78    1105 
78    1210 

.3 

0.044 

0.005L 

0.665 

0.053 

1  .640 

1  . 6'J8 

0.880 

2-578 

480.0 

25.0 

19   07 

.3 

0.001 

0.005L 

0.750 

0.021 

0.730 

0.756 

0.745 

1  .501 

402.  0 

10.  D 

23    08 

78    1205 

.3 

D.  01  1 

0.005L 

0.730 

0.016 

1  .330 

1  .  3M 

0.715 

2.066 

450.  0 

19.0 

20    09 

78    1230 

.3 

0.0S5 

0.055 

1.110 

0  ,  056 

3  .  280 

3.3113 

1  .055 

4.448 

452.0 

36.5 

18     10 

78    1115 

.3 

0.005 

0.005L 

0.525 

0,033 

2.030 

2  .  068 

0.520 

2.588 

488.  0 

I  .0 

22    1  1 

78    1045 

.3 

0.018 

0.17O 

0.765 

0.039 

3.960 

4.  169 

0.595 

4.764 

488.  0 

7  .0 

20    13 

78    1105 

.3 

0.022 

0.135 

0.485 

0.045 

5.500 

5.680 

0.330 

6.010 

470.0 

5,5 

MAXIMUM 

0.  123 

0.535 

1  .620 

0.058 

5.500 

5 .  680 

1  .085 

6.010 

488.0 

63.0 

A\  G 

OR    GFOM   MN     ( ' 1 

0.032 

0.1320 

0.797 

0.036 

2.969 

3.146 

0.675 

3.B22 

422.4 

16.8 

MINIMUM 

0.001 

0.  005 

0.465 

0.016 

0.730 

0.756 

0.330 

1  .501 

272.0 

0.5 

NO 

3F    SAMPLES 

11 

7 

11 

14 

1  1 
.16 

11 
56 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

SAMP    DTE    HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pd 

DISS. 

CONO. 

TUPS . 

CHLORIDE 

DY    MO 

YR    LMT 

DIST 
FEET 

BRG    DEPTH 
MTRS 

SOLIDS 
MG/L 

25C 

UMHOS 

FORMAZIN 
UNITS 

MG/L 

32    02 

76     1200 

.3 

456 

755 

2.50 

34.5 

22    03 

78     1200 

.3 

249 

■t: 

28.00 

20.5 

19    04 

78    1135 

-3 

263 

4B5 

14.00 

19.5 

17    05 

78    1205 

.3 

367 

600 

1,10 

37.5 

21     06 

78    1105 

.3 

455 

625 

6.60 

37.0 

19    07 

78    1210 

.3 

392 

615 

4.60 

45-0 

!!3  oa 

7B    1205 

.3 

431 

660 

6.50 

48    0 

30   09 

7B    1230 

.3 

416 

619 

14.00 

32.0 

18    10 

78    1115 

.3 

■:7 

719 

2.40 

41  .0 

22    11 

78    1045 

.3 

481 

7S 

2.90 

38.5 

20    12 

78    1105 

.3 

MAXIMUM 

464 
487 

7aO 

780 

2.90 
2B.00 

49.0 
49.0 

AVG 

OR    GEO* 

406 

581 

7.77 

35.7 

MINIMUM 

249 

75 

1  .10 

19.5 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 

THAMES  RIVER 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.B./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


DATE  OF  REPORT   35  OCT  79   PAGE    160 
STATION  ID:   04 -00  I  3- 053  -  02 


AT  MEADOW  LILY  ROAD  LONDON 
RIVER 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   PU 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BBS  BEPTH 
FEET      MTRS 


18   0!    7B 

1105 

■■ 

22    02    78 

1105 

.3 

22   03    78 

1055 

.3 

19   04    78 

1115 

3 

17    05    78 

11  10 

3 

21    06   78 

1018 

.3 

19   07    78 

1145 

.3 

21    08    78 

1400 

1 

20  09   78 

1220 

.  a 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM  MN    (*) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PO 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BR«  DEPTH 
FEET       MTRS 


18   01    78   1105 

..-! 

22   02    78    1105 

.3 

22    03    78    105S 

.3 

19   04    78    1115 

:; 

17    05    78    1110 

1 

21    06    7a    1018 

.3 

19   07    78    1145 

:': 

21    08    78    1400 

:: 

20    09    78    1220 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    MN     1  -  | 

MINIMUM 

SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


18  01  78  1105 
22  02  78  1105 
22  03  78  1055 

19  04  7B  1115 
17  05  78  1110 
21  06  78  1018 


NO  OF  SAMPLES 


STN   STN  SAMP   PJ 
DiST  SRG  DEPTH 
FEET      MTRS 

.3 
.3 
.3 

.3 

.  2 

.3 


ONDON 

MAJOR    BASIN:     GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

003 

MIKOR    BASIN:     LAKE 

ERIE 

2870 

TERM    STREAM:     THAMES    RIVER 

LONG: 

U    T    M: 

17    0484950 

.0  4757550 

.0   4          REGION:    01 

MILEAGE: 

132.60 

934 

SAMPLE 
.SO 

901 
SCO 

80 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 

81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

84 
M.F. 
ENTER. 
MF/100ML  ' 

88 

PSEUD. 

MPA 

MF/10CML 

805 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

1 
5-DAY 
BOD 
MG/L 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

43015 
43037 
430S9 

E 

6 
3 

4000. 
3600 . 

V9700E+1G 

24Q. 
168. 
600.      0 

120. 
168. 
3Q8. 

4.        L 
4.       L 
24 

V.O 
1  .5 
0.0 

7  .0 

12.0 
10.5 
10.5 
1  1  .5 

1  .6 
2.0 
5.  1 
1  .  7 

0.042 
0.059 
0.305 
0.085 

43081 
43103 
4312S 
43147 

6 
6 

S   9 
7 

1700. 

31900. 

600. 

40. 
600.       0 
90. 

30. 
600.      G 
90. 

4.        L 
68. 
4.       L 

13.0 
10.0 
24.0 

10.5 
6.0 
11  .0 

3.0 
3.4 
3.0 
2 . 2 

0.044 
0.106 
0.063 
0.123 

43169 
43191 

6 

660. 

68000. 

140. 
4100. 

116. 

B10. 

52. 

17.0 

8.5 

1  .7 

0.163 

197006*1 

6716."     U 
600. 

4100. 
272. •    U 
40. 

910. 
179.'    U 
30. 

68. 

11  .  '     D 
4. 

24.0 
9.2 
0.0 

12.0 

10.1 
6.0 

5.  1 
2.6 
1  .6 

0.305 
0.1  10 
0.042 

= 

0 

8 

7 

8 

e 

9 

9 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

19 
FILTERED 

AMMON I A 
MG/L 

20 
TOTAL 
KOELQAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MQ/L 

22 

FILTERED 

N03-N 
MG/L 

17 

INRCNC 

N 

MG/L 

18 
TOTAL 
ORGNC      n 
MG/L 

23 
TOTAL    N 

MG/L 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

0 .  024 
0.036 
0.125 
0.039 
0.004 
0.005 
0.00 1 
0.021 
O.0S5 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

355 

•HO 

535 

DBS 

005 

010 

OOSL 

005L 

065 

0.710 

0.710 
1  .780 
0.610 
0.660 
0.960 
0.720 
0.790 
1  .050 

0.034 
0.031 
0.035 
0.031 
0.031 
0.050 
0.015 
0.013 
0.056 

4.600 

4.400 
3.800 
3.  BOO 
2.910 
1  .  900 
1  .310 
1  .900 
3.380 

4.989 
4.841 
4  .370 
3.886 
2.946 
1  .  9f«0 
1  .  330 
I  .918 
3.501 

0.355 
0.300 
1  .245 
0.555 
0.655 
0.9  50 
0.715 
0.785 
0.985 

5.344 
5.  141 
5    615 
4.441 
3.601 
2   910 
2.045 
2.703 
4.486 

436. D 
460.0 
306.0 
312.0 
384.  0 
450.0 
426.0 
446.0 
468.0 

1  .0 

1  .0 
79.0 

8.5 

7.0 
33.0 

8.0 
22.0 
35.5 

0.  125 
0.034 
0.001 

0 
0 

0 

.535 
.  1610 
.005 

1  .  780 
0.888 
0.610 

0.0S6 
0.033 
0.013 

4.600 
3.111 
1.310 

4,989 
3.305 
1  .  330 

1  .245 

0.727 
0.300 

5,615 
4.032 
2,045 

468.0 
409.  B 
306.0 

79.0 

21  .7 

1  .0 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

7 

14 

16 

56 

DISS. 

COND . 

TURB. 

CHLORIDE 

SOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

435 

730 

18.00 

34.5 

459 

760 

1  .BO 

36.5 

,..,  . 

463 

36.00 

20. B 

30-1 

tea 

13.00 

20.5 

3 -.'7 

600 

1  .10 

28.0 

-"  i  7 

585 

10.10 

39.0 

19  07    78    1145 
21    08    78    1400 

20  09    78    1220 


3 
3 

.3 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM  MN    I • ) 

MINIMUM 


.1.  i  a 

424 
433 


38  -. 
S31 


635 
675 
B2G 

760 
618 
463 


2.70 
6.6 

a. to 

36.00 

10.  S2 

1  .10 


23,0 
53,0 
33.5 

53.0 
32.1 
20.5 


NO    OF    SAMPLES 


IamPLe'pOINT:    STrStFDR^MUNICIPAL   STORM   DRAIN   NEAR    LOHNE    AVE    BRIDGE    0^  AV0N_R,  VER 
STATION    TYPE:     STORM   DRAIN  ■»;»»    8AS.N: 

TERM    STfiEiM: 


GREAT     LAKES 
LAKE    ERIE 
THAMES    RIVER 


SAMP    DTE   HOUR      STN      STN    SAMP      Pd 
OY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


18  01  78  1300 
20  02  78  1255 
30  03  7B  1200 
17  04  78  1100 
IS   05    78    1115 

19  06  78  1135 
17   07    78    1140 


.3 

3 

'!• 
,3 
,  3 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM   MN    ( • ) 

MINIMUM 


LONG: 


934 

SAMPLE 


43S0S 
43028 
43050 
43072 
43094 
43116 
43138 


901 
SCD 


T  M:  17  0498875.0  4801150.0  4 


TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

1000. 

730. 
1600. 

700. 
3100. 
4400. 
1  GOO . 

4400. 

150S.* 

700. 


STATION  ID:   04-0013-054-05 

STORET  CODE:  02 
003 
2870 

inu.     01  MILEAGE:        173.30 


FECAL 

COLIFORM 
MF/100ML 

28. 

2B. 

84. 

56. 
208. 
140. 
352. 

352. 
87.' 

:>h 


B4 

M.F. 

ENTER, 

MF/100ML 

56. 

16. 
600.   G 

30, 
328. 
IBS. 
236. 

600. 
113.-  U 


PSEUD. 

MPA 

MF/IOCML 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 


14.0 
13.0 

14.0 
5.8 

0  0 


3 

DISS. 

02 

MG/L 

12.5 


5DAY 

BOD 

MG/L 

1  .2 
1  .3 
1  .6 
0.9 
l  6 
1  .0 


1  .6 

1.2 
o.e 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.056 
O.  106 
0.175 
0.061 
1  .220 
0.125 
0.147 

1  .220 
0.270 
0.056 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  8KG  DEPTH 
FEET       MTRS 


18  01  78  1300 
20  02  78  1255 
20  03  78  1200 
17  04  7B  1100 
15  OS  78  11  IB 

19  OB  78  1135 
17  07  78  1140 


..- 
.3 
3 
.3 

.3 

.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (•) 

MINIMUM 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0.027 
0.078 
0.134 
0.046 

1  .125 
0.073 
0.0B7 

1  .125 
0.224 
0.027 


19         20 
FILTERED      TOTAL 

AMMONIA  KJELDAHL 
MG/L       MG/L 


0.240 
0.595 
0.855 
0.135 
3.720 
0.065 
0.005 

3.720 
0.802 
0 .  005 


1  .080 
0.925 
1  .450 
0.665 

6.900 
0.655 
0.300 

6,900 
1  .711 
0.300 


21         22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


685 

040 
055 
02 1 
075 
049 


0.685 
0.133 

0,007 


460 
200 
1  90 
520 
270 
B60 


5.270 
3.029 
0.700 


17  18 

INRGNC  TOTAL 

N  ORGNC       N 

MG/L  MG/L 


385 
835 
100 
676 
065 
974 
712 


9,065 
3  .  964 
0.712 


0.840 
0.330 
0.595 
0.530 
3.180 
0.590 
0.295 

3.180 
0.909 
0.295 


23 

TOTAL  N 


MG/L 


165 
695 
206 
245 
564 
007 


12.245 
4.872 
1  .007 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

408.0 
396.0 
432.0 
336.0 
450.0 
650.0 
922.0 

922.0 
513.4 
336.0 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


1  .60 
Q.S 


NO  OF  SAMPLES 


(  G  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

16  01  78  1300  -3 
20  OS  78  1255  .3 
20  03  7B  1200  3 

17  04  78  1100  3 
15  05  7G  1115  .3 
19  06  78  1135  .3 
(7  07  78  1140  3 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( - ) 

MINIMUM 


DISS. 

SOLIDS 

MG/L 

4  OS 
395 

129 
335 
449 

64B 

920 

930 
512 
335 


14  16         56 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

2SC  FORMAT.  IN       MG/L 

UMHOS  UNITS 


700' 
650 
790 
520 
705 
870 
1200 

1200 
776 
520 


4  80 


2 

30 

7 

40 

2 

40 

3 

70 

2 

DO 

1 

70 

j 

40 

3 

47 

1 

70 

31 

0 

17 

0 

52 

0 

21 

0 

45 

5 

52 

5 

65 

0 

65 

0 

40 

6 

17 

.0 

DATE  OF  REPORT 


208  361 

TOTAL  SOLVENT 

IRON  EXTRBLES 

MG/L  MG/L 


0.220 

0.420 

0.300 

24 

0.220 

0.  14 

0.240 

0.320 

24 

0.420 

24 

0.266 

24 

0.14 

T   25  OCT 

79   PAGE 

161 

225 

249 

238 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

COPPER 

21  NC 

NICKEL 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.010L 

0.050 

0.020L 

0.020 

O.OBO 

0.020L 

0.040 

0  .040 

0.020L 

a.  oi 

0.02 

0.02  L 

0.01  L 

0.02 

0.02  L 

0.010L 

0.150 

0.020L 

0.010L 

0.230 

0.020L 

0.040 

0.230 

0.020 

0. 0160 

0.084 

0.020D 

ooio 

0.02 

0.020 

MO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


THAMES  RIVER 

At  HIGHWAY  59  SOUTH  OF  TAVISTOCK 

RIVER 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


16  01 

78 

1400 

.3 

20  03 

78 

1300 

.3 

17  04 

78 

1240 

.3 

15  05 

7B 

1320 

.3 

19  06 

78 

1320 

.3 

17  07 

78 

1320 

.3 

21  OB 

7a 

1345 

.3 

IB  09 

78 

1440 

.3 

16  10 

78 

1325 

.3 

20  1  1 

78 

1255 

.3 

13  12 

78 

1420 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( *) 

MINI  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR      STN  STN    SAMP      PJ 

DY    MO    YR    LMT         DIST  BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 

16  01     78    1400  -3 
20   03   78    1300                                  .3 

17  04'7B    1240  .3 


934 

SAMPLE 

NO 

43008 

4 

43052 

6 

43074 

6 

43096 

6 

431  18 

43140 

8 

43162 

6 

43164 

6 

43205 

6 

43224 

6 

43243 

6 

FILTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 

0.043 
0.  122 
0.051 


MAJOR    BASIN.     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN       LAKE    ERIE 
TERM    STREAM:     THAMES    RIVER 

U    T    M:     17    OS12275.0    4794600.0    4 


901  60  HI 

SCD  TOTAL  FECAL 

COLIFORM  COLIFORM 

MF/100ML  MF/IOOML 


STATION    ID:        04-0013-055-02 

STORET    CODE:     02 
003 
2870 


290. 

208. 

750. 

96. 

190. 

4. 

2600  . 

120. 

5000. 

440. 

300. 

260. 

990. 

32B. 

60000. 

0  14600. 

2200. 

184. 

750. 

1  16. 

60000. 

14600. 

1313.* 

U    202. 

190. 

4. 

10 


10 


0.  195 
1  .  7B0 
0-135 


2. 360 

2.650 
0.575 


0  028 
0.035 
0.017 


M.F.  PSEUD. 

ENTER.  MP4 

MF/IOOML       MF/IOOML 


19  20  2  1 

FILTERED  TOTAL  FILTERED 

AMMONIA  KJELDAHL  N02-N 

MG/L  MG/L  MG/L 


1100. 

4 

292. 

4 

52 

4 

600. 

G 

4 

300. 

4 

600. 

a 

4 

452. 

4 

6B00. 

52 

328. 

4 

600. 

s 

4 

6800. 

52 

506. 

■   u 

S 

52. 

4 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

2-  120 

2.220 
2.200 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

1  .0 


17 

INRONC 

N 

MG/L 

2.343 
4.035 
2.352 


27.0 

10.2 

0.0 


TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 

2.  185 

0.870 
0.440 


DISS. 

02 

MG/L 

10.0 
11.0 
12.0 
10.5 
10.0 
12.5 
12.5 
9.5 
14.5 
10.0 
11  .5 

14.5 


23 
TOTAL  H 

MG/L 

4.528 
4.905 
2.792 


1 

33 

-DAY 

TOTAL 

BOD 

P 

MG/L 

MG/L 

2.0 

0.628 

4.0 

0.3E5 

o.e 

0.0E5 

1  .5 

O.OE'6 

2.  1 

O.OM 

2.5 

0.116 

2.6 

0 .  1  08 

0.8 

0.046 

2.  I 

o.or4 

0.6 

0.073 

4.0 

0.628 

1.9 

0 . 1  70 

0.6 

0.0.16 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

726.0 
486.0 
276.0 


SU3P. 

SOLIDS 

MG/L 

365.0 
44  .0 

12.0 


15  05 

19  06 
17  07 
31  08 

16  10 

20  11 
IB  12 

7B 
78 
78 
78 
78 
78 
78 

1320 
1320 

1  320 

,3 

0 

056 

0.005 

0.665 

0 

018 

2 

630 

2 

653 

0 

660 

3 

313 

332,0 

B 

5 
5 

.3 

0 

029 

0 .  1  7  S 

1  .020 

0 

045 

0 

450 

0 

670 

0 

845 

1 

515 

378.  0 

19 

.3 

0 

023 

0.045 

1  .050 

0 

007 

0 

010L 

0 

062 

i: 

005 

1 

067 

316,0 

5 

0 
0 

1345 
1325 

.3 

0 

033 

0.005L 

0  880 

0 

005 

0 

020 

0 

030 

0 

8  75 

0 

905 

242.  0 

4 

.3 

0 

023 

0.015 

0-615 

-  0 

003 

0 

340 

0 

364 

0 

600 

0 

964 

294.  0 

1 

0 
0 

1255 
1420 

.3 

0 

046 

0.  045 

0.B20 

0 

.036 

2 

960 

3 

041 

0 

775 

3 

B16 

410.0 

1 

.3 

0 

039 

0.075 

0.620 

0 

.018 

3 

200 

3 

293 

o 

545 

3 

B3S 

392  0 

20 

Q 

MAX  rMUM 

0 

122 

1  .780 

2.650 

0 

.045 

3 

200 

4 

035 

2 

185 

4 

905 

726.0 

365 

0 

AVG 

OR  GF0M  MM  1*1 

0 

047 

0. 248D 

1  .128 

0 

.022 

1 

5150 

1 

884 

0 

8S0 

2 

764 

385.2 

48 

0 

MINIMUM 

0 

023 

0.005 

0.575 

0 

.005 

0 

010 

0 

030 

0 

440 

0 

905 

242.  0 

1 

0 

NO  OF  SAMPLES 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

7 

14 

16 

56 

SAillP  OTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

DISS. 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

OLIOS 
MG/L 

25C 
UMHOS 

FORMAT- IN 
UNITS 

MG/L 

IB  01 

78 

1400 

.3 

361 

595 

130.00 

14.0 

20  03 

7B 

1300 

.3 

442 

760 

17.00 

15.0 

17  04 

78 

1240 

.3 

264 

4  34 

5.60 

8  0 

15  05 

78 

1320 

.3 

324 

515 

4.10 

12.0 

19  06 

76 

1320 

.3 

358 

559 

4.30 

15.5 

17  07 

78 

1320 

.3 

31  1 

487 

3.30 

9  .5 

21  08 

78 

1345 

.3 

238 

414 

1  .70 

B  .0 

16  10 

78 

1325 

.3 

293 

590 

4.80 

15.5 

20  11 

78 

1255 

.3 

409 

590 

2.60 

17.5 

1B-  12 

7B 

1420 

,3 
MAXIMUM 

372 
442 

S25 
760 

7.20 
130.00 

16.5 
17.5 

AVG 

OR  GEOM  MN  [' 

337 

547 

18.06 

13.2 

MINIMUM 

238 

414 

1  .70 

8.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


8.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


NORTH  THAMES  RIVER  „,1TC,,, 

nnwNSTREAk'  FROM  CAMPBELLS  SOUP  CO  OUTFALL 
BUST^S!  SAUCE  FED  02GF.005  •*£  «j« 

TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ERIE 
THAMES    RIVER 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE 
STATION    ID:       04 -00  I  3- 056 -02 
STORET    CODE 


02 

003 

2870 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


1 
.3 
.3 

.3 

.3 


16 

01 

7B 

1055 

JO 

OS 

78 

1050 

20 

03 

76 

1020 

17 

04 

78 

0955 

15 

OS 

7a 

1010 

19 

oc> 

7B 

1000 

17 

07 

7e 

1050 

21 

08 

78 

1050 

ia 

03 

78 

1115 

18 

(0 

78 

1030 

SO 

11 

7-8 

1020 

18 

is 

78 

1035 

MAXIMUM; 
AVG,  OR  GEOM  MN  | » ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   PU 
DY  MO  YR  LMT    01  ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


18  01 
SO  02 
30  03 
17  04 
1S  05 

19  06 

17  07 
21  08 

15  09 

16  10 
SO  11 

18  12 


73  1055 
78  1050 
78  1020 
78  0955 
78  1010 
78  10DO 
78  1020 
78  1050 
78  1115 
76  1030 

7a  1020 

7B  1035 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVO  OP  GEOM  MN  | M 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


ONG: 

U    T    M: 

17    048445C 

.0    4787300 

0    4 

REGION:     01 

N 

ILEAGfc:        1 

3*1   .  3U 

934 

SAMPLE 
NO 

901 
SCO 

444 

FLOK  cfs 

BO 
TOTAL 
COL  I  FORM 
WF/IOOML 

81 
FECAL 
C0L1 FORM 
MF/IOOML 

B4 

M.  F. 

ENTER. 

MF/IOOML 

8B 
PSEUD. 
MPA 
MF/IOOML 

605 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

5-  DAY 

BOD 
MG/L 

43004 

43026 
43048 

4 
6 
6 

205.00 
115.00 

350.00 

370. 
36©. 

1130. 

80. 
28. 
52. 

92 
35 

600 

40 

224 

28 

4 

168 

1500 

10 

600 

G 

4.        L 

4,        L 
4,        L 
4          L 

1  .0 
1.5 
1  .0 
5.0 

12    5 
10.0 
10. 5 

12.0 

1  .1 
1  .0 
2.2 
1  .2 

43070 
43092 

6 
6 

B40.00 
61 1 .00 

200. 

2200 

1  2  . 
2S4. 

4.        L 
4.        L 

10.5 
19.5 

10.5 
9.5 

1  .6 

1  .7 

431  14 

9 

7 

5 

108.00 

1000. 

56  . 

4'        L 
4 .        L 

19,0 

9.0 

2.1 

43136 

6 

11 1 .00 

200. 

4 .        L 

20.0 

9.5 

1  .6 

43  158 
43180 
43202 
43221 

8 

6 
6 
6 

9 

88.50 

1350-00 

240-00 

320.00 

740. 

34000. 

1600. 

9100. 

196  . 
3000. 
10.        L 
600.        G 

G 
L 
G 

60. 

4.       L 
4           L 

4.        L 

14.0 
6.5 
2.0 

1  , 0 

7.0 
10.5 

9.5 
13.0 

2.6 
0.8 
1     8 
0.8 

43240 

6 

194,00 

1700. 

210. 

1  90 

1350.00 

34000. 

3000 . 

1500 

60. 
5."    0 

4. 

20.0 
B.  4 

13-0 
10.3 

2  .6 
1  .5 

377.71 

1192.' 

79.-     E 

95 

E 

1 . 0 

70 

0.8 

86.50 

200. 

4  . 

i 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

33 
TOTAL 

34 

FILTERED 

19 
FILTERED 

20 
TOTAL 

21 
FILTERED 

22 

FILTERED 

17 
INRGNC 
N 

18 

TOTAL 
ORCnc       N 

23 
TOTAL    N 

5 

TOTAL 
SOLIDS 

P 
MG/L 

REACTIVE 
P    MG/L 

AMMONIA 
MG/L 

KJELDAHL 
MG/L 

N02  -N 
MG/L 

MG/1 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.069 
0.  124 
0.123 

0 
0 

.:■ 

043 
069 
073 

0.280 
2  .480 
0.470 

0.710 
3.  150 

1  .000 

0.037 
0.071 
0.037 
0.025 

4 
A 
5 
3 
4 
1 
1 

0 
6 
3 
5 
5 

860 

670 
100 
b20 

5.  1  77 
7.221 
5.607 
3  .820 

0.430 
0    670 
0    530 
0    405 

5.607 
7.891 
6.137 

4.225 

422.0 
636    0 
358.0 
326.0 

0.081 

0 

□  55 

0.175 

0.  580 

51,0 
6f.0 
520 
620 
310 
930 
B20 
.100 

4.610 
1  .  754 
1     59B 
0.661 
6.522 
3.969 
5.94B 
5.299 

0.930 

5.540 

354.0 

0.0S7 
0.  131 
0.310 
0.164 
0.240 
0.073 
0.  117 
0.117 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

017 
OBS 
231 
051 
067 
045 
083 
097 

0.010 

0.025 
0 .  045 
0.005 
0.135 
0.020 
0.O95 
0.135 

0    940 
0.555 
0.895 
D.925 
1    3B0 
0  .  560 
0.675 
0.515 

0    040 
0.069 
0.033 
0.036 
0.077 
0.019 
0.033 
0-064 

0   530 

0  850 
0.920 

1  .245 
0    540 
0.580 
0.360 

2    264 
2  .448 
1  .581 
7.767 
4  .509 
6.52B 
5.679 

360    0 
332.0 
448.0 
374.0 
346.0 
450    0 
414.0 

O.310 
0.  134 

0 .  057 

0 
0 

0 

.231 
.078 
.017 

2.480 
0.323 

0.005 

3.  150 
0.990 
0.515 

0.077 
0.045 
0,019 

6 
3 

0 

.310 
9B1 
.620 

7.221 

4.349 
0.661 

1  .245 
0 .  668 
0.380 

7.691 
5.016 
1  .581 

636.0 
403-3 
326.0 

6 

7 

SUSP  . 

DISS, 

SOLIDS 

50LIDS 

MG/L 

MG/L 

12 


12 


12 


12 


14  16  56  361 

COND  TURB.  CHLORIDE  SOLVENT 

25C  F0RMAZ1N  MG/L  EXTR8LES 

UMHOS  UNITS  M°/L 


16  01 

78 

1055 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
•3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

2.C 

2    0 

13.0 

14.0 

5.5 

4.0 

17.0 

59.0 

70.0 

2.5 

3.0 

4.5 

420 
634 

665 

1000 

2  .50 
4.60 

21  .0 
75.0 

0 
0 

20    02 

76 

1050 

345 

665 

10.00 

23.0 

1 

20    03 

78 

1  020 

312 

470 

15.00 

11.5 

1 

17    04 
15   05 

78 
7B 

0955 
1010 

349 
376 
315 

575 
535 

-     2.70 
2.50 

18.0 
23.5 

1 
1 

19    06 

78 

1000 

491 

6.  10 

21.0 

1 

17    07 

78 

1020 

389 

505 

29    00 

26.5 

1 

21     08 

78 

1050 

304 

518 

40.00 

18.5 

0 

18    09 
16    10 

78 
78 

1115 
1030 

343 
447 

560 
650 

3.  10 
5.10 

20.0 
22.0 

1 

0 

20    11 
18    12 

78 

rs 

1020 
1035 

409 

605 

1  .60 

29.0 

1 

AVG    OR 

MAXIMUM 

GEOM    MN     I -.I 

MINIMUM 

70.0 
16.4 

2  .0 

634 
387 
304 

1000 
603 
470 

40.00 
1  0 .  30 

1   .  BO 

75.0 
25.8 
1  1  .5 

1 
1 
0 

NO  Of    SAMPLES 


STATION  ID:   04-001 3- 05B -02 


B  O.W  /  SITE:  THAMES  RIVER  „,,.,- 

SAMPLE  POINT:  AT  COUNTY  ROAD  NO  15  NEAR  KENT  BRIDGE 
STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02GE003 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


22  02  78  1515 
11  04  78  1340 
25  OS  7B  1040 
13  06  78  1130 
55  07  78  1500 
29  08  78  1330 
25  09  78  1300 
24  10  78  1315 
28  11  78  1615 


.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  ■  ) 

MINIMUM 


934 

SAMPLE 
NO 


40034 
400B5 
40111 
40  135 
40  404 
40906 
4091  5 
40926 
40937 


901 
SCO 


6    3 

6 


MAJOR  BASIN: 
MINOR  BAilN: 
TERM    STREAM: 


GREAT     LAKES 
LAKE    ERIE 
THAMES    RIVER 


U    T    M:     17    0411900.0    4707150.0    4  REGION:     01 


444 
FLOW    CFS 


752.00 
16500.00 

1730.00 
618-00 
306.00 
258 .00 

1020.00 
578.00 

1560.00 

1 6500.00 

3591 .33 

258.00 


tOTAt. 
CO  LI  FORM 
MF / lOOML 

1600.   G 

1300. 

290. 

6600 

300. 

1400. 

19000. 

BOO. 

10800. 

1 9000 . 
1866.'  U 
2  90. 


FECAL 
COL  I  FORM 
MF/IOOML 


52 

40. 

70. 

132. 

140. 

12. 

352- 

352. 
83.' 
12. 


ENTER. 
MF/ IOOML 

30. 
160. 

56 
300.   G 

70. 

72. 

76. 

16. 


300. 
78. 
16. 


B8 
PSEUD. 
MPA 
MF/100ML 


STORET    CODE;     02 
003 


605 
WATER 
TEMP  . 
DEG    C 

0.  I 


17 

1 

25 

0 

21 

0 

17 

s 

13 

0 

3 

0 

25 

0 

13 

4 

0 

.1 

3 
DISS. 


1  I  .9 

13.6 

10.1 

9.2 

7.5 

1  1  .0 

9.0 

10.5 

12.5 

13.6 

10.6 

7.5 


5-OAY 

BOD 

MG/L 

0.7 
1  .6 
3.4 
2.B 
3.2 
3.8 
2.4 
1  .0 
2.2 

3.B 
2.3 

0.7 


NO    OF    SAMPLES 


(    C   0   N   T    D    1 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SIMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


23   02 

7B 

1615 

.3 

11     04 

78 

1340 

.3 

25    05 

76 

1040 

■  3 

13   06 

78 

1  130 

.3 

29  0? 

78 

1500 

.3 

29  09 

78 

1330 

,3 

25  OS 

78 

1300 

.3 

24    10 

78 

1315 

.3 

as  11 

78 

1615 

.3 

M4X I  MOW 

sva  OR 

GEOM    MN     ( • I 
MINIMUM 

ION    SUMMARY    REPORT 

-     RIVER 

BASINS 

DATE   OF   REPORT      25  OCT 

79      PAGE 

1E3 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOIAI. 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03  -N 

N 

OftGNE       N 

SOLIDS 

MG/L 

P    MG/L 

MS/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.073 

0.041 

0.575 

0.900 

0.027 

4.  100 

4.702 

0    325 

5-027 

414.0 

0.310 

0.099 

0.  175 

a  aoo 

0.033 

2.400 

2.608 

0,625 

3.233 

320.0 

0 .  1  06 

0.006 

0.015 

0.910 

0.037 

2,ato 

2.862 

0    896 

3.75  7 

462.0 

0.  146 

0.032 

0-050 

0.690 

0.029 

2.400 

2.479 

0.640 

3.119 

524.0 

0    166 

0.033 

0-  040 

1  ,  160 

0.029 

1  .160 

1  .229 

1  .120 

2.349 

459  . 0 

0.1  16 

0.010 

o  oio 

1  .020 

0.012 

0.3-10 

0.362 

1  .010 

1     372 

404  .0 

0.230 

0    066 

0,045 

0.900 

0.039 

3 .  Of.O 

3.  144 

0.855 

3.999 

528,0 

0.  122 

0,061 

0,015 

0.6  70 

0.027 

3-660 

3.702 

0-655 

4.357 

466 .  0 

0.  1  10 

0    029 

0    225 

0 .  900 

0-043 

2,910 

3.  173 

0.765 

3.943 

454.3 

0.330 

0.099 

0.575 

1  .  1  60 

0.04  3 

4,  100 

4.702 

1     120 

5.02  7 

528.0 

0.  102 

0-04! 

0.128 

0.g'l3 

0,031 

2    538 

2.696 

0.766 

3.462 

450.  0 

0    072 

0 .  005 

0-010 

0.670 

0    012 

0.340 

0.362 

0   325 

1  .372 

320.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEtT       MTRS 


2!  03  78  1515 
11  04  7B  1340 
25  06  76  1040 
13  06  7B  1130 
25  07  78  1500 
29  08  78  1330 
35  09  78  1300 
24  10  78  1315 
38  11  78  1615 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  | • ) 

MINIMUM 


6 

7 

107 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIOS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

69 

5 

74 

0 

62 

5 

132 

0 

4  3 

0 

42 

0 

132 

0 

61 

2 

10 

0 

404 

423 
455 
384 
341 
396 
444 
412 

455 
407 
341 


224 
224 
224 


14  16 

COND.  TUR8. 

25C  FORM A; IN 

UMHOS  UN  1 TS 


63b 

7 

50 

345     . 

79 

oo 

555 

24 

00 

610 

70 

00 

542 

84 

00 

615 

43 

00 

52'. 

100 

00 

635 

36 

00 

639 

24 

00 

639 

100 

00 

567 

51 

94 

345 

7 

50 

56 

55 

OS  IDE 

PH 

MG/L 

AT     LAB 

32.5 

7-86 

9,5 

3    00 

24   5 

8.38 

34.5 

B.21 

43.5 

B.08 

44  .5 

8    35 

27.5 

8    08 

33.5 

8.25 

23.5 

7.77 

44.5 

8.3B 

30.4 

8-  11 

85 

7-77 

NO  OF  SAMPLES 


(.O.K./  SITE;  LAWTON  DRAIN 

SAMPLE  POINT:  AT  COUNTY  RD  32  3  MILES  SOUTH  OF  DORCHESTER 

STATION  TYPE-  RIVER  MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

MINOR  BASIN;  LAKE  ERIE 
TERM  STREAM:  IH4MES  RIVER 


SIN  NO: 


5AMP  DTE  HOUR 
CY  MO  YR  LMT 


21  03  78  0925 
OS  07  78  1035 
28  07 -78  1221 


STN   STN  SAMP   PU 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


LONG: 

934 
SAMPLE 
NO 


40058 
401  4B 
40175 


U    T    M:     17    0495600.0    4757500.0    4 


901 
SCD 


60 
TOTAL 
COLIFORM 


81 
FECAL 
COL  I  FORM 


STATION  ID:   04-0013-059-02 

STOSET  CODE:  02 
003 
2S70 


ee 

PSEUD. 
MPA 


MF/100ML   MF/100ML   MF/tOOML   MF/IOOML 


7100- 
210. 
1900. 


1000. 
152. 
160  ■ 


7200. 
124. 
690. 


805 

HATER 

TEMP. 


1  .0 
22.0 
1B.2 


MILEAGE:   139.80 


3 

DISS, 

02 

MG/L 

15.3 


5-DAY 

800 

MG/L 

3.4 
2.4 


33 
TOTAL 


0 .  35S 
0.032 
0.074 


15   08    78    1325 

.3 

40201 

6 

4J00. 

150. 

170. 

4 

L 

23. B 

to. 6 

1.8 

0.030 

26    09    76    0920 

.3 

40227 

6 

5400. 

220. 

410. 

4 

L 

9.B 

10.0 

1  .  2 

0.031 
0.023 
0.  160 

25    10    78    095O 

.3 

40258 

6 

1000. 

20. 

10. 

4 

L 

7.0 

11  .5 

1  .  0 

08    11     78    0915 

.3 

40263 

6 

20000- 

a 

600. 

G 

166 

8 

4.2 

9.  1 

5  ,  8 

18    12    78    1030 

.3 

40308 

6 

250 

4. 

I 

12 

4 

L 

0.8 

13.0 

0.6 

0.033 

MAX IMUM 

30000 

1000. 

7200. 

8 

23.8 

15,3 

5.8 

0.355 

AVQ 

OS 

GEOM   MN 

■1 

2035.'    U 

1  18. 

E 

175.  • 

4 

*    D 

10.9 

l  l  .2 

2.  4 

0.053 
0.028 

MINIMUM 

210. 

4. 

ID. 

4 

0.8 

9.9 

0.  6 

NO  OF  S4MPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


51    03    78 

D925 

.3 

06   07    78 

1035 

.3 

26    07    78 

1221 

.3 

15    OS    78 

1325 

.3 

28    09    78 

092O 

.3 

25    10   78 

095O 

.3 

08    11    78 

0915 

3 

IB    t2    78 

1030 

3 
MAXIMUM 

AVG   OR    C-EC61   *»    :- 

- 

MINIMUM 

SA»1P  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


21  03  78  0925 
06  07  78  1035 
36  07  78  1221 
15  08  78  1325 
26  09  78  0920 
25  10  7B  0950 
DE  11  73  0915 
II  12  78  1030 


NO  OF  SAMPLES 


STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  | ■ ) 

MINI  MUM 


FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 


0.016 

o.oai 
o.ooi 

0.006 
0.005 
0.003 
0,015 
0.016 

0.016 
0.008 
0.001 


19 
FILTERED 
AMMON I A 
MG/L 

0,265 
0.005 
0.035 
0.O1O 
0.025 
0.025 
0.770 
0.090 

0.770 
0.  153 
0.005 


DISS. 

SO  L I  OS 

MG/L 

292 
299 
354 
306 
415 
414 
432 
479 

479 
374 
292 


S 

20 

TOTAL 

KUELDAHL 

MG/L 

1.600 
0.365 
0.725 
0.475 
0-425 
0.435 
1  .850 
0.390 

1  .B5Q 
0  7B6 
0  385 


FI  LTERED 

N02-N 

MG/L 

0,021 
0  023 
0.031 
0.021 
0.013 
0  020 
0.047 
D.D22 

0.047 
0.025 
0,013 


8 

22 
FILTERED 
N03-N 
MO/L 


14  16         56 

CONO.  TUR6  CHLORIDE 

25C  F0RMA2IN      MG/L 

UMHOS  UNITS 


542 

105.00 

530 

3.10 

9.10 

505 

2.00 

645 

1  ,80 

655 

1  ,50 

690 

3.20 

790 

3.00 

790 

105.00 

622 

16.09 

505 

1  .50 

72 
23 
26 
27. 
46 
45 
50 
90 

90. 
48. 
23. 


.760 
.830 

960 
.950 

460 
.810 
.800 
.400 

.400 
.  109 
.460 


59 
SULPHATE 


51 

0 

48 

0 

61 

5 

57 

0 

61 

5 

51 

9 

43 

0 

8 


8 


17  16 

INRGNC  TOTAL 

N  ORGNC   S 

MG/L  MG/L 


2.046 
0.858 
1  .026 
0.8B1 
0  4-8 

0  S5S 

1  ,617 
2-512 

2.512 
1  .287 
0.498 


4.90 
4.56 
4.40 


1  .335 
0.380 
0.690 
0.465 
0.400 
0.410 
1  .  080 
0.300 

1  .335 
0.633 
0.300 


8  8 

2S0  95 

REACTIVE  ACIDITY 

SILICATE  PH    8.3 

SI    MG/L  MG/L 


0.0 

11.8 

12.3 

1  .4 

1  .2 

12.3 
5,3 
0,0 


33 
TOIAL    N 

MG/L 

3.381 
1  .238 
1  .716 
l    346 

0  893 

1  .365 
2.697 
2.813 

3.381 
1  919 
0.898 


52 

TOI     ALK 

AT     LAB 

MG/L 

127 
19B 
199 
187 
213 
235 
332 
194 


235 
T9B 
127 


5 
TOTAL 

SOL  I  OS 
MG/L 


542. 

304. 

3B0. 

312. 

422. 

416. 

440-0 

480,0 


542.0 
412.0 
304.0 


55 
PH 
AT    LAB 


7.71 
8.  IB 
8.04 
8  61 
7.80 
8.03 
7,95 
7,98 


8.61 
8-04 
7.71 


6 

SUSP. 

SOL  1 DS 

MCi/L 


250 
5 
26 
6 
6 
1 
7 
I 


250.0 

37.9 

1  .0 

8 

2019 

TOTiL 
HON 
MG/L 

5 .  1  00 
0.3  40 
0.800 
0.2  50 
0.2  50 
0.170 
0.2D0 
0.1  BO 

5.100 
0.913 
0.170 


NO    OF    SAMPLES 


I    C    0    H    T    D     ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO: 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


LAKTQN    DRAIN 

AT     COUNTY    RD    32    2    MILES    SOUTH    OF  .DORCHESTER 

RIVER 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


21     03 

78    0926 

.3 

06    07 

76     103B 

.3 

26    07 

78    1221 

.3 

is  oa 

78    1325 

.3 

26   09 

78    0920 

.3 

26    10 

78    0950 

.3 

08    11 

78    0915 

.3 

IS  »s 

7B    1030 

,3 
MAX  IMUM 

AVG    OR 

GEOM  MN  I » 1 
MINIMUM 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
THAMES  RIVER 


LONG: 

U    T    M: 

17    0495600 

0    4767500 

0    4             REGION:     01 

25 

PHENOLS 

76 

72 

74 

6B 

67 

66 

CALCUL 

TOTAL 

TOT .     MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/I. 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

2    0 
1     0L 

242.0 

64.00 

19.80 

1  . 0  L 

246.0 

70.00 

17.20 

1  .OL 

219.0 

58.00 

18.00 

15 

1  .45 

20.20 

1  .OL 

281  .0 

80    00 

19.60 

17 

1.55 

28.  4  0 

2  .0 

273.0 

76.00 

20    20 

10 

1  .85 

30.00 

1  .  OL 

272.0 

76.00 

19    80 

34 

3.50 

40    50 

1     OL 

294.0 

85  .  00 

19.80 

20 

1  .85 

54    00 

2  .0 

294.0 

85.00 

20.20 

34 

3.50 

54.00 

1  .3D 

1  .0 

261  ,0 
219.0 

72.71 

58.  00 

1  9 .  20 
17.20 

19 
10 

2.04 
1  .45 

34  .  62 
20.20 

DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    164 

STATION  ID:   04-0013-059-02 

STORET  CODE:  02 
003 
2870 

MILEAGE:   139.80 


COD 
MG/L 


14 

2 

17 

48 


26 
2 


NO  OF  SAMFLES 


B.O.W./  SITE:  BIG  SWAMP  DRAIN 

SAMPLE  POINT:  200  FT  UPSTREAM  OF  COUNTY  RD 

STATION  TYPE:  RIVER 


LONG: 


STATION    ID:       04-0013-060    02 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


06  07  78  1010 
26  07  7S  1218 
16  OB  78  1304 
26  09  78  0905 
25  10  7B  0930 
08  1 1  .78  0905 
1B    12    78    1000 


STN       STN    SAMP 
01ST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 

.3 

.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     (*) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


32    SOUTH    OFOORCHESTER 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ERIE 
THAMES    RIVER 


SAMPLE 

NO 

40147 

6 

401  74 

6 

40200 

6 

40226 

6 

40257 

6 

40252 

6 

4O307 

6 

U    T    M:     17    0495700.0    4758000.0    4  REGION 


31 


84 


901  80 

SCD               TOTAL                FECAL  M.F.  PSEUO. 

CCLIFORNI  COLT  FORM  ENTER.  W* 

MF/IOOML  MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML 


480 
2800 
5000 
4000 
1000 
420 
2.60 

5000 

1166 

260 


156. 
320. 
250. 
330. 
340. 
4. 


340. 

81. 

4. 


104, 
930. 
260  . 
300. 

60. 

24. 


930. 
89.' 
4. 


STORET 

CODE: 

02 

003 

2670 

N:     01 

MILEAGE: 

139.75 

805 

3 

1 

33 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

11.1 

6.  1 

1  .  7 

0.057 

7.  1 

7.7 

2.0 

D.083 

21  .  S 

8.3 

1  .4 

0.057 

B.  5 

10.2 

0.6 

0.018 

6.  2 

9.9 

0.4 

0.070 

3.9 

9.5 

1  .2 

0,014 

0.2 

12.5 

0.5 

0.004 

21  .  B 

12.5 

2.0 

0.033 

11.3 

9.2 

1  .  1 

0.043 

0.2 

6.1 

0.4 

0.004 

SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  OIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


08 

07 

78 

1D1  0 

.3 

26 

07 

7B 

1218 

.3 

IS 

OB 

78 

1304 

.3 

26 

09 

7B 

0905 

.3 

25 

10 

7B 

0930 

.3 

OS 

11 

78 

0905 

.3 

18 

12 

76 

1000 

AVG    OR 

.3 

MAXIMUM 

GEOM    MN     (') 

MINIMUM 

34 

FI LTERED 

19 

FILTERED 

20 
TOTAL 

21 
FILTERED 

22 
FILTERED 

17 
INRGNC 
N 
MG/L 

1B 
TOTAL 
ORGNC       N 

MG/L 

23 
TOTAL    N 

5 

TOTAL 
SOLIDS 

6 

SUSP. 
SOLIDS 

REACTIVE 
P    MG/L 

AMMON I  A 
MG/L 

KJELDAHL 
.MG/L 

N02-N 

MG/L 

N03-  N 
MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.007 
0.013 

0.010 
0.007 
' 0 . 003 
0  .  003 

0.004 

0.030 
0.050 

0.030 
0.025 
0.  005 
0.005 
0  .  020 

0.555 
0.705 
0.595 
0.370 
0.350 
0    375 
0  .355 

0    028 
0.027 
0.015 
0.009 

0.0Q5 
0 .  005 
0.004 

0.  720 
0.720 
0  .  490 
0.360 
0.300 
0    240 
Q.510 

0.778 
0.797 
0.535 
0.414 
0    310 
0  .250 
0.534 

0.525 
0.655 
0.565 
0.345 
0.345 
0.370 
0.335 

1  .303 

1  .452 
1.100 
0.759 
0  .  655 
0.620 
0.869 

310.0 
356-0 
380.  0 
434.0 
420.0 
432.0 
348.0 

3.0 
10.0 
15.0 
1    0 
1  .0 
6.0 
0.5L 

0.013 

0.007 
0.003 

0.050 
0.  024 
0.005 

0.705 
0.472 

0.350 

0.023 
0.013 
0.004 

0.720 
0.  480 
0.240 

0.797 
0.517 

0.250 

0.655 
0.449 
0,335 

1.452 
0.965 
0,620 

434,0 
382.9 
310.0 

15.0 
5. 2D 
0.5 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT   DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

06  07  78  101 D 

26  07  7B  1218 

15  08  78  1304 

26  09  78  0905  -3 

25  10  78  0930 

OB  1 1  78  0905 

18  12  78  1000  -3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I » ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


06    07    78    1010 

.3 

26    07    78    1218 

.3 

15    08    7B    1304 

.3 

26    09    78    0905 

.3 

25    10    78    0930 

.3 

08    1  1     78    0905 

.3 

18    12    78    1000 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     (*) 

MINIMUM 

DISS. 

SOLIDS 

MG/L 


346 
365 
433 
419 
426 
346 


433 
378 
307 


25 

PHENOLS 


1  -OL 
1  .OL 

1  .OL 
3.0 
1  .OL 
1  .OL 

3.0 
I  .3D 


14  16         56 

COND.  TURB  CHLORIDE 

25C  F0RMAZ1N       MG/L 

UMHOS  UNITS 


59 

SULPHATE 


555 
545 
535 
645 
640 
625 
650 

645 

592 
545 


76 
CALCUL 

HARDNESS 
MG/L 

256.0 
244.0 
254.0 
280.0 
276.0 
280.0 
239.0 

2S0.0 
261  .6 
239.0 


5.00 
3.90 
4.70 
1  .30 
0.85 
1  .00 


5.00 
2.51 
0.80 


TOTAL 

CALCIUM 

MG/L 

70.00 
68.00 
70.00 
79.50 
79.50 
B 1  .  00 
68.  00 

81  .00 
73.71 
68.00 


26 

5 

28 

5 

40 

5 

49 

5 

51 

0 

61 

0 

45 

0 

51 

.0 

42 

.0 

58 

.5 

74 
TOT.  MAG 
NESIUM 
MG/L 

19.60 
18.00 
19.20 
19.  SO 
19.20 
19.00 
16.60 

IS.  80 
1B.80 
16.60 


280  95 

REACTIVE  ACIDITY 

SILICATE  PH  8.3 

SI  MG/L  MG/L 


54.0 

4.50 

54.0 

10    50 

49.5 

4    40 

45.5 

3-90 

54.0 

10.50 

49.0 

5.B3 

42.0 

3.90 

COLOUR 
HAZEN 
UNITS 


20 
23 
25 
32 
29 


22.0 

13.1 

1  6 


E6 
SODIUM 
NA 
MG/L 


32 
26 
20 


1  .25 

23.00 

1  .05 

26.80 

1  .30 

24.50 

1  ,20 

25.00 

1  .10 

21  .00 

1  .30 

26.80 

1  .  IS 

24.06 

1  .05 

21-00 

52 

55 

20B 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

AT    LAB 

AT    LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

203 

6.64 

0 .  580 

195 

7.86 

0    440 

203 

8    02 

0.700 

208 

7.13 

0.2  50 

213 

7.67 

0.  1  80 

210 

7.60 

0.210 

242 

7.68 

0.  130 

242 

8.02 

0.700 

211 

7.51 

0.356 

195 

6-64 

0.130 

COD 

MG/L 


37 
42 

31 

42 

27 

4 


NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVES  BASINS 


B.O.H./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


TURKEY  CREEK 

AT  COUNTY  SD  19  SOUTH  OF  50UTHWOLO 

RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN  STN  SAMP   PJ 

DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

24    01     78    09S0  3 


11 

04 

7a 

1500 

.3 

25 

05 

7B 

1210 

.3 

13 

06 

7B 

1310 

.3 

25 

09 

7B 

1530 

.3 

25 

10 

7fl 

1200 

.3 

29 

It 

IB 

1015 

.a 

MAX IMUM 

AVG 

OB 

GEOM    MN     ( ' I 

M I N I  MUM 

934 

901 

SAMPLE 

SCO 

NO 

40006 

4 

10087 

6 

401  1  3 

6 

40137 

6 

409  T  8 

6 

40925 

6 

40940 

4 

DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE 
STATION    ID:       04 -001 3-OSI -02 


MINOR    BASIN 
TERM    STREAM 


LAKE    ERIE 
THAMES    RIVER 


U    T    M:  17    0470300.0    4739250.0    4 

80  81  B4 

TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

Mf/IOOML  Mf/lOOML       MF/IOOML       MF/IOOML 


2000 
1080 
9500 
2  4000 
19000 
3400 

24000 
S630 
1030 


300., 

2700 

496. 

130 

1500 

S 

230 

10- 

t 

324 

524. 

124 

72. 

356 

1500. 

2700 

209.' 

I 

324 

10. 

124 

STORET 

CODE: 

00 

003 

2G70 

4 

REGION:    D1 

MILEAGE: 

101 .50 

as 

805 

3 

1 

33 

PSCUQ 

WATER 

DISS- 

5-DAY 

TOTAL 

MPI 

TEMP. 

02 

BOO 

P 

/100MI 

DEC    C 

MG/L 

MG/L 

MG./L 

0.0 

6.6 

0.8 

0    090 

10. 

8.0 

10.  7 

2.8 

0 .  460 

4 

22.2 

13.3 

2.6 

0  .  096 

4 

14.9 

12.4 

1  .6 

0  .  040 

4. 

17,0 

7.0 

4.0 

0.164 

4. 

12.0 

10.5 

1  .4 

0 .  1  !iO 

4. 

1  .0 

9.5 

4.0 

0.073 

10. 

22.2 

13.3 

4.0 

o.4i;o 

5. '     D             10.7 

10.4 

2    5 

0.  153 

4. 

0.0 

7.0 

0.8 

0  .  040 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP  OTE  NOLR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24 

01 

78 

0950 

.3 

1 1 

04 

78 

1500 

.3 

25 

05 

78 

1210 

.3 

13 

06 

78 

1310 

.3 

25 

09 

78 

1530 

.3 

25 

10 

7B 

1200 

.3 

23 

1 1 

7B 

IOIS 

.3 
MAXIMUM 

AVG    OR    6 ECU    MN     ! '  > 

MINIMUM 

34 

1  9 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

F[ LTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FJ  LTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SU3P- 

REACTIVE 

AMMON 1  A 

KdELDAHL 

N02  -  N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOL! DS 

SOL IDS 

P    MO/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

M3/L 

0.05T 

D.  175 

0.650 

0.027 

2.500 

2-702 

0.4  75 

3    177 

408.0 

14.0 

0.  263 

0.435 

1  ,920 

0.067 

2.240 

2.762 

1  .  4B5 

4.247 

5'B.O 

131.0 

0 .  037 

0    055 

0    980 

0.041 

0.660 

0.756 

0.925 

1  .681 

4  26.0 

12.5 

0.01  1 

0. 005L 

0,475 

0.003 

OOlOL 

0.018 

0.4  70 

0.489 

520.  0 

3.5 

0.  065 

0    405 

1  .300 

0.065 

3,470 

3    940 

0.895 

4.B35 

1054.0 

62.0 

0    073 

0.475 

1  .100 

0    045 

1  .660 

2,  160 

0.625 

2.  60S 

714.0 

21  .0 

0,039 

0.045 

0.775 

0    036 

7.  710 

7.7111 

0.7  30 

6 .  52 1 

680.0 

15.0 

0    263 

0.475 

1  .920 

0.087 

7.710 

7.  79 1 

1  .465 

a.  521 

1054,0 

131  .0 

0.077 

0.2280 

1     029 

0.043 

2-6070 

2.87B 

0.801 

3    679 

617,  1 

35  .6 

0.OT1 

0.005 

0.475 

0.003 

0.010 

0.018 

0.4  70 

0    488 

408.0 

3  .5 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


24  01  78  0950 
11  04  78  1500 

25  OS  7B  1210 
13  06  78  1310 
2S  09  78  1530 
IS  10  78  1200 
29  11  78  101  5 


.3 

-3 

.3 
-.3 
.3 
.3 
.3 


DISS- 

SOLIDS 

MG/L 

394 
387 
414 
517 
1002 
693 
665 


14  16                        56 

COND.  TUPB  CHLORIDE 

25C  FORMA?- !N                  "IG/L 

UMHOS  UNITS 


670 

1  2  .00 

31 

5 

444 

270.00 

47 

5 

630 

16.00 

25 

0 

680 

4.00 

60 

0 

1470 

59.00 

245 

0 

1000 

14.00 

110 

0 

940 

12.00 

82 

0 

59 
SULPHATE 


58.0 
27.0 
54.0 
54.0 
126.0 
120.0 
102.0 


280  95 

REACTIVE  ACIDITY 

SILICATE  PH    8.3 

S]     MG/L  MG/L 


9.0 
12.0 
4.3 
6.0 
22.4 
12.3 
13.6 


52 

55 

208 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

AT     LAS 

AT    LAB 

]  RON 

MG/L 

MG/L 

240 

7-66 

0-700 

115 

7.72 

1 1 . 500 

242 

8.29 

1.  -00 

212 

8.10 

0.360 

265 

7.B4 

2.660 

250 

B.07 

0.760 

238 

7.B9 

0.1S90 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     ( -  1 

M I N I  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR     LMT  OIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 

24  01  78  0950  -3 
11     04    78  1500  , 3 

25  OS  78  1210  ,3 
13  06  78  1310  3 
25  09  78  1530  -3 
25  10  78  1200  3 
29    11    7B  1015  3 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     (  M 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


2S    10    78    120O 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     I ■ ) 

MINIMUM 


1002 
582 
387 


1  470 

270.00 

245 

B33 

55.29 

85 

444 

4.00 

22 

126.0 
78.  7 


4.70 
2.46 
0.80 


22- 
11  . 


221 
TOTAL 
ROMIUM 
MG/L 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 
TOTAL 
CADMiUM 
MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

238 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

0.020L 

O.OlOL 

D.030L 

0..005L 

0.020 

0-020L 

0.020 

0.020D 

0.020 

0,010 

O.OlOD 

0.010 

0.03* 

0.030D 

0.030 

0.005 

0.005D 

0.005 

0.020 
0.020 
0.020 

0.020 

0.020D 

0.020 

265 
223 
1  15 


25 

76 

72 

74 

68 

67 

66 

47 

PHENOLS 

CALCUL 

TOTAL 

TOT       MAG 

COLOUR 

PTS^IUM 

50DIOM 

OB&ANIC 

HARDNESS 

CALC1 UM 

NtSIUM 

HAZLN 

K 

NA 

C    AS    C 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

1  .  OL 

276.0 

89.00 

17.50 

20 

2     10 

1  8    00 

9. 

2  .0 

181.0 

53.50 

1  1  .60 

7.20 

24.00 

10.0 

1     OL 

307.0 

87.00 

2  1  .80 

24 

1  .70 

15.  80 

8.0 

2  -0 

319,0 

93.00 

21  .00 

20 

0-70 

17.40 

8.  1 

1  .OL 

473    0 

145,00 

26.  BO 

44 

6.15 

124.00 

8,8 

1  .0 

409.0 

1 19.00 

2  7.00 

34 

7,20 

45    00 

1  .OL 

412.0 

122.00 

26.00 

24 

3.55 

41  .00 

6.8 

2 .  a 

473.0 

145    00 

27.00 

44 

7   20 

1  24  .  00 

10.0 

1  -3D 

339.6 

101     21 

21  .67 

2B 

4.  [J9 

40-74 

B.5 

1  .0 

181.0 

53.50 

1  1  .60 

20 

0.70 

15-80 

6.B 

8.29 
7.94 


1 1 , 600 
2.527 
0.380 


41 

265 

COD 

TOTAL 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

21 

43 

31 

55 

6  7 

67 

0.001 

42 

D.001 

21 

0   001 

NO    OF    SAMPLES 


SAMPLS     INFORM*! ION     SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT    -    RIVER    BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


SYDENHAM    RIVER 

AT    HIGKtfAY    40    WALLACEBUR6 

RIVER    COMPOSITE 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY   MO    YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


25  0! 

7  = 

1  145 

.3 

22  02 

78 

1400 

.3 

11  04 

76 

1230 

.3 

1B  04 

7B 

1115 

.3 

25  04 

78 

1230 

.3 

25  05 

7B 

0925 

.3 

13  06 

78 

1  000 

.3 

IB  07 

7a 

0B20 

.3 

09  OB 

7a 

1413 

3 

19  09 

7B 

0900 

.3 

17  10 

7B 

1100 

.3 

29  11 

7B 

1000 

.3 

12  12 

78 

1000 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN 

- 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTBS 


25  01 
22  02 

11  04 

18  04 
25  04 
25  05 
13  06 
IB  07 
09  08 

19  09 
17  10 
29    11 

12  12 


78  1145 
78  140O 
78  1230 
78  1115 
78  1230 
76  0925 
76  1000 
78  OB20 
7B  1413 
7B  0900 
78  1100 
78  1000 
7B    1000 


.3 
.3 
.3 
.3 
J 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG,    OP    GEOM    MN     I  •  | 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


934 

SAMPLE 


FILTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 


0 .  094 
0.079 
0.057 
0.030 
0.005 
0.007 
O.012 
0 .  004 
0.043 
0.009 
0.005 
0.010 


0.094 
0.030 

0 .  004 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM:     SYDENHAM    RIVER 

U   T    M:     17    03B6125.0    4716225.0    4 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  166 

STATION    10.        04-0027-001 -83 


REGION:    01 


90i          BO  Bl  84         BO  805 

SCD      TOTAL  FECAL  M.F.     PSEUO.  WATER 

C0L1F0RM  COLIFORM  ENTER.        MPA  TEMP. 

MF/100ML  MF/100ML  MF/1Q0ML  MF/100ML  DEG  C 


40017 

4 

40031 

4 

40QB2 

6 

400B8 

6 

40034 

6 

40109 

6 

40132 

6 

40162 

6 

40189 

6 

40215 

6 

40247 

6 

40278 

-j 

40297 

e 

FILTERED 

AMMON I A 

MG/L 


0.O55 
0.  160 
0.  1  15 
0.095 
0.025 
0  065 
0.030 
0.005 
0.  105 
0.030 
0.025 
0.035 

0.  160 

0.062 
0.005 


3700. 
1500. 

700. 

30. 

1500. 

7B0. 
1360. 
4800. 
2900. 
1500. 
1500. 

4B00. 
731  . 


12 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


0.255 
1  .010 
0.B50 
0.575 
0.  790 
0.600 
0.450 
0.405 
0.470 
0.275 
0.1  BO 
0.405 


1  .010 
0.522 

0 .  1  BO 


32B. 
92. 
24. 

16. 
96. 
106. 

56. 

172. 

50. 

40. 
60. 

328. 
54.  •  0 
4. 

12 

21 
FI LTERED 
N02-N 
MG/L 


004 

041 
035 
029 
033 
032 
019 
008 
0.013 
0.009 
0.005 
0.009 

0.041 
0.O20 
0.004 


20. 
600. 

80. 

16. 

10. 
136. 

84, 

68. 
172. 

40. 

60. 
184. 

600. 
68.  ' 


12 

22 

FILTERED 
N03-N 

MG/L 


0  .  420 
3.690 
3.  100 
3.200 
2 .  1  30 
0 .  660 
0.220 
0.  150 
0.  160 

0  240 
0.220 
2.200 

3.690 

1  .366 
0.150 


17 
1NRGNC 


MG/L 


2S0 

324 
198 
757 
269 
163 
27B 
279 
250 
244 


1  .448 
0.  163 


1  .0 
0.2 

9. 

7. 

12. 


.5 
,0 
.0 
19.2 
16.8 
17.3 
23.4 
19.0 


1  1 


13 

18 
TOTAL 
ORGNC       N 
MG/L 


0.200 
0.850 
0  .  735 
0.480 
0.765 
0.535 
0.420 
0.400 
0.365 
0.245 
0.  155 
0.3  70 


0.8  50 
0,460 
0.155 


STORET 

CODE: 

02 

003 

2980 

MI LEAGE : 

2.60 

3 

1 

33 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

02 

BOD 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

11.2 

0.4 

12.8 

0.4 

0.  105 

13. S 

1  .4 

0.  152 

13.2 

1  .6 

0.110 

1  1  .0 

1  .4 

0.094 

10.3 

2.1 

0.050 

10.1 

1  .  9 

0.047 

0.  9 

0.052 

10.  1 

1  .7 

o.  ieo 

9.5 

1  .  1 

Q.043 

10.0 

0.9 

0.027 

13.2 

O.B 

0.016 

13.4 

1.S 

0.0  38 

13.5 

2.2 

0.  1  60 

11  .5 

1  .2 

0.075 

9.S 

0.4 

0.016 

TOTAL    N 
MG/L 


0.679 
4  .  74 1 
3.985 
3.804 
2  953 
1  -292 
0.689 
0  563 
0.643 
0  524 
0.405 
2.614 


4.741 
1  .908 
0.405 


13 

5 
TOTAL 

SOLIDS 
MG/L 


174. 
144. 
374. 
32S. 
364. 
3  76. 
332. 
272. 
198. 
176. 
204 
142 
396 


396.0 
267,7 
142.0 


6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

4    5 


35 

0 

23 

0 

35 

0 

11 

0 

11 

5 

7 

0 

18 

0 

? 

5 

0 

5 

4 

0 

8 

0 

35 

.0 

13 

.1 

0 

5 

SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  QIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


25  01 

76 

1145 

.3 

22  02 

78 

1400 

.3 

11  04 

76 

1230 

.3 

18  04 

78 

1  1  15 

.3 

25  04 

78 

1230 

.3 

25  05 

78 

0925 

.3 

13  06 

76 

1000 

.3 

IS  07 

76 

0B20 

.3 

09  oa 

78 

1413 

.3 

19  09 

78 

0900 

;■ 

17  10 

7  3 

1100 

.3 

29  1  1 

76 

1000 

.3 

12  12 

78 

1000 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OP 

GEOM  MN 

1*1 

MINIMUM 

7  107 

DISS,  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIOS 

MG/L  MG/L 

169 

174 
339 
305 
329 
365 
320 
265 

200 
168        206 

165 


138 
368 


338 

279 


14  16 

COND.  TuRB. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNI  IS 


206 
191 
174 


300 

268 
475 
434 
475 
555 
460 
386 
302 
317 
285 
249 
580 

580 
395 

249 


2.90 

1  .30 

55  .  00 

61  .00 

33.00 

14.00 

15.00 

10.00 

10.00 

6.60 

3.00 

14.00 

7.00 

61  .00 

17.  91 

1  .30 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


12.5 
15.5 
14.5 
16.0 
19.5 
17.0 
17.0 
13.5 
13.0 
12.5 
14.0 
66.0 


66.0 
19.3 
12.5 


59        280 
PHATE   REACTIVE 
SILICATE 
MG/L    SI  MG/L 


44  5 


39  0 
2B.0 
28  5 
25.0 
tS.Q 
52.0 

54.0 
38.3 
18.0 


0.65 
2-50 
2.05 
1  .45 
0,  15 
0,35 
1  .25 
1  .15 
1  .30 
0.65 
0.58 
1  .36 


55 

PH 

AT  LAB 


7.96 
7.98 
8.00 
8.  IE 
6.  I  I 
8.35 
8.25 
8.45 
E.  14 
B.03 
7.88 
6.  16 


8.45 
8.00 
6.53 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


0.200 
1  .380 
2.200 
1  .520 
0.700 
0.700 
0.510 
0    250 

i  .ooo 

0.490 
0.  160 
0.39O 

2.200 

0.792 
0  .  160 


25 
PHENOLS 

UG/L 

1  .OL 
1  .0 
1  .OL 
1  .0 
I  .OL 
1  .OL 
1  .OL 
1  .OL 
1  .OL 
1  .OL 
1  .OL 
1  .0 
1     OL 

1     0 


NO    OF    SAMPLES 


47 

41 

361 

285 

235 

221 

225 

229 

215 

249 

SAMP  OTE 
DY  MO  YR 

HOUR 
LMT 

STN 

DIST 

FEET 

STN  SAMP   PJ 
BRG  DEPTH 
MTRS 

ORGANIC 

€  AS  C 

MG/L 

COD 
MG/L 

SOLVENT 

EXTRBLES 

MQ/L 

TOTAL 

ARSENIC 

MG/L 

TOTAL 

MERCURY 

UG/L 

TOUL 

CHROMIUM 
MG/L 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

IOTAL 
LEAD 
MG/L 

TOTAL 

CADMIUM 

MG/L 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

25  01 

7B 

1  145 

.3 

t  ■ 

2 

0.001 

0.04  L 

0.02  L 

0.01  L 

0  03  L 

0.005L 

0.02 

22  02 
11  04 

78 
78 

1400 
1230 

.3 
.3 

2.0 
■3  3 
6.C 
4.8 
5.7 
4  6 

13 
24 

7 
15 
25 
20 
12 

2 

0.001 
0.001 
0.003 

0.040 

0.020 
0  020 

0.020 
0.060 

0.030L 

0  030  L 

0  005L 
0 , 0D5L 

0.030 
O.OIOL 

1B  04 
26  04 

78 
78 

1115 
1230 

.3 
3 

0 

0.040 

0.050 
0 .020L 

0.010 
0.040 

0.030L 
0.030L 

0 .005L 

0.010L 
0.080 

25  05 

78 

0925 

.3 

0 .020L 

0.010 

0.030L 

0.020 

13  OB 
IB  07 

78 
78 

1000 
0820 

.3 

.3 

1 

0.001 

0.03  L 

0.02  L 

0.04 

0.03  L 

0.005L 

0.01  L 

09  OB 

76 

1413 

.3 

2  -i 

12 

19  09 
17  10 

78 
78 

0900 
1100 

.3 
.3 

2  5 
2.2 

79 
25 

3 

0.001 

0.020L 

0.030 

0.020 

0.030L 

0.005 

0.010 

29  1  1 

78 

1000 

.3 

2 . ;: 

58 

0  .  030 

0.020L 

0.030L 

0.005L 

O.OIOL 

12  12 

7B 

1000 

.3 

4  Q 

2  3 

im 

MAXIMUM 

OR  GEOM  MN  (») 

MINIMUM 

6-3 
4.0 

2.0 

79 

27 
7 

3 
2 
0 

0.003 
0,001 
0.001 

0.04 

0.034D 

Q.020 

0.050 

0.026D 
0.02 

0.060 
0 . 026D 
0.01 

0.03 

0.030D 

0.03 

0.005 

0.005D 
0.005 

0.060 

0.022D 

0.010 

NO    OF    SAMPLES 


(    C    0    N    T    a    > 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    16? 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  VR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MIPS 


a  oi 

7B 

1145 

.3 

11     04 

78 

1330 

.3 

IS   04 

78 

11  15 

.3 

as  04 

78 

1230 

.3 

as  os 

78 

D925 

.3 

13   06 

78 

1000 

-3 

18  07 

78 

0820 

.3 

IT    10 

76 

1100 

.3 

12    13 

78 

1000 

.3 
MAXIMUM 

avs  OR 

GEOM  MN  { • | 
MINIMUM 

238 

a7s 

total 

AVAUBLE 

NICKEL 

CYANIOt 

MG/L 

MG/L    CN 

0.02    L 

0.020L 

0.020L 

0    020L 

0.020L 

O.02OI 

O.02     L 

O.020L 

O.02OL 

O.OIL 

0.02 

o.oi 

D.0200 

O.OfO 

0,02 

001 

NO  OF  SAMPLES 


•.«.»./  SITE 
SAMPLE  POINT 


BEAR  CREEK 

At  FIRST  CONCESSION  KES1  OF  PETROLIA 


STATION  ID:   04-0027-004-02 


STAT   ON 

TYPE: 

RIVER 

MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE 

ERIE 

003 

TERM    STREAM:     SYDENHAM    RIVER 

2980 

STN   NO: 

4 

LAT: 

LONG: 

U    T    M: 

17    0404475.0    474615C 

.0    4           REGION:    D1 

MILEAGE: 

38.80 

934 

901 

80 

SI 

84 

88 

805 

3 

1 

33 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN       STN 

samp     Pj 

SAMPLE 

SCO 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PStUD. 

HATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

OY   MO 

YR 

LMT 

D1ST    BRG 

DEPTH 

NO 

COLtFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/lOOML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG   C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

IS   01 

78 

1345 

,3 

40003 

4 

51000. 

2700. 

350. 

4.        L 

0,3 

3.  t 

1  .  1 

0.116 

27   02 

79 

1330 

.3 

40039 

4 

OS 

9,0 

5.7 

1  .730 

28   03 

78 

1315 

.3 

40062 

6 

3 

1B000. 

100.        L 

900. 

B. 

1  .3 

11.4 

1  .6 

0.1  SS 

as  04 

78 

1415 

.3 

40098 

6 

4500- 

73. 

70. 

4.        «. 

12.3 

11.6 

2,0 

0    140 

31    08 

78 

1411 

.3 

40142 

6 

3100. 

170. 

100. 

4.        L 

24.4 

12.4 

7.3 

0.300 

18   07 

7B 

1109 

.3 

40168 

6 

1000. 

70. 

10. 

4.        L 

25.  1 

6.S 

0.340 

08    08 

7B 

1214 

.a 

40194 

6 

31000. 

28. 

52. 

8. 

23.6 

10.2 

5.6 

0   304 

IS   09 

7B 

1045 

.3 

40220 

6 

6400. 

270. 

460. 

10.        L 

17.5 

7.6 

9.4 

0.086 

17    10 

7B 

1250 

.3 

40251 

€ 

1600. 

10. 

10.        L 

4.        L 

B.5 

13.5 

7.0 

0.385 

ia  i3 

78 

1220 

.3 

40301 

4 

9200. 

400. 

400. 

4         L 

0.2 

13.2 

1  .3 

0.303 

MAX I  MUM 

51000- 

3700. 

900. 

10. 

25.1 

t3.5 

9.4 

1  .730 

AVG. 

OR    GEOM  MN    [ *  1 

6643.' 

124.-    0 

109."    D 

5.  •    0 

11  .4 

to. 7 

4.8 

0.379 

MINIMUM 

1000. 

10. 

10. 

4. 

0.2 

7.6 

1  .  1 

0.0B6 

NO    OF    SAMPLES 

e 

9 

9 

9 

10 

9 

10 

to 

34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

33 

s 

6 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN       STN 

samp     pj 

FILTEREO 

FILTEREO 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

1NRGNC 

TOTAL 

TOTAL   N 

TOTAL 

SUSP. 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST    BRG 

depth 

REACTIVE 

AMMON 1 A 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

13  01 

78 

1345 

.3 

0.076 

0 

.385 

0.760 

0.027 

5.000 

5.412 

0.375 

5.787 

558.0 

3.0 

27   02 

78 

1330 

.3 

0.350 

2 

.100 

2.600 

0.025 

2.360 

4.486 

0.600 

4.  986 

612.0 

e.s 

28   03 

Tfl 

1315 

3 

0 

130 

0,325 

1  .020 

0.051 

3    4J0 

3.606 

0   695 

4 

501 

272.0 

SI  .0 

25   04 

76 

1415 

.3 

0 

043 

0.075 

0    640 

0    043 

4    BOO 

4.916 

0,565 

s 

483 

456.0 

74  .0 

21    06 

78 

1411 

.3 

0 

017 

0.030 

1  .550 

0,041 

0    970 

1     041 

1  .530 

2 

561 

516,0 

66.0 

18   0? 

7B 

1  109 

.3 

0 

010 

0.015 

1  .800 

0.004 

O.OlOL 

0.029 

1  .765 

t 

814 

542.0 

127  .f> 

OS   08 

7B 

1214 

.3 

0 

0"! 

O.060 

1  .790 

0.007 

0.010L 

0.077 

1  .730 

1: 

B07 

524.0 

4B.0 

19  09 

78 

1045 

3 

0 

033 

0.600 

0.655 

0.  120 

0.420 

1  .  140 

0.055 

1 

195 

414.0 

96  0 

17    10 

78 

1250 

.3 

0 

175 

0.015 

1  .560 

0.021 

O.OlOL 

0.U46 

1  .565 

1 

611 

460    0 

tl    0 

12    t3 

78 

1320 

.3 

0 

080 

0.5BO 

1  .330 

0.097 

13.400 

14.077 

0.740 

14 

817 

616.0 

8,0 

MAXIMUM 

0 

350 

2.100 

2.600 

D.120 

13.400 

14.077 

1  .7B5 

14 

817 

616.0 

127.0 

AVG 

OR    GEOM   MN     1 • ) 

0 

096 

0.419 

1     373 

0.044 

3.041D 

3,503 

0.953 

4 

.456 

497.2 

46.1 

MINIMUM 

0 

010 

0.015 

0.640 

0.004 

0.010 

0,039 

0.DS5 

t 

195 

272.0 

3.0 

NO 

3F    SAMPLES 

10 

7 

10 
107 

10 
14 

10 
t6 

to 

56 

10 
55 

ID 
35 

10 
361 

to 

10 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

DISS 

CALCUL 

COND. 

TUPB. 

CHLORIDE 

PH 

PHENOLS 

SOLVENT 

OY    HO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

SOLIDS 

DSOLIDS 

2SC 

FORMALIN 

MG/L 

AT    LAB 

EXtH6i.ES 

FEET 

MTHS 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

UG/L 

MG/L 

12   01 

7B 

1345 

.3 

555 

950 

6.40 

75.0 

7-71 

1  .0 

0 

27   02 

78 

1330 

.3 

606 

1000 

7.60 

96.0 

7.66 

8.0 

0 

28    03 

78 

1315 

.3 

241 

371 

55.00 

12.5 

7.85 

1     5 

0 

25    04 

78 

1415 

3 

382 

580 

7000 

23.5 

8   13 

1  .OL 

0 

21    06 

78 

141  1 

,9 

452 

615 

43.00 

37.0 

8.35 

1     OL 

1 

11   07 

78 

11  OS 

.3 

415 

660 

1  DO .  00 

68.0 

8   .13 

1  .OL 

0 

08  06 

78 

1214 

.3 

476 

BOS 

42-00 

115.0 

B.  <S 

1  .0 

2 

19  OS 

78 

ID4S 

.3 

318 

635 

74.00 

90.0 

7.B1 

2.0 

1 

17    10 

78 

1250 

.3 

449 

710 

1  1  .00 

75.0 

6.49 

3    5 

1 

12    12 

78 

1220 

.3 

60B 

B50 

10.00 

71.0 

6.  IB 

t  ,0 

1 

MAXIMUM 

60S 

24 1 

1000 

l 00 . 00 

1  15.0 

8-49 

B.O 

2 

AVG 

OR    GEOM   ■:»,     <  •  1 

473 

241 

71  B 

41,90 

66.5 

8.06 

2.0D 

t 

MINIMUM 

316 

241 

371 

6.40 

13.5 

7.66 

1  .0 

0 

NO  OF  SAMPLES 


SIMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT    -     RIVER    BASINS 


S.O.H./    SITE:    SYDENHAM    RIVER 

SAMPLE    POINT:     AT     BRIDGE     IN    TUPPERVULE 

STATION    TYPE:     RIVER 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


25   01    78 

1210 

■  '■ 

22   02    7B 

1420 

'■ 

11     04    78 

1300 

i 

25   05    78 

0955 

a 

13    06    78 

1023 

a 

18   07    78 

0645 

,3 

tEMS :  MUM 

AVG 

OR 

GEOM  MN    (»> 

MINIMUM. 

934- 

g 

01 

STN       STN    SAMi' 

'■-< 

SAMPLE 

SCO 

DIST     BRG    DEPTH 

MO 

FEET                MTR5 

.3 

400  IB 

4- 

.3 

40032 

4 

: 

4C083 

i 

.3 

40103 

6 

8 

:• 

40133 
40163 

6 

S 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ERIE 
SYDENHAM    RIVER 


DATE   OF    REPORT      25   OCT    79      PAGE         168 
STATION    ID:       04-0027-005-02 

STORET    CODE:    02 
003 
2980 


U  T  M: 


17  0396125.0  4715825.0  4 


il 


80 

TOTAL      FECAI.  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/IOOML  MF/IOOML  MF/100ML   MF/IOOML 


PSEUD. 
MPA 


5200 
3100. 

LOO. 

290. 

96. 

5200. 
537.' 
96. 


92. 
100. 
20. 
24. 
12. 

180. 
39.' 
12. 


460. 

1340. 

10. 

92, 

28. 

1340 
110  • 
10. 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

1  .3 
0.2 
7.5  ■ 
18.8 

16.4 
16.9 


3 
DISS. 

03 
MG/L 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

0.  5 
0.5 

1  .  2 

2  1 
2.8 
1  .  3 


1  .  4 
0.5  . 


6.20 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.050 
0.066 
0.310 
0.117 
0.094 
0.046 

0.310 
0.114 
0.046 


NO"  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    01ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


34  19 

FILTERED  FILTERED 

REACTIVE  AMMONIA 

P    MG/L  MG/L 


25  01  76  1210 
22  02'78'  1420 
1 1  04  7B  1300 
25  05  78  0955 
13  06  78  1025 
18  07  78  0845 


.3 
■ 

J 
.3 
.3 


va>.:mum 

AVG    OR    GEOM    MN     i  •  | 
MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES- 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAM:'       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEE-  MTRS 


25    01    78:  1210 

J 

22    02    78     1420 

.3 

11     04    78    1300 

a 

25    05    78    0955 

.3 

13    06    78     1025 

.3 

18    07    78    0845 

.3 

VAX  IV::¥ 

AVG    OR 

GEOM   MN    ( *  1 

MINIMUM 

0.039- 

0    049 

0.151 

0.007 

0.011 

0.003 

0.151 
0.043 

0-.003 


0.195 
0.205 
0.  290 
0  .020 
0  .  055 
0.060 

0.290 
0.  138 
0.020 


20         21 

TOTAL  FILTERED 

KjELDAHL  N02-N 

MG/L  MG/L 


0.540 
0.610 
1  .  280 
0.620 
0.745 
0.625 

1  .280 
0.770 
O.S40 


DISS. 

COND. 

TURB. 

SOLIDS 

25C 

F0RMA21S 

MG/L 

UMHOS 

UMTS 

375 

655 

5.10 

390 

665 

5.30 

397 

463 

280. 00 

354 

545 

18.00. 

199 

555 

27.00 

354 

49B 

5.40 

397 

665 

280.00 

345 

564 

56 .  BO 

199 

463 

5.10 

0  .  021 
0.015 
0.069 
0 .  025 
0  025 
0.015 

0 .  069 
0.023 
0,015 


22 

FILTERED 
N03N 

MG/L 

3,200 
2.900 
2.910 
1  .770 
0.740 
0.220 

3.200 

1  .  957 
0.220 


6         56         55 

CHLORIDE  PH 

MG/L     AT  LAB 


17 

5 

40 

0 

15 

Q 

17 

5 

16 

5 

16 

0 

40 

0 

20 

8 

IB 

.0 

a 

01 

7 

70 

7 

99 

8 

33 

8 

12 

B 

25 

B 

33 

8 

07 

7 

.70 

17  18 

1NRCNC  TOTAL 

N  ORGNC   N 

MG/L  MG/L- 


3.416 
3  .  1  20 
3.269 
1  .815 
0.82O 
0.295 

3.416 
2.  123 

0.295 


0:345 
0.405 
0.990 
0.800 
0,690 
0.565 

0.990 
0.633 
0.345 


TOTAL  N      TOTAL 
SOLI  OS 
MG/L 


MG/L 

3.761 
3  525 
4,259 
2.615 
1  .510 
0    860 

4.259 
2.755 
0.B60 


378.0 
394  .  0 
600.  0 
374.0 

234.  D 
364.0 

600.0 
390.  7 
234,0 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

3.5 

4.0 

203.0 

20.0 
35.0 
10.0 

203.0 

45  .  9 

3.5 


NO    OF    SAMPLES 


B    0   ■*./    SITE:     SYDENHAM    k  I  V  I  R  „-crncu 

SAMPLe'pOINT.     AT     MM    M1LIS    ROAD    UPSTREAM    0      DRESDEN 
STATION    TYPE:     RIVER  FLOW    GAUGE    FED    02^0007 


LONG: 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
msm    BASIN:    LAKE    ERIE 
TERM    STREAM:     SYDENHAM    RIVER 

U    T    M:     17    0407325.0    4715600.0 


SAMP    DTE    HOUR       5TN       STN    SAMP       PO 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    CEP'H 

FEET  MTRS 


25   01    7a 

1235 

.3 

iS    02    78 

1445 

.3 

11     04    78 

1315 

.3 

25    05    7B 

1020 

'•■ 

13    06    78 

1  TOO 

J 

18  07   78 

0921 

.3 

09    08    78 

1505 

.3 

19    09    78 

0830 

.3 

17    10    78 

0930 

.3 

29    1 1     78 

0925 

.3 

12    12    78 

0920 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR    C 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPiFS 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25   Or  78 

1235 

:' 

22    02    7fl 

T445 

.3 

1 1    04    78 

1315 

.3 

25   05    78 

1020 

.3 

13    06   78 

1100 

J 

18    07    7B 

0921 

j 

09    08    78 

1505 

.  j 

18    09    7B 

0830 

.3 

17    10    78 

0930 

.3 

39    1 1    78 

0925 

.3 

12   12   7.8 

0920 

.3 

MA>!  I  MUM 

AVO    OR 

GEOM    MN     !•] 
MINIMUM 

934 

901 

444 

80 

SAMPl  E 

5CD 

FLOW    CFS 

TOTAL 

NO 

COLIFORM 
MF/100ML 

40019 

4 

1  2  I  .  00 

40033 

4 

138.00 

600.       0 

4009''- 

6   3 

1650.00 

11  00. 

•1-110 

6 

1B4.00 

490. 

40134 

6 

101 .00 

1600. 

40154 

6 

32.60 

380. 

40190 

5    7    9 

38 .  80 

5500. 

40216 

7 

50.50 

2700. 

40246 

6   9 

51  .70 

70. 

40277 

6 

B4  .30 

1220. 

40296 

4 

261  .0.0 

I0OO. 

1650.00 

5500. 

246.67 

870.-    1 

32.60 

70. 

33 
TOTAL 

P 
MG/L 

0  .  056: 

0 .  .064 
0.145 
0.078 
0.108 
0.06B 
0.092 
0.086 
0.032 
0.021 
0.146 

0.146 
0.081 
0.021 


FECAL  M.F 

COLIFORM  ENTER 

MF/100ML      MF/IOOML      MF/100ML 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

0.035 
0.041 
0.069 
O.0O9 
0.021 
0.013 
0.010 
0.017 
0.009 
0.005 
0.031 

0.069 
0.D24 
0.005 


1 1 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

0.  175 
0.  1B5 
0.  130 
0.015 
0.045 
0.015 
0.015 
0.055 
0.025 
0.015 
0.045 

0.  185 
0.065 
0.015 


TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 


0.530 
0.540 
0.835 
0.630 
0.695 
0,495 
0.640 
0.565 
0.44C 
0.415 
0.B50 


80. 

1 70'. 

76. 

1210. 

12. 

50. 

84  . 

1B8. 

176. 

BB. 

12. 

64. 

104. 

256. 

10. 

L              40. 

30. 

190. 

60. 

224. 

176 

1210. 

43.  - 

D          147  . 

10, 

40. 

0 .  350 
0 .  BOO 
0.415 


FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0.021 

0.013 
0.031 
0.017 
0.015 
0.006 
0.009 
0 .  007 
0.007 
0.009 
0.041 

0.041 
0.016 
0.006 


10 

22 
FILTERED. 
N03-N 
MG/L 

2.900 
2-.  800 
2.410 
1.410 
1  .  130 
0.  160 
0 .  I  70 
0.  I  80 
0  760 


1  4B0 
11 .400 

1 1  .400 
2.256 
0.  160 


STATION    1 

D:       04-0 

127-006 -02 

STORET    CODE: 

02 

003 

2980 

ON: 

01 

MILEAGE: 

14 

00 

B 

3 

605 

3 

1 

PSEUD, 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

WA 

TEMP  . 

02 

BOD 

-/100ML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

1  .0 

8.7 

0.6 

4-. 

L 

0.0 

9.8 

0.4 

4. 

L 

7.3. 

12.0 

1  .3- 

4. 

L 

18. a 

8.6 

1  .4 

4. 

L 

15.8 

B.7 

2.7 

4. 

L 

16.3 

0.7 

4. 

L 

24.8 

9.7 

2.0 

16. 

21.0 

B.8 

0.7 

4. 

L 

fl.O 

10.6 

1  .  1 

4 

L 

1  .0 

14.2 

1.1- 

4 

L 

0.0 

13-6 

1  .9 

16 

24.8 

14.2 

2.7 

5 

•    D 

10.4 

10.5 

1  .3 

4 

0.0 

8.6 

0.4 

MG/L 

3.096 
2.998 
2.571 
1  .442 
1  .190 
0.181 
0.  194 
0.242 
0.812 
1  .504 
1 1 .486 

1 1 .486 
2.338 
0.181 


TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 

0.355 

0.355 
0.705 
0.675 
0.550 
0.4B0 
0  625 
0.510 
0.415 
0.400 
0.B05 

0  BOB 
0.534 
0.355 


MG/L 

3.451 
3.353 
3.27  6 
2.117 
1  .740 
0.661 
0.819 
0.752 
1  .227 
I  .904 
12.291 

12.291 
2,87  2 
0.661 


11 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

372.0 


412 
374 
378 
453 
406 
362 
330 
346 
398 
562 


562.0 
399.8 
330.0 


NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  0  ) 


SAMPLE    INFORMATION 

SYSTEM 

STATION    SUMMARY    DEPORT 

RIVER 

BAS I NS 

DATE  OF   REPORT      25  OCT   79 

E 

7 

14 

16 

56 

55 

20B 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN   SAMP 

PJ             SUSP. 

DISS 

CONO. 

TUB8. 

CHLORIDE 

PH 

TOTAL 

DT  ho 

vfi 

LMT 

BIST 

860    DEPTH 

sot  I  cis 

solios 

2SC 

FORMAZIN 

MG/L 

AT    LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

25   01 

76 

1235 

.3 

E.O 

366      . 

640 

5.20 

16.0 

7.87 

o.sto 

22   0? 

7B 

1445 

.3 

7.0 

405 

665 

9.00 

18,0 

7    73 

1t    0* 

79 

1315 

3 

63-0 

311 

460 

70    00 

12.5 

8,02 

25   OS 

76 

1020 

.3 

30.5 

348 

545 

17.00 

15,5 

8.19 

13    06 

78 

1100 

.3 

47.0 

41  I 

555 

41  .00 

15.0 

8.  14 

IS   07 

78 

0921 

3 

41  .0 

365 

SOI 

35    00 

16.5      • 

B.24 

06  08 

78 

1505 

.3 

49.0 

313 

457 

S3.  00 

16.5 

a  .31 

19   09 

78 

0830 

-3 

42.0 

269 

456 

42.00 

16.0 

8.09 

IT    10 

78 

0930 

.3 

1  .5 

344 

520 

11  .00 

18.0 

7.1)6 

29    11 

78 

0925 

.3 

3.5 

394 

600 

5.60 

26.0 

B.34 

12    13 

78 

0920 

.3 

72.0 

490 

680 

42.00 

34.0 

B.13 

MAXIMUM 

72,0 

490 

680 

70.00 

34.0 

B.34 

0.310 

AVG 

Oft  GEO*  m   ; ■  i 

33.0 

367 

553 

27.80 

1B.5 

B.09 

0.310 

MINIMUM 

1  .5 

298 

456 

5.20 

12.5 

7.73 

0.310 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SYDENHAM  RIVER 

AT  FIRST  CONCESSION  SOUTH  OF  HIGHWAY  22  STRATHROY 
RIVER    FtO*  GAUGE  FED  02GGOO5  MAJOR  BASIN: 

MINOR  BASIN: 
TERM  STREAM: 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
SYDENHAM  RIVES 


STATION  ID:   04-0027-007-02 

STORET  CODE:  02 
003 
2980 


LAT: 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


27    02 

78 

1535 

.3 

38   03 

78 

1030 

.3 

21    06 

78 

1638 

.3 

IS  07 

79 

1342 

.3 

Oft   08 

79 

0857 

.3 

1ft  09 

78 

1300 

.3 

17    10 

79 

1600 

.3 

29    11 

78 

1435 

.3 

12    12 

76 

1530 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN     1  •  } 

MINIMUM 

LONG 
934 

Sample 
no 


40042 
40059 
40  146 
40173 
40199 
40225 
40256 
402B6 
40306 


U  T  M:  17  D44S450.0  47531 75  0  4     REGION:  01 


90  i 
SCD 


444 
FLOW  CFS 


31  .10 
230 . 00 
23.20 
13-40 
l  I  80 
39.  BO 
20.70 
28.00 
47.80 


BO 
TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/IOOML 


600. 

20000. 

2600. 

3900. 

12800. 

1200. 

2700. 

468. 


230.00  20000. 
49,53  2640. 
11.80     468- 


FECAL 
CO LI  FORM 
MF/IOOML 


110. 
770. 


84  BB 

M.F.  PSEUO. 

ENTER.  MPA 

MF/IOOML  MF/100ML 


60. 
600. 


10. 
12. 


770 
64. 


20 
520 
110 
304 
600 

10 
350 
120 


600 
131 


96. 
6- 


BOS 
WATER 
TEMP. 
DEO  C 

2.0 

1  .4 
20.3 
20.9 
!0.2 
11  .0 

8.8 

2.0 

0.9 

20.9 
9.7 
0.9 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


14.  a 
ill 

7.2 


5-  DAY 
BOO 

MG/L 

I  .7 
l  .2 
3.2 

2.3 
2.2 
2.0 
1  .4 
2.2 
1  .5 

3.2 
2.0 
I  .3 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OY   MO    YR    LMT  OIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 

2?   02    78    1535  .3 


33 

TOTAL 


MG/L 
0.124 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

0.102 


9 

19 
FILTERED 
AHMON I  A 
MG/L 

0.510 


20 
TOTAL 
KJELOAHL 
MG/L 

0.775 


21 
FILTERED 
NOS-N 
MG/L 

0.014 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

2.210 


INRGNC 

N 

MG/L 


18 
TOTAL 
ORGNC   N 
MG/L 

0.265 


23 

TOTAL  N 


MG/L 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

334.0 


28    03 

78 

103O 

.3 

0.116 

0 

078 

0    245 

0,800 

0.031 

2.370 

2.646 

0   555 

3.201 

264.0 

21    06 

78 

163B 

.3 

0.184 

0 

060 

0.115 

0.870 

0.062 

1  .420 

1  .597 

0    755 

2.352 

412  0 

IB   07 

78 

1343 

.3 

0.134 

0 

051 

0   065 

0.670 

0    068 

1  .490 

1  .613 

0.605 

2.21B 

402  0 

09   OS 

78 

0857 

.3 

0,134 

0 

098 

0.115 

0.700 

0    069 

1  .800 

1  .984 

0.585 

2.569 

380.0 

19   09 

78 

1300 

.3 

0.168 

0 

091 

0.195 

-0,910 

0,064 

3.2iO 

3.4  79 

0.725 

4.204 

266.0 

17    10 

76 

1600 

.3 

0.  1  74 

0 

134 

0.225 

0.735 

0.033 

1  .840 

2.098 

0-510 

2.60B 

410.0 

29    11 

78 

1435 

.3 

0.096 

C 

074 

0.235 

0.625 

0.017 

2  . 5.10 

2.782 

0   390 

3.172 

394.0 

12    12 

78 

1530 

.3 

0.095 

0 

038 

0.  105 

0.455 

0.029 

8.  100 

B.234 

0.350 

9.584 

396.0 

MAXIMUM 

0,  194 

0 

134 

0.510 

0.910 

0.O69 

B.100 

8.234 

0.755 

8.584 

412.0 

AVG 

OR    GEOM   MN     |  •  | 

0.  136 

0 

081 

0.200 

0.727 

0.042 

2.777 

3.019 

0.527 

3.545 

362.0 

MINIMUM 

0 .  095 

0 

038 

0.065 

0 ,  45i 

0.014 

1  .420 

1  .597 

0.265 

2.218 

264.0 

NO 

3F    SAMPLES 

9 
6 

9 
7 

9 
14 

9 
16 

9 
56 

9 

5S 

25 

9 

9 

9 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

SUSP. 

31SS. 

COND. 

TuRB. 

CHLORIDE 

PH 

PHENOLS 

BY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG   DEPTH 

SOLIDS 

SOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

AT    LAB 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

UG/L 

27  02 

78 

1535 

3 

2,0 

332 

600 

6.50 

15,5 

8     11 

28  03 

78 

1030 

.3 

7.0 

257 

444 

7.60 

9.0 

7.92 

1  .0 

21    06 

78 

1638 

.3 

29    5 

383 

555 

8.80 

14,5 

7.85 

18   07 

78 

1342 

.3 

25-0 

377 

S59 

10.00 

15,0 

8-  10 

Oft  OS 

76 

0857 

.3 

170 

363 

555 

7.40 

15.5 

7.97 

19   09 

78 

1300 

.3 

14.5 

251 

518 

10.00 

17.5 

8.02 

17    10 

78 

1600 

3 

1  .0 

409 

605 

1  .50 

21  .5 

7.78 

29    11 

78 

1435 

3 

3.0 

391 

610 

3.00 

23.0 

9   IS 

13    12 

78 

1530 

■3 

5.0 

391 

62S 

3.30 

23.0 

S  06 

MAXIMUM 

29.5 

409 

625 

10.00 

23.0 

8    2B 

1  .0 

AVG 

OR   GEOHI   ['if:      - 

11  .6 

350 

563 

6.46 

17,2 

8.01 

1  .0 

MINIMUM 

1  .0 

251 

444 

1  .50 

9.0 

7.78 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


BEAR  CREEK 

AT  TOWNSHIP  LINE  NORTH  £A. 

RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STH    SAMP 
DY    MO    YR     LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


.3 
i 
i 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
... 


12 

01 

78 

1230 

2? 

02 

78 

1230 

28 

03 

78 

1400 

25 

04 

7B 

1325 

21 

06 

7B 

1300 

1B 

07 

78 

1026 

09 

08 

78 

1302 

19 

09 

78 

1000 

17 

10 

78 

1  155 

29 

1  1 

78 

1050 

12 

12 

7B 

1  140 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     ( • ) 

BlHtBMI 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pd 
DY    MO    YR    LMT  OIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


12    01     78 

1230 

.3 

27    02    78 

1230 

.3 

28    03    78 

1400 

.3 

25    04    78 

1325 

.3 

21    06    7B 

1300 

.3 

IB   07    78 

1026 

.3 

09    08    78 

1302 

.3 

19    09    78 

1000 

.3 

17    10    7B 

1155 

.3 

29    11    7B 

1050 

.3 

12    12    78 

1  140 

.3 

MAX 

MUM 

AVG 

OS    GEOM    MN 

(•) 

M I H I  MUM 

tT    OF    AVONRY  SEWAGE    TREATMENT     PLANT 

MAJOR     BASIN:     GREAT     LAKES 
MI1.0R    BASIN:     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM:     SYOENHAM    RIVER 


934 

SAMP, 


F] LTEREQ 

REACTIVE 

P    MG/L 


37' 

160 

140 

050 

030 

009 

006 

003 

0.012 

0 .  1 53 

0.023 

0.  160 

0.060 
0.006 


DATE    OF    REPORT       25    OCT     73       PAGE  170 

STATION    ID:       04-0027-008-02 

STQRET    CODE:    02 
003 
2  9  BO 


U    T    M:     17    0390200.0   4735250.0    4 


40002 

4 

40038 

4 

40064 

6 

40096 

5 

40140 

6 

401  Eg 

6 

40192 

6 

40216 

6 

40249 

6 

40280 

4 

40299 

4 

901  80 

SCO  TOTAL 

COL  I  FORM 
MF/100ML 

9000 


4 1  00 
2400 
1400 
400 
9400 
6100 
1700 
3100 
13000 

1  3000 

3380 

400 


10 

20' 
TOTAL 
KUELDAHL 
MG/L 

0 .  760 

1  . 1 60 
1.110 
0.720 
1  .430 
0.380 

1  .060 
0.610 
0-870 

2  650 
1  .750 

2.S50 
1  .209 
0.720 


19 
FILTERED 
AMMON I A 
MG/L 

0.340 
0.875 
0.355 

0  .  065 
0.075 
0.025 
0.005 
0.065 
0.055 
1  ,090 
0.690 

I  .090 
0.331 

0.005 


FECAL 

COL  I  FORM 
MF/100ML 

400. 

2B. 

ioa. 

1  60. 
10 
12. 

2  90. 

30. 
20  . 
600.       G 


600. 
70 
10. 


FILTERED 

Koa-N 

MG/L 

0.027 
0.017 


0.051 
0.045 
0.020 
0  004 
0.003 
0.020 
0  005 
0  061 
0  ,  075 

0.07S 

0.030 
0.003 


84 


88 
PSEUD. 
ENTER.  WA 

MF/100ML      MF/10CML 

110.  4.        L 


570. 
104. 
640. 
TOO  . 

80. 
520. 

70. 
300. 
236. 

640. 

197. 

70. 


REGION:     01 

BOS 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 


22 
FILTERED 
NQ3-N 
MG/L 

4 .  980 

2.600 

2.360 

4.600 

0 .  740 

0 . 0 1  0  L 

0.010L 

0.070 

0.010L 

0    750 

8    000 

B  .000 
2.  1940 
0.010 


10. 
4. 
4. 


10 


1  .0 

11  .0 

24.0 

24.7 

23. B 

18.0 

7.0 

1  .2 

0.5 

24.7 

10.2 
0.3 

1 1 


17  IB 

INRGNC  TOTAL 

N  ORGNC       N 

MG/L  MG/L 


347 
432 

766 

?  10 
835 


1  .901 
8.765 

8.765 
2.554 
0.018 


0.420 
0.285 
0.7  55 
0.655 
1  .355 
0.955 
1  .055 
0.745 
0.815 
1  .560 
1  .060 

1  .560 
0.378 
0.265 


3 

DISS. 
02 

MG/L 

3.4 

5.  1 
12.5 
12.3 
10.0 


10 

e 

12 

6 

13 

3 

13 

3 

10 

3 

5 

1 

23 
TOTAL    N 

MG/L 

5.767 
3.777 
3.521 
5  365 
2.  190 

0  994 

1  .073 
0.  900 
0  885 
3  461 
9    B25 

9.825 
3.433 
0 .  B85 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

I  .4 

1  .4 
1  .2 
1  .6 


3.  8 
3     1 

919.  D 

86.4 

I  .2 

1  1 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

684.0 

732  .  0 

306.0 

518.0 

760.0 

1  466 . 0 

1356.0 

1946. 0 

922.0 

896.0 

B44  .0 

1 948 . 0 
948.  4 
306.0 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 


0.  120 
0.  196 
0.204 
0.  145 
0.260 
0.  124 
0.134 
0.119 
0.074 
0.2  98 
0.360 

0.360 
0.185 
0.074 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

4.5 

7.0 

41     0 

BB.O 

158.0 

55.0 

60.0 

92.5 

3.0 

11  .0 

13.0 

158.0 

48.5 

3.0 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    "MP       Rd 

DY   MO    YR    LMT         DIST    BRG    DEPT-, 
FEET  MTRS 


12    01     7B    1230 
27    02    7B     1230 


,3 
.3 


7 
DISS  , 

107 
CALCUL 

14 
COND. 

16 
TUHB. 

56 

CHLORIDE 

55 
PH 

25 

PHENOLS 

361 
SOLVENT 

OLIOS 
MG/L 

D-S0L1DS 

MG/L 

25C 

UM'HOS 

FORMAZIN 
UNITS 

MG/L 

AT     LAB 

UG/L 

6XTRBLE5 
MG/L 

680 

1090 

9.  10 

115,0 

7    69 

1     0 

3 

725 

1160 

8.90 

135.0 

7.67 

1  .OL 

1 

28    03    7B     1<J00 


25 

04 

7B 

1325 

21 

06 

78 

130O 

IS 

07 

73 

1026 

09 

08 

7B 

1302 

19 

09 

7B 

1000 

17 

10 

78 

1155 

29 

11 

78 

1050 

12 

12 

78 

1140 

.3 

.3 

.3 
.3 


ka:<imlk 
avg  or  geom  mn  ( * i 

M I N I  MUM 
NO    OF    SAMPLES 


I  296 

1855 


885 
831 


968 

43G 


233 
233 
233 


359 

80 

00 

13 

0 

600 

92 

00 

30 

0 

870 

126 

00 

140 

0 

1960 

46 

00 

435 

0 

1860 

40 

00 

430 

0 

2770 

67 

00 

800 

0 

1350 

1  1 

00 

275 

0 

1410 

16 

00 

295 

0 

1210 

16 

00 

205 

0 

2770 

126 

oo 

BOO 

0 

1331 

46 

55 

261 

.2 

359 

B 

.90 

13 

.0 

7.B5 
8.  15 

8.  OB 


.77 
.  13 


B.  17 
7.94 
7.67 


1  .5 
1  OL 
1  ,0L 
1  OL 
1  .OL 
1  .0 
2.0 


2.0 
1  .2D 

1  .0 


B  o.x./  snE:   Black  creek 

SAMPLE    POINT:     AT     COUNTY     ROAD    9    WEST     OF    OIL    SPRINGS 
STATION    TYPE:     RIVER  FLOW    GAUGE    MOE    02GG101 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR     LMT 


12    01     78    1 130 

27  02    78    1115 

28  03    78     1330 

25    04    78    1355 

51    06 
1B    07 

09  08  78  1243 
19  09  7B  1030 
17     10    78    1230 

29  11  78  1115 
12     12    7B     1200 


122B 
1051 


934 

901 

STN       STN 

SAMP 

Pd 

SAMPLE 

SCD 

DIST    BRG 

DEPTH 

NO 

FEET 

MTRS 

.3 

40001 

4 

.3 

40037 

4 

.3 

40063 

6 

3 

.3 

40097 

6 

.3 

40139 

6 

9 

.3 

40167 

6 

.3 

40193 

6 

.3 

40219 

6 

.3 

40250 

6 

.3 

.3 

40281 
40300 

4 
A 

MA/  IMM 

AVG    OR    GEOM    MN     ! ■ ) 
MINIMUM 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ERIE 
SYDENHAM    RIVER 


U    T    M:  17    0404100.0    4737700.0    4 

80  8  1  64  SB 

TOTAL  FECAL  M,F.  PStUD. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER.  MPA 

MF/100ML  MF/lOOML       MF/100ML      MF/100ML 


68O0  . 


91  0 


1600. 

76. 

350. 

4. 

3B00. 

600. 

80. 

ao. 

22.00  . 

80. 

1 1B00. 

700. 

1300. 

30. 

900. 

40. 

2200. 

49. 

1  1  BOO . 

910. 

1545    ■ 

92. 

80. 

4. 

360. 

690. 

20. 

eoo. 

190. 

152. 

1320. 

ID. 

140. 

204. 

1320. 
17B. 


STATION 

ID:        04-0 

327- 

009-02 

STORET 

CO  DE  : 

02 

003 

2980 

REGION:     01 

MI  LEAGE : 

30.70 

SOS 

3 

1 

33 

WATER 

DISS. 

5DAY 

TOTAL 

TEMP. 

02 

BOD 

f 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.2 

9.3 

1  .  1 

0.076 

0.8 

9.5 

1  .  6 

0.078 

0.2 

12.2 

1  .2 

0.190 

13.3 

I3.3 

2.2 

0.1  10 

23  .  8 

9.2 

2.  1 

0 .  1  34 

24.5 

2.B 

0.  154 

L             23  .  9 

11.2 

3.2 

0.082 

L             17.5 

9.8 

4.0 

0.032 

L               8    8 

10.B 

l  .2 

0.022 

1     B 

13.0 

2.0 

0.066 

L               0.5 

12.9 

2.0 

0.072 

24.5 

13.3 

4.0 

0.190 

D             10.5 
0.2 

11.1 
9.2 

2.  1 
1  .  1 

0.092 
0.022 

NO    OF    SAMPLES 


(    C    0    N   T    D    ) 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


BATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    171 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
BY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


13   01    78 

27  03    70 

28  03  7B 
35  04  7B 
21  06  7B 
IB  07  78 
09  08  78 
1»  09  78 
17  10  78 
2*  II  78 
<2    13    78 


1130 
IMS 
1330 
1355 
122B 
1051 
1243 
1030 
1230 
HIS 
1200 


12  01 

7B 

1130 

3 

27  02 

78 

11  15 

.3 

28  03 

7B 

1330 

.3 

25  04 

78 

1355 

.3 

21  06 

78 

1228 

3 

18  07 

78 

1051 

.3 

08  08 

78 

1243 

.3 

19  09 

78 

1030 

.3 

17  10 

78 

1230 

,3 

29  11 

78 

1115 

3 

12  12 

78 

1200 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  m  1'] 
MINIMUM 

FILTERED 

REACUYE 

9    KG/L 


.3 
.3 
.3 
,3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 


MAXIMUM 

AVQ   OR    GEOM  MN    ( • ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  OIST    8R0    DEPTH 

FEET  MTRS 


051 
061 
I  IB 
059 
017 
317 
005 
005 
001 
Oil 
02B 


0.1  18 
0.034 
0.001 


OISS- 

SOLIDS 
MG/L 

915 

1133 

593 
B?4 
1316 
48S7 
7558 
4087 
2057 
945 

7558 

2437 

593 


FILTERED 

AMMONIA 

MO/L 

0.340 
0.455 
0.265 
0.09S 
0.035 
0  070 
0.040 
0.085 
0.02S 
D.  105 
0.030 

0.455 
0.140 
0.025 

H 

107 
CALCUL 
D-S0L10S 
MG/L 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.850 
O.S90 


.150 
.910 
1.170 
1,250 
O.940 
0.520 
0.560 
0.750 
0-830 

1  .250 
0.893 
0,520 

11 


21 
FILTERED 
NOJ-N 
MG/L 

0.035 
0.015 
0.053 
O.0S1 
0.079 
D.OIO 
0.004 
0.01  1 
0,002 
0.044 
0.014 


196 
196 
196 


1370 
1650 
302 
820 
1150 
1730 
64S0 
8750 
1640 
3020 
1260 

8750 

2558 

302 


0,079 
0.029 
0.002 

I  I 


32 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

3.910 
1  .370 
2.260 
1  .970 
0.930 
O.OlO 
O.OIOL 
0.02D 
O.OIOL 
0  870 
10.200 

10.200 
I . 9600 
0.010 


14  16 

COND,  TuRB. 

2sc  fosmazin 

unhos  units 


n  ,00 

12.00 

60.00 

44    00 

38.00 

116.00 

19,00 

16    00 

3    80 

9.40 

16.00 

1  1  6 .  00 

31  .38 

3.80 


56 
CHLOfilOE 
MG/L 


215.0 

360.0 

14.0 

90.0 

183.0 

380    0 

1650    0 

3500    0 

1400,0 

810.0 

210.0 


17 
INRGNC 
N 
MG/L 

4  .  2B5 
1  .610 
2.6^8 
2.116 
1  .04* 
O.O'iO 
0.054 
0,116 
0.03? 
I  .019 
10.244 

10.244 
2.159 
0.037 


TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 

0  510 
0.435 

0.68b 
0.815 

1  .  135 
1  .  180 
0.900 
0.435 
0.535 
0.645 
0.800 

1  .1B0 
0.752 
0.435 

IV 


250D.O 

710.2 

14. D 


7.69 
7.7S 

7  66 
8.23 
7.59 

8  00 
8.  14 

7  'J4 
7,77 

8  16 
7.93 

8.23 
7.93 
7.66 


23 

T01AL    N 

MG/L 

4  799 
2.275 
3  463 
2.331 
2    179 

1  .270 
0.954 
0.551 
0.572 
t  .664 

1  1  . 044 

1  1     044 

2  882 
0.551 

11 


55                     25  361 

PH         PHENOLS  SOLVENT 

AT    LAB  EXTRBLES 

UG/L  MG/L 


1  .0 
1  .0 
1  .5 
1  .0 
1  .OL 
1  .OL 
1  OL 
2.0 
2.S 
1  OL 
1  .0 

2.5 

1  .30 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


918 
1138. 

258. 

638, 

832. 
1412. 
4912.0 
7583.0 
408B.D 
2062.0 

952.0 

7582.0 

2262.0 

258.0 


6 
SUSP 

SOLIDS 
MG/L 


3 

S. 

20. 

45. 

46. 

96. 

25.0 

24.0 
0,5 
4.5 
7.0 

96.0 

35.3 

0.5 


NO    OF    SAMPLES 


BOW-/  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


BEAR    CREEK 

AT    HIGHWAY    21     2 

RIVER  FLO*    GAU 


STATION    ID:      04 -0027- 010   02 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


13  01  76 

1450 

3 

27  02  78 

1400 

.3 

28  03  78 

1215 

.3 

25  04  78 

1440 

,3 

21  06  7B 

1436 

.3 

18  07  78 

1130 

.3 

06  08  79 

1139 

.3 

19  09  78 

1100 

.3 

17  10  78 

1315 

3 

29  11  78 

1230 

,.s 

12  12  78 

1315 

.3 
MAX  I MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1  '  I 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pa 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


12  01  78 

1450 

.3 

27  02  76 

1400 

.3 

28  03  7B 

1215 

.3 

35  04  78 

1440 

.3 

31  06  78 

1436 

.3 

IB  07  78 

1130 

3 

09  OS  78 

1139 

.3 

1»  09  78 

HOD 

.3 

17  10  71 

13t5 

.3 

29  ! I  78 

1330 

.3 

12  12  7B 

1315 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( • ) 
MINIMUM 

NORTH  EAST  ( 
0  02GG006 

f     Kt 

WOLlfl 

MAJOR  BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

003 

3980 

MINOR  BASIN:  LAHE 

ERIE 

TERM  STREAM:  SYDENHAM  RIVER 

ONG: 

U  T  M: 

17  0406250.0  474981! 

.0  4     REGION:  01 

MILEAGE: 

45.80 

934 

SAMPLE 

901 
SCO 

444 
FLOW  CFS 

80 
TOTAL 

Si 
FECAL 

84 
M,  F. 

88 
PSEUD. 

SOS 

WATER 

3 
DISS. 

1 
5 -DAY 
900 

NO 

C0L1F0RM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP  . 

02 

WF/100ML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

40004 

4 

18.00 

990. 

220. 

650 

0.2 

1.0 

0.0 

12.0 

25.3 

10,2 
8.0 
13-7 
12.0 
14.7 

1  .1 
1  .2 

4  0040 
40061 
4Q099 
40143 

4 
6  3 

6 
5  7 

9  00 

392.00 

69.20 

7.00 

1400. 
200 
900 

13 

16 

248. 

1500.   G 
100.   L 
124. 

4.   L 
4.   L 
4.   L 

1  B 
1  .0 
3.9 
2.6 
3.6 
3.6 
1  .7 
1  .7 

:  .i 

40169 
40195 

5  7 

6  7 

0.57 
0.72 

100. 
7000. 

10. 
4  , 

60. 
48- 

4.   L 
4.   L 

26  .0 
23.0 

7.9 

40221 

5  7 

7.30 

350. 

28 

360. 

10-   L 

17.8 

6-2 

40252 

6 

2.30 

200. 

10.   L 

10. 

4.   L 

7.8 

10.5 

40282 

6 

7.50 

420. 

20. 

80 

4.   L 

2.2 

11.0 

40303 

4 

29.70 

1100, 

120 

560. 

4.   L 

0.2 

12.6 

392.00 

7000. 

248. 

1500. 

10. 

26.0 

14.7 

3.9 

49.39 

596.- 

28-0 

ISO.'  E 

4.*  0 

10.5 

10.9 

2-2 

0.57 

1(30. 

4. 

10. 

4. 

0.0 

7.9 

i  .0 

1 1 

10 

10 

10 

9 

11 

10 

11 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL  N 

TOTAL 
SOLIDS 

P 

REACTIVE 

AMMON I A 

KJtLDAHL 

N02-N 

N03  -N 

N 

ORGNC   N 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0,  062 

0 

028 

0.  18b 

0.640 

0  023 

5.230 

5.438 

0  455 

5  893 

446.0 

0  ,  090 

0 

073 

0.490 

0.770 

0-019 

3  000 

3.509 

0.2B0 

3.789 

44B  .0 

0.  165 

0 

ids 

0.275 

D.975 

0.043 

3.600 

3,916 

0.700 

4.618 

254.0 

0.  104 

0 

029 

0.045 

0.550 

0  036 

4.900 

4.981 

0,505 

5.486 

416.0 

0.110 

0 

O06 

0.040 

0.775 

0  017 

0.740 

0.797 

0-736 

1  .532 

464.0 

0.161 

0 

033 

0  . 1  1  0 

1.000 

0,019 

0  020 

0.149 

0  890 

1  .039 

534.0 

0.  164 

0 

030 

0-060 

1  .360 

O.013 

0.020 

O.093 

1  300 

1  .393 

404  .0 

0.  089 

0 

030 

0.  105 

0.755 

0.022 

0.250 

0.377 

0.650 

1  .02  7 

358.0 
3*2.0 

0.  038 

0 

006 

0.055 

0.580 

0.002 

O.OIOL 

0.067 

0.525 

0.592 

0.  037 

0 

013 

0.025 

0.420 

0.009 

0  570 

0  604 

0.395 

0.999 

470.0 

0^094 

0 

045 

0.210 

0.790 

o.  too 

1 4 . 400 

14,710 

0  580 

15.290 

624.0 

0.165 
0  .  101 

0 

105 

0-490 

1  .360 

0,  100 

14.40D 

14.710 

1  .300 

15.290 

624.0 

Q 

036 

0.145 

0.783 

0.028 

3.976D 

3.149 

0.638 

3.78? 

434.? 

o!o37 

0 

OOS 

0.025 

0.420 

0.002 

0.010 

0.067 

0  280 

0.592 

254.0 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  > 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


BEAR  CREEK 

AT  HIGHWAY  21  2  MILES  NORTH  EAST  OF  PETROLIA 

RIVER    FLOW  GAUl 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 
STATION  ID:   04-0027-010-02 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   PU 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


12   01 

78 

1450 

.:> 

27   02 

78 

1400 

.3 

28    03 

76 

1215 

.3 

25    04 

7B 

1440 

.3 

21     06 

?  a 

1436 

i 

IB    07 

'.'u 

1130 

.a 

09  oa 

78 

1139 

.3 

*9   09 

7B 

1100 

-3 

17    10 

78 

1315 

:■ 

29    11 

78 

1230 

3 

12    12 

78 

1315 

:■ 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    MN     f -j 
MINIMUM 

0    02GG006 

MAJOR 

BASIN 

;     GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR 

SASiN 

:     LAKE 

ERIE 

003 

TERM    STREAM 

:     SYDENHAM    RIVER 

29  BO 

ONG: 

U    T    M 

:     17 

0408250 

.0   4749815 

.0    4            REGION:     01 

MILEAGE: 

45; 

6 

7 

107 

14 

16 

56 

55 

25 

361 

susp. 

DISS. 

CALCUL 

COND . 

TURB. 

CHLORIDE 

PH 

PHENOLS 

SOLVENT 

SOLIOS 

SOLIDS 

0-SOLIDS 

25C 

FORMAJIN 

MG/L 

AT     LAB 

EXTRBLES 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

UG/L 

MG/L 

9.0 

439 

770 

7.70 

37.5 

7.  BO 

1  .OL 

3 

5.5 

443 

795 

9.50 

39.5 

7.81 

1  .0 

1 

15. 0 

254 

390 

41  .00 

11  .5 

7,85 

1  .5 

C 

60.0 

356 

S60 

57.00 

19,0 

8.24 

1  .OL 

0 

60. 0 

■'10  1 

555 

44.00 

25.0 

B.  15 

1  .OL 

1 

136.0 

398 

539 

88    00 

26.5 

8.22 

1  .OL 

1 

48.0 

356 

491 

65.00 

28.5 

7.B7 

1  .OL 

1 

68.0 

290 

457 

85    00 

37.5 

7.94 

1 

1.5 

360 

450 

10.00 

22.0 

8.06 

1.5 

3 

4    § 

465 

710 

9.  10 

60.0 

7.97 

1  .OL 

1 

6.0 

613 

850 

9.60 

72.0 

8.06 

1  .5 

0 

136.0 

618 

254 

850 

68.00 

72.0 

8.24 

1  .5 

3 

37.6 

413 

254 

597 

38.72 

34.5 

8.00 

1  .2D 

1 

1  .5 

290 

254 

390 

7.70 

11.5 

7.80 

1  .0 

0 

NO  OF  SAMPLES 


. B.O.W./ 

SITE: 

BROWN   CREEK 

STATION 

ID:        04-0027- 

01 1 -02 

SAMPLE    POINT: 

FIRST    CONCESSION    SOUTH   OF   WATFORD 

STATION 

TYPE: 

RIVER         FLOW   GAUGiE 

MOE   02GA105 

MAUOR    BASIN:    GREAT 

LAKES 

STORE 

CODE: 

02 

MINOR    BASIN;     LAKE 

ERIE 

003 

TERM    STREAM;     SYDENHAM    RIVER 

2980 

STN   NO: 

11 

LAT: 

LONG: 

U    T    M: 

17    0429140 

.0   4753275 

.0    4            REGION       01 

MILEAGE: 

72.80 

934 

901 

80 

81 

84 

88 

805 

3 

1 

33 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN       STK    SAMP       PU 

SAMPLE 

SCO 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

DY   MO 

YR 

LMT 

01  ST    BRG   DEPTH 

NO 

COLIFORM 

COLIfORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

SOD 

P 

FEET               MTRS 

MF/100ML 

NIF/100ML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

DEG   C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

12   01 

78 

1520 

.3 

40005 

4 

230. 

B. 

40. 

0.2 

10.2 

0.6 

0 . 1 55 

27    02 

78 

1510 

.3 

40041 

4 

1  .0' 

12.4 

1  -4 

0.232 

21    OS 

7B 

1613 

.3 

40145 

6 

9 

10400. 

40. 

100. 

4.        L 

24  .  4 

9.5 

2.8 

0.  152 

18   07 

7B 

1242 

.3 

40171 

6 

400. 

10.        L 

120. 

8. 

25.  1 

1  .  2 

0.410 

09   08 

78 

0951 

.3 

40197 

6 

7200. 

156. 

320. 

4. 

21  .2 

7.1 

4.0 

0.250 

19   09 

7B 

1200 

.3 

40223 

6 

20000. 

210. 

436. 

110. 

17.5 

8.7 

4.2 

0.  146 

17    10 

7B 

1440 

.3 

40254 

6 

40. 

10.        L 

30. 

4.        L 

9.0 

12.  1 

1.  1 

0.070 

29    1  1 

7B 

1350 

.3 

40294 

n 

B 

1100. 

10. 

360. 

4.        L 

1  ,B 

12.7 

1  .8 

0.470 

12    12 

78 

1445 

.3 

40304 

4 

600.      G 

68. 

220. 

4.        L 

0.3 

12.2 

1  .3 

0.220 

MAXIMUM 

20000. 

210. 

436. 

1  10. 

25.1 

12.7 

4.2 

0.470 

i'.'C 

OR    GEOM   MN     I') 

1175."    u 

30.'    D 

141  .« 

7    ■    D 

11  .2 

10.6 

2.0 

0.234 

MINIMUM 

40. 

8. 

30. 

4. 

0.2 

7.1 

o.e 

0.070 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


12  01  7B  1520 
27  02  78  1510 
2!  06  78  1613 
IB  07  7B  1242 
09  OB  78  0951 
19  09  7B  1200 
17  10  78  1440 
29  II  78  1350 
12  12  78  1445 


12    01 

78    1520 

.3 

27   02 

78    1510 

.3 

21     06 

78    1613 

.3 

18    07 

78    1242 

.3 

09    08 

78    0951 

.3 

19    09 

78    1200 

.3 

17    10 

78    1440 

.3 

29    11 

78    1350 

.3 

12    12 

78    1445 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM  MN    (  * ) 
MINIMUM 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  '  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PU 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


0.140 

0.205 
0.027 
0.137 
0.009 
0.  131 
0.014 
0.400 
0.  164 


0.400 
0.142 

0.009 


7 
DI5S. 
SOLIDS 
MG/L 

382 
422 
313 
324 

345 
429 

430 

sas 

em 

587 
415 
313 


FILTERED 

AMMiONIA 

MG/L 


0.1  65 
0.235 
0.015 
0.  040 
O.OlO 
0.220 
0.025 
0.065 
0.  060 

0.235 
0.093 
0.010 


20  21 

TOTAL  FILTERED 

KUELDAHL  N02-N 

MG/L  MG/L 


660 
665 
467 
476 
535 
519 
578 
705 
825 

825 
603 
467 


0.550 
0-690 
1  .040 
1  .540 
1  .430 
0 .  905 
0,860 
0.990 
0.750 

1  .540 
0.973 
0.S50 


0.035 
0 .  009 
0 .  004 
O.OlO 
0  003 
0.047 
0.013 
0.040 
0.078 

0.078 
0.027 

0,003 


14  16        56 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

25C  F0RMAZ1N       MG/L 

UMHOS  UNITS 


4.  BO 

4.50 

32,00 

94.00 

80  00 

210.00 

20.00 

14.00 

7.30 

210.00 

50.73 

4.50 


21  -5 
22.5 
20.0 
23  .0 
37.5 
37.0 
3B.5 
63.0 
4B.0 

63.0 
35.1 
20.0 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

4 ,  920 
2.700 
O.OlOL 
0,010 
0.010L 
0.140 
0.320 
3.600 
26.400 

26.400 
4-230D 
0.010 


55 

P,H 
AT  LAB 


7.74 
7.84 
8.03 
8.12 
7.28 
8.07 
7.91 
8.29 
7.90 

8.29 
7.91 
7.28 


MG/L 

5.120 

2.944 
0.029 
0  .  060 
0.023 
0.407 
0.358 
3.705 
2S.S.1B 


1B 
TOTAL 

QRGHC   N 
MG/L 


D.3B5 
0.455 
1  .025 
1  .500 
1  .420 
0.685 
0,835 
0.925 
O.G90 


.26  S.-iS 
4  3  40 

0.023 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0.220 

2.320 
4.880 
4  .  000 
1 2  -  300 
1  .200 
0.760 
0.350 

12.300 
3.254 
0.220 


1  .500 
0.880 
0.385 


25 
PHENOLS 


MG/L 

5  505 
3  399 
1  .054 
1  .560 
1  .443 
1  .092 
1  .193 
4.630 
27.228 

27    826 
5.230 

1  .054 


221 
TOTAL 

CHROMIUM 
UG/L  MG/L 


1  .OL 
10. OL 
1  .OL 
1  OL 
1  .OL 
1  .OL 


10.0 
2. 3D 
1  .0 


020L 
020 
020  L 
02    L 
020 
020L 


0,020 

0.020D 

0.020 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


386 
422. 
364. 
396, 
426 
484 
436 
510 
592 


592.0 
446.2 
364.0 

9 

22S 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 


010 
010L 
010L 
01 

010L 
.020 
.020 
.020 
.020 


0.020 

0.0 140 
0.010 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

4.0 
0.5 

51  .0 

72.0 

81  .0 

55.0 
5.5 
5.0 
5.0 

B1  .0 

31  .0 
0.5 

8 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

0.03CL 
0 . 030  L 
0.03OL 
0.03  L 
0.030L 
0.030L 
0.030'L 
0.030L 
0.030L 

0.030 

0.030D 

0.030 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  .DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


12  01  76  1S20 

57  02  78  1510 

21  06  78  1613 

18  07  78  1242 
09  OS  78  095 1 

19  09  7B  1200 
17  10  78  1440 
29  11  78  1350 
12  '12  78  1445 


.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG   OR    GEOM   MM    (') 

MINIMUM 


249 

TOTAL 
ZINC 
HG/L 

D.010L 
0.010 
010L 
02 
110 
010L 
010 
010 


D .  1  1 0 

0.0220 

0.010 


238 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

0.020L 

0.070 

0.020L 

0.02 

0.020 

0.020 

0.020L 

0.020L 

O.020L 

0.070 

0.0260 

0.020 


NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     •     RIVER    BASINS 


B.O.W./  SITE 
SIMPLE  POINT 
STATION   TYPE 


SYDENHAM    RIVER 

AT     FIRST    CONCESSION    RO«D    NORTH   OF    ALVINS70N 

RIVER         FLOW    CAU 


DATE   OF   REPORT      25  OCT   79      PME        173 

STATION    ID:      O4-0O27-0S2-02 


SIMP  DTE  HOUR   STN   SIN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LM1    OIST  BUG  DEPTH 
FEET       MTRS 


13  or 

78 

1030 

3 

27   02 

78 

1030 

,3 

28   03 

78 

1510 

.3 

21    06 

78 

1143 

.3 

18   07 

78 

1311 

3 

09   OB 

78 

0930 

3 

19   79 

78 

1230 

3 

17    10 

?a 

1500 

.3 

29   11 

76 

1400 

.3 

12    12 

78 

1500 

3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

QEOM  MN  ( " > 
MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       f>J 
07   MO   YR    LMT        OIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


12   01 

78 

1030 

.3 

27   02 

78 

1030 

.3 

28   03 

78 

1S10 

.3 

21    06 

78 

1143 

.3 

18   07 

78 

1311 

.3 

09   08 

78 

0930 

3 

IB   OB 

78 

1230 

.a 

17    10 

78 

1500 

.3 

29    11 

78 

1400 

3 

■  2    13 

78 

1500 

.3 
MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM  MN  ( - ) 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


12  01  78  1030 

27  02  78  1030 

28  03  78  1510 
21  08  78  1143 


ID  02GG0 

02 

MAJOR   e 

ASIN:     CREA 

T     LAKES 

STORET   CODE: 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE 

ERIE 

003 

TERM    STREAM;     SYDENHAM    RJVER 

2980 

.ONE: 

U    T    M: 

17    0430400.0    4742200.0    4            REGION:     01 

MILEAGE: 

60.30 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

B8 

BOS 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOW    CFS 

TOTAL 

FECAL 

M    F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

S-DAY 

NO 

COHFORM 

COLIFOSM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

40000 

4 

18.00 

5400. 

332. 

220. 

4.        L 

0.7 

10.2 

0.7 

40036 

4 

9.00 

1  .7 

T1.4 

1  .7 

40066 

6 

3 

39300 

700. 

30. 

1500.       G 

4.        L 

1  .2 

12,0 

1  .7 

4013S 

6 

7   00 

1500. 

520. 

870. 

4.        L 

22.2 

7.6 

1  .5 

40172 

6 

0.57 

500, 

80. 

50 

4.        L 

22.9 

1  .1 

40198 

6 

0.72 

2000. 

28. 

108 

4.        L 

22.  5 

7.1 

1  .0 

40224 

6 

7.30 

5200. 

336. 

384, 

4 

1B,0 

10.0 

1    3 

40255 

6 

2.30 

10.        L 

10.        L 

10,        L 

4          L 

8.0 

16.8 

1  .3 

40285 

6 

7.50 

270. 

10.       I 

40 

4.        L 

1  .3 

15.0 

13 

40305 

6 

29    70 

600.      e 

40. 

96. 

4.        L 

0.0 

14.2 

1.7 

392   00 

5400. 

520, 

1500. 

4, 

32.9 

16.8 

1.7 

47.41 

713. ■    E 

60.-    D 

142.'    E 

4.  *    D 

9.9 

11.6 

1.3 

0,57 

10. 

10. 

10. 

4. 

0.0 

7.1 

0-7 

10 

9 

9 

9 

9 

10 

e 

10 

33 

34 

19 

30 

2l 

22 

17 

IB 

23 

5 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJElDAHI. 

N02-N 

N03  -  '■ 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

"G/L 

P 

MG/L 

MQ/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.064 

0 

043 

0.260 

0.600 

0.019 

3    130 

3.409 

0.340 

3,749 

342  0 

o.oas 

0 

057 

0.295 

0.640 

0014 

2-500 

2.809 

0.345 

3-154 

376.0 

0.  146 

0 

082 

0.275 

D.890 

0.033 

2.370 

2.678 

0.615 

3.293 

252.0 

a.  164 

0 

039 

0    065 

0.660 

0.043 

1  .450 

1  .558 

0-595 

2.153 

474.0 

0.  132 

0 

036 

0-035 

O.630 

0.013 

1  .000 

1  .048 

D.595 

1  .643 

456.0 

0.115 

0 

026 

0.055 

0.560 

0.013 

0-950 

1  .017 

0.505 

1    523 

426.0 

0.116 

0 

034 

0.040 

0.635 

0.017 

1  .250 

1  .  307 

D.595 

1  .903 

324.0 

0.033 

0 

OlD 

0.025 

0.450 

0.013 

1  .  100 

1  .  138 

0.425 

1  .563 

368,0 

0.052 

0 

033 

0.075 

0.480 

0.022 

2.«0 

2.327 

0.405 

2.733 

416    0 

0.074 

0 

036 

0.090 

0.6M 

0.O39 

9.700 

9.829 

0-600 

10.42  9 

440.0 

0.164 

0 

082 

0  295 

0.890 

0.043 

9.700 

9.829 

0.E15 

10.429 

474  0 

0.098 

0 

040 

0.  132 

0.624 

0.023 

2.568 

2.712 

0,502 

3.214 

387   4 

0.033 

0 

010 

0.025 

0.450 

0.012 

0.950 

1.017 

0.340 

1  .522 

252. 0 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

6 

7 

107 

14 

16 

56 

55 

SUSP 

DISS. 

CALCUL 

CONO. 

TURB- 

CHLORIDE 

PH 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-50LIDS 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

AT     LAB 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

2.0 

340 

620 

4.30 

17,0 

7.88 

9.0 

368 

605 

8.50 

13,5 

7,99 

28.  a 

257 

396 

38.00 

9    0 

7.88 

85.  0 

389 

550 

S3. 00 

15, D 

8.00 

18   07    78    1311 

.3 

55.0 

401 

538 

4B.0O 

15.5 

8.30 

09   09   78  0930 

.3 

68.0 

358 

515 

70.00 

ISO 

8.  14 

19  09    78    1230 

-3 

38,5 

285 

500 

40.  DO 

14   5 

B.  17 

17    10    78    1500 

,3 

IS 

366 

530 

3    20 

200 

8.23 

29    11    78    1400 

.3 

5.5 

410 

.      610 

5.50 

25.0 

8.35 

12    13   78    1500 

.3 

11.0 

329 

660 

9.80 

25.5 

8.  13 

MAXIMUM 

85   0 

410 

257 

660 

70.00 

25   5 

8.35 

AVG  OR 

GEOM  MN 

C.i 

30.3 

361 

257 

5S2 

36.  93 

17.0 

8.11 

MINIMUM 

1.5 

285 

257 

396 

2.30 

9.0 

7.88 

B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DV  MO  YR  LMT 


NO  OF  SAMPLES 


WELLANO  SHIP  CANAL 

AT  HEIR  DOWNSTREAM  FROM  LAKESHORE  ROAD 

RIVER 


STN   5TN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


03  03 

78 

1345 

.3 

01    03 

78 

1445 

3 

33   03 

7B 

1345 

.3 

20  04 

7B 

1340 

.3 

25  05 

7B 

120S 

.3 

19  06 

78 

1315 

.3 

10  07 

79 

1425 

,3 

28   08 

7B 

1550 

.3 

11    09 

7B 

1000 

.3 

31    10 

78 

1615 

.3 

29    11 

7B 

1415 

.3 

12    12 

78 

1235 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   «N    I'l 
MINIMUM 

934 
SAMPLE 
NO 


36333 
38331 
38421 
36461 
38503 
38543 
38585 
36628 
38669 
3B708 
38733 
38771 


901 
SCD 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 

MINOR    BASIN:     LAKE    ONTARIO 

TERM    STREAM:     WEI.IAND    SHIP    CANAL 

U   T   M:    17   0645025.0  4786890.0   4 

BD  Bl  84 

TOTAL  FECAL  M.f. 

COLIFORM  COLtFORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/lOOML  MF/100ML 


370. 

10. 
9000. 

70. 

70. 

60. 
150. 
110. 
100. 
330O. 
2D0. 

30. 


STATION    ID:       06 -00(4-001    02 
STORET    CODE: 


9000. 

153, 

10. 


8. 

33. 

6 

28. 

40. 

100. 

8. 

8. 

2. 

L 

ID. 

4. 

L 

4. 

30, 

22. 

16. 

20. 

32. 

20. 

8. 
36. 

10. 

20. 

10. 

4a. 

i. 

30. 
ioa. 

ii . 

D 

19. 

2. 

4  . 

805 

3 

WATER 

DISS. 

TEMP. 

03 

DEG    C 

MG/L 

2    5 

11,2 

1  .0 

14    3 

2.8 

12.0 

4-9 

14.0 

14.0 

13.4 

20.0 

9.4 

33.0 

8.9 

34.0 

8.9 

21  .7 

B.3 

12.5 

12.0 

5.2 

13.7 

3.8 

15.4 

34.0 

15.4 

1  1.3 

11  .8 

1  .0 

8.3 

1 

5 -DAY 

BOD 

MG/L 

1  .6 
0.2 
1  .6 
0.2 
1  .0 
0.8 
2.8 
0.8 
0.2 
0   8 

0.2 

2.8 

0.9 
0.2 


33 

TOTAL 


0.024 
0.024 
0-044 
0. 038 
0.064 
0.  032 
0.03B 
0.034 
0  038 
0.036 
0.038 
0.070 

0.070 
0,039 
0.O24 


02 
004 
5l  70 

2.00 


34 

CI LTERED 
P      REACTIVE 
MG/L  P  MG/L 


0.011 

0.013 

0.021 

0.01311 

0.0135 

0.006 

0.013 

0    0136 

0.004 

0.013 

0.0i38 

0.019 

0-031 

0.0)00 

0.001 


NO    OF    SAMPLES 


(    C   0   N   T    D    ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


.W./    SITE 


WE LI AND    SHIP    CANAL 

AT    WEIR    DOWNSTREAM    FROM    LAKESMORE    ROAD 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE 
STATION    ID:       06 -00 1 4-001 -02 


SAim-i-t    t- 
STAT    ON 

uini  : 
TYPE: 

HI        Wt 

RIVER 

1«     UVWii^i  nuH'n 

MAJOR 

BASIN:    GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:     LAKE    ONTARIO 

004 

TERM    STREAM:     WELLANO    SHIP    CANAL 

5 1  70. 

STN   NO: 

1 

LA* 

LONG: 

U    T    M 

:     17    0645025 

0    4786690 

.0    4             REC 

I  ON :    02 

MILEAGE: 

2.00 

19 

20 

21 

22 

17 

IB 

23 

5 

6 

107 

SAMP    DTP 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PO 

Fl LTEREO 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

1NRGNC 

TOTAL 

TOTAL   N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

DY   MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

K.JFLDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLI DS 

0- SOLIDS 

FEET 

HTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MQ/L     ■ 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

02    02 

78 

1345 

.3 

0.0A6 

0.330 

0-007 

0.225 

0.278 

0.284 

0.562 

235.0 

7.9 

227 

01    03 

7a 

1445 

-3 

0.054 

0.330 

0.013 

0.262 

0.329 

0.276 

0 .  605 

221  .0 

3    9 

217 

22    03 

78 

1345 

.3 

0.162 

0.530 

0.014 

0.506 

0.682 

0 .  368 

1  .050 

243.0 

14.0 

229 

20   04 

79 

1340 

i 

0.026 

0.40 

0.005 

0.220 

0.251 

0.374 

0.625 

219. 

24 

195 

25    05 

78 

1205 

.3 

0.030 

0.340 

0 .  005 

0.  160 

0.  195 

0.310 

0.S05 

226.0 

39.0 

187 

19   06 

78 

1315 

.3 

Q.03B 

0.310 

0.008 

0 .  240 

0.286 

0.272 

0.558 

2GB .  0 

16.0 

192 

10   07 

78 

1425 

.: 

0.046 

0.320 

0.011 

0 .  270 

0.327 

0.274 

0.601 

210.0 

22.0 

|  Bl 

23    08 

78 

1550 

.3 

0.030 

0.380 

0.008 

0 .  090 

0.  128 

0 .  350 

0.4  78 

203.0 

20.0 

183 

1  1    09 

7  a 

1000 

.3 

0.O30 

0.  ISO 

c   008 

0.075 

0.111 

0.150 

0.261 

223.0 

28.0 

195 

31    10 

7n 

1515 

3 

0.750 

1  .060 

0.007 

0.1  7S 

0.932 

0.310 

1  .242 

228.0 

t7.0 

211 

2B    1  1 

78 

1415 

,a 

0.026 

0.32 

0.005 

0 ,  1 90 

0.221 

0  .  2<J4 

0.515 

218. 

13. 

205 

12    12 

78 

1235 

.a 

0,030 

0.48 

a.  009 

0.281 

0.320 

0.450 

0.770 

231  .0 

24,0 

207 

MAX  I  MUM 

0.750 

1  .060 

0.014 

0.506 

0.932' 

0  .450 

1  .242 

243.0 

39.0 

229 

AVG 

OR    GEOM    MN 

0.106 

0.415 

0.008 

0.225 

0.338 

0.309 

0.648 

222.1 

19.  1 

203 

MINIMUM 

0.026 

0.  1B0 

0.005 

0.075 

0.  111 

0.150 

0.251 

203  . 0 

3.9 

183 

NO    OF    SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

280 

55 

208 

25 

47 

41 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP      PiJ 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

PH 

TOTAL 

PHEN0L5 

ORGANIC 

COD 

DY   MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

25C 

FORMAT,  IN 

MG/L 

SILICATE 

AT    LAB 

IRON 

C    AS    C 

FEET 

ItlTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

02    02 

Vfi 

1345 

.3 

349 

14.00 

28.5 

35.  Q 

0.30 

7.44 

0.640 

1  .OL 

6. 

« 

01    03 

78 

1445 

3 

334 

6.60 

24.5 

32.5 

0.35 

8.02 

0.400 

5.0 

3.0 

16 

22   03 

78 

1345 

.3 

353 

17.00 

31  .0 

33.0 

0.65 

7.08 

0.950 

1  .0 

2.0 

24 

20   04 

78 

1340 

.3 

3  GO 

19. 

20.  S 

30.5 

O.JO 

B.  19 

1  .25 

10. 

2.0 

'  t- 

25   05 

78 

1205 

.3 

28a 

24.00 

21  .0 

28    0 

0.  10 

8.35 

1  .300 

4.0 

2.  5 

23 

19   06 

78 

1315 

.3 

295 

16.00 

22.0 

28.0 

0.20 

B.24 

0.920 

1  .OL 

2.0 

2C 

10   07 

78 

1  425 

.3 

290 

17.00 

21  .5 

28.5 

0.50 

8.18 

1  .100 

1  .OL 

26 

28    08 

78 

1550 

.3 

2£2 

16 .  00 

22.0 

27.5 

0.25 

8.36 

0.8  50 

1  .OL 

1  .8 

34 

11    09 

78 

1000 

.3 

3C0 

1  .90 

21  .5 

27.5 

0.25 

B.  19 

1  .200 

1  .OL 

2.5 

22 

31    10 

78 

1515 

.3 

325 

18.00 

36.0 

35.  S 

0.55 

7.98 

0.800 

1  .0 

2.8 

2i:. 

28    11 

78 

1115 

.3 

315 

19. 

22. 

32. 

0.05 

7.91 

1  .3 

1  . 

2.6 

2 

12    12 

78 

1235 

.3 

320 

56.00 

23. 

32.5 

0.15 

8.25 

1  .4 

1  .OL 

3. 

VOL 

MAXIMUM 

353 

26.00 

36.0 

35.5 

0.65 

6 .  36 

1  .4 

10. 

6. 

4.0 

AVG 

OR    GEOM 

313 

16.21 

24.5 

30.6 

O.30 

8.09 

1  .009 

2,  3D 

2.  7 

220 

MINIMUM 

232 

1  .90 

20.5 

27 .  5 

0.05 

7.44 

0.400 

1  .0 

1  -B 

2 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OY   MO    YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTfiS 


72 


ia 


12 


12 


361  265        235        221 

SOLVENT  TOTAL      TOTAL      TOTAL 

EXTRSLES  ARSENIC  MERCURY  CHROMIUM 

MG/L  MG/L       UG/L       MG/L 


225 

229 

215 

249 

238 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

NICKEL 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

02   02 

7  0 

1345 

i 

20   04 

78 

1340 

-  ! 

10   07 

78 

1425 

.3 

31    10 

78 

1515 

.3 
MAXIMUM 

,%-•-■  G 

OP 

GEOM    MN    CI 

MINIMUM 

0 

0.001 

0.040L 

0.050I. 

0.010L 

0.030L 

0.0051. 

0.020 

0.020L 

0 

0. 001 

0.06 

0.02    L 

0.01 

0.03    L 

0.005L 

0.05 

0.02     L 

1 

0.001 

0.030L 

0.020 

0.020 

0.O.70L 

0.005L 

0.020 

0.020L 

1 

0.001 

0.010L 

0.02    L 

0.01     L 

0.03    L 

O.O05L 

0.01    L 

0.0.2     L 

1 

0 .  00 1 

0.06 

0.020 

0.020 

0 .  030 

0.005 

0.05 

0.020 

1 

0.001 

0.0350 

0.0200 

0.013D 

0 . 030D 

O.OOED 

0.025D 

0.0200 

0 

0.001 

0.010 

0.020 

0.010 

0.030 

0.005 

0.0! 

0.020 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.K./    SITE:    WELLANO   SHIP   CANAL 

SAMPLE    POINT:    FIRST    BRIDGE    DOWNSTREAM    FROM    LAKE    ERIE 

STATION   TYPE:    RIVER 


STATION    ID:       06-00 1 4-002 • 02 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY   MO    YR    LMT         OIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


01    03 

7  7 

II  30 

:• 

22    03 

78 

1515 

.' 

20    04 

78 

1150 

.  •- 

25    05 

"a 

1045 

.3 

19    06 

78 

1100 

.3 

10    07 

7B 

1105 

.3 

26    OB 

78 

1155 

.3 

11    09 

70 

1205 

.3 

31    10 

78 

1050 

.3 

28    11 

78 

1130 

.3 

12    12 

78 

1100 

.3 
MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM  MN  (») 
MINIMUM 

934 
SAMPLE 


38385 

6 

33425 

G 

38465 

6 

38507 

8 

38547 

6 

3B589 

6 

38632 

6 

38673 

6 

38712 

6 

38737 

6 

38775 

S 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
WEI.LAND    SHIP    CANAL 


U    T    M:  17    0642990.0    4749500.0 

901  80  81  64 

SCD  TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/1O0ML  MF/lOOMl.       MF/100ML 


8. 


30. 
10. 


30. 
9. 


2. 

2. 

2. 

2 

2. 

G. 

7' 

2. 
2. 

10. 


10. 
3.* 
2. 


STORET    CODE: 

02 

004 

L 

5170 

4           REGION:    02 

MILEAGE: 

27.00 

805 

3 

1 

33 

34 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

Fl LTERED 

TEMP. 

02 

BOO 

P 

REACTIVE 

OEG   C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P   MG/L 

0   8 

13-8 

0.2 

0.019 

0.009 

1  .8 

11.5 

0.2 

0.016 

0 . 0 1.0 

3.2 

12.8 

0.2 

0.016 

0.003 

13  .5 

15.0 

1  .0 

0.019 

0.005 

17. S 

9.6 

0.4 

0.017 

0.003 

20. S 

8.  I 

1  .0 

0.021 

0.002 

2  2  .0 

8.9 

0.4 

0.014 

0.001 

21  .5 

7.4 

0.2 

0.02  3 

0.002 

11.3 

10.3 

0.4 

0-012 

0.003 

6.0 

11.4 

1  .0 

0.017 

0.006 

2.5 

13.6 

0.2 

0.060 

0.012 

22-0 

15.0 

1  .0 

0.060 

0.012 

11-0 

11.1 

0.5 

0.021 

D .  005 

O.B 

7.4 

0.2 

0.012 

0.001 

NO    OF    SAMPLES 


(    C    0    N   T    0    ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


13 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

107 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

Fl LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

10TAL 

SUSP. 

CALCUL 

DY    MO 

Yfi 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIO 

fEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

01     03 

78 

1130 

.3 

0 .  008 

0.230 

0.002 

0.25a 

0.268 

0.222 

0.490 

206    0 

0.7 

205 

22    03 

7B 

1515 

.3 

0 .  003 

0.250 

0.002 

0.283 

0.293 

0.242 

0.S35 

207.0 

5.2 

202 

20    01 

7r. 

1150 

.3 

o .  ooa 

0.26 

0002 

0.  185 

0.195 

0.252 

0.447 

iaa. 

3.3 

195 

25    05 

78 

1015 

.3 

0.040 

0.410 

0.003 

0.137 

0.  180 

0.370 

0.550 

187.0 

2.2 

185 

19    06 

78 

1  100 

.3 

0,014 

0.290 

0.007 

0.225 

0.246 

0.276 

0.522 

189.0 

4    1 

1B5 

10    0? 

7B 

1  105 

.3 

O.03O 

0.360 

0.007 

0.220 

0.257 

0 .  330 

0.587 

1  rJ0 . 0 

2.0 

1B8 

28   08 

78 

1155 

.3 

0.032 

0.360 

0.006 

0.055 

0.103 

0.328 

0.431 

les.o 

4.0 

181 

11    09 

78 

1205 

.3 

0.014 

0.140 

0.005 

0.0S5 

0.074 

0.  126 

0.200 

103.0 

5.4 

IBS 

31     10 

78 

1050 

.3 

0.011 

0.24 

0.002 

0.160 

0  .  1  73 

0.229 

0.402 

200. 

4.8 

195 

28    11 

78 

1130 

.3 

0.014 

o.2a 

0.002 

0.173 

0.  189 

0.266 

0.455 

201. 

6. 

185 

12    12 

78 

1  100 

.3 

0.026 

0.32 

0.004 

0.286 

0.318 

0.252 

0.610 

227. 

25. 

202 

MAXIMUM 

0.040 

0.410 

0.007 

0  ,  286 

0.318 

0  .  370 

0,510 

227. 

25. 

205 

SVG 

OR    GEOM   tm 

0.019 

0.295 

0.004 

0.  186 

0-209 

0.267 

0.475 

197.5 

S.7 

192 

MINIMUM 

o .  ooa 

0.  140 

0.002 

0.055 

0.074 

0.126 

0.200 

185.0 

0.7 

181 

HO    OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


01  03 

22  03 
20  04 
25  05 
19  06 
10  07 
28  08 
1  1  09 
31  10 

23  11 
12  12 


7B  1130 

78  1515 
713  1150 
7B  1045 
7B  1100 
7B  1105 

79  1155 
78  1205 
78  1050 
78  1130 
78  1100 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  t* I 

MINIMUM 


14 

16 

56 

25 

COND . 

TURB. 

Chloride 

PHENOLS 

25C 

F0RM4ZIN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

UG/L 

316 

3.10 

21  .5 

310 

2.00 

21  .5 

1.01. 

235 

1  .3 

19.0 

1  .     1. 

284 

1  .60 

20.0 

1.01. 

285 

1.90 

20.5 

1  .OL 

290 

1  .60 

20.0 

1  .OL 

278 

2.  10 

21  .0 

1  .OL 

290 

2.90 

21.0 

1  .OL 

300 

3.2 

21  .0 

1  . 

300 

S.O 

21  .5 

1  .    1. 

310 

17. 

22. 

1  .    I. 

316 

17. 

22. 

1  .0 

295 

3.79 

20.8 

1  .OD 

J7S 

1  .3 

19.0 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


TWELVE  MILE  CREEK 

AT  LAKEPORT  P.OAD  ST  CATHARINES 

RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  8RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


02    02 

vs. 

1400 

.3 

01    03 

78 

1430 

.3 

22   03 

78 

1325 

.3 

06   04 

7S 

1240 

.3 

15    05 

7B 

1320 

.3 

29    05 

7B 

1430 

.3 

22    0$ 

78 

1205 

.3 

17    07 

7B 

1425 

.3 

oa  08 

7B 

2305 

.3 

09   OB 

7B 

0215 

.3 

0625 

.3 

1  108 

.3 

1453 

.3 

2045 

.3 

2235 

.3 

10   08 

78 

0235 

.3 

0545 

.3 

1  150 

.3 

1430 

.3 

1B40 

.3 

2B   OB 

78 

1520 

.3 

21    09 

78 

1220 

.3 

25   09 

7.1 

0955 

.3 

26    09 

78 

1210 

.3 

31     10 

78 

1430 

.3 

15    11 

78 

1  145 

.3 

07    12 

78 

1305 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR    t 

MINIMUM 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BA5IN 
TERM  STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
TWELVE   MILE    CREEK 


LONG:  U    T    M:  17    0640900.0    4784440.0    4 

934  901  80  81  84 

SAMPLE  SCD  TOTAL  FECAL  M.F. 

NO  COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/100ML       MF/100ML 


38332 

6 

3700. 

330. 

■  10 

38390 

5 

1O0O. 

400. 

100 

38420 

B 

2800 

260. 

350 

38460 

8 

1300. 

80. 

100 

3B999 

6 

4700. 

300. 

BO 

38502 

6 

1100. 

50. 

10 

38542 

E 

5600  . 

144  . 

152 

385B4 

6   9 

100. 

600.       G           60 

igooo 

18013 

19025 

6200. 

1500. 

120 

19043 

19055 

19067 

35000. 

49000. 

324 

19086 

19037 

19109 

19121 

19134 

19146 

3B627 

B 

6200  . 

320. 

124 

38653 

B 

1B000. 

190. 

190 

19300 

S 

31000. 

2000. 

120 

1931  1 

6 

11000. 

100. 

324 

38707 

B 

22000 

1310. 

120 

3B732 

S 

5200. 

460. 

50 

38770 

6 

2000. 

130. 

190 

35000.  49000. 

4357.*  409. 

100.  50. 


350. 
115. 

10. 


STATION    ID:       06-0 

01 7-001 -02 

STORET    CODE: 

02 

004 

5130 

4            REGION:     02 

MILEAGE: 

0.80 

B05 

3 

1 

33 

34 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

TOTAL 

FI LTERED 

TEMP. 

02 

SOD 

P 

REACI]"'E 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

1  .5 

10.8 

3. a 

0.019 

0.002 

1  .0 

14.3 

0.4 

0.020 

0.005 

2.5 

11.8 

1  .9 

0.054 

0.007 

3.4 

11.8 

1  -0 

0.029 

0.002 

9.9 

12.6 

1  .4 

0-035 

0.00! 

17.5 

11.4 

2.4 

0.030 

0.005 

19.5 

8.8 

2.0 

0.035 

0.002 

23.0 

B,  I 

0.6 

0.04  1 

0.003 

24.7 

7.6 

1  .0 

0.03  7 

0.005 

24.2 

7.5 

1  .4 

24.0 

7.4 

1  .0 

0.043 

0.004 

22.5 

7.6 

1  .2 

23.0 

7.9 

1  .2 

22.2 

7.8 

<  .8 

0.03  9 

0.005 

22.5 

7    5 

1  .4 

21  .5 

7.8 

0.2 

21.2 

7.B 

1  .2 

22.0 

7.8 

1  .0 

0.039 

0.  0C2 

23.0 

6.6 

1  .0 

23.1 

a.  1 

1  .0 

23.0 

8.4 

1  .4 

0.054 

O.0C2 

20.0 

a. 4 

0.4 

0.039 

O.0C5 

19.  1 

a. a 

1  .2 

17.5 

9.4 

0.8 

12.0 

10.7 

2.2 

0.033 

0.002 

9.3 

10.2 

1  .6 

0.02  4 

0.002 

4.  1 

13.3 

3.0 

0.054 

0.009 

24.7 

14.3 

3.8 

0-054 

0.009 

16.9 

9.3 

1  .4 

0.037 

0.004 

1  .0 

6.6 

0.2 

0.019 

0.002 

NO    OF    SAMPLES 


(     C    0    N    T    D     ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 


TWELVE  MILE  CREEK 

AT  LAKEPORT  ROAD  ST  CATHARINES 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    17$ 
STATION  ID:   OG-0017-001-02 


STATION 

TYPE: 

RIVER 

MAJOR 

BASIN:    GREAT 

LAKES 

STOSET    CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:     LAKE    ONTARIO 

004 

TERM    STREAM:     TWELVE 

MI LE    CREEK 

5130 

STN    NO: 

( 

:  »i 

LONG: 

U    T    M 

:     17    0640900 

0    4784440 

.0    4           REGION:    02 

MILEAGE: 

O.BO 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

Fl LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

f I LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

OT    MO 

YR 

LBT 

OIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KUELDAHL 

N02  -  N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG:,'  L 

MG/L 

Mfl/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/t 

02   02 

76 

1400 

.3 

0.006 

0.300 

0 .  003 

0.165 

0.  174 

0.254 

0.468 

216.0 

4.8 

01    03 

7B 

1430 

3 

0.033 

0.320 

0.006 

0.214 

0-25B 

0.2S2 

0.540 

217.0 

3.2 

22    03 

78 

1325 

,1 

0 . 002  L 

0.460 

0.009 

0.331 

0.342 

0.458 

0.800 

227.0 

1B.0 

06    04 

76 

1240 

.2 

0.02.1 

0.390 

0.007 

0.220 

0.248 

0 .  369 

0.617 

219.0 

11.0 

15    05 

78 

1320 

.3 

0 . 002  L 

0.340 

0.005 

0.210 

0.2I7 

0.338 

0.555 

221.0 

16.0 

205 

29    05 

78 

14  30 

3 

0  .  040 

0.33 

0.D06 

0.  105 

0,  151 

0.2TO 

0.441 

209. 

14. 

22    06 

78 

1205 

3 

0.004 

0.310 

o.ooa 

0.210 

0.222 

0.306 

0.528 

219.0 

24.0 

17    07 

76 

1425 

a 

0 .  1 76 

0.360 

0.007 

0.138 

0.321 

0.  184 

0 .  505 

220.0 

25.0 

08  oa 

76 

2305 

■  i 

0.026 

0.300 

0 .  005 

0.112 

0.  143 

0.274 

0.417 

229.0 

34,0 

195 

09  08 

ft 

0625 

a 

0.030 

0.360 

0,005 

0.  102 

0.  137 

0  .  3.10 

0.467 

228,0 

33.0 

195 

2045 

.3 

0 .  016 

0.340 

0.005 

0 .  095 

0.  126 

0    314 

0.440 

222.0 

24.  Q 

19S 

10    03 

78 

0235 

3 

209 . 0 

2T.0 

18B 

1  ISO 

3 

0.02B 

0.340 

0    004 

0.096 

0.  128 

0.312 

0.440 

219.0 

21  .0 

i  98 

1840 

i 

212.0 

14.0 

196 

2B    OS 

78 

1520 

3 

0.014 

0.510 

0.007 

0 .  090 

0.111 

0.406 

0.607 

218.0 

28.0 

21     09 

78 

1220 

3 

0.004 

0.470 

0 ,  007 

0.1  15 

0.126 

0.466 

0.592 

227.0 

32.0 

25   09 

78 

0955 

.3 

226.0 

28.  0 

26   09 

78 

1210 

.3 

216.0 

21  .0 

31    10 

78 

1430 

J 

0.005 

0.290 

0,005 

0.155 

0.  165 

0    265 

0.450 

217.0 

22.0 

15    11 

78 

1145 

.3 

0.006 

0.2B0 

0.003 

0.  157 

0.  166 

0.274 

0.440 

224.0 

22.0 

07    12 

78 

130S 

.3 

0.016 

0.360 

0.005 

0  .  2B0 

0.301 

0.344 

0.645 

236.0 

34.0 

MAXIMUM 

0.  176 

0.510 

0.009 

0.331 

0.342 

0  .  495 

0.800 

236.0 

34.0 

205 

AVG 

OR    GEOM 

0.026D 

0.356 

0.006 

0.  164 

0.  196 

0  .  330 

0.527 

220.5 

21  .  4 

197 

MINIMUM 

0,002 

0.280 

0.003 

0.090 

0.111 

0.184 

0.417 

209. 

3.  2 

188 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP 
BY    MO    YR    HIT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


02 

02 

7B 

1400 

01 

03 

78 

1430 

22 

03 

7B 

1325 

06 

04 

7B 

1240 

15 

05 

7§ 

1320 

29 

05 

78 

1430 

22 

05 

78 

1205 

17 

07 

78 

1425 

08 

OS 

78 

2305 

09 

08 

78 

0625 
1108 
1453 
2045 
2235 

10 

OS 

78 

0235 

107 

14 

16 

56 

59 

280 

55 

208 

25 

76 

PJ 

CALCUL 

CONO. 

TUfie. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

CALCUL 

H 

0- SOLIDS 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

SILICATE 

AT     LA8 

IRON 

HARDNESS 

s 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

3 

211 

325 

6.30 

23,0 

30.0 

0    20 

7.33 

0 .  260 

16.0 

a 

214 

330 

5.20 

22.0 

32.5 

0.20 

7.87 

0.310 

15.0 

3 

209 

321 

16.00 

23.0 

33.5 

0.50 

6  .  01 

0.780 

ISO 

3 

208 

320 

6.30 

21  .5 

32.5 

0.25 

7.98 

0.340 

15,0 

3 

315 

1  1  .00 

20.5 

36.0 

B.23 

0 .  460 

28.0 

127.0 

3 

195 

300 

4.4 

21  .5 

32.0 

0.  10 

8.29 

0.66 

13. 

■t 

t95 

30.0 

1  6 ,  00 

21  .5 

30.5 

0.  10 

a.  24 

0.690 

13.0 

.1 

195 

300 

16.00 

21  .5 

32.0 

0.25 

8.04 

1  .100 

17.0 

3 

300 

14.00 

21  .5 

31  .0 

e.  14 

1  1  .0 

3 

300 

15.00 

21  .5 

31  .5 

8.02 

C.9S0 

13.0 

3 

3 

3 

3 
3 

300 
300 
305 
315 
290 

10.00 

21.5 

32.5 

7.80 

1  .  100 

26.5 
20.  5 

0545 

.3 

1150 

.  1 

1430 

1 

1840 

1 

2B    08 

78    1520 

.3 

21     09 

78    1220 

3 

25    09 

78    0955 

.3 

26   09 

7B    1210 

.3 

31     10 

7B    1430 

-3 

1.6    11 

78    1145 

.3 

07    12 

78    1305 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MM     I  *  1 

MINIMUM 

190 
195 
198 
195 
195 
202 
202 


200 

190 


305 

306 

12 

00 

305 

306 

2  9": 

14 

00 

300 

2 

40 

305 

300 

300 

19 

00 

310 

6 

00 

310 

24 

00 

330 

24 

00 

306 

'  ' 

62 

290 

2 

40 

21 

5 

21 

0 

24 

0 

21 

5 

22 

5 

24 

0 

21 

.8 

20 

.5 

28.5 
26.0 
30.  S 
29,0 
30  0 
28.5 
32.0 


36.0 


0 

20 

0 

30 

0 

25 

a 

05 

0 

15 

0 

50 

0 

21 

0 

OS 

.97 
.92 


8.29 
7.  98 
7.33 


1.150 

0,  720 


0  590 
0.240 

1  .300 

1  .  300 
0.712 
0.240 


15.0 

16.0 

11.0 

27.0 

25.0 

11,0 

9.0 

17    0 

28  .  0 

127 

0 

16.7 

127 

0 

9.0 

127 

0 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pi* 

DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


14 


!!■: 


72  74 

TOTAL  TOT.  MAG 

CALCIUM  NESIUM 

WG/L  MG/L 


02    02 

7B 

1400 

.3 

01     03 

7B 

1430 

J 

22    03 

7B 

1325 

06    04 

7B 

1240 

15    05 

78 

1320 

:. 

36.00 

9.00 

29   05 

7B 

1430 

,3 

22   06 

78 

1205 

. 

17    07 

78 

1425 

.. 

OB    08 

78 

2305 

3 

09    OB 

7S 

0215 
0625 
1108 
1453 
2045 
2235 

i 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

10    08 

78 

0235 
0545 
1150 
1430 
1B40 

.3 
.3 

.a 

.3 
.3 

28    OB 

78 

1520 

,:': 

21    09 

78 

1220 

,3 

25    09 

Vii 

0955 

.3 

26    09 

7B 

1210 

.3 

31     10 

7B 

1430 

.3 

15    11 

78 

1145 

.3 

07    12 

78 

1305 

3 

MAXIMUM 

36.00 

9-00 

AVG    OS 

GEOM  MN 

•  i 

36.00 

9.00 

MINIMUM 

36.00 

9.00 

NO  OF  SAMPLES 


68 

47 

41 

361 

265 

235 

203 

221 

COLOUR 

ORGANIC 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

HAZEN 

G    AS    C 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

4. 

44 

0.001 

0.040L 

0.020L 

2.0 

12 

3.0 

24 

3.6 

23 

1 

0.001 

0.03 

0.04    L 

15 

3.2 
2.9 
3.0 

31 
20 
19 

1 

0.001 

0.020L 

0.200 

0.02CL 

3.0 

26 

1 

0.001 

0    380 

0.020L 

2.B 

15 

0    020  L 

2  .200 

3.6 

26 

19 

3.4 
2.8 
3.2 

28 
15 
10L 

0 

12 

3.8 
4.5 
3. 
3.1 

19 
21, 

21 
23 

0 

0.001 

0.020L 

0.860 

0.040 

3.0 

16 

0.020L 

0.550 

3.2 

43 

3.1 

35 

2.9 

43 

2.6 

19 

14 

3.2 

13 

0.010L 

0.870 

cl 

3.0 

18 

0.020L 

0.840 

3.6 

21 

1 

0.001 

0.010L 

0,02    L 

9.4 

57 

3.2 

33 

19 

9   4 

57 

1 

0.001 

0.380 

2.200 

0,04 

15 

3.4 

25D 

1 

o.ooi 

0.057D 

0.920 

0.0270 

12 

2.0 

10 

0 

0  .001 

0.010 

0.200 

0.020 

5 

27 

27 

E 

6 

10 

6 

6 

(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


225 

229 

215 

249 

201 

236 

272 

SAMP 

5TE 

HOUR 

STN 

stn  samp    pj 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

AVAILBLE 

DY    MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG    DEPTH 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

2  INC 

MN 

NICKEL 

CYANIDE 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L    CN 

01    02 

78 

1400 

.3 

0.010L 

0.030L 

O.OOSL 

0.0101. 

0.020L 

06   04 

7B 

1240 

.3 

0.01     L 

0.03    L 

O.OOSL 

0.01    L 

0.02    L 

15   05 

7B 

1320 

.3 

O.OIOL 

0.03DL 

O.OOSL 

0.010L 

0.018 

0.060 

0.01L 

17   07 

78 

1425 

.3 

0.020 

0.030L 

O.OOSL 

0.010L 

0.020L 

08    OS 

7a 

2305 

.3 

0.050 

0.0301. 

0.040 

0.040L 

09    OS 

78 

2045 

.3 

o.oto 

0.030L 

0.005L 

0.010 

0.020 

0.01L 

10  oe 

7a 

0235 
1150 

.3 
.3 

0.020L 

O.OIOL 

0.036 

0.040L 

25   09 

7a 

0955 

.3 

0.010L 

0.010L 

26   09 

la 

1210 

.3 

0.020 

O.OIQL 

31    10 

78 

1430 

.3 

0.01    L 

0.03 

0.005L 

0.01     L 

0-02    L 

MAXIMUM 

0.050 

0.030 

0.005 

0.020 

0.040 

0.060 

0.01 

AVQ 

OR    GEOM    MN     I  -  J 

0.0170 

0.030D 

0.005P 

0.0110 

0.031 

0.030D 

0 .  01  D 

MINIMUM 

0.010 

0.030 

0.005 

0.010 

0.01B 

0.020 

0.01 

NO    OF    SAMPLES 


O.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


TWELVE    MILE    CREEK 
KELLANDVALE    AVE    ST    CATHARINES 
RIVER 


934 

901 

SAMP 

3TE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

SAMPLE 

SCO 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG    DEPTH 
MTR5 

NO 

02    02 

78 

1440 

.3 

3B331 

E 

9    0 

01    03 

78 

1415 

.3 

38379 

6 

22    03 

78 

1215 

.3 

38419 

6 

9 

0(i   04 

7B 

1200 

.3 

38459 

6 

9 

15   05 

7B 

1210 

.3 

38938 

a 

9   0 

20   05 

78 

1410 

.3 

3B501 

6 

9 

22    06 

7a 

1150 

.3 

3S541 

B 

9 

17   07 

78 

1350 

.3 

38533 

6 

9 

06    08 

78 

2225 

.3 

19002 

on  oa 

7B 

0145 
0550 
1040 
1429 
1945 
2210 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

19015 
19027 
1  9045 
19057 
19069 
19087 

10  08 

78 

0210 
0525 
1110 
1405 
1310 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

19099 
19111 
19123 
19136 
191  48 

20   OS 

79 

1720 

.3 

38626 

E 

21     09 

78 

1205 

.3 

386S7 

e 

9    0 

MAJOR    BASIN:     GREAT    LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    ONTARIO 
TERM    STREAM:     TWELVE    MILE    CREEK 

U    T    M:     17    0641375.0    4779900.0    4 


TOTAL  FECAL 

COL  I  FORM      CO  LI  FORM 
MF/100ML       MF/100MI. 


3700. 

4900. 

2600. 

3000. 

3600. 

1900. 
13900. 
11000. 


7000. 
15000. 


370. 
740. 
900. 
500. 
660. 
60. 
860. 
2900. 


1000. 
1100. 


ENTER. 
MF/100ML 

170. 
170. 
220. 
270. 
130, 
70. 
370. 
300. 


70. 
180. 


S05 
WATER 
TEMP  . 
DEG  c 

2.4 


9 

0 

IE 

5 

19 

a 

22 

0 

25 

0 

25 

0 

23.8 
23.0 
23.0 
21  -S 
21  .8 
22.7 
22.6 
23.0 
23.0 
19.8 


STATION 

ID:       06-0017-002-02 

STORET   CODE: 

02 

004 

5130 

ON:     02 

MILEAGE: 

3.40 

3 

1 

33 

34 

DISS. 

5-QAY 

TOTAL 

Fl LTEREO 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

10.5 

2.0 

0.030 

14.4 

0.4 

0.021 

0.002 

11  .8 

2.3 

0.O4B 

0.006 

12.2 

1  .4 

0.02  7 

0.002 

12.9 

1.6 

0.041 

0.003 

11.5 

2.4 

0.032 

0.005 

9.3 

3.0 

0.052 

0.002 

3.2 

1  .2 

0.053 

0.009 

7.8 

0.8 

7.7 

1  .6 

7.6 

1  .6 

0.036 

0.005 

7.9 

1  .6 

7.8 

3.0 

8.2 

5.2 

0.066 

0.006 

0.072 
0.035 


0  .  C02 
O.C02 


25  09  78  1010 

26  09  78  1155 
31  10  78  1215 
15  11  78  1140 
07  12  78  1205 


.3 

.3 

.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


19301 
19312 

3B706 
3B73I 
38769 


6  9  0 
6  0 
6  9  0 


12000. 

300. 

72. 

18.2 
18.0 

SO 
9.4 

1  .0 
1  .0 

24000. 

1700. 

190. 

1  1  .6 

10.8 

2.S 

0.025 

0.002 

2000. 

200. 

100. 

9.2 

12.0 

1  .0 

0.024 

0 .  003 

1200. 

110. 

260. 

4.0 

13.5 

2.0 

0-062 

0.009 

4 70 00. 

2900. 

370. 

25.0 

14.4 

6.0 

0.072 

0.009 

6066." 

584,  * 

160.' 

16.9 

9.5 

1  .9 

0.042 

0.004 

1200. 

60. 

70. 

1  .0 

7.2 

0,4 

0.021 

0.0D2 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YH  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 

.3 
.3 
.3 


02 

02 

78 

1440 

01 

03 

7B 

1415 

3  2 

03 

78 

1215 

06 

04 

78 

1200 

1S 

05 

78 

1210 

29 

05 

78 

1410 

22 

06 

7B 

1  150 

17 

07 

78 

1350 

08 

08 

78 

2225 

09 

OB 

78 

D550 
1945 

10 

08 

78 

0210 
11  10 
1810 

28 

OS 

7B 

1720 

21 

09 

7B 

1205 

25 

re 

7B 

1010 

3G 

09 

78 

1  155 

31 

10 

70 

1215 

15 

11 

78 

1  140 

07 

12 

78 

1205 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (») 

MINIMUM 

NO  OF  5AMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRgNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

D I  :;s . 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       U 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

UG/t 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.012 

0.320 

0.003 

0.182 

0.197 

0.30B 

0.  505 

217.0 

6.0 

0.022 

0.340 

0.005 

0.220 

0.247 

0.318 

0.565 

218.0 

4.2 

0.002L 

2.650 

0.007 

0.313 

0.322 

2,648 

2.970 

227.0 

19.0 

0 .  OOB 

0.380 

0.006 

0.210 

0.224 

0.372 

0.596 

216. 0 

16.0 

0.002L 

0.380 

0.006 

0.210 

0.218 

0.379 

0.596 

220.0 

18.0 

202 

0.036 

0.34 

0.0D5 

0.  130 

0.  171 

0.304 

0.475 

214. 

19. 

0.006 

0.  400 

O.OOB 

0 .  22S 

0.239 

0  .  334 

0.633 

224.0 

32.0 

0.010 

0.520 

0.007 

0.005L 

0.022 

0.510 

0.532 

232.0 

34.0 

0.02B 

0 .  400 

0.005 

0.103 

0.  136 

0.372 

0 .  508 

227.0 

35.0 

192 

0.034 

0.330 

0.006 

0.107 

0.  146 

0.296 

0.442 

227.0 

32.0 

135 

0.042 

0.450 

0.005 

0.  110 

0.  157 

0.408 

0.565 

236.0 
226.0 

43.0 
30.0 

195 

1  38 

0.056 

0.350 

0.003 

0.102 

0.  161 

0.294 

0.455 

222.0 
230.0 

24.0 
22.0 

198 
2  36 

0.  008 

0.460 

0.008 

0.050 

0.066 

0.452 

0.518 

2  38.0 

30.0 

O.O02 

0.400 

0.007 

0.135 

0.  144 

0.39a 

0.542 

222.0 
221  .0 
223.0 

27.0 

26. 

28.0 

0.004 

0.40 

0.004 

0.  170 

0.178 

0.396 

0,574 

218. 

18. 

0.006 

0,300 

0.004 

0.16! 

0.171 

0.294 

0.465 

219.0 

21  .0 

0.018 

0.400 

0.005 

0.280 

0.303 

0.382 

0.685 

243.0 

37.  D 

0  .  056 

2.650 

0.008 

0.313 

0.322 

2.648 

2.970 

248.0 

43.  D 

208 

0.017D 

0.519 

0.005 

O.tGOD 

0.  182 

0.501 

0.684 

225.3 

24.8 

198 

0.002 

0.300 

0.003 

0,005 

0.022 

0.294 

0.442 

214. 

4.2 

192 

(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STiTIQN  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


TWELVE  MILE  CREEK 
WELLANBVALE  AVE  ST  CATHARINES 
RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
niElliE    MILE    CREEK 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  178 

STATION     10:        06-0017-002-02 

STORET    CODE:     02 
004 
Si  30 


5AMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN       STN    SAMP       PJ 
DIST    6RG   BJSPTH 
FEET  MTR.S 


02  02 

78 

1440 

.3 

01  03 

78 

1115 

: 

22  03 

78 

1215 

.3 

06  04 

78 

1200 

.3. 

15  05 

78 

1210 

.3 

29  05 

78 

1410 

.-. 

22  05 

78 

1  150 

.'J 

17  07 

78 

1350 

.?, 

09  OB 

78 

2225 

-3 

09  08 

78 

0550 
1040 
1428 
194  5 
2210 

,3 
.3 

10  OS 

78 

0210 
0525 
1110 
1405 
1810 

a 

.3 

3 

-3 

.3 

28  08 

78 

1720 

.3 

21  09 

78 

1205 

.3 

25  09 

78 

I01D 

.3 

26  09 

78 

1155 

.3 

31  10 

78 

1215 

.3 

15  11 

78 

1140 

.3 

07  12 

78 

120S 

.3 

MAXIMUM 

AVG  Oft 

GEOM  MN 

(*) 

MINIMUM 

LONG: 

107 
CALCUL 
D- SOLIDS 

MG/L 

211 
214 


195 
192 
198 


U  T  M:  17  0641375-0  4779900.0  4 


REGION:  02 


195 
195 

if 

200 
198 
211 

S14 

202 
192 


14 
CONO. 
25C 

UMHOS 

324 

330 
320 
310 
310 
300 
295 
305 
295 
300 
295 
310 
300 
305 
305 
300 
305 
320 
320 
320 
300 
300 
300 
310 
305 
325 

330 
308 
295 


TURB. 
F0RMA2IN 

UNITS 

6.40 

5.60 

15.00 

7.20 

1 1  .oo 

5.5 
17.00 
18.00 

14.00 
1  5 .  OO 


19.00 
14.00 


11  . 

7  50 
29.00 

29.00 

13.19 

5.5 


CHLORIDE 
MG/L 


22.5 
22  5 
22.5 
21  .0 
20.5 
21  . 


21  .0 
21  .0 
21  .0 
21  .5 


22,0 
21  .0 


22 

21. 

22. 


MG/L 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


-55 

.25 


37.0 

23.0 

29  0 

29.0 

2B. 

23.0 

32.0 

37.0 
31  .  1 
28.0 


.05 
.35 

.55 
.25 
.05 


ACIDITY 
PH.  8.3 

MG/L 


0. 

0.0 
0.6 


0.0 
1  .5 


52 

TOT  ALK 

AT  LAB 

MG/L 


93 
34 

93 


98 
97 


98 

99 

105 

105 
97 
93 


55 

PH 
AT  LAB 


7.94 


a. 26 
8.07 
8.03 
7.83 
8.01 
3-09 
7.92 

8.36 
8.10 
7.83 


3,40 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


0.B20 

0.460 

0.680 

0.42 

0.750 

1  .300 


1  .300 


0.940 
0.860 


-56 

.630 

.400 

.  4  00 
,872 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YH     LMT  DIST    SRC    ![»'► 

FEET  BTBS 


22  03  78  12  15 
06  04  78  1200 
15  05  78  1210 
29  05  78  14  10 
22  06  78  1150 
17    07    7B    1350 

08  06    7B   2225 

09  08    73    0145 

0550 
1040 


.3 
.3 


25 

76 

72 

74 

6B 

67 

66 

47 

PHENOLS 

CALCUL 

TOTAL 

TOT .  MAG 

COLOUR 

PTSS1UM 

SODIUM 

ORGANIC 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

'NA 

C  AS  C 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

17.0 

132.0 

39.00 

8.50 

20 

1  .50 

15.00 

17.0 

135.0 

40.00 

B.50 

15 

1  .45 

12.00 

20.0 

127.0 

36.00 

9.00 

to 

3.6 

28. 

t25. 

37. 

e.o 

15 

1  45 

13. 

15.0 

120.0 

35.00 

8.00 

20 

1  55 

15.00 

42.0 

115.0 

32.00 

8.50 

44 

1  .60 

14.00 

1  1  .0 

3.4 
3.8 
2.8 


41 

361 

COO 

SOLVENT 

EXTR8LES 

MG/L 

MG/L 

35 

21 

35 

1 

12 

10L 

30 

32 

25 

23 

17 

142B 

.3 

1945 

.3 

13.0 

2210 

'.' 

10  08 

IB 

0210 
0525 
1110 
1405 
1810 

-* 
.3 
.3 

.3 

.  1 

19.0 
14  0 
30.0 

-  " 

2b  oe 

7  8 

1720 

.3 

17.0 

135.0 

36.00 

B.50 

21  09 

78 

1205 

.3 

10.0 

123.0 

36.00 

8.00 

25  09 

78 

1010 

.3 

18.0 

26  09 

78 

1155 

.3 

27.0 

31  10 

78 

1215 

.3 

11  . 

123, 

37. 

7.5 

15  11 

78 

1  140 

.8 

11  .0 

118.0 

34  00 

8,  00 

07  12 

78 

1205 

.3 

17.0 

137.0 

40-00 

9.00 

MAXIMUM 

42.0 

137  .0 

40.00 

9  .  00 

AVG  OR 

GEOM  MN 

' 

18.7 

125.5 

36.55 

8.  32 

MINIMUM 

10. 0 

115.0 

32.00 

7.5 

4.8 

26 

3.2 

26 

3.2 

19 

3.2 

30 

2.8 

25 

3.3 

12 

S.6 

64 

4.5 

37 

1  .  30 

16.00 

45 

1  .45 

11  .00 

19 

2.8 

19 

3.0 

23 

1  45 

1  1  . 

IOL 

1  .60 

12.00 

53 

1  .90 

13.00 

29 

1  .  90 

1  6 .  00 

5.6 

85 

1  .53 

13.20 

3.6 

290 

1  30 

1  1  ,  00 

2.8 

10 

NO    OF    SAMPLES 


265 

235 

203 

221 

225 

229 

215 

249 

201 

236 

SAMP  p-'c 

HOUR 

STN 

S~N  SAMP   PJ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

DY  MO 

YH 

LMT 

01  ST 

BRG  DEPTH 

ARSENIC 

MERCURY 

ALUMINUM 

CH  ROM  I UM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FEET 

MTRS 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

22  03 

7B 

1215 

.3 

0.032 
0.014 
0.02  2 

o  oi  a 

0.029 
0  .044 
0.040 
0  .038 
0.040 

06  04 

78 

1200 

.3 

15  05 

78 

1210 

.J 

O.O20L 

29  05 

7B 

1410 

.3 

22  06 

76 

1150 

.3 

17  07 
08  08 

78 
78 

1350 
2225 

.3 

.3 

0.030 

2.000 

0.040 

0.030 

0.040L 

09  08 

78 

0550 
194  5 
11  10 
1720 

.3 
.3 

0.001 

0.020L 

1  .200 

0.040L 

0.020 

0.030L 

0.005L 

0.020 

0.020L 

10  08 

26  OB 

78 
78 

: 
i 

0.020 

0  .560 

0.020L 

O.OIOL 

0.030 
0.060 
0.04  0 

0.040L 

21  09 
25  09 

78 

78 

1205 
1010 

■ 

.3 

0.010L 

1  .100 

O.OIOL 

0  010L 

26  oa 

70 

1155 

.3 

0. 020 L 

0.980 

0.010 

0  010L 

0  020 

31  10 

76 

1215 

! 

0  02  4 

IS  11 

78 

1  140 

.3 

0  042 

07  12 

7B 

1205 

■3 

MAXIMUM 

0.001 

0.030 

2.000 

0,040 

0.040 

0.030 

0.005 

0.030 

0.060 

0.  040 

AVG 

OR  GFOM  MN  <  '   ) 

0.001 

0.0200 

1  .168 

0 ,0400 

0.0200 

0.030D 

0.0050 

0  01  6D 

0.03  3 

0.0330 

MINIMUM 

0.001 

0.010 

0.560 

0.040 

0.010 

0.030 

0.005 

0.010 

0.01  4 

0.020 

NO    OF    SAMPLES 


SAMPLE     INF0RM4 

T10N 

SYSTEM 

STATION    SUMMARY    REPORT     -    RIVER 

BASINS 

DATE   OF  REPORT      25   OCT    79      PAGE        t?9 

B.O.K./    SITE 

OLD 

WELLAND   CANAL 

STATION 

ID:       06-0017-003-03 

SAMPLE     POINT. 

AT    OLSKRIOGE    AVE 

ST,    CATHARINE!' 

STATION   TYPE: 

RIVER 

MAJOR 

BASIN:     GREAT     LAKES 

STORET   CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:     LAKE    ONTARIO 

004 

TERM    STREAM:     TWELVE    MILE    CREEK 

5130 

STN  NO:             3 

LAT; 

LONG: 

U    T    M 

i     17    0643S50.0    4779100-0    4            REGION:     02 

MILEAGE: 

4.40 

934 

901 

80 

Bl 

84 

805 

3 

1 

33 

34 

SAMP  ore  HOUR 

STN 

STN   SAMP      f-j 

SAMPLE 

SCO 

TOTAL 

FECAL 

KI.F. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

FILTERED 

BY   HO    YR    LMT 

OIST 

SPG    DEPTH 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

p 

REACTIVE 

FEET 

MTBS 

MF/100ML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

DEO  c 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P   MG/L 

02    03    TB    1430 

3 

363:10 

6   9   0 

50000E+1 

220DO. 

9000. 

9.0 

6.7 

145.0 

0.200 

0.010 

01     03    78    1400 

3 

3837B 

6   9   0 

18000E*1 

25000. 

1 1000. 

6.S 

10.6 

100.0 

0.  130 

0 .  DOS 

22    03    7B    1150 

.3 

3B4IS 

6   9   0 

80000. 

25000. 

1  4000 

1.1 

9.4 

75.0 

0.235 

D.007 

06   04    78    1145 

.3 

30158 

6   9   0 

40000E-H 

83000 . 

1700O. 

9   8 

9.6 

110.0 

0.275 

0,029 

15   OS    78    1130 

.3 

3B993 

6   9   0 

46000E+2 

27000. 

4700. 

14.5 

9.1 

60.0 

0.615 

0.006 

39   OS   7B    1345 

.3 

36500 

6   9   0 

4BQ00E+1 

36000 . 

4000. 

23.5 

9.6 

70. 

0,250 

0.005 

23   05   7B    1140 

.3 

36540 

6   9  0 

42000E*1 

T1000. 

5000 . 

24.0 

6,2 

62.0 

0.165 

0.011 

17    07    78    1325 

.3 

38583 

6   9  0 

36000E*1 

50000 . 

4700. 

27.0 

3.  1 

60.0 

0. 160 

0.006 

OB    OB    7S    3200 

.3 

190Q7 

30   0 

5-4 

80.0 

0.225 

0.008 

09    OS    79    0130 

3 

19020 

29.5 

5.6 

80.  0 

0530 

.3 

19033 

1  9000 . 

32000 . 

4000 

39   2 

6.3 

65  0 

0.190 

0.03B 

1125 

.3 

19050 

37   5 

5.0 

90.0 

1414 

.3 

19063 

28    S 

6.2 

55.0 

1910 

.3 

1907  5 

39000E-H 

2300OE-H 

27,5 

6-0 

no.o 

0.350 

0.021 

2155 

3 

19093 

27.0 

5.7 

6O.0 

10'  08   78   0155 

.3 

19104 

26.0 

5.  4 

75  .0 

0515 

.3 

19116 

25-0 

5.5 

70.0 

1045 

.3 

19128 

27.1 

5    5 

es.o 

0.320 

0.018 

1350 

.3 

1914T 

27.3 

4.7 

65.0 

1800 

3 

19153 

27.6 

6  .  1 

39   OB    78    1620 

.3 

38625 

6   9  0 

14000E1-2 

7500. 

2900. 

28    0 

3.3 

l  70.0 

1  .400 

21    09   78    K50 

.3 

38666 

6  9  0 

SOOOOE+1 

1400. 

1300. 

25.8 

2-6 

80.0 

O.230 

0.01 1 

25   OS   76    1030 

.3 

19305 

5  9  0 

48000E+2 

40000 . 

24.  1 

2.2 

70-0 

3S   09   58    1130 

,3 

19316 

6   9  0 

35000E*2 

3800. 

24.5 

2-  1 

75.0 

31     10   78    1325 

.3 

38705 

6   9  0 

24000E*2 

10000. 

BOOO. 

19-2 

2.3 

120. 

0  .37 

0.034 

15    11    78    tlOS 

.3 

38730 

6  9  0 

32000E+1 

35000. 

6000. 

16.2 

4,7 

105.0 

0  .254 

0.011 

07    13   78    1145 

.3 

38768 

6  9  0 

70000. 

15000. 

5400. 

11  .5 

4.7 

120.0 

0.450 

O.026 

MAXIMUM 

48000E*2 

230006*1 

1  7000 

30    0 

10,  6 

145.0 

1  .400 

0  .038 

AVG 

OR    GEOM   MX     i      i 

4B473E»> 

20866. ■ 

5725 .  ■ 

22    4 

5.6 

86.4 

0.342 

0.016 

MINIMUM 

19000. 

1400. 

1300 

6    5 

2.  1 

55.0 

0.130 

0.005 

NO    OF    SAMPLES 

17 

17 

14 

27 

27 

26 

17 

■  6 

19 

20 

Jl 

22 

17 

IS 

23 

5 

8 

1 

SAMP    DIE    HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FILTERED 

TOTAL 

FILTEREO 

FILTERED 

INRCNC 

fOTtL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

OY    HO    YR    LMT 

DIST 

BOG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SO  L I  OS 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MISS 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

02    03    78    1420 

.3 

0.002 

2.250 

0.  118 

0.004 

o.  i:4 

2.248 

3.372 

877.0 

64.  0 

813 

01    03    78    14D0 

.3 

0.002L 

1.050 

0,009 

0.041 

0.052 

1  .048 

1  .100 

927.0 

93.0 

834 

32   03    78    1150 

.3 

0.002L 

2.250 

0.030 

0.310 

0.342 

2.248 

3.590 

628.0 

B4.  0 

744 

OS   04    78    1145 

-3 

0.038 

2,850 

0.029 

0.045 

0.112 

2.813 

2.924 

823.0 

153.0 

670 

15   05    78    1 130 

-3 

0.002 

5.  100 

0.016 

0.  115 

0.  133 

5.098 

5.231 

80S.0 

B7.0 

719 

29   OS    78    1345 

.3 

0.002L 

1.B0 

0    005 

0.035 

0.Q42 

I  .798 

1  .840 

709. 

68. 

641 

22   08    78    1140 

.3 

O.0O2 

2.450 

D.008 

0.040 

0.050 

2.448 

2,498 

c29.0 

88.0 

541 

17  07    78    1325 

.3 

0.056 

1  .500 

0.008 

0.017 

0.081 

1     '44 

1  ,525 

567.0 

82.0 

485 

08    08    78    3200 

.3 

0.008 

1  .300 

0.005 

0.081 

0.074 

1  ,292 

l  .366 

644.0 

96.0 

948 

09  08  78  0130 

0530 
1135 
1414 
1910 
2155 

10  08  78  0155 

0515 
1045 
1350 
28  08  78  1620 
21  09  78  1150 
25  09  78  1030 
36  09  78  1130 
31  10  7B  1225 
15  II  79  1105 
07  12  78  1145 


.3 
.3 
.3 
3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
,3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  • I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


03   02 

78 

1430 

.3 

01    03 

78 

1400 

.3 

32   03 

78 

1  150 

.3 

06   04 

7B 

1145 

.3 

IS   OS 

78 

1130 

.3 

39   OS 

78 

134! 

.3 

32   06 

78 

1140 

.3 

17   07 

78 

133  5 

.3 

OB    08 

78 

2200 

.3 

09   OS 

78 

013') 

.3 

0530 

.3 

T 1  2  i 

.3 

1411 

.3 

1910 

3 

2155 

.3 

10   OB 

78 

015:5 

.3 

0515 

.3 

1045 

.3 

13  SO 

.3 

1800 

.3 

29   OS 

78 

1620 

.3 

31    09 

7S 

1150 

.3 

35  09 

78 

1030 

.3 

36  09 

78 

1130 

.3 

31     10 

78 

132'i 

,3 

15    11 

78 

T10'i 

.3 

07    13 

78 

114'i 

.3 

MAXIMUM 

avg  or  t-mm  m  i  ■  i 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


543.0 

8    8 

534 

0.014 

1  .  100 

O.OOB 

0,063 

0.094 

1  .086 

1 

.170 

563.0 
575. 0 
Sf.G .  0 

8.  1 
73-0 
84.0 

554 

502 
482 

0.042 

2,250 

0   020 

0.075 

0.  137 

2.209 

2 

345 

770.0 
339.0 
5'JO.O 
371  .0 

129. 0 
92.0 
79.0 

111.0 

641 
247 
512 
260 

0.022 

3.  100 

0.006 

0.074 

0.  102 

2.078 

2 

.  160 

6?9.0 
669.0 

92.0 
125.0 

587 
544 

o.ooe 

1.  150 

0.051 

0.005 

0 .  064 

1    142 

l 

.206 

1765.0 

147    0 

1638 

0.  040 

2.300 

0.019 

0.115 

0.174 

2,360 

2 

.434 

502.0 
660  . 0 
675.0 

1ST  .0 
144.0 
144.0 

351 

506 
531 

0 .  009 

1  .04 

0  008 

0.  165 

0.  1B2 

1.031 

1 

.213 

596. 

112. 

464 

0.004 

1  .860 

0.010 

0.  170 

0.164 

1  .856 

2 

.040 

511  .0 

78    0 

433 

0,006 

1  .720 

0.027 

0.368 

O.401 

1  .714 

2 

.  115 

583.0 

148.0 

435 

0.056 

5.  100 

0.1(8 

0,368 

O.401 

5.098 

S 

.231 

1785.0 

153.0 

163B 

0.015D 

2.004 

0.022 

0.  100 

0.138 

1  .969 

2 

.126 

683.7 

97.7 

586 

0 .  002 

1  -04 

0.005 

0.004 

0.042 

1  .031 

1 

.  100 

339.0 

8.  1 

247 

17 

17 

17 

T7 

17 

17 

17 

26 

26 

26 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

308 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    4LK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIM 

MG/L 

SILICATE 

PH   B.3 

AT    LAB 

AT     LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI     MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

990 

49.00 

73.0 

233.0 

T055 

73.00 

49.5 

330.0 

775  .0 
1  1 00 . 0 

T0I5 

39.00 

57.0 

340.0 

1.15 

TO. 7 

2U7 

7.67 

1  .450 

BOG 

47.  00 

42.5 

217.0 

0.80 

4.3 

157 

7.89 

1  .200 

1 600 . 0 

950 

33.00 

33.5 

370.0 

7.65 

0,940 

1000 .0 

B50 

28.00 

26.  S 

339. 

0.60 

14.9 

160 

7.43 

0   84 

1 300 . 

700 

79.00 

31  .0 

175   0 

0.70 

18.2 

1S2 

7,65 

1  .080 

675  .0 

650 
700 
660 
650 
640 

43.00 
66    00 

49,00 

25.5 
30.0 

30.5 

183.0 
180.0 

160.0 

0.45 

14.7 

130 

7,32 
7.52 

7.45 

1  .700 
0,750 

2300.0 
750.0 
850.0 
950.0 

600 

750,0 

760 
360 

51.00 

32.5 

215.0 

7. 2S 

2.S00 

775  0 
1100.0 

660 
400 

800 . 0 

750.0 

740 
700 

55,00 

30.0 

337.0 

7.03 

750.0 
700.0 
600.0 

1950 

13.00 

41  .0 

650.0 

1    OS 

0.0 

327 

9.  12 

6.000 

525.0 
750  .0 

445 
680 
660 
550 

55.00 
83. 

33.0 
29.5 

75.0 
168.0 
163.0 
125. 

0.90 
0.85 

23, T 
18   9 

108 
107 

7.07 
7.38 

6.92 
7.24 

3   950 

0.56 

450.0 
1300.0 

1850.0 
570. 

470 

56.00 

29.0 

90.0 

0   60 

*0   0 

102 

7.18 

0.900 

770.0 

500 

120.00 

33.5 

100.0 

1.  T5 

31  .0 

118 

7.06 

1  .100 

1388, D 

1950 
741 

120.00 

55  i  a 

73.0 
36.  9 

650.0 
313.6 

1.15 
0.B3 

31,0 

15.6 

327 
157 

9.  12 

7.45 

6.000 
1  .767 

2300.0 
951  . 1 

380 

12.  00 

25.5 

75.0 

0.45 

oo 

■  02 

6.92 

0.S6 

450.0 

26 

17 

17 

19 

10 

10 

10 

17 

13 

<    C   0   N 

36 
T   0    ) 

SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE:  OLD  WELLAND  CANAL 
SAMPLE  POINT:  AT  GLENRIDGE  AVE  ST. 
STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    DI5T  BiRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


22  03 

06  04 
15  OS 

29  05 
22  06 
17  07 

08  OB 

09  OB 


78  1150 

70  1145 

7B  1130 

76  1345 

7B  1140 

7B  1325 

78  2200 

78  0130 

0530 

1125 

1414 

1910 

2155 

7B  0155 

0815 

1045 


1800 

28  08  76  1520 

21  09  78  I  150 

25  09  78  1030 

26  09  78  1130 
31  10  78  1225 
15  11  78  1105 
07  12  78  1145 


.3 
.■J 
.3 

3 

3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.  3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 


02 

o  s 

78 

1420 

Ot 

03 

7B 

1400 

S3 

03 

7  ft 

1150 

06 

04 

78 

1145 

IB 

OS 

78 

1130 

29 

OS 

78 

1345 

22 

06 

78 

1140 

17 

07 

78 

1325 

03 

OB 

78 

2200 

00 

OS 

7:1 

0530 
1910 

LONG: 

76 
CALCUL 
HARDNES5 
MG/L 

184.0 
156.0 
139.0 
137. 

130.0 
124.0 


MAX  1  MUM 
AVG  OR  GEOM  MM  (*) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


1(10 
144 


1,50. 
134. 
151. 


MAJOR  BASIN: 
Mir.OR  BASIN: 
TERM  STREAM: 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
TWELVE  MILE  CREEK 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    ISO 

STATION  ID:   06-0017-003-02 

STORET    CODE:    02 
004 
5130 


U    T    M:     17    0642550.0    4779100.0    4 


REGION:     02 


72  74 

TOTAL  TOT.    MAO 

CALCIUM  NES1UM 

MG/L  MG/L 


53.00 

46.00 

41-00 

41  . 

39.00 

39.00 


184.0 
140.8 
100.0 

11 

235 

TOTAL 

MERCURY 

UG/L 

0 .  040 
0 . 030L 

o.oeoL 

0.OB0 
0.140 

0.03  L 
0.040L 
0.060 
0.020L 

0.040 


27.00 
43-00 


39.  00 
45-00 

53.00 
41  .73 
27.00 

11 

203 

TOTAL 

ALUMINUM 

MG/L 


12.50 
10.00 
9.00 
8.5 
8.00 
9.00 


8.00 
9.00 


B.5 

9.00 

S.50 

12.50 
9.  IS 
6.00 

It 

221 
TOTAL 

CHROMIUM 
MG/L 


68 

COLOUR 
HA2EN 

UNITS 


76 
120 
295 


183 
120 
470 

84 
167 
250 

470 

1B6U 


12 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 


57 
PTSSIUM 


2.B5 
2.70 
2.65 


5.  15 
2.90 


2.60 
2.70 
2.  BO 


.09 
.60 


229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 


66 
SOD  I UM 
NA 
MG/L 

165.00 
130.00 

145. 
1 06 . 00 

94.00 


420  00 
38.00 


56. 

46.00 

50.00 

420.00 
124.90 
38.00 

10 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 


ORGANIC 

C  AS  C 

MG/L 


63.0 
71.0 
57.5 
54.0 
B7.0 
27.5 
52.0 
56.0 
62.0 
52.0 
52.0 


14 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 


MILEAGE: 

361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L       MG/L 


41 

COD 


5.800 
5.400 
6.400 


0.  130 
0.260 
0.  120 


0.990 
0.650 


255 
335 
223 
247 
281 
349 
274 
278 
30 1 
257 
243 
332 
340 
234 
281 
360 
240 
240 
520 
380 
340 
287 
336 
361 
390 

520 
307 
223 


201 

TOTAL 


0.230 
0.200 
0.  176 
0.  136 
132 
0 .  1  6B 
0.160 
0  160 
0.240 


0 


4.40 

265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 


0.002 
0.002 
0.001 


238  272 

TOTAL  AVAILBLE 
NICKEL         CYANIDE 
MG/L         MG/L    CN 


0.040L 

0 .040L 
0.020L 


10   08   7B 

1045 

.3 

28   OB    78 

1620 

.3 

21     09    78 

1150 

.3 

SS    09    7B 

1030 

.3 

26    09    78 

1130 

.3 

31    10   7B 

1225 

.3 

15    11    78 

1105 

.3 

07    12    78 

1145 

,3 
MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   MN     (') 

MINIMUM 

0.060 
0.030 

0.020L 

3.400 

0.110 

0.100 

0.  146 
l    200 
2.200 

0 

040L 

0.010L 

3.400 

0.070 

0.020 

0.020L 

0,04 

0.020L 

0.020L 

S.90O 

0.  120 

0.030 

0.069 
0.  188 
0.150 

0.  140 

B  .  400 

0.040 

0.260 

0.030 

0.005 

0.990 

2.200 

0 

060 

0.01 
0.  010 

0 . 042D 

4  .  729 

0.030D 

0.  127 

0.0300 

0.005D 

0.284 

0.37O 

0 

0400 

0.010 

2.800 

0.020 

0.070 

0.030 

0.005 

0.020 

0.069 

0 

020 

0.  01 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    Yl?    LMT 


02    02 

78 

1500 

01     03 

78 

1340 

22  03 

78 

1135 

06   04 

TB 

1135 

15   0= 

79 

1145 

29   05 

78 

1230 

22   06 

78 

1130 

17   07 

70 

1310 

OS   08 

7B 

2140 

09    06 

ra 

01  IS 
050S 
1000 
1350 
1820 
2140 

10   08 

ft 

0135 
0500 
1020 
1330 
1730 

28   08 

78 

1640 

21    09 

78 

1135 

25   09 

i'-> 

1225 

26   09 

7i! 

1120 

31    10 

78 

1410 

15    11 

78 

1050 

07    12 

7B 

1115 

STATION    ID 

06-0017-004-02 

TWELVE   MILE    CREEK 

AT     GLENDALE    AVE.     ST 
RIVER 

CATHARINES 

MAJOR    BASIN:     GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

004 
5130 

MINOR    BASIN:     LAKE 

ONTARIO 

TERM    STREAM:     TWELVE    MILE    CREEK 

LAT: 

LONG: 

U    T    m: 

•7    0642275 

.0    4776950 

0    4             REGION:     02 

MILEAGE: 

5.40 

ST'N       STN 
DIST    BRG 
FEET 

SAMP       PJ 

DEPTH 
MTR5 

934 
SAMFLE 
NO 

901 
SCD 

BO 
TOTAL 
COLIFORM 
HF/100ML 

B1 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

84 
M.F. 

ENTER. 
MF/100ML 

605 

WATER 
TLMP. 
DEG  C 

3 
DISS. 
02 

MG/L 

1 

S-DAY 

BOD 

MG/L 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

34 
Fl LTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

.3 

38329 
33377 
38417 
38457 
3B9S7 
3B49S 
38539 
3B5BI 
19003 

6 
6 

6 
6 

6  9 
6  9 
6 
6   9 

410 
10 

840 
60 

(60 
30 

1  10 

210 

L 

12. 

4. 
72. 

4. 
10. 

4. 

4. 

8. 

L 

L 

1. 
L 

24. 

4. 

144. 

16. 

10. 
4.        L 
4.        L 

60. 

2.0 
OB 

1  ,8 

2  2 
12.6 
14.5 
19.0 
21  .5 
24.5 

10  4 
14,  5 

11  .8 
12.6 
10.4 
12.8 

9.4 
9.0 
6.0 

0.6 
0.2 
0.4 

0.4 
1  .0 
0.2 
0.4 
0.6 

0.020 
0  .  007 
0    033 
0.030 
0.031 
0.029 
0.040 
0.060 
0.057 

0.006 
0  .008 
0.012 
0.003 
0.002 
0.006 
0.004 
0.010 
0.010 

.3 

.3 

19016 
19026 
19046 

70. 

L 

44. 

24    2 
24  .8 
22.2 

7    0 
7    9 
8.3 

0.4 
0.2 
0.5 

0.02  9 

0.004 

3 
3 
.3 

1 

1  9058 
19070 

1900. 

•400. 

80. 

23.0 
21  .8 

9.  2 
B.1 

1  .0 
0.4 

0.048 

0.006 

190S8 
1910Q 

22.2 
21.3 

8.B 
8.3 

0.4 
0.3 

,3 
.3 

3 

.3 
.3 

.i 

.3 

19112 
19124 
19137 
19149 
38624 
3B665 

6 

6 

5500. 
300. 

100. 
10. 

L 
L 

24. 
50. 

21.0 
21  .2 
22.2 
23.0 
23.0 
19.8 

B.3 
8.3 
7.4 

a. 4 

8.2 
B.4 

0.  2 
0.4 
0.2 
2    2 
0.5 
0.6 

0.04  6 

0.032 
0.033 

0.005 

0.004 
0,003 

19302 

6 

400  . 

10. 

L 

18.0 

9.1 

0.2 

.3 
LI 

.3 
9 

19313 
38704 
38729 
38767 

5 
6 
6 
6 

370 

110 

30 

230 

4. 
4. 
4. 

12. 

L 
L 

8. 
20. 
68. 

17.5 

10.6 

S.3 

3.8 

9.7 
11.1 

9.B 
13.7 

0.4 

0.4 
0.4 
1  .0 

0.025 
0.022 
0.043 

0 .  003 
0.002 
0.012 

(    C   0   N   T    D    ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


TATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  J.MT    DIST  BBC-  DEPTH 
FEET       MTRS 


MAXIMUM 
AVC,  OR  GEOM  MN  I  »  I 

MINI  MUM 


934 

901 

SAMPLE 

SCD 

NO 

TOTAL  FECAL 
CO  LI  FORM  CO  LI  FORM 
MF/100ML   MF/100ML 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG-    DEPTH 

FEET  MTRS 


02  OS 
01  03 
32  03 
Ofi  04 
15  05 
29  05 
22  06 
17   07 

08  08 

09  08 

10  OB 


20  08 

21  09 

25  09 

26  oa 
31  10 
15  11 
07    12 


78  I  500 
78  I340 
78  I  135 
7B  1135 
78  1145 
78  1230 
78  1130 
78  1310 
78  :!140 
78  0505 
1820 
78  1)135 
I020 
1730 
78  1640 
78  [135 
78  1225 
7B  I  1 20 
78  1410 
78  1 050 
78    1115 


.3 
.3 
.3 

.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN     (*l 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

0.016 
0.010 
0.022 
0.002 
0,010 
0  .  048 
0.036 
0.056 
0.032 
0  036 
0     044 

0.036 

0  .  004 
0,032 


0,011 
0,012 
0,020 

0.056 
0.025 
O.0O2 

17 


107 
SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ   CALCUL 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH      D- SOLIDS 
FEET       MTRS      MG/L 


02 

02 

78 

I  500 

01 

03 

78 

I  340 

22 

03 

78 

I  135 

06 

04 

78 

1135 

15 

05 

7a 

I  145 

2  it 

05 

7a 

1330 

2a 

OS 

7a 

1130 

17 

07 

7a 

1310 

OB 

oa 

78 

2140 

09 

08 

•76 

1)505 

207 
20B 
200 
198 

185 
189 
188 


5500. 
1 90 . *  D 
10. 

17 

20         21 

TOTAL  FILTERED 

KJELDAHL  N02-N 

MG/L  MG/L 


0  260 

0.230 

0.310 

0.320 

0.310 

0.31 

0.330 

0.480 

O.30O 

0.320 

0.310 

0.300 

0.380 
0.310 


0.25 

0.300 

0.340 

0.480 
0.315 
0.230 


COND. 
25C 

UMHOS 

319 
320 
308 
305 
295 
285 
2B0 
290 
290 
2S0 


0.003 
0.003 
0.005 
0.004 
O.0O5 
0.004 
0.008 
0.008 
0.005 
0-004 
0.005 

0.004 

0.007 

0.007 


.002 
.002 
.005 

.008 
.005 
.002 


TURB. 

FQRMAZIN 

UNTTS 

5.90 

4.80 

15.00 

7.80 

9.50 

7.50 

17.00 

22.00 

16.00 

16.00 


400. 
10.  * 


17 

22 
FI LTERLD 
N03-N 
MG/L 

0.  1  17 
0.257 
0.305 
0.335 
D.SIO 
0.145 
0.215 
0.147 
0.103 
0.103 
0.  108 

0.096 

0.070 
0.120 


0.  IBS 

0.  168 
0.280 

0.305 
0.  168 

0.070 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


22.5 
22.0 
21  .5 
20.5 
20.5 
20.5 
31  .0 
21  .0 
21  .0 
21  .0 


84 

805 

3 

M.F. 

WATER 

DISS. 

ENTER . 

TEMP. 

02 

MF/100ML 

DEO    C 

.MG/L 

144. 

24.8 

14.5 

22.  ♦    D 

16.6 

9.6 

4. 

0.8 

7.4 

INRGNC  TOTAL 

N       ORGNC       N 

M3/L  MG/L 


0.  136 
0.  270 
0.332 
0.241 
0.225 
0.197 
0.  259 
0.211 
0.  140 
0.  143 
0.157 

0.136 

0.081 
0.149 


0.  198 
0.  182 
0-305 

0.332 
0.  198 
0.  081 


17 


59 
SULPHATE 


29.0 
30.0 


28. 
30. 
29. 
27. 
27. 
29. 
28. 
3.B. 


344 
330 

2fia 

318 
300 
362 
2'.I4 
424 
366 
284 
266 


0.376 
0.288 


0.239 
0.2B8 
0.32D 

0  .  424 
0.291 

0  220 


280 
REACTIVE 
SILICATE 
MG/L    SI  MG/L 


.60 
.25 

.45 
.10 

.25 


MG/L 

0.3B0 
0.4  90 
0.620 
0.559 
0.525 
0.4  59 
0.5  53 
0.635 
0  .408 
0.427 
0.423 

0.400 

0.457 
0.437 


437 
470 
625 


0.635 
0.469 
0.360 


ACIDITY 

PH    8.3 

MG/L 


5-DAY 

BOO 

MG/L 


2.2 
0.5 
0.2 

26 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

2I2.0 

2I00 

2I2.0 

210,0 

208.0 

200. 

219. 

221  . 

217. 

218. 

208. 

210. 

275. 

2J6. 

21 

218 

211  . 

211  . 

215, 

215. 

228. 


16.0 


0.0 
0.0 


275.0 
217.2 
200. 

21 

S3 
TOT    ALK 
AT     LAB 
MG/L 


92 
91 
93 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 


0.060 
0-035 
0.007 

17 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

5.  3 
2.4 
12.0 
12.0 
16.0 
15.0 
30.0 
33,0 
29.0 
30.0 
20.0 


29.0 

26.0 

22.0 

23.0 

17. 

17.0 

30.0 

33.0 


55 

PH 
AT    LAB 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 


0.012 
0.006 
0.002 

17 

7 

DISS. 

SOLIDS 

MG/L 


188 
183 
188 
192 
254 
208 


254 
201 
188 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


0.800 
0.450 
0.550 
0.43 
1  .CSO 
1  .400 

1  .120 


iooo 

1350 

1820 

2140 

10  08  78  0135 

0500 

1020 

1330 

1730 

28  08  78  1640 

21  09  78  1135 

25  09  78  1225 

26  09  78  1 120 
31  10  78  14  10 
15  11  7e  1050 
07  12  78  11 15 


.3 
.3 
.3 


.3 

.3 

.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (' ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


189 
192 

189 
1S8 
198 
198 
198 

208 
1 95 
185 


290 

290 

290 

7 

80 

395 

295 

390 

390 

11 

00 

2S5 

32  D 

291 

13 

00 

295 

16 

00 

290 

2  SO 

305 

14 

305 

13 

00 

305 

29 

00 

390 

29 

00 

301 

13 

26 

285 

4 

80 

21  .5 
21  .0 


21  .5 
21  .5 
22.5 

22.5 
21  .2 
20.5 


27.5 
27.0 
26.5 
26.0 

28. 

28.0 

32.0 

32.0 
2S.3 
26.0 


0 

30 

0 

25 

0 

IS 

0 

20 

0 

25 

0 

60 

0 

28 

0 

10 

o.s 

0.4 
1  .3 

1  .5 
0.6 


tos 

96 

91 


3 

32 

0 

830 

8 

25 

0 

790 

3 

16 

8 

10 

a 

1  1 

0 

59 

a 

23 

0 

540 

8 

16 

1 

400 

8 

50 

1 

400 

8 

25 

0 

817 

8 

04 

0 

43 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


12 

03 

78 

1135 

06 

04 

78 

1135 

15 

05 

7a 

1  145 

29 

05 

78 

1230 

22 

06 

78 

1130 

17 

07 

78 

1310 

OB 

08 

78 

2140 

09 

03 

78 

01  15 

O505 
1000 
1350 
1820 
2140 

10 

08 

7B 

0135 
0500 
1020 
1330 
1730 

28 

OB 

78 

1640 

21 

09 

78 

1135 

2S 

09 

78 

1225 

86 

09 

78 

1120 

31 

10 

7a 

1410 

15 

11 

78 

1050 

07 

12 

78 

1115 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  «N  { * ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


25 

76 

72 

74 

68 

67 

66 

47 

PHENOLS 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.     MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

C    AS    C 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

1   .01 

132.0 

39.00 

8.50 

20 

1  .60 

13.00 

1  .OL 

132.0 

39.00 

8.50 

10 

1  .45 

11  .00 

2.0 

125.0 

36.00 

8.50 

10 

2.3 

3. 

123. 

36. 

8.0 

12 

1  .40 

10. 

2.0 

118.0 

34.00 

B.00 

20 

1  .50 

3.80 

1  .OL 

1  .0 

115.0 

32.00 

8.50 

40 

1  .90 

12.00 

1.0L 
1  .0 


I  .OL 

1  .OL 

137.0 

36.00 

1  .0 

121  .0 

36.00 

1.0L 

l.OL 

1  . 

123. 

36. 

1  .0 

122.0 

35.00 

1  .0 

132.0 

3B.00 

3. 

132.0 

39.00 

1  .2D 

124.5 

36.09 

1  .0 

115.0 

32.00 

9 

00 

7 

50 

8 

0 

8 

50 

9 

00 

9 

00 

8 

36 

7 

50 

40 
14 


1  .60 

1  .50 


1  .45 
1  .55 
1  .95 

1  .95 
1.59 
I  .40 


11  .00 
11  .00 


12.00 
11  .00 


2.2 
2.2 


2.3 
3.2 


41 

361 

COD 

SOLVENT 

EXTR8LES 

MG/L 

M3/L 

202 

16 

37 

1 

12 

12 

26 

17 

25 

15 

13 

101. 

10L 

17 

15 

21 

10 

47 

33 

41 

25 

33 

18 

15 

57 

67 

202 

1 

32D 

1 

10 

1 

(  C  0  N  T  0  I 


SAMPLE    INFORMATION    SYSTEM                     STATION    SUMMARY    REPORT 

-    RIVER 

BASINS 

DATE    OF    REPORT       25    0 

:T  79      PAG 

E         182 

B.O.W:/ 

SITE: 

TWELVE    MILE    CREEK 

STATION 

ID:       06-0017-004-02 

SAMPLE    POINT: 

AT    GLENDALE    AVE.    ST    CATHASINE5 

STATION 

TYPE: 

RIVER 

MAJOR    BASIN:    GREAT 

LAKES 

STORE 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE    ONTARIO 

004 

TERM    STREAM:    TWELVE   MILE    CREEK 

5130 

STN    NO: 

4 

LAT: 

LONG: 

U    T    M 

17    0642275 

0    4776950 

0    4           REGION:    02 

MILEAGE: 

5.40 

265 

235 

203 

221 

225 

2211 

215 

249 

201 

238 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN      STN   SAMP      PJ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

DY   MO 

YR 

LMT 

DIST    BRG    DEPTH 

ARSENIC 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FEET                  MTRS 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

22   03 

78 

1135 

.3 

0.02  8 

06   04 

78 

1135 

.3 

0.014 

IS   05 

78 

1145 

-3 

0.001 

0.02OL 

0.240 

0.020L 

0.010L 

0.030L 

0.005L 

0.010L 

0.01B 

0.060 

29   OS 

78 

1230 

a 

O.0I6 

22    06 

78 

1130 

.a 

0032 

17    07 

78 

1310 

3 

0.04  0 

08   08 

78 

2140 

.3 

0.020L 

1  .500 

0.040 

0.020L 

0  .  036 

0.040L 

09  oe 

78 

0505 

3 

0.034 

1820 

.3 

0.001 

0.020L 

0.340 

0.020L 

0.030L 

0.020 

0.020L 

10   08 

n 

1020 

.3 

0.030 

0.510 

0.020L 

O.OIOL 

0  .046 

0 . 040L 

38   08 

a 

1640 

0  .040 

21    09 

78 

1135 

,3 

0.029 

25   09 

78 

1225 

J 

0.010L 

1  .100 

0.010L 

0.010L 

26   09 

78 

1120 

,s 

0.020L 

0.480 

0.010 

O.OIOL 

31     10 

78 

1410 

.3 

0.019 

15    »1 

78 

1050 

.a 

0.020 

07    12 

78 

1115 

.3 

0.040 

MAXIMUM 

0.001 

0.030 

1  .500 

0.020 

0.040 

0.030 

0.005 

0.020 

0.046 

0.060 

h\'C, 

OR    GEOM    MN     ( - ) 

o.ooi 

0.020D 

0.692 

0.0200 

0.OI8D 

0 .  0.100 

0.0050 

0.012D 

0.029 

0.0400 

MINIMUM 

o.ooi 

0.010 

0.240 

0.020 

0.010 

0 .  030 

0.005 

0.010 

0.01  4 

0.020 

NO    OF    SAMPLES 

2 

272 

6 

6 

t 

6 

3 

1 

5 

15 

4 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN      STN    SAMP     PJ 

AVAILBLE 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST    BRG   DEPTH 
FEET                  MTRS 

CYANIDE 
MG/L    CN 

15   08 

7B 

1145 

.3 

0.01L 

OS   OB 

7B 

1820 

AVO 

.3 

MAXIMUM 

OR    GEOM.  MN    (  »  | 

MINIMUM 

0 . 0 1  L 

0.01 

O.OID 

0.01 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.N, /    SITE: 
SAMPLE    POINT: 
STATION    TYPE: 

GIBSON    LAKE 

AT    BEAVER    DAM   ROAO 

LAKE 

MAJOR    BASIN:     CREAT     LAKES 
MINOR    BASIN;     LAKE    ONTARIO 
TERM    STREAM:     TWELVE    MILE    CREEK 

STATION 

ID:      06-0017-005-01 
STORET    CODE: 

02 

004 

5130 

STN    NO: 

5 

LAT: 

LONG: 

U   T   m: 

17    0644 2 DC 

.0    4773250 

.0    4           REC 

ION:    02 

MILEAGE: 

10.10 

SAMP   DTE 
DY    MO    YR 

HOUR 

LMT 

STN      5TH    SAMP 
CIST    BRG   DEPTH 
FEET                MTRS 

Pa 

934 
SAMPLE 

NO 

901 
SCD 

80 

TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100M1. 

84 
M.F. 

ENTER. 
Mf/IOOML 

80S. 
k'AIER 
TLMP. 
DLG   C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

1 
5- DAY 
BOD 
MG/L 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 
FI LTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

02   02   7B 
01    03    78 
22   03    78 
OB   04    78 

1515 
1310 
1125 
1120 

.3 
.3 
.3 
3 

3B32B 
38376 
3B4I6 
38456 

S 
6 
6 
6 

190. 

4. 

780. 

60. 

4,        L 

4.        L 
40. 
4.        L 

24. 

4.        L 
88. 

4. 

2.0 
1  .0 
1  .5 
2.2 

10.6 
14.2 
11.7 
12.4 

0.2 

0.2 
0.8 

0.024 

0.022 
0.033 
0.026 

0.012 
0.010 
0.013 
0.007 

AVG 

MAXIMUM 

OR    GEOM    MN     [-) 

MINIMUM 

780. 
77.* 
4. 

40. 
7.*    0 
4. 

88. 
14. »    D 

4, 

2.2 
1  .7 
1  .0 

14.2 
12.2 
10.6 

0.8 

0  .  <1 
0.2 

0.03  3 
0.02  6 
0.03  2 

0.013 
0.011 
0.007 

NO    OF    SAMPLES 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

4 

SAMP   DTE 
DY   MO   YR 

HOUR 
LMT 

SIN       STN    SAMP 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET                MTRS 

Pd 

19 

f: ltered 

AMMONIA 
MG/L 

20 

TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 
FI LTESED 
N03-N 
MG/L 

17 
INRGNC 
N 
MG/L 

16 

TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 

23 
TOTAL    N 

MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

107 
CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 

02   02    7B 
01    03    78 
22   03    78 
06   04    78 

1515 
1310 
1125 
1120 

.3 
.3 

.    ! 
.1 

0.014 
0.022 
0.022 
0.017 

0.240 
0.300 
0.320 
0.440 

0.003 
0.003 
0.005 
0.003 

0.172 
0.312 
0.300 
0,235 

0.  189 
0.337 
0.327 
0.255 

0,226 
0.27B 
0 .  2UB 
0.423 

0.415 
0.615 
0.625 
0.678 

209.0 
2R8.0 
210.0 
205.0 

3.  1 

1  .2 

8.6 

10.0 

206 

3  :■-■, 
201 
195 

AVG 

MAXIMUM 

OR    GEOM  MN    (•] 

MINIMUM 

0.022 
0.019 
0.014 

0.440 
0.325 
0.240 

0.005 
0.004 
0.003 

D.312 
0.255 
0.  172 

0.337 
0.277 
0.189 

0.423 
0.31)6 
0.226 

0.678 
0.583 
0.415 

210.0 
208.0 
205.0 

10.0 
5.7 

1.2 

207 
202 
195 

NO   OF   SAMPLES 

■i 

4 

4 

4 

4 

4 

■-, 

4 

4 

■1 

SAMP    DTE 
DY    MO    YR 

HOUR 
LMT 

STN       5TN    5tWt> 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET                  MTRS 

mi 

14 
CCND. 
25C 
UMHOS 

16 
TUR8. 
F0RMA2IN 
UNITS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

59 

SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 

95 
ACIDITY 
PH    8.3 
MG/L 

52 
TOT    ALK 
AT     LAS 
MG/L 

55 
PH 
AT     LAS 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 
PHENOLS 

UG/L 

02    02    78 
01    03   78 
22    03    7B 
08   04    78 

1515 
1310 
1125 
1120 

1 

J 

.1 
.  1 

317 

a  i  ■) 

309 

BOS 

5.20 

3.40 

14.00 

6.  BO 

22.0 
22.0 
21  .5 
20.5 

28.5 
29.0 
29.0 
28.5 

0.30 
0.25 
0.40 
0.25 

5.4 
1  .9 

1  .5 
0.7 

101 

103 

97 

96 

7.46 
7.94 

a.  08 

8.20 

0.2S0 
0.  130 
0.720 
0.460 

1  .01 
1  .01 
1  ,0L 
6.0 

AVO 

MAXIMUM 

OR    GEOM    MN     ( - ) 

MINIMUM 

319 
311 

700 

1  4  .  00 
7.30 
3.40 

22.0 
21  .5 
20.5 

29.0 
28.8 
28.5 

0.40 
0.30 
0.25 

5.4 
2.4 
0.7 

103 
99 
96 

8.20 
7.92 
7.46 

0.730 
0.390 
0.130 

6.0 
2.30 
1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  ) 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM        STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


76 

75 

74 

68 

67 

66 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN 

5TN    SAMP       Pd 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.     MAG 

COLOUR 

PT5SIUM 

SODIUM 

DY  MO   YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NES1UM 

HA2LN 

K 

NA 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

02    02    78 

ISIS 

,3 

123    0 

37-00 

7.50 

10 

1  .45 

9.30 

01     03    7B 

1310 

.3 

134.0 

39.00 

9.00 

10 

1  .40 

1  1  .  00 

32   03   78 

1125 

.3 

132.0 

39.00 

B.SO 

20 

1  .60 

12    00 

06   04    7a 

1120 

.3 

133-0 

3S.00 

8.50 

10 

1  ,45 

1  1     00 

MAXIMUM 

134.0 

39.00 

S.OO 

20 

1  ,60 

12   00 

AVIS 

OR    GEOM  MM    (•) 

130.3 

38.50 

a.  38 

13 

1  ,48 

10,  63 

MINIMUM 

123.0 

37.00 

7.50 

10 

1.40 

9.30 

IF    REF 

ORT      25   OCT    79 

11 

201 

COD 

TOTAL 

MN 

1G/L 

MG/L 

51 

0.007 

52 

0    005 

63 

0-024 

16 

0.014 

63 

0.024 

3B 

0.013 

It 

0.005 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./    SITE;     TWELVE    MILE    CREEK 
SAMPLE     POINT:     AT     FIRST    STREET     LO 
STATION    TYPE:     RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP 
DY    MO    YR    LMT  OIST    3RG    DEPTH 

FEET  MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 


.3 
.3 
.3 


02 

02 

76 

1530 

01 

03 

76 

1330 

22 

03 

76 

11  10 

OS 

04 

76 

1  1  10 

29 

05 

78 

1130 

22 

06 

78 

1  105 

17 

07 

78 

1245 

OS 

08 

78 

2125 

09 

08 

78 

D105 
D450 
D950 
1335 
1800 
2135 

10 

06 

76 

0125 
0455 
1000 
1320 
1725 

28 

08 

78 

1700 

21 

09 

78 

1  1  15 

31 

TO 

78 

124S 

15 

11 

78 

1030 

07 

12 

78 

105B 

STATION 

ID;       06-0017-007-02 

^    TOWNSHIP    M.-H- 

POWER    GLEN 

MAJOR    1 

3ASIN; 

GREAT     LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR    1 

3ASIN: 

LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM    STREAM: 

TWELVE    MILE    CREEK 

6IJ0 

LONG: 

U    T    M 

17    0640-125.0    4774825 

0    4            1 

? EG  ION:     02 

MILEAGE: 

7.40 

934 

901 

80 

61 

84 

805 

3 

1 

33 

34 

SAMPLE 

SCO               TOTAL 

FECAL 

M.  f, 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

Fl LTERED 

NO 

COLIFORM 

COLIFCRM 

ENTER 

TtMP, 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

MF/100ML 

MF/IOOMI. 

MF/100ML 

OEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

36327 

£ 

840. 

16. 

I  64. 

3    0 

9    9 

0.2 

0.036 

0.014 

38375 

4 

264. 

124. 

440. 

o  a 

13.6 

0.2 

0.008 

0  ,  008 

384IS 

3 

5800. 

160. 

260. 

2.0 

11.2 

2.0 

0-252 

0  .  058 

38455 

E 

500. 

30. 

240. 

5.2 

13.0 

1  .2 

0,027 

0  .  009 

38497 

3 

330- 

40. 

60. 

52.0 

8.0 

1  .4 

0.04  1 

0.  006 

3B537 

3 

10500. 

1210. 

1500.        G 

19   0 

8     1 

1    8 

0.216 

0   041 

3B579 

8 

240 . 

16. 

100. 

21  .0 

10.  1 

0.5 

0.056 

0 .  0 1  3 

1  9004 

23.0 

6.2 

0.6 

0.104 

0 .  068 

19017 

23.0 

7. a 

0.  B 

19029 

2600. 

134. 

470. 

22.2 

7.  1 

0.5 

0.105 

0.031 

19047 

20.3 

7     3 

1  .2 

19059 

22.5 

7    9 

1  .2 

19071 

2100. 

200. 

353. 

21  .2 

8    4 

0.8 

0.076 

0.023 

19089 

21  .2 

8.6 

O.S 

19101 

20.0 

7    8 

0.5 

191  13 

18,6 

7    - 

0.6 

19125 

19,0 

7.6 

1  .0 

0.22  2 

0.041 

19  136 

21     2 

7.6 

0.6 

19  150 

23.0 

8.9 

0.8 

38622 

a 

2100. 

326. 

224. 

33.0 

6.6 

0.6 

0.096 

0  .032 

38663 

3 

2400 

280. 

3T0. 

19.4 

8.2 

1  .2 

0.120 

0.051 

3B702 

6 

500. 

20. 

TO.       L 

90 

13.2 

1  .2 

0,028 

0.011 

38727 

6 

690. 

6a. 

360. 

7.3 

11  .B 

0.4 

0.024 

0  .005 

3B76S 

3 

770. 

150. 

350. 

3.4 

14.1 

0.8 

0,062 

0.025 

MAXIMUM 

AVO    OS    GEOM   MN     (• I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR  STN       STN    SAMP       Pj 

DV    MO    YH    LMT  DIST     BRG    DEPTH 
FEET                  MTR5 

02    02    78    1530  .3 

01     03    7B     1330  .3 

22    03    78     11 10  .3 

06    04    76    11 10  .3 

29    05    78    1130  .3 

22    06    76    1 105  .3 

17    07    78    1245  .3 

08  08    78    2125  ,3 

09  08    7B    0450  ,3 

1B00  .3 

10  08    76    0125  .3 

1000  3 

1725  .3 

28    08    78    1700  .3 

21    09   7B    1115  .3 

31    10    78    1245  .3 


15    11     7B     1330 
07    12    78     1355 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN     ( • | 

MINIMUM 


NO    OF    SAMPLES  16 


10500. 

1210. 

1500. 

23.0 

14.1 

3.0 

0,252 

0 .  0  SB 

1106.- 

95.* 

2T5.  .     E 

16.3 

9.4 

0.9 

0.092 

0.037 

340. 

16- 

10. 

0.6 

7,1 

0.2 

0.008 

0.005 

14 

14 

14 

','4 

24 

24 

16 

i6 

19 

30 

2t 

32 

17 

18 

23 

5 

6 

•t 

FI LTEREO 

TOTAL 

FtLTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

10TAL 

SUSP. 

DISS  . 

AMMONIA 

KdELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORONC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOL [DS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

0.038 

0.270 

0.007 

0,813 

0.858 

0-2.-12 

1  .090 

365.0 

8.  2 

357 

O.0I2 

0.  190 

0-006 

0  ,  944 

0    962 

0.  178 

1  .  140 

370.0 

3.0 

367 

0  .  166 

1     060 

0.02  7 

1  .'ISO 

1  ,643 

0.8"4 

2,537 

336.0 

1  49    0 

0.006 

0.410 

0    009 

0.650 

0    667 

0  .  402 

1  ,069 

366.  0 

25.0 

341 

0.078 

0.44 

0,018 

0.400 

0.496 

0-362 

0    658 

386. 

17. 

369 

0.102 

0.760 

0.03S 

0.645 

0.786 

0  ,  6SB 

1  „  444 

4'iO.  0 

1  14.0 

336 

0.009 

0.360 

0.  009 

0.411 

0.429 

0,3M 

0.780 

3  71.0 

26.0 

34S 

0  ,  038 

0.370 

0.012 

0.393 

0.443 

0,352 

0.775 

409.0 

46    0 

363 

0,  04fl 

0    420 

0.01  1 

0.631 

0.690 

0,372 

1  .062 

3'.>5.0 

51.0 

344 
385 

0,046 

0.420 

O.OIt 

0.5  74 

0.  731 

0.374 

1  .  105 

434.0 

49.0 

4  04  .0 

48.0 

356 

0 .  050 

0.600 

0.009 

0.79! 

0.850 

0 .  5S0 

1  .400 

410.0 
3B6.0 

57.0 
48.0 

353 
338 

0.  044 

0.310 

0-016 

0.695 

0.755 

0 .  2F.6 

1  .021 

413    0 

54.0 

3!>9 

0.020 

0.560 

0-015 

1  .030 

1  .065 

0.640 

1  .605 

435.0 

47.0 

3I3B 

0.0O5 

0.2S 

0.004 

0,530 

0-539 

0.245 

0.784 

309, 

10. 

389 

0.  003 

0    ISO 

0.005 

0,470 

0.477 

0  .  1  78 

0.655 

370.0 

9.0 

361 

0    012 

0.420 

0.009 

1  ,240 

1  .261 

0.408 

1  .669 

377.0 

13.0 

364 

0.  166 

1  .060 

0.039 

T.450 

1.643 

0.81:4 

2,537 

450.0 

1  49    0 

369 

0.C42 

0.4  39 

0,013 

0.  735 

0.791 

0.306 

1  .  1  67 

303.  1 

43.0 

360 

0  .002 

0.  1  80 

0.004 

0.393 

0.429 

0.178 

0.655 

336.0 

3.0 

336 

208 

25 

68 

47 

TOTAL 

PHENOLS 

COLOUR 

Organic 

IRON 

HAZEN 

C    AS    C 

MG/L 

LG./L 

UNITS 

MG/t 

107 

SAMP    DTE    HDUR  STN       STN    SAMP       PJ       CALCUL 

OY    MO    YR    LUT  OIST     BRG    DEPTH               D-SOLIDS 
FEET                  MTRS               MG/L 

02    02    78     1S30  .3 

01    03    78    1330  .3 

12    03    7B    II 10  .3                           1S7 

06    04    7B     1 1 10  .3 

29    OS    7B     I  130  .3 

22    06    7B    I  105  .3 

17    07    78     1145  ,3 

SS'ISIHS  3                                       «»           -'•«"              ■■»•»             ■>"■"             s.m                                   t   oi 

09    08    76   0105  3                                                                                                                                                                                                          T    UL                                          a 

111°  |                                                      H°               I80°                   ■<■"                  65.0                  8.34               2.600                     1.0L                     39                     I, 

1335  *}                                                      530                                                                                                                                                                                                                         *■? 

If™  -|                                                  =3°              "°°                 '3'5                 ".0                8.26             2.200                   l.OL                   40                   2    2 

»0    OB    78    0.25  .3                                                      520                                                                                                                                                                 ,     .,                                                ?    ° 

0.55  .3                                             630                                                                                                                                      10L                                       *-° 

,OD0  -3                                                      530               31.00                  13.5                  65.0                  B.19                                                 ,     .,                                                ,    q 

1S30  .3                                                      530                                                                                                                                                                      °L                                              i° 

1  ?!!5  3                                                       540                                                                                                                                                                 ,     -,                                                1° 

28   08    78    1700  .3                                             495             37.00                14.0               Si    g                                                                    0t                                       \\ 

I    C   0   N  t   D    ) 


14 

16 

56 

59 

COND  . 

TURB 

CH LORiOE 

SULPHATE 

2SC 

FORMAZIN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

590 

7,10 

25.5 

68,0 

595 

4,30 

17,0 

75.0 

288 

91  .00 

14,0 

31    0 

530 

11-00 

23.5 

64    0 

550 

9.5 

14.5 

64. 

530 

59.00 

14-5 

60.0 

550 

16-00 

14.5 

69.0 

540 

31  .00 

14.5 

64.  0 

540 

26.00 

14.0 

65.0 

530 

530 

530 

27.00 

13.5 

64.0 

530 

520 

630 

530 

31     00 

13.5 

65.0 

530 

540 

495 

27 .  00 

14.0 

61  .0 

SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO: 


TWELVE  MILE  CREEK 

AT  F1R5T  STREET  LOUTH  TOWNSHIP  NEAR  POWER  GLEN 
RIVER  MAJOR  BASIN 

MI  LOR  BASIN 
TERM  STREAM 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    164 
STATION  ID:   06-0017-007-02 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
IWELvE  MI LE  CREEK 


LAT: 


LONG: 


107 
SAMP  OTE  HOUR  STN  STN  SAMP  PJ  CALCUL 
DY   MO    YR    L»T         DIST    BRG   DEPTH  D-SOLtDS 

FEET  MTRS  MG/L 


1  87 

187 
167 


21 

09 

78 

1115 

.3 

31 

10 

78 

1245 

.3 

15 

11 

78 

1030 

.3 

07 

IS 

78 

1055 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR 

GEQM  MN  ( ' I 
M 1 N I  MUM 

14 

COND. 

25C 

UMBOS 

570 
580 
590 
540 

595 
531 
268 


U    T    M:     17    0640425-0    477482S.0    4 


16 

TUR8. 

FORMAZIN 

UNITS 

31  .00 

e.5 

7.40 

26.00 

ai  .oo 

25.93 
4.30 


56  59 

CHLORIDE       SULPHATE 
MC/L 

MG/L 


24.5 
17.5 
18.5 
22.0 

25.5 
17.2 
13.5 


75. 
72. 


B7  .0 
66.2 
31  .0 


REGION:     02 

55  208  25 

PH  TOTAL  PHENOLS 

AT     LAB  IRON 

MG/L  UG/L 


B.:i4 
8.24 


2  .  600 
2.400 
2.200 


1  .OD 
1  .0 


RET  CODE: 

02 

004 

5130 

MILEAGE: 

7 

40 

68 

COLOUR 

HA2EN 

UNITS 

47 
ORGANIC 

C  AS  c 

MG/L 

2.2 
2.2 
2.2 

2.2 

40 
35 
29 

2.3 
2.1 
2. 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       F*U 
DY    MO    YH    LMT  DIST    SRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


4I 

265 

235 

203 

221 

225 

229 

215 

249 

20! 

COD 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

T01AL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ARSENIC 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

MG/  L 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

08  08 

78 

2125 

.3 

09  08 

78 

0105 
04  50 
0950 
1335 

1800 
2135 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

10  08 

7B 

0125 

0455 
1000 
1320 
1725 

.3 
.3 
.3 
.3 

.3 

26  OB 

78 

1700 

.3 

21  09 

78 

1115 

.3 

31  10 

78 

1245 

.3 

15  11 

78 

1030 

.3 

07  12 

7B 

1055 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  geom'mn 

I') 

MINIMUM 

10 
23 
23 
21 
10 
43 
33 
33 
33 
33 
33 
33 


0.003 
0  003 
0.003 


0.040 

0.027D 

0.020 


2.  100 


4  .  400 
3.233 
2.  100 


0.040 

0.040D 

0.040 


0 .  O.'iO 

O.OJOD 

0.010 


0.030 

0.030D 

O.03O 


0.D05 

0.005D 

0.O05 


0,020 

0.013D 

0.010 


0.  144 
0.123 
0.078 


NO    OF    SAMPLES 


17 


SAMP    DTE    HOUR 
OY    MO    YR    LMT 


238 
STN       STN    SAMF       PJ  TOTAL 

OIST    BRG    DEPTH  NICKEL 

FEET  MTRS  MG/L 


08  06  78  2125 

09  06  78  1800 

10  08. 78  1000 


.3 
.3 
.3 


0.040L 
0.020L 
0.040L 


MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM    MN     I • ) 

MINIMUM 


0.040 

0.033D 

0.020 


NO    OF    SAMPLES 


B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


TWELVE    MILE    CREEK 
AT    DECEW    ROAD 
RIVER 


MAJOR  6ASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
TWELVE    MI LE    CREEK 


STATION    ID:       06 -001 7- OOB ■ 02 


5T0RET    CODE 


02 

004 

5130 


LONG: 


U    T    M:     17    0641300.0    4775300.0    4 


REGION:  02 


6.60 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


29  OS 

78 

1210 

.3 

22  06 

78 

1115 

.3 

17  07 

7B 

1255 

.3 

00  08 

7B 

2105 

.3 

09  08 

78 

0100 
0430 
0940 
1330 
1730 
2 1  30 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

10  08 

78 

01  15 

0450 
0945 
1315 
1710 

.3 
.3 

.3 
.3 
.3 

28  OB 

ra 

1650 

.3 

21  09 

7B 

1120 

.3 

25  09 

78 

1210 

.3 

26  09 

78 

1030 

.3 

31  10 

78 

1250 

.3 

15  11 

7B 

1040 

.3 

07  12 

78 

1105 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR  C 

'  i 

MINIMUM 

934 

SAMPLE 
SO 


3849B 
38538 
38580 
19005 
190  IB 
19030 
19048 
19060 
19072 
19090 
19102 
19114 
19126 
19139 
19151 
38623 
38664 
19303 
19314 
38703 
38728 
38766 


901         80         8  1  84 

SCD      TOTAL      FECAL       M.F. 

COL  I  FORM  C0L1F0RM     ENTER. 

MF/IOOML  V.F/100ML  MF/IOOML 


100. 
290. 


400. 
500. 
310. 
252. 
180. 
210. 
120. 

500. 

200. 
90. 


4. 


A. 
20. 

12. 

36. 
»-■ 
4. 


WAIER 
TLMP. 
DEG  C 

14.0 
18.5 
21  .0 


22 

3 

21 

3 

21 

0 

20 

9 

22 

0 

22 

9 

23 

0 

20 

0 

18 

2 

17 

8 

1  1 

3 

9 

2 

4 

0 

25 

1 

19 

5 

4 

0 

a 

2 

10 

0 

9 

1 

10 

5 

10 

5 

14 

0 

14 

0 

9 

0 

7 

3 

5-0AY 

BOO 

MG/L 

1  .0 
0.6 


0.4 
0.5 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.4 
0.2 
0.2 
0.4 
0.6 
0.5 
0.4 
0.6 
0.2 


1  .6 
0.5 
0.2 


TOTAL 

P 
MG/L 

0.031 
0.037 
0.03B 
0.04  8 

0.03  4 


34 
f I LTERED 
REACTIVE 
P   MG/L 


0.031 
0.034 


0.030 
0.024 
0.056 

0.056 
0.035 
0.024 


005 
002 
002 
006 


0.006 
0.008 


0.003 
0.003 
0.013 

0.013 
0  005 
0.002 


NO    OF    SAMPLES 


10 


(    C    0    N    T    0     ) 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


DATE   OF    REPORT      25    OCT    79      PAGE 


19 

20 

21 

22 

17 

IB 

23 

5 

6 

7 

SAMP   DTE 

KOJR 

SIN 

STN    SAMP       l»u 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FI LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

BY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG   DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLICS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

29    OS 

78 

1210 

.3 

0.011 

0.30 

0.005 

0.  150 

0.  199 

0.256 

0.455 

1'J9. 

14. 

22    06 

7B 

ins 

.3 

0.031 

0.360 

O.OOB 

0.215 

0.257 

0.326 

0.5B3 

217.0 

28.0 

17    07 

78 

1255 

.3 

0.054 

0.560 

0.007 

0.  163 

0.224 

0-506 

0.730 

252.0 

34.0 

oe  oa 

78 

2105 

.3 

0.029 

0.290 

O.OOS 

0.093 

0.  132 

0.262 

0.394 

225.0 

33.0 

191 

09  oa 

78 

0130 

.3 

0.031 

0.030 

0.005 

0    097 

0.136 

0 ,  604 

0.  132 

216.0 

28.0 

188 

1730 

.3 

0 .  040 

0.290 

0.005 

0.095 

0.  140 

0.250 

0.390 

205.0 

17.0 

188 

to  oa 

78 

01  15 

.3 

210.0 

18.0 

192 

OS  4  5 

.3 

0.040 

0.  290 

0 .  004 

0,  101 

0,145 

0.250 

0.395 

2ID.0 

18.0 

192 

1710 

.3 

203.0 

11.0 

19(2 

28  oe 

7B 

1650 

.3 

0.018 

0.310 

0.006 

0.075 

0.099 

0.292 

0.391 

214.0 

26.  0 

21    09 

78 

1120 

.3 

0.020 

0.  300 

0.007 

0.  1  15 

0.  1  42 

0.280 

0.422 

216.0 

24.0 

25    09 

78 

1110 

.3 

209.0 

20.0 

26   09 

78 

1030 

.3 

208.0 

20.0 

31    10 

78 

11:50 

.3 

0.01  1 

0 .  20 

0.002 

0.  175 

0.188 

0.269 

0.457 

214. 

16. 

15    11 

78 

1010 

.3 

0.014 

0.280 

0.002 

0.156 

0.174 

0.266 

0  .440 

216.0 

18.0 

07    12 

78 

1105 

.3 

0.020 

0,330 

0.005 

0.275 

0.300 

0.310 

0.610 

234.0 

36.0 

MAX  I  MUM 

0.054 

0.560 

0.008 

0.275 

0.300 

0.506 

0.730 

234.0 

36.0 

192 

AVG 

OR    GEOM   MN     (  • 

0.030 

0.302 

0.005 

0.  113 

0.  178 

0.273 

0.450 

213.6 

22.7 

191 

MINIMUM 

0.011 

0.  030 

0.002 

0.075 

0.099 

0.004 

0.132 

199. 

11.0 

168 

NO    OF    SAMPLES 


107 

11 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

208 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

DY   MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

r>  solids 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

PH    8.3 

AT     LAB 

AT    LAB 

[RON 

FEET 

MTRS 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

29   05 

78 

1210 

.3 

185 

285 

7.6 

21  . 

27.5 

0.60 

0. 

92 

8.54 

0.42 

22    08 

78 

11  15 

.3 

189 

290 

16.00 

21  .0 

27.0 

0.  10 

0.0 

92 

8.49 

0.950 

17    07 

78 

1255 

.3 

188 

290 

19.00 

21  .0 

28.0 

0.  15 

0.0 

93 

8.31 

1  .300 

08   08 

7B 

2105 

.3 

295 

13.00 

21  .0 

29.5 

8.36 

09   08 

78 

0430 
094O 
1330 

.3 
.3 
.3 

290 
285 

290 

12.00 

21  .0 

29.0 

8.41 

0 .  850 

1730 

.3 

290 

10.  DO 

21.0 

27.5 

8.34 

0.6110 

2130 

.3 

295 

10   08 

78 

□  115 
0450 
C945 
1315 
1710 

.3 
.3 

.3 
.3 
.3 

295 
290 
295 
295 
295 

10.00 

21  .0 

29.0 

8.29 

28   08 

78 

1650 

.3 

186 

286 

11  .00 

21  .5 

27    0 

0-25 

0.0 

94 

8.26 

0.8S0 

SI    09 

78 

1120 

.3 

192 

295 

14.00 

21  ,0 

26.0 

0.30 

0.7 

94 

8.17 

0.7  50 

25   09 

78 

1210 

.3 

IB3 

290 

26.0 

13.21 

26   09 

7i 

1030 

.3 

168 

290 

26.0 

B.16 

31    10 

78 

1250 

.3 

198 

305 

10. 

21  .5 

23. 

0.  15 

O.B 

98 

B.  IB 

0.61 

IS    11 

78 

1040 

.3 

198 

30S 

12,00 

21  .5 

28.0 

0.25 

0.9 

99 

7.84 

0.650 

07    12 

78 

11  OS 

.3 

198 

305 

34.00 

22.5 

31  .0 

0.2S 

0.7 

105 

B.05 

1  .600 

MAXIMUM 

198 

305 

34.00 

22.5 

31  .0 

0.60 

0.9 

105 

8.54 

1  .600 

AVG 

OR    GEOM    MN     (  ' 

191 

293 

14.05 

21  .3 

27.3 

0.26 

0.4 

96 

B.26 

0.86S 

MINIMUM 

185 

285 

7.6 

21  . 

26.0 

0.  10 

0. 

92 

7. 84 

0.42 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LVIT  DIST    8RG    DEPTH 

FEET  MTRS 


25 
PHENOLS 


29  05 

7B 

1210 

.3 

22   06 

78 

11  15 

.3 

17  07 

78 

1255 

.3 

08   08 

78 

2105 

■  3 

09  oe 

78 

CI  00 
C4  30 
C940 
1330 
17  30 

;  130 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

10   OB 

7B 

0115 
0450 
0945 
'315 
■710 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

28   OB 

78 

•650 

.3 

21    09 

78 

1120 

.3 

25    09 

78 

1210 

.3 

26    09 

78 

1030 

.3 

31     10 

78 

1250 

.3 

18    11 

7B 

1040 

.3 

07    12 

78 

1105 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR    (:  fiv: 

(-) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SiMP 
DY  MO   YR    LMT        OIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


29  05 
22  OS 
17  07 
OB  OB 
09  oa 

io  oa 
28  oe 
21    09 

25  09 

26  09 
31  10 
15  11 
07    12 


78  1210 
78  1115 
78  1255 
78  2105 
78  0430 
1730 
73  0945 
78  1650 
78  1120 
7B  1210 
7B  1030 
7B  1250 
7B  1040 
78    1105 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
UG/L       MG/L 


1. 


123. 

120.0 

1IS.0 


72 

74 

6a 

67 

66 

47 

TOTAL 

TOT.     MAG 

COLOUR 

PTS5IUM 

SODIUM 

OBCANIC 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

C    AS    C 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

36. 

B.O 

12 

1  .45 

1  1  . 

35.00 

a.  oo 

14 

1  .45 

10.10 

32.00 

8.50 

36 

1  .65 

IB .  70 

1  .OL 

l.OL 

1  .OL 

1  .OL 

127.0 

36.00 

9.00 

1  .0 

123.0 

36.00 

B.00 

l.OL 

l.OL 

1  . 

123. 

36. 

B.O 

1  -OL 

122  .0 

35.00 

B.  50 

l.OL 

134.0 

39.00 

9.00 

1  . 

1  34 .  0 

39.00 

9.00 

1  .00 

123.4 

35.63 

8.33 

1  . 

1)5.0 

32.00 

B.O 

16 

a 

8 

a 

235 

203 

22S 

229 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

MERCURY 

ALUMINUM 

COPPER 

LEAD 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM   MN     <■) 

MINIMUM 


0.020L 
0.020L 


0.010L 
0.020L 


0.020 

0.018D 

0,010 


0.230 
0.400 


1  .100 
0.700 


1  .  BOO 
0.846 
0.230 


0.020L 
0.030 


o.oio 

0.020 


0,030 
0.O20D 

o.oio 


2 
11 


36 
12 
2 

12 


0.030 

0.0300 

0.030 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 


0.020L 
0.010L 


0.010L 
0.010L 


0    020 

0.013D 

0,010 


I  .60 
1  .50 


.00 
.58 
.45 


201 

TOTAL 
MN 

MG/L 

0.016 
0.032 
0.040 
0 .  036 
0  .  030 
0.020 
0.030 
0.060 
0.026 


020 
020 
040 

060 
030 
016 


1  1  .  00 
1  I  .  00 


11 . 

12.00 
11  .00 

12.00 
10.  98 
10.  10 


23B 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 


0.020L 
0.040L 


0.040 

0.033D 

0.020 


2.2 
2.4 
2.6 
2.2 
2.4 
2.5 
2.2 
2.4 
2.4 
2.2 
2.3 
2.4 


3.0 
2.4 
2.2 


COD  TOTAL 

ARSENIC 

MG/L  MG/L 

12 

1  OL 

17 

21 

34 

17 

15 

10 

10L  0.001 

19 

25 

19 

35 

41 

31 

37 

19 

25 

16 

IS 


61 

0.001 

250 

0.001 

10 

0.001 

NO    OF    SAMPLES 


SAMPLE 

INFORMATION    SYSTEM 

STATION    SUMMARY 

REPORT 

-     RIVER 

BASINS 

3ATE    OF    REPORT       25    0( 

T    79      PAG 

186 

B.O.k 

./    SITE: 

TUENTY   MILE    CREEK 

STATION 

10:       06-0024-001-02 

SAMPLE    POINT: 
SHI    ON    TYPE: 

21     ST 

RIVER 

STREET    LOUTH 
FLOW    GAUGE 

TOWNSHIP 
FED    02BA00G 

MAUOR    BASIN:    GREAT    LAKES 

STORET    CODE: 

02 
004 

MINOR     BASIN;     LAKE 

ONTARIO 

TERM    STREAM:    TWENTY   MILE    CREEK 

5040 

STN    Nf 

:             1 

LONG : 

U    T    M: 

17    0632150.0    4778780.0    4             REGION:     02 

MILEAGE: 

2.40 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

805 

3 

1 

33 

SAMP    DTF    HOUR 

STN 

STN    SAMP 

PU 

SAMPLE 

SCO 

FLOW    CFS 

TOTAL 

fecal 

M.  F. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

TOTAL 

DY    MO 

YR    LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

MO 

COL  1  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/IOCJML 

DEC   C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

OS    02 

?B    1600 

.3 

3B326 

4 

27.00 

10.        L 

10,        L 

30. 

1  .2 

9.9 

1  .8 

0.  184 

01    03 

78     1520 

.3 

38374 

4 

13.00 

20D. 

ioo. 

too. 

0.5 

13.9 

2.  0 

0  .365 

22    03 

7B    1055 

.3 

384  14 

3 

2810.00 

37000. 

600. 

7400. 

1  .0 

11.8 

5.0 

0.  455 

06   04 

78    1050 

.3 

38454 

3 

399.00 

700. 

16. 

1000. 

6.2 

11.2 

1  .0 

0 .  1  BO 

29   OS 

78    1105 

,3 

38-'96 

B 

12.70 

300. 

20. 

40. 

21  ,5 

10.9 

1  .  0- 

0.077 

22   06 

78    1050 

.3 

38536 

B 

1.50 

840. 

1  16. 

160. 

20.0 

7.2 

0.8 

0.040 

17   07 

78    1135 

.3 

3B57B 

8 

0.04 

24.0 

5.6 

0.  5 

0.055 

28   08 

78    1750 

., 

38621 

8 

O.tB 

70. 

4.        L 

24. 

25.0 

10.5 

1  .6 

0.048 

S1    09 

7B    1055 

.3 

38662 

" 

19.30 

10000. 

50. 

170. 

20,0 

8.3 

2.2 

0.092 

31    10 

78    1450 

.3 

38701 

6 

17.50 

900. 

10.        L 

20. 

9.9 

13.  1 

2.0 

0.  060 

15    11 

78    1015 

i 

38726 

6 

11  .00 

190. 

10.        L 

5C. 

7.0 

11  .8 

0.  8 

0.026 

07    12 

78    1035 

3 

38764 

3 

21 0.00 

3500. 

11  00. 

1O50. 

2.3 

12.3 

3.  2 

0.266 

MAXIMUM 

2810.00 

37000. 

1  100. 

7400. 

25.0 

13.9 

5.0 

0.455 

AVG 

OR    GEOM   MM     1  ■ 

293.4  4 

623."    D 

41  .  •     D 

148.  • 

11.6 

10.5 

1  .  8 

0.  154 

MINI  M!.M 

0.04 

10. 

4. 

20. 

0.5 

5.6 

0.5 

0.026 

NO    OF    SAMPLES 

12 

11 

11 

11 

12 

12 

12 

12 

34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

SAMP    DTE    HOUR 

STN 

STN    SAMP 

Pd 

FILTERED. 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INR1.NC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DY   MO 

YR    LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHl 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLI DS 

S0LID5 

FEET 

MTRS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

02    02 

78    1600 

.3 

0.160 

r. 

518 

1  .240 

0.024 

1     580 

2.122 

0.722 

2.844 

434.0 

6.7 

01    03 

78    1520 

.3 

0.  135 

0 

158 

1  .900 

0.01b 

2.080 

2.253 

1  .742 

3.995 

818.0 

133.0 

22    03 

7B     1055 

.3 

0.  160 

0 

340 

2.  120 

0.057 

0.918 

1  .315 

1  .780 

3    095 

287.0 

186.0 

06    04 

78     1050 

.3 

O.OSO 

0 

233 

1  .200 

0.044 

1  .350 

1  .627 

0.967 

2.594 

221  .0 

26.0 
2.4 

29    05 

7B- 1105 

.3 

0.80 

471  . 

22   06 

78    1050 

.3 

0.019 

0 

008 

0.660 

0.003 

0.005 

0.016 

0.052 

0.688 

527.0 

1  .2 

17   07 

78.  1  1  35 

.3 

0.024 

0 

028 

0.770 

0.002 

0.008 

o.o.'ia 

0.742 

0.780 

545.0 

2.1 

28   OB 

78    1750 

.3 

0.007 

0 

002L 

0.650 

0.002 

0.005L 

0.009 

0.648 

0.657 

782.0 

1  .7 

21    09 

78     1055 

.3 

0.030 

0 

046 

1  .280 

0.125 

5.370 

5.541 

1  .234 

6.775 

764.0 

5.4 

31    10 

78     1450 

.3 

0.014 

0 

015 

1.110 

0.008 

1  .  190 

1  .213 

1  .095 

2    308 

589.0 

7.4 

15    11 

78     1015 

.a 

0.006 

0 

004 

0.650 

0.003 

0.117 

0.  124 

0.646 

0.770 

602.0 

2.0 

07    12 

73    1035 

.3 

0.  155 

0 

062 

1  .420 

0.051 

4.1Q0 

4.213 

1  .358 

5.571 

258.0 

14.0 

MAXIMUM 

0.  160 

0 

518 

2  . 1  20 

0.  125 

5.370 

5.541 

1  ,7B0 

6.775 

818.0 

186.0 

|  -H 

OR   GEOM 

0.073 

0 

129D 

1  .150 

O.OdO 

1 -520D 

1  .679 

1  .053 

2.732 

524,  8 

32.3 

MINIMUM 

0.006 

0 

00! 

0.650 

0.002 

0.005 

0.009 

0 .  646 

0.657 

221  .0 

1  .2 

NO    OF   SAMPLES 

11 

11 

12 

II 

11 

11 

U 

11 

12 

12 

7 

07 

14 

16 

56 

59 

280 

55 

208 

25 

SAMP 

3TE   HOUR 

STN 

STN    SAMP 

PJ 

DISS. 

CALCUL 

COND. 

1UP.0. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

:PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY   MO 

YR    LMT 

DIST 

BRG    OEPTK 

SOLIDS 

D-SOLIOS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SI LICATE 

AT    LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

UG/L 

02    02 

71 

1600 

.3 

01    03 

76 

1520 

.3 

22   03 

78 

1055 

.3 

06   04 

7B 

1050 

1 

29   OS 

78 

1105 

.3 

22.  06 

78 

1050 

.3 

17   07 

78 

1135 

3 

2B   OS 

7B 

1750 

.3 

21    09 

7B 

105S 

.3 

31     10 

78 

1450 

.  J 

15    11 

78 

1015 

.3 

07    12 

78 

1035 

9 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     (  '  ) 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PU 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 

02  02  78  1600  .3 

01  03  76  1520  .3 
22  03  78  1055 

06  04  78-  1050  .3 
29,05  78  1105  .3 
22  06  78  1050  .3 
17  07  78  1135  .3 
28  08  78  1750  .3 
21  09  78  1055  .3 
31  10  78  1450  .3 
15  11  7B  1015  .3 

07  12  78  1035  .3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [ ■ ; 

MINIMUM 


4:? 
685 


469 
526 
543 
780 
759 
58S 
600 


7B0 

S3- 
437 


47 

ORGANIC 

C  AS  C 

MG/L 

12. 


101 

I  95 


3  ■■: 
7.S 
9.8 


12.5 
9.5 
5.5 


244 
180 
101 


41 
COO 


57 
16 
SO 
42 
31 
9 


46 
43 


M 

46 
II 


975 
156 
300 
650 
740 
760 
550 
990 
770 
860 
375 

990 
6B3 
156 

12 

361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L 


16,  00 

1  30 . 00 

170.011 

45.00 

-     2.6 

0.90 

1  .50 

1  .  10 

4.  5Q 

6.80 

3.90 

71  .00 

170.00 

37,  78 

0.90 


265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

0.001 


56, 

63, 

11  . 

14. 

51 

63 


120.0 
83.0 
54.0 
74,0 
25.5 

120.0 
58.6 
11  .5 

12 

235 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L 

0.040L 


1  18.0 

205   0 

IB. 5 

44. 5 

107. 

130.0 

133.0 

193.0 

236-0 

188.0 

217.0 

80.0 

236.0 

139.2 

13.5 

IT' 

22  1 
TOTAL 
CHROM I UM 
MG/L 

0.020L 


.00 
.  15 
.  15 
.00 


1.75 
1  .25 
0,45 
3.10 


12 

225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

0.050 


7.32 
7.89 
7.35 
7.99 
8.43 
7.95 
7.86 
8.35 
8.08 
3.27 
8.02 
7.64 

8.43 
7.93 


12 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

0.030L 


0.930 
9.500 
10.000 
3.400 
0.10 
0.050 
0,090 
0.090 
0.200 
0.330 
0.140 
4.600 

10.000 
2.45  3 
0.050 

12 

215 
TOTAL 
CADMI  UM 
MG/L 

0.005L 


7.5 
2.0 
2.0 
1.0L 

1  .  L 
2.0 
1  .OL 
1  .OL 
1  .OL 
1  ,0 
1  .0 
2.0 

7,5 
1  .9D 

1  .0 

12 

249- 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

0.050 


0.001 

0.04 

0.04    L 

0.01     L 

0,03    L 

0.005L 

0.01    L 

0 .  002 

0.040L 

0.020L 

0.D10L 

0.030L 

0.005L 

D.010 

0.001 

0.01 

0.02    L 

0.01     L 

0-03     L 

0.005L 

0.01     L 

0.002 

0.001 

0.001 

0.040 

0.033D 

O.Ol 

0.04 

0.025D 

0.020 

0,050 

0.020D 

0.01 

0.O30 

0.0300 

0.030 

0  .  005 

0.005D 

0.005 

0.050 

0.0200 

O.Ol 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVED  BASINS 


OATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ      TOTAL 

DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH        NICKEL 

FEET       MTRS  MG/L 


02 

02 

78 

1600 

.3 

0.020L 

06 

04 

70 

1050 

.3 

0.02    L 

17 

07 

78 

1133 

.3 

0.020L 

31 

10 

73 

1450 

.3 

0.02    L 

MAXIMUM 

0.020 

AVG 

OR 

GEOM   MN 

'  1 

0.0200 

MINIMUM 

0.020 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


TWENTY  MILE  CREEK 

FIRST  BRIDGE  DOWNSTREAM  OF  SMITHVILLE 

RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


02 

02 

78 

170U 

01 

03 

78 

1610 

22 

03 

78 

09*5 

06 

04 

78 

0940 

29 

05 

7B 

1025 

22 

06 

78 

1005 

17 

07 

78 

1055 

28 

08 

78 

0950 

21 

09 

7B 

1005 

31 

10 

78 

GB2  5 

15 

11 

78 

0940 

07 

12 

78 

0955 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


02  02  70  1700 

01  03  78  1610 

22  03  78  0945 

06  04  78  0940 

£9  05  78  1025 


.3 

.3 
.3 


934 

SAMPLE 

NO 

33324 

i 

38372 

4 

334 1  2 

3 

38452 

3 

3Q494 

0 

33534 

B 

33576 

8 

38619 

7 

33660 

8 

38693 

8 

38724 

6 

38762 

3 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 

U    T    M:     17    i 


GREAT    LAKES 
LAKE    ONTARIO 
TWENTY    MILE    CREEK 


STATION    ID:       05-0024-002-02 
STOSET    CODE: 


901  80  81 

SCO  TOTAL  FECAL 

COLIFORM  COLIFORM 

MF/100ML  MF/100MI. 


270. 

7600. 

500. 

350. 

900. 

300. 

500. 

4300. 

300. 

600 . 

11200. 

11200. 
940.' 
270. 


19  20 

FILTERED  TOTAL 

AMMONIA  KJELOAHL 
MG/L  MG/L 


0.556 
0.086 
0.590 
0.203 
0 .  060 


I  .040 
0.540 
1  .620 
1  .  200 

0.35 


FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0.089 
0,022 
0.051 
0.045 
0.006 


20. 
700. 

40. 
4. 
440. 
330. 
160. 
670. 

10 

10. 
452. 

700. 
85.' 
4. 


FILTERED 

N03-N 

MG/L 

1  .080 
1  .320 
1  .320 
1  .950 
0.005 


1.0    4771751 

>-0    4           REGION:    02 

84 

805 

3 

M.  F  . 

WATER 

DISS. 

ENTER. 

T  EM  P . 

02 

MF/100ML 

DEG    C 

MG/L 

1  .0 

6.3 

72. 

2.S 

14.5 

8900. 

0.5 

9.2 

900. 

5.0 

9.7 

210. 

22.0 

12-0 

1400. 

20.0 

6-6 

240. 

21.0 

8.  1 

470. 

21  .0 

4.8 

530. 

13,2 

6.8 

40  . 

8.8 

13.8 

180. 

7.2 

11.9 

1240. 

2    2 

11.2 

8900. 

22.0 

14.5 

424." 

10.8 

9.6 

40. 

0.5 

4.8 

17 

INRGNC 


1  .727 
1  .42S 
1  .961 


12 

18 
TOTAL 
ORGNC       N 
MG/L 

0.482 
0.454 
1  .030 
0.997 
0.  790 


23 
TOTAL    N 

MG/L 

2.209 
1  .882 
2.991 
3.  195 
0.861 


5-DAY 

800 

MG/L 

0.8 
0.2 
3.4 
2.0 
1.4 
1.4 


3.4 
1  .9 
0.2 

12 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


496 
605 
174. 
237. 
488. 


MG/L 

0.101 
0.062 
0.268 
0.155 
0.116 
0.240 
0.076 
0-066 
0.220 
0  .04  8 
0.096 
0.184 

0,268 
0.138 
0.04B 


SUSP. 

50LIDS 

MG/L 


02 

004 

5040 

17.50 

34 
Fl LTEREO 
REACTIVE 
P    MG/L 


26.0 
20. 


0.052 
0.037 
0.  150 
0.097 
0.070 
0.210 
0.002 
O.D02 
0.096 
0.027 
0.055 
0.100 

0.210 
0.075 
0.002 

12 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

492 

603 


22  06  7B  ■ 005 
17  07  78  055 
28  08  78  0950 
21  09  78  '005 
31  10  78  0925 
15  11  78  0940 
07  12  78  0955 


.3 
.3 
,3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MM  (•) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


02   02 

IB 

700 

.3 

01    03 

78 

1610 

.3 

22   03 

78 

0945 

.3 

06   04 

78 

11940 

.3 

29    05 

78 

1025 

.3 

22    06 

78 

1005 

.3 

17    07 

?a 

1055 

.3 

28    08 

78 

0950 

.3 

21    08 

78 

1005 

.3 

31    10 

78 

0925 

.3 

15    11 

78 

0940 

.3 

07    12 

78 

0955 

.3 
MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM  MN  (») 
MINIMUM 

0  .  034 

0.  780 

0  ,  200 

2.530 

2.764 

0.746 

3.510 

706.0 

0.024 

1  .  100 

0,003 

O.0I7 

0.  044 

1  .076 

1  .  1  20 

5809.0 

0.004 

0.780 

0    005 

0.035 

0.  044 

0.776 

0.820 

6933.0 

0.046 

1  -500 

0.047 

2.150 

2.243 

1  .454 

3.697 

583.  0 

0.013 

0.64 

0,006 

.0.380 

0.399 

0.627 

1  .026 

614. 

0.021 

0.850 

0.009 

D.251 

0.281 

0,71)9 

1  .080 

633.0 

0.  160 

1  .360 

0,043 

4  .  700 

4.90B 

1  ,200 

6.  103 

272.0 

0.590 

!  .620 

0.200 

4.700 

4.908 

1  .  454 

6.  108 

6933.0 

0.150 

!  .019 

0.044 

1  .312 

1  .506 

0.669 

2.375 

1476.7 

0.004 

0.540 

0,003 

0.005 

0.044 

0.454 

0.320 

174.0 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

107 

14 

16 

56 

59 

CALCLL 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

D- SOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

MO/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

760 

7.40 

62.0 

123.0 

900 

5.40 

52.0 

173.0 

113 

174 

91  .00 

13.5 

18.5 

211 

325 

50.00 

15.0 

48.0 

670 

5.7 

41  .5 

1  17. 

1040 

4.60 

100,0 

225.0 

6900 

3.80 

202S.0 

900.0 

7800 

6.40 

2450.0 

950.0 

780 

16.00 

60.0 

171  .0 

SIS 

5.3 

49.0 

213. 

910 

5.60 

70,0 

205.0 

260 

400 

54.00 

27. S 

75.0 

260 

7800 

91  .00 

2450.0 

950 . 0 

195 

1790 

21  .27 

413.8 

268.0 

113 

174 

3.00 

13.5 

18.5 

5 

6 

14 

0 

36 

0 

25 

0 

3 

8 

A 

0 

12 

0 

61 

0 

17 

a 

2 

5 

790 
5875 
6897 
558 
610 
639 


6837 
1880 
468 


NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  5UMMART  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.N./  SITE 
SAMPLE  POINT 

STATION  TYPE 


TWENTY  KILE  CREEK 

HIGHWAY  30  DOWNSTREAM  OF  5MITHVILLE 

RIVER 


LONG: 


DATE   OF    REPORT       25   OCT    79       PAGE         IBS 
STATION    ID         060024-004-02 


SAMP    DTE    HOUR       STN       5TN    SAMP       P«J 
OY    MO    VR    LMT  DI5T    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


02    02 

7B 

1645 

.3 

01     03 

78 

1550 

.3 

22    03 

7B 

0955 

..3 

06    04 

7B 

0950 

.3 

29    05 

7B 

1035 

.3 

22    06 

78 

1015 

.3 

17    07 

78 

1100 

.3 

28    08 

78 

1000 

.3 

21    09 

78 

1015 

.3 

31    10 

78 

0940 

.3 

15    11 

7B 

0950 

.3 

07    12 

7B 

1005 

,3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   MM 

1  •  1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


02    02 

78 

1645 

.3 

01    03 

78 

1550 

.3 

22    03 

78 

0955 

.  3 

06   01 

78 

0950 

.3 

29   05 

78 

t035 

.3 

22   06 

78 

1015 

.3 

17    07 

78 

1  1  00 

.3 

26   08 

78 

1000 

.3 

21    09 

78 

1015 

.3 

31    10 

78 

0940 

.3 

IS    11 

78 

0950 

.3 

07    15 

78 

1005 

.3 

MA*  iMU.Vi 

AVG    OR 

GEOM  IN    l-l 
MINIMUM 

Fi  LTEBED 

AMMONIA 

MB/L 


0.672 
0.460 

0 .  640 
0.246 
0.054 
0.036 
0.064 
0 .  f  SB 
0 .  460 
0.018 
0.006 

o.oeo 

0.672 
0 .  244 
0.006 


MAJOR  BASIN 
MINOR  6ASIN 
TERM  STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
TWENTY    MI LE    CREEK 


934 

901 

SAMPLE 

SCO 

NO 

38325 

4 

38373 

4 

3B4I3 

3 

38453 

3 

3849S 

8 

39535 

8 

38577 

8 

36620 

8 

3S66I 

3 

38700 

3 

38725 

6 

36753 

3 

U    T    M:     17    062H00.0    4770400.0    4 


TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM       COLIFORM  ENTER. 

MF/IOOML       MF/IOOML       MF/IOOML 


5400. 

6800. 

lOtOO. 

1100. 

900. 

800. 

200. 

4100. 

16000- 

1400. 

2400. 

1 1400. 

16000. 
2696.* 
200. 

12 


632. 

600 

200. 

560 

3D0. 

11500 

200. 

4  00 

270. 

150 

280. 

480 

60. 

230 

650. 

1500 

2100. 

1100 

40. 

300 

100. 

600 

320. 

1420 

2100. 

11500 

250.  ' 

686 

40. 

150 

20  21 

TOTAL  FILTERED 

KUELDAHL  N02-N 

MG/  L  M<J/  L 


12 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 


280 

200 

800 

200 

92 

960 

050 

300 

940 

94 

980 

300 


o.oeo 

0.052 
0.050 
0.044 
0.012 
0.006 
0.006 
0.006 
0.380 
0.011 
0.007 
0.045 


1 


010 
390 
250 
700 
020 
005 
009 
045 
620 
720 
063 
460 


1  .  940 
1  .239 
0.92 


0.380 
0.058 
0.006 


6.620 
1  .448 
0.009 


MG/L 

1  -762 
1  -  922 
1  940 
1  990 
0.086 
0.107 
0.099 
0.207 
7.460 
0.749 
0.096 
4.585 

7.460 
1  .750 
0.086 


4 

1EGI0N:    02 

B05 

3 

kATER 

DISS. 

TEMP. 

02 

DEG    c 

MG/L 

1  .8 

5.6 

0.5 

10.2 

0.5 

9    3 

5    0 

9.8 

22.5 

6.6 

21  .0 

6    4 

25.0 

8.3 

22.0 

5.3 

19.5 

4.4 

25.0 
I  I  .3 
0.5 


TOTAL 
ORGNC       N 

MG/L 


608 
720 
160 
954 
81.6 
924 
966 
144 
480 
'322 
974 
220 


1  .460 
0.9>J5 

0.60B 


8.7 

11.6 

11.6 
8.0 
4  .  4 

12 

23 
TOTAL    N 

MG/L 

2.370 
2.642 
3.  100 
2.944 

0  952 

1  .031 
l  .065 
1  .351 
8.940 
1  .671 
1  .070 
5.B05 

8.940 
2.745 
0  .  952 


STORET    CODE; 

02 

p04 

6  I  30 

MILEAGE: 

IS. 50 

1 

33 

34 

-DAY 

TOTAL 

Fl LTEREO 

SOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

0.8 

0     137 

0.070 

1  .0 

0.  158 

0  ,  1  50 

3.8 

0.306 

0.  165 

2.2 

0     165 

0.095 

1  .2 

0.  174 

0.077 

1  .5 

0     164 

0.058 

0.2 

0     140 

0.085 

4.5 

0.266 

0.  150 

2.8 

O.6I0 

0.3  90 

1  .8 

0.126 

0.054 

2.4 

0.142 

0.043 

3.0 

0.22  6 

0.130 

4.5 

0.610 

0.390 

2.  1 

0.219 

D.122 

0.3 

0.126 

0.043 

TOTAL 

SOLIDS 
MG/L 

496.0 

696.0 

173.0 

227.0 

579. 

1085.0 

2030.0 

20H6.0 

8'J3 .  0 

689. 

793.0 

269.  0 

2086.0 
033.8 
173.0 


12 

6 
SUSP. 

50LIDS 
MG/L 

3.  4 


69.0 

27.3 

3.4 


12 

7 
DISS. 

SOLIDS 
MG/L 

483 

690 


546 

1040 

2017 

206B 

841 

668 

7  59 


2068 
1012 
483 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP 
DY    MO    YR     LMT  D1ST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


107 

14 

16 

56 

59 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

D-SOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

02    02 

78 

1645 

.3 

745 

9.70 

57.0 

133.0 

01     03 

7B 

1550 

.3 

10OO 

7.20 

57.0 

210.0 

22    03 

78 

0955 

.3 

104 

160 

95.00 

10.5 

17.5 

06    04 

78 

0950 

.3 

202 

310 

51  .00 

14,5 

45.0 

29   05 

78 

1035 

.3 

740 

22. 

61  . 

124. 

22   06 

78 

1015 

.3 

13  80 

26.00 

195.0 

300.0 

17   07 

78 

1100 

.3 

2400 

3.ao 

451.0 

500.0 

28   08 

78 

1000 

2  190 

5.60 

355    0 

600.0 

21    OS 

78 

1015 

.3 

1  100 

1  7 .  00 

129.0 

231  .0 

31    10 

7B 

0940 

.3 

870 

17. 

71  . 

218. 

15    11 

78 

0950 

a 

1050 

26  ,  DO 

105.0 

240    0 

07    12 

7B 

1005 

.3 

260 

400 

60.00 

20    0 

80.0 

MAXtMUM 

260 

2400 

95.00 

451  .0 

600,0 

AVQ    OR 

GEOM    MN 

1*1 

189 

1029 

28    36 

127.8 

224    9 

MINIMUM 

104 

160 

3.80 

10.5 

17.5 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.B./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


TXENTY    MILE    CREEK 

AT     COUNTY    ROAD    34    W00D8URN 

RIVER 


STATION     ID:       06 -0024-005 ■ 02 


SAMP    DTE    HOUR       STN       5TN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  D1ST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


02    02 

78 

0920 

.3 

01    03 

78 

1635 

.3 

22    03 

7B 

0915 

.3 

06    04 

7B 

0910 

.3 

29   05 

7B 

0920 

.  i 

22    06 

78 

0915 

.3 

17   07 

78 

1005 

.3 

28   08 

7B 

09  10 

'J 

21    09 

78 

0850 

.3 

31    10 

78 

0900 

■; 

15    1  1 

78 

0920 

.3 

07    12 

78 

0930 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    1 

MINIMUM 

934 

901 

SAMPLE 

SCD 

NO 

3B323 

4 

38371 

4 

3841  1 

3 

38451 

3 

38433 

6 

9 

38533 

B 

9 

38575 

7 

3861S 

7 

38659 

6 

3869B 

6 

38723 

e 

38761 

G 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
IWENTY    MI LE    CREEK 


U   T    M:  17    0602050.0   4776300.0    4 

60  B1  64 

TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/IOOML  MF/lOOML       MF/IOOML 


740. 

650 . 
127DO- 

800. 

310. 

790. 

170. 
4600. 
1 3000. 

200. 
9000. 
6500. 

13000. 
1512. * 
170. 


32. 
332, 
200. 

60. 
1  20  . 

16. 

20. 
140. 

30. 

10. 
370. 
290. 

370. 
73.  • 
10. 


52. 

28. 

6900. 

1100. 

100. 

80. 

60. 

1220. 

700. 

100. 

1500. 

2100. 

6900. 
326. 


STORET    CODE: 

02 

004 

5040 

4 

JEGION:     02 

MILEAGE: 

35.60 

805 

3 

1 

33 

34 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

TOTAL 

F] LTEREO 

TEMP. 

02 

BOO 

p 

REACTIVE 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MO/L 

3.1 

2.5 

1  .4 

0,056 

0.034 

1  .0 

6.3 

2.8 

0.040 

0.029 

1  .0 

9.B 

2.2 

0.250 

0.  100 

4.5 

9.9 

0.088 

0,051 

21  .0 

4.0 

1  .6 

0.06  3 

0.033 

19.5 

4.5 

1  .8 

0.  181 

0.  1  10 

19.0 

3.6 

3.5 

0,280 

0.115 

20.0 

4.7 

2.0 

0.088 

0.066 

17.0 

3.5 

1  .4 

0.200 

0.  185 

6.8 

7.7 

1  .0 

0.02  9 

0.014 

6.2 

6.2 

1.8 

0,110 

0.059 

2,0 

11.7 

2.0 

0    08  2 

0.044 

21  .0 

117 

3    5 

0.2B0 

0.185 

10.1 

6    2 

2.0 

0.122 

0.070 

1     0 

2.5 

1  .0 

0.02  9 

0.014 

NO    OF    SAMPLES 


(    C   0   N   T    D    ) 


Sample  information  system 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIDER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    01  ST  8RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


03    02 

?S 

09:10 

.3 

01    03 

78 

1615 

.3 

22    03 

78 

0915 

.3 

OS    04 

78 

0910 

,3 

39   05 

78 

0930 

,3. 

23   06 

78 

0915 

.3 

17   07 

78 

1005 

.3 

38    OB 

78 

0910 

.3 

21    09 

78 

08'sO 

.3 

31    10 

78 

0900 

.3 

15    11 

78 

0920 

.3 

07    13 

78 

09)0 

.3 

MAX [MUM 

we  or 

GEOM   MN    (*  ) 
MINIMUM 

19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 


196 
116 

318 
153 

044 
102 
016 
104 

HO 

007 
012 
070 


20 
TOTAL 
KJELOAHL 
MQ/L 

0.630 
0.540 
1  .260 
0.750 
0.76 
1  -020 
1  .600 
1  .000 
0.940 
0.62 
0.900 
0.800 


21  as 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

WQ/L  MG/L 


0.318 
0.107 
0.007 


1     600 

0.902 
0.540 


0  037 
0  041 
0.052 
0.033 
0  004 
0  006 
0.003 
0.019 
0.  145 
0  014 
0.023 
0.037 

0.I4S 

0.035 
0.003 


3.600 

2.550 

2.620 

3.  150 

0.00b 

0.020 

0.0051. 

0.2-10 

7.600 

I  .84 

1  .460 

8.660 

8    660 
2. 6550 
0.005 


17 

INRGNC 

N 

MG/L 

3.923 
2-737 
2 .  990 
3.341 
0.053 
0.  130 
0.024 
0.363 
7. 655 
1  .861 
1  .515 
8.767 

S.767 
2.797 
0.024 


18 
TOIAL 
ORGNC   N 
MG/L 

0-434 
0.3-14 
0.943 
0.5'I7 
0.716 
0.918 
I  .  5H4 
0.6  !.'6 
OB. 10 
0.613 
0.BS8 
0.  7  30 

I  .584 
0.795 
0.394 


NO    OF    SAMPLES 


107 

14 

16 

56 

59 

SAMP 

3IE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pd 

CALCUL 

COND. 

TURB 

CHLORIDE 

SULPHATE 

DT    MO 

YR 

LMT 

DIST 

FJP.G    DEPTH 

0-SOLIDS 

25C 

FORMAZlN 

MG/L 

FEET 

MTfiS 

MG/L 

UMBOS 

UNITS 

MG/L 

02    02 

78 

0920 

■3 

660 

4.70 

37.0 

85.0 

01     03 

78 

16  35 

■3 

750 

4.40 

36.0 

90.0 

22    03 

76 

09  1 5 

3 

140 

215 

130.00 

13.5 

24.5 

08   04 

76 

0910 

.3 

2S7 

395 

26-00 

18.0 

49.0 

29   05 

78 

09:20 

,3 

600 

1  .5 

34. 

61  . 

22   06 

78 

0915 

3 

560 

2.90 

28.5 

31  .0 

17   07 

78 

1005 

.3 

530 

3.90 

31  .5 

15.  S 

28   08 

73 

0910 

.3 

2S7 

395 

5.10 

32.0 

13.0 

21    09 

78 

0850 

3 

750 

2.60 

33.0 

210.0 

31     10 

76 

0900 

■3 

680 

1  .5 

42 

118. 

IS    11 

78 

09  20 

.3 

680 

17.00 

41.5 

117.0 

07    12 

78 

0930 

.3 

540 

17.00 

38    5 

35.0 

MAXIMUM 

257 

750 

130.00 

42. 

210.0 

WG 

OR    GEOM   MN    C| 

218 

562 

18.05 

32.  1 

74.9 

MINIMUM 

1  40 

215 

1  .5 

13.5 

13.0 

MG/L 

4.357 
3.131 
3.932 
3.938 
0.759 
1  .048 
1  .608 
1  .259 
8.685 
2.474 
2.403 
9.497 

9.497 
3.592 
0.769 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


441    0 

451  ,0 

199.0 

278.0 

408. 

3S7  .  0 

356.0 

286.0 

617.0 

408. 

473.0 

410.0 

617.0 
397.8 
199.0 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


6.8 
20.0 
29.0 


59  0 
13.2 
0.6 


7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

436 
449 


406 
350 
336 

615 
497 
466 
406 

615 
440 
336 


NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  P01KT 
STATION    TYF'E 


FORTY    MILE    CREEK 

DOWNSTREAM    FROM    TOKN    OF    GRIMSBY 

RIVER  FLOW    GAUGE    MOE    03HAI0D 


STATION    ID:       06-0038-001  -  02 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


02  02 
02  03 
22  03 
20  04 
35  OS 
19  06 
10  07 
28  OS 
It  09 
26  10 
28  11 
07    12 


78  1730 

78  I0O0 

78  1640 

78  14-15 

78  09  15 

78  1350 

78  1510 

78  1815 

78  1450 

78  15-15 

78  1515 

78  1350 


.3 

.3 

.3 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

»V0    OR    GEOM    MN     ( ' ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR      STN       STN    SAMP      PJ 
OY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


02  02 
02  03 
22  03 
20  04 

25  OS 

19  06 
10  07 

20  08 
t1    09 

26  10 
20  11 
07    12 


78  1730 

78  1000 

78  1640 

78  1445 

78  091S 

78  1350 

78  1510 

78  1BI5 

78  145D 

78  1545 

78  15  15 

78  13S0 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAX  IMUM 

AVG   OR    GEOM   MN    { • I 

MINIMUM 


934 

Sample 


901 
SCO 


3B340 

4 

38368 

4 

38428 

3   S 

3846B 

3 

38510 

8 

38S50 

7 

38592 

7 

38635 

7 

38676 

7 

38714 

6 

3B739 

6 

3B777 

3 

19 
Fl  LTEHED 
AMMONIA 
MG/L 

0.490 
0.400 
0.380 
0.012 
0.042 
0.042 
0.030 
0.044 
0.036 
0.006 
0 .  065 
0.026 

0.490 
0.131 
0.006 


20 

TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 

1  .390 
1  .  270 
1  .640 
0.92 
1  .060 
0.840 
0.730 
0.500 
0.300 
0.500 
1  .06 
1  .360 

1  .640 
0.964 
0.300 


MSJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    ONTARIO 
TERM    STREAM:     FORTY    MILE    CREEK 


U  T  M;  17 


SI  7260.0  4  783860.0  4 


30  81  B4 

TOTAL  FECAL  M.F. 

C0L1F0RM  COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML 


970. 

130. 
8 100. 

900. 

900. 
1400. 

SOO. 
2000. 

410. 
9300 

300. 
2060, 

9300. 

1087.- 

130. 


f ILTERED 

N02-N 

MG/L 


033 
230 
049 
016 
014 
018 
005 
006 
01  1 
005 
026 
035 


0.230 
0.037 
0.005 


24  . 

40. 
210. 
100. 
120. 
330. 
180- 
180. 

20. 
190. 

40. 
200 

330. 
98.' 
20. 

13 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 


765 

070 

676 

910 

466 

050 

025 

035 

335 

165 

12 

210 


2.210 
0.737 
0.025 


156. 
72. 
560. 
240. 
190. 
530. 
140. 
310. 
320 
270. 
320. 
980. 

9B0. 

275. 

72. 


INRGNC 

N 

MG/L 


308 

700 
105 
933 
522 
110 
060 
085 
382 
176 
21  1 
271 


2.700 
0.906 
0.060 


STORET    CODE: 

02 

004 

4780 

4            REGION:     02 

MILEAGE: 

0.30 

805 

3 

1 

33 

34 

WATER 

DIS5. 

5-DAY 

TOTAL 

F] LTERED 

TEMP. 

02 

BOO 

P 

REACTIVE 

DEO   C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P  MG/L 

2.B 

8.8 

0.6 

0.132 

0.076 

2.0 

12. B 

0.2 

0.07S 

0.053 

3.5 

11  .B 

3.6 

0.316 

0 .  1  55 

6.2 

12-0 

0.5 

0.  122 

0 .  060 

17   0 

13-5 

t.O 

0.128 

0.074 

23.0 

13.8 

1  .0 

0.132 

0.0S9 

24.0 

13    9 

0.5 

0.131 

0.089 

24.0 

8    8 

1  .0 

0.  180 

0.  140 

26.0 

17-2 

0,2 

0.  180 

0.080 

10-3 

1  1  .3 

1.0 

0.O40 

0.020 

1  .5 

14.  1 

1  .8 

0.730 

0.735 

2.2 

13.0 

2.2 

0,164 

0.068 

26.0 

17    2 

3.6 

0.730 

0.725 

1  1  .8 

12.6 

1  .  1 

0.194 

0 .  1  37 

l  .5 

S.B 

0.2 

0.04  0 

0 .  020 

12 

18 

TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 

0.90O 
0-870 
1  .21.0 
0.908 
018 
798 
700 
456 
264 
494 
995 
.334 


I  .334 
0.833 
0,264 


23 
TOTAL    N 

MG/L 

2.208 
3.570 
2.365 
1  .846 
1  .540 
0.906 
0.760 
0.541 
0.646 
0.670 
2.206 
3.605 


12 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


12 


368. 
11  15. 
202. 
427. 
469, 
700. 

756. 

6-JO. 
2338. 
1395. 

283. 


3.8 
2.0 
96.0 
8.9 
6.5 
2.  7 


3,605 
t  .739 
0.541 


2338.0 
794,8 
202.0 


96.0 

16.0 

1.9 


13 


6  7 

SUSP.  DISS. 

SOLIDS  S0L10S 

MG/L  MG/L 


364 
11  13 

418 
463 
697 

754 

649 

2336 

1384 


2336 
909 
364 


NO    OF    SAMPLES 


(    C    0    N    T    0 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  .  RIVER  BASINS 


B. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TVPE 


STN  TO: 


FORTY  MILE  CREEK 

DOWNSTREAM  FROM  TOWN  Of  GRIMSBY 

RIVER    FLOW  GAUGE  MOE  02HA1OO 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 


02  02  78 
02  03  78 
22  03  78 
20  04  78 

25  05  78 
19  06  78 

10  0?  7B 
28  OB  78 

11  09  78 

26  10  76 
SB  11  78 
07  12  78 


1730 

looo 

1415 
0915 
1350 
1510 
1815 
1450 
1545 
1515 
1350 


.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.1 
.3 
.3 
.3 


02    02 

78 

1730 

.3 

02   03 

78 

looo 

.3 

22    03 

78 

1640 

.3 

20    01 

78 

1445 

.3 

25    05 

78 

0915 

.3 

19    06 

73 

1350 

.3 

10   07 

78 

1510 

.3 

28    OB 

78 

1815 

.3 

11     09 

78 

1450 

.3 

26    10 

78 

1S45 

.3 

2B    11 

78 

1515 

.3 

07    12 

78 

1350 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     [*] 

MINIMUM 

107 
CALCUL 
D- SOLIDS 


MAXIMUM 
AVC.  OH  GEOM  MN  (") 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


270 

270 
188 
106 

2 

41 
COD 

MG/L 


24 
47 
54 

38 


50 
53 


65 
400 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    190 
STATION  ID:   06-0038-001-02 


MAJOR 

BASIN:     GREAT 

LAKES 

STORET 

CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:     LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM    STREAM:     FORTY 

MILE    CREEK 

4780 

U    T    M 

:     17    061 72BO 

.0   478366C 

.0    4           REGION:    02 

MILEAGE: 

0.30 

1  4 

IS 

S6 

59 

280 

55 

208 

25 

47 

COND. 

TUKB  , 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

ORGANIC 

25C 

F0SMM1N 

MG/L 

SILICATE 

AT     LAB 

IRON 

C    AS   C 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

575 

18.00 

66.0 

69.0 

3.30 

7.46 

1  .200 

1  .  OL 

13. 

1  580 

6.10 

225.0 

335.0 

3.70 

8.02 

0.360 

1    OL 

4  .0 

163 

100.00 

12.5 

25.0 

1     00 

7.35 

6    500 

1  .0 

10.0 

5  BO 

14. 

49 

95, 

0   35 

8.  41 

0.95 

1  . 

11.8 

640 

6.80 

5S.0 

103.0 

0.45 

8.41 

0    810 

1  .  OL 

17  .0 

960 

2.50 

133.0 

171  .0 

1  .to 

8.65 

0    330 

1  .OL 

0.8 

2.00 

183.0 

260.0 

1  .40 

8.78 

o.2ao 

1  .OL 

10.0 

950 

1  .40 

155.0 

158.0 

2  .  90 

8.34 

0220 

1  -OL 

7.8 

860 

2.50 

129.0 

154,0 

2.50 

8.90 

0    330 

1  .OL 

7  .  1 

2750 

4.40 

460.0 

63B.0 

1  .05 

8.09 

0.290 

1  .  OL 

4.5 

2200 

3D. 

500. 

264. 

3.  15 

7.63 

1  .4 

3. 

B.2 

415 

50.00 

41.5 

92.0 

3.30 

7.68 

3 .  300 

2.0 

14.5 

2750 

1  00 .  00 

500. 

838.0 

3.70 

8.90 

6 .  500 

3 

17.0 

1063 

19.64 

167,4 

213.7 

2.05 

8.  14 

1  .331 

1  .3D 

9.7 

163 

1.40 

12    1) 

25.0 

0,35 

7    35 

0.220 

1  .  0 

4  .0 

11 

361 
SOLVENT 
EXTR8LES 
MG/L 

1 


12 

265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

0.001 


0    001 


235 
TOTAL 

MERCURV 


0.040 


12 

221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 

0.0201 


12 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

0.010 


12 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

0.03DL 


0.001  0.07  0.02     L  0.01     L  0    03    L 

0.004  0.030L  O.020  0.010L  0.030L 


12 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

0.005L 


0.005L 


12 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

0.010L 


0.01     L 


0.01 


0,06 


0.01     L  0.03    L 


O.OOSL  0.010 

0.005L  0.01     L 


12 

238 

TOTAL 

NICKEL 

MG/L 

0.020L 


0.02  L 
0.0 20L 
0.02    L 


0.004 

0.07 

0.06 

0.010 

0.030 

0   005 

0.010 

0.020 

0.002 

0038D 

0.030D 

0 . 0 1 00 

0.030D 

0    005D 

0.0100 

0.020D 

0.001 

0,01 

0.020 

0.010 

0.030 

0.005 

0.010 

0.020 

NO    OF    SAMPLES 


B. O.K./  SITE: 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE: 


BRONTE    CREEK 
HIGHWAY    2.     BRONT 
RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO   YR    LMT         BIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


24   01 

7  3 

1245 

.3 

20    02 

76 

1430 

.3 

22    03 

78 

1100 

.3 

IB    04 

76 

1300 

.3 

24    05 

?S 

1245 

.3 

2  7    06 

78 

1  145 

.3 

18    07 

78 

1245 

.3 

22   08 

78 

1300 

.3 

27   09 

73 

1245 

.3 

18    to 

78 

1I4S 

.3 

22    1  1 

78 

1100 

.3 

18    12 

7S 

1245 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN 

' 

MINIMUM 

934 

SAMPLE 


37209 

4 

37225 

4 

37241 

4 

37257 

6 

37273 

e 

37289 

8 

37305 

6    6 

37321 

6   8 

37337 

6 

37353 

6 

37369 

e 

37365 

4 

MAJOR    BASIN-     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    ONTARIO 
TERM    STREAM:     BRONTE    CREEK 

U    T    M:     17    0604125.0    4B04925.0    4 


BO  B1  84 

TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFOP.M  COll FORM  ENTER. 

MF/IOOML  MF/100ML  MF/100ML 


400. 

300. 

2700 . 

48. 

83. 

2200. 

800. 

700. 

520. 

640. 

260. 

260. 


2700. 
428- 


20. 

80 

4. 

L 

50 

130. 

370 

10. 

L 

1Q 

36. 

8 

70. 

72 

2. 

L 

74 

40. 

72 

2. 

L 

70 

14. 

452 

20. 

32 

40. 

50 

130. 

452 

17. 

•    D 

60 

2. 

8 

SIATION    ID:       06-0060-001-02 
STORET    CODE 


WATER 
TEMP. 
DIG  C 


21 

5 

20 

0 

14 

5 

6 

5 

1 

0 

0 

0 

24 

0 

9 

5 

9 

0 

10 

0 

12 

0 

13 

0 

14 

0 

14 

0 

10 

9 

5-DAY 

BOD 

MG/L 


1  .0 

1  .0 
1  .0 
1  .0 
0.2 
1  ,6 
0.4 

9.0 
1  .9 

0.2 


TOTAL 

P 

MG/L 

0  B4D 
0.060 
0,  196 
0,04  3 
0  032 
0  500 
0,056 
0.04  3 
0.024 
0.022 
0,023 
0    036 

0.640 
0.156 
0.022 


02 

004 

4430 

0.40 

34 
F] LTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 


0.005 
0.007 
0.019 
0.019 
0.003 
0.005 
0.027 
0.005 
0-002 
0.001 
0.003 
0  .003 

0.027 
0 .  008 
0.001 


NO    OF    SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

SAMP    OIF 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

f  I  LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

Fl LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL  N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOL  I DS 

50  LIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

24    01 

76 

1245 

.3 

0.026 

2.300 

0.006 

1  .  320 

1  .  352 

2.274 

3.626 

623.  0 

421  .  0 

402 

20   02 

78 

1430 

.3 

0  .010 

0.940 

0    008 

1  .640 

1     658 

0  .  930 

2.588 

431  .0 

27.  0 

4  04 

2  2    03 

78 

1 100 

.3 

0.  120 

1  .  170 

0.020 

0.830 

0.970 

1  .050 

2.020 

424.0 

251    0 

18    04 

7B 

1300 

.3 

0.004 

0    350 

0.005 

1  .920 

1  .929 

0.346 

2.275 

302.0 

6.7 

2  95 

24    05 

78 

1245 

.3 

0.056 

0.590 

0.009 

0.690 

0.755 

0    534 

1  .289 

338.0 

6.  0 

3  30 

27    06 

78 

1 1  45 

.3 

0 .  086 

0.025 

0.016 

1.310 

1.412 

0    061 

1  .351 

346.0 

9.6 

336 

18   07 

78 

1245 

.3 

0.0S4 

0.510 

0.015 

0.980 

1  .  089 

0.416 

1  .505 

325.0 

17.0 

308 

22    06 

78 

1300 

.3 

0.076 

0.500 

0.013 

0.860 

0.949 

0    424 

1  .373 

326.0 

21  .  0 

305 

27   09 

78 

1245 

.3 

0 .  038 

0 .  700 

0.008 

0.865 

0.911 

0.662 

1  .573 

446.0 

16.0 

430 

18    10 

78 

1145 

.3 

0.02B 

0.490 

O.QOB 

I  .540 

1  .576 

0.462 

2.038 

419.0 

6.  5 

412 

22    1! 

78 

1  100 

.3 

0.014 

0.600 

0 .  003 

1.110 

1  .127 

0.566 

1  .713 

437.0 

14.  0 

423 

2  58 

18    12 

7B 

1245 

.3 

0.022 

0.610 

0  ,004 

1  .500 

1.526 

0.SB8 

2.114 

260.0 

22.  0 

MAXIMUM 

0.120 

2.300 

0.020 

1  .920 

1  .929 

2.274 

3.626 

823.0 

421  .0 

430 

AVO 

OR    GFOM    MN 

0.048 

0.732 

o.oio 

1  .214 

1  .271 

0 .  694 

1  .  955 

408.1 

68.  3 

355 

MINIMUM 

0.004 

0.025 

0.003 

0.690 

0.755 

0.061 

1  .  289 

260.0 

5.  5 

2  58 

NO    OF    SAMPLES 


(    C    0    N    T    D     J 


SAMPLE    [WCSHMT-SM    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     DIVER    BASINS 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE 


107 

14 

16 

u 

SAMP    DTE 

HDUR 

STN 

STN 

SAMP       PJ 

CALCUL 

COND. 

TUR8- 

CHLORIDE 

OY    MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG 

DEPTH 

D- SOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

fEET 

MTRS 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

24    01 

78 

1245 

.3 

635 

77.00 

28.0 

20    OS 

76 

1430 

.3 

650 

4.30 

27.0 

22    03 

78 

1  100 

.3 

173 

266 

93.00 

19.0 

IS    04 

76 

1300 

,3 

465 

6.50 

19.0 

24    05 

78 

1245 

.3 

525 

7.40 

22.0 

27    06 

7B 

1145 

•3 

490 

6.60 

27.0 

18    07 

78 

1245 

.3 

445 

1  1  .00 

29.5 

22    08 

78 

1300 

.3 

4  50 

15.0 

32.5 

27   09 

78 

1245 

.3 

620 

7  .40 

31  .5 

IS    10 

78 

1  145 

.3 

620 

5.50 

34.5 

22    11 

78 

1  100 

■  3 

630 

6.00 

32.5 

16    12 

78 

1245 

.3 

650 

6.90 

37.5 

MAX  I  MUM 

173 

650 

93.00 

37.5 

AYG 

OR    GEOM    MN     [ - ) 

1  73 

53  7 

20.72 

28.3 

MINIMUM 

173 

266 

4.30 

19.0 

NO    OF    SAMPLES 


.B.O.W./  KITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


BRONTE    CREEK 

APPLEBY    LINE    BURLINGTON 

RIVER  FLOW    GAUGE    FED    02HB01 1 


SAMP    DTE    HOUR       SIN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    I.MT  DIST    SRG    DEPTH 

FEET  MTFiS 


24   01 

7a 

1445 

3 

20    02 

79 

1  300 

.3 

22   03 

7B 

1300 

,.a 

18  04 

78 

I  130 

.3 

24   05 

78 

1430 

.3 

27    06 

79 

1315 

.3 

18   07 

78 

1500 

.3 

23   08 

78 

0330 

3 

27   09 

7B 

1415 

.3 

18    10 

76 

1315 

,3 

22    11 

78 

1320 

.3 

18    12 

78 

1415 

.3 

MAXIMUM 

avg  OR 

GEOM    MN     [ .  - ] 
MINIMUM 

934 

Sample 


37206 
37223 
3723B 
37254 
37270 
37286 
37302 
3731  8 
37334 
37350 
37366 
37382 


901 

SCD 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GRf AT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
BRONTE    CREEK 


U    T    M:     17    0594500.0    4B08450.0    4 


444 
FlOk    CFS 


86    90 

73-10 

44  8.00 

227.00 

130.00 

37.60 

21  .10 

14.30 

27.10 

27.50 

47.90 

68.10 

448.00 

100.73 

14.30 


TOTAL 
CQL1F0RM 
MF/100ML 

160  . 
100, 
3500 
200. 
120. 
900. 

40. 
900. 

40, 

44, 
350. 

40 

3500, 
189.  ' 
40. 


FECAL  M.F. 

COLIFORM  ENTER. 

MF/10QML      MF/100ML 


170. 
10. 
16. 


20. 
10. 

2S0. 
17. 

4 


20 
10 

850 
10 
16. 

132 


262 

28. 

48. 
252. 

20 


STATION 

ID:       06-0060- 

002-02 

ST0RE1 

CODE: 

02 

004 

4430 

REGION:    03 

MILEAGE: 

9.33 

B05 

3 

1 

33 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

TEMP. 

02 

80D 

p 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MVL 

0.0 

14.0 

0.2 

0.016 

O.O 

13.0 

o.a 

0.030 

2.0 

13.0 

3.0 

0.179 

7.0 

7.0 

0.2 

0.019 

20.0 

12.0 

0.8 

0.028 

26    0 

11.0 

0,4 

0.020 

26.0 

9.0 

0.6 

0.021 

19    0 

9.0 

0.4 

0.031 

16.5 

13.0 

0.4 

O.OlO 

6-5 

13.0 

0.2 

0.008 

1  .0 

13.0 

1  .4 

0.010 

0.0 

11.0 

0.4 

0.02a 

26.0 

14.0 

3.0 

0.179 

10,3 

11.4 

0.  7 

0.033 

0-0 

7.0 

0.2 

O.0D8 

NO    Of    SAMPLES 


34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

S 

SIMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

T01AL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DY    MO 

YB 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KUELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

24    01 

76 

1  445 

.3 

0.005 

0.042 

0.420 

O.0Q6 

1  .340 

1  .388 

0 .  378 

1     766 

420,0 

6   9 

20    02 

79 

1300 

,3 

0    006 

0.044 

0.500 

0.007 

1  .690 

1  .741 

0.456 

2     197 

401  -0 

14.0 

22    03 

7B 

1300 

.3 

0  .  033 

0-  154 

1  .  100 

0    018 

1  .  ISO 

i  ,«n 

0.946 

2    238 

379.0 

103.0 

18    04 

78 

1130 

.3 

0.009 

0.006 

0-360 

0.004 

1  .800 

1  ,810 

0.354 

2.164 

292.0 

6.9 

24   05 

7B 

1430 

,3 

0.002 

0.024 

0.530 

O.OOEl 

0.630 

0  .  B63 

0.506 

1    369 

342.0 

13.0 

27  06 

78 

T3I  5 

.3 

0.002 

0.020 

0    470 

0.019 

1  .  BBO 

t  si g 

0.450 

2.369 

351  .0 

8.6 

IB   07 

78 

1500 

.3 

0.006 

0-026 

0.450 

0.012 

1  .620 

1     8SB 

0.4  24 

2.282 

344.  0 

4.6 

33   08 

73 

CB30 

.3 

0.005 

0-016 

0    380 

0.011 

0.115 

0.  142 

0.364 

0.506 

3  75.0 

14.0 

27   09 

78 

1415 

.3 

0.003 

0.006 

0    490 

0.004 

1     300 

1  .310 

0,484 

1  .794 

420.0 

4.1 

ta  10 

78 

1315 

.3 

D.002 

0.002 

0.420 

0.004 

1     650 

1  .  F.I.6 

0.418 

2    074 

405.0 

0.2 

22    11 

78 

1320 

.3 

D.002 

0.005 

0.510 

0.003 

I  ,210 

1  .218 

0.505 

1  .723 

412.0 

2.0 

18    12 

78 

1415 

.3 

0.002 

0-008 

0-670 

0.004 

1     600 

1  .612 

0.662 

2.274 

429.0 

11  .0 

MAX JMUV, 

0.033 

0.  154 

1-100 

0    019 

1  .880 

1  .919 

0.946 

2.369 

429.0 

1030 

AVG 

OR    GEOM    MN     1  *  J 

0 .  006 

0.029 

0.525 

o  ooa 

1  .363 

1  .401 

0.496 

1     896 

380.8 

IS. 7 

MINIMUM 

0.002 

0.002 

0.360 

0.003 

0.  1  15 

0.  142 

0.354 

0.506 

292.0 

0.2 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    I.MT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


24    01 

78 

■445 

.3 

30    02 

78 

■300 

3 

22   03 

7S 

300 

.3 

IS   04 

78 

■  130 

3 

24   05 

78 

430 

.3 

27   06 

78 

•  315 

.3 

18   07 

78 

■  500 

.3 

33   06 

78 

OS  30 

,3 

27   09 

78 

415 

.3 

IS    10 

7B 

31S 

.3 

22    11 

78 

■320 

.3 

IS    12 

78 

1415 

.3 
MAXIMUM 

AVQ    OR 

GEOM  MN  |  * ) 
MINIMUM 

7 

107 

14 

16 

56 

DISS. 

CALCUL 

COND. 

TUKB. 

CHLORIDE 

SOLIDS 

0- SO  LI  OS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

Units 

413 

630 

4.70 

23.0 

387 

625 

5.30 

26.0 

276 

424 

62.00 

39.5 

285 

455 

5.90 

16.5 

339 

478 

3.50 

20.0 

342 

530 

4.30 

23.0 

339 

465 

2.90 

24.5 

361 

530 

B.2 

27.0 

416 

580 

3.00 

26.0 

405 

600 

1  .20 

28.0 

410 

620 

2.  10 

38.5 

418 

610 

50.00 

29.0 

418 

276 

630 

62.00 

39.5 

373 

276 

546 

12.51 

25.  B 

285 

276 

424 

1  .20 

16.5 

NO    OF    SAMPLE5 


SAMPLE    INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT    ■    RIVER    BASINS 


a.o.w./  SITE 

SAMPLE    POINT 
STATION    TYPE 


MOUNTSBERG    CREEK 
AT    COUNTY    ROAD    16 
RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


24    01 

78 

1530 

3 

2  1     02 

78 

0830 

3 

32   03 

78 

0900 

.3 

19    04 

78 

0900 

:; 

24    05 

78 

0845 

.3 

2  7    06 

7B 

1000 

.3 

18    0? 

7  b 

1000 

.3 

23   OS 

7B 

1230 

.3 

27   09 

78 

1015 

.3 

18    10 

7B 

0930 

.  i 

22    11 

78 

0900 

,.i 

IB    12 

78 

1030 

.'J 

MAX IMUM 

AVG   OR    t 

M 1 n I  HUH 

934 

901 

SAMPLE 

SCO 

NO 

37214 

s 

37230 

8 

37246 

8 

37262 

e 

37278 

s 

37294 

8 

37310 

a 

37326 

a 

37342 

0    8 

373S8 

8 

37374 

a 

37390 

a 

MAJOR    BASIN.     GREAT     LAKES 
MIKOS    BASIN;     LAKE    ONTARIO 
TERM    STREAM:     BRONTE    CREEK 

U    T    M:     17    057B3  50.0    481O300.0    4 


DATE   OF    REPORT      2S   OCT   79      PAGE 
STATION    ID:       06-0060- 003    05 


STORET   CODE:    0.2 
004 


80 


51 


84 


TOTAL  FECAL  M.F. 
COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 
MF/100ML   MF/IOOML   MF/IOOML 


250- 
300- 
150. 
192. 
S2. 
3800. 

2000. 
300. 
100. 


3800. 
279.  « 


2. 
4. 
12. 
4. 
a. 
us. 

30. 
600. 
20. 
20. 
10. 
2. 

600. 


10. 


6. 

2. 
146, 
50. 
454. 
20. 
28. 
34. 
4. 


MILEAGE:         27.10 


805 

3 

1 

33 

34 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

Fl LTERED 

TEMP. 

02 

80D 

P 

REACTIVE 

DIG   C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P  MC/L 

1  .0 

1  1  .0 

0.2 

0.020 

0 .  003 

o.o 

9.0 

1  .0 

0    023 

0.005 

0.0 

12.0 

0.6 

0.019 

0.004 

3.0 

10.0 

0.5 

0.012 

O.OOU 

17.0 

8.0 

1  .0 

0.026 

0.005 

22.0 

7.0 

1  .0 

0.050 

0.015 

20.0 

7    0 

1  .8 

0.084 

0.010 

20.0 

9.0 

2.2 

0.066 

0.010 

13.0 

9,0 

1  .0 

0.045 

0.012 

5.0 

10.0 

0.6 

0.032 

0.003 

0.0 

13.0 

0.2 

0.026 

0.007 

0.0 

110 

0.5 

0.020 

0.002 

22.0 

13.0 

2.2 

0.084 

0.015 

8.4 

9.7 

0.9 

0.035 

0.0060 

0.0 

7.0 

0.2 

0.012 

0.001 

NO    Of    SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FI LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03  -  N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLI DS 

SO  L 1 DS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MS/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

24   01 

78 

1530 

.3 

0.136 

0.620 

0.013 

0.207 

0.356 

0  .404 

0.840 

399.0 

1  .8 

397 

21    02 

78 

0830 

..'■ 

0.232 

1    070 

0.010 

0.201 

0.443 

0.S3B 

1  .231 

338 . 0 

2.4 

396 

22    03 

78 

0900 

0.144 

0.530 

0.01  1 

0.579 

0.734 

0.3H6 

1  .120 

327.0 

2.  8 

324 

19    04 

78 

0900 

,3 

0.006 

0.3S0 

0 .  005 

0.400 

0.41  1 

0.384 

0.7  95 

218.0 

1  .  0 

24    05 

78 

0845 

3 

0 .  038 

0.570 

0.003 

0.045 

0.091 

0.532 

0.623 

264.0 

3.  1 

?  B  v 

27    06 

78 

1000 

.3 

0 .  054 

0.730 

0.035 

0.265 

0.354 

0.676 

1  .030 

257.0 

6.  7 

IB    07 

78 

1 000 

.3 

0.036 

1  .030 

0.007 

0.  133 

0.  176 

0 .  9rJ4 

1  .170 

261  .0 

17.0 

23   08 

78 

1230 

.3 

0.026 

0-370 

0.004 

0.  (30 

0.  160 

0.844 

1  .004 

227.0 

1  .2 

27    09 

78 

1015 

2 

0.02C 

0.820 

0.005 

0.  1  15 

0.  140 

0.800 

0.940 

229.0 

3.3 

226 

18    10 

7a 

0930 

.! 

O.O02L 

0  .  730 

0.004 

0.  100 

0.  106 

0.7  78 

0.884 

251  .0 

0.8 

22    11 

78 

0900 

..-, 

0.052 

0.600 

0.005 

0.242 

0.299 

0.548 

0.847 

321  .0 

5.0 

316 

IS    12 

7a 

1O30 

.3 

0.020 

0.710 

0.004 

0.171 

0.  195 

0  . 6'JO 

0.885 

353.0 

2.0 

351 

MAX IMUM 

0.232 

1  .070 

0.035 

0,579 

0  „  734 

0.994 

1  .281 

399.0 

17.0 

397 

AVG 

OR    GFOM  MN    I ■) 

0.064D 

0.727 

0.009 

0.216 

0.289 

0.663 

0.952 

292.  1 

3.9 

324 

MINIMUM 

0.002 

0.390 

0.004 

0.045 

0.091 

0.384 

0.623 

218.0 

0.  B 

226 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE   HOUR      STN      STN    SAMP      PJ 
DY    MO    YR    LMT         DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


107 

14 

IS 

56 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

D-SOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

24    01 

78 

1530 

.3 

520 

2.30 

24.5 

21    02 

76 

0830 

.3 

It! 

2.30 

21  ,5 

22   03 

78 

09  00 

,3 

535 

2.00 

25.5 

19   04 

78 

0900 

.3 

217 

335 

1  .00 

11  .5 

24    05 

78 

0845 

S 

405 

1.70 

-    15.0 

27    OS 

78 

1000 

.3 

75r 

sm 

2.40 

15.5 

IB    07 

7B 

1000 

■ 

244 

375 

4.60 

17.0 

S3    08 

78 

1230 

.3 

2.7  1 

340 

2.6 

15.5 

27   09 

78 

1015 

.3 

325 

2.70 

13.5 

18    10 

7B 

0930 

.3 

250 

365 

1  .70 

14.5 

22    11 

78 

0900 

.3 

170 

3.70 

14.0 

18    12 

78 

1030 

.:-. 

515 

2.20 

18.5 

WAX  I MUM 

250 

630 

4.60 

25.5 

AVG   OR 

GEOM   MN 

C) 

236 

443 

2.43 

17.2 

MINIMUM 

217 

325 

1  .00 

1  1  .6 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W,/  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MOUNTSBERG  CREBK 

AT  HIGHWAY  401  ABOVE  MOUNTSBERG  RESERVOIR 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  8RG  C 

FEET       MTRS 


24    01 

78 

1515 

.3 

21    02 

78 

0645 

... 

23   03 

:  b 

1000 

.3 

18   04 

78 

1600 

.3 

25    05 

78 

0930 

3 

37   06 

78 

1530 

3 

19   07 

78 

1530 

.9 

23  oa 

78 

1300 

,3 

27   09 

78 

OBOO 

.3 

19    10 

78 

1400 

s 

23    11 

H 

0830 

,3 

18    12 

78 

1000 

.3 
MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM  MN  I ■ ) 
MINIMUM 

934 
SAMPLE 

NO 


37215 
37231 
37247 
37263 
37279 
37295 
37311 
37327 
37343 
37359 
37375 
37391 


901 
SCO 


0  8 
8  7 
8 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 

MINOR    BASIN:     LAKE    ONTARIO 

TERM    STREAM:     8RDNTE    CREEK 

U    T    M:     17    057M150.0    4813050.0    4 


SO  8 1  84 

TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/IOOML  MF/IOOML  MF/100ML 


40. 
100. 
230. 
150. 

92. 

1600. 

520. 

400. 

15000. 

20. 
190. 

60. 

15000. 
228.- 

20. 


2. 

«3 
68. 

7  8 

70. 

100. 


100. 

13. 

i, 


8. 

16. 

52. 
2. 

14. 
240. 
154. 
270. 
600. 

84. 

32. 

12. 

600. 
43.' 
2. 


805 
WATER 
TEMP. 
Of-G    C 


24. 
20. 
17. 

9. 

7. 

0. 

0. 


STATION    ID:       06-0060-004-02 

STORET    CODE: 

02 

004 

4430 

ON:     02 

MILEAGE: 

30.60 

3 

1 

33 

34 

DI5S. 

5-DAY 

TOTAL 

FI LTERED 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

7    0 

1  ,B 

0.095 

0.007 

6.0 

0.8 

0.022 

0 . 0  09 

4.0 

1  .0 

0.02  1 

0 .  006 

7.0 

0.2 

0.019 

0.002 

7.0 

1  .2 

0.037 

0.008 

9.0 

0.5 

0.04  7 

0.021 

10.0 

0.5 

0.058 

0.036 

8.0 

0.6 

0.064 

0.042 

8.0 

0.8 

0  .  036 

0.018 

4.0 

1  .4 

0.020 

0,008 

12.0 

0.2 

0.008 

0.005 

6.0 

0.2 

0.018 

0.005 

12.0 

1  .8 

0.095 

0.042 

7.3 

O.B 

0.037 

0.014 

4.0 

0.2 

0.008 

0.002 

NO    OF    SAMPLES 


(     C    0    N    T    D     ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  .  BIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


19 

20 

21 

22 

17 

te 

23 

5 

6 

7 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP       PJ 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FI LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

Dv   MO 

YR 

lfht 

DIST 

BfiG 

DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

24    01 

'8 

1515 

,3 

0 ,  060 

0.970 

0.006 

0,329 

0.395 

0.910 

1-305 

427.0 

42.0 

385 

21     02 

78 

01545 

3 

0.040 

0.600 

0 .  006 

0    435 

0.481 

0  .  5f>0 

1.041 

3G3.0 

2.0 

361 

23   03 

78 

1000 

3 

0,062 

0.450 

0    009 

0,466 

0    537 

0.3»8 

0.925 

287.0 

3.2 

294 

1B   04 

78 

n;oo 

.3 

0.008 

0.460 

0.003 

0.  01S5 

0.096 

0    4E2 

0.54B 

265.0 

3.6 

281 

25    05 

78 

0)30 

.3 

0.032 

0.770 

0.006 

0.060 

0    098 

0.736 

0.S36 

34B.0 

1  .4 

347 

27   06 

78 

1530 

.3 

0.020 

0.540 

0.005 

0    070 

0    095 

0.520 

0.615 

339.0 

7.2 

332 

19    07 

78 

1530 

9 

0.01  2 

0    380 

0    004 

0.036 

0.052 

0.3li8 

0.420 

347.0 

2.9 

344 

23  oa 

78 

i:ioO 

.3 

0.018 

0    410 

0    004 

0.070 

0.092 

0.3(13 

0.484 

335.0 

1  .2 

334 

27    09 

78 

OUQO 

.3 

0.002 

0    430 

0    003 

0.055 

0060 

0,41-8 

0.468 

403.0 

5.6 

397 

19    10 

78 

1400 

.3 

0.002 

0.400 

a  003 

0.  100 

0.  105 

0,3'!3 

0.503 

373.0 

1  .  1 

372 

23    11 

78 

0:330 

.3 

0.011 

0.400 

0    003 

0.202 

0    216 

0,339 

0.605 

449.0 

0.5 

448 

18    12 

78 

i  ooo 

.3 

0.020 

0.540 

0   003 

0.302 

0.325 

0,520 

0.645 

459.0 

0.6 

45B 

MAXIMUM 

0.062 

0.970 

0.009 

0.466 

0.537 

0,910 

1  .305 

459.0 

42.0 

456 

aug 

OS    GEOM   MN     ( ■ ) 

0.024 

0.529 

0.005 

0.  184 

0.213 

0    505 

0.713 

367.9 

5.9 

362 

M I N I  MUM 

0,002 

0.  380 

0-003 

0.036 

0.052 

0.368 

0.420 

235.0 

0.5 

281 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

SAMP 

3TE 

HOUR 

STN 

STU 

SAMP       Pd 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

qy  mo 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

6BG 

DEPTH 
MTRS 

25C 

UMHQb 

FORMAZIN 
UNITS 

MG/L 

24    01 

78 

l!i15 

.3 

620 

7.60 

25.5 

21     02 

78 

01)45 

.3 

5S0 

2     10 

14.5 

23    03 

76 

1000 

.3 

463 

2.  10 

16.5 

18    04 

78 

n;oo 

.3 

44C 

1     70 

15.5 

25    05 

78 

01)30 

.3 

550 

1  .40 

IB.  0 

27    06 

78 

11,30 

.3 

520 

2.  00 

6.3 

19    07 

76 

11.30 

.3 

495 

1.10 

5.  4 

23    08 

78 

1 .100 

.3 

490 

1  .0 

6.  1 

27    09 

78 

OIJOO 

.3 

580 

1  .20 

11.0 

19    10 

78 

1400 

.3 

580 

0.80 

11.5 

23    11 

78 

01130 

.3 

640 

1  .50 

21  .5 

18    12 

78 

1  000 

.3 

630 

0.60 

21  .0 

MAXIMUM 

640 

7.60 

25.5 

AVG 

OR    GEOM    MN     I  -  1 

549 

1     93 

14,4 

M I N I  MUM 

440 

0.60 

5,4 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.O./  SI  IE.  BRONTE  CREEK 
SAMPLE  POUT:  AT  PROGRESTON  ROAO 
STATION  TY>E:  RIVER 


SAMP  DT£  HOJR   STN   STN  SAMP   Pj 
DT  80  YR  LWT    OIST  BAG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26 

06 

76 

09  i5 

.3 

20 

07 

78 

10  30 

.3 

30 

08 

78 

09  10 

.3 

18 

09 

78 

0920 

.3 

24 

10 

78 

0955 

.3 

08 

11 

78 

0950 

.3 

14 

12 

78 

1  030 

.3 

MAXIMUM 

*VG    OR    GEOM    MN     I  '  j 

M I N I  MUM 

STATION  10:   06-0060-005-02 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 

5T0RET    CODE: 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM    STREAM'     8R0NTE    CREEK 

4430 

ONG: 

U    T    M 

17    0584  100.0    4805300 

0    4 

SEGIQN:     02 

MILEAGE; 

18.30 

934 

901 

80 

Bl 

84 

B05 

3 

1 

33 

34 

Sample 

SCD 

TOTAL 

FECAL 

M  ,  F 

W  A  T  E  R 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

FI LTERED 

no 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACT  I"E 

MF/100ML 

MF/1  OOMI. 

MF/100ML 

OEG    c 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

38551 

6 

9 

680. 

4  .        1. 

34 

21     0 

8    0 

0.5 

0.039 

0  .  00!> 

38552 

6 

9 

3  70. 

30. 

80 

22.5 

7    5 

1.0 

0.03  5 

0    010 

38595 

6 

9 

1500.      G 

40. 

252. 

18.0 

7.6 

1.2 

0.031 

0  .  00!> 

38636 

3 

21000. 

1100. 

4100. 

14    8 

7-8 

I  .0 

0.  182 

0-  025 

38677 

E 

144. 

8. 

1  00 .        L 

7,8 

9-5 

0.6 

0.014 

0    00  1 

3871  7 

6 

5    8 

10.8 

0.8 

O.OOB 

0-002 

38755 

4 

40. 

8 

24. 

0.5 

13.3 

0    4 

0.012 

0.003 

21000. 

1  100. 

4100. 

22.5 

13.3 

1  .2 

0.1B2 

0.025 

598.'     U 

26.  '    0 

137.-     D 

12.9 

9.2 

0.8 

0.046 

0,007 

40. 

4  . 

24. 

0.5 

7.5 

0.4 

0.008 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   5TN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

28  06  78  09!5  .3 

20  07  78  1050  .3 

30  OB  78  09  10  .3 

1 8  09  7B  09 !0  ,3 

24  10  78  09 iS  3 

08  11  7B  09  SO  .3 

14  12  78  1000  .3 

MAXIMUM 

AVQ  OR  GEOM  MN  ( • 1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

10 

23 

5 

6 

7 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FI LTEPEO 

I NRGNC 

TO  1  AL 

TOTAL    N 

IOTAL 

SUSP. 

DI  S!>  - 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOL  I  OS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.054 

0.  710 

0.018 

1  .610 

1     682 

0-656 

2.338 

334  .0 

7.4 

327 

0.03B 

O.690 

0.017 

1  .630 

1  .685 

0 .  652 

2.337 

302  . 0 

6.3 

296 

0.034 

0-570 

0.017 

1  ,980 

2.031 

0.5116 

2.567 

353.0 

4.8 

348 

0    026 

0.800 

0.011 

1  ,000 

1  .037 

0.774 

1.811 

3L5.0 

41  .0 

354 

0.004 

0.530 

0.010 

1  .  190 

1  .504 

0.5J6 

2.030 

31.-2.0 

0-6 

39  I 

0  ,  009 

0.490 

0.007 

I  .^90 

1  .506 

0.481 

1  .987 

369.0 

1  .0 

368 

0.016 

0.520 

0.003 

t  .  ISO 

1  .  169 

0  .  504 

1  .673 

3'J8.0 

1  .0 

397 

0.054 

O.BOO 

0.018 

I  .960 

2.031 

0.774 

2.567 

398.0 

41  .0 

39' 

0.026 

0.616 

0.012 

1  .479 

1.516 

O.S'IO 

2.106 

363.3 

8.9 

354 

0.004 

0.490 

0.003 

1  .000 

1  .037 

0.481 

1  .673 

302.0 

0.6 

296 

(  C  0  N  T  D  | 


SAMPLE    INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT    -    RIVER    BASINS 


B.OX./    SITE;     BRONTE    686831 
SAMPLE    POINT:     AT     PROGP.ESTON    ROAD 
STATION    TY»E:    RIVER 


STN   NO: 


EAT: 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 

DY    MO    YR    LMT  DIST     BPL       L 

FEET  MTRS 


28  06  78  0925 

.3 

20  07  78  1000 

.3 

30  08  78  0910 

J 

18  09  n    0920 

: 

24  10  70  0955 

.3 

08  1 1  7B  0950 

.'-: 

14  12  7B  1000 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (*) 

MINIMUM 

14 
COM) . 

25C 
UMHO.S 

480 
465 
520 

500 
610 
500 
600 

i:  '  " 
539 
465 


TUR3. 

F0RMA21N 

UNITS 

3.20 
2.90 

1  .80 
20 .  00 
1  .50 
1  .30 
1.S0 

20 .  00 
4.60 
1  ,30 


MAJOR     BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:    LAKE- ONTARIO 
TERM    STREAM:     BRONTE    CREEK 

U    T    M:     17    0534100.0    4805300.0    4 

56  59 

chloride     sulphate 

MG/L 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGt 

STATION     ID:       06-0060-  005.-02 

STORET    CODE:    02 
004 
4430 


REGION:     02 


17.5 
18.5 
19.5 
18.0 
21  .0 
21  .0' 
22.5 

22.5 
19.7 

17.5 


29.0 
33.5 

41,6 

ea.  o 

75. 
7  7.0 

77.0 
54.0 
29.0 


MILEAGE: 


18.30 


NO    OF   SAMPLES 


S    0    *./    SITE:     FGURTEEK    VILE    CREEK 
SAMPLE    POINT:     AI     OUEEN    ELIZABETH    WAY 
STATION    TYPE:     RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       SIS       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    9RG    DEPTH 

FEET  MIPS 


24  01  78 

1200 

,  J 

20  02  78 

1515 

.3 

22  03  7B 

1  130 

.3 

18  04  78 

1  330 

3 

24  05  78 

13  15 

.3, 

27  06  78 

1130 

.3 

18  07  7B 

1  145 

.3 

22  OB  78 

H45 

.3 

27  09  78 

1230 

.3 

(8  10  78 

1  130 

.3 

!2  11  78 

1045 

.3 

18  12  78 

1215 

.3 

■:■  „' 

AVG  OP 

GEOM  MN 

(»> 

V1NIMUV. 

934 

SAMPLE 


37210 
37226 
37242 
3725B 
37274 
37290 
17386 
3  7  322 
3723B 
37354 
37370 
37386 


901 
SCO 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT     LAKES 

LAKE    ONTARIO 
MCCRANEY    CREEK 


U    T    M: 


B! 


84 


80 

TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  C0L1F0RM  ENTER. 

Mf/IOONL  MF/10CML  MF/IOOML 


300. 

200. 

3400. 

44. 

64. 
600. 
220. 
400- 

I  OOO  . 
60. 
100. 
130. 

3400. 
231  .* 

44. 


20. 

4. 

ioo. 

10. 
14. 
46. 
10. 
16. 
12. 


30. 

20. 
440. 

10. 

46. 
14B. 
140. 
110. 

64. 

36. 

16, 

52. 

440  . 
53." 
10. 


STATION    ID:       06-0061-001-02 

STORET    CODE:     02 
004 
4  3  SO 


17    0603020.0    4808225.0    4 


REGION:  03 


805 
WATER 
TEMP, 
DEG  C 

0.0 


10 

5 

21 

5 

26 

0 

2-1 

0 

23 

0 

17 

0 

5 

s 

1 

5 

0. 

0 

26 

a 

10 

5 

0 

0 

DISS. 

02 

MG/L 

12.0 
9.0 


10 

0 

14 

0 

15 

0 

17.0 

12.6 

9.0 


5 -DAY 

BOO 

MG/L 


33 
TOTAL 
p 
MG/L 

0  031 
0.029 
0.235 
0.033 
0.024 
0.380 
0.050 
0.039 
0.060 
0.017 
0.003 
0  .01  5 

0.380 
0.07  7 
0.008 


2.40 

34 
Fl LTERED 
REACTIVE 
P   MG/L 

0.024 

0.029 

O.060 

0.005 

0.002 

0.001 L 

0.006 

0.001 

0 .  004 

0.00! 

0.006 

0   (108 

0.060 
0,0 1  2D 
0.001 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PU 
DY    MO   YR    LMT         O-ST    Sfit 

FEET  MTRS 


24  01  7B  1200 
20  02  78  1515 
22  03  78  1130 
1B  04  78  1330 
24  05  78  13  15 
27  06  78  1 1  3D 
18  07  78  1145 
22  08  7B 
27  09  78 
18  10  78  1  130 
22  11  7B  1045 
IB     12    78     1215 


H45 
1230 


.3 
.3 
.3 

.3 
i 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


19 

FiLTEPFD 

ftMMONIA 

MG/L 

0  .  Q3S 
0 .  030 
0.400 
0.006 
0.036 

o.atB 

0.076 
0.C12 
0  .  0  I  c 
0 .  002 
0.007 
0.012 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM    MM     (  ■  I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY   MO    YR    LMT         DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


24  01 
20  02 
22  03 
IB  04 
24  OS 
2  7  06 
13  07 
22  08 
27  09 
IB  10 
22  11 
18    12 


7B  1200 
7B  161 5 
78  1 130 
78  1330 
78  1315 
78  1130 
7B  1145 
78  1145 
7B  1230 
7B  1130 
78  104S 
73    1215 


.3 

.1 
3 
3 

3, 
.3 

3 
.3 


KA>:  I  MUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (•] 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


20 
TOTAL 
KJELOAHL 
MG/L 

0.230 
0.260 
1  .330 
0.520 
0.530 
0,016 
C.890 
0.390 
1  .300 
0.280 

a.  250 

0.320 


D  .  400 

o;o54 

O.0C2 

12 

107 
CALCUL 
D-SOLIDS 
MG/L 


205 
188 
171 


1  .330 
0.526 
0.016 

12 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.006 
0.006 
0.032 
0.007 
0.013 
0.003 
0.009 
0.004 
0,021 
0.003 
0 .  004 
0.009 

0.032 

0.010 

0.003 


740 
815 
263 
625 
665 
660 

1040 
315 

1  000 
880 
920 
880 

1040 
734 
263 

13 


22 
FILTERED 
N03  -  N 
MG/L 

2.O20 
2..  140 
1  .100 
0.655 
0.330 
0.020 
0.21  I 
0.025 
1  .630 
0  .  200 
0.680 
2.540 

2,540 
0.967 
0.020 

12 


14  16         56 

oond.  turk.  chloride 

25c  f0rma7in     mg/l 

umhos  units 


2.90 


66-00 
2.80 


.40 
.50 

.90 


66.00 
8.13 
1  .40 


61  .0 
73.0 
29.0 
64.0 
67,0 
75.0 
190.Q 
195.0 
155.0 
1O8.0 
105.0 
107.0 

195.0 

102.4 

29.0 


17 
1NRGNC 
N 
MG/L 

2.064 
2.  176 
1  .  532 
0.668 
0.  379 
0.041 
0.296 
0.041 
1.711 
0.205 
0.691 
2.561 

2.561 
1  ,030 
0.041 


TOTAL 

ORGNC      N 

MG/L 

0 .  1 92 
0  .  230 
0 .  930 


514 
494 
002 
814 
378 
200 
278 
243 
30B 


1  .290 
0.473 

0.002 


MG/L 

2  .  256 
2,406 
2.462 
1.182 
0.873 
0.039 
1.110 
0.419 
3.001 
0.483 
0.934 
2.869 

3.001 

1  .  503 
0  .  039 


5  6  7 

TOTAL  SUSP.  DISS. 

SOLIDS  SOLIDS  SOLIDS 

MG/L  MG/L  MG/L 


467 
514, 
245 
306 
428 
433 


575 
584 
584 


3.6 

1  .2 
74.0 


11.3 
0.4 


463 

5  13 

393 
4  26 

431 
7  42 

699 
571 
584 
683 

742 
541 
393 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  ■  RIVER  BASINS 


B.o.w./  s::te 

SAMPLE  POINT 
STATION  TVPE 


FOURTEEN  MILE  CREEK 
AT  UPPER  MIDDLE  ROAD 
RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN.  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LPIT    D1ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


24 

01 

78 

1315 

20 

02 

7B 

1B0O 

23 

03 

78 

nis 

IS 

04 

'.'8 

1345 

24 

OS 

78 

1:100 

27 

06 

78 

ins 

18 

07 

78 

1    30 

22 

08 

78 

1200 

s? 

09 

78 

1220 

18 

10 

78 

11  IS 

22 

11 

78 

1030 

10 

12 

78 

1II00 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
OY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24    01 

78 

1215 

.3 

20    02 

78 

l!500 

.3 

22    03 

78 

1  115 

.3 

IB    04 

78 

134S 

.3 

24    OS 

78 

I.SOO 

.3 

27    06 

7B 

1  1  IS 

.3 

IS    07 

7B 

1  1 30 

.3 

22   08 

78 

1200 

.3 

27   09 

78 

1:220 

.3 

18    10 

78 

1115 

.3 

22    11 

70 

1030 

.3 

18    12 

78 

1:200 

.3 

MAXIMUM 

AVQ 

OR    GEOM   MN     (*) 
MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES. 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP 
DY    MO    YR    LMT  OIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


934 

Sample 


3721  1 

4 

37227 

4 

37243 

8 

37259 

8 

3727S 

8 

37291 

a 

37307 

5 

37223 

S 

37339 

5 

9 

373S5 

S 

9 

37371 

0 

7 

37387 

a 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 


0.04B 

0.033 

0 .  293 

0.004 

0.052 

020 

032 

026 

038 

062 

009 

'J  :  0 


0.398 
0.053 
0.004 

12 

107 
CALCUL 
D-SOLIOS 
MG/L 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.420 
0.370 
1  .440 
0.530 
0.700 
0.016 
0.310 
0.280 
0.490 
1  .  140 
0.200 
0.480 

1.440 
0.  531 
0.016 

12 


DATE    OF    REPORT      25   OCT    79      PAGE         195 
STATION    ID:      06-0061-002-02 


MAJOR  8AS1N 
MINOR  8ASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
MCCRANEY    CREEK 


u   T    M:     17    06005  75.0   4808490.0    4 


901 

SCO 


ao  at 

TOTAL  FECAL 

COLIFORM  COLIFORM 

MF/100ML  MF/100ML 

1 40  .  4 .        L 

80.  4.        L 

2700.  60. 


132. 

400. 

10. 

250. 

4200. 

1300. 

90. 

200. 

4200. 
185.' 


FILTERED 

NQ2-N 

MG/L 

0.014 
0.01  1 
0.032 
0-010 
0.042 
0  003 
0-003 
0.003 
O.O03 
0.012 
0-003 
0.009 


2. 
46. 

2. 

2. 

2. 
52. 

4. 


FILTERED 

N03-N 

MG/L 

3.430 
3.140 
1  .170 
2.290 
1  .130 
0.  090 
0.037 


015 
155 
550 
186 
390 


0.042 
0.012 
0.003 

12 


3.430 
1  .  299 
0.015 

12 


14  16       sa 

COND.  TURB,  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN       MG/L 

UMHOS  UNITS 


ENTER. 
MF/100ML 

176. 
120. 
260. 

4.   L 

4. 
10B. 

2.   L 
58. 
220. 
200. 

», 
20, 

260. 
35.-  0 


17 
INRGNC 


MG/L 


3.492 
3.  189 
1  .500 
2.304 
1  .224 
0.113 
0.072 
0.044 
0.  196 
0.624 
0.  198 
3.409 

3.492 
I  .364 
0.044 


805 
WATER 
TLMP. 
DEO  c 

0.0 


10 

0 

21 

0 

21 

a 

(7 

0 

17 

0 

15 

0 

6 

5 

2 

0 

0 

0 

21 

0 

9 

1 

0 

0 

12 

18 
TOTAL 
ORGNC   N 
MG/L 

0.372 
0.332 
1  .  142 
0.526 

0  .  648 
0.004 
0,278 
0,254 
0.462 

1  ,078 
0.131 
0.470 

I  .142 

0.479 
0.004 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

12.0 
12.0 
14.0 
13.0 
11.0 

9.0 

7.0 


10.0 
6.0 
14.0 

14.0 
10.3 
6.0 


23 
TOTAL   N 

MG/L 

3.864 
3.521 
2.642 
2.830 
1  .872 
0.  109 
0.350 
0.298 
0.640 
1  .702 
0.3B9 
3.B79 


3.079 
1  .842 
0.109 


STORET    CODE: 

02 

004 

4390 

MILEAGE: 

4.10 

1 

33 

34 

>-DAY 

TOTAL 

FILTERED 

800 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

0.2 

0.054 

0.03S 

0.8 

0.048 

0,034 

3.5 

0.290 

0,  125 

0.2 

0.023 

0.007 

1  .2 

0.02  7 

0.001L 

0.8 

0.210 

0.009 

0.8 

0.02B 

0.005 

0.8 

0.018 

0.004 

1  .2 

0.03  5 

0.002 

2.4 

0.12B 

0.007 

0.4 

0.012 

0.005 

0.4 

0.021 

0.004 

3.5 

0.290 

0.125 

1.1 

0.075 

0.020D 

0.2 

0.012 

0.001 

12 

S 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

446.  0 
527.0 
262.0 
308.O 
425.0 
420.0 
473.0 
491  .0 
569.0 
402.0 
563.0 
609.0 

609.0 
465.4 
262.0 


SUSP. 

50LI0S 

MG/L 


94.0 
14.2 


DISS. 

SOLIOS 

MG/L 

439 
491 

396 
421 
418 
468 
467 
566 
3E4 
562 
6C5 

60S 
477 
394 


24    01 

78 

1215 

.3 

695 

13.00 

5B.0 

20    02 

78 

1500 

.3 

770 

9.60 

20.0 

22    03 

78 

1115 

.3 

168 

258 

76.00 

28.5 

18   04 

78 

1345 

.3 

595 

3.00 

60.0 

24    05 

78 

1300 

.3 

E55 

2.00 

.  63.0 

27   06 

78 

1  1  IS 

.3 

680 

1  .10 

37.  S 

18   07 

78 

1130 

.3 

63  0 

2.00 

425.0 

22    08 

78 

1200 

.3 

710 

2.3 

50.0 

27    09 

78 

12  20 

.3 

840 

3.20 

77.0 

18    10 

78 

1115 

.3 

640 

5.00 

59.0 

22    1  1 

78 

IC30 

.3 

900 

2.40 

97.0 

18    12 

78 

1200 

.3 

800 

4.90 

115.0 

MAXIMUM 

168 

900 

76.00 

425.0 

AVG    OR 

GEOM   MN 

'1 

168 

694 

10.42 

90  .8 

M I N I  MUM 

163 

253 

1  .10 

20.0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  OAKVILLE  CREEK 
SAMPLE  POINT:  HIGHWAY  2.  OAKVILLE 
STATION  TYPE:  RIVER 


samp  dte  hour  stn  stn  samp  pu 
dy  mo  yr  lmt   dist  bhg  depth 

FE£T       MTRS 


24   01 

78 

1145 

.3 

20   02 

78 

IH.1B 

.3 

22   03 

7B 

1145 

.3 

12    04 

78 

I'OO 

.3 

1B    04 

78 

two 

.4 

09    05 

78 

i;oe 

.3 

24   05 

7B 

i::30 

.3 

06   06 

78 

1145 

.3 

27   06 

78 

1230 

.3 

06   07 

78 

1300 

.3 

13   07 

7B 

1300 

.3 

09   OB 

7B 

1  BOO 

.3 

22   08 

78 

1  :i  1 5 

.3 

14   09 

78 

i;:oo 

.3 

27   09 

78 

13  IB 

.3 

31    10 

78 

i::30 

.3 

22    11 

78 

11  15 

.3 

30    11 

78 

1130 

.3 

t4    12 

78 

i:s30 

.3 

18    12 

78 

1330 

.3 
MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM  MN  ( ■ ) 
MINIMUM 

LONG: 

934 
SAMPLE 
NO 


3720S 
37224 
37240 
36202 
37256 
36267 
37272 
36332 
37288 
36394 
37304 
364S6 
37320 
36515 
37336 
36641 
37368 
36699 
36758 
37364 


901 
SCD 


6 
8 
6  9 

e 

6 
4 
8  4 


STATION 

ID:      06-0063-001-02 

MAJOR 

3ASIM: 

GREAT    LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR    BASIN; 

LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM    STREAM: 

OAKVILLE    CREEK 

4340 

U    T    M 

17    0607500.0    4810600 

0    4            REGION:     D3 

MILEAGE: 

0.40 

80 

81 

34 

aos 

3 

1 

33 

34 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

FILTERED 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEC    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P   MG/L 

250. 

10 

L 

10-        L 

0,0 

13.0 

0.2 

O.OSO 

0.018 

100. 

4 

L 

10. 

0-0 

12.0 

0.2 

0.020 

0.013 

8200. 

4  60 

i. 

590. 

0.0 

13.0 

4.B 

0.125 

0.069 

4000. 

7  00 

1500. 

S.5 

B.4 

1  .6 

0.166 

0.042 

100. 

to 

190. 

9,0 

9.0 

0.2 

0,064 

0.039 

2000. 

150 

70. 

9.5 

8.9 

1.0 

0,04  3 

o.oca 

5300. 

124 

4.        t 

19.5 

90 

1  .5 

0.05  7 

0.011 

1700. 

80 

120. 

15.5 

8.6 

t.4 

0.066 

0.017 

440. 

1  12 

168. 

23.0 

9.0 

1  .2 

0.S50 

0.0C3 

430. 

10 

160. 

15.8 

7.4 

1.8 

0.050 

0.0C1 

360. 

26 

20. 

19.0 

10.0 

1  .2 

0.0S8 

0 .  0C5 

3000. 

103  DO 

1370. 

20,0 

5.5 

1  .6 

0.036 

0.006 

1)00. 

12 

48. 

19.0 

9.0 

1  .4 

0.062 

0 .  DC  5 

2000. 

100 

L 

100. 

19.0 

7.5 

0.2 

0.031 

0.OC4 

too. 

4 

L 

128. 

17.0 

12,0 

o.s 

0.044 

0.013 

400. 

10. 

40. 

10.0 

11.1 

0.6 

0.023 

0.OC8 

490. 

100 

172. 

2.0 

13. D 

2.2 

0.052 

0 .  005 

700. 

24. 

84. 

1  .0 

14.3 

0,2 

0.037 

0.01S 

230. 

24. 

80. 

0.0 

9.1 

2.0 

0.033 

0.015 

40. 

4. 

L 

16. 

0.0 

13.0 

0.4 

0.017 

0.011 

3000. 

1 0300 . 

1 500 . 

23.0 

14.3 

4.8 

0.550 

0.069 

786.  ' 

44. 

•    D 

ei .  -   o 

10.2 

10.  1 

1  .2 

0.079 

o.ois 

40. 

4. 

4. 

0.0 

5.S 

0.2 

0.017 

o.ooi 

NO  OF  SAMPLES 


20 


(  C  0  N  T  D  ] 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  DEPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


OAKVILLE  CREEK 
HIGHWAY  2,  OAKVILLE 
RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24    01 

78 

1  145 

.3 

20    02 

78 

1415 

.3 

22    03 

78 

1  145 

.3 

12   01 

78 

1400 

.3 

IB    04 

78 

1300 

.3 

09    05 

78 

1208 

.3 

24    05 

78 

1330' 

.3 

06   OS 

78 

1145 

.3 

27    06 

78 

1230 

.3 

06    07 

78 

1300 

.3 

18    07 

78 

1300 

.3 

09   06 

78 

1500 

.3 

22    08 

78 

1315 

.3 

14   09 

78 

1200 

.3 

27    09 

78 

1315 

.3 

3T    10 

78 

1230 

.3 

22    1  1 

78 

1  1  IS 

.3 

30    11 

78 

1130 

3 

14    12 

78 

1230 

3 

18    12 

78 

1330 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    Ml 

I»J 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMF   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
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STATION    ID:       06-0063-001-02 


34 

01 

7B 

1145 

20 

02 

78 

1415 

22 

03 

78 

1145 

\2 

04 

78 

1400 

18 

04 

78 

1300 

09 

05 

78 

1208 

24 

OS 

78 

1330 

06 

06 

78 

1  145 

27 

06 

78 

1230 

06 

07 

78 

1300 

IB 

07 

78 

1300 

09 

08 

78 

1500 

22 

08 

78 

1315 

14 

09 

78 

1200 

27 

09 

78 

1315 

31 

10 

7.8 

1  230 

MAJOR 

3ASIN:    GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR 

3AS1N;     LAKE    ONTARIO 

004 
4340 

TERM    STREAM:     OAKVILLE    CREEK 

LONG: 

U    T    M 

17    0607500 

0    4810600 

0    4            REGION:     03 

MILEAGE; 

0.40 

19 
I LTERED 

20 
TOTAL 

21 
FILTERED 

22 

FILTERED 

17 
INRGNC 

18 
TOTAL 

23 

TOTAL    N 

5 

TOTAL 

6 

5USP. 

J 
DISS 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLI DS 

SOL  IDS 
MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0  ,  074 

0  .  400 

0  .  DOB 

0.407 

0.  489 

0.326 

0.815 

261  .0 

9    5 

2SI 

0.  044 

0.  330 

0    004 

0.  400 

0.448 

0.286 

0.734 

243.0 

2  .  4 

0.314 

0.710 

0.032 

1  .  1  70    . 

1.516 

0.396 

1.912 

366.0 

123.0 

0.  1  32 

1  .060 

0.028 

1  .250 

1  .410 

0.928 

2.333 

337.0 

54.0 

283 

0  ,  11 6 

0.500 

0.017 

0.705 

0.  638 

D.3SI4 

1  .222 

329.0 

7.  0 

322 

0  ,  052 

0.490 

0.022 

0.530 

0.604 

0.438 

1  .042 

357.0 

16.0 

341 

0.  096 

0.570 

0.016 

0.  120 

0.232 

0.474 

0,706 

341  .0 

16.  0 

325 

0  .  096 

0.  590 

0.027 

0.4SS 

0    576 

0  .  494 

1  .072 

324.0 

16,0 

308 

2  65 

0    084 

0.  049 

0.007 

0.  140 

0.23t 

0  . 0.15 

0.  196 

301  .0 

16.0 

0  .046 

0.600 

0.013 

0  .  460 

0.519 

0.554 

1  .073 

298.0 

15.0 

283 

0  .  100 

0.660 

O.OOB 

0.187 

0.295 

0  .  Sf.O 

0.855 

2L'0.0 

17.0 

0 .  060 

0.  320 

0.013 

0.292 

0.365 

0 .  260 

0.625 

304.0 

31  .0 

0.  068 

0.530 

0.01  1 

0    255 

0.334 

0-462 

0.796 

303.0 

18.  0 

285 

0.  020 

0.410 

0.005 

0.4B5 

0.510 

0.390 

0.900 

338.0 

15.0 

323 

0.030 

0.460 

0.008 

0.4IS 

0.453 

0  .  430 

0.683 

301  .0 

13.0 

288 

0    05B 

0.  380 

0.008 

0  .  790 

0.856 

0.322 

1  .  178 

408.0 

8.6 

399 

0,  083 

0.  560 

0.009 

1  ,  100 

1  .192 

0.477 

1     669 

470.0 

28,0 

442 

0  .  056 

0.440 

o.ooa 

1  .900 

1  .964 

0.3B4 

2.346 

54B.0 

5.0 

543 

0.036 

0.450 

0.010 

2.390 

2.436 

0.414 

2.850 

514    0 

9,0 

505 
357 

0.040 

0.310 

0.010 

1  .  140 

1  .190 

0.270 

1  .460 

359.0 

2.0 

0  .  314 

1  .060 

0.032 

2.390 

2.436 

0.928 

2.850 

548.0 

123.0 

543 

0.080 

0.491 

0.013 

0.730 

0.823 

0.414 

1  .234 

349.6 

21  ,  1 

346 

0.  020 

0.049 

0.004 

0.  120 

0.231 

0  ,  035 

0.  196 

243.0 

2.0 

251 

20 

107 
CALCUL 
0- SOLIDS 

MG/L 


241 
343 


273 
273 


20 


20 


20 


14  16                     56 

COND.  TUR8.  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN                MG/L 

UMhOS  UNITS 


386 

11  .00 

35.5 

371 

2.40 

32.0 

374 

72.00 

47.0 

445 

73.00 

35.5 

525 

9.20 

34.5 

570 

13.00 

44.5 

4B6 

7.80 

36.0 

490 

15.00 

37.0 

44S 

12.00 

46.0 

450 

9.30 

50.0 

420 

12.00 

48.5 

420 

30.00 

4B.0 

455 

9.6 

49.0 

515 

4.20 

32-5 

475 

6.60 

47.0 

650 

9.00 

136  .  0 

59 

260 

55 

208 

25 

47 

SULPHATE 

REACT  1 VE 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

ORGANIC 

SILICATE 

AT    LAB 

IRON 

C    AS    C 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

UO/L 

MG/L 

37.0 
36.0 
33.0 
36.0 
34.5 
38.0 
56.0 


2.05 
0  15 
0.65 
0.85 
0.45 
2.85 
0.  15 


8.  10 

3.800 

8.28 

0.85 

8.  30 

0.960 

8.09 

0.690 

7.B9 

1  .700 

8.47 

0.320 

7.  92 

0,540 

1-OL 
1  OL 
1  .OL 

1  .OL 
1-OL 

1  .0 


7.6 
7.6 
3.7 
3.7 
3.4 
3.4 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
5.0 
6.0 
4.0 


22 

11 

78 

1115 

.3 

30 

11 

78 

1130 

.3 

1* 

12 

78 

1230 

.3 

IS 

12 

78 

1330 

.3 
MAXIMUM 

AVS 

OR 

GEOM    MN     [ ■  I 

M I H 1  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY   MO    YR    LMT         DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


12    04 

78 

1400 

.3 

IB    04 

78 

1300 

.3 

09    05 

78 

1208 

.3 

24    05 

78 

1330 

.3 

OS    06 

78 

1  145 

i 

27    06 

78 

1230 

.3 

06    07 

76 

1300 

.3 

18    07 

7B 

1300 

.3 

09    08 

78 

1500 

.3 

22    08 

7B 

1315 

.3 

14    09 

76 

1200 

.3 

27   09 

78 

1315 

.3 

31     10 

76 

1230 

.3 

22    11 

78 

1115 

3 

30    11 

78 

1130 

.3 

14    12 

7a 

1230 

.3 

18    12 

78 

1330 

.3 

MAXIMUM 

AV6    OR    GEOM    MN 

1  *  : 

MINIMUM 

273 
258 

241 


37 
37 
17 
17 


30 
104 


104 
29 
12 


720 

18.00 

80,0 

910 

4.20 

130    0 

760 

1  1     GO 

80.0 

535 

1  .80 

60.0 

910 

73.00 

138.0 

619 

16.59 

55.6 

371 

1  .BO 

32.0 

20 

361 

SOLVENT 

EXTRBLES 

MG/L 


20 

265 

TOTAL 

ARSENIC 

MG/L 

0.001 

o.ooi 


20 

235 

TOTAL 

MERCURY 

UG/L 

0.  IB 

0.  IB 


70.0 
70.0 


70.0 
45.6 
33.0 


221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 

0.02     L 
0.02    L 


2    55 
2.95 


2.95 
1  .41 
0.  15 


225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 


02 


8.  19 
9.19 


229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 


0.03 
0.03 


0.260 
0-550 


3.800 
1  .074 
0.260 


215 

TOTAL 

CADMIUM 

MG/L 

0 . 005  L 
0    005L 


1  .0 

1     00 

1  .0 

e 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

0.02 

0.02 


4.0 
4.0 
4.4 


17 

233 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

0.02  L 
0.02  L 


0.002 

0.320 

0.020L 

0.020 

0  .030L 

0.005L 

0.050 

0.020L 

0.002 

0.320 

0 .  1  1 0 
0.  1  10 

0.  150 

0.020L 

0.020 

0.030L 

0.005L 

0.050 

0.020L 

0.001 L 

0.42 

0.02     L 

0.01     L 

0.03    L 

0.OO5L 

0.03 

0.02    L 

0 . 00 1 L 

0.42 

0.02     L 

0.01     L 

0.03    L 

0.005L 

0-03 

0.02    L 

0.002 

0.42 

0.02 

0.02 

0.03 

0.005 

0.050 

0.02 

0.001D 

0.246 

0.0200 

0.0170 

0.030D 

0.005D 

0.033 

0.0200 

0.001 

0.  1  10 

0.02 

0.01 

0.03 

0,005 

0.02 

0.02 

HO    OF  SAMPLES 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY     REPORT     -     RIVER    BASINS 


B.O.K./    SITE:     OAKVILLE    CREEK 

SAMPLE     POINT:     SIDE    ROAO     10   MILTON 

STATION    TYPE:     RIVER         FLOW    GAUGE    FED    02HB005 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pu 
DT    MO    YR    LNT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE 
STATION     ID:        06-0063- 002 ■ 02 


24   01 

76 

ID'S 

.3 

21    02 

79 

10C0 

.3 

S3   03 

76 

102  0 

-3 

1B    04 

76 

1  ICO 

.3 

24    05 

76 

14-:5 

.3 

2?    06 

76 

13*5 

.3 

16   07 

76 

1515 

.3 

23  09 

76 

1 1  1S 

.3 

27  09 

76 

141:0 

.3 

1B    10 

76 

13^5 

.3 

22    1  1 

78 

1340 

.3 

13    12 

78 

14:10 

-3 

MAXIMUM 

/tVG 

OR    GEOM    MN     ( -  J 
MINIMUM 

MA  JOB  SASIN 
MINOR  3AS1N 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
OAKVILLE    CREEK 


934 

901 

444 

SAMPLE 

scd 

FLOW    CFS 

T 

NO 

cow 

MF/1 

37205 

B 

21.00 

76 

37221 

8 

49,  40 

100 

37237 

6 

190.00 

15000 

37253 

8 

72.00 

7100 

37269 

8 

61  .00 

3200 

372S5 

8 

11.60 

1400 

37301 

6 

7.20 

5000 

373T7 

8 

4.40 

100 

37333 

a 

18    20 

1190 

37349 

e 

122    00 

660 

37365 

6 

10.10 

1060 

37381 

6 

21.10 

260 

190    00 

15000 

49.00 

931 

4.40 

76 

U    T    M.     17    0S91650    0    4817300-0    4 


81  34 

TOTAL                FECAL  M.F 

COL  I  FORM  ENTER 

MF/IOOML  MF/100ML 


10. 

100 

1500. 

10. 

60. 
36. 
16- 


104. 
4. 


100 
100 
1330 
100 
110 
60 
1  to 

10 

20 

48 

300 

4 

1330 
69 

4 


STORET    CODE: 

02 

004 

4340 

REGION       03 

MILEAGE: 

14.  SO 

805 

3 

1 

33 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

TEMP. 

02 

60D 

F 

DEC    C 

MG/L 

MG/L 

MG/I 

0.0 

13,0 

0    4 

0.184 

0.0 

1  1  .0 

1  .  1 

0.260 

2.0 

13.0 

3   2 

0.  173 

7.0 

13.0 

0.  4 

0.099 

20.0 

1  1  .0 

2.0 

0.630 

23.0 

10.0 

S.5 

0.2  23 

25.5 

I5.G 

6.2 

0.355 

22.0 

10.0 

2.5 

0.900 

17.0 

12.0 

1  .5 

0.  154 

10    0 

14.0 

0.2 

0.115 

2.0 

13.0 

2.6 

0,  1  44 

2.0 

12.0 

1  .0 

0   230 

25.5 

15.0 

6.2 

0,900 

TO. 9 

12.3 

a. 2 

0,  298 

0.0 

10.0 

0.2 

0.099 

NO  OF  SAMPLES 


34 

19 

20 

31 

22 

17 

16 

23 

5 

6 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FI LTEREO 

FILTEREO 

TOTAL 

FILTEREO 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

BY   M3 

Yf! 

LMT 

OIST 

BRG    OEPTH 

REACTIVE 

AMMON 1 A 

KdELDAHL 

N02-N 

N  03  -  N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

FE.ET 

MTRS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

24    01 

78 

1  045 

,3 

0    TOO 

0.718 

1  .290 

0.016 

0-599 

1  .333 

0.572 

1  .905 

445-0 

20.0 

21     02 

78 

1000 

-3 

0    200 

2.480 

3.450 

0    030 

0-775 

3  .  2H5 

0.970 

4    255 

500.0 

31  .0 

23    03 

76 

10  30 

.3 

0.049 

0    250 

0.870 

0.017 

1  .  170 

1  .437 

0.620 

2    057 

386.0 

99.  C 

18    04 

76 

11  }0 

.3 

0    02  3 

0.463 

0.810 

0.011 

0.430 

0-904 

0.347 

1    251 

326.0 

1  7  ,C 

24    05 

78 

1415 

.3 

0    053 

0.340 

1  .300 

0    090 

0  .480 

0.9TD 

0.960 

1     670 

925.0 

569  -  C 

27    06 

78 

1345 

.3 

0.  ISO 

1  .  130 

1  .720 

0.345 

1  .  400 

2.675 

0  .590 

3    465 

464.0 

29.  0 

1B    07 

78 

1515 

.3 

0.295 

2  .  400 

3  .  250 

0.775 

2  .  280 

5.456 

0.650 

6    305 

522    0 

15.0 

23    OS 

78 

1115 

.3 

0,  TOO 

0.760 

1  .660 

0.075 

2.7  70 

3.605 

0.900 

4    505 

466.0 

17,0 

27   09 

78 

1430 

,3 

0    069 

0.378 

0.  550 

0.4  45 

1  .  150 

1  .  973 

0 .  1  72 

2     145 

4  44  ,  0 

7.7 

16     10 

78 

1345 

.3 

0,062 

0    006 

0.  350 

0    010 

2.390 

2.406 

0.344 

2    750 

432.0 

3.1 

22     11 

78 

1340 

,3 

O.Q95 

0.  050 

0.550 

0.017 

3  .  320 

3  .887 

0  .500 

4.367 

540.0 

6.0 

1B    12 

79 

1430 

.3 

0    200 

0.810 

1  .280 

0.059 

2.840 

3.709 

0.4  70 

4.179 

543.0 

2.0 

MAXIMUM 

0.295 

2.480 

3.450 

0.775 

3.B20 

5.455 

0.970 

6.305 

925    0 

569.(1 

AVQ 

OR    GEOM   EM     1 

0.  120 

O.816 

1  .423 

0.  158 

1  .675 

2.648 

0.608 

3.256 

499.4 

68. 11 

MINIMUM 

0.023 

0.006 

0-  350 

0.010 

0.430 

0.904 

0.172 

1  .251 

326.0 

2.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


7 

14 

IS 

56 

DISS. 

COND. 

TURB. 

CHLoR ioe 

SOLIDS 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

24    01 

78 

1045 

.3 

21  02 

7B 

10O0 

.3 

23    03 

78 

1030 

,3 

IB    04 

78 

1100 

.3 

24    05 

70 

14-15 

.3 

27    06 

78 

1315 

.3 

16    07 

7  6 

1515 

.3 

23    09 

78 

11  IS 

.3 

2  7    09 

73 

14  30 

,3 

18    10 

78 

13  45 

.3 

22    11 

78 

1340 

,3 

IB    12 

78 

14  30 

3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   MN     (*J 

MINIMUM 

435 
469 
2S7 
309 
356 
435 
507 
449 
436 
429 
534 
541 


695 

S 

70 

800 

0 

60 

474 

51 

00 

520 

B 

20 

565 

280 

00 

700 

2 

30 

730 

6 

40 

760 

8 

9 

680 

6 

20 

690 

2 

20 

860 

4 

00 

750 

2 

30 

860 

2S0 

00 

690 

32 

42 

474 

3 

20 

69 

0 

88 

0 

78 

0 

72 

0 

72 

0 

92 

0 

102 

0 

102 

0 

67 

8 

32 

0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./    SITE: 
SAMPLE    POINT. 


MIDDLE    OAKVILLE    CREEK 

HIGHWAY-25    1.8    MILES    SOUTH    OF    SCOTCH    BLOCH 


STATION    ID:       06-0063-003-02 


STATION 

TYPE: 

RIVER 

MAJOS    BASIN:     GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE 

ONTARIO 

004 

TEPM    STREAM'     OAKVILLE    CREEK 

4340 

STN   NO: 

3 

LAT 

LONG: 

U    T    M 

17    0535900 

.0    4822350 

0  4          REGION;   03 

MILEAGE: 

26.40 

934 

901 

80 

81 

64 

805 

3 

1 

33 

34 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

SAMPLE 

SCO 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

WATER 

DI  S5  . 

5 -DAY 

TOTAL 

FI LTEHED 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

NO 

COLIFORM 

COLIFOBM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

FEET 

MTRS 

MF/1 OOML 

MF/IOOML 

MF/1 OOML 

DLG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

24    01 

78 

1000 

.3 

37203 

8 

530. 

4  . 

4 

o.a 

13    0 

0.2 

0.016 

D.0C4 

21     03 

76 

1030 

.3 

372I9 

6 

400. 

4.        L 

196. 

0.0 

12.0 

1  .8 

0    016 

0.003 

23    03 

76 

1:30 

,3 

37235 

8 

1500. 

12. 

160. 

1-0 

14.0 

1  .a 

0.092 

0.016 

19    04 

76 

i:>oo 

.3 

37251 

9 

540. 

6. 

152. 

4.0 

12.0 

0.2 

0.078 

0.0:12 

25    OS 

78 

1030 

.3 

37267 

6 

240. 

33. 

8. 

12.5 

12.0 

1 .2 

0.040 

0.001 

S  7    06 

78 

14  15 

3 

37283 

3 

1200. 

1  10. 

164. 

21  .0 

9    0 

0.2 

0    021 

0.003 

1B   07 

76 

1415 

3 

37299 

3 

1100. 

176. 

140. 

22    0 

9.0 

1 .0 

0    041 

0.009 

23   08 

79 

1  130 

3 

37315 

3 

670. 

134. 

260. 

20.5 

9.0 

O.B 

0.040 

0 .  002 

27   09 

78 

104  5 

.3 

37331 

8 

1040. 

64. 

240. 

13.5 

10    0 

0.6 

0.02  9 

0.002 

1B    10 

79 

1915 

.3 

37347 

8 

560. 

164. 

40 

10.0 

10    0 

0.4 

0.01B 

0.002 

22    11 

78 

1405 

3 

37363 

8 

190- 

24. 

8 

5.0 

11     0 

0.2 

0.013 

0.002 

1B    12 

76 

1515 

.3 

37379 

8 

130. 

12. 

12 

1  ,0 

7,0 

0.4 

0.017 

0.002 

MAXIMUM 

1500, 

176, 

260, 

22.0 

14,0 

1     B 

0.092 

0.0:12 

AVG 

OR    GEOM    MN     (  •  I 

533." 

29,  ■    D 

56.  » 

9.2 

10.7 

0.7 

0-035 

0  .  007 

MI NIMUM 

130. 

4. 

4. 

0.0 

7.0 

0.2 

0,013 

0.001 

NO    OF    SAMPLES 


(     C    0    N    T    D     ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  ■  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN    NO: 


MIODLE   OAKVILLE    CREEK 

KIGHWAY-25     I.S    MILES    SOUTH    OF    SCOTCH    BLOCH 
dil,pd  MAdOR    BASIN: 

K'VtK  MINOR    BASIN: 

TERM    STREAM: 


DATE    OF    REPO 
STATION    I 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
OAKVILLE    CREEK 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
BY   MO   YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


24  01  7B 
II    02    78 

23  03  7B 
19    04    78 

26  05    76 

27  06  7B 
IB  07  78 
S3  08  78 
27  09  78 
18  10  70 
22  11  7B 
1B    12    7B 


IO0O 
1030 
1130 
1200 
1030 
1415 
1415 
1130 
1045 
1515 
1405 
1516 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
5 

3 

- 
.3 
.3 

3 


LONG: 

19 

Fl ^TERLD 

AMMONIA 

MG/L 

0.010 
o.oos 


MAXIMUM 

AVG    OB    GEOM   MN     (* I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


78 


24  01 

21  02  78 
23  03  78 
19  04  78 

25  05  7B 
27  06  78 
18  07  78 
23  08  78 
27  09  78 
18  10  78 

22  11  78 
18  12  78 


1000 
1030 
1130 
12  DO 
1030 
1415 
1415 
1130 
1045 
1515 
1405 
1515 


SIN   STN  SAMP   PJ 
DIST  3RG  DEPTH 
FEET      HTSS 

.3 

.s 

.3 

.a 

.3 


,3 

.a 

.2 
.3 
3 


MAXTMUW 
AVG    OB    GEOM   MN     (  •  1 

MINI  MUM 

NO   OF   SAMPLES 


1  16 
010 
038 
024 

018 

c !  g 


0.006 
0.023 
0.066 

0.118 
0.020 
0.002 

|S 

107 
CALCUL 
E-SOLIDS 
MG/L 


20 

TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 

0.360 
0.330 
0 .  630 
0.420 
0.490 
.500 
.540 
.  440 
.490 
.500 
.440 
.430 


U  T  M: 

21 
FILTERED 

N02  :. 
MG/L 


17  OS8S900.0  4822350.0  4 


254 
-J  5  4 
254 


0.630 
0.464 

0.330 

12 


0.007 
O.OOS 
0.012 
0.007 
0.015 
0.O37 
0.029 
0.009 
0.012 
0,007 
0.01  I 
0.014 

0.037 
0.014 
0.006 

12 


22 

Fl LTEfiED 

N03-N 

MG/L 

1  .050 
1  .040 
1  .670 

0.930 
0.085 
1.010 
0.856 
0.3(15 
0.550 
0.945 
1  .  520' 
1  .  490 


1  .670 
0.960 
0.085 

(2 


14  16         56 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN       MG/L 

UMHOS  UNITS 


570 

3.90 

22.5 

585 

4.60 

22.0 

515 

22.00 

27.5 

445 

8.70 

19.0 

464 

3.70 

17.5 

4G0 

4.20 

20.0 

465 

7.50 

20.5 

390 

5.6 

23.0 

530 

5.00 

24.0 

460 

2.80 

26.5 

570 

2.50 

30.5 

590 

2.90 

33.0 

590 

22.00 

330 

505 

6.12 

23.8 

390 

2.50 

17.5 

MG/L 

1  .067 
1  .048 
I  .BOO 
0.937 
0.  138 
1  .071 
0.901 
0.4Q4 
0.572 
0.958 
1  .554 
1  .570 

1  .800 
1  .002 
0.138 


IB 
TOTAL 
ORGNC   N 
MG/L 


0.350 
0.328 
0.512 
0.410 
0.452 
0.476 
0.524 
0.430 
0.480 
0.404 
0.417 
0.364 

0.524 
0.436 
0.328 


MG/L 

1  .417 
1  .376 
2.312 
1.347 
0.590 
1  .547 
1  .425 
0.S34 
1  .052 
1  .452 
1  .971 
1  .934 

2.312 
1  .438 

0.590 


RI       25    OCT    79       PAGE  19f 

0:       06-0063-003-02 

STORET    CODE:     02 
064 
4340 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

359.0 
362.0 
352.0 
277.0 
309.0 
316.0 
330.0 
267.0 
269.0 
301  .0 
365.0 
303 . 0 

393.0 
325.0 
267.0 


6 

SUSP. 

SOLI DS 

MG/L 


41 


3.5 
6.0 
0 
6.9 
5.5 


41  .0 
9.4 

1  ,0 


7 
DISS. 

SOLIDS 
MG/L 

355 
356 
311 
270 
303 
308 
312 

265 
29B 
364 
390 

390 
321 
265 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


MIDDLE   OAKVILLE    CREEK 

AT     FOURTH    CONCESSION    ROAD    TWP    OF    ESQUESING 


SAMP    DTE    HOUR      STN      STN   SAMP      PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


24  01 

21  02 
23  03 
19  04 

25  05 
27  06 
19  07 
23  08 
27  09 
18  10 

22  11 
18  12 


78  1015 
78  1045 
78  1145 
78  1300 
78  1100 
78  1400 
78  1430 
7B  1145 
7B  1100 
76  1500 
78  1400 
78  1500 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( " I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24  01 

21  02 
23  03 
19  04 

25  05 
27  06 
19  07 
23  08 
27  09 
IB  10 

22  11 
18  12 


78  1015 
78  1045 
78  1145 
7  6  1300 
78  1100 
78  1400 
78  1430 
7B  1145 
78  1100 
7B  1500 
78  1400 
78  1500 


.3 

.  1 
.3 
.3 

.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

.a 


MAXIMUM 
AVG   OR    GEOM   MN    ( * ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


19 

FILTEK8D 

AMMONIA 

MG/L 

0.038 
0.032 
0.130 
0.018 
0.016 
0.032 
0.030 
0.024 
0.012 
0.018 
0.020 
0.016 

0.130 
0.031 
0.012 


MAJOR    3ASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    ONTARIO 
TERM    STREAM:    OAKVILLE    CREEK 


T    M:     17    0585450.0    4826700. D 


STATION  ID:   06-0063-007-02 

STORET  CODE:  02 
004 

4340 


934 

SAMPLE 

NO 

37204 

4 

37220 

8 

37236 

a 

37253 

8 

37  258 

a 

37284 

7 

37300 

7 

37316 

7 

37332 

7 

37348 

5 

37364 

S 

37380 

8 

ai 


84 


901         80 

SCD      TOTAL      FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/100HL  MF/100ML 


1200 

700 

1000 

13500 

400 

1B00 

1300 

800 

1B800 

100 

320 

140 


18800 
972 
100. 


;ir. 

440. 

so. 

50. 

120. 

20. 

80. 

208. 

80. 

120. 

BO. 

460. 

4. 

1500. 

4. 

L 

10. 

108. 

148. 

8. 

12. 

120. 

1640. 

2B. 

D 

99. 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.370 
0.280 
0.610 
0.520 
0.450 
0.440 
0.280 
0.360 
0.360 
0.250 
0.310 
0.340 

0.610 
0.381 

0.250 


12 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.012 
0.010 
0 . 0 1  S 
0.010 
0.017 
0.031 
0  .  027 
0.029 
0.017 
0.013 
0.008 
O.OOB 

0.031 
0.017 
0.008 


12 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

3.140 

3.240 
1  .520 
1  .730 
3.  I  10 
6.600 
9.070 
1  .550 
7.580 
7.240 
4.310 
3  .  1  40 

9.070 
4,352 
1  .520 


17 
INfiGNC 
N 
MG/L 

3.190 
3.2B2 
1  .  666 
1  .748 

3.  143 
6.663 
9. 117 
I  .603 
7.609 
7.271 
4.338 
3.164 

9.117 

4.  400 
1  .603 


805 

WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.0 
0.0 

2.0 

7.0 
15.0 
22.0 
20.0 
17.0 

9  .  0 

8.0 

1  .0 

0.0 

22.0 
B.4 
0.0 


TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 

0.332 
0.248 
0  4f!0 
0  .  502 
0.434 
0.408 
0.260 
0.336 
0.348 
0.232 
0  .  290 
0.324 

0.502 
0.350 
0.232 


3 
DISS. 
02 

MG/L 

100 
11.0 
11.0 
12.0 
14.0 
15.0 
11  .0 
10.0 

7.0 
13.0 
13.0 

7.0 

15.0 
11.2 


23 
TOTAL   N 


MG/L 


3.522 

3.530 
2.  146 
2  250 
3.577 
7.071 
9.377 
1  .939 
7.957 
7.503 
4. 628 
3.488 

9.377 
4.749 
1  .939 


S-DAY 

800 

MG/L 

0.2 
1.5 
2.4 

1  .0 
0.6 
0.2 
0.6 
0.5 
0.6 
0.2 
0.4 
0  .5 

2.4 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

401  .0 
391  .0 
264.0 
323.0 
377.0 
397.0 
420.0 
423.0 
421  .0 
422.0 
4I4.0 
4I2.0 


423.0 
388.8 
264.0 


TOTAL 
P 

MG/L 


015 
092 
042 
016 


0.01  2 
0.012 
0.019 
O.OOB 
0.013 
0.008 
0.021 

0.092 

0.023 
O.OOB 


SUS  P . 

SOLIDS 

MG/L 


Fl LTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 

0.007 
0.013 
0.039 
0.032 

0  .OOl'L 

D . 00 1 L 


2.5 
4.0 
2.3 
2.  7 
1  .8 
2.0 
2.0 
11.0 


27.0 
7.4 


003 
003 
001 
002 

:•:  I 

002 


0.039 
0.0090 

o.ooi 


DISS. 

SOLIDS 

MG/L 

395 
385 

296 
374 
393 
417 
420 
419 
420 
412 
401 

420 
394 
296 
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STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 
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107 

14 

16 

56 

SIMP 

3TE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP       PJ 

CALCUL 

COND. 

TUR8 

CHLORIDE 

dt  mo 

YR 

LMT 

DI5T 

BRG 

DEPTH 

0 

SOLIDS 

25C 

FOPMAZIN 

MG/L 

FEET 

MTRS 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

24    01 

78 

101  5 

,3 

615 

5-20 

16    0 

21    02 

78 

IMS 

.3 

625 

4.70 

17,5 

23    03 

78 

1  145 

.3 

242 

372 

17.00 

13.0 

19    04 

78 

1300 

.3 

470 

1  4  .00 

13.0 

25    OS 

78 

1100 

3 

530 

2.10 

15   0 

2  7    06 

7  8 

1400 

,3' 

610 

2,  BO 

20,0 

19    07 

78 

1430 

3 

530 

2,00 

24,0 

23    OB 

73 

1  145 

.  3 

640 

1     B 

26,0 

27    O 

78 

1  100 

.3 

660 

2    90 

24    5 

ie  io 

78 

1500 

3 

650 

2,40 

24.0 

22     11 

7S 

1400 

-3 

640 

2,50 

23.0 

IB    12 

78 

'500 

.3 

60S 

4.50 

20.0 

MAXIMUM 

242 

660 

17.00 

26.0 

AVG 

OR    GEOM    MM     { • 1 

242 

591 

5.  16 

19.7 

M I N I  MUM 

242 

372 

1  .8 

13.0 

l.0,»./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    •■YPE 


NO  OF  SAMPLES 


OAKVILLE  CREEK 

AT  COUNT/  ROAD  9  HILTON  FALLS 

RIVER 


SAMP  DTE  HOLR   STN   STN  SAMP   PU 
OY  MO  YR  _MT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24    01 

78 

0845 

3 

21    02 

78 

5900 

,3 

23    03 

78 

0945 

.3 

•  9    04 

78 

1  100 

.3 

24   OS 

78 

1520 

.3 

27   06 

76 

1505 

.3 

18    07 

7B 

1545 

.3 

23    08 

76 

1000 

.3 

27    09 

78 

3B30 

.3 

18    10 

7B 

1540 

.3 

22    1  1 

78 

1500 

3 

IS    12 

78 

1545 

.3 
MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM  MN  (  - ) 
MINIMUM 

934 
SAMPLE 

NO 


37200 
37216 
37232 
37248 
37264 
37280 
37396 
37312 
37328 
37344 
37360 
37376 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR     BASIN;      LAKE    ONTARIO 
TERM    STREAM:     OAKVILLE    CREEK 

U    T    M:     17    0584200.0    4817500.0    4 


901 
SCD 


BO 

TOTAL 
C0L1F0RM 
MF/100ML 

60 


160 
I  12 

48 

14  00 

300 

860 

1B300 

100 

90 
140 


1  8300 

230, •  0 
48. 


81  84 

FECAL  M.F. 

COLIfORM  EN1ER. 

MF/100ML  MF/100ML 


90 

16 

162 

32 

4. 
28 


162 
11  .  • 
2. 


228 

150, 

1050 

1500 

10 

44 

12 

1500 

37 

2 


805 
KAT£R 
TEMP 
DEO  c 

0-0 


20  5 
9,2 
0  0 


STATION 

ID:       06-0063-008-02 

STORET    CODE: 

02 

006 

4340 

ON:     03 

MILEAGE: 

20.20 

3 

1 

33 

34 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

FI LTERED 

02 

BOO 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

13.0 

0.2 

0.025 

0.003 

12.0 

1.0 

0.010 

0.010 

14,0 

0.2 

0.021 

0.011 

13,0 

0.4 

0.012 

0.004 

11,0 

1  .5 

0.02S 

0.C01 

110 

0.4 

0-018 

O.COS 

S.O 

0.8 

0.018 

0.C08 

B.O 

0.4 

0.036 

0.C20 

9.0 

0.6 

0.019 

0.003 

9.0 

0.4 

0.021 

0.C02 

0.4 

0.006 

0.004 

11.0 

0.4 

0.008 

0  .  002 

14.0 

1  .5 

0.036 

0.020 

10. B 

0.6 

0,018 

0  .  006 

8.0 

0.2 

0.006 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DV  MO  YR  LMT    DIST  6RG  DEPTH 
f£ET       MTRS 


24   01 

78 

0845 

,3 

21     02 

JS 

0900 

,  3 

23    03 

78 

0945 

.3 

19    04 

78 

1100 

.3 

24    OS 

7  8 

1520 

.3 

27    06 

78 

1505 

.3 

IB    07 

7B 

1545 

.3 

23    08 

7B 

1000 

.3 

27    09 

7B 

0830 

.3 

10     10 

78 

1540 

.3 

22    11 

78 

1500 

.3 

18     12 

78 

1545 

.3 
MAXIMUM 

SVG   OR 

GEOM  MN  { ' ) 
MINIMUM 

19 

FI LTERED 

AMMONIA 

MG/L 

0  002L 
D.032 
0.  044 

0 .  008 
0.022 
0 .  Q.l  6 


.016 

I'-.  028 
K.  006 
1.018 
009 
,008 


NO  OF  SAMPLES 


0.044 

0.0170 

0.002 

12 


20 

TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 

0,370 
0  500 
0.  330 
0  310 
0,400 
0,  320 
0  300 
0  260 
0.310 
0,320 
0  250 
0,320 

0.500 
0.333 
0,250 


21 
FILTERED 
N02N 
MO/L 

0.005 
0-004 
0-0O5 
0.003 
0,004 
0  .003 


003 
003 
002 
003 
002 
00  I 


0.005 
0,003 
0  001 


22 

FI LTERED 
N03  -  N 
MG/L 

0  325 

0,  400 
0,485 
0  305 
0,080 
0.  140 
0,  122 
0  095 
0  175 
0  115 
0.305 
0,274 


0,485 
0,2  35 

o.oeo 


332 
436 
534 
316 
106 
159 
141 
126 
183 
136 
316 
283 


0  534 
0,256 
0,  106 


18 
TOTAL 
ORGNC  K 
MG/L 

0.368 
0  .468 
0.286 
0.302 
0  378 
0.304 
0.2B4 
0.232 
0.304 
0.302 
0.241 
0.312 


0-468 
0.315 
0.232 


MG/L 

0.700 
0.904 
0.820 
0.618 
0.484 
0.463 
0.425 
0.358 
0.487 
0.438 
0,557 
0.595 

0.904 
0.571 
0.358 


TOTAL      SUSP.      DISS. 

SOLIDS     SOLIDS     SOLIDS 

MG/L       MG/L       MG/L 


360 
352 
336 
259 
281 
339 
349 

440 
382 
319 
351 
385 


440.0 
346.  1 
259.0 


351 
351 
3  29 


534 
344 
33S 
381 
31* 
350 
384 

384 
348 
.'II 6 


12 
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SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pd      CALCUL  COND.  TURB.  CHLORIDE 

DY    MO    YR    LMT          DIST     BRG    DEPTH               D-50LIOS                     2SC  FOBMAZIN                  MG/L 

FEET                  MTRS               MG/L  UMHOS  UNITS 


24     01 

78 

0845 

.3 

21    02 

78 

0900 

.3 

23   03 

78 

0945 

.3 

19    04 

78 

1100 

.3 

24    05 

78 

1520 

.3 

27    06 

78 

1505 

.3 

18    07 

78 

1545 

.3 

23    08 

78 

1000 

.3 

27    09 

78 

0830 

3 

IB    10 

78 

1540 

.3: 

22     11 

76 

1500 

.3 

18    12 

78 

154S 

.3 
MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  ( -  ) 
MINIMUM 

257 
27S 


275 
266 
257 


550 
550 
550 
395 
423 
540 
485 
530 
520 
5|0 
560 
580 

580 
Sl6 
395 


2.50 


5.00 
2.20 

i  .a 

4.20 
2.30 

t.ao 

1  .30 

5.00 

2  39 


14.5 
13.5 
13.5 
9  8 
11.0 
30.0 
24.0 
54.5 
22.  D 
22.0 
27.0 
31  .0 

31  .0 

20.2 

9.8 


NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


i.O.W./  SITE:  OAKVILLE  CREEK 

SAMPLE  POINT:  AT  COUNTY  ROAD  26  UPSTREAM  OF  MILTON 

STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   SIN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG 

FEET  (STfiS 


14  01 

21  02 

23  03 
19    01 

24  05 
27  06 
18  07 
23  08 
27  09 

15  10 

22  11 
18  12 


78  09! 5 
78  0945 
78  1015 
78  1030 
78  1500 
78  1430 
78  1530 
78  1030 
78  0300 
78  1530 
78  1445 
78  1530 


ItfflMWIM 

AVG  OR  GEOM  MN  |  '  | 

MINIMUM 

NO.  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  P»0  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 

FEET     utms 


24  01 

21  02 

23  03 
19  04 

24  05 
27  06 
18  07 
23  08 
27  09 
18  10 

22  11 
18  12 


78  0915 
78  0945 
78  1015 
7B  1030 
78  1500 
78  1430 
78  1530 
76  1030 
78  0300 
7B  1530 
78  1445 
7B  1530 


MAX]  MUM 
AUG  OR  GEOM  MN  1*1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 


LONG; 

934 
SAMPLE 
NO 


37202 
372111 
3  723-1 
37250 
3,7-266 
37282 
372913 
3731  4 
37330 
37346 
37362 
3737S 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
KG  !  i. 

0.00-1 
0.020 
0  .  D  1  -1 
0  .  OCa 
0.016 
0.022 
0.024 
0.012 
D.006 
0.026 
0.014 
0.006 

0.026 
C.014 
0.004 

12 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT    LAKES 
LAKE    ONTARIO 
OAKVILLE    CREEK 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  200 

STATION    ID:       06 -0063  -  009 -02 

STORET    CODE:    02 
006 
4340 


IJ    I    II;     11    Q5864O0-0    4818200.0    4 


901 

SOD 


BO 
TOTAL 
COL : PQRH 
MF/IQOML 

20. 

50. 
410. 
160. 
240. 
28000. 
100. 

so. 

530. 

10.   L 

40. 

28. 

2S000. 

124.-  a 

10. 
12 


FECAL 
CO  LI  FORM 
MF/100ML 


36. 
4. 

8. 
70. 
30. 
14. 

4. 

i. 

12. 
2. 


12 


0.240 
0.5B0 
0.320 
0.270 
0.320 
0.260 
0.200 
0.  150 
0.290 
0.270 
0.290 
0.250 

0.580 
0.287 
0.150 

U 


0.003 
0.003 
0.005 
0.003 
0.004 
0.009 
0  .  DOS 
0 .  003 
0.004 
0  .  006 
0.004 
0.0O2 

0.009 
0.004 
0.002 

12 


14  16                    56 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN                MG/L 

UMHOS  UNITS 


442 
535 
630 

345 
245 
370 
274 

150 
ISO 
320 
510 


0.630 

0.380 
0.  150 


M.F. 

ENTER. 

MF/100ML 


196. 
84. 


122. 

60. 

50. 

126. 

4. 

24. 

2. 

196. 

21  .  - 
2. 


20  21  22 

TOTAL  FILTERED  FILTERED 

KJELDAHL  N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L  MG/L 


12 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 

0.0 

0.0 

2.0 

6  0 
17.0 
18  0 
19.0 
15.5 
14,0 
10.0 

4.0 

1  .0 

19.0 
B.9 

0.0 

12 


17  '8 

INRGNC  TOTAL 

N  ORGNC   N 

MG/L  KG/L 


0.449 
0.608 
0.649 
0.352 
0.265 
0.401 
0.304 
0 .  1  65 
0.190 
0-352 
0.528 
0.516 

0.649 
0.398 
0.  165 


0.236 
0.5flO 
0 .  306 
0.266 
0.304 
0.238 
0.  176 
0.  138 
0.284 
0  .  244 
0.276 
0.244 

0.560 

0.273 
0.  138 


3 
DISS. 


9.0 

10.0 

7.0 


1.4.0 

10.3 

7.0 


23 

TOTAL   N 

MG/L 

0.685 
1  .  1  68 
0.955 
0.618 
0.569 
0.639 
0 .  4 130 
0.303 
0.474 
0.596 
0.B04 
0.760 


1  .  168 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

0.2 
2.0 
1  .8 
0.2 
0.8 
0.2 
0.2 
0.2 
0.5 
0.2 
0.2 
0.4 

2.0 


1.2 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


350 
356 
329 
273 
3I5 
356 


356.0 
340.0 
333.0 
344.0 
381  .0 
392.0 

392.0 
344.6 
273.0 


33 
TOTAL 
■P 
MG/L 

0.001 
0.010 
0  .019 
0.006 
0.012 
0.020 
0.026 
0.026 
0.019 
0.016 
0.010 
0    006 

0.026 
0,014 
0  .001 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 


9.9 
3.5 
0.5 


20.60 

34 

FILTERED 

REACTIVE 

P   MG/L 

0.001 

0.007 

0 .  005 

0.001 

0.001L 

0.003 

0.003 

0.005 

0.001 

0.001 

0.001 

O.OOIL 


0.007 

0.003D 

0.001 

12 

7 
DISS.. 
SOLIDS 
MG/L 

360 
352 
324 
271 
313 
346 
352 
338 
328 
341 
376 
391 

391 

341 

3  7 


24    01    78 

0915 

.3 

575 

0.90 

24.0 

21    02    76 

0945 

.3 

58S 

2.60 

25.5 

S3    03    78 

1015 

,3 

540 

6.90 

30.0 

19   04    78 

1030 

.9 

450 

2.60 

18.5 

24    05    78 

1500 

.3 

482 

1  .20 

21  .5 

27    06    78 

1430 

.3 

550 

12.00 

30.0 

18    07    78 

1530 

.3 

540 

2.70 

29.5 

23    08    78 

1030 

3 

550 

1  .0 

33.0 

27    09    78 

0900 

.3 

600 

3.40 

40.0 

18    10    7B 

1530 

-3 

550 

2.50 

40.0 

22    it    7B 

1445 

.9 

600 

4.00 

38.0 

18    12    7B 

1530 

3 

595 

1  .50 

34.0 

MAXIMUM 

600 

12.00 

40.0 

AVG   OR 

GEOM   MN    1  '■  ) 

551 

3.44 

30.3 

450 

0.90 

18.5 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.X./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


OAKVILLE    CREEK 

AT     CONCESSION    ROAD    B    UPSTREAM    OF    KELSO    RESERVOIR 
piVER  MAdOR    BASIN 

MINOR    BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
OAKVILLE    CREEK 


LAT: 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


34   01    78 

0900 

.a 

21    02    78 

0930 

.3 

23    03    7B 

1000 

.3 

19   04    76 

1045 

..1 

24    05    78 

1515 

■  3 

27    06    78 

1500 

.3 

18    07    7B 

1540 

.3 

23    08    7B 

1010 

'.' 

27    09    78 

0845 

■•■ 

18    10    78 

1535 

-3 

22    11    78 

1450 

-3 

18    12    78 

1540 

,a 

MAXIMUM 

AVG 

OR    GEOM    MN 

i'i 

H : N 1  MUM 

LONG: 

934 

SAMPiE 
NO 


37201 
372I7 
37233 
37249 
37265 
37281 
37297 
37313 
37329 
37345 
3736' 
37377 


901 
SCO 


Ul|:  17  0584750.0  4B16800.0  4 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

60, 

60, 
100. 
200. 

30. 
310. 

SB. 

300, 

1370, 

180. 

370. 

90. 

1370. 
13H.» 
30. 


FECAL  M.F. 
COLIFORM  ENTER. 
MF/IOOMI.   MF/100ML 


4. 

4. 

8 

1 44. 

4 

40. 

s. 

6. 

2 

L 

36. 

L2 

300. 

2. 

10, 

44. 

SO. 

as, 

600. 

1 . 

L 

20. 

4  . 

L 

8. 

4. 

L 

12. 

5J 

600. 

7. 

0 

31  . 

2. 

A. 

805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.0 
0.0 
I  .0 
6.0 
19.5 


23.5 
S.O 
0.0 


STATION    ID:       06-0 

063-010-02 

STORET    CODE: 

02 

006 

4340 

ON:    03 

MILEAGE: 

IB.  60 

3 

1 

33 

34 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

FI LTERED 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

13.0 

1  ,0 

0.02  2 

0 .  008 

12.0 

0.4 

0.009 

0 .  003 

14.0 

1  .2 

0.003 

0.002 

12.0 

0.2 

o.oos 

0.002 

11  .0 

1  .0 

0  ,014 

0.002 

10.0 

0.2 

0,009 

0.001 

9.0 

0.4 

0.014 

0.004 

10.0 

0.2 

0.015 

0.003 

10.0 

0.2 

0.00  5 

0.002 

12.0 

0.5 

0  .01  5 

0.001 

7.0 

0.2 

0.004 

0.001 

14.0 

0.4 

0.004 

0.001 

14.0 

1  .2 

0.022 

O.OOB 

11  .2 

0.5 

0.011 

0.003 

7.0 

0.2 

0.004 

o.oot 

NO  OF  SAMPLES 


15 


(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVEP  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       P.J 

H  LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

F] LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

10TAL 

SUSP. 

DISS, 

DY    MO 

YB 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      M 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

24   Cl 

76 

0900 

,3 

0,036 

0.510 

0.004 

0.461 

0.501 

0,474 

0.975 

369,0 

3.  9 

365 

21    C2 

76 

0930 

.3 

0,004 

0.520 

0    003 

0.595 

0603 

0    516 

1  .  1  ia 

35B.0 

4.6 

353 

23   C3 

76 

1000 

.3 

0    008 

0.410 

0    004 

0,501 

0.513 

0 .  402 

0.915 

2<j3.0 

2.2 

291 

19   C4 

7B 

1045 

,3 

0,004 

0.260 

0.003 

0.335 

0.342 

0.256 

0.590 

286.0 

1  .2 

265 

24   CS 

78 

1515 

.3 

o.oia 

0.350 

0.004 

0.22Q 

0.242 

0.3.13 

0.574 

360 .  0 

4.9 

355 

27    C6 

78 

1500 

.3 

0    014 

0.290 

0.004 

0.350 

0.36B 

0.276 

0.644 

364.0 

3.  1 

361 

IB    C7 

78 

1540 

.3 

o.oia 

D.280 

0.003 

0.363 

0.396 

0-270 

0    666 

3'J5.0 

2.6 

392 

23    C8 

78 

1010 

.3 

0  ,008 

0.230 

0.003 

0.420 

0.431 

0.222 

0.653 

375.0 

1  .2 

374 

27   09 

78 

0845 

.3 

0.002 

0.240 

0.002 

0.  185 

0.  169 

0.2:1a 

0.427 

381.  D 

1  .2 

380 

IS    10 

78 

1535 

.3 

0    004 

0.200 

0.004 

0.275 

0.263 

0 .  1  !.'6 

0.479 

367.0 

0.3 

367 

22    1 1 

78 

1450 

.3 

0,007 

0.270 

0    001 

0    300 

0.308 

0.263 

0.571 

375.0 

0.4 

375 

18    12 

78 

1540 

.3 

0.006 

0.280 

0.002 

0.383 

0.391 

0.274 

0.665 

351  .0 

0.3 

351 

MAXIMUM 

0.036 

0.520 

0.004 

0.595 

0.602 

0.516 

1  .1  IB 

395,0 

4.9 

392 

AVQ 

OR   GEOM  MN    ( *  1 

o.oio 

0.330 

0.003 

0.367 

0.381 

0.310 

0.690 

356.2 

3.2 

354 

M I N [ MUM 

0.002 

0.200 

o.ooi 

0.  185 

0.  189 

0.196 

0,427 

286.0 

0.3 

285 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  "OUR   STN   STN  SAMP   Pd 
OV  MD  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24 

Ot 

78 

0900 

21 

02 

78 

093O 

23 

03 

78 

1000 

19 

04 

70 

1045 

24 

05 

78 

1515 

27 

03 

78 

1500 

18 

0? 

78 

1540 

23 

03 

76 

1010 

27 

03 

78 

0645 

18 

10 

78 

1535 

22 

1  I 

78 

1450 

18 

U 

78 

1S40 

MAXIMUM 

AVG  OP  GEOM  MN  | ' | 

MINIMUM 


COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

25C 

FORMAZI N 

MG/L 

OMHOS 

UNITS 

585 

2.70 

25,5 

595 

1  .70 

26.0 

478 

1  .  90 

20-0 

470 

1  .  10 

20.5 

539 

1     70 

30.5 

560 

1     30 

40.0 

580 

1  .00 

48.0 

600 

0.9 

49.5 

650 

0.90 

39.0 

600 

0.70 

39.0 

580 

0    60 

24.5 

565 

0    40 

24.5 

650 

2.70 

49.5 

567 

1  .23 

32.3 

4  70 

0.40 

20.0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.ll./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


EAST  OAKVILLE  CREEK 

AT  BASELINE  ROAD  SIXTEEN  VALLEY 

RIVER    FLOW  GAU 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTHS 


24    01 

78 

1115 

.3 

20    02 

78 

1340 

.3 

32    03 

78 

1230 

,3 

IB    04 

78 

1200 

.3 

24    05 

78 

1400 

.3 

1?    06 

78 

1245 

.3 

tB   07 

78 

1430 

.3 

22   08 

78 

1400 

.3 

27    09 

78 

1345 

.3 

18    10 

70 

1300 

.3 

22    11 

78 

1300 

.3 

18    12 

78 

1345 

.3 

MAXIMUM 

AVQ    OS 

GEOM   MN 

•) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOU.B   SIN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  /K    LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTHS 


24 

01 

78 

11  15 

30 

02 

'8 

1340 

32 

03 

7  8 

1230 

18 

04 

'B 

1200 

24 

05 

'9 

1400 

27 

06 

■'8 

1245 

18 

07 

r8 

1430 

22 

08 

■'8 

14  00 

27 

09 

"8 

1345 

IB 

10 

78 

1300 

22 

1T 

VB 

130O 

18 

13 

VB 

1349 

.3 
.3 


.3 

.3 

.3 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 


.008 
004 
089 
01  1 
003 
001  L 
,004 
,007 
002 
001 
002 
003 


MAXIMUM 

AVG    OR    OEOM    MN    (  -) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


0.089 

0    01  10 

o.ooi 


D    02H80 

04 

MAJOR 

BASIN:     GREAT     LAKES 

MINOR 

BASIN:     LAKE 

ONTARIO 

TERM    STREAM:     OAKVILLE    CREEK 

ONG: 

U    T    M 

17    0590650.0    4816700.0    4 

REGION:     03 

934 

901 

444 

80 

31 

84 

BOS 

SAMPLE 

scd 

flow  cfs 

TOTAL 

FECAL 

M.  F  . 

WATER 

NO 

CO  LI  FORM 

C0L1 FORM 

ENTER. 

TEMP. 

MF/IOOML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG    C 

37207 

6 

33.00 

220. 

10. 

50. 

0  .0 

37223 

4 

10.80 

20. 

10. 

10. 

0.0 

37239 

3 

1380    00 

3900. 

250. 

11 00. 

a.o 

37255 

8 

43.  10 

200. 

10.       G 

20.        L 

9.0 

37271 

a 

39.90 

50. 

20. 

64. 

21  .0 

373B7 

7    S 

B.BO 

1600. 

28. 

144. 

28  ,  0 

37303 

S 

6.60 

40. 

B. 

4.        L 

28    0 

37319 

8 

6.20 

10a. 

4. 

36. 

24.  0 

37335 

8 

13.30 

1290. 

4, 

248 

IB.  5 

37351 

8 

9.50 

120. 

4 

10. 

B.  0 

37367 

6 

1  1  .00 

170 

26 

43. 

1  .  5 

37363 

8 

1  1  .70 

280. 

10,       L 

SO- 

o.o 

1 330    00 

3900. 

250. 

11 00. 

38-0 

130    16 

212.  ' 

13.-     E 

45.  •     D 

11.5 

5.60 

20. 

4. 

4. 

0.0 

STATION     ID:       06-0063-01 1     02 
STORE!    CODE: 


FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

0.003L 
0.042 
0.440 
.006 
.046 
.016 
.034 
.022 
.018 
.002L 
.005 
10 


,440 

.0540 

.002 


TO!AL 

KjELDAHL 

MG/L 

0.340 
0.330 
1  .390 
0.450 
0.490 
0.013 
0.550 
0  360 

0  480 
0,340 
0.360 
0.410 

1  .390 
0.459 
0.013 


FI LTERED 

N02-N 

MG/L 


007 
008 
,037 
009 
Oi  I 
004 
D07 
005 
004 
003 
005 


0.  037 
0.009 
0,003 


12 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

1  100 
1  ,240 
1  .270 
0.  960 
0.360 
0.200 
0.018 

0.  155 
0.200 
0.706 
1  .T90 

1  -790 
0.729 
0,016 


17 
INflGNC 
M 
MG/L 

1  1 09 
1  ,200 
1  .747 
0.995 
0-417 
0.330 
0.059 


0.  177 
0.20b 
0.716 
1.612 

1  .812 
0.795 
0,059 


TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 

0.338 
0.288 
0.S50 
0.444 
0.444 
0.003 
0.516 
0.338 
0.4  62 
0.338 
0.355 
0.400 

0.950 
0.406 
0.003 


23 
T01AL  N 


MG/L 

447 
.578 
697 
439 
.861 
217 
575 


0  639 
0-543 
t  .071 
2.213 

2.697 

1  .207 
0.217 


50AY 

BOO 

MG/L 

0.4 
1  -0 
4.2 
0.2 
1.0 
0.3 
!  .0 


0.5 

0.4 
0.4 

4,2 
0.9 
0.2 

13 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

375.  D 
396.0 
312.0 
337,  a 
324  0 
279.0 
256.0 
617.0 
287.0 
315.0 
428.0 
455.0 


817. a 
373.4 
212.0 


02 

006 

4340 

1  2  .  20 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.017 
0.013 
0.165 
0.047 
0.026 
0.520 
0.033 
0.026 
0.011 
0,016 
0.013 
0.020 

0.530 
D.075 
0.011 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

3.0 

6.4 
32.0 

7.S 
12.0 

3. 

5. 

6. 

4. 

0 


.3 

.5 
0.5 
7.0 

32.0 
7.4 
0.5 


t    r.    n   u   T    n    s 


sample  information  system 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


B.O.K./    SITE:     EAST    OAKVTLLE    CREEK 

SAMPU     POINT:     AT     BA5ELINE    ROAD    SIXTEEN    VALLEY 

STATION' TYPE':     RIVER  FLOW    GAUGE    FED    Q2HB004 


LONG: 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


24    01    78 

1 1 1S 

.3 

20   02    7b 

1340 

.3 

22   03    7B 

1230 

,3 

16    OA    78 

1200 

.3 

2A    05    78 

1400 

.3 

27    06    78 

1245 

3 

1g   07    78 

1430 

.3 

22   08    78 

1400 

•3 

27   09    78 

1345 

3 

18    10    78 

1300 

.3 

22    11    78 

1300 

3 

18    12    78 

1345 

.3 

MAXIMUM 

AVO   OR 

GEOM    MN 

MINIMUM 

7 

107 

DISS. 

CALCUL 

SOLIDS 

0- SO  LI  OS 

MG/L 

MG/L 

372 

390 

1BQ 

329 

J12 

276 

250 

810 

2B4 

314 

427 

448 

448 

810 

350 

413 

276 

180 

MAJOR    BASIN;     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    ONTARIO 
TERM    STREAM:     OAKVILLE    CREEK 

U   T    M:     17    0598850.0    4816700.0    4 

14  16                        56 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

250  F0RMA2IN                  MG/L 

UMHOS  UNITS 


DATE   OF   REPORT      25   OCT    79      PAGE         202 

STATION     ID:       06-0063-011-02 

STORET    CODE:    02 
006 
4340 

REGION:    03  MILEAGE:  12.20 


610 

3 

80 

635 

4 

70 

277 

32 

00 

500 

12 

00 

456 

10 

00 

43S 

1 

90 

3B5 

3 

10 

40S 

4 

3 

425 

4 

00 

4B5 

2 

30 

670 

2 

50 

675 

4 

30 

575 

32 

00 

497 

7 

08 

277 

l 

90 

25, 
26 
46 
53 


53.0 
29. S 

20.0 


NO    OF    5AMPLES 


B.O.H./    SITE:     RATTRAY    MARSH 

SAMPLE     POINT:     AT    MEADOW    HOOD    ROAD    CLARKSON 

STATION    TYPE:     RIVER 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


STN       STN    SAMP       PJ 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


10    04    78    0B25 
19  07    78    1115 
22    08    76    0755 
2«     09    78    0805 
01     11     78    0845 
21     11     78    1055 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

AVG 

OR 

MAXIMUM 
GEOM   MN    (>) 

MINIMUM 

934 

SAMPLE 

NO 

3  7000 

6 

37013 

6 

37036 

B 

37039 

6 

37052 

e 

37065 

B 

901 
SCO 


MA..IOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
RATTRAY    CREEK 


STATION     ID:       06-0068-001-02 
STORET    CODE 


U    T    M:     17    061 1850. 0    4818BQ0.0    4  REGION:    03 


TOTAL  FECAL  M.F, 

COLITOPM       COLJFQRM  ENTJR . 

Mf/IOOML      MF/100ML       MF/100ML 

110. 

200. 

340. 
1500. 

110. 
1170. 

1500. 
336.  - 
110. 


1800. 

440 

1100. 

60 

11600. 

456 

15000E+1G 

4  20 

2000. 

250 

19000. 

690 

15Q00E-H 

890 

7126.*    U 

322 

1  100. 

60 

605 

3 

WATER 

DISS. 

TEMP. 

02 

OEG   c 

MG/L 

4.U 

1  1  .6 

17.0 

13-4 

15.0 

9.6 

17.0 

B.8 

s.o 

11  .B 

1.0 

10.6 

13.4 

11  .0 

8.6 


5 -DAY 

BOD 

MG/L 

0.6 

1  .4 
0.* 
1  .2 
0.6 
2. 2 

2.2 


02 

004 

0068 

LEAGE:  0.90 

33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P    MG/L 


0.061 
0.055 
0.03  7 
0.07  6 
0.03  5 
0.039 

0.076 
0.051 
0.035 


0.040 
0.002 
0.021 
0.020 
0.022 
0.034 

0.040 
0.023 
0-002 


SO    DF    SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  BBWW 
FEET       MTRS 


10  04  78  DS25 
19  07  78  11 15 
22  08  78  0755 
21  09  78  0B05 
01  11  78  0845 
21  11  78  1055 


.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

A¥G  OR  GEOM  MN  I  -  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


15 

20 

21 

22 

'7 

IB 

23 

5 

6 

7 

LTEHEO 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

10TAL 

SUSP. 

DISS. 

MMGN 1  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

OfiCNC      N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.058 

0.  670 

0.027 

2.520 

2.605 

0.612 

3.217 

824.0 

5.6 

ST  a 

0.022 

0.780 

0.010 

0'.8?7 

0.909 

0.758 

1  .667 

673.0 

5.5 

667 

D,  120 

0.430 

0.014 

1  .490 

1  .  624 

0.310 

1  .934 

700 . 0 

49.0 

651 

0.  ooa 

0.710 

0  .  024 

4  .  530 

4.560 

0-704 

5.2  64 

779.0 

3.  3 

7  76 

0.002- 

0.290 

0.015 

2.030 

2.047 

0.2  ['.8 

2.335 

6C4.0 

5    7 

658 

0.056 

0.460 

0 .  027 

3.  170 

3 . 2-53 

0.404 

3.657 

669  . 0 

4     0 

665 

0 .  1  20 

0.780 

0.027 

4.530 

4.560 

0.758 

5.264 

624.0 

49.0 

818 

0.044 

0.557 

0.020 

2.436 

2.500 

0.513 

3.012 

718.2 

12.2 

706 

0.002 

0.290 

0,010 

0.877 

0.909 

0.28B 

1  .667 

664.0 

3.  3 

651 

14 

16 

56 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP      PJ 

CONO 

TUR8. 

CHLORIDE 

DY    MO    YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

FEET 

MTR5 

UMHOS 

UNITS 

10    04    76 

0825 

.3 

I2B0 

6.80 

250.0 

19    07    78 

1115 

.3 

940 

1  ,30 

188.0 

22    08    7B 

0755 

.3 

960 

0.80 

1B8.0 

21    09   78 

0805 

.3 

1200 

1  .5 

1  95 . 0 

01     11     7B 

0845 

.3 

1200 

2. 3D 

1 90 . 0 

21     11     78 

1055 

.3 

1070 

2.00 

170.0 

MAXIMUM 

1260 

6.80 

250.0 

m& 

OR    GEOM    MN     | ' 

1  108 

2.45 

196.8 

MINIMUM 

940 

O.BO 

170.0 

NO  OF  SAMPLES 


Sample  information  system 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


B.Q.W./    SIT!.:     CREDIT    RIVER 

SAMPLE     POINT:     HIGHWAY    5    ERINDALE 

STATION    TYPt:     RIVER  FLOW    GAUGE    FEO    02HB002 


LONG: 


SAMP  DTE  HOUR   S1N   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


S3  OS 
10  0<1 
IS  04 
09  05 
06  06 
06  07 
19  07 
09  08 
22  08 
14  09 
21  09 
31  10 
01  1  I 


76  141 S 
78  085!> 
76  1230 
78  1105 
78  115i) 
78  1500 
78  1200 
78  1600 
78  080 i 
76  1300 
7B  0830 

76  mm 

78  0905 
76  1115 
78  1605 
78  140  3 


.3 
.3 

.3 

,3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
A^G    OR    GEOM   MN     { ' > 

MINIMUM 


934 
SAMPLE 


3614  1 

4 

37001 

6 

362a  1 

6 

36566 

6 

36333 

8 

36395 

6 

37014 

6 

36457 

5 

37027 

6 

36514 

6 

37040 

6 

36642 

6 

37053 

6 

37C66 

6 

36700 

D 

36759 

6 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
CREDIT    RIVER 


U    T    M:     17    0606390.0    4321825.0    4 


901 

SCO 


444 

80 

3 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FE 

CO  LI  FORM 

cOLir 

MF/IOOML 

Mf/10 

1 86 . 00 

60- 

10. 

915.00 

1400  . 

10. 

2  160.00 

2500 

70. 

374  00 

640. 

10 

195.00 

BO. 

A 

130.00 

50 

10 

87  00 

200- 

28, 

102  00 

700. 

116. 

12  5.00 

150. 

48 

170  DO 

630. 

72 

293.00 

2100. 

196 

1 51 . 00 

40. 

4  , 

147  00 

20 

10. 

203.00 

210. 

36. 

1 52.00 

700. 

28 

192.00 

1  90. 

8. 

2 1 60 . DO 

2500. 

196. 

348. SB 

256.  • 

21  . 

B7.00 

20. 

4. 

84 

M.F. 

EN1ER. 

MF/IOOML 


10 
100 
180 
430 

1 1  a 

20 

84 

210 

12 

1  30 

320 

12 

10 


430 
59 
10 


DATE  OF  REPORT   25 

3CT 

7  9   PAGE    203 

STATION 

ID:   06- 

3076 

-002-02 

STORET  CODE: 

02 

004 

4170 

REGION:  03 

MILEAGE: 

4.90 

805 

3 

1 

33 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

PEG  C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0  0 

10.4 

0-8 

0.033 

4,0 

12.4 

0.4 

0.053 

6,0 

12.4 

2.0 

0.232 

10.0 

9.6 

1  .8 

0.020 

16.5 

9.B 

O.B 

0.022 

17.2 

9-2 

1.4 

0.016 

16.0 

13.6 

0-2 

0.026 

21.0 

7.4 

0  4 

0.020 

15.0 

E.B 

0.  4 

0.019 

17.0 

11.3 

1  .0 

0  OSB 

170 

0-2 

1.2 

0.076 

9.B 

13.9 

1  -0 

0.009 

SO 

12.4 

0-2 

0.009 

1  .0 

15.2 

0.2 

0.030 

1  .0 

t4.6 

6.6 

0.044 

00 

9.3 

7.0 

0.051 

21  .0 

15.2 

7.0 

0.232 

9.7 

11.2 

1  .6 

0.046 

0  0 

7.4 

0.2 

0.009 

NO    OF    SAMPLES 


16 


16 


16 


SAMP    OTE    HOUR 
DY    MO    YR     LMT 


23  o: 

10  04 
12  04 
09  05 
06  06 
06  07 
19  07 
09  08 
22  08 
14  09 
21  09 
31  10 
01  11 
Si  II 
30  11 
14     13 


7B  1415 

76  0855 

78  1230 

78  11  OS 

78  1450 

78  1500 

78  1200 

78  1600 

78  0805 

78  1300 

78  0830 

78  14C5 

76  09CS 

78  1U5 

78  15C6 

7B  14C0 


STN       STN    SAMP       Pu 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


34  lg 

FILTERED  FILTERED 

REACTIVE  AMMONIA 

P    MG/L  MG/L 


01  8 
010 
025 
001 
002 
001 
001 
002 
006 
028 
019 
004 
003 
005 
0C5 
007 


0.260 
0.240 
0.  I  OB 
O.OlO 
0.040 
0.  054 
0.S02 
0.D20 
0.  132 
0.  12S 
0.  1  14 
0.012 
0.080 
0.  158 
0-013 
0.046 


20 
TOTAL 
KjELDAHL 
MG/L 


520 
.710 
960 
400 
480 
390 
600 
350 
450 
540 
700 
370 
410 
600 
600 
4B0 


21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 


018 
016 
018 
0  14 
019 
012 
018 
006 
007 
019 
013 
005 
004 
005 
006 
012 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

I  .  8BO 
I  .330 
1  .  I  30 
1  .320 
0.825 
0.350 
0.077 
0.259 

0  343 
0 .  600 
0.  900 
D.  840 
0.605 

1  090 
1  .400 
1  .640 


17 
INRGNC 
N 
MG/L 

2.  1  58 
1  .586 
1  .256 
1  314 
0.6B3 
0.4I6 
0-207 
O.SSID 
0.482 
0.747 
1  .027 
0.BS7 
0.989 
1  .253 
I  .419 
I  .698 


TOTAL 

PRGNC      N 

MG/L 

0.260 
0.4  70 
0  652 
0.  390 
0.  440 
0.336 
0.398 
0    330 


0.31E 


412 
5B6 
358 
330 

442 
587 
434 


.418 
.056 
.  108 
734 
.323 
.752 
.695 
.625 
800 
-  159 
.613 
.215 
-219 
-695 
2.006 
2.133 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

382  .  0 
339.0 
451  .0 
343.0 
324.0 
279.0 
277.0 
2  78.0 
315.0 
356. 
367. 
347. 
337. 
351  . 
1856. 
7  57. 


6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/I. 


37 
19V 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     (  '1 

M I N I  MUM 


028 

0.260 

0.960 

0.019 

1  .680 

2  .  1  58 

0,852 

2.418 

1856.0 

191  .0 

009 

0.101 

0.535 

0.012 

0.925 

1  ,038 

0.434 

T-472 

461-2 

25.2 

001 

0.010 

0.350 

0 .  004 

0.077 

0,295 

0.260 

0.625 

2  77.0 

1  .5 

NO    OF     SAMPLES 


16 


16 


16 


16 


16 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
BY    MO    YR    LM1  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
,3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     I  ■  | 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


S3 

02 

78 

14'5 

10 

04 

78 

081.5 

12 

04 

78 

1230 

09 

05 

78 

1105 

06 

06 

78 

141>Q 

06 

07 

78 

1500 

19 

07 

78 

1200 

09 

08 

78 

1600 

22 

08 

78 

0805 

14 

09 

76 

1300 

SI 

09 

78 

□  830 

31 

10 

7  8 

1405 

Dl 

1 1 

7B 

0905 

21 

11 

78 

11  15 

30 

IT 

78 

I5J8 

14 

12 

78 

1400 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

372 
302 

336 

314 


302 
342 
347 
345 
335 
343 
IBI5 
745 

1815 
492 
332 


107 
CALCUL 
D- SOL  IDS 
MG/L 


273 
270 
273 


273 
269 
260 


COND- 
25C 

ut.ihos 

625 
470 
400 
540 
500 
270 
415 
420 
455 
550 
520 
560 
560 
570 
3250 
1220 

3250 
708 

270 

16 


16 
TURD. 
FORWAZIN 
UNITS 

6.  30 
17.00 
69.00 
4.40 
2.50 
3.10 


90 


3 

9. 

19- 

2.30 

2.40 

4    40 

27.00 

14.00 

69.00 

1  2  .  02 

2.30 

16 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


39.0 
25.5 
18.5 
35.5 
35.0 


37 


4  1.0 


30,5 
56,0 
28.5 
70.0 
3B.5 
33.5 
62.0 
41  .5 

70.0 
393 
18.5 

16 


59 
SULPHATE 

MG/L 

40.5 

25  0 
36.5 
33.5 
32.5 

34.5 

41  .0 

44,5 


42.0 
44.0 


44.5 
37.4 
25.0 

10 


REACTIVE 

SILICATE 

SI     MG/L 

3.60 

2.35 
0.80 
0.55 
3.40 

0.B5 

1  .40 


3.65 
2.03 
0.25 

10 


8.  17 
6.39 
8.4B 
8.  BE 

8. SO 

7.99 
B-43 

7.82 


8  66 
8.27 
7.82 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0.400 

6.800 
0.30 
0.090 
0.230 

0.160 

0.660 

0-090 


510 
660 

800 
990 
090 


25 
PHENOLS 


1  .01 

1  .OL 

1  .OL 


1  .OL 
1  .OL 
1  .0 


4.0 
3-0 

4.0 
1  .46 
1  .0 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ         ORGANIC 

DY    MO    YR     LMT  DIST    BRG    DEPTH  C    AS    C 

FEET  MTRS  MG/L 


361 

SOLVENT 
EXTRBLES 

MG/L 


23  02 

78 

1415 

.3 

4.0 

17 

10  04 

78 

0855 

.3 

4.0 

17 

12  04 

78 

1230 

.3 

5.0 

34 

09  OS 

78 

1105 

.3 

3.7 

10 

06  06 

76 

1450 

.3 

3-4 

32 

06  07 

78 

1500 

.3 

3  B 

12 

19  07 

78 

1200 

3 

3.8 

12 

09  09 

78 

1600 

.3 

3.6 

19 

22  08 

78 

0805 

.3 

3.6 

19 

14  09 

78 

1300 

.3 

4  0 

17 

21  09 

78 

0S3O 

,3 

4  0 

17 

31  10 

76 

1405 

,3 

4  0 

30 

01  11 

78 

0905 

.3 

4,0 

30 

31  11 

78 

1  1  IS 

.3 

4  0 

30 

30  11 

78 

1606 

.3 

3.0 

104 

14  12 

78 

1400 

.3 

4  2 

29 

MAXIMUM 

5.0 

104 

AVG  OR  6F.0M  5* 

1*) 

3.9 

27 

MINIMUM 

3.D 

10 

36S 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 


0.001 
0.001 


235 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L 


.230 
.230 


0.  160 
0.  160 
0.  160 


221 
TOTAL 

chromium 
mo/  L 


0.020L 
0.020L 


225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 


0.010L 
0.010L 


0.002 

0 

37 

D.02 

D.  10 

0.001 

0 

217 

0.020D 

0.035D 

0.001 

0 

160 

0.0! 

D.010 

229 

215 

249 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

LEAD 

CADMIUM 

2  INC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.030L 
0.030L 


O.OOSL 
0.005L 


o.oio 
0.010 


0.03       0.01        0.06 
0.030D    0.006D    0.0230 
0.03       0.005      0.010 


NO  QF  SAMPLES 


(  C  O  N  T  0  | 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


CREDIT    RIVER 

HIGHWAY    S    ERINOALE 

RIVER  FLOW    GAUGE    FED    Q2HB002 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
CREDIT     RIVER 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE         204 
STATION    ID:       06-0076-002-03 


STORET    CODE:    02 
004 


U   T   «:     17    0608390.0   4821825.0    4 


REGION:  03 


4)07, 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    D1ST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


12 

04 

78 

1230 

.3 

09 

OS 

78 

16QD 

.3 

22 

OS 

78 

0805 

-3 

14 

12 

78 

14C0 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR 

GEOM    MN     1 • J 
MINIMUM 

238 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

0.02  L 
O.Q20L 
0.020L 
0.02    L 

0.02 
0 .020D 

0.02 


NO    OF    SAMPLES 


a. o.w./ 

SITE: 

CREDIT    RIVER 

STATION 

ID:        06-0 

076-003-02 

SAMPLE     POINT: 
STATION    TYPE: 

HIGHWAY    7    NORVAL 
RIVER 

MAJOR    BASIN:     GREAT 
Ml  MOB    BASIN:     LAKE 

LAKES 
ONTARIO 

STORET    CODE: 

02 
004 

TERM    STREAM:     CREDIT    RIVER 

4170 

STN    NO: 

3 

LAT: 

LONG: 

U    T    M 

17    0592200 

.0    4833175 

0    4           REGION:    03 

MILEAGE: 

21  .40 

SAMP   DTE 
DY   MO   YR 

HOUR 
LMT 

STN       STN    SAMP       PJ 
DIST    BRG   DEPTH 
FEET                MTRS 

934 
SAMPLE 
NO 

901 
SCD 

80 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/100'ML 

81 
FECAL 
COH  FORM 
MF/100ML 

B4 
M.  F  . 

ENTER. 
MF/100ML 

80S 

WATER 
TEMP  . 
OEG    C 

3 
DIS5. 
02 
MG/L 

1 
S-DAY 
BOD 

MG/L 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

10   04 
19    07 
22    08 
21    09 
01     11 
21    11 

78 
78 
78 
7B 
78 
78 

1050 
1305 
0950 
1015 
1030 
1240 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

37004 
37017 
37030 
37043 
37056 
37069 

e 

6 
6 
6 
6 
6 

490. 

600. 
390. 

22D0. 
40 
70 

10. 
l2o 
84. 

10a. 

10.       L 
16 

10. 
112. 
180. 
312, 

30. 

24. 

4.0 

1S.0 

16.0 

17.0 

5    0 

1  .0 

11.6 
12.8 
1  1  .4 
12.2 
13.2 
15.8 

0.6 
0.6 

0.2 
0.6 
0.2 
0.2 

0.03  9 
0.059 
0.043 
0.066 
0.04  6 
0.037 

0.010 

0.037 
0.  023 
0.026 
0.034 
0.03O 

AVG 

MAXIMUM 
OR    GEOM    MN     [♦] 

MINIMUM 

2200. 
298.* 
40. 

120. 
35.'    D 

10. 

312. 
60.  < 

10. 

17.0 
9. a 
I  .0 

15. a 
12.8 
11.4 

0.6 
0,4 
0.2 

0.066 
0.048 
0.03  7 

0.037 
0.027 
0.010 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR      STN      STN    SAMP 
DY   MO    YR    LMT         DIST    SRG    DEPTH 
FE£T 

10    04  78  1050 

19    07  78  1305 

22    OS  78  0950 

21     09  78  1015 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

S 

6 

7 

p     PJ 

FI LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FI LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUS  P . 

DISS. 

TH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

RS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

.3 

0.196 

0.610 

0.010 

1  .270 

1  .476 

0-414 

1  ,690 

302.0 

21  .0 

281 

.3 

0.  136 

0.590 

0.017 

0.634 

0,837 

0.404 

1  .241 

343.0 

5.2 

338 

.3 

0.022 

0.410 

0.007 

0   683 

0.  712 

0.368 

1  .100 

339.0 

11  .0 

328 

.3 

o.oia 

0.  700 

0.009 

0.810 

0.837 

0.682 

1  .519 

353.0 

24.0 

329 

01     11     78     1030 
21    11    78    1240 


MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM    MN     ( -  1 

M I N I  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO   YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


0.004 

o.oi  i 

0 . 1  96 
0.073 
0.004 


0.320 
0.350 

0.700 
0.497 
0.320 


0  .004 
0.004 

0.017 
0.009 
0.004 


14  16                       56 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN                MG/L 

UMHOS  UNITS 


10    04 

78 

1050 

.3 

460 

8.90 

21  .0 

19    07 

78 

1305 

.3 

500 

2.70 

34.0 

22    08 

78 

0950 

.3 

4S5 

4.90 

30.0 

2t     09 

78 

1015 

.3 

510 

10.0 

24.0 

01    11 

7B 

1030 

.3 

560 

2.00 

33.0 

21     11 

7a 

1240 

.3 

550 

2    40 

30.5 

MAXIMUM 

560 

10.0 

34.0 

AVG    OR 

GEOM    MN 

•) 

511 

5.15 

28.  B 

MINIMUM 

460 

2.00 

21  .0 

1  .  100 
1  .250 

1  .270 
0.958 
0.634 


1  .  10B 
1  .265 

I  .476 
1.039 
0.712 


316 
339 


0.682 
0.424 
0.316 


1  .890 
1  .463 
1  .100 


346.0 
351  .0 

353.0 
339.0 
302.0 


24.0 
11.0 


344 
348 

348 
328 
281 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.M./ 

SITE: 

CREDIT 

RIV6R    WEST 

BRANCH 

STATION 

ID:       06-0 

076- 

004-02 

SAMPLE    POINT: 

HIGHWAY    7 

STATION 

TYPE: 

RIVER 

FLOW    GAUGE 

FED    02HB008 

MAJOR 

3AS1N:     GREAI 

LAKES 

STORET 

CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:     LAKE 

ONTA.RIQ 

004 

TERM    STREAM:     CREDIT    RIVER 

4170 

STN   NO: 

4 

LAT: 

LONG: 

U    T    M 

:     17    0591420.0    4833025 

.0    4 

REGION:     03 

MILEAGE: 

21  .70 

934 

901 

444 

BO 

B1 

84 

805 

3 

1 

33 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN       STN    SAM"       PJ 

SAMPLE 

SCD 

FLOW    CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

WATER 

DISS. 

5-OAY 

TOTAL 

DY    MO    YR 

LMT 

DIST     BRG    DEPTH 

NO 

CO  LI  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/tOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

10   04    78 

1055 

.3 

37005 

6 

166.00 

376. 

10.        L 

10. 

4.0 

12.6 

I  .5 

0.059 

19   07    78 

1320 

.3 

37018 

6 

12.10 

400  . 

336. 

200. 

16.0 

9.B 

0.8 

0.435 

22    OS    78 

0957 

.3 

37031 

6 

12.60 

580, 

92. 

52. 

16.0 

11.2 

0.2 

0.240 

21    09    78 

1025 

.3 

37044 

6 

49.90 

2300. 

148. 

176. 

17.0 

1  1  .8 

0.4 

0.  132 

01     1!     78 

1040 

.3 

37057 

6 

17.80 

200. 

16. 

8- 

5.0 

12.2 

0,4 

0.501 

21    11    7B 

1245 

.3 

37070 

6 

28.80 

1  70. 

8. 

20. 

2.0 

13.4 

0.  2 

0.137 

MAX  I  MUM 

1 66 . 00 

2300. 

336. 

200. 

17.0 

13.4 

1  .5 

0.501 

AVG 

OR    GEOM   Ml 

47.87 

436.  * 

42.-    D 

38.  • 

1D.0 

11  .8 

0.6 

0.251 

MINIMUM 

12.10 

170. 

8. 

6. 

2.0 

9.8 

0.2 

0.059 

NO  OF  SAMPLES 


I  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY     REPORT     -     RIVER    BASINS 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    HO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


10    0*1  76  10155 

19    D7  78  1320 

22    08  76  09157 

31    09  78  1075 

01     1  1  78  10-10 

Si     11  78  12- IS 


.3 
.3 
.3 

.3 


MAX  I  MUM 

.WG    OP.    GEOM    MN     [  ■  J 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

003a 

0.375 
0 .  1  95 
0.090 

o.aao 

O.027 

0.480 
0.  199 
0.0:14 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

0.840 
2.  150 
0  040 
0  036 
0.007 
0.033 

S.  ISO 
0.516 
O.007 


20         21  22 

TOTAL  FILTERED  FILTERED 

KjELOAHL  N03-N  N03-N 

MG/L  MG/L  MO/L 


1  .300 
S  650 
0.460 
0  960 
0.400 
0.410 


2.B50 
I  .063 
0.400 


031 
063 
014 
015 
006 


0.053 
0.031 
0.004 


1  .530 
2.440 
4-970 
T  -SeO 
5.540 
3.  600 

5.540 
3-337 
1  .530 


17  IB 

NRC.NC  TOTAL 

N  ORGNC       N 

MG/L  MG/L 


3.391 
4.653 
5.034 
1  .931 
S.553 
3.637 

5.553 
3.863 
1  .931 


4  60 
700 
4  20 

393 
387 


0.924 
0.547 
0.387 


33 
TOTAL  N 


851 
353 
444 
855 
946 


5,946 
4  411 
2.651 


S  6 

TOTAL  SUSP. 

SOLIDS  SOLIDS 

MG/L  MG/L 


363 
567 
599 
479 
582 
S10 


599.0 
516.  7 
363.0 


12.0 


16.0 
7.6 
2.0 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OY    MO    YR     LMT  DIST    BRG    OEPTH 

FEET  MTRS 


10  04    7B     10">5 

19  07    78    13:?0 

22  OB    78    0957 

21  09   7B    io;;5 

01  11     7B     1010 

21  11     7B     12.15 


.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

iHG   OR    GEOM   MN    (  -  ) 

MINIMUM 


7 

14 

16 

56 

DISS. 

CONO 

TURB. 

CH LOS  IDE 

SOLIDS 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/I- 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

351 

570 

5.60 

43.0 

559 

860 

1  .BO 

120.0 

594 

900 

T.70 

125.0 

463 

700 

5.  1 

57.0 

580 

940 

1  .60 

118.0 

508 

810 

3.00 

82.0 

594 

940 

5.80 

135.0 

509 

797 

3.  17 

90.7 

351 

570 

1  .60 

43    0 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./    SITE;     CREDIT    RIVER 

SAMPLE    POINT:     HIGHWAY     10    DOWNSTREAM     FROM    ORANGEVJLLE 

STATION    TYPE:     RIVER  FLOW    GAUGE    FED    02HB01 3 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRO    DEPTH 

FEET  MTRS 


16 

Ot 

78 

1030 

2S 

01 

78 

1015 

21 

02 

78 

1050 

28 

M 

7B 

1  105 

1  1 

04 

78 

1030 
1010 

09 

05 

78 

io;i5 

38 

oe 

78 

1035 

30 

07 

73 

1400 

LONG: 

934 
SAMPLE 


901 
SCD 


38301 

4 

38343 

4 

38349 

4 

38389 

6 

37012 

6 

38429 

3 

38471 

6 

38511 

7 

37025 

7 

STP. 
MAJOR    BASIN 
MINOR    BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
CREDIT    RIVER 


U    T    M.     17    0575310.0    4863025 


444 
FLOW   CFS 


37 

50 

340 

27 

10 

300 

22 

40 

1  90 

34 

70 

10 

123 

oo 

1200 

123 

00 

1000 

31 

50 

5$ 

tt 

40 

800 

8 

80 

3300 

80  B1 

TOTAL  FECAL 

COLIFORM  COLIFORM 

MF/100ML  MF/100ML 


2 
10. 
2. 
2. 


16. 
44. 


STATION 

ID:        06-0076 

006 • 02 

STORE! 

CODE: 

02 

004 

4170 

0    4 

JEG10N:     03 

MILEAGE: 

52.00 

84 

805 

3 

1 

33 

M.  F. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

TOTAL 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

MF/100ML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

12. 

3.6 

4  .  B 

0.8 

0.107 

1000.       L 

4.5 

4.  1 

0.6 

0.  109 

4 

2.5 

4.2 

0.6 

0.  125 

6. 

3.D 

8.6 

0.4 

0.075 

393. 

3.0 

10.2 

1  .  4 

0.072 

316. 

s.o 

9.3 

1  .2 

0  .  09C 

40. 

11  .0 

7.0 

0.8 

0.159 

36. 

21  .0 

5.4 

0.6 

0.33C 

128. 

19.0 

9.6 

0,8 

0.505 

14.15 

23  06  78  10-10 
30  06  78  1 200 
18  09  78  10'SO 
32  09    7B    1015 

24  10  78  11i)0 
02  II  7H  09:25 
06  1 1  7B  1 100 
22  11  7fl  12-15 
J  4  12    78     1130 


.3 

38553 

.3 

37038 

-3 

3(1596 

.3 

3B637 

.3 

37051 

.3 

3867a 

.3 

37064 

3 

387  IB 

.3 

37077 

.3 

38756 

MAXIMUM 

.WO    OR    GEOM   MN     (*  I 

M I  N I  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR     LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


MAXIMUM 

.IVC    OR    GEOM   MN     (  '  ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


16 

01 

78 

10  JO 

25 

1)1 

78 

1015 

2! 

1)3 

78 

1050 

38 

03 

78 

1105 

t! 

OH 

78 

10  30 
1010 

09 

05 

78 

10!5 

38 

06 

78 

1035 

30 

07 

76 

1400 
143S 

23 

OB 

?» 

1010 

30 

08 

78 

1200 

18 

09 

78 

1050 

22 

09 

78 

1015 

24 

10 

78 

1100 

02 

11 

78 

093  5 

08 

1  1 

78 

1100 

22 

1  i 

78 

12  15 

14 

12 

78 

1130 

34 
FI LTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

0.091 
0.  ioa 

0  .  096 
0.057 
0.051 
0.061 
0  10S 
0,315 
0 .  400 
0.  425 
0.430 
0  400 
0.  170 
O.  130 
0.072 
0.068 
0.086 
0.083 
0.094 

0.430 
0.170 
0.051 


FILTERED 

AMMON I A 

MG/L 


0.480 
0,374 
1  ,  370 
0.580 
0.216 
0.  170 
0.730 
0.040 
0.033 
0022 
0-032 
0.032 
0.022 
0.  020 
0,014 
0.014 
0  035 
0.015 
0.052 


1  .370 
0.223 
0.014 


B 

80 

600. 

14 

30 

1  30  . 

16 

50 

110. 

26 

So 

610. 

46 

70 

330. 

17 

60 

10. 

17 

30 

60 

17 

80 

19 

30 

410. 

20 

60 

420. 

133 

00 

3300, 

32 

45 

238. 

8 

BO 

10. 

19 

20 

TOTAL 
KJELOAHL 

MG/l 

0  .900 
0-760 

1  .840 
0.950 

.720 
.660 
.  490 
.580 
.500 
.500 
.400 
0.490 
0-480 
0  -480 
0  410 

0  420 
0.440 
0.4  40 
0.460 

1  .840 
0.680 
0.400 


18 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0  012 
0-020 
0,014 
0.030 
0.03  1 

0.02a 

0.075 
0.011 
0  .004 
0.00(5 
0.003 
0.004 
0.004 
0.004 
0.005 
0.004 
0.004 
0.004 
D.005 

0.075 
0.014 
0.003 


88 
62. 
64 


120. 
T5.-  D 
2. 

18 

22 
FILTERED 
N03-N 

MG/L 


260. 

624. 

56. 


6. 
13. 


1000. 
51  . 


090 
230 


1  830 
2.430 
1  .600 
1-570 
2-800 
0.200 
0.021 
0.029 
0.010 
0-025 
0.  130 

0  295 
1290 
1.700 

1  950 
2.700 
3-900 

2 .  900 
1  .358 
0.010 


MG/L 

2.582 

2-624 

3.314 

3  .030 

1  .847 

1  .768 

3  605 

0-351 

O.0S7 

0.057 

0.045 

051 

156 

3'9 

309 

71B 

969 

719 

957 


25.0 
18.0 
IB.  0 
13.  D 
16,0 
6-3 
4.0 
S.O 


25.0 
9.5 
0.8 


TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 


3.605 
1  .  595 
0.045 


420 
386 
470 
370 
504 
490 
760 
540 
4  58 
4  78 
358 
468 
458 
460 
396 
406 
405 
425 
408 


0.760 
0.457 
0.368 


4.6 
9  0 
5  B 
3.7 
9.4 
5.8 


10.8 
7,2 
3.7 


23 

TOTAL  N 


MG/L 


3  002 
3.010 
3  664 
3  400 
2  351 
2  258 
4.365 
0.791 
0.525 
0.535 
0.413 
0  519 
0  614 

0  779 

1  .705 
2.124 
2.394 
3.  144 
3.365 

4.365 
2.051 
0.4T3 


0 

0    505 

5 

0 ,  5 1 0 

2 

0  ,  500 

a 

0.  191 

6 

0 .  1  2E 

2 

0.09; 

4 

0.087 

8 

0.095 

6 

0.097 

2 

0 .  1  07 

8 

0.510 

9 

0.20* 

2 

0.072 

19 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


376 

347 

382 

4  73 

2  86 

290 

457 

494 

422 

417 

346 

350 

336 

294 

334 

336 

363 

346.  0 

372.0 


6 

SUSP. 

SOLIDS 


1 

B 

7 

6 

20 

0 

2 

2 

31 

0 

3 

;i 

3 

; 

494.0 
369    0 

286,0 


0.6 
0.3 

2.0 

21  .0 
4.C 
0.3 


I    C    0    N    T    D     ) 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY     REPORT     -     RIVES    BASINS 


B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


CREDIT    RIVER 

HIGHWAY     10    DOWNSTREAM    FROM   0RANGEV1 LLE       STP 

RIVER  FLO*    GAUGE    FED    02HB013  MAJOR    BASIN:     GREAT    LAKF5 

MINOR.  BASIN:     LAKE    ONTARIO 
TERM    STREAM:     CREDIT    RIVER 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  206 

STATION    ID:       06-0076- 006 -02 

STORET  CODE:  02 
004 

1170 


LONG" 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


16   01 

7B 

1030 

.3 

25    01 

78 

1015 

.3 

21    02 

7B 

1050 

1 

28    03 

78 

1  105 

.3 

1  1    m 

78 

1030 
1040 

J 
3 

09    05 

78 

1025 

.a 

26    06 

78 

1035 

.3 

20   07 

7B 

1400 
1435 

.3 

23    08 

78 

1040 

3 

30    08 

78 

1200 

J 

18    09 

78 

1050 

J 

22    09 

7B 

1015 

.3 

24     10 

78 

1100 

.3 

02    11 

76 

0925 

.3 

OB    11 

78 

1  100 

.3 

22     11 

78 

1245 

.3 

14    12 

7B 

1130 

'■ 

MAXIMUM 

AVG    OR 

OEOM    MN 

1  •  i 

MINIMUM 

DISS. 

CCND. 

TURB. 

SOLIDS 

25C 

PORKAZl 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

373 

61 S 

2.30 

346 

600 

1  .40 

381 

640 

1    70 

471 

7g0 

1  .30 

275 

465 

9.70 

270 

445 

14.00 

455 

720 

1     60 

473 

770 

1  .50 

430 

670 

0.50 

413 

6B0 

1  .50 

343 

550 

1  .00 

346 

560 

0.60 

Sir. 
294 

530 

455 

0.7 
0.70 

334 

570 

0.90 

335 

570 

0.60 

362 

590 

0.70 

346 

570 

1  .40 

370 

610 

1  .50 

4  73 

780 

14.00 

365 

599 

2.31 

270 

445 

0.50 

U  T  H:      17  0575210.0  4862025.0  4 

16         56         59 

CHLORIDE   SULPHATE 
MG/L 

MG/L 


37.5 
37.0 
36.0 


42 

0 

39 

5 

44 

0 

93 

0 

36 

5 

34 

5 

68 

0 

73 

0 

63 

0 

62 

0 

46 

0 

49 

5. 

39 

5 

29 

5 

43 

0 

43 

0 

46 

5 

43 

0 

S3 

0 

93 

0 

49 

9 

29 

5 

40  5 
32.0 


23,5 
32.5 


44.0 

48.  5 

48.5 
36. B 
23,5 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  BLACK  CREEK 

SAMPLE  POINT:  FIRST  CONCESSION  UPSTREAM  FROM  LIMEHOUSE 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  G2H8106 


LAT: 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


10  04  78  1125 

19  07  78  14  15 

22  OB  78  1025 

21  09  78  1105 

01  11  78  1110 

21  II  7S  1310 


LONG; 


934 

STN       STN    SAMP       Pd  SAMPLE 

OIST    BRG   DEPTH  NO 

FEET  MTRS 


-. 

37006 

.1 

37019 

1 

37032 

:■ 

37045 

3 

37058 

9 

37071 

STATION 

ID:        06-0076- 

008-02 

IMEH0U5E 

MAJOR 

BASIN:    GREAl 

LAKES 

STORI" 

CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:     LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM    STREAM:     CREDIT    RIVER 

4170 

U    1     M:     17    057S750.0    4830925 

.0    4            REGION:     03 

MILEAGE: 

31  .60 

901 

444 

80 

31 

84 

80S 

3 

1 

33 

SCO 

FLO*    CFS               TOTAL 

FECAL 

M    F. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAl 

COLIFORM 

COLI FORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

[ 

MF/lOOML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG    C 

MG/L 

MG./L 

MG/ 

27.4 

140QO. 

700. 

710. 

4.0 

1  1  .4 

6.0 

0  .  202 

3.6 

200  . 

16. 

180. 

16.0 

7.2 

o.a 

0.143 

3.0 

440  . 

92. 

44. 

16.0 

9.6 

0.2 

0.132 

6.4 

5100. 

292. 

244  . 

17.0 

10.4 

0.8 

0.176 

4.5 

ioo. 

10.        L 

10.       L 

6.0 

9.4 

0.4 

0.180 

2B0. 

60. 

16. 

2.0 

13. B 

o.a 

0.113 

VAX  I  Mill.: 
AVO    OR    GEOM    MN    (') 

MINI  ML.M 

NO    OF    SAMPLES 


14000. 
749.' 
1  00. 


700. 
75.-    0 


7.0 

13.  B 

0.2 

to. 3 

2.0 

7.2 

0.202 
0.  166 
0.1  13 


34 

19 

20 

21 

22 

17 

IB 

23 

5 

6 

SAMP 

)TE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FI LTERED 

FILTERED 

TOT  A  L 

FI LTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG   DEPTH 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

NG2-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTHS 

P    MG/L 

MG/L 

K6/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

10    04 

78 

1125 

.3 

0 .  006 

4.950 

6.450 

0 .  039 

1.260 

6.249 

1  .500 

7.749 

565.  0 

11  .0 

19    07 

78 

1415 

. 

0.115 

0.032 

0.420 

0.016 

7.110 

7.  158 

0    3  68 

7.546 

1  1  56 . 0 

1  .9 

22    OB 

78 

1025 

.3 

0  .  1  66 

0.050 

1     460 

0.025 

7.970 

6    045 

1  .  4  1  0 

9    455 

1089.0 

1  .6 

21     09 

78 

1105 

.3 

a.  160 

0.  040 

0.520 

0.006 

3.290 

3.336 

0.460 

3    B16 

672.0 

1  .6 

01     11 

78 

1  1  10 

.3 

0.  130 

0.221 

0.750 

0.  140 

6.060 

B  .  42 1 

0.529 

8.950 

1  1 84  .  0 

3.0 

21     11 

70 

1310 

.3 

0.085 

0.293 

0.710 

0.061 

5.440 

5.794 

0.417 

6.21  1 

837.0 

4.0 

MAXIMUM 

0  .  T66 

4.950 

6.450 

0.  140 

6.060 

8.421 

1  .  500 

9.455 

11B4.0 

1  1  .0 

AVG 

OR    GEOM 

0.  l  l  1 

0.931 

i  .7ty 

0.048 

5.522 

6.501 

0.7B7 

7.288 

917.2 

3.9 

MINIMUM 

0.006 

0.032 

0 .  420 

0.006 

1  .260 

3.336 

0    368 

3.B16 

566.0 

1  .6 

NO    OF    5AYP! IS 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BHG    DEPTH 

FEET  MTRS 


1 0    04  78  1 1 25 

19    07  78  141 S 

22    OS  78  1025 

21     09  78  1105 

01     11  78  1110 

21     11  78  1310 


.3 
.3 
.3 

.3 

- 

.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( * ) 

MINIMUM 


DISS. 

COND 

SOLIDS 

25 

M6./L 

UMHO 

554 

950 

1154 

1700 

1087 

1650 

670 

1060 

1  181 

1900 

833 

1340 

1181 

1900 

913 

1433 

554 

950 

TURB.    CHLORIDE 
F0RVAZ1N       MG/L 
UNITS 


s 

50 

133.0 

1 

00 

320.0 

1 

00 

305 .  0 

1 

5 

156.0 

2 

10 

355.0 

4 

00 

215.0 

B 

50 

355.0 

3 

02 

247.3 

1 

00 

133.0 

NO  OF  SAMPLL^ 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE:  CREDIT  RIVER 

SAMPLE  POINT.-  AT  COUNTY  ROAD  9  TERRA  COTTA 

STATION  T¥P=:  RIVER 


934 

901 

SAMP 

3TE 

HOUR 

STN       STN 

SAMP       PJ 

SAMPLE 

SCO 

BY   MO 

YR 

LMT 

DIST     BRG 
FEET 

DEPTH 
MTRS 

NO 

11    04 

7fl 

0900 

.3 

37009 

G 

20    07 

73 

1  1  1  S 

.3 

37022 

e 

23    08 

78 

0040 

.3 

37035 

6 

22    09 

78 

094  5 

.3 

37048 

6 

02    11 

78 

OS30 

.3 

37061 

6 

22     1  1 

78 

1200 

.3 

37074 

6 

MAXIMUM 

AVG 

OR    GEOM    MN     ( *  J 
MINIMUM 

SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


NO  OF  SAMPLES 


STN  STN  SAMP 
01  ST  ORG  DEPTH 
FEET      MTRS 


11 

04 

78 

0900                                     .3 

20 

07 

78 

1 1 15                                         .3 

23 

08 

78 

0940                                         .3 

22 

09 

78 

0945                                         .3 

02 

11 

78 

0830                                     .3 

22 

11 

7a 

1200                                         .3 

MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM    MN     (') 

MINIMUM 

Fl  LTEREO 

AMMONIA 

MG/L 


0.016 
0.02S 
0.016 
0.005 
0.007 

0.028 
0.015 

0.005 


20 
TOTAL 

KJELDAHL 
MG/L 


0.350 
0.350 
0.560 
0.320 
0.320 

0  .560 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    ONTARIO 
TERM    STREAM;     CREDIT    RIVER 

U    T    M:     17    05861 00. O    4841500.0    1 

90  81  84 

TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/IOOML  MF/IOOML  MF/IOOML 


1400. 
980. 

1300. 

1  000  . 

130. 

200. 

1400. 
599. 
130. 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.013 


ooa 

.007 
005 
003 
004 

013 

007 
003 


212. 

76. 
383. 
160. 

10. 
4. 

38B. 
5s.' 


22 
FI LTERED 
N03-N 

MG/L 

1  .  140 
0.422 
0.  440 
0.515 
Q.710 
0.860 

1.140 
0.681 
0.422 


356. 

48. 

212. 

190 


356. 
62. 


6 

17 
INRGNC 
N 
MG/L 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    207 

STATION  ID:   06-0076-010-02 

STORET  CODE:  02 
004 
4170 


4  48 
475 
536 
718 


0.871 
0.610 
0.448 


805 

3 

WATER 

DISS 

TEMP. 

0 

DEG    C 

MG/ 

3.0 

12-0 

19.0 

10.6 

18.0 

9.8 

1S.0 

10. B 

4,0 

11.2 

1.0 

14.4 

19.0 

14.4 

(0.2 

11.5 

18 
TOTAL 
ORONC   N 
MG/L 


0.332 
0.322 
0.544 
0.315 
0.313 

0.544 
0.365 
0-313 


TOTAL    N 
MG/L 


0.780 
0.797 
1  .080 
1  .033 
1  .184 


1 


1B4 
975 
780 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

0.2 

1.0 

O.B 

0.4 

0.2L 

0.2 

1  .0 

0.4D 

0.2 


5 
TOTAL 

SOLIDS 
MG/L 

315.0 
277.0 
301  .0 
335.0 
312.0 
316.0 

335.0 
309.3 
277    0 


TOTAL       FILTERED 

P       REACTIVE 

MG/L  P    MG/L 


0.020 
0.062 
0.065 
0.012 
0-01B 

0.065 
0.035 
0.012 


6 
SUSP. 

SOLIDS 
MG/L 


0,025 
0.004 
0.026 
0.022 
0.002 
0.004 

0.026 
0.014 
0.002 


DISS. 

SOLID". 

MG/L 


281 

312 

305 
312 

312 
303 
281 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN 
DY    MO    YR    LMT  DIST 

FEET 

11     04  78    09C0 

20    07  7B     1115 

23    08  76    0940 

22    09  7B    0945 

02    11  78    0830 

22    11  78    I2C0 


107 
STN  SAMP  Pu  CALCUL 
BRG    DEPTH  D-SOLIDS 

MTRS  MG/L 


MAXIMUM 

*VG    Oft    GEOM    MN     ( ' ) 

MINIMUM 


263 
273 


273 

260 
263 


OND. 

TURB. 

CHLORIDE 

25C 
MHOS 

FORMiZIN 

UNITS 

MG/L 

405 

41  .00 

15.5 

420 

1.60 

17.5 

«3S 

O.BO 

16.5 

4  60 

4.90 

15.5 

490 

1  .90 

18.5 

465 

2.00 

17.0 

490 

41  .00 

18.5 

449 

8.70 

16.8 

405 

O.BO 

15.5 

B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


NO  OF  SAMPLES 


SILVER  CREEK 

AT  8TH  LINE  SOUTH  OF  27  SIDE  ROAD 

RIVER 


STATION  10:   06-0076-012-02 


SAMP  DT£  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


10  04  7B  1150 

19  07  78  1445 

22  08  78  1040 

21  09  78  1125 
01  11  78  1135 

22  11  78  1120 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

4VG  OR  GEOM  MN  (*| 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


10 

04 

78 

1  1  BO                                         .3 

19 

07 

7B 

1445                                          .3 

22 

08 

78 

1040                                         .3 

21 

09 

7B 

1125                                         .3 

01 

11 

7B 

1135                                         .3 

22 

11 

7B 

1120                                         .3 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     ( *  J 

MINIMUM 

WlftJUK     BAilN:      UHtA 
MINOR    BASIN:     LAKE 

1     LAKES 
ONTARIO 

STORET    CODE: 

02 

004 

4170 

TERM    STREAM:     CREDIT    RIVER 

LONG: 

U    T    M 

17    0583550.0    4D36400.0    4            REGION:     03 

MILEAGE: 

27.40 

934 

901 

80 

61 

84 

S05 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

SAMPLE 
NO 

SCD 

TOTAL 

COLIFORM 
MF/100ML 

FECAL 

COLIFORM 
MF/IOOML 

M    F. 

ENTER. 

MF/IOOML 

WATER 
TEMP. 
DEG    c 

5 -DAY 

BOD 

MG/L 

34 
FI LTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

37007 
37020 
37033 
37046 
37059 
37072 

8 
8 
8 
8 
8 
8 

152. 

110. 
320. 
900. 
100. 
200. 

4.        L 
12. 

8. 
84. 

8. 

4.        L 

8. 

60. 
100. 
244, 

32. 

16. 

4.  0 

16.0 
16.0 
17.0 
6.0 
1  .0 

12.6 
10.2 
10.6 
11  .0 
12.4 
13.2 

0,4 
0.5 
0.2 
0.6 
0.2 
0.2 

0.004 
0.400 
0.033 
0.019 
0.006 
0.096 

0.002 
0.005 
0.017 
0.005 
0.004 
0.003 

900. 
214. » 
100. 

84. 

10.  *    D 
4. 

244 
43,  • 
8. 

17.0 

10.0 

1  ,0 

13.2 
11.7 
10.2 

0.6 
0.4 
0.2 

0.400 
0.093 
0.004 

0.017 
0.006 
0.002 

6 

6 

6 

6 

6 

a 

6 

6 

19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

17 

INRGNC 

N 

MG/L 

IB 
TOTAL 
ORGNC      N 
MG/L 

23 
T0T4L    N 

MG/L 

5 
TOTAL 
SO  L I  OS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOLI DS 
MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

0.010 
0.042 
0.030 
0.014 

0.009 
0.011 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

240 
470 
360 
440 
280 
6S0 

0.004 
0.014 
0.006 
0 .  004 
0.003 
0.003 

0.  600 
0.532 
0.289 
0.260 
0.545 
0.515 

0.614 
0.568 
0.325 
0.278 
0.557 
0.529 

0 .  230 
0.428 
0.330 
0.426 
0.271 
0.669 

0.844 
1  .016 
0.655 
0.704 
0,626 
1  .198 

275.0 
286 .  0 
289.0 
375.0 
362.0 
424.0 

3.9 
13.0 
13.0 
2.9 
4.  1 
63.0 

271 

372 
358 
361 

0.042 
0.019 
0.009 

0 
0 
0 

690 
412 
240 

0.014 
0.006 
0.003 

0.600 
0.457 
0.260 

0.614 
0,462 
0.278 

0.669 
0 .  392 
0.230 

1  .198 
0.874 
0.655 

424.0 
335.2 
275.0 

63.0 
16.7 
2.9 

372 
341 
271 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOLR 
DY  MO  YR  LMT 


10  04  78  11E0 

19  07  78  14i5 

22  08  78  10*0 

21  09  78  11:5 
01  11  7B  11JI5 

22  11  7b  11:0 


STN       STN    SAMP       PJ      CALCUL 
DIST     BRG    DEPTH  D-SOLIDS 

FEET  MTRS  MG/L 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

.3: 


MAXIMUM 

(,V0    OR    GEOM   MN     (') 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


273 

27i= 


276 
275 
273 


14 

16 

56 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

2SC 

FORMAZIN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

430 

2.  10 

9.4 

420 

5.20 

16.0 

425 

2.90 

17.5 

540 

2.5 

14.5 

580 

2.70 

22    0 

570 

15.00 

20.  0 

580 

15.00 

22.0 

494 

5.07 

16.6 

420 

2.10 

9.4 

SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  ■  RIVER  BASINS 


B.O.M./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


CREDIT  RIVER 

AT  22ND  SIDE  ROAO  GLEN  WILLIAMS 

RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
CRLDtT  RIVER 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    208 

5TAT10N  ID:   06-0076-013-03 

STORET    CODE:     02 
MM 

A  170 


SAMP    DTE    HOUR       SIN      ST1.    SAMP      PJ 
DY    MO    YR    LMT         01ST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


11 

04 

70 

0030 

.3 

20 

07 

?a 

1030 

.3 

22 

OS 

78 

1055 

.3 

2'. 

09 

7a 

1  7  AO 

-3 

01 

11 

78 

1150 

.3 

22 

t1 

78 

1145 

.3 
MAXIMUM 

AVG 

OR 

GEOM 

MN  (  •  ) 
MINIMUM 

934 

901 

SAMPLE 

SCD 

NO 

37008 

6 

37021 

6 

37034 

e 

37047 

6 

37060 

6 

37073 

6 

U    T    M:  17    0586500.0    4B35400.0    4 

BO  81  84 

TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/100ML       MF/IOOML 


3100. 

381  . 

160. 
1300. 

100. 

210. 

3100. 
424. 
100. 


124. 


10B. 


56. 

20. 

1  44  . 

292. 

10. 

L 

10. 

4. 

26. 

144. 

292. 

26. 

D 

36. 

4. 

10. 

4 

REGION:    03 

805 

3 

MA1ER 

DISS. 

TLMP. 

02 

DEG    C 

MG/L 

3.0 

12.6 

19.0 

11.0 

17.0 

12.6 

17.0 

12. B 

6.0 

11.6 

1.0 

14.6 

12.5 

11.0 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


0.5 
D.G 
0.2 


0.6 
0.2 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0.108 
0.04  4 
0.023 
0.046 
0.016 
0.033 


0.108 
0.04  5 
0.016 


34 
F I LTEREO 
REACTIVE 
P    MG/L 

0  .  020 
0  002 
0.003 
0.016 
0.004 
0    002 


0.020 
0.006 
0.002 


NO  OF  SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

IB 

23 

5 

6 

7 

5AMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP      PJ. 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

OY   MO 

YR 

LMT 

OlST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

HG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MOIL 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

11    04 

78 

0830 

.3 

O.02A 

0.560 

0.012 

1  .  140 

1  .  176 

0  .  556 

1  .732 

344.0 

61  .  0 

20    07 

76 

1030 

.3 

0.014 

0.500 

o.oos 

0.427 

0.449 

0,485 

0,935 

2  78.0 

10.0 

268 

22   OS 

7B 

1055 

.3 

0.028 

0.440 

0.009 

0.146 

0.  183 

0.412 

0.595 

327.0 

47.  0 

322 

21    09 

78 

1140 

.3 

0 .  oca 

0.600 

0.005 

0.465 

0.478 

0.5M2 

1  .  070 

321.0 

22.0 

299 

01    11 

7B 

1150 

.3 

0.004 

0.380 

0.003 

0,64s 

0.652 

0.376 

1  .028 

203.0 

3.7 

269 

22    11 

7B 

1145 

.3 

0,002 

0.450 

0.003 

0.850 

0.855 

0.44B 

1     303 

343.0 

29.0 

314 

MAXIMUM 

0.028 

0.600 

0.012 

1,110 

1  ■  1 76 

0.51J2 

1  .732 

344.0 

ei  .o 

322 

AVG 

OB    GEOM 

0.013 

0.492 

0-007 

0.612 

0.632 

0.47B 

1.111 

317.7 

32.  1 

29B 

MINIMUM 

0.002 

0.360 

0.003 

0.  146 

0.  183 

0.376 

0,595 

278.0 

3.7 

268 

NO  OF  SAMPLES 


107 

SAMP   DTE 

HOUR 

SIN 

STN    SAMP       PJ 

CALCUL 

Of   MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

D- SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

11    04 

78 

0830 

.3 

263 

20   07 

7B 

1030 

.3 

22    08 

78 

10S5 

.3 

21    09 

78 

1  140 

.3 

01    11 

7B 

11  SO 

.3 

22    11 

7B 

1145 

.3 

MAXIMUM 

263 

AVG 

OR    GEOM 

263 

MINIMUM 

263 

IA  16         66 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

2SC  FORMAZIN       MG/L 

UMHOS  UNITS 


405 

47 

00 

425 

2 

40 

460 

2 

60 

450 

7 

0 

475 

1 

80 

435 

10 

00 

4B5 

47 

00 

4  50 

11 

80 

405 

1 

60 

14 

5 

1B 

0 

19 

5 

15 

0 

18 

6 

17 

5 

19 

S 

17 

2 

14 

5 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  CREDIT  RIVER  ERIN  6RANCH 

SAMPLE  POINT:  AT  WELLINGTON  AND  PEEL  COUNTY  BOUNDRY 

STATION  TYPE:  RIVER 


STATION  ID:   06-0076-015-02 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


1 1 

04 

7  i'J 

0910 

.3 

20 

07 

78 

1200 

.3 

23 

00 

78 

1000 

.3 

22 

09 

78 

1005 

.3 

02 

11 

78 

0650 

.3 

22 

11 

78 

1215 

.3 
MAXIMUM 

AVG 

OR 

GEOM    MN     | * | 

MINIMUM 

934 

SAMPLE 

NO 


37010 
37023 
37036 
37049 
37062 
37075 


901 
SCD 


MAJOR    BASIN:     GREAT 

LAKFS 

STORET    CODE: 

02 

MINOR    BASIN;     LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM    STREAM:     CREDIT    RIVER 

4170 

u  T  a: 

17    057760C 

.0    48(16100 

0   4           REGION:    03 

MILEAGE: 

43.40 

BO 

61 

84 

805 

3 

1 

33 

34 

TOTAL 

FECAL 

M,F. 

WA I  ER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

FILTERED 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOO 

P 

REACTIVE 

MF/IOOML 

MF/fOOMI. 

MF/IOOML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

2300. 

72. 

204. 

3.0 

13.2 

0,5 

0.03a 

D.008 

450. 

20. 

144. 

19.0 

11     8 

0.5 

0.014 

0 .  009 

180. 

3s. 

208. 

18.0 

10  .4 

0.2 

0.020 

0 .  DOS 

2S0. 

48. 

140. 

16.0 

11.6 

1  .0 

0.015 

0.005 

10.        L 

4,        L 

8. 

4.0 

10.2 

0.2L 

0.008 

0.002 

70. 

4.        L 

24. 

1  .0 

12.6 

0.2 

0.003 

0.002 

2300. 

72. 

208. 

19.0 

13.2 

1  .0 

0.038 

0.009 

179.-     D 

18.  •    D 

74.  ■ 

10.2 

11  .6 

0.4D 

0.016 

0.005 

10. 

4. 

8. 

1  .0 

10.2 

0.2 

0.003 

0.002 

NO  OF  SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

J 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

f 1 LTEREO 

TOTAL 

FILTERED 

Fl LTEREO 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

OY    MO    YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

11    04    78 

0910 

.3 

0.014 

0.460 

0.008 

1  .290 

1.312 

0.446 

1  .758 

258.0 

14.0 

20    07    78 

1200 

.3 

0.020 

0.300 

0.01  1 

2.510 

2.621 

0    2B0 

2.901 

314.0 

4-2 

310 

23    08    7B 

1000 

.3 

0.010 

0.260 

0.006 

1  .590 

1  .606 

0.250 

1  .856 

311  .0 

2.9 

308 

22   09    76 

1005 

.3 

0.010 

0.  440 

0.004 

1  .050 

1.064 

0.430 

1  .494 

322,0 

2.5 

320 

02    11    7B 

0850 

.3 

0.005 

0.240 

0.003 

1  ,650 

1  .  658 

0.235 

1  .893 

320.0 

1  .0 

319 

22    11    78 

1215 

.3 

0.004 

0.  280 

0.003 

1  ,600 

1.607 

0.276 

1  .883 

3  14.0 

0.9 

313 

MAXIMUM 

0.020 

0.460 

0.01  1 

2.590 

2.621 

0.446 

2.901 

322  . 0 

14.0 

320 

Avg 

OR    GEOM 

0.011 

0.330 

0.006 

1  .623 

1  .645 

0.320 

1  .964 

306.5 

4.3 

314 

MINIMUM 

0.004 

0.240 

0.D03 

1  .050 

1  .064 

0.235 

1  .494 

258  .0 

0.9 

308 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


11  04  78  0910 

20  07  76  1200 

23  08  78  1000 

22  09  78  1005 

02  11  78  0850 

22  11  78  121S 


.3 
.3 
.3 
.3 

.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( * ) 

MINIMUM 


107 
CALCUL 
D-SOLIDS 
MG/L 

24.4 


-144 
244 
244 


14 

COND. 
25C 

UMHOS 

375 
480 
465 
475 
500 
485 

500 

463 
375 


16         B6 

TURB.  CHLORIDE 
FORMAZIN       MG/L 
UNITS 


4.40 
0.60 
0.60 
1  .00 
0.80 
1  .00 


10.0 
16.5 
15,0 

14.5 
16.0 
16.  C 

16,5 
14,7 
100 


NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


B.C. M./  SI"E 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


FLETCHER'S    CREEK 

AT     STEELS    AVE , BRAMPTON 

RIVED 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    209 
STATION  ID:   06-0076-016-02 


SAMP    DTE 
DY    MO   YR 

HOUR 
MY 

STN 

DIST 

FEET 

STN    SAMP       Pj 
BRG    DEPTH 
MTRS 

334 

SAMPLE 
NO 

901 
SCO 

10    D4    78 
19   07    78 
22   03    78 
21    09    78 
01     11     78 
21     1  1     78 

1  035 
1  2115 
0925 
1000 
1005 
12I!0 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

37O03 
37016 
37029 
37042 
37055 
37063 

S 
8 
8 
B 
B 

a 

AVG 

MAXIMUM 
OR    GEOM    MH    ( • ) 

MINI  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LM"  DIST    6RG    DEPTH 

FEET  MTRS 

10    04    78    1025  .3 

19    07    78    1235  .3 

22    08    78    0925  .3 

2)    09    78    1000  .3 

01     11     78    1005  .3 

21    11    78    12M  .3 

MAXIMUM 

HVG    OR    GEOM    MN     (  ") 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT    LAKES 
LAKE    ONTARIO 
CREDIT    RIVER 


U    T    M:  17    0601450.0    4034500.0    4 

BO  81  B4 

TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/10QML  MF/100ML      MF/100ML 


T9  20 

FILTERED  TOTAL 

AMMONIA  KUELCAHL 

MG/L  MG/L 

0.220  1.120 

O.018  0.700 

0.018  0.360 

O.104  0.440 

O.002  0.450 

0.034  0.B40 

O.220  1 . 120 

0,066  0.655 

0.002  O.360 


1200- 

900. 

920. 

1 1500. 

80. 

2100. 


11500. 

1115.* 
80. 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.028 
0.015 

0.004 
0.  130 

0  003 
0.022 

0.  130 
0.034 
0,003 


40. 
60. 

66. 
1240. 
200. 
370 

1  2  40 . 
157.' 

40. 


22 

FI LTERED 

N03-N 

MG/L 

1  .  120 
0 .  55B 
0.066 
5.  120 
0.035 
1  .330 

5.120 
1  .373 
0.035 


190. 
110. 
220. 
600. 
400. 
1500. 

1500. 
344,- 

110. 


INRGNC 

N 

MG/L 

1  .368 
0.601 
0.088 
5.354 
0.040 
1  .385 

5.354 
1  -473 
0.040 


4 

REGION:    03 

605 

HATER 

TEMP. 

DCG    c 

3 

DISS. 

02 

MG/L 

4  .  0 
6.0 

11-0 
12.2 

16.0 

17.0 
5.0 
1  .0 

17.0 
9.8 


TOTAL 

QRGNC      N 

MG/L 

0,900 
0.fcli2 
0  -  362 
0  .  336 
0.448 
0.B06 

0.900 
0.589 
0.3.'!6 


11  .0 

7. a 


23 

TOTAL    N 

MG/L 

2.269 
1  .283 
0.450 
5.690 
0.4B8 
2.192 

5.690 
2.062 

0.450 


STORET    CODE; 

02 

004 

4  170 

MILEAGE: 

16.30 

1 

33 

34 

-DAY 

TOTAL 

FI LTEREO 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P   MG/L 

1  .4 

0.090 

0.042 

a.o 

0.045 

0.001 L 

1  .2 

0.018 

0.002 

1  .0 

0.112 

0.05B 

1  .4 

0.040 

0.002 

0.2 

0.06B 

0.025 

8.0 

0.112 

0.058 

2.2 

0,062 

O.O220 

0.2 

0.018 

O.O01 

TOTAL 

SOLIDS 
MG/L 

375.0 
1567.0 
337.0 
506.0 
420.0 
517.0 

1567.0 
620.3 
337.0 


6 

7 

susp. 

DISS. 

OLI  DS 

SOLIDS 

MG/L 

MG/L 

7.  1 

366 

45.0 

1522 

45.0 

292 

12.0 

494 

13.0 

407 

7.0 

510 

45.0 

1522 

21  .  S 

599 

7.0 

292 

SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP 
DY    MO    YR    LM"  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


10    04    78  1025 

19    07    70  1235 

22    08    78  0925 

21     09    78  1000 

01     11     78  1005 

21     11     7B  12M 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

/IVG    OR    GEOM   MN     (•> 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


14  16                       56 

COND.  TUR8.  CHLORIDE 

25C  F0RMA2IN                  MG/L 

UMHOS  UNITS 


560 

6.20 

50.0 

2000 

5.50 

536.0 

436 

2.60 

55.0 

740 

15. 0 

B9.0 

660 

4.40 

47.0 

780 

7.40 

65.0 

2000 

15.0 

530.0 

063 

7.38 

144.0 

43S 

2.80 

47.0 

8.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


CREDIT  RIVER 

AT  DERRY  ROAD  WEST  OF  HIGHWAY  NO  10 

RIVER 


STATION     ID.        060076-017-02 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    WO    YR     LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTR5 


10    04    78    0940 
19    07    7B     1240 
22    08    78    0915 
21     09    78    0945 
01     11     78    0935 
21     11     78    1145 

.3 
■3 
.3 
.3 
.3 
.3 

AVG    OR 

MAXIMUM 

GEOM    MN    1  * ) 

MINIMUM 

934 
SAMPLE 
NO 


37002 
37015 
3702B 
37041 
37054 
37067 


901 

SCD 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
CREDIT    RIVER 


U    T    M:     17    0602200.0    4830500.0    4  REGION:     03 


TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

440. 

600. 
270. 

2300. 

70. 

BO. 

2300. 
312.- 


FECAL  M.F. 
COLIFORM  ENTER. 
MF/100KL   MF/IOOML 


10. 
66. 
44. 
232. 
10. 
44. 

232. 
37. 
10. 


loo 

84 
92 

234 


284 
64 
10 


805 

3 

WAiER 

DI5S 

TLMP 

0 

DEO   c 

MG/ 

4.0 

11  .8 

16.0 

14. a 

15.0 

9.2 

17.0 

10.4 

5.0 

13.2 

1  .0 

15.6 

17.0 

15    6 

9    7 

12    5 

1.0 

9.2 

STORET    CODE: 

02 

004 

4  I  70 

MILEAGE: 

13.40 

1 

33 

34 

5-0AY 

TOTAL 

f I LTEREO 

BOO 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

o.e 

0.03  1 

0.008 

0.4 

0.029 

0.001 

0,4 

0.031 

0.013 

0.8 

0-094 

0.023 

0,2 

0.021 

0.001 

0.2 

0.030 

0.015 

0.8 

0.094 

0.023 

0.5 

0.039 

0.010 

0.2 

0.021 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOLR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


10  04  78  094  0 

19  07  78  1240 

22  08  78  0915 

21  09  78  0945 

01  1  1  78  os;5 

21  11  78  1115 


.3 

.3 

.3 

.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I -| 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

16 

23 

5 

6 

7 
DISS  „ 

i  LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL   N 

TOTAL 

SUSP. 

AMMONIA 

KJ.ELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOL] OS 

SOLIDS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.  154 

0.540 

0.013 

1  .340 

1.507 

0-3116 

1  .893 

322.0 

31  .0 

291 

0.OT4 

0.490 

0.013 

0.S07 

0.534 

0.476 

1.010 

332.0 

12.0 

320 

0,040 

0.400 

o.ooa 

0.532 

0.560 

0  .  360 

0.940 

360.0 

70.0 

3  10 

0 .  024 

1  .260 

0.009 

0.720 

0.753 

1  .2:;6 

1.S69 

370.0 

28.0 

340 

0 .  002 

0.  3B0 

0.005 

0.94b 

0.952 

0.378 

1  .330 

353.0 

6.8 

346 

0.011 

0.440 

0.004 

1  .100 

1.115 

0.429 

1  .  544 

3-1B.0 

10.0 

338 

0 . 1 54 

1  .  260 

0.013 

1  .340 

1  .507 

1  .236 

1  .  989 

350.  0 

70.0 

346 

0.041 

0.585 

0.009 

0.657 

0.907 

0.544 

1  .451 

350  .6 

26.  3 

324 
291 

0.002 

0  .  380 

0.004 

0.507 

0.534 

0.360 

0  .940 

322.0 

6.8 

5AMP  DTE  HOLR   STN   STN  SAMP   PJ, 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


1 0  04  78  0940 

19  07  78  1240 

22  08  78  0915 

21  09  76  09^5 

01  11  78  0935 

21  11  76  1145 


.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (*| 

MINIMUM 


14 

16 

56 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

2SC 

FORMAZIN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

455 

13.00 

21  .0 

475 

3.00 

35.5 

460 

3.60 

29.5 

510 

14.0 

24.0 

560 

2.10 

34.0 

540 

4.50 

29.5 

560 

14.0 

25.5 

500 

6.70 

2B.9 

455 

2.  10 

21.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  •  RIVER  BASINS 


B.O.W,/  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


CREDIT  RIVER 

AT  20  SIDE  ROAD  CALEDON  TOWNSHIP 

RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


CHEAT  LAKES 

LAKE  ONTARIO 
CREDIT  RIVER 


DATE  OF  REPORT   55  OCT  79   PAGE    310 

STATION  ID:   06-0076-018-02 

STORET    CODE:    02 
004 
4  I  70 


U    T    ,M:     17    0576400.0    4856150-0    4 


R EC  I  ON:  03 


46. BO 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    01  ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


If  04  78  0935 
20  07  78  1310 
23  OB  78  102Q 
22  09  78  1025 
02  11  78  0915 
32  1 1  78  1235 


.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( ' I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 

SAMPLE 

NO' 

37011 

6 

37024 

6 

37037 

8 

37050 

6 

37063 

6 

37076 

6 

90 1       ao      8 1 

SCO      TOTAL      FECAl. 

COL  I  FORM  COLIFORM 

MF/IOOML  MF/100MI. 


220 
3600 
600 
B50 
40 
140 


3600 

337 

40 


92. 
132. 
132. 
1S2. 

16. 


152. 
50.' 


ENTER 
MF/ 100ML 


220. 

712. 

170. 

12. 


B05 

WATER 
TIKP . 
DEG  C 

3    0 


3 
DISS. 
02 

MG/L 


11 


5-DAY 

800 

MG/L 

o.a 

0    8 
0.4 


0.6 
0.2 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P    MG/L 


0.04  3 
0.  122 
0.151 
0.121 

0.032 
0.04  3 

0-151 
0.0S5 
0.03  2 


.014 
.090 
.130 
.067 

.021 
.029 

.  130 
.039 
.014 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP      PJ 

FI LTERED 

TOTAL 

FI LTERED 

FI LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

dy'  mo 

YR 

LMT 

dist 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

tv03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

11    04 

7B 

0935 

.3 

0.022 

0.460 

0.010 

1  .  000 

1  .032 

0.43B 

1  .470 

242.0 

11.0 

20   07 

7B 

1310 

.3 

0.010 

0.410 

0.005 

0.255 

0.270 

0.400 

0.670 

3f;2.0 

2.  6 

2  89 

23    06 

78 

1020 

.3 

0.014 

0.340 

0.005 

0.260 

0.279 

0.326 

0.605 

2Lt0.0 

4.2 

22    09 

7B 

1025 

,3 

0.022 

0.560 

0.007 

0.260 

0.309 

0.5=8 

0.B67 

316.0 

13.0 

303 

02    11 

7B 

0915 

.3 

0.007 

0.360 

0.006 

0.H50 

0.663 

0  .  353 

1  .216 

301  .0 

2.0 

299 

22    11 

7B 

1235 

.3 

0.013 

0.450 

0.005 

I  .  140 

1  .  1  5  B 

0.437 

1  .595 

30B.0 

2.0 

306 

MAXIMUM 

0.023 

0.580 

O.OIO 

1  .  140 

1  .  15B 

0,558 

1  .595 

316.0 

13.0 

306 

AVO 

OR    GEOM   MN    ( 

0.015 

0.433 

0.006 

0.631 

0.652 

0,419 

1  .071 

291  .5 

5,8 

302 

MINIMUM 

0.007 

0.340 

0-005 

0.255 

0.270 

0.326 

0.605 

242.0 

2.0 

299 

NO    OF    5AMPLE5 


107 
SAMP  DTE  HOUR  STN  STN  SAMP  Pj  CAICUL 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH  D-SOLIDS 

FEET  MTRS  MO/L 


231 
276 


11 

04 

78 

0935 

.3 

2C 

07 

7B 

1310 

.3 

23 

06 

78 

1020 

.3 

22 

09 

7B 

1025 

.3 

02 

11 

7B 

09  IS 

.3 

22 

11 

7  0 

1235 

AVG    OR 

.3 

MAXIMUM 

GEDM   MN    (*) 

MINIMUM 

276 
254 
231 


14 

16 

56 

CONO 

TUPB, 

CHLORIDE 

25C 

F0RMA7IN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

355 

4.00 

13.0 

465 

0.90 

24 ,  5 

425 

1  .30 

19.0 

455 

2.70 

19.5 

490 

1.10 

22.5 

460 

4,60 

20.5 

490 

4.60 

24.5 

442 

2.43 

19.8 

355 

0.90 

13.0 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./    SITE:     CREDIT    RIVER 

SAMPLE     POINT:     AT     THE    SOUTHERN    DAM    OF    ORANGEVIILE    RESERVOIR 

STATION    TYPE:     RIVER  MAJOR    EAS1N:     GREAT     LAKES 

MINOR    BASIN:     LAKE    ONTARIO 
TERM    STREAM.     CREDIT    RIVER 


LAT; 


5AMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


16    01 

78 

1200 

.3 

25    01 

7a 

1035 

.3 

21    02 

78 

1115 

.3 

28    03 

76 

1115 

.3 

II    04 

78 

1245 

.3 

09    05 

78 

1045 

.3 

2S    06 

78 

1130 

.3 

20    07 

78 

1330 

.3 

30    08 

73 

1215 

.3 

IB    09 

73 

1100 

.3 

24    10 

73 

1115 

.3 

OB    1  1 

73 

1110 

.3 

14    12 

78 

1145 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM    MN 

1-1 

MINIMUM 

LONG: 


U  T  M:  17  0573500.0  4863975.0  4 


934 

SAMPLE 

NO 

38300 

6 

38344 

6 

38350 

e 

38390 

6 

3S430 

6 

38472 

6 

38512 

6 

38554 

6 

38597 

6 

38638 

6 

38679 

6 

38719 

6 

38757 

6 

31 


34 


901  80 

SCO      TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/IOOML  KF/lOOML  MF/IOOML 


112. 


300. 

10 

16B. 

2 

124. 

14 

436. 

2 

20. 

10 

1240. 

4 

0000. 

L     10000 

4. 

L               2 

150. 

4 

240. 

2 

10000,      10000, 
187.'  D      7. *  D 


10. 
10. 
10. 
10. 
10. 


1000. 
9. 


505 
WATER 
TEMP. 
DEG  c 

2.4 


1 

5 

2 

0 

5 

a 

10 

5 

23 

0 

25 

0 

20 

0 

14 

9 

7 

2 

6 

B 

2 

5 

25 

0 

S 

7 

1 

5 

STATION    ID:       06-0076-019-02 

STORET    CODE: 

02 

004 

4170 

ON:     03 

MILEAGE: 

54.60 

3 

1 

33 

34 

DISS. 

5  -DAY 

TOTAL 

FI LTERED 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG./  L 

MG/  L 

MG/L 

P    MG/L 

7.6 

O.B 

0.03  0 

0.004 

5.  1 

0.2 

0.026 

0.004 

5    3 

0    8 

0.040 

0.008 

7.7 

0.8 

0.042 

0.007 

9.3 

0.2 

0.013 

0.005 

12.0 

2.0 

0-035 

0.002 

8    7 

3    0 

0.090 

0.001 

7.5 

4.0 

0    078 

0.010 

10.4 

3.0 

0.086 

0 .  002 

7.9 

2.5 

0    076 

0.003 

10.4 

1  .0 

0.03  6 

0.003 

9.9 

1  .4 

0.030 

0.003 

10.5 

1  .2 

0.025 

0.003 

12.0 

4.0 

0.090 

O.OIO 

8  .6 

1  .6 

0.04  7 

0.004 

5.1 

0.2 

0.013 

0.001 

NO  OF  SAMPLE5 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


16    01 

78 

1200 

.3 

25   01 

78 

1035 

.  3 

21    02 

7B 

11  15 

.3 

28  03 

78 

1115 

.3 

1  1    04 

78 

1245 

.3 

09    05 

78 

1045 

.3 

26    06 

78 

1130 

.3 

20    07 

78 

1330 

.3 

30   08 

78 

1215 

,3 

18   09 

7B 

1  100 

.3 

24     10 

78 

1115 

.3 

03    11 

78 

1110 

.3 

14    12 

78 

1145 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    MN 

(») 

MINIMUM 

19 

20 

21 

22 

17 

IR 

23 

5 

6 

7 

FI LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

I N  RGNC 

TOIAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLi  DS 

SOLIDS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/  L 

MG/L 

MG/L 

0.238 

0.750 

0.008 

2.590 

2.B36 

0    512 

3.348 

282.0 

2.3 

2  80 

0.218 

0.620 

0.01  1 

0,  1B4 

0.413 

0.402 

0.B15 

259.  0 

0.9 

258 

0.305 

0.860 

0.010 

0.315 

0.630 

0.555 

1  .185 

2I'8.0 

2.9 

295 

0.342 

0.740 

0.024 

0.729 

1  .095 

0.3'i8 

1  .493 

307.0 

4.6 

302 

0.092 

0.290 

0.01  1 

2.090 

2.  193 

0  .  1  'IS 

2.391 

275.0 

4.5 

271 

0.054 

0.630 

O.O06 

0.035 

0.095 

0.576 

0.671 

217.0 

5.  5 

0.004 

1  .  100 

0,002 

0.010 

0.016 

1  .  006 

1.112 

214.0 

16.0 

0.008 

0.980 

0.004 

0.361 

0,393 

0  .  972 

1  .355 

214.0 

12    0 

0.032 

1  .030 

0  .  003 

0 ,  345 

0    380 

0.9';8 

1  .378 

201  .0 

11.0 

O.OIO 

0.960 

0.002 

0,020 

0.032 

0.  950 

0.9S2 

195.D 

9.5 

0.040 

0.600 

0.004 

0    050 

0-  094 

0.S60 

0.S54 

220.0 

6.0 

0.021 

0.580 

0  .  004 

0  .  09f. 

D.  121 

0.559 

0.680 

227.0 

3.0 

0.  100 

0.530 

0.007 

0.308 

0.415 

0.430 

0.845 

265.0 

2.0 

0  .  342 

1  .100 

0.024 

2.S90 

2.B36 

1  .  096 

3.34B 

307.0 

16,0 

3Q2 

0.113 

0.744 

0.007 

0.550 

0.670 

0,631 

1  .301 

244,2 

6.2 

201 

D.0O4 

0.290 

0  .002 

O.OIO 

0.016 

0,  IBS 

0.654 

135.0 

0.  9 

258 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  0  I 


SIMPLE  INFORUATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  R1VEH  6ASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    211 


SAMP  DTE  HOU1   SIN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


16 

01 

76 

1200 

25 

01 

?B 

I03!s 

21 

02 

78 

11  1!j 

28 

0.1 

78 

1  1  1  !"> 

11 

04 

713 

1  245 

09 

05 

78 

104!) 

2a 

06 

78 

1130 

20 

07 

78 

1330 

30 

CM 

7B 

1 2 1 S 

IB 

09 

78 

1  100 

24 

to 

7a 

11  l!i 

OS 

11 

73 

1110 

M 

12 

78 

1  I4!i 

MAXIMUM 

A"G  OH  GEOM  MN  (  ■  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


107 
CALCUL 
0  SOLIDS 
MG/L 


21  I 
196 

202 
190 
185 
214 
224 
26.) 

263 

211 
'85 

a 


14  16                        56 

COnD.  TUR9,  CHLOPIOE 

25C  FORMAZIN                  MG/L 

UWHOS  UNITS 


466 
153 
473 
495 
465 
325 
305 
310 
290 
285 
330 
345 
4  05 

495 
3B1 
265 


1     70 


3 

50 

2 

SO 

2 

00 

6 

00 

3 

63 

1 

TO 

13 

5 

13 

5 

13 

0 

21 

5 

20 

0 

9 

0 

10 

0 

11 

5 

12 

0 

10 

0 

11 

0 

10 

1 

O 

5 

21 

5 

12 

9 

9 

0 

59 
SULPHATE 


MG/L 


20.5 
19.5 
19.0 


10 

5 

13 

0 

12 

0 

12 

0 

22 

0 

28 

0 

B  .  0  .  *  .  /  SIT!-: 
SAMPLE  POINT 
STATION    TVPC 


SAMP    DTE    hOUC 
OY    MO    YR    LMT 


25 

01 

70 

105C 

21 

02 

78 

1145 

29 

03 

73 

113C 

1  1 

04 

78 

HOC 

09 

05 

78 

1  IOC 

28 

06 

?e 

104E 

20 

07 

78 

124  = 

30 

08 

78 

1245 

16 

09 

78 

1125 

24 

10 

76 

113C 

08 

1  1 

78 

1  125 

14 

12 

7B 

120  = 

CREDIT    RIVER 

SOUTH    OF    HIGHWAY    NO    136    6EL0W    ORANGEVULE     5    T     p 

RJVEB  MAJOR    8ASIN:     GREAT     LAKES 

MlhOR    6ASIN:     LAKE    ONTARIO 
TERM    STREAM:     CREDIT    RIVER 


STATION     10:       06    0076-020    02 


LAT: 


STN       STN    SAMP 
DIST    8RG    DEPTH 
FEET  MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     {  ■  J 

M ] N I  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


LONG: 


38345 

€ 

3B35I 

6 

38391 

6 

38431 

3 

38473 

8 

385:3 

8 

3B555 

8 

38558 

B 

3863S 

B 

3868C 

a 

38720 

6 

38758 

s 

U    T    M:     17    05/3550.0    4862750.0    4 


901 
SCO 


80 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 

500 


81 
FECAL 
COLIFOI.M 
MF/1  0O.V1L 

10. 
2. 
2. 
4. 
4. 
2. 

10. 
2 
2 


10. 
3.' 
2. 


ENTER 
MF/100M 

10. 
2. 
2. 

10. 

100. 

2. 

10. 


100. 
5. 
2. 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

4.5 
2.0 
4.0 


19-0 
26.0 

ia.o 

13.8 
9,0 

8  6 
3  5 

26.0 

10.4 

2.0 


B.6 
9.0 

a.  9 

10  5 
5  7 
8.2 


11.2 
8.5 
5.7 


STORET    CODE 

02 

004 

4170 

MILEAGE: 

53.50 

1 

33 

34 

J-Oll 

TOTAL 

FI  LURED 

BOO 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

0    4 

0.046 

0.017 

0.8 

0.210 

0.  170 

0.6 

0    099 

0-068 

2.0 

0.485 

0.  130 

0.8 

0.52  0 

0.265 

1  .0 

0    530 

0.380 

2    0 

0.24  5 

0.205 

1  .2 

0.590 

0    550 

2.0 

0.180 

0.  130 

1  .0 

0.  126 

0.083 

1  .0 

0    340 

0.2  90 

1  .0 

0.255 

0.  145 

2.0 

0    590 

0,550 

1  .2 

0.302 

0.207 

0.4 

0-046 

0.017 

19 

20 

21 

22 

17 

IB 

23 

5 

E 

7 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP        PJ 

Fl LTERED 

TOTAL 

FILTEREO 

FI  LTEREO 

INRCJNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

DY    MO 

<m 

LWT 

DIST 

BRG 

DEPTH 

AMMONI  A 

KJELDAHL 

N02  ■  N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SQLIOS 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

25    01 

78 

1050 

.3 

0.334 

0.760 

0.02S 

0    565 

0-924 

0.426 

1  .350 

300  . 0 

1     2 

299 

31     02 

78 

1  145 

3 

2    660 

3,  000 

0.057 

1  .  ISO 

3.  867 

0.3-10 

4.207 

31:5.0 

3.  1 

382 

28    03 

76 

1  130 

3 

1     380 

1     320 

0.059 

1  .090 

.      2.529 

0.540 

3.069 

421  .0 

3.  4 

41S 

1  1    04 

78 

1  too 

3 

1  .  480 

4  .  1  50 

0.059 

2.  140 

3.679 

2  .  670 

6.349 

3'J  7.0 

33.0 

364 

09    OS 

78 

1  100 

3 

s.eso 

7.000 

0.390 

1  .640 

7.880 

1.  150 

9.030 

504.0 

19.0 

435 

38   06 

76 

1045 

3 

3.550 

4.  400 

0.200 

3 .  1  00 

6.930 

0.850 

7.780 

515.0 

7.6 

507 

20  07 

78 

1245 

a 

1  .690 

2.  750 

0-  I55 

1  .  040 

3.085 

o.eco 

3.945 

358.0 

14.0 

344 

30  03 

78 

1245 

3 

0,590 

1  .400 

0.  165 

6.330 

7.085 

0-810 

7.B95 

538.0 

S.O 

533 

18    09 

76 

1  125 

a 

0.540 

1  .280 

0.  155 

2  .  1  40 

2. 635 

0    740 

3.575 

371  .0 

B.  3 

363 

24     10 

76 

1  130 

3 

0.  196 

0.780 

0.076 

1  .570 

1  .842 

0-504 

2.426 

21.4.0 

3.2 

291 

08    1  1 

76 

1  I2S 

3 

0.249 

0.850 

0.140 

5.610 

5-999 

0.601 

6.600 

443.0 

2.0 

441 

14    12 

78 

1205 

3 

0.094 

0-770 

0.008 

4.340 

4.442 

0.676 

5.1  18 

372.0 

2.0 

3  70 

MAXIMUM 

5.850 

7  .  000 

0.390 

6.330 

7.880 

2.670 

9.030 

533.0 

33.0 

533 

AVI 

OR    GEOM    MN     ( - j 

1  ,568 

2.422 

0.124 

2.5(i6 

4.258 

0.654 

5.  112 

400.  2 

8    5 

400 

MINIM 

M 

0,094 

0.  760 

o.ooa 

0.56S 

0.924 

0.340 

1  .350 

334.0 

1  .2 

291 

UO    Or"  SAMPLES 


SAMP    DTE 

HOUJ? 

StN       STN    SAMP 

OY    MO 

YR 

LMT 

DIST     BRG    DEPTH 
FEET                  MTRS 

25    01 

78 

1050 

.a 

21     02 

7  8 

1145 

3 

23    03 

78 

1  130 

3 

1  1    04 

78 

1100 

a 

09    05 

78 

1100 

3 

28    06 

78 

1045 

a 

20    07 

78 

1245 

a 

30    08 

78 

1245 

3 

18    09 

78 

1125 

3 

24     10 

78 

1  130 

3 

08    II 

78 

1  125 

3 

14    12 

78 

1205 

3 

MAXIMUM 

AYS 

OR    GEOM    MN     1 -1 

MINIM 

M 

CONO. 

TURB 

CHLORIDE 

SULPHATE 

25C 

FORMAZ IN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/l. 

555 

2.30 

25.0 

26.5 

650 

2. BO 

45.5 

37.5 

700 

4  .  90 

61  ,  0 

590 

39    00 

52,0 

840 

16  .00 

82.0 

830 

4  .60 

73.0 

60.0 

580 

4.80 

56.0 

46.5 

785 

3.20 

S3    0 

63.0 

570 

6.1 

51  .0 

40.5 

490 

2    90 

32.0 

700 

1     90 

69.0 

62.0 

570 

2.00 

59    0 

48.0 

840 

39.00 

ea.o 

63.0 

652 

7.54 

57.6 

480 

490 

1  .90 

25.0 

26.5 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RI«ER  BASINS 


8.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


ETOBICOKE    CHEEK 

HIGHWAY    2     LONG    BRANCH 

RIVER         FLOW    GAUGE    FED    02NC030 


LONG: 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STK    SAMP       PJ 
DY   MO    Yfi    LMT         OIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTftS 


16    03 

73 

1146 

.3 

23    02 

7B 

121  S 

.3 

23    03 

7fl 

1635 

.3 

12    04 

76 

1445 

.3 

13    04 

78 

1545 

.3 

09    OS 

78 

1315 

.3 

17    05 

78 

1425 

.3 

06    06 

7B 

1  100 

.3 

15    06 

78 

1605 

.3 

06    07 

7( 

1230 

.J 

17   07 

7B 

1417 

.3 

09    M 

78 

1330 

.3 

23    08 

73 

1320 

.3' 

14    09 

78 

1400 

.3 

lg.  09 

78 

1445 

.3 

30     10 

78 

1506 

.3 

31     10 

7B 

1155 

.3 

30'    11 

78 

1100 

.3 

01     12 

78 

1345 

.3 

11    12 

78 

1200 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR    C 

C  ) 

MINIMUM 

9*4 
SAMPLE 


37533 

6 

36140 

A 

37S52 

B 

36203 

6 

37571 

6 

362S8 

6 

37590 

E 

36331 

7 

37609 

6 

36333 

6 

3762B 

6 

36455 

6 

37647 

6 

35516 

6 

37666 

6 

37635 

6 

36640 

.6 

36638 

6 

37704 

6 

36757 

B 

MAJ0=  BASIN 
MINOS  BASIN 
TERM.  STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
EIOBICOKE    CREEK 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  21 

STATION     ID:        06-0080-001-02 

STORET  CODE:  02 
004 
41  10 


10.40 

28.  SO 

646.00 

323.00 

152.00 

77.00 

97.  BO 

1  2  .  60 

15.60 

10. BO 

5.00 

29.70 

7.40 

28-30 

293  00 

1  3 .  BO 

14.40 

24.70 

23.70 

26.50 

646.00 

92,01 

5.00 


17  0617340.0  4627025.0  4 


901        444 

SCO   FLOW  CFS 


TOTAL 
COLlFOM.t 
MF/1U0ML 

700Q. 

7300. 

6500. 

3200. 

1600. 

13000. 

24000. 

400. 

5800. 
700. 
53000. 
54000. 
4  1000E+1 
17000. 
55000. 
SOCOO . 

5000. 
12000. 
25000. 

1200. 

4I000E*! 

9985 ,  • 

400. 


FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

70. 

100.   L 

130. 

210. 

110. 

570. 

730. 
B. 

364. 
50. 

600.   G 
4300. 
5O0O. 

900 . 

1 000 . 

4700. 

50. 

6B0. 

400. 


5000 
305. 


EKTER. 
MF/10GML 

200. 

200. 

560. 
1500.   G 

360. 

310. 

670. 

100. 

100. 
60. 

408. 
2300. 
1400. 

200. 

4  000. 

2900. 

10. 

1400. 

500. 
100 

4000 
380 . '  U 


805 

WATER 
TEMP. 
DEO  C 


9.2 

2.5 
1  .0 


24.6 
10,6 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


1  I  .2 
13.0 

9.1 
13.6 

0.4 
10.8 

12.3 

a. s 

12.4 

13.8 

6.8 


5-OAY 

BOD 
MG/L 


MG/L 


0.0S9 
0  .  080 


4.  0 

0.097 

3.6 

0.  129 

1    0 

0.022 

0.8 

0.035 

1  .0 

0.034 

0.  4 

0  .044 

3.5 

0.032 

2.4 

0.024 

0.8 

0.078 

4    8 

0.610 

1  ,  6 

0.050 

1  ,2 

0,027 

12.0 

OllO 

2    4 

0,056 

2    0 

0,053 

12.0 

0.610 

2.7 

0.117 

0.4 

0.022 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       S7N       SIN    SAMP 
OY    MO    YR    LMT  CIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTSS 


16 

03 

78 

1  146 

23 

02 

78 

1215 

22 

03 

79 

1535 

t2 

04 

78 

1445 

13 

04 

7S 

1545 

09 

05 

78 

1315 

17 

05 

78 

1425 

06 

06 

78 

1  100 

IS 

06 

78 

1605 

06 

07 

78 

1230 

17 

07 

78 

1417 

09 

08 

76 

1330 

23 

08 

78 

1320 

11 

09 

78 

1400 

18 

09 

78 

1445 

30 

10 

78 

1506 

34 

19 

20 

21 

22 

17 

I8 

23 

5 

6 

PJ 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

Fl LTEREO 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOrAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

H 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

5QLi  OS 

SOLIDS 

S 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/  L 

MG/  L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

3 

0.  049 

0  .  258 

0.810 

0.02  I 

0.824 

1     103 

0.S52 

1  .655 

10300 

3.9 

3 

3 

0.  045 

1.410 

1  .910 

0.019 

1  .470 

2.8'J9 

0.500 

3    399 

1012.0 

6.2 

0     ICO 

0.610 

1  .940 

0    043 

1  .200 

1  .853 

1  .330 

3.  183 

462.0 

149,0 

0.087 

0.700 

2.240 

0    050 

1  .650 

2.400 

1  .540 

3    940 

4  34.0 

69.0 

3 

0.060 

0.  334 

0.780 

0.044 

1  .560 

1  .938 

0.446 

2.384 

4B4.0 

26.0 

3 

0.009 

0.002 

0.770 

0.083 

1  .240 

1  .330 

0.7  68 

2    098 

565.  0 

55.0 

3 

0  .  039 

0.440 

1  .400 

D.054 

1  -030 

1  .524 

0.960 

2  .  494 

453.0 

26.0 

3 

0.001 

0.008 

0.620 

0.013 

0.  IB5 

0.206 

0.612 

0    BIB 

739.0 

7.2 

3 

0.011 

0.062 

0.530 

0  ,  0 1  a 

0.325 

0.405 

0.46B 

0    873 

566.0 

3  .0 

3 

0 . 001 L 

0.016 

0    580 

Q.002 

0.O15 

0.033 

0.564 

0.597 

565.0 

3.8 

3 

0.019 

0,064 

0.510 

0.006 

0.009 

0.079 

0.446 

0.525 

759.0 

1  ,5 

3 

0.008 

0,016 

0 .  5B0 

0.035 

0.630 

0.601 

0.564 

1  .245 

345.0 

21  .0 

3 

0  .  005 

0  .  006 

0.330 

0.003 

0.015 

0  .  024 

0    324 

0  .  348 

603 .  0 

2  .  1 

3 

0,040 

0.  110 

0.5B0 

0,04b 

1  .080 

1  .235 

0.470 

1  -705 

511.0 

16.0 

3 

0.059 

0.008 

1  .700 

0.041 

0.760 

0  .809 

1  .692 

2. SOI 

681  .0 

418.0 

3 

0.015 

0.064 

0.49 

0.007 

0.035 

0.106 

0.426 

0.532 

648. 

I  9  . 

31     10    78  1 155 

30    11    78  1100 

01     12    78  1345 

14    12    78  1200 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM   MN    (  *  I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP 
OY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


18    02 

7g 

1146 

.3 

23   02 

78 

1215 

.3 

22   03 

78 

1535 

12    04 

7B 

1445 

:■- 

13    04 

78 

1545 

■ 

09    OS 

78 

1315 

-- 

17    05 

78 

1425 

.3 

06    06 

78 

1100 

.3 

15    06 

78 

1  605 

.3 

06    07 

78 

1230 

.3 

17    07 

76 

1417 

.3 

09    00 

78 

1330 

.3 

23    08 

7B 

1320 

.3 

14    09 

78 

1400 

.3 

18    09 

7B 

1445 

.3 

30     10 

78 

1506 

.3 

31     10 

78 

1155 

.3 

30    11 

78 

1100 

.3 

01     12 

78 

1345 

.3 

14    12 

78 

1200 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR    C 

CI 

MINIMUM 

O.O07 

0.022 

0.400 

0,006 

0 

075 

0.  103 

0.378 

0.057 

□  .007 

0.620 

0.078 

1 

100 

1  .IBS 

0.613 

0.002 

0.002L 

0.590 

0.065 

0 

BOO 

0.867 

0.6B8 

0.017 

0.024 

0.670 

0.027 

1 

570 

1  .621 

0.646 

o.  ioa 

1  .410 

2.240 

0.OB8 

1 

650 

2  .  B99 

1  .  692 

0    032D 

0.20BD 

0.90S 

0.033 

0 

779 

1  .020 

0.699 

O.OOl 

0.002 

0.330 

0.002 

0 

009 

0 .  024 

0.324 

20 


2  0 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIOS  D-SOLIDS 

«1G/  L  MG/  L 

1026 
1006 

313 

365 

456 

510 

487 

732 

563 

561 

757 

324 

601 

495 

263 

629 

6B4 
1554 
1  149 

729 


1554 
678 
313 


263 
263 
263 


COND. 
25C 

UWHOS 

1730 

1650 

499 

570 

700 

790 

640 

1090 

870 

4  75 

1  100 

480 

860 

790 

405 

920 

980 

2700 

1950 

1080 

27  00 
1014 

405 


20 

16 
TUR8. 
F0BMA7IN 
UNITS 

9.40 
B.30 

130.00 

58.00 

27.00 

50.00 

25.00 

I  .  20 

2.40 

4.20 

0.60 

15    00 

1  .40 

7.10 

235    00 

6.2 

19.00 

B.  10 

6.30 

6.00 

2  35.00 

30.51 

0.60 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


350.0 

315.0 

76.0 

66.0 


123.0 
B5.0 
193.0 
143.0 
145.0 
235,0 
76,0 
158,0 
108.0 
53.0 
13B. 
133. 0 
712.0 
465.0 
157.0 

712.0 

191.2: 

53,0 


20 


59 


20 


280 

SULPHATE       REACTIVE 
SILICATE 

MG/L  SI    MG/L 


120  0 
46.0 
80.0 
150.0 
1  15.0 
55  0 
B5-0 


1  58    0 
I  10.0 


15B.0 

103.9 

46.0 


2.85 
2.60 
0.60 
0.20 
0,  15 
0.40 
2.25 


.15 
.15 


0.481  693.0  9.3 

1.798  1572.0  1B.0 

1 . 555  1 1 59    0  10.0 

2.267  732.0  3.0 

3    940  1572.0  418.0 

1.719  700.7  43.4 

0,348  345.0  1     5 


20 


e.04 

8.  14 

8.17 

a  54 

6.52 
7.68 
B.32 


.30 
.89 


20 


55  208 

PH  TOTAL 

AT     LAB  IRON 

MG/L 


0  .  550 
4.500 
3.0 
0.  170 
0.  160 

1  .160 
1  .400 


0.390 
0.820 


8.54 

4.500 

B.19 

1  .269 

7.68 

0.  160 

25 
PHENOLS 

UG/L 

1     OL 
1  .0 
1  .5 
1  .OL 

1  .0 
1  -OL 


1  .0 
6.0 


6.0 

1  .60 
1  .0 


NO    OF    SAMPLES 


I     C    0    N    T     D     ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DV  MO  YR  LHT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
,3 
.3 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


23 

02 

78 

1315 

22 

03 

78 

IMS 

12 

04 

78 

1445 

13 

04 

78 

1545 

09 

05 

78 

131 S 

17 

05 

78 

1425 

06 

06 

78 

coo 

15 

06 

78 

1B05 

06 

07 

78 

i:!30 

17 

07 

78 

I«1? 

09 

03 

78 

i;i30 

23 

03 

78 

1J120 

14 

09 

78 

uoo 

IS 

09 

78 

U45 

30 

10 

7B 

1506 

31 

10 

78 

1155 

30 

11 

7B 

1100 

01 

!2 

78 

1S45 

14 

12 

73 

i;oo 

.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (*) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


47 
ORGANIC 
C  AS  C 
MG/L 

6.0 
6.0 
9.9 
9.9 
6.7 
6.7 


5.0 
4.0 

7.0 
7.0 
5.2 


6.4 

3.B 


COO 


351 

SOLVENT 
EXTR8LES 
MG/L       MG/L 


44 
44 
37 
37 
36 
36 
54 
54 
26 
26 
39 
39 
25 
25 
25 
32 
136 
1  36 
37 

136 
47 

25 


►  INS 

0 

ATE    OF    REP 

CRT       25    0C1 

79       PAGE 

213 

265 

TOTAL 

.RSENIC 

MG/L 

235 
TOTAL 
MERCURY 
UO/L 

22! 
TOTAL 
CHRCM 1 UM 
MG/L 

225 
TOTAL 

COPPER 
MG/L 

223 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MS/L 

249 

TOTAL 
ZINC 

MG/L 

0.001 
0.001 

0.42 
0.42 

0.02    L 
0.02    I 

0.02 
0.02 

0.03    L 
0,03    L 

0.005L 
0.005L 

0.07 
0.07 

0.002 
0.002 

0.350 
0.350 

0.  ISO 
0.  15 
0.15 

0.020L 
0.020L 

0.010 
0.010 

0.040 
0.040 

0.005L 
0.005L 

0.040 
0 .  040 

0.001 

0.50 

0.02    L 

0.02    L 

0,03    L 

0.005L 

0.03 

0.002 

o.ooi 

0.001 

0.50 
0.311 
0.150 

0.02 

0.02'OD 

0.02 

0.02 

0 .  0 1  60 
0.010 

0.040 

0.034D 

0.03 

0.005 
0  .0050 
0.005 

0.07 

0.051) 

0.03 

SAMP  DTE  HCUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LNT    DIST  BRG  DEPTH 
FE£T       MTRS 


1 2  04  78  1445 

13  04  78  1545 
09  08  78  1330 
23  08  7B  1320 

14  12  78  1200 


.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLE5 


■ 

TOTAL 

NICKEL 

MG/L 

0 

.03 

0 

.03 

0 

.  020  L 

0 

.  02  QL 

0 

.02    L 

0 

.03 

0 

.  024D 

0 

020 

B.O.W./  SITE:  ETOBICOKE  CREEK  WEST 
SAMPLE  POINT:  DERRY  ROAD  EAST  MIS5ISSALGA 
STATION  TYFE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


934        901 

SAMPLE        SCO 

NO 


22    03    78 

1457 

.3 

13    04    78 

1507 

.3 

17    05    78 

1357 

.3 

IS   06    7S 

1535 

.3 

17    07    78 

1344 

.3 

23    08    78 

1246 

.3 

18    09    78 

1412 

.3 

30    10   78 

1432 

.3 

MAXIMUM 

avg  OR  <■'■■■. 

MINIMUM 

37550 
37569 
37583 
37607 
37626 
37545 
3756A 
376S3 


NO  OF  SAMPLES 

19 
SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ       FILTERED 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH  AMMONIA 

FEET  MTRS  MG/L 


22   03 

78 

1457 

.3 

13    04 

73 

1507 

,3 

17    05 

78 

1357 

.3 

15   OS 

78 

153S 

.3 

17   07 

78 

1344 

.3 

23  oa 

78 

124S 

3 

18    09 

78 

1412 

.3 

30    10 

78 

143  2 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     (  •  1 
MINIMUM 

TOTAL 
COLIFOPM 
MF/TOOML 

1 1 600 . 

1000. 

1000. 

60. 

40. 

290. 

10700E+1 

30. 

10700E+1 
633.- 


20  21 

TOTAL  FILTERED 

KJELDAHL  N02-N 

MG/L  MG/L 


0  .  980  2 . 760 

0.308  1.500 

0.002  1.100 

0.010  0.450 

0.006  0.430 

0.022  0.320 

0.046  1.300 

O.OIO  0.33 

0.980  2.760 

0.173  1.024 

0 .  002  0 .  320 


0  040 
0  042 
0.031 
0.002 
0.001 
0.002 
0.033 
0.002 

0.042 
0.019 
0.001 


STATION     ID: 

06-00 BO-002-02 

1S1R:     GREAT     LAKES 

STORET    CODE: 

02 

kSIN:     LAKE 

ONTARIO 

004 

)EA_M:    ETOBICOKE    CREEK 

4110 

17    0606925.0   4836550. 

0    4             REGION:     03    DIST 

:     001 

MILEAGE: 

12.70 

31 

84 

805 

3 

1 

33 

34 

FECAL 

M.  F  . 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

Fl  LTERE!) 

COLIFORM 

EN1ER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG   C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

270. 

320. 

1     0 

10    9 

6.7 

0.520 

0.  175 

80. 

1500. 

7    5 

13. B 

2.0 

0.  136 

0.067 

80. 

100.        L 

13.0 

14.5 

1.6 

0.063 

0  . 0 1 8 

4. 

20. 

19.9 

13.1 

0.2 

0.01  7 

0.002 

20. 

36. 

27.  1 

11.2 

0.4 

0.018 

0.002 

SO. 

S2. 

25.  1 

12.0 

0.2 

0.019 

0.003 

7900. 

7200. 

11.5 

9.8 

2.8 

0.390 

0.068 

10.        L 

4.        L 

7.0 

14.7 

1  .0 

0.015 

0.004 

7900. 

7200. 

27.  1 

14.7 

6.7 

0    520 

0.  175 

70.  *    D 

123.»    0 

14.0 

12.5 

1  ,9 

0.147 

0.042 

4  . 

4  . 

1  .0 

9.8 

0.2 

0.015 

0.002 

8 

22 
FT  LTERED 
N03-N 
MG/L 

I  .510 
I  .640 
0.  980 
O.OOSL 
O.OOSL 
0.005L 
0.605 
0.005 

1  .640 

O.5940 

0.005 


3  a 

17  18 

INRGNC  TOTAL 

N  ORGNC       N 
MG/L  MG/L 


2.530 
1  .990 
J. 013 
0.017 
0.012 
0.D29 
0.684 


0.017 

2.530 
0.  787 
0.012 


1  ,760 
1  .  1  *J,2 

1 .  ona 

0.440 
0.424 
0.2<>e 
1  .2S4 
0.320 

1  .780 
0.851 
0.298 


23 

TOTAL   N 

MG/L 

4,310 
3.182 
2.111 
0.457 
0.436 
0.327 
1  .938 
0.337 

4.310 
1  .637 
0.327 


8 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

517.0 
352.0 
309.0 
567.0 
807.0 
B98 . 0 
437.0 
623. 

307.0 
543.8 
352.0 


SUSP. 

SOLIDS 
MG/L 

228.0 
24.0 
7.2 
T.4 
1  .8 
3.2 

253.0 
3,4 

253.0 

65.3 

1.4 


S 

7 
DISS 
SOLIDS 
MG/L 

289 
328 
392 
566 
805 
595 

620 

805 
514 

2  89 


NO    OF    SAMPLES 


(    C    0    N    T    D     ) 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVFR  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO: 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


ETOBICOKE  CREEK  WEST 

DERRY  ROAD  EAST  MISSISSAUCA 

RIVER 


LONG: 


STN   STN  SAMP   PJ 

DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


22  03  78  1457 
13  04  78  1507 
17  05  78  1357 

15  06  76  1535 
17  07  78  1314 

23  08  7B  1246 

16  09  73  14  12 
30  10  78  1432 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  t'l 

MINIMI,* 

NO    OF    SAMPLES 


107 
CALCUL 
0-SOLIDS 
MG/L 


234 
234 

534 


DATE    OF    REPORT 
STATION     ID: 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


CHEAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
ETflBJCOKE    CREEK 


25    OCT    79       PAGE  21 

06-0080-002-02 

STORET    CODE:    02 
004 

41  10 


U    T    M:     17    0606925.0    4636550.0    4  REGION:     03    DIST.     001       MILEAGE:  12.70 


14  16                        56 

COND.  TUBE.  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN                  MG/L 

UMHOS  UNITS 


444 

140 

00 

465 

27 

00 

560 

10 

00 

7  BO 

1 

20 

920 

1 

50 

750 

1 

40 

360 

180 

00 

840 

3 

5 

920 

180 

00 

640 

45 

58 

360 

1 

20 

51 

0 

43 

0 

51 

0 

60 

0 

ss 

0 

41 

0 

28 

5 

52 

60 

0 

47 

7 

28 

5 

B.O.K./    SITE:     ETOBICOKE    CREEK 

SAMPLE     POINT:     BURNHAMTHORPE    POAD    MISSI55AUGA 

STATION    TYPE:     RIVER 


STN       STN    SAMP       PU 
DIST     BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


SAMP    DTE 

HOUR 

OY 

MO 

YR 

LMT 

19 

ui 

78 

1214 

32 

03 

78 

1516 

13 

04 

78 

1534 

17 

05 

78 

141  1 

15 

06 

78 

1552 

17 

07 

78 

1401 

23 

OS 

7B 

1305 

18    09    7B  1430 

3D    10    78  1447 

01     12    76  1327 

21     12    76  1355 


.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  t ■ J 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


MAJOR  BASIN'  GREAT  LAKE5 
MINOR  BASIN;  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  ETOBICOKE  CREEK 


ONG: 

U    T   M: 

17    061*050 

.0    4832400 

0    4            REG  I 

ON:    03 

934 

901 

80 

8  1 

84 

805 

3 

SAMPLE 

SCD 

TOTAL 

FECAL 

M.F 

WATER 

DISS. 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

UUP. 

02 

MF/100ML 

MF/100M1. 

MF/100ML 

DEG   c 

MG/L 

37513 

6    4 

2800. 

56. 

44  . 

1  .0 

37551 

6 

9600. 

ISO. 

430. 

2.0 

12.2 

37570 

6 

700. 

80. 

690. 

8.0 

13.6 

37589 

6 

2100. 

90. 

170. 

13.3 

11.8 

37608 

6 

210. 

4. 

30. 

210 

12.0 

37627 

E 

400. 

40. 

70. 

25.0 

13.7 

37646 

6 

540. 

80. 

30 

23.3 

13    0 

37665 

6 

55C0O. 

7000- 

6000. 

1  1  .5 

10.1 

376S4 

6 

84C  . 

24. 

20. 

7.5 

14.5 

37703 

6 

5000. 

1C0. 

192. 

1  .0 

14.2 

37722 

6 

1500. 

20. 

110. 

2.0 

12.3 

55000. 

7000. 

6000. 

25.0 

14.5 

1794.* 

75.  • 

13B.- 

10    5 

12,7 

210. 

4. 

30. 

1  .0 

10.  1 

STATION  ID:   06-0080-003-02 

STORET  CODE:  02 
004 

41  10 


.EAGE:  5.40 

33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P    MG/L 


5-OAY 

BOD 

MG/L 


16. 
2.70 
0.2 


0.02  a 

0.354 
0.  124 
0.161 

0.015 


019 


0.02  5 
0.550 

o.oio 

0.02  5 
0.121 


0.550 
0.130 
0.010 


0.010 

0.110 

0.047 

0.054 

0.001 

0.001  L 

0.002 

0.085 

0    002 

0.001 

0.002 

0.110 
0.029D 

0.001 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pd 
OY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


1  9    01 

7B 

1214 

.3 

22    03 

78 

1516 

.3 

13   04 

78 

1534 

.3 

17   05 

78 

1411 

.3 

15    06 

73 

1552 

.3 

17    07 

78 

1401 

.3 

23    OB 

78 

1305 

.3 

16    09 

78 

1430 

.3 

30    10 

7B 

1447 

.3 

01     12 

78 

1327 

.3 

21    12 

78 

1355 

.  3 

MAXIMUM 

AVG    OP 

GEOM    MN 

- 

MINIMUM 

Fl LTERED 

AMMONIA 

MG/L 

0.112 
0.690 
0.326 

2  .  800 

o.oio 

0.006 
0  .  020 
0.026 

0,006 
0.006 

2.40 

2.900 
0  591 
0.006 


NO    OF    SAMPLES 


20 
TOTAL 
K.JELDAHL 
MQ/L 

0.440 

2.260 

1  .400 

4.  100 

0.400 

0.520 

0.340 

1  .400 

0.27 

0.600 

9.2 

9.2 
1  .903 
0.27 

I  1 


SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

CALCUL 

BY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

D- SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

19    01 

78 

1214 

.3 

22    03 

7a 

1516 

.3 

268 

13    04 

78 

1534 

.3 

17    05 

78 

141  1 

.3 

15    06 

78 

1552 

.3 

17    07 

78 

1401 

.3 

23    06 

78 

1305 

.3 

18    09 

7B 

1430 

.3 

260 

30    10 

7B 

1447 

.3 

01     12 

78 

1327 

.3 

21     12 

78 

1355 

.3 
MAXIMUM 

268 

AVG 

OR    GEON 

264 

MINIMUM 

260 

21  22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

MQ/L  MG/L 


0.01  1 
O.041 
0.043 
0.054 
0.004 
0.003 
0.004 
0.039 
0.002 
0  .  056 
0.001 L 

0.056 
O.023D 
0 .  00  I 


0  B84 

1  .  100 
1  .560 
1  .500 
0.090 
0.113 
0.  01.5 
0.625 
0  .  075 
0.894 
0.0S5 


1  .560 
0.633 


1  1 


14  16        56 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN       MG/L 

UMHOS  UNITS 


11B5 

3     10 

140    0 

413 

140.00 

55.0 

580 

33. 

62. 

680 

23.00 

68.0 

690 

1  .40 

85.0 

770 

1  .30 

99.0 

660 

2.  BO 

EO.O 

400 

260.00 

41  .0 

820 

2.7 

77. 

1950 

5.00 

485    0 

2640 

6.5 

700. 

2640 

260.00 

700. 

981 

43.53 

172.0 

400 

1  .  30 

41,0 

17 

INRGNC 

N 

MG/L 

I  007 
1  .831 
I  .929 
4.454 
0.  104 
0.  122 
0.  0B9 
0.690 
0.083 
0.956 
2.456 

4.  454 
1.247 

0  083 


TOIAL 

OSGNC   N 

MG/L 


328 
570 
074 

2  00 
390 
5I4 
320 
374 
264 
.S!I4 
.800 


6.  BOD 
1  .312 

0.264 


23 
TOTAL  N 


MG/L 

.335 
.  401 
.003 
.654 
.494 
.636 
.409 
.064 

'.347 
.550 

1 .  2  56 


.256 
.559 
.347 


5 
IOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

759.0 

475.0 

435. 

437.0 

469.0 

5!:0.0 

Sf:5.0 

610.0 

574. 

1 179.0 

1563. 

1563. 
695.1 
435. 


SUSP.  DISS. 

SOLIDS  SOLIDS 

MG/L  MG/L 

2  .  B  756 


207.  D 
35. 
21  .0 

1  .  1 
3.4 
7.0 

350.0 

2  7 
6.0 

13. 

350.0 

59.0 

1  .  1 


400 
4  66 
4  68 
5B7 
498 

571 
1173 
15S0 

1550 
719 

400 


NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     .     RIVER    BASINS 


B.O    W./    SlTIi:     ETOBICOKE    CREEK 

SAMPLE    POINT:     AT    HIGHWAY     10    1.2    MILES    NORTH    WEST    OF    SNELGROVE 

STATION    TYPI=:     RIVER  M4J0R    BASIN:     GREAT     LAKES 

MINOR    BASIN;     LAKE    ONTARIO 
TERM    STREAM:     ETUBICOKE    CREEK 


DATE    OF    REPORT       35    OCT    79       PAGE 
STATION    10:       06-0080-004-03 


STN    NO: 


IAT: 


SAMP  DIE  HOU)   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


22  03  78  1325 
13  04  78  Mil 
17  05  76  1315 
IS  06  7B  145  2 

17  07  7B  1235 

23  OS  7B  1 157 

18  09  78  130t 
30  10  7  8  134  5 


MAXIMUM 

A  KG  OR  GEOM  MN  |  -  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


LONG: 


934 

901 

Sample 

SCD 

no 

37548 

6 

37567 

6 

375S6 

6 

37605 

5 

37624 

5 

37643 

5 

37662 

6 

37681 

6 

U  T  M:  17  059.1400. 0  4843950.0  4 

80  81  B4 

TOTAL       FECAI.        M  F 

COLIFORM  COLlFuRM     ENTER. 

MF/IOOML  MF/lOOML   MF/IOOML 


1700. 

420. 

1500 

30. 

(00. 

70. 

2100. 

260. 

2100 
324 

30 


6000 

300 

600 

170 

4  700 

1400 

180 

110 

30 

10 

230 

20 

17000 

£-500 

36000 

920 

36000 

6500 

1369 

•                224 

30 

10 

)    4           REGION:    03 

805 

3 

WATER 

DISS. 

TEMP. 

02 

OEG   C 

MG/L 

1     8 

9.8 

6.5 

13.0 

1  1     4 

10    4 

16.0 

10    4 

210 

6    8 

19   8 

10    1 

10    8 

8    6 

SO 

8.8 

21    0 

13.0 

11    5 

10-0 

1     8 

8    6 

STORET   CODE: 

02 

004 

4110 

MILEAGE: 

23.80 

1 

33 

34 

-DAY 

TOTAL 

FILTERED 

eoo 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

f»   MG/L 

4,5 

0    374 

0.  185 

3.0 

0.170 

D.075 

1  .0 

0.102 

0-034 

1  .5 

0.089 

0  025 

1    8 

0.  107 

0.007 

1.6 

0.094 

0.014 

t  .4 

0.  197 

0.089 

6.5 

0.080 

0.008 

6.5 

0.374 

0.185 

2.7 

0.152 

0.055 

1  .0 

o.oeo 

0.007 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Rj 
DY  MO  YR  LMT    DI5T  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


22   03 

76 

1325 

.3 

13   04 

78 

1413 

.3 

17   05 

78 

1315 

3 

15   06 

78 

1452 

3 

17   07 

78 

1335 

.3 

23   OS 

78 

1127 

3 

18   09 

78 

1304 

3 

30    10 

78 

1345 

3 
MAI I  MUM 

AVO  OR 

GEOM  MN  I  •  1 
M I  N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR  STN   STN  SAMP   PJ 

DY  MO  YR  LMT  DIST  BRS  DEPTH 

FEET  MTRS 

22  03  79  1325  .3 
13  04  7B  1412  .3 
17  OS  ?B  1315  .3 
15  06  78  1453  3 

17  07    78  123S  3 

23  08    78  1137  3 

18  08  78  13C4  3 
3D    10    78  134  5  .3 


19 

20 

21 

22 

17 

ID 

23 

s 

6 

7 

FI LTERCD 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERCO 

INRGNC 

TOIAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

AUMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORCNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLID! 

MG/  L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

M0./L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

0,990 

2.620 

0    042 

1  .500 

2.532 

1  .  630 

4     162 

258.0 

38.0 

0.660 

1  .840 

0.027 

1  .070 

1  .757 

1  .  I  (10 

3,937 

359.0 

19.0 

0.034 

1.  >eo 

0    024 

0.670 

0-7J8 

1  .  146 

1  .874 

333.0 

15.0 

318 

0.114 

0.91D 

0.046 

0.295 

0.455 

0   T"6 

1  .251 

384.0 

10,0 

374 

O.OTO 

0.930 

0.002 

O.OML 

0.017 

0.920 

0.937 

4'jO.O 

16.0 

474 

0.  1  TO 

0.  790 

0    005 

0.015 

0.  130 

0.61:0 

0.810 

451.0 

3.9 

442 

o,  no 

1  .200 

0.067 

1  .270 

1  .447 

1  .  O'JO 

2.537 

564.0 

35.0 

529 

0    99 

i    IB 

0.053 

0,2  70 

1  -313 

1    2(i0 

2.603 

520 

8.  1 

512 

0.990 

2-620 

0.067 

1  .500 

2,532 

1  .630 

4,  162 

564.0 

38.0 

529 

0.377 

1  .469 

0.033 

0637D 

1  ,047 

1  .002 

2.  139 

407.4 

18.  8 

442 

0.010 

0.790 

0.00! 

0.005 

0.017 

0,680 

o.eio 

358.0 

8.  1 

318 

e 

e 

8 

B 

8 

8 

B 

| 

8 

G 

107 

14 

16 

56 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

D- SOLIDS 

25C 

FORMAT- IN 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

220 

338 

23.00 

35.0 

240 

370 
470 
61  D 
720 
650 
900 
790 

18.00 
11  ,00 

S.60 
10.00 

3.70 
35.00 

4.4 

25.0 
38  5 
46.0 

135.0 
21  .5 

103.0 
69. 

MAXIMUM 

AVG    GR    GEOM   MM    ri 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


240 

SOD 

3500 

125.0 

230 

593 

13.84 

57.9 

330 

338 

3.70 

21  .5 

8..0.W,/    SITE:     MIMICO    CREEK 
SAMPLE    POINT:     HIGHWAY    2    MIMICO 
STATION    TYPE:     RIVER 


SAMP    DTE    HOLR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


19    01 

78 

125  1 

.3 

23    03 

78 

is;,7 

.3 

13    04 

78 

16C6 

.3 

17   05 

78 

14<  1 

.3 

15   06 

76 

ig:6 

.3 

17   07 

7S 

14:;1 

.3 

23   08 

78 

13*0 

.3 

16   09 

78 

15(13 

.3 

30    10 

78 

15i:8 

.3 

01    12 

78 

1405 

.3 

31    13 

78 

14!I3 

.3 
MAXIMUM 

*bVG  OR 

GEOM  MN  1  >  1 
MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


LONG: 


934 
SAMPLE 


37515 
37S53 
37573 
37691 
37610 
37629 
37648 
37667 
37666 
37705 
37724 


901 
SCO 


6    4 

6    4 

6 

5 

6 

6   0 

6    0 

6 

6 

6 


MAJOR    BASIN.     GREAT     LAKES 
MIJ.OR    BASIN:     LAKE    ONTARIO 
TERM    STREAM:     MIMICO    CREEK 

U    T    M:     17    0622450.0    4B30800.0    4 


STATION    ID:       06-0082-001-02 
STOfiET   CODE: 


TOTAL 
COLIFORM 
MF/IOOML 

7D0. 

54000 . 

41  DO. 

1 3000 . 

590. 

740, 

9500. 

95000 . 

600. 

2300. 

1  4600 

95000 
4518* 
590. 


FECAL 
COLIFORM 
MF/IOOML 

112, 
1500,        G 
180. 
760 

10,        L 

28. 

860 

4000. 

20 

60 
360 

4000 
1B7.  •    E 
10. 


64 

M.F. 

ENTER . 

MF/IOOML 

120. 
1400. 
420. 
640. 

40. 

20. 

70. 
7000. 

20 
100, 
930 

7000. 
209,- 
20 


90S 
WATER 
UMR, 
DLG    C 

0.0 
1     5 

5  9 
12.3 

B.5 
16.0 
19.0 
13.4 

6  9 
I  .0 
1    5 

19,0 
7.7 
0    0 


DISS. 

02 

MG/L 


13- 
14. 

9, 
11  . 
10. 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

0.2 
5  8 
1  .4 
2.0 
1  .0 
0.6 
1,2 
3.0 
0.4 
0.8 
9.5 

9.5 
2.4 
0.3 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0  049 
D.190 
0.222 
0.  123 
0.047 
0-074 
0.104 
0.410 
0.07  4 
0-053 
0-075 


02 

004 

4090 

0,  10 

34 

FILTERED 

REACT IVE 

P   MG/L 


0.410 
0.129 
0.04  7 


0  021 
0.070 
0,  125 
0  052 
0,013 
0.011 
0.029 
0.094 
0,026 
0.009 
0.032 

0.135 
0.044 
0.009 


19 

30 

21 

23 

17 

18 

33 

5 

6 

7 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

f  ILTEREO 

1NRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

susp. 

D1  SS. 

DY    MO 

YR 

tip 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

SOLI  OS 

SOLIDS 

FUT 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MO./L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

IB    01 

78 

13111 

3 

0-  1  16 

0    340 

0,005 

0.360 

0.481 

0    334 

0,  705 

264.0 

4.  9 

32    03 

78 

15!i7 

3 

0    234 

0    940 

0.056 

D .  964 

1     254 

0    706 

1  ,960 

402.0 

102.0 

300 

1  3    04 

78 

1606 

.3 

0     134 

1  .  120 

0.032 

1  .350 

1  -406 

0    9'!6 

2.402 

551  .0 

47    0 

504 

17   05 

7B 

14-11 

.1 

0,  146 

0.870 

0.046 

D.9  70 

1.  163 

0    724 

1  .886 

564 . 0 

27.  0 

537 

15    06 

78 

16:26 

3 

0    073 

0.390 

0.  009 

0.35J. 

0.436 

0    318 

0,754 

256 . 0 

6.  2 

17    07 

78 

1431 

,3 

0,394 

0.920 

0012 

0    348 

0.654 

0    536 

<  .  1B0 

282.0 

19.0 

23    08 

78 

1310 

.3 

0,  440 

0.B8O 

0-016 

0.310 

0.666 

0  .  440 

1  .  106 

366.0 

21  .0 

345 

18   09 

76 

1503 

.3 

0.  130 

1  .300 

0.041 

0.475 

0.646 

1  .  070 

1  .716 

428.0 

194.0 

30    10 

76 

15.JB 

.3 

0.  103 

0.40 

0.009 

0.365 

0.477 

0.307 

0.774 

304. 

24. 

01    13 

7B 

1405 

-3 

0.  r63 

0.630 

0.016 

0.439 

0.617 

0.468 

1  .095 

335.  o 

10.0 

33Ji 

21    12 

76 

14152 

.3 

0.216 

0.92 

0    074 

0.930 

1  .320 

0.704 

1  ,924 

1633. 

28. 

1605 

MAXIMUM 

0.440 

1  .200 

0.074 

1  .250 

1     406 

1     070 

2.402 

1633. 

1 94 .  0 

1605 

AVQ 

OR    GEOM   MN     [ • 1 

D.  1  94 

0.783 

0.029 

0.597 

0.B20 

0.588 

1  .408 

499. 5 

43,9 

603 

MINIMUM 

0.072 

0.340 

D.005 

0.210 

0.436 

0,324 

0.705 

256.0 

4.9 

300 

NO    OF    SAMPLES 


I     C    0    M    T    D     ) 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY     REPORT     -     R'VER    BASINS 


B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


MIMICO   CHEEK 
HIGHWAY    2    MIMICO 
RIVER 


MAJOR  8A51N 
MI'. OR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
MIMICO    CREEK 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE 
STATION    ID:       O6-00B2001 -02 

STORET    CODE:     02 


00  A 
4090 


U    T    M:     17    0622450.0    463O8Q0.O    4 


REGION:     03 


107 

14 

16 

56 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP       PJ 

CALCUL 

COND. 

TUSB. 

CHLORiDE 

DY   HO 

YR 

LMT 

DIST 

BUG 

DEPTH 

D-SOLIDS 

25C 

Form;.!  in 

MG/L 

FEET 

MTRS 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

19    01 

78 

1251 

.3 

259 

399 

4.90 

43.0 

22  oa 

78 

1557 

.3 

478 

130.00 

81     0 

13    04 

78 

1606 

.3 

790 

33,00 

120. 0 

17   05 

78 

1441 

.3 

820 

22.00 

124.0 

IS   06 

78 

1626 

.3 

250 

365 

7.40 

41.0 

17   07 

78 

1431 

.3 

263 

40b 

9.70 

48.5 

23    06 

78 

1340 

.3 

520 

15.00 

74  .0 

1B    09 

78 

1502 

. : 

234 

360 

130.00 

44.0 

30    10 

78 

1528 

.3 

260 

430 

14. 

47. 

01     12 

78 

1405 

.3 

560 

6.60 

97.0 

S1     12 

7B 

1452 

.3 

2650 

17. 

875. 

&XXMUM 

280 

2850 

1  30 . 00 

875. 

AVG 

OR    GEOM 

MN     I  ■  ) 

257 

727 

35.42 

143.0 

MINIMUM 

234 

360 

4  .  90 

41.0 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.M    /    SITE:     MIMICO    CREEK 

SAMPLE    POINT:     RICHVIEW    SIDE    ROAD    ETOBICOKE 

STATION    TYPE:     RIVER  FLOW    GAUGE    FED    03HC033 


5AMP    DTE  HOUR       STN       STN    SAMP 

DY    MO    YR  LMT  DIST     6RG    DEPTH 

FEET  MTRS 

22  03  78  1651 
13  04  78  1720 
17  05  78  1515 
15    06    78  1709 

17  07  78  1524 

23  08  7S  1427 

18  09  78  1604 
30  10  7B  1609 
01  12  78  1500 
21  12  78  1552 


934 
SAMPLE 


3 

37556 

3 

37575 

3 

37594 

3 

37613 

3 

37632 

3 

37651 

3 

37670 

3 

37689 

3 

37708 

3 

37727 

901 
SCD 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
MIMICO    CREEK 


STATION    ID:       06-0062-002-02 

STORET   CODE:    02 
004 

4090 


U    T    M:     I"'    0615300.0    4836325.0    4 


186.00 

31  .50 

44.80 

B.  10 

8.00 

3.  10 

364. OC 

4.00 

10.30 

21  .70 


ao 

TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/100ML 

34000. 
18000. 
21000. 

1300, 
I  00. 

8000 . 

33000 ■ 

900. 

4300. 

9000. 


FECAL 
COLIFORM 
MF/1 OOML 

100.        L 

100 

600. 

90. 

10. 

110. 

4000. 

20. 

50. 


M.  F. 

ENTER. 

MF/10CML 


900 
100 
270 

ao 

120 

20 


REGION:     03 

805 
KATE  P. 
TEMP. 
DEG    0 


9000 


230 
600 


2.5 
6  5 
14.0 
19.8 
26.8 
24.0 
11.8 
8.0 


19.0 
9.7 
15.2 


5 -DAY 

800 

MG/L 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.340 
0.070 
0.  148 
0  064 
0  .065 
0  0S6 
0  370 
0.072 
0.062 
0.250 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     f*l 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PU 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


22 

03 

78 

1651 

.3 

13 

04 

78 

1720 

.3 

17 

05 

78 

1515 

.3 

15 

06 

78 

1709 

.3 

17 

07 

78 

1524 

.3 

23 

08 

78 

1427 

.3 

18 

09 

78 

1 604 

.3 

30 

JO 

7B 

1609 

.3 

01 

ta 

78 

1500 

.3 

21 

13 

78 

1552 

AVG    OR 

.3 

.MAXIMUM 

GEOM    MN     (  -  1 

V [ N I  MUM 

354.00 

34000. 

4000 

9000 

68.15 

5231 .- 

109. 

D 

198 

3.  10 

100. 

10. 

16 

19.0 

75. 

0.370 

13.7 

10.  2 

0  .  1  50 

9.7 

0.  2 

0.056 

34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

Fl LTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FI ITEfiED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.  180 

1  .  520 

0.045 

0.895 

1  .  130 

1  .340 

2.460 

627,0 

280.0 

0 .  070 

0.256 

0.700 

0.047 

1  .550 

1  .853 

0.444 

2.297 

717.  0 

20.0 

0.038 

0.  104 

1  .050 

0.048 

1  .080 

1  .232 

0.946 

2.  178 

606.0 

49  .0 

0.024 

0.  164 

D.810 

0.086 

1  .060 

1  .310 

0.646 

1  .956 

611.0 

3.4 

0.001 

0.010 

0.950 

0.007 

0.070 

0.087 

0.  940 

1  .027 

632    0 

6  .4 

G.077 

0,060 

0.520 

0.084 

0.750 

0 .  Slid 

0.4  60 

t  .  354 

526    0 

9.7 

0.083 

0.250 

1  .  300 

0.048 

0.6BO 

0.978 

1  .050 

2.02B 

477.0 

269.0 

0,032 

0.072 

0.65 

0.  100 

0 ,  900 

1  .072 

0.57S 

1  -650 

597. 

2.1 

0.008 

0.340 

1  .  120 

0.  100 

1  .350 

1  .700 

0.780 

2    570 

1 175.0 

9.0 

0.002 

1  .86 

4.  10 

0.002 

0.073 

1     935 

2.240 

4.175 

3436. 

29. 

0.083 

1  .  B6 

4.10 

0.100 

1.550 

1  .935 

2.240 

4.175 

3436. 

280.0 

0.037 

0.  330 

1  .272 

0.0b7 

0.841 

1  .227 

0.942 

2  .  170 

940.  4 

68.0 

0.001 

0.010 

0.520 

0.002 

0  ,070 

0.067 

0.444 

1  .027 

477.0 

2  .  1 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEST       MTRS 


22   03 

78 

1651 

.3 

13  04 

78 

1720 

.3 

17   05 

78 

1515 

.3 

15   06 

78 

1709 

.3 

17    07 

78 

1524 

.3 

23   OB 

78 

1427 

.3 

18    09 

78 

1604 

.3 

30    10 

7B 

1609 

.3 

01     12 

78 

1500 

.3 

21    12 

78 

1552 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR    GEOM    MN    CI 

MINIMUM 

DISS. 

SOLIDS 

MG/L 

347 

...■.; 

557 
608 
624 
516 

595 
1166 
3407 

3407 
946 

347 


10 

107 
CALCUL 
D- SO  LI  OS 
MG/L 


208 
208 
208 


CONO. 

25C 

UMHOS 

565 

1040 

830 

940 

890 

760 

320 

900 

2000 

6000 

6000 

1425 
320 


16 
TURB- 
FORMAZIN 
UNI  TS 

165.00 

1  9 .  00 

37.00 

3.70 

2.40 

2.20 

150    00 


NO    OF    SAMPLES 


4.6 
6.50 

13. 

165.00 

40.84 

2.20 

10 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


100.0 
176.0 
132.0 

32.0 
188.0 
123.0 

39.0 
13B. 
500  . 0 
2025. 

2025. 
345.3 
32.0 


$*««•!£  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


ST*   NO: 


DUMBER    RIVER 

LAKESHORE    ROAD    TORONTO 

RIVER  FLOM    GAUGE    fED    02HC0O3 


samp  dte  hour  sin  stn  samp  pj 
dt  mo  vr  lmt   dist  brg  depth 
feet     mtrs 


10  01 
19  01 
23  02 
22  03 

12  04 

13  04 
09  OS 
17  05 
OE  OS 
15  06 
06  07 

17  07 
09  08 
33  oa 

14  09 

18  09 

30  10 

31  10 
30  11 
01  12 
14  13 
21  12 


78  1203 
78  1313 
78  1133 
78  1604 
78  1553 
78  1633 
78  1345 
78  144  3 
78  103  3 
78  1635 
78  104) 
78  144  2 
7B  1230 
78  134? 
7B  1430 
78  1515 
78  1S3IJ 
78  1!2'S 
78  1030 
78  I  4  Hi 
78  U3!> 
78  1507 


,3 
.3 
-3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  UN    <  •  ) 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DT  MO  TR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


10  01  78 
19  01  78 
33  02  78 
22  03  78 

12  04  78 

13  04  7B 
09  05  78 
17  05  78 
06  06  78 
15  06  78 
06  07  78 
17  07  78 
08  08  78 
33  06  78 


1200 

i3i:t 

11  311 
16D'I 
1550 
1630 
134!, 
144(1 
10311 
163!. 
104!; 
1442! 
133(1 
(347 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
3 


934 

Sample 
NO 


36012 
37516 
36133 
37554 
36204 
37573 
36269 
37592 
36330 
3761  I 
36332 
37630 
36454 
37649 
36517 
37668 
37687 
36639 
36697 
37706 
36756 
37735 


34 
Fl LTEBED 
REACTIVE 
P    MG/L 

0.022 
0.021 
0,013 
0  069 
0  ,  04B 
0.  040 
0.032 
O.0I3 
0.016 
O.O06 
0.001 

o.ooi 

0.003 
0.017 


4    9 
6 
6 
6 

6 
6 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 


0.344 
0-396 
0.490 
0.430 
0.180 
0.  156 
0.070 
0.066 
0.246 
0.  168 
0.  142 
0.038 
0.094 
0.258 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
HUMBER    RIVER 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE 
STATION    ID:       06-0083-001-03 
STORET    CODE 


LI    T    Hi     17    0623150.0   4832025.0    4  REGION:    03 


901 
SCO 


444        80  81         84 

fLOW  CFS      TOTAL  FECAL       M.F 

COLIFORM  COLIfORM     ENTER 

MF/100ML  MF/10QML  MF/100ML 


117  00 

ao.90 

1170-00 

1840.00 

1210.00 

195-00 

533.00 

93.30 

96  30 

57  40 

41  60 

43.60 

64.90 

169.00 

494.00 

B1  .90 

61  .20 

138.00 

109  00 

102  00 

179.00 


3500- 

2000. 
22000. 
15000- 
2 4 OOO. 
12600E*1 
24000. 
100. 

6300 

3300. 
200. 
14 100E  + 1 
14800. 
59000. 
630noEt1 

3DO0. 

6000 
71000 . 
27000 
11000. 
44000. 


1840.00   63000E+1 

328.67   12674. • 

41.60     1 00 . 


380. 
10. 

200. 

170. 

800. 

3000. 

I8D0. 

4. 

340 

700 

140. 

620. 

14B0. 

1500. 

35000. 

300. 

300. 
1060. 

500 

330 
1100 

35000. 
446.  ' 


21 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0  760 
0.760 
0-970 

1  .780 
<  .460 
1  .420 
0.840 

0  660 
0,840 
0.B1O 
0.980 

1  .040 
0  840 
0.790 


020 
019 
065 
031 
033 
029 
052 
032 
062 
047 
044 
013 
026 
040 


310. 

50- 

1B0O. 

570. 

800. 

1500. 

1420 

50. 

130 

20 

100. 

430. 

100. 

900. 

16000. 

50. 

140. 

1100. 

480 

780 

1400. 

1 6000 . 
371. • 
20. 


21 

21 
FILTERED 
N02-N 

MG/L 


21 

32 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

1  .270 
t  .  150 

0  B55 

1  260 
1  -620 
1  550 

0  730 

1  ,020 
0  600 
0.550 
0  265 
0057 
0.299 
0.635 


21 

17 
INRGNC 
N 
MG/L 

1  .  634 
I  .565 
1.410 
1  .721 
1  .833 
1  .735 
0.B52 
1.118 
0.908 
0.76S 
0.451 
0-  I  OB 
0.419 
0.933 


805 
MATER 
TEMP. 
DEG    C 


I  .0 

0    0 


31  .2 

9,0 
0.0 


TOTAL 

ORCNC       N 

MG/L 


416 
364 
.480 
.350 
-300 
364 
7  70 
734 
594 
642 
B38 
002 
746 
532 


3 

DISS. 

02 

MG/L 


3.6 
12.3 

8,9 
14.9 

8.0 
10.8 

e.s 
Be 

9,2 

13.6 

7.  1 

a. 3 

3.4 

9,9 

11.8 

10.6 

14.3 

14-0 

8    5 

13.8 

14.9 
10.3 
3.6 


23 

TOTAL 


MG/L 

2.050 
I    929 

1  890 
3  071 
3    133 

2  999 
1  622 
1  -912 
1  -502 
I  .407 
1.2B9 
1.110 
1  -165 
1  .455 


5-DAY 

BOO 

MG/L 

0.8 
0.6 
2.2 
4.8 
2,0 
1,0 
3.4 

1  .8 
3.0 
3  0 
3.6 
3.4 

2  0 
l  .6 


6.5 
2.6 
0.6 

32 

5 

TOTAL 

SOL  I  OS 

MG/L 


638 

7  33 

556 

597 

614 

518 

389 

443 

530 

412.0 

420. D 

395.0 

423.0 

396.0 


02 

004 

4060 


TOTAL 

P 

MG/L 

0  047 
0  053 
0  047 
0.358 
0.360 
0.134 
0.183 
0.084 
0.  144 
0.092 
0.113 
0,  120 
0  114 
0,  1  44 
0.  1  10 
0.310 
0.032 
0.056 
0.074 
0.052 
0.060 
0.089 

0.358 
0.  122 
0.032 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 


4.7 

7.0 

260.0 

321  .0 

174.0 

97.0 

36  0 

45.0 

32.0 

20.0 

41  .0 

29.0 

19.0 


14    09    7B    143C 

.3 

18   09   78    1515 

.3 

30    10   78    1536 

.3 

31    10   78    1125 

.3 

30   11    78    1030 

,3 

01    12   78    1415 

.3 

14    12    78    l 135 

,3 

31    12    7B    1507 

.3 

MAXIMUM 

AVQ    OR 

GEOM   MN     | •  | 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 

SAMP    DIE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pd 
DY    MO    VR    LMT  DIS7    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


10  01 

78 

1200 

.3 

19  01 

78 

1313 

,3 

23   02 

78 

1  130 

.3 

22    03 

78 

1604 

.3 

12    04 

78 

15S0 

.3 

13    04 

78 

1630 

.3 

09    05 

76 

1345 

■  3 

17  OS 

78 

1446 

.3 

06  06 

78 

1030 

3 

15  06 

78 

1635 

.3 

06   07 

78 

1045 

.3 

17   07 

78 

1442 

.3 

09   08 

78 

1230 

.3 

23   OS 

78 

1347 

.3 

14    09 

78 

1430 

.3 

IS    09 

76 

1515 

.3 

30    10 

73 

153B 

.3 

31    10 

78 

1  125 

3 

30    11 

78 

1030 

,3 

01    12 

78 

1415 

.3 

14    12 

78 

1135 

.3 

31    13 

7B 

1507 

.3 

MAS IMUM 

AV3   OR 

GEOM   MN 

<*> 

MINI  MUM 

0.019 
O.OSS 
0.005 
O.Oli 
0.014 
0    003 
0    021 
0.014 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

.074 
256 
077 
106 
367 
160 
312 
300 

0.700 
1     300 
0    450 
0,600 
0.660 

0  840 
0.760 

1  .20 

0    024 
0,038 
O.OIS 
0.035 
0.057 
0.051 
0.026 
0.069 

0    510 
0    470 
0.230 
0.225 
0.745 
0    B04 
0.  B79 
0.  B31 

0.60B 

0  764 
0,312 
0.356 

1  .  169 
1  .015 
1  .217 
1  .250 

0.636 
1  ,  044 
0.373 
0.494 
0.493 
0    600 
0.448 
0.900 

1  .334 

i  bos 

0685 

0  B50 

1  .663 
1  .695 
1  .665 
2.  150 

411.0 
404.0 
417.0 
439.0 

1077.0 
563.0 
505.0 

1658. 

58.0 
167.0 

8.4 
16.0 
38.0 
12.0 

4.0 
21  . 

0.069 
0.020 
0.001 

0 
0 
0 

490 
2lS 
036 

1  .780 
0-949 
0.450 

0.069 
0.037 
0.013 

1     620 
0.754 
0.057 

1  ,833 
1  .006 
0.  10B 

1  .350 
0.734 
0.364 

3.133 
1  .740 
0    685 

1658 
569.  S 
389.0 

331  .0 

65.0 

4.0 

23 

22 

23 

22 

22 

22 

33 

32 

22 

33 

7 
DISS, 
SOLIDS 
MG/L 

107 
CALCUL 
O-SOLIOS 
MG/L 

14 

COND 

25c 
UMHOS 

16 
TuRD 
F0RMA2IN 
UNITS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

53 
SULPHATC 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SI  LICATE 

SI    MG/L 

55 
PH 
AT    LAB 

30B 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 
PHENOLS 

UG/L 

629 
728 

1050 
1225 

10.00 
5    HI, 

168.0 
210,0 

59    0 

4.40 

7.81 

0.550 

1.0 

549 

317 

885 
520 

5,30 
140.00 

133,0 
64.  0 

58.0 

3,30 

7.86 

0.390 

1  .OL 

293 
344 

455 
490 

1 80 . 00 
9B.00 

37.5 
41.0 

33.0 

3.05 

8.  14 

12.200 

1  .0 

292 

407 

580 
600 

87.00 
28.  00 

80.0 
56.0 

40.5 

1  .  10 

8. OS 

4    5 

4.0 

475 

385 

750 
590 

28    00 
22.00 

98.  0 

60.0 

52.0 

0  as 

8.17 

2-500 

1  .01 

400 
354 

640 
540 

8.40 
35.00 

80.0 
72.0 

45,5 

0-15 

8.13 

0.640 

394 

377 

580 
550 

23    00 
38.00 

74    0 
61  .0 

45,0 

0,20 

7.B9 

1  .380 

1  .0 

353 

237 

580 
365 

35.00 
1  20 . 00 

53.0 
39.0 

41.5 

2.40 

8.22 

1  .700 

1  .OL 

409 

6S0 

7.9 

71.0 

423 
1049 
551 

660 

<eso 

1070 

1  1  .00 

20.00 

9   80 

78.0 
430.0 
190.0 

50.0 
60.0 

t  .oo 

4.70 

8.29 
8.09 

0    770 
2    500 

1     OL 
4.0 

501 
1637 

750 
3840 

6.  SO 
16. 

85.0 
862. 

57.0 

5.10 

9.26 

0.700 

1  .0 

1637 
517 
292 

237 
237 
237 

2840 
828 
3B5 

1 80   00 

41  ,99 

5.30 

863. 

138.3 
37.5 

60.0 
49.3 
33.0 

S.  10 
3    45 
0.20 

8.29 
8.  OB 

7.81 

1  3 . 200 
2.530 
0.390 

4,0 
t  .60 

1    o 

NO    OF    SAMPLES 


(    C    0    N    T    D     ) 


SAMPLE     INFORMATION     SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


B.O,*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


HjKBER    RIVER 

LAKESHORE    ROAD    TORONTO 

RIVER  FLOW    OAUGE    FED    02HCOO3 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE 
STATION     ID.        O6-O0B3-OO1 -03 


SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP       Pj 

ORGANIC 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG 

DEPTH 

MTRS 

C    AS    C 

MG/L 

10  oi 

73 

1200 

.3 

6.0 

19  01 

78 

1313 

.3 

6.0 

23    02 

78 

1  130 

.3 

4.0 

22    03 

78 

1604 

.3 

-1.0 

12    04 

78 

1550 

.3 

6.8 

13    04 

78 

1630 

■ 

6.8 

09    05 

78 

1345 

.3 

5.3 

17   05 

78 

1446 

.3 

5    3 

06   06 

78 

1030 

.3 

■-    9 

IS   06 

78 

1635 

.3 

7.9 

06    07 

78 

1045 

: 

7.3 

17    07 

78 

1442 

.3 

7.3 

09    OB 

78 

1230 

.3 

4.6 

23    OB 

78 

1347 

.'! 

4.6 

14    09 

78 

1430 

.3 

5.0 

1B    09 

76 

1515 

i 

5.0. 

30    10 

78 

1536 

.3 

5.0 

31     10 

78 

1  125 

-3 

5.0 

30     11 

73 

1030 

.3 

S.O 

01     12 

78 

1415 

.3 

5.0 

14     12 

78 

1135 

.3 

4.6 

21     12 

78 

1507 

( 

4.6 

MAXIMUM 

7.9 

AVG 

OR    GEOM 

MN    (•  1 

5.6 

N 

iNiMUY 

4.0 

MA..10R 

SA51N:     GREAT 

LAKES 

STO 

RET    CODE: 

02 

MINOR 

JAS1N;     LAKE    ONTARIO 

004 

TERM    STREAM;     NUMBER    RIVER 

40B0 

U    T    M 

17    0623  150 

0    4832025 

.0    4             REG 

ION:     03 

41 

36! 

265 

235 

22! 

225 

229 

215 

249 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MERCURY 

CHRONiUM 

COPPER 

LEAD 

EftOHI  UM 

ZINC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

48 

48 

38 

45 

1 

0.003 

0.27 

0.02     L 

0.  02 

0    03    L 

0.OO5L 

0.06 

45 

1 

0.003 

0.27 

0.  OS    L 

0.02 

0.03    L 

0.0C5L 

0.06 

25 

25 

56 

56 

26 

26 
28 

0.002 

0.1  BO 

0.020L 

0.010L 

0.030L 

0.005 

0.020 

28 

0.002 

0.  180 

0.020L 

0.010L 

0.030L 

0.005 

0    020 

19 

19 

19 

39 

0.130 

29 

0.170 

29 

0.170 

27 

0.001 

0.  23 

0.02    L 

0.02    L 

0.03    L 

0.005L 

0.02 

27 

o.ooi 

0.23 

0.02    L 

0.02    L 

0.03    L 

0.005L 

0.02 

56 

1 

0.003 

0.27 

0.02 

0.02 

0.03 

0.005 

0.06. 

;4 

1 

0.002 

0.203 

0.0200 

0.017D 

0.030D 

0.005D 

0.033 

19 

1 

o.ooi 

0.  130 

0.02 

0.010 

0.03 

0.005 

0 .  020 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pd 

23B 
TOTAL 

DY    MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG    DEPTH 

NICKEL 

FEET 

MTRS 

MG/L 

12   04 

7B 

1S50 

.3 

0.02    L 

13    04 

7S 

1630 

.3 

0.02    L 

09    OB 

78 

1230 

.3 

0.020L 

23   OB 

78 

1347 

.3 

0.020L 

14    12 

78 

1135 

.3 

0.02    L 

21     12 

78 

1507 

.3 

MAXIMUM 

0.02     L 
0.02 

AVG 

OR    GEOM:   M 

0.0200 

MINIMUM 

0.02 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


HUMBER    RIVER    WEST 

CLAIREVILLE    DAM    OUTLET    CLAIREVILLE 

RIVER  FLOW    GAUGE    FED    02HC034 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


19   01 

78 

1  140 

.3 

22   03 

78 

135S 

.3 

13  04 

78 

1444 

.3 

17   OS 

78 

1344 

.3 

15    05 

78 

1520 

.3 

17   07 

78 

1322 

.3 

23    OB 

7B 

1200 

.3 

18    09 

78 

1356 

.3 

30    10 

78 

1415 

.3 

01     12 

78 

1250 

.3 

21    12 

78 

I  230 

.3 

MAX  I  MUM 

AVG    OR 

GEOM   MN     I  '  | 

MINIMUM 

934  901 

SAMPLE  SCO 

NO 


3751  1 
37549 
3756B 
37567 
37606 
37625 
37644 
37663 
37682 
37701 
37720 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
HUMBER    RIVER 


U    T    M:     17    0610550.0    4B43275.0    4 

4,14                        80  01                         84 

FLOW    CFS               TOTAL  FECAL                  M.F. 

COLIFORM  COL  I  FORM             ENTER. 

MF/10GML  MF/100ML  MF/100ML 


11.10 

523.00 

227.00 

85.  80 

3.  10 

0.29 

3.90 


STATION     ID.       06-0083-002-02 


STORET    CODE:     02 
004 


REGION:     03  MILEAGE: 

805  3                           1 

WATER  0I5S.                5-DAY 

TEMP.  02                     BOD 

OEG   C  MG/L                MG/L 


250. 
9500. 
1000. 
1400. 

3S0. 
80. 

200 . 

1700. 

BO. 

500. 

lOO. 


523.00         9600 

8  1  .43  447. 

0 . 29  80 . 


250 

120 
410 
10 
20 
i  DO 
200 


36 
510 

1  100 

1500 

10 

100 

1  0 

200 

20 

100 


0.0 


4.8 

11.5 

19.5 

22.2 

22    5 

13.0 

8.0 

0.0 

1  .0 


10 

6 

12 

0 

a 

2 

10 

2 

8 

a 

12 

4 

12 

8 

14 

1 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0,031 
0.220 
0  200 
0.232 
0.070 
0.054 
0  OBO 
0.213 
0  065 
0  .046 
0  .04? 

0    232 


NO    OF    SAMPLES 


34 

19 

20 

21 

22 

17 

1  B 

23 

5 

6 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP      PJ 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

F1 LTERLD 

FI  LTERED 

INRONC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOT  AL 

SUSP. 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

REACTIVE 

AMMQN I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       U 

SOLIDS 

SOL  IDS 

FEET 

MTRS 

p   MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

18    01 

78 

1  140 

.3 

O.OOB 

0.  166 

0.630 

0.010 

1     140 

1  .316 

0  .  464 

1  .780 

463.0 

9.2 

22    03 

78 

1356 

.3 

0.095 

0    660 

2 .  000 

0.037 

1  .480 

2    177 

1  .340 

3.517 

27B.  0 

53  .0 

13    04 

78 

1444 

.3 

0.079 

0.334 

1  .640 

0.046 

1  .750 

2  .  1  30 

1  .  306 

3.436 

329-0 

82  .0 

17    05 

78 

1344 

.3 

0    068 

0.210 

1  .680 

0.069 

2.260 

2  . 5:!9 

1  .470 

4.009 

402.  0 

72.0 

15   06 

78 

1520 

.3 

0.01  1 

0.148 

1.110 

0.009 

0.025 

0.  182 

0.962 

1     144 

325.0 

11.0 

17   07 

78 

1322 

.3 

0,001 L 

0    028 

0.840 

0.003 

0.005L 

0.036 

0.812 

0    848 

480.0 

14.0 

23   OB 

78 

1200 

.3 

0,006 

0.078 

0.99O 

0.004 

0.005L 

0 .  08? 

0.912 

0.999 

335.  0 

16.0 

18    09 

78 

1356 

.3 

0,028 

0.420 

1  ,550 

0.023 

0.055 

0.4!-8 

1  .  I  30 

1  .628 

42B.  0 

92.0 

30     10 

78 

1415 

.3 

0.005 

0.070 

0.76 

0.010 

0.230 

0,310 

0.690 

1  .000 

431  . 

24. 

01    12 

7B 

1250 

.3 

0.007 

0  .  048 

0,640 

0.009 

0.566 

0.623 

0,592 

1  .215 

471  .0 

19.0 

21    12 

78 

1230 

.3 

0,007 

0.064 

0,71 

0.010 

0.845 

0,919 

0,646 

1  .565 

491  . 

13. 

MAX I  MUM 

0.095 

0 .  660 

2.000 

0 ,  069 

2 .  260 

2.539 

1  .470 

4.009 

491  . 

92.0 

AVG 

OR    GEOM   1 

0    0290 

0.202 

1  .  141 

0.02  1 

0.7600 

0.9B3 

0.939 

1  .922 

403.  1 

36.  B 

MINIMUM 

O.OOI 

0.028 

0,630 

0.003 

0.005 

0.036 

0  .464 

0.B48 

278.0 

9.2 

NO    OF    SAMPLES 


t    C    0    U    T    0     ) 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


OATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    219 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  VR  IMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


19    01 

78 

1  140 

.3 

22    03 

78 

1356 

.3 

13    04 

78 

1414 

.3 

17    05 

78 

1  344 

.3 

15   06 

78 

1520 

.3 

17   07 

78 

1322     - 

.3 

33   08 

78 

1200 

.3 

16   09 

78 

1356 

.3 

30    10 

78 

i  a  is 

.3 

01    12 

78 

1250 

3 

21    12 

7S 

1230 

.3 
MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM  MM  [ • ) 
MINIMUM 

7 

'     107 

DISS. 

CALCUL 

SOLIDS 

D-SOLIOS 

MG/L 

MG/L 

454 

225 

247 

330 
314 
466 
320 
336 
407 
452 
478 

478 
395 
314 


247 
236 
225 


14  16          56 

cono.  turb.  Chloride 

25c  fopmazin     mg/l 

umhos  units 


725 

13 

00 

346 

43 

00 

380 

84 

Do 

435 

83 

00 

470 

13 

00 

710 

8 

90 

460 

13 

oo 

4  90 

67 

00 

560 

21 

0 

700 

57 

oo 

770 

SO 

770 

94 

00 

551 

36 

63 

346 

8 

90 

47 

0 

32 

0 

24 

5 

31 

5 

32 

0 

63 

0 

34 

5 

32 

0 

45 

59 

0 

72 

5 

72 

5 

43 

0 

24 

S 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  i.lTE:  NUMBER  RIVER 

SAMPLE  POINT.  HIGHWAY  7  WOODBRIDGE 

STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I ' ) 

M I N I  MUM 


22 

03 

70 

1228 

13 

04 

78 

1241 

17 

05 

76 

1150 

IE 

06 

78 

1347 

17 

07 

78 

11  19 

23 

08 

78 

1026 

18 

09 

78 

1210 

30 

10 

78 

1230 

30 

1 1 

78 

1525 

20 

12 

78 

1450 

STATION  ID:   06-0083-003-02 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 

STORET    COOE: 

02 

MINOR    6ASIN:     LAKE 

ONTARIO 

004 

TESM    STREAM:     HUMBER    RIVER 

4080 

ONG: 

U    T    M 

17    0613350.0    4848200 

0    4           REGION:    03 

MILEAGE: 

16.60 

934 

901 

SO 

Bl 

64 

805 

3 

1 

33 

34 

SAMPLE 

SCD 

TOTAL 

FECAI. 

M.F. 

MATER 

DISS. 

5-OAY 

TOTAL 

Fl  LTESEO 

NO 

COL  I  FORM 

COLIFORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

MF/100ML 

MF/lOOMI. 

MF/IOOML 

DEC    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P   Mi/L 

37545 

6 

19000. 

1200. 

420. 

1  .2 

12.4 

3.8 

0.320 

0.053 

37  564 

6 

21000. 

660. 

520. 

5.6 

14.4 

1  .4 

0.226 

0.  0  28 

37583 

6 

5700. 

360. 

190. 

11.3 

11  .0 

1  .0 

0.04  7 

0.0  33 

37602 

6 

100.        L 

10. 

10. 

18.0 

11.2 

1.2 

0.040 

0 .  007 

37621 

6 

60. 

30. 

10. 

21  .0 

13.0 

1.S 

0.076 

0 .  D03 

37640 

6 

4000- 

450. 

1380. 

19    3 

10-2 

1  .0 

0.03  2 

0-  029 

37659 

6 

3000. 

iOa. 

1  100. 

12.0 

11-1 

1  .0 

1  .250 

0.  023 

37678 

6 

1800. 

30. 

100. 

5.9 

16.6 

OS 

0.O3  3 

0.009 

37697 

6 

72000. 

440. 

140  . 

1  .0 

14.2 

2.4 

0.08  2 

0.017 

37718 

6    4 

23000. 

270, 

170. 

2.0 

13.8 

0.6 

0.050 

0.0  39 

72000. 

1200. 

1380. 

21  .0 

16,6 

3.8 

1  .250 

0.053 

3705.*    0 

164  .  * 

165.' 

9.7 

12.8 

1  .5 

0.216 

0.020 

60. 

10 

10. 

1  .0 

10.2 

0.6 

0.032 

O.O03 

NO  OF  SAMPLES 


19 
SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ   FILTERED 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH        AMMONIA 
FEET       MTRS  MG/L 


20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

TOTAL 

FILTERED 

FI LTEHEO 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

22  03  78  1 228 
13  04  78  1341 
17  05  78  1  I  50 
15  06  78  1 347 

17  07    78  1119 

23  08    78  1 326 

18  09  78  1210 
30  10  78  1 230 
30  11  78  I =25 
20  12  78  I  950 


.3 
.3 
i3 
.3 
,3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  { ■ ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HDUR  STN   STN  SAMP   PJ 

DY  MO  YR  LUT  DIST  6RG  DEPTH 

FEET  MTRS 

22  03  78  1 228  .3 
13  04  76  124!  .3 
17  05  7B  1150  .3 
15  06  78  1347  .3 

17  07  78  1119  .3 

23  08  78  1028  .3 

18  09  78  1210  .3 
30  10  78  1230  .3 
30  11  78  1525  .3 
20  12  78  1450  .3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( - ) 

MINIMUM 


0  .  272 

1  .  740 

0.022 

1  .240 

1  .534 

1     468 

3.002 

552.0 

164.  0 

0    082 

0.  940 

0.020 

1.610 

1.712 

0    858 

2.5  70 

508 . 0 

232.0 

0.002 

0.  520 

0.011 

0.530 

0.533 

0.518 

1  .051 

387.0 

31  .0 

0.03B 

0.830 

0    030 

0.510 

0.578 

0.702 

1  .370 

347.0 

9.G 

0.008 

0.700 

0.002 

0.0051. 

0.015 

0.6S2 

0.707 

307.0 

20.0 

0.038 

0.500 

0.028 

0.530 

0.596 

0.462 

1  .058 

406.0 

100.0 

0,008 

O.SOO 

0.O11 

0.230 

0.  309 

0.41.2 

0.801 

390.0 

66.0 

0.019 

0.35 

0.015 

0.215 

0.249 

0-331 

0    560 

358. 

21  . 

0.255 

0.680 

0-011 

0.565 

0.832 

0-4J4 

1  .256 

401  .0 

49.0 

0,268 

0    620 

o.oi  i 

0.719 

0 .  998 

0.352 

1  .350 

411  .0 

6.0 

0,272 

1  .740 

0.030 

1  .610 

1  .712 

1  .468 

3.002 

552.0 

232.  0 

0,099 

0.738 

0.016 

0.6200 

0.736 

0.639 

1  .375 

406.7 

69.9 

0.002 

0.35 

0.002 

0.005 

0.015 

0.331 

0.580 

307.0 

£.0 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

IS 

107 

14 

16 

56 

CALCUL 

COND 

TUBB. 

CH LOR  IDE 

D-SOLIOS 

25C 

FCRMAZIN 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 
635 

UNITS 
67,00 

68.0 

576 

425 
540 
520 
430 
460 
480 
520 
570 
650 

84    00 
12.00 

5.50 
13.00 
62.00 
55.00 

6.9 
25.00 

6.20 

22.0 

31  .0 

88-0 

19.0 

34.5 

23.5 

26. 

30.5 

43.5 

2  76 

650 

84.00 

as. a 

276 

523 

33.65 

37.6 

276 

425 

5.50 

19.0 

3sa 

356 
337 
287 
306 
324 
307 
352 
405 

405 
344 
287 


NO  OF  SAMPLES 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


NUMBER  RIVER  EAST 

AT  BRIDGE  PINE  GROVE  ROAD 

RIVER   FLOW  GAUGE  FED  02HC0O9 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    220 
STATION  ID:   06-0083-004-02 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
HUMBER  RIVER 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


19   01 

78 

095  1 

3 

22   03 

78 

1243 

3 

13   04 

78 

1251 

3 

17   05 

78 

1157 

3 

15    06 

78 

1  400 

3 

17   07 

78 

1  133 

3 

23    08 

78 

1D31 

3 

18   09 

78 

1219 

3 

30    10 

78 

1240 

3 

01     12 

78 

1052 

3 

21     12 

78 

1115 

3 

HAKIM* 

AVG    OR 

GEOM    MN     1 ■ ) 

MINIM 

JM 

934 
SAMPLE 

NO 


37533 
37546 
37565 
37584 
37603 
3  7622 
37641 
37660 
37679 
37693 
37717 


901 
SCD 


S 
6 
6 
6 
6 
6 
6   4 


444 
FLOil    CFS 


32.20 

135.00 

340-00 

125.00 

20.30 

7.90 

3    BO 

25.30 

12.00 

17.00 

1  5  .  50 

340.00 

72.64 

7.90 


TOTAL 
COLIFORM 
MF/lOOML 

960. 

7300 . 

3900. 

5900. 

10. 

40. 

220. 

270. 

50. 

120. 

10  L 

7300. 
250. •     D 
10. 


.0    485022! 

.0    4 

REG t ON:     03 

61 

84 

805 

FECAL 

M.  F  . 

WATER 

COLI FORM 

ENTER. 

TEMP. 

MF/100ML 

MF/10CML 

DEG    C 

56 

24. 

0.0 

140. 

1  100. 

1  .5 

60. 

170. 

5.3 

180. 

220. 

11.2 

10. 

t 

10. 

17.0 

40. 

40. 

21  .4 

10. 

20. 

19,6 

12. 

48. 

1.  1  .4 

4. 

L 

12. 

6.4 

16. 

20. 

1  .0 

4. 

L 

20. 

0.5 

130. 

1100. 

21  .4 

23    ■ 

D 

46.  " 

8    7 

4. 

10 

0.0 

11 

5 

12 

9 

12 

8 

13 

2 

14 

6 

1  1 

7 

STORET    CODE: 

02 

004 

4080 

MILEAGE: 

1  7 .  50 

1 

33 

5-DAY 

TOTAL 

2                   BOD 

P 

L                  MG/L 

MG/  L 

0.8 

0.CI3 

l.S 

0.  138 

0.8 

0.2  46 

0.6 

0.045 

0.4 

0.018 

0.  2 

0.017 

0.4 

0 .  0  33 

0.5 

0.018 

0    B 

0.006 

0.  2 

O.C49 

0.2 

0  .  G 1 5 

1  .8 

0.246 

0.6 

0.054 

0.2 

0    006 

NO    OF    SAMPLES 


34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

5AMP    OTE 

HO'UR 

STN 

STN    5AMP       Pil 

Fl LTERED 

FILTERED 

TOTAL 

F! LTERED 

FILTERED 

1NRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOT  AL 

SUSP. 

DY    MO 

YR 

LMT 

0!ST 

BRG   DEPTH 

REACTIVE 

AI.-M0N  1 A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

50LiDS 

SO  L  1  OS 

FEET 

MTRS 

P   MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

mg/l 

MG/L 

IB  01 

78 

0951 

.3 

0.0O3 

0.056 

0.440 

0.007 

0.773 

0  .  836 

0.384 

1 

220 

4  65.0 

8.  1 

22    03 

78 

1243 

.3 

0.017 

0.204 

0.960 

0.017 

1  .  180 

1  .401 

0.756 

2 

157 

507.0 

99  .0 

13   04 

78 

1251 

.3 

0.024 

O.OES 

0.900 

0.022 

1  .930 

2.014 

0.918 

2 

932 

494.0 

201     0 

17   05 

78 

1157 

.3 

0.002 

0.004 

0.580 

0.009 

0.640 

0  .653 

0.576 

1 

229 

4  13.0 

22.0 

15    06 

78 

1400 

.3 

0.0G3 

0.  020 

0.370 

0.005 

0.145 

0.170 

0.350 

0 

520 

37B.0 

3.7 

17   07 

78 

1133 

,3 

o.ooi 

0.012 

0.320 

0  .  003 

0.074 

0.0f)9 

0.308 

0 

397 

363.0 

2.6 

23   09 

78 

1031 

.3 

0.006 

0.024 

0.  230 

0.004 

0.  060 

0.0118 

0.206 

0 

294 

332.0 

9    3 

IB   09 

78 

1219 

.3 

0  .  003 

0.002L 

0.270 

0  .  003 

0.025 

0.030 

0.268 

0 

2  98 

394.0 

10.0 

30    10 

78 

1240 

.3 

0  .  002 

O.O06 

0.21 

0.002 

0.060 

o.ot.e 

0.204 

0 

272 

426. 

1  .5 

01     12 

78 

1052 

.3 

O.C02 

0.012 

0.350 

0.007 

0.398 

0.417 

0.338 

D 

755 

471  .0 

35.0 

21    12 

78 

11  15 

.3' 

0.001 

0.010 

0.38 

0  .  004 

0.381 

0.395 

0.370 

0 

765 

420. 

9. 

MAXIMUM 

0.024 

0.204 

0.980 

0.022 

1  .930 

2.014 

0.918 

2 

932 

507.0 

20t  .0 

AVG 

OR    GEOM   MM    ( - ) 

0.006 

0.0370 

0.463 

0  .  008 

0.516 

0.560 

0.425 

0 

985 

423.9 

36.5 

MINIMUM 

0.001 

0.O02 

0.21 

0.002 

0.025 

0.030 

0 .  204 

0 

272 

332.0 

1  .5 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


19    01     79    0951 
22    03    78    1243 


.3 

.3 


7 

14 

16 

56 

DISS. 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SOLIDS 

25C 

FOPMAZ'N 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

457 

735 

5.20 

49.5 

408 

640 

44.  00 

69.0 

13    04 

78 

1251 

.3 

293 

440 

64.00 

25.0 

17    05 

79 

1157 

.3 

391 

590 

12.00 

40.  0 

15    06 

78 

1400 

.3 

374 

600 

2.30 

38.0 

17    07 

78 

1133 

,3 

360 

550 

2.60 

27.0 

23    06 

78 

1031 

.3 

322 

490 

4.60 

.30.5 

19    09 

78 

1219 

.3 

384 

560 

6.10 

37  .0 

30    10 

78 

1240 

.3 

424 

630 

3.4 

40. 

01     12 

78 

1052 

.3 

436 

710 

7.40 

49.0 

21     12 

TB 

1115 

3 

41  1 

690 

5.4 

49. 

MAXIMUM 

457 

735 

84.00 

69.0 

AVG    OR 

GEOM    MN 

• 

287 

605 

16.  09 

41.3 

MINIMUM 

233 

440 

2    30 

250 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  HUMBER  RIVER 

SAMPLE  POINT:  YORK  PEEL  CGU'.TY  LINE  BOLTON 


STATION  10.   O6-OOe3-0O5-O2 


STATION 

TYPE: 

R :  .     ■ 

FLOW    GAUGE 

FED    02HC025 

MAJOR 

BASIN:     GREAT     LAKES 

STORET 

CODE: 

02 

MINOR 

BASIN;     LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM    STREAM:     HUMBES    RIVER 

4080 

STN    NO: 

5 

LAT 

LONG: 

U    T    M 

17    0603010.0    4B59850.Q    4             REGION.     03 

MI LEAGE; 

32  .60 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

805 

3 

1 

33 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP 

RJ 

SAMPLE 

SCD 

flow  cfs 

TOTAL 

FECAL 

M.  F  . 

WATER 

DISS. 

S-OAY 

TOTAL 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

NO 

CO  L  I  FORM 

COLIFORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/1C0ML 

MF/IOOML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

22    03 

78 

1302 

.3 

37547 

s 

219 .00 

90000 . 

5400. 

3700. 

1  .5 

12.4 

2    0 

0    188 

13    04 

7B 

1347 

.3 

37566 

6 

540.00 

91000. 

350, 

5300 

5.  1 

14.5 

1  .0 

0.  168 

17    OS 

78 

1220 

.3 

37585 

6 

185    00 

31000. 

1200. 

90 

10.9 

10.7 

1  .0 

0.092 

15    06 

78 

1430 

.3 

376C4 

6 

76.00 

7400. 

840. 

600 

17.2 

10.8 

1  .0 

0.0B8 

17    07 

7B 

1205 

.3 

37623 

6 

27.30 

19000. 

3300  . 

310 

20.  1 

9.6 

3.4 

0  .  106 

23    OB 

78 

1100 

.3 

37642 

6 

3B.20 

33O00S+1 

26000. 

1500 

G 

17.8 

8.9 

2.6 

0.190 

18    09 

78 

1239 

.3 

37661 

6 

67.  9D 

3  1000. 

1400. 

500 

11,5 

1  i.  .  1 

2.0 

0.181 

30     10 

78 

1320 

.3 

376S0 

6 

48.40 

2  6000  E 1-1 

6000. 

2000 

5,  2 

13.5 

0.8 

0  .  1  30 

01     12 

78 

1  129 

.3 

37699 

6 

56.50 

10I0GE+2 

12500. 

5200 

0.0 

13.4 

0.8 

0.123 

21    12 

78 

1143 

.3 

3771B 

6    4 

70.60 

1 0000 . 

1000. 

1000 

0.5 

13.1 

0.8 

0.137 

MAXIMUM 

540.00 

TO1O0E+2 

26000. 

5300 

20.  1 

14.5 

3.4 

0.190 

AVO 

OR    GEOM   MN    [*l 

132.89 

62831 , * 

2651 . • 

1099. *    U 

9.0 

11  .8 

1  .5 

0.140 

MINIMUM 

27  .  30 

7400. 

350. 

90 

0    0 

8.9 

0.8 

0.088 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  I 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


34 

19 

20 

21 

25 

1? 

IB 

23 

5 

G 

SAMP    DTe 

HOU:! 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FI LTEREO 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

I NRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DY   MO 

YR 

LMT 

DIST 

8RG    DEPTH 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

P   MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

32   03 

7B 

130:! 

.3 

0.022 

0.  194 

1  .000 

0.014 

1  .080 

1  ,2GB 

0.B06 

2-094 

4  39.0 

128.0 

13   04 

7B 

134  7 

.3 

0.02! ■ 

0.068 

0.920 

o.oio 

0.B25 

0  ,  903 

0.BE2 

1  .755 

371  .0 

131  .0 

17    OS 

78 

1220 

.3 

0.013 

0.126 

0.720 

0.010 

0.470 

0,606 

0.594 

1  .200 

313.0 

24.0 

15   06 

78 

1430 

.3 

0 .  048 

0.514 

0.970 

0.023 

0.575 

K  1  18 

0.456 

1  .574 

311  .0 

II  .0 

17   07 

7E 

12015 

.3 

0.021 

0.  770 

1  .470 

0.  160 

3.  170 

4.  100 

0.700 

4    800 

325.0 

26.0 

23    08 

78 

1100 

.3 

0.  130 

0.660 

0.B40 

0.069 

0.290 

t  .019 

0.  ISO 

1  .139 

330.0 

26.0 

13    09 

78 

1233 

.3 

0.130 

0.520 

o.9ao 

0.050 

0.520 

1  .090 

0.4  60 

1  .550 

331  .0 

13.0 

30    10 

78 

1320 

.3 

0.130 

0.76 

1  .09 

0.D19 

0.390 

!  .  169 

0,330 

1  .499 

326. 

2.8 

01     12 

7B 

112') 

.3 

0.C61 

0.650 

1  .  160 

0 .  005 

0.694 

t  .350 

0.510 

1  -860 

343.0 

1  I  .0 

21    12 

78 

1143 

.3 

0.CB8 

0.588 

1  .08 

0.028 

0.777 

1  .393 

0.492 

1  .885 

344. 

14. 

MAX [MUM 

0.  130 

0.770 

1  .470 

D.  160 

3.  170 

4.100 

0,852 

4.800 

439.0 

131  .0 

avo 

OS    GEOM   UN    [ • ] 

0.067 

0.465 

1  .023 

0.040 

0,879 

1  .404 

0.53B 

1  .942 

343,8 

38.7 

MINIMUM 

0.019 

0.066 

0.720 

0.006 

0.290 

0.606 

0.130 

1  .199 

311.0 

2.8 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUS       STN       STN    SAMP       PiJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     B«G    DEPTH 

FEET  MTRS 

22  03  78  130,!  .3 
1 3  04  78  1 34  7  .3 
17  05  78  1220  .3 
15    06  78    1430  .3 

17  07    78    120!?  .3 

23  08    78    1  I  Oil  .  3 

1 8  09  78  123  3  .3 
30  10  78  1320  .3 
01  12  78  112'3  .3 
21    12   78  1143  .3 

MAXIMUM 

A7G    OR    GEOM    MN    (■ ] 

MINIMUM 


7 

107 

14 

16 

56 

DISS. 

CALCUL 

COND. 

TUBB. 

CHLORIDE 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

311 

489 

44.00 

2B.5 

240 

370 

53-00 

12.5 

294 

440 

13.00 

17.5 

300 

470 

3.30 

21  .5 

2S9 

455 

11  .00 

26.0 

304 

450 

14.00 

21  .0 

318 

480 

2.  70 

22.0 

323 

520 

3.2 

22.5 

332 

540 

4,20 

25.0 

330 

560 

6.3 

31  .5 

332 

240 

S60 

53.00 

31  .5 

312 

240 

477 

15.52 

22.8 

294 

240 

370 

2.70 

12.5 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./ 

SITIL; 

BLACK 

CREEK 

STATION 

ID:       060083 

012-03 

SAMPLE 

'OINT: 

AI     SCARLETT     ROAD    TORONTO 

STATION 

TYPI:; 

RIVER 

FLOU    GAUGE 

FED    O2HC027 

MAJOR 

BASIN:     GREAT     LAKES 

STORE! 

CODE: 

02 

MINOR 

BASIN;     LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM    STREAM:     HUMBER    RIVER 

4080 

STN    NO: 

j  a 

LAT 

LONG: 

■    U    T    M 

:     17    0620450.0   4836650.0    4           REGION:    03 

MILEAGE: 

5.10 

934 

901 

444 

BO 

81 

64 

B05 

3 

1 

33 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

SAMPLE 

SCD 

FLOW    CFS 

TOIAI. 

FECAL 

M.F. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

NO 

CO  LI  FORM 

COLIFORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

F 

FEET 

MTRS 

MF/lOOML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

19    01 

78 

1403 

.3 

37517 

E 

8.50 

20000. 

2600. 

700. 

1  .5 

6.0 

0  .400 

16   03 

7B 

1332 

.3 

37536 

6 

4 

8.70 

25000. 

800. 

3400. 

0.0 

8.0 

0.200 

22    03 

78 

1627 

.3 

37555 

B 

9 

124.00 

33000. 

1900. 

2100. 

4.5 

11  .6 

6.2 

0.650 

13    04 

78 

1700 

.3 

37574 

6 

36.00 

6000. 

960. 

1020. 

7.5 

13.B 

7.0 

0.126 

17    05 

78 

1502 

.3 

37593 

6 

37.  10 

4400. 

2200. 

780. 

15.  1 

10.5 

4.8 

0.178 

15    015 

78 

1653 

.3 

37612 

9 

E 

7.70 

8900. 

40. 

190. 

19.4 

10.6 

3.0 

0.235 

17    07 

78 

1509 

.3 

37631 

6 

9 

6.90 

46000. 

1100. 

600. 

25.8 

11  .2 

5.8 

0.310 

23    Ol! 

73 

140'i 

.3 

37650 

6 

9 

6.00 

11700EM 

1030. 

160, 

22.6 

12.8 

4.0 

D.  180 

18    09 

78 

15415 

.3 

37669 

E 

352.00 

38000E+1 

9000. 

23000. 

12.5 

9.9 

7.0 

0.310 

30     10 

78 

1553 

.3 

376ae 

6 

9.90 

81000. 

3500. 

430. 

10.1 

10.7 

8,0 

0.235 

0!     12 

78 

144  I 

.3 

37707 

6 

.    15.70 

47000. 

1400. 

1500.       G 

2.5 

11.9 

4.8 

0.322 

21    12 

78 

1 52:3 

.3' 

37726 

e 

19.00 

27000. 

2400. 

2700. 

1  .5 

13,6 

18. 

1  .96 

MAXIMUM 

352.00 

3600QE*t 

9000. 

23000. 

25.8 

13.  B 

18. 

1  .96 

AVG 

OR    GEOM   MN     ( *  J 

52.63 

31088. * 

1360.- 

1093."    U 

10.3 

11.7 

6.9 

0.426 

MINIMUM 

6.00 

4400. 

40. 

160. 

0.0 

9.9 

3.0 

0.1  26 

NO    OF    SAMPLES 


34 

19 

20 

21 

22 

17 

1B 

23 

5 

6 

SAMP    OTE 

HOU  3 

STN 

STN 

Samp     pj 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FI LTEREO 

FILTERED 

1 NRGNC' 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

OY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG 

DEPTH 

REACTIVE 

AMMON I A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOL! DS 

SOLID! 

FEET 

MTRS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

19    01 

78 

1405 

.'3 

0.140 

2.  (80 

3  -  300 

0.365 

2.  160 

4  .  605 

1  .  120 

5.725 

2893.0 

13.0 

16    03 

78 

1332 

.3 

0 .  049 

1.610 

2.740 

0.  155 

1.600 

3  -  365 

1  .130 

4.495 

1244.0 

30.0 

22    03 

78 

162  7 

.3 

0.084 

0.390 

1  .740 

0.062 

1  .530 

1  .  9H2 

1  .350 

3.332 

1 180,0 

503  .0 

13    04 

78 

1700 

.3 

0.040 

0.670 

0.960 

0.  195 

1.890 

2.755 

0.290 

3    045 

1 100.0 

74.0 

17    OS 

78 

1502 

.3 

0.034 

0.274 

1  -OBO 

0.092 

1  .060 

1  .456 

O.B06 

2.232 

744.0 

83.0 

15  06 

78 

165  3 

.3 

0.  135 

1.470 

2.450 

0.300 

1  .650 

3.430 

0.980 

4.400 

1112.0 

8.4 

17  07 

7B 

1  5,09 

.3 

0.080 

0.880 

1  .990 

0.420 

1.710 

3.0IO 

1.110 

4.120 

1  1  63 . 0 

53.0 

23  03 

78 

1405 

.3 

0.061 

0.910 

0    910 

0.340 

1  .530 

2.840 

0,000 

2.840 

1045    0 

0.6 

IB   09 

78 

1545 

.3 

0.079 

0.252 

1  .  300 

0.04S 

0.660 

0.95B 

1  .048 

3    006 

449.0 

186.0 

30    10 

78 

1555 

.3 

0.067 

1  .39 

2.81 

0.241 

1.11 

2.741 

1  .420 

4.161 

967. 

12. 

01    12 

78 

1441 

.3 

0.061 

0.750 

2  ,  5B0 

0.220 

1  .380 

2.350 

1     830 

4.  180 

1 340.0 

27.0 

21    12 

78 

152B 

.3 

0.085 

1  .02 

1  .36 

0.200 

1,15 

2.370 

0.360 

2.730 

3255. 

26. 

MAXIMUM 

0.  140 

2.180 

3 .  300 

0.420 

2.  160 

4.605 

1  .830 

5 .  725 

3255. 

503.0 

AVG 

OR    GEOM   MN     (•) 

0.076 

0.963 

1  .937 

0.21  1 

1  .458 

2.652 

0.954 

3.606 

1374.3 

84.7 

MINIMUM 

0.034 

0.252 

0.910 

0.046 

0.660 

0-958 

0.000 

2.006 

449.0 

0.6 

NO    OF    SAMPLES 


(    C    0    N    T    D     ) 


SAMPLE     INFORMATION     SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    8ASINS 


B.O.W./    SITE:     BLACK    CHEEK 

SAMPLE    POINT:     AT    SCARLETT    ROAD    TORONTO 

STATION    TYPE:     RIVER         FLOW   GAUGE    FED    02HC027 


SAMP    OTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


STN      STN    SAMP      PU 
DIST     BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


19   01 

78 

1405 

.3 

16    OS 

78 

1332 

.  3 

22    03 

78 

1627 

.3 

13    01 

78 

1700 

.3 

17    05 

78 

1502 

.3 

IS    06 

78 

1653 

.3 

17    07 

78 

1508 

.3 

23    08 

78 

1405 

.3 

18    09 

78 

1  545 

.3 

30    10 

78 

1555 

.3 

01     13 

78 

1441 

3 

21     12 

78 

1528 

.3 

MAX  I  MUM 

AVG 

OR    GEOM   UN 

" 

MINIMUM 

7 
DISS. 
SO  L 1 DS 
MG/L 

2880 

1214 
677 
1026 
661 
1104 
1110 
1044 

255 

1313 
3229 

3229 
1383 

661 


107 
CALCUL 
D-SOLIDS 
MG/L 


263 
263 

263 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    ONTARIO 
TERM    STREAM:     HUMBER    RIVER 


U    T    H: 

17    06204  50 

.0    4336650 

14 

16 

56 

COND. 

1URB. 

CHLORICE 

25C 

FORMAL  IN 

MG/L 

UMKOS 

UNITS 

4930 

16.00 

1425.0 

2050 

24.00 

465.0 

1145 

230 .00 

1570 

48  ,00 

308.0 

970 

4  7.00 

166.0 

1700 

5.90 

388 .6 

1620 

22.00 

355.0 

1600 

6.10 

350    0 

405 

80.00 

54.0 

1490 

14. 

285. 

2250 

50.00 

550.0 

5700 

17. 

1850. 

5700 

230. 00 

1850. 

2119 

44.17 

558.7 

405 

5.  90 

54.0 

DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  222 

STATION     ID:        06-0083-012-02 

STORET    CODE:     02 
004 
40S0 

REGION:     03  MILEAGE:  5.10 


NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


HUMSER    RIVER 

ALBION    HILL    CONSERVATION    AREA 

RIVER         FLOW   GAUGE    FED    C2HC012 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY   MO    YS    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


16 

01 

78 

1415 

1  1 

m 

78 

1545 

10 

05 

78 

1700 

12 

07 

7B 

1515 

23 

08 

78 

1700 

28 

09 

78 

1630 

24 

1U 

78 

1545 

16 

11 

78 

1620 

OB 

12 

78 

1630 

934 

91 

SAMPLE 

NO 

36041 

6 

35169 

3   6 

35038 

6 

35133 

6 

35196 

6 

35252 

8 

35292 

6 

35348 

6 

35373 

6 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GRFAT    LAKES 
LAKE    ONTARIO 
HUMBER    RIVER 


STATION     ID:        06  -  0083  -  01 8 -02 

STORET    CODE:    02 
004 
4O80 


U   T    M:     17    0596075.0   4064100.0    4 


11  444 

SCD       FLOW    CFS 


54.00 
278.00 
119.00 
19,00 
22.70 
25.60 
30.50 
40.90 
55.30 


80 
TOTAL 
COL  I  FORM 
KF/lOOMI- 

70. 
1400. 
530 
570. 
200. 
310. 
120. 
1B2. 
132. 


FECAL  M.F. 

COL  1  FORM  ENTER. 

MF/IOOML       MF/100ML 


8. 
340. 

76. 
136. 

72. 

32. 


12. 

600 

160 

144 

408 

32 

24 

36 

546 


REGION:     03 

605 

3 

WATER 

D1S 

TEMP. 

DEG    C 

MG 

0.5 

14     0 

4.9 

12.8 

12.2 

1  i  .6 

22.  1 

10.8 

23.2 

11.6 

14.  1 

11.1 

5-DAY 

BOO 

MG/L 


0.5 
0    5 

0.8 
0.6 


MG/L 

0.030 

O.OBO 
0.043 
0.051 
0.033 
O.OlB 
0.015 
0.01B 
0.015 


MAXIMUM 
AVG   OR    GEOM  MN    I  *  1 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PU       FILTERED 

DY    MO    YR    LMT  DIST     BHG    DEPTH  REACTIVE 

FEET  MTRS  P    MG/L 

0 .  008 
0.013 
0.003 
0.005 
0.009 
0.003 
0.001 
0.004 
0.GO4 

0.013 

0.006 

o.coi 


278 . 00 

1  400  . 

340. 

600. 

23.2 

71  .72 

240.' 

44.  ■ 

100. 

u 

10.5 

19.00 

70. 

8. 

12. 

0.5 

16    Ol 

78 

1415 

.3 

11    04 

78 

1545 

.3 

10    05 

78 

1700 

.3 

12    07 

76 

1515 

.3 

23    09 

78 

1700 

.3 

2B    09 

78 

1630 

.3 

24    10 

78 

154  5 

.3 

18    11 

78 

1620 

.3 

OS    12 

78 

1630 

.3 
MAXIMUM 

AVG    OR    C 

H  ENIMUM 

F] LTERED 

AMMONIA 

MG/L 

0 .  036 
0.032 

0.004 

o.oos 

0.022 
0. 002 L 
0.002L 
0.002 
0.020 

0.036 
0.0140 

0.002 


30         21 

TOTAL  FILTERED 

KJELDAHL  N02-N 

MG/L  MG/L 


0.350 

0.720 

0.500 

0.500 

0.330 

0-340 

0.30 

0.450 

0.320 

0.720 
0.423 
0.30 


0.005 

o.ooa 
0.006 
0.013 
0  007 
0  006 
0,004 
0.003 
0.004 

0.013 

0,006 

0.003 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0.905 
0.790 
0.740 
0,632 
0.390 
0.660 
0.515 
0.502 
0.651 

0.905 
0.643 

0.390 


17 
INRGNC 


MG/L 

0.946 
0  .  830 
0.750 
0.653 
0.419 
0  .668 
0.521 
0.507 
0.675 

0.946 
0.663 
0.419 


TOTAL  TOTAL    N 

ORGNC       N 

MG/L  MG/L 


0,314 
0.688 
0.496 
0.492 
0.308 
0.338 
0.298 
0.449 
0.300 

0.588 
0  .409 
0.29B 


260 
518 
246 
145 
727 
006 
B19 
955 
975 


1518 
1  .072 
0.727 


I  .0 
0.7 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

327.0 

267.0 

294.0 

2B7.0 

279.0 

322.  0 

299. 

280.  0 

314.0 


0.080 
0.034 
0.015 


SUSP. 
SOLIDS 

MG/L 

6.0 

30.0 

13.0 

11  .0 

5.7 

2.5 

i     3 

2.0 

3.0 


327.0 
296.  6 
267.0 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PU 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRE    DEP1H 

FEET  MTRS 


16    01 

78 

1415 

.3 

11    04 

78 

1545 

.3 

10    05 

78 

1700 

.3 

12    07 

78 

1515 

.3 

23    08 

?a 

1700 

.3 

28    09 

78 

1630 

.3 

24    10 

78 

1545 

.3 

16    11 

78 

1620 

.:•, 

06    12 

78 

1630 

.3 
-,  a>.  EMUM 

AVE   OR 

GEOM    MN     ( • ) 

f.'-NlMl.M 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

321 


32:0 
298 
278 

311 


107 

CALCUL 

D-SOLIDS 

MG/L 


276 
273 


321 
302 
278 


276 
262 

237 


14  16                        56 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN                  MG/L 

UHHOS  UNITS 


16.0 
10.5 
15.5 
19.0 
17.0 
17.5 
17.0 
15.5 
16.5 


510 

2 

10 

365 

13 

00 

435 

3 

40 

425 

0 

70 

420 

2 

00 

465 

1 

60 

4  BO 

t 

7 

480 

1 

90 

490 

i 

10 

S10 

13 

00 

452 

3 

17 

365 

0 

70 

19.0 


55 
PH 
AT    LAB 


B.35 
B.35 
8.35 


NO    OF    SAMPLES 


Sample  information  system 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE:  DON  RIVER 

SAMPLE  POINT:  LAKESHORE  ROAD  TORONTO 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02HC024 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   Pd 
DV  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


10 

01 

78 

1350 

IS 

02 

78 

1025 

23 

02 

7B 

1015 

22 

03 

78 

1025 

12 

04 

78 

1020 

13 

04 

78 

1025 

09 

05 

7B 

1435 

17 

05 

78 

0936 

D6 

OS 

78 

1000 

15 

06 

78 

1118 

OS 

07 

78 

1015 

17 

07 

78 

0902 

09 

OS 

78 

1  145 

23 

08 

7B 

OB  19 

14 

03 

78 

1500 

TB 

09 

78 

1007 

30 

10 

78 

1018 

31 

10 

7B 

1015 

30 

11 

78 

1000 
1134 

14 

ts 

78 

11  15 

10 

1! 

78 

1039 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( • | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 

Sample 

NO 


36011 

37520 
36  I  38 
37539 
362C0 
37558 
36270 
3J577 
36329 
37596 
36391 
37615 
36453 
37634 
365  18 
37653 
37672 
36638 
36696 
37691 
36755 
37710 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 
STATION  ID:   06-0085- 001 • 02 


22; 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
DON  RIVER 


901 
SCO 


U   T    M:     17    0633250.0    4334200.0    4 

444                        80  31  84 

FLOW   CFS               TOTAL  FECAL  M.F 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/iOOMI.  MF/IOOM'L  MF/lOOML 


259.00 

40. 

10. 

t 

130 

67.50 

4. 

4. 

L 

to 

L 

66.00 

100.       L 

100. 

L 

10 

L 

590.00 

56000. 

3500. 

2800 

330.00 

12600E+1 

200. 

70D 

250.00 

150DO. 

300. 

700 

275.00 

228.00 

52000. 

1  400  . 

900 

67.50 

400OOE+1 

10000. 

80 

G 

$7,10 

I5G00E+1G 

1500. 

G 

190 

55.80 

15000.       G 

1050. 

150 

44.60 

24000. 

2100. 

510 

80.30 

I5000E+2G 

32000E* 

1500 

G 

50-90 

B2000. 

2600. 

1500 

G 

202.00 

39000. 

10000. 

L 

1000 

L 

824.00 

61000E+2 

32000. 

58000 

79.50 

23000. 

550. 

1000 

78.80 

3I0O0. 

2200. 

15000 

1 16.00 

73000. 

4200  . 

6300 

1  IE. 00 

79000, 

HOC. 

1500 

G 

E2.40 

10000. 

36. 

800 

69-80 

5500. 

30. 

400 

B24.00 

61000E+2 

320QOE+1 

58000 

182-93 

21479.'    E 

876.- 

E 

648 

*    E 

STORET    CODE: 

02 

004 

4050 

REGION:     03 

MILEAGE: 

0.10 

805 

3 

1 

33 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOIAL 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.0 

8.4 

2.0 

0.132 

0.5 

1  .0 

0.300 

o.o 

7.6 

4.6 

0.310 

3.0 

12.3 

7.8 

0.4  510 

5.5 

4.0 

0 .  1  54 

7.5 

13.8 

1  .8 

0 .  1  52 

10.0 

8.2 

5.0 

0.360 

11.1 

9.6 

4.0 

0.151 

14.0 

7.6 

9.0 

0.490 

14.  0 

7.8 

7.0G 

0.2:0 

14.5 

5.  1 

9.0 

0.398 

18.0 

5.2 

7.0G 

0.2'0 

22.0 

4.4 

7.6 

0.356 

18.0 

5.4 

6.00 

0.300 

4.0 

0.141 

12.2 

9.2 

13.0 

1  .  090 

5.9 

11.1 

4.2 

0.334 

7.5 

0.B61 

0.4 

0.264 

3.5 

11.1 

7.4 

0.2:'0 

1  .8 

8.6 

1  .2 

0.330 

0.5 

12.5 

6.0 

0.4(18 

22.0 

T3.8 

13.0 

1  .090 

8.5 

8.7 

S.4U 

0.354 

0.0 

4.4 

0.4 

0  .  1  32 

SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT         DIST     BP.G    DEPTH 
FEET  MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 


10 

01 

7B 

1350 

15 

02 

78 

1025 

23 

02 

78 

1015 

22 

03 

78 

1025 

12 

04 

78 

1020 

13 

04 

7B 

1025 

09 

05 

78 

1435 

17 

05 

78 

0936 

06 

OB 

78 

1000 

15 

06 

78 

11  IS 

06 

07 

78 

1015 

17 

07 

78 

0902 

DS 

08 

78 

1145 

23 

03 

•78 

0818 

34 

19 

20 

21 

22 

17 

ia 

23 

5 

FI  LTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

TOTAL 

KOELDAHL 
MG/L 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

1NRC.NC 

N 

MG/L 

TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 

TOTAL    N 
MG/L 

TOTAL 

SOLIDS 
MG/L 

SO  IIP. 

sol::os 

MG/L 

0.080 

2.400 

2.700 

0.055 

2.170 

4  .625 

0.300 

4.925 

1 100. 0 

9    8 

0.  229 

5.490 

5.900 

0.105 

1  .920 

7.515 

0.410 

7.925 

991  ,  0 

12    0 

0 .  1  25 

5.900 

5  .  500 

0 .  1  95 

1  .890 

7.865 

0.300 

7.5B5 

877.  0 

9    1 

0.  053 

0.660 

2.180 

0.047 

1  .650 

2.357 

1  .520 

3.  877 

7  69,  0 

262    0 

0.  061 

0 .  057 
0.034 

0.940 
1  .080 
0.930 

1  .820 
1  .860 
2.350 

0.054 
0.061 
0.  135 

1  .930 
2.  270 
1  .040 

2.924 
3.411 

2.  I  OS 

o.eeo 

0.800 
I  .420 

3.604 
4.211 

3.  525 

677.0 
730.0 
491  .  0 

128    0 
53.0 
1  67    0 

0  .  066 

1  .370 

2.300 

0.083 

1  .990 

3.448 

0.930 

4  .378 

718.0 

26    0 

0  .  295 

1  .  260 

4.200 

1  .080 

2.300 

4.640 

2.940 

7  .580 

704  .  0 

9  .7 

0  .063 
0.260 
0.057 
0.  140 
0.135 

4.400 
4.350 
1  .200 
3.550 

5.500 
26.200 
5.850 
3.600 
4.  100 

0.195 
0.385 
I  .600 
0.250 

i .  ooo 

0.  760 
3.900 
0.B50 

5.5:i5 
5.495 
6.700 
4.650 

1  .100 

21 .850 

4.650 

0.050 

6.695 
27.345 
11 .350 

4.700 

618.0 
613.0 
644.0 
517.0 
576.0 

22    0 
17.0 

30.0 
20.0 
26.0 

14 

09 

78 

1600 

.3 

18 

09 

7B 

1007 

.3 

30 

10 

78 

1018 

.3 

31 

10 

7B 

1015 

.3 

30 

11 

78 

1000 

1  '34 

.3 
.3 

14 

12 

78 

1115 

.3 

20 

12 

7B 

1038 

AVG    OR 

.3 

MAXIMUM 

GEOM   MN     (•) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 


10 

01 

78 

1350 

15 

02 

78 

1025 

23 

02 

78 

1015 

22 

03 

78 

1025 

12 

04 

78 

102O 

13 

04 

78 

1025 

03 

05 

78 

1-135 

17 

05 

78 

0936 

oe 

06 

78 

1000 

15 

08 

78 

1  118 

06 

07 

7a 

1015 

17 

07 

7a 

0302 

09 

08 

78 

1  145 

23 

08 

78 

0.3 1  9 

14 

09 

78 

11500 

18 

09 

78 

1007 

30 

10 

78 

1018 

31 

10 

78 

11315 

30 

11 

78 

1 000 
1  134 

14 

12 

78 

!  1  15 

20 

12 

78 

1038 

0.092 
0.225 
0.  185 
0 .  650 
0.  105 
0.  120 
0.115 
0.240 

0.650 


22 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

1090 
979 
868 
507 
549 
677 
324 
692 
694 
596 
596 
614 
497 
550 
.309 

620 

617 
383 
1851 
400 
695 

1851 

680 
324 


0.620 


2.580 

3.2S 

3.750 

1  .  900 

I  .860 

2.440 

2.520 


5.800 
2.493 
0.620 

21 

107 
CALCUL 
D-SOLIDS 
MG/L 


270 
270 
270 


3.550 

5.900 

4.  13 

4.870 

2.480 

2.3B0 

3.400 

4.810 

26.200 
4.800 
1  .820 


COND. 

25C 

UKHOS 

1890 
16B0 

1430 
840 
880 

1040 
S10 

ioso 

I  100 


980 
770 

890 
BID 
415 
980 

1000 
650 

3100 
600 

1170 

3100 
1082 
415 


0.350 
0.  105 
0.114 
0.  150 
0.  155 
0,  150 
0,  120 
0.085 

1  .600 
0.261 

0.047 


1UR3. 

FORMAZIN 

UNITS 

13.00 

13.00 

13.00 

1 60 . 00 

81 .00 

39.00 

95.00 

18.00 

2.80 

6.70 

7.  10 

11  .00 

10.00 

It  .00 

6.  10 
68.00 
13.0 


1  1 


00 


7.  10 

24.00 

8.30 

9.60 

160.00 

28.53 

2.80 


I  230 
0.635 
1  .54 
1  .450 
1  -4g0 
1  550 
1  ,730 
0.065 

3.900 
I  .592 
0.085 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


345 
260 
143 
128 
161 
99 


195.0 
155.0 
155.0 
175.0 
125.0 
140.0 
118.0 
51.0 
140. 
I  40.  0 
662  .0 
925.0 
210.0 
205.0 

925.0 

241  .4 

51  .0 


2  .  200 
3.370 
4,914 
5.350 
3.545 

3  .  560 
4.2110 
2  .  600 

7.885 
4.346 
2.105 

21 

59 

SULPHATE 

MG/L 
73.0 
76.0 
54.0 
37.5 
70.0 
66.0 
51  .0 
49.0 


69.0 
77.0 


77.0 
63.4 
37.5 


.930 
.320 
.870 
.  120 
.580 
.520 
.960 
.290 


21 .850 
2.369 
0.D5O 

21 

28C 

REACTIVE 

SI LICATE 

SI  MG/L 

4.65 

5.60 
3.90 
I  .65 
2.20 
4.00 
2.60 
4.35 


4.60 
4.60 


5  130 
6.690 
5.784 
6.470 
4-125 

4  080 

5  250 
4-960 

27.345 
6.636 
3.525 


7.70 
7.92 
B.06 
7.74 
7.89 
7.62 
7.43 
8.05 


7.79 
8.06 


502.  0 
533.0 
653. 
623-0 
4  02 .  0 
1337.0 
4  20.  0 
712.0 

1887.0 
716.7 
402.0 

22 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0.680 

0.930 

5.500 

5.0 

0.B20 

0-660 

0.840 

0.580 


0.630 
1  .600 


13.0 
26B  .  0 
33. 
1  1  .0 
19.0 
3S.0 
20.0 
17.0 

268.0 

54.9 

9.  1 


25 

PHENOLS 

UG/L 
5.0 
14.0 
1  .0 
2.S 
4.0 


6.50 
4.06 
1  .65 


8.42 

5.  500 

7.88 

1  .647 

7.43 

O.580 

6.0 
3.0 


2.0 
1  .01 


14.0 
4.00 
1  .0 


NO    OF    SAMPLE5 


(     C    0    N    T    0 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE:  DON  RIVER 

SAMPLE  POINT:  LBKESHDRE  ROAD  TORONTO 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02HC024 


SAMP  DTE  HOUR 
Dr  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 

DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


10   01 

78 

1350 

.3 

15    02 

78 

1025 

.3 

23    02 

78 

1015 

.3 

22    03 

78 

1025 

.  i 

12    04 

78 

1020 

.3 

13    01 

78 

1025 

.3 

09    05 

78 

1435 

.3 

17    05 

78 

0936 

.  3 

06    06 

78 

1000 

,3 

15    06 

78 

1118 

.3 

06    07 

7B 

1015 

.3 

17    07 

78 

0902 

.3 

09    08 

78 

1  145 

3 

23   03 

7S 

0819 

i 

1  4  .  09 

78 

1500 

.:; 

18    09 

78 

1007 

■■' 

30    10 

78 

1018 

.3 

31     10 

73 

1015 

30   11 

78 

1000 
1134 

.3 
,3 

14    12 

78 

1115 

,3 

20    12 

78 

1038 

,3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   MN 

MINIMUM 

ORGANIC 

C    AS 

c 

MG/L 

4 

a 

4 

0 

10 

0 

10 

0 

5 

', 

5 

5 

4 

7 

4 

7 

8 

7 

8 

7 

7 

4 

7 

*: 

7 

3 

7 

8 

9 

0 

5 

0 

9 

a 

7 

0 

4 

D 

4 

a 

3 

6 

3 

6 

10 

0 

6 

1 

.: 

6 

19 

19 


G 
38 
19 


OATE    OF    REPORT      25    OCT    79      PAGE 
STATION    ID:        06-0005-001-03 


MAJOR    BASIN:     GREAT    LARES 
MINOR    BASIN:     LAKE    ONTARIO 
TERM    STREAM:    DON    RIVER 

ST 

ORET    CODE: 

02 

004 
40SO 

U    T   M 

17    0633250 

0    4834200 

.0    4           REGION:    03 

MILEAGE: 

0.10 

41 
COD 

MG/L 

361 

SOLVENT 

EXTRBLES 

MG/L 

265 

TOTAL 

ARSENIC 

MG/L 

2  35 

TOTAL 
MERCURY 

UG/L 

221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 

225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

51 
51 
59 
59 
39 
39 

1 

1 

0.002 
0.002 

0.09 
0.09 

0.02 
0.02 

0.02 
0.02 

0.05 
0   05 

O.OOSL 
O.OOSL 

0.03 
0.03 

45 
45 
50 
50 
36 
3S 

0  .  002 

0.002 


0.001 L 
0.001L 

0.002 

0 . 0020 
0.001 


0.  160 
0.  160 


0.  130 
0.16 
0.  16 
0.04 
0.04 

0.  160 
0.114 
0  .04 


0.O2OL  0.020 

0.020L  0.020 


0.02    L 
0.02    L 


0  .02 

0.020D 

0.02 


0.02 

0.020 

0.02 


0.030L  O.OOSL 

0.030L  O.OOSL 


0.005L 
O.OOSL 


0.05 

0    037D 
0.030 


0.005 

0.005D 

0.005 


0.060 
0.060 


0.06 
0.06 

0.060 
0.050 
0.03 


NO    OF    SAMPLES 


238 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN      STN    SAMP      Pd 

TOTAL 

DY   MO    YR 

LMT 

DIST    BRG   OEPTh 

NICKEL 

FEET                  MTRS 

MG/L 

12   04    78 

1020 

.3 

0.02    L 

13    04    78 

1025 

.3 

0.02    L 

09    OB    78 

1  145 

.3 

0.020L 

23   08    78 

0819 

.3 

0.020L 

14    12    78 

1115 

.3 

0.02    L 

20    12    7B 

1038 

. 

B.03    L 

'   MAXIMUM 

0,02 

AVG 

OR    GEOM  MN    | • 1 

0 . 020D 

MINIMUM 

O.02 

NO    OF   SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


DON    RIVER    WEST 
SHEPPARD    AVE    TORONTO 
RIVER         FLOW   GAUGE    FE 


STATION    ID:       06-00B5-002 -  02 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STH    SAMP       PU 
OY   MO    YH    LMT         DIST    BRG   OEPTH 
FEET  '■'•'■■' 


15  02  78  1 137 

22  03  78  1124 
13  04  78  1135 
17  05  78  1041 
15  06  78  1250 

17  07  78  1006 

23  08  78  0924 

18  09  78  1108 
30  10  78  1124 
30  11  78  1340 
20  12  7B  1300 


.3 
.3 

i 
.3 
.3 

I 

.3 

■.• 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG   OR    GEOM   MN    ( *  I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pd 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


15    02 

22  03 
13  04 
17  05 
IS  06 

17  07 

23  08 

18  09 
30  10 
30  11 
20    12 


78  1137 
78  1124 
78  1135 
78  1041 
78  1250 
78  1006 
78  0924 
78  1108 
78  1124 
78  1340 
78    1300 


.3 

.3 
.3 

.3 
.3 
3 
.3 

:i 
.3 

.3 

■J 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     (•) 

MINIMUM 

NO    OF   SAMPLES 


D    02HC005 

MAUOR 

3ASIN: 

GREAT     LAKES 

STORET    CODE: 

02 

004 

MINOR 

3AS1N:     LAKE 

ONTARIO 

TERM   STREAM.:    DON 

uver 

4050 

ONG: 

U    T    M 

!7    0626876.0    4845350.0    4 

REGION:    03 

MILEAGE: 

13.80 

934 

901 

444 

BO 

81 

84 

805 

3 

1 

33 

SAMPLE 

SCO 

FLOW    CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.  F. 

WATER 

OISS. 

5-DAY 

TOTAL 

NO 

COLIFORM 

COH  FORM 

ENIER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

OEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

37522 

6 

9    30 

300. 

10. 

10. 

2.0 

1  .0 

0.  103 

37541 

6 

164    00 

1  1800 

1  1  00  . 

2300 

2.0 

1  I  .8 

9.  2 

0.4  00 

37560 

6 

87.20 

4800 

240. 

3000 

5.5 

14.6 

1     8 

0.  1  52 

37579 

6 

69 .  60 

1  1000 

560. 

1600 

11.2 

10.6 

1  .  8 

0.181 

37598 

6 

18.80 

5600 

210. 

30 

17.9 

10.4 

4  .8 

0.215 

3761  7 

E 

7.30 

400 

100. 

190 

18.0 

6.9 

2.4 

0.094 

37836 

6 

9.0O 

860 

170. 

310 

17.5 

9.4 

2.0 

0.113 

37655 

6 

109. 00 

1  1000 

1900. 

1500 

12.2 

9.9 

2.  5 

0.2  13 

37674 

.1 

5 .  50 

2800 

50. 

BO 

5.9 

13,4 

1  .2 

0.  089 

27633 

6 

13.70 

3700 

510. 

BIO 

2.2 

13.4 

4.2 

0 .  086 

37712 

E   4 

12.90 

7000 

20. 

770 

1  .5 

13.9 

1  .2 

0.081 

164.00 

11800 

1900. 

3000 

18.0 

14.6 

9.2 

0.400 

46.03 

3135 

* 

176,  ■ 

363 

* 

8.7 

1  1  .4 

2.  9 

0.  157 

5.50 

300 

10, 

10 

1  .5 

6.9 

1  .0 

0.081 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
p    MG/L 

0.032 
0.040 
0.056 
0.040 

0.038 
0.025 
0.034 
0.056 
0.025 
0.019 
0.025 

0.056 
0.035 
0.019 


:  i 


11 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 


20         21 

TOTAL  FILTERED 

KUELDAHL  NQ2-N 

MG/L  MG/L 


336 

306 
084 
156 
160 
650 
230 
100 
213 
0.256 
0.29O 


0.650 
0.253 
0.084 


1  .010 

1  .920 
1  .  160 
1  .  Oi90 
1  .040 
1  .  180 
1  .210 
0 .  800 
0.72 
0.920 
0.760 

1  .  920 
1  .074 
0.72 


0.040 
0.052 
0.041 
0.057 
0.043 
0.027 
0.260 
0.059 
0.030 
0  .  043 
0.042 

0.260 
0.063 
0.027 


1  1 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

1  .  640 
1  .  160 
2.  1  90 
1  .620 
0.530 
0 .  1  37 
0.840 
0.745 
0.595 
0.855 
1  .210 

2.  190 
1  .029 
0.137 


17 
INRGNC 
N 
MG/L 

2.016 

1  .518 
2.315 
1  .833 

0  .  732 
0.314 

1  .  1  30 
0.904 

0  .  B38 

1  .154 
1  .542 

2.315 
1  .345 
0.732 


TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 

0.674 
1  .614 
1  .076 
0.934 

0 .  880 
0.530 
0.980 
0.700 
0.507 
0.664 
0.470 

1  .614 
0.821 
0.4  70 


23 
TOTAL  N 

MG/L 

2.690 
3.132 
3.391 
3.767 
I  612 
1  .344 
2.  110 
1  ,604 
I  345 


1  1 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


1  . 


he 


2.012 

3.391 
2 .  1  66 
1  .344 


887. 
580. 
454. 
520. 
551. 
581 
557 
377. 
599. 
1162 
686 


1 1 62 . 0 
632.  2 
377.0 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

7.7 
195.0 
41  .0 
59.0 
32.0 
7.7 
21  .0 
50.0 
19. 


195.0 

42.1 

7.0 


(    C    0    N   T    D    ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  6ASIN5 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    225 


7 

14 

16 

56 

SAMP 

JTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP       Pd 

DISS. 

COND. 

TURB. 

CKLORIOE 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRQ 

DEPTH 

SOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

FEET 

MTRS 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

15   02 

7B 

1137 

.3 

879 

1445 

8.40 

260.0 

22    03 

7B 

11S4 

.3 

335 

635 

93.00 

113.0 

13    04 

7B 

1135 

.3 

413 

640 

47. 

74. 

17    05 

7B 

1041 

.3 

461 

680 

34.00 

73.0 

15    06 

7B 

1250 

.3 

S!9 

790 

14.00 

125.0 

17    07 

7B 

1006 

.3 

573 

B70 

4.50 

120   0 

23    08 

78 

0934 

.3 

536 

620 

3.80 

130.0 

19    09 

78 

11  OB 

.3 

327 

520 

29.00 

55.0 

30    10 

78 

1 1  24 

.3 

560 

900 

15.0 

123. 

30    11 

7a 

13-10 

.3 

113B 

1900 

19.00 

450    0 

20     1 2 

73 

1300 

.3 

679 

1140 

7.20 

195,0 

MAXIMUM 

1  133 

1900 

93.00 

450.0 

AVG 

OR    GEOM    MN     ( ' ] 

590 

940 

24.99 

156.2 

MINIMUM 

327 

520 

3.80 

55.0- 

NO    OF    5AMPLE5 


B.O.W./    SITE:     DON    RIVER    EAST 

SAMPLE    POUT:     BAVVIEW    AND    STEELES    AVE    TORONTO 

STATION    TY=E:    RIVER 


STATION     ID;       06-0065-003 -02 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  OIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


T8 

01 

78 

1312 

15 

02 

78 

1201 

22 

03 

78 

114  6 

13 

04 

78 

1  155 

17 

OS 

78 

1110 

15 

06 

78 

1308 

17 

07 

78 

1025 

23 

08 

78 

0940 

18 

OS 

78 

1125 

30 

10 

78 

1145 

30 

ii 

78 

1416 

20 

12 

78 

1330 

MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM    MN     (») 

M 1 N I  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


934 
SAMPLE 


301 
SCD 


37504 

6 

37533 

6 

37542 

6 

37561 

6 

37580 

6 

37599 

6 

3761  a 

6 

37637 

e 

37656 

G 

37675 

6 

37694 

8 

37713 

6 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
DON    RIVER 


U    T    M:     17    062U000.0    4850925.0    4 


TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/10QML 

4700. 

25000E+1 
S3 000. 
13800E+1 
I4300E*! 

isoooEtia 

15000E-M 

60000. 

10000E-H 

25000. 

67000. 

12000. 


FECAL 
C0L1FQRM 
MF/lOOML 

100. 

240. 
1300. 

400. 
2600. 
1 500 .  G 
1800. 
2000. 
I1000. 

700. 
2100. 

300. 


84 
M.F. 
ENTER. 
MF/10QML 

200. 

200. 
2000, 

520. 
1020. 

330. 

600. 

2100. 

1 1000. 

400. 
3000. 
1600. 


2S000E+1   3100O.      1TOO0. 

62167. •  U   1076.*  U    930.' 

4700.       100.       200. 


REGION:  03 


80S 
WATER 
TEMP. 
OEG  C 

2.0 
O.S 
3.0 

7.0 
1  1  .0 
14.0 
17.2 
16.7 
11.1 

5.7 

2.6 

I  .0 

17.2 
7.7 
0.5 


10.0 
9.B 


STORET    CODE: 

02 

004 

4050 

MILEAGE: 

17.20 

1 

33 

34 

5-DAY 

TOTAL 

F1 LTERED 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

4.5 

0.270 

0 .  1  3E 

3    4 

0.126 

0.065' 

5.2 

0    312 

0.061 

1  .4 

0.07  4 

0.04" 

4.0 

0.305 

0.180 

3.4 

0.  170 

0.095 

2.2 

0.210 

0.160 

1  .0 

0.695 

0.460 

5.0 

0-270 

0.065 

1  .6 

0.562 

0.4  70 

5.8 

0.24  2 

0.130 

4.0 

0.154 

0.085 

5.8 

0  .695 

0.480 

3.5 

0.283 

0 . 1  6?i 

1  .0 

0.074 

0 .  044 

SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    MO    YR    LMT         OIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


IB 

01 

78 

1312 

15 

02 

78 

1201 

22 

03 

7B 

1146 

13 

04 

78 

11155 

17 

OS 

7,B 

11  !0 

15 

06 

78 

1308 

17 

07 

78 

1035 

23 

08 

78 

0940 

IS 

09 

78 

1 1  25 

30 

10 

78 

1145 

30 

11 

7B 

14  16 

20 

12 

78 

13-30 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     (•) 

MINIMUM 

NO    OF    5AMPLES 


FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 


3.640 
I  .280 
0.  420 
0.210 
0.  100 
0.446 
0.176 
0.044 
0.27a 
0.2S3 


20  21  22 

TOTAL  FILTERED  FILTERED 

KUELDAHL  N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L  MG/L 


180 


3.640 
0.749 
0.044 


6.400 
1  .750 
1  .440 
0.740 
1  .960 
0.930 
0.610 
0,530 
1  .  100 
0.72 
1  .360 
1.620 

6.400 
1  .613 

0.530 


0.066 
0.340 
O.OSB 
0.205 
0.145 
0.575 
4.  ISO 
0.090 
0.160 
0.209 

o.iao 

0.930 


4.150 
0.594 

o.ose 


1  ,550 
3,450 
2,240 
2.670 
3.9B0 
3.400 
3.480 
3.060 
I  .  66.0 


4.620 
3.2  70 

4.620 
3.043 
1  .550 


MG/L 

5.276 
5,070 
2.7t8 
3.065 
4.225 
4.421 
7.806 

3.  194 
2.098 
3.632 
5.735 
5.380 

7.  BOS 

4,  387 
2.098 


TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 


2  760 
0.470 
1  .020 

0  .  530 

1  .860 
0.484 
0.634 
0.466 
0,622 
0.437 
0.425 
0.440 

2.760 

0.864 
0.425 


23 

TOTAL    N 


8.036 
5.540 
3.738 
3.615 
6.085 
4.905 
8.440 
3.680 
2.920 
4.069 
6.  ISO 
5.820 

B.440 
5.251 
2.920 


5 
tOTAL 

SOLIDS 
MG/L 


807.0 

659.0 

630  . 0 

616.0 

5E6.0 

601  .0 

593.0 

550  . 0 

474.0 

542. 

7S6.0 

599.0 

807.0 
618.6 
474.0 


6 

SUS  P . 

SOLIDS 

MG/L 


42 
25 
202 
26 
64 
10. 


4.8 


22.0 
98.0 
4.6 
17.0 
12.0 

202.0 

44.0 

4.6 


7 
01  SS  . 
SOLIDS 
MG/L 

76S 
634 
426 
590 
502 
591 
538 
628 
376 
537 
769 
58T 

76* 
57£. 
376 


SAMP  DTE  HOJR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


18  01  78 
15    02    78 

22  03  78 
13  04  78 
17  OS  78 
15   06    78 

17  07    78 

23  08   78 

18  09  78 
30  10  78 
30  II  78 
20  12  7B 


1312 
1231 

1  1  46 
1  155 
1  1  10 
13  08 
1025 
0940 
1125 
1145 
1416 
1330 


.3 
.3 
3 
.3 

.3 
.3 
3 
.3 


.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  |*) 

MINIMUM 


14 

16 

56 

COND . 

TURB. 

CHLORIDE 

2SC 

FORMAZIN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

1250 

36    00 

195.0 

1040 

16    00 

130.0 

705 

93.  00 

69.  0 

890 

18.00 

104.0 

760 

39.00 

90.0 

930 

7.10 

1  23  . 0 

880 

4.40 

120.0 

840 

8.40 

1  10.0 

590 

47.  00 

74.0 

690 

5.5 

100. 

1280 

14.00 

240.0 

975 

8.00 

130.0 

12B0 

93.  00 

240.0 

919 

24    70 

125.4 

590 

4.40 

74.0 

NO  OF  SAMPLE5 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVEfi  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


DON  RIVER  WEST 

HIGHWAY  7  WEST  OF  CONCORD 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02HC031 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    226 
STATION  ID:   06-0085-004-02 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  ERG  DEPTH 
FEET       MTRS 


22  03  78  1215 
13  04  78  1227 
17  OS  7B  1  137 

15  06  78  1331 
17  07  78  II 02 

23  OS  78  1012 

16  09  73  1155 
30  10  78  1215 
30    11    78    1150 


.3 
.3 
.3 
.3 


.3 
.3 


MAX IMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     (  -  1 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAfAP       PJ 
OY    MO    YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


22  03  78  1215 
13  01  78  1227 
17  05  78  1137 
15   06    78    1331 

17  07   78    1102 

23  08    78    1012 

18  09  78  1155 
30  10  78  1215 
30    11     78    1150 


31 

FILTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 


,3 
.3 
.3 


MAX IMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     f  -  ) 

MINIMUM 


0.093 
0.062 
0.025 
0.  110 

o.3ao 

0.675 

D .  05TI 
0.020 
0.070 

0.675 
0.169 

0.020 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 

TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
DON  RIVER 


U  T  M:  17  0632000.0  1850999.0  1 


FECAL       M.F. 

ENTER. 

MF/IOOML 


7900 
1800 
100 
230 

20 

20 

1800 

60 

210 

7900 
285 


931 

901 

411 

SO 

SAMPLE 

SCD 

FLOW    CFS 

TOTAL 

F 

NO 

COLIFORM 

KF/100ML 

COLI 
MF/t 

37511 

6 

100 . 00 

18000. 

1600 

37563 

6 

110.00 

6000. 

200 

375B2 

6 

130    00 

43000. 

610 

37EQ1 

5 

1.10 

2300. 

20 

37620 

6    7 

0.55 

120. 

32 

37633 

6 

5.20 

1000. 

32 

37658 

6 

7.00 

9000. 

1  100 

37677 

6 

1.60 

I  200. 

10 

37696 

6 

9.60 

7700. 

110 

400.00 

43000 . 

1800 

71.56 

3620. • 

125 

0.55 

120. 

ID 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

0.840 
0.374 
0.030 
0.056 
0.032 
0.320 
0.028 
0.025 
0.100 

0.B40 

0.201 
0.025 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

2.080 
1  .340 
0.660 
0.760 
0.520 
1  .030 
0 .  950 
0.49 
0.640 

2.080 
0.941 
0.49 


F! LTEREO 

N02-N 

MG/L 

0.045 
0,015 
0.043 
0.031 
0.  130 
0.150 
0.021 
0.016 
0.067 

0.  150 
0.061 
0.016 


9 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

2.200 
3.380 
2.340 
I  .800 
3.5S0 
4.550 
0.990 
0.480 
2.600 

4.550 
2.432 

0.  4B0 


STORET 

CODE: 

02 

004 

4050 

8EGI0N:     D3 

MILEAGE: 

19.80 

805 

3 

1 

33 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

DEG   C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

1  .6 

1  1  .2 

2.5 

0.331 

6.3 

13.9 

1  .2 

0.  162 

11.3 

13.3 

O.B 

0.061 

19.5 

16.5 

1  .5 

0.  175 

19.8 

17.2 

0.  2 

0.460 

18.5 

12.2 

0.5 

0.760 

10.3 

9.6 

3.0 

0.296 

S.8 

15.2 

1  .6 

0.055 

0.0 

14.6 

9.4 

0.164 

19.  8 

17. 2 

9.4 

0.760 

10.4 

13.7 

2.  3 

0.271 

0.0 

9.6 

0.2 

0.055 

INRGNC 

N 

MG/L 

3.0S5 
3.799 
2.413 
1  .887 
3.712 
5.020 
1  .042 
0.52J 
2.767 

£.020 
2.694 
0.521 


TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 

1  .240 
0.966 
0.630 
0.704 
0.488 
0.710 
0.922 
0.465 

0  .  540 

1  .240 
0.741 

0.465 


23 

TOTAL  N 


MG/L 

1.325 
4.765 
3.043 
2.  591 
1.200 
5.730 
I  .964 
0.986 
3.307 


5.730 
3.435 
0.986 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

532.0 
499.0 
600.0 
509.0 
512.0 
500.0 
704.0 
610. 
1 1 62 . 0 

1 1 62 . 0 
625.3 
499.0 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

141  .0 

57.0 

12.0 

5.0 

2.6 

12.0 

186.0 

4.7 

12.0 

186.0 

48.0 

2.6 


NO    OF    SAMPLES 


7 

11 

16 

56 

SAMP    OTE   HOUR 

STN 

STN 

SAMP       Pd 

DISS. 

COND. 

TUHB. 

CHLORIDE 

DY    MO    YR    LMT 

DIST 

BiJi. 

DEPTH 

SOLIDS 

250 

FORMAZIN 

MG/L 

FEET 

MTRS 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

22    03    78    1215 

.3 

391 

640 

66.00 

97.0 

13    01    7B    1227 

.  •■ 

442 

690 

33.00 

73.0 

17   05    7B    1137 

.3 

588 

880 

6.90 

105.0 

15    06    78    1334 

.3 

504 

780 

3.70 

88. 0 

17    07    7B    1 102 

.  3 

509 

720 

1  ,60 

73.0 

23   08   7B    1012 

J 

-<■< 

740 

3.  BO 

85.0 

18  09  78  1155 
30  10  76  1215 
30   11    78    1150 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MM     ( • ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


5  ',  B 
605 

1 180 

1150 
577 
391 


760 
1000 
1950 

1950 
907 
610 


140.00 

29.99 

1  .60 


98.0 
138. 
435.0 

.135.0 

132.1 

73.0 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


GERMAN   MILLS   CREEK 

I6TH    AVE.     DOWNSTREAM    FROM    RICHMOND    HILL    STP 
RIVER  FLOW    GAUGE    MOE    02HC10I  MAJOR    BASIN 

MINOR    BA5IN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
DON    RIVER 


STATION  ID:   06 -OOB5-005 -  02 

STORET  CODE:  02 
004 

4050 


LAT: 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  OEPTH 
FEET       MTRS 


18    01 

78 

1321 

.3 

15    02 

78 

1220 

.3 

22    03 

78 

1200 

.3 

13    01 

78 

1210 

.3 

17    05 

78 

1123 

.3 

15    06 

via 

1320 

.3 

(7   07 

78 

1013 

3 

23    OB 

78 

0956 

.3 

18    09 

78 

1141 

.3 

30    10 

78 

1200 

.3 

30    tl 

v  B 

1435 

.3 

20    12 

70 

1345 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    MN     ( * ) 

MINIMUM 

LONG: 


934 

901 

SAMPLE 

SCD 

NO 

37505 

S 

37521 

6 

37543 

6 

37562 

6 

37581 

9 

6 

37600 

E 

37619 

E 

37638 

6 

37657 

6 

37676 

6 

37695 

G 

37714 

6 

U  T  M:  17  0626325.0  4866625.0  4     REGION:  03 


80         B I  84 

TOTAL      FECAL  M.F. 

COLITORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/lOOML  MF/IOOML 


70000.       BOO. 
7600.       400. 

15000E+1G  1500.   G 

80000E+1  11000. 

15000E+3G  11000E+1 


1 5000  -   G 

2B0OO. 

32000. 

18000E+1 

14000. 

122006*1 

31000. 


1230. 
1700. 
1100. 
2900. 

600. 
2800. 

600. 


100  , 

130. 

1  500  . 

3000  . 
15O0O. 

540. 

730. 

400. 
3300. 

500. 
2800. 

700. 


NO  OF  SAMPLES 


15000E+3   11000E+1   15000. 

83959.*  u   2Q32.*  U   1050. 

7600.       400.       130. 

12         12 


80S 

WATER 
TEMP. 
OEG  C 

6.0 


12.0 
19.2 
18.0 

18.0 

13.1 

11.5 

6.5 

3.5 

19.2 

10.7 

3.5 


DISS. 
02 

MG/L 


10.4 
11.5 
7.S 
7.8 
7.6 
7.6 
8.7 


11  .5 
8.9 
7.6 


5- DAY 

BOO 

MG/L 

13.0 

15.0 

13.0 

14.0 

24.0 

14.0 

6.2 

2.0 

5.0 

B.5 

10.4 

3.0 

24.0 

10.7 

2.0 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.590 
1  .150 
0.870 
0.520 
0.640 
2.550 
0.510 
0-690 
0.420 
O.BOO 
0.740 
0.472 

2.550 
0.629 
0.420 


22,10 

34 
FI LTEREO 
REACTIVE 
P  MG/L 

0.173 
0.509 
0.330 
0.290 
0.315 
2.450 
0.3B0 
0.600 
0.2S5 
0.640 
0.475 
0.700 

2.450 
0.596 
0.173 


(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  5UMMARY  REPORT  -  RIVER  6ASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

5 

7 

DISS. 

SOL  I  OS 

SAMP 

3TE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP       Pi 

FI LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP  . 

DY    MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG 

DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLI DS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

te  01 

15    02 

76 

1324 

.3 

5.300 

7.700 

0.730 

5    080 

11-110 

2.400 

13.510 

937.0 

23.  0 

974 

76 

1220 

.3 

3.440 

5.800 

1  .300 

10.000 

14. 740 

3  .  WO 

1  7 . 1 00 

972.0 

57.  0 

915 
640 

22    03 

7* 

1200 

.3 

0.430 

3.520 

0.  135 

4.510 

5.075 

3.0'JO 

8.  165 

719.0 

79.  0 

1  3    04 

?B 

1210 

.3 

0.890 

3.  160 

i  .  sao 

4.700 

7.170 

2.270 

9  ,  440 

737.  0 

23.  0 

7  14 

1  7    05 
15    06 

17  07 
33    OS 

18  09 
30    10 
30    11 
30    12 

7B 

1  123 

.3 

3.450 

4  .  400 

0    375 

2.400 

6.225 

0.950 

7,  175 

761  .0 

86.0 

675 

7B 
78 

7a 

1320 
1043 
0956 

.3 
.3 
.3 

5,000 
1.270 
0.230 

6-450 
2.600 
0.840 

1  .  160 
0.850 
0.680 

6  5  70 

7  650 
6.  720 

12    750 
9    770 
9.820 

1  .450 
1  ,3;iO 
0    620 

14,200 
11. 100 
1 0. 440 

963.0 
676.0 
859.0 

14.0 
12.0 
19.0 

949 
664 
840 
674 
847 
1090 
993 

70 
79 
7B 
76 

1141 
1200 
1435 
1345 

.3 
.3 
.3 

.3 

0.  1  9a 
3.46 
1  .120 
0.263 

1  .000 
4,51 
2,440 
1.070 

0.310 

1  .50 
1  .550 
0    470 

6. 440 

5.90 

9.250 

1 2 . 500 

6.948 
10    860 
12.020 
13.236 

0,802 
1  ,050 
1-320 
0.802 

7.750 
11.910 
13.340 
1 4 .040 

710.0 
864. 
11 10.0 
1011 .0 

36.0 

17. 
20.0 

la.o 

MAXIMUM 

5.300 

7.700 

1  .  650 

12.500 

14. 740 

3.ono 

17. 100 

11 10.0 

B6.0 

1090 
848 
640 

AVG 

OR    GLOW    MN    I « ] 

2.087 

3-624 

0.913 

6.977 

9.977 

1  .537 

11 .S14 

881  ,6 

33.  7 

MINIMUM 

0.  19S 

0.840 

0.135 

3.400 

5.075 

0.620 

7.175 

710.0 

12.0 

NO  OF  SAMPLES 


13 


12 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP 
OT  MO  VR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


14  16          56 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

25C  F0RMA2IN       MG/L 

UMHOS  UN  I TS 


1B 

01 

76 

1324 

15 

02 

76 

1220 

22 

03 

78 

1200 

13 

04 

78 

1210 

17 

03 

78 

1  123 

15 

06 

76 

1320 

17 

07 

76 

1043 

23 

08 

78 

0956 

16 

09 

78 

114  1 

30 

10 

78 

1200 

30 

1  1 

78 

1435 

20 

12 

78 

1345 

.3 
.3' 
.3 
.3 
.3 
.3 
,3 
.3 
,3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (  - ] 

M I N I  MUM 


1555 

9 

10 

248.0 

1430 

18 

00 

203 .  0 

1035 

35 

00 

160.0 

1100 

10 

00 

154,0 

1050 

46 

oo 

159.0 

1460 

5 

30 

220.0 

1260 

5 

20 

19B.0 

1230 

5 

50 

170-0 

1010 

24 

00 

I5B.0 

1320 

10 

0 

203 

1600 

13 

oo 

330,0 

1550 

e 

70 

270,  0 

1600 

46 

00 

330.0 

1317 

15 

82 

306.  1 

1010 

5 

20 

154.0 

NO  OF  5AMPLES 


6.0.*,/  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


DON    RIVER 

BAYVIEB    EXIT    FROM    DON    VALLEY     PARKWAY, 

RIVER  FLOH    GAUGE    FED    02HC024 


SAMP    0T£    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    Yfi     LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


18   01 

?e 

1057 

.3 

15    02 

78 

1014 

.3 

22    03 

76 

1002 

.3 

13    04 

78 

1012 

.3 

17    05 

76 

0925 

.3 

15    06 

7  8 

1111 

.3 

17    07 

76 

0B53 

.3 

33    06 

78 

0800 

.3 

IB    09 

78 

1000 

.3 

30    10 

78 

1005 

.3 

30     11 

7B 

1  150 

.3 

20    12 

7B 

1025 

.3 

MAX I  MUM 

AVS    OR 

GEOM    MN 

•  ) 

MINIMUM 

t.0    OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTR5 


18 

01 

78 

1057 

15 

02 

78 

1014 

22 

03 

7B 

1002 

13 

04 

7B 

1012 

17 

05 

78 

0925 

15 

06 

78 

1111 

17 

07 

78 

0653 

23 

08 

78 

0800 

18 

09 

78 

1000 

30 

10 

7B 

1005 

30 

11 

76 

1150 

20 

12 

78 

1025 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  ■  > 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 

Sample 


901 
SCD 


TORONTO 
MAJOR  BASIN 
MINOR  8A5IN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
OON  RIVER 


STATION  ID;   06 -0085- 01 3 -02 
STORET  CODE: 


02 

004 

4050 


U  T  M:     17  0631740.0  4B37425.0  4     R 
444  80  81  84 

flow  cfs  total  fecal  m,f. 
col  i  form  colifosm  enter. 
mf/100hl  mf/100ml  mf/iooml 


805 

WATER 

TEMP. 

CE.G  0 


3 

oiss. 

02 
MG/L 


5  DAY 

BOD 

MG/L 


33 
TOTAL 


MG/L 


37500 

6 

75    20 

6. 

4,        L 

10          L 

2.0 

1  .  0 

0.  235 

37519 

6 

67    50 

4. 

4,        L 

4          L 

2.0 

0.8 

0.4  75 

37533 

6 

590.00 

47000. 

4100 

3300 

3    0 

15.6 

7.  6 

0    396 

37557 

6 

250.00 

3400. 

10,        L 

100 

4.  7 

14.1 

1  .  6 

D .  1  78 

37576 

6 

228.00 

12600E*! 

7600. 

1500.       G 

10.2 

11.3 

6.0 

0.240 

37595 

6 

67.  10 

73000. 

80. 

1  10. 

15.0 

10.0 

7.0 

0.230 

37614 

6 

44.  80 

1600. 

510. 

1  10. 

17.0 

8.B 

7.5 

0    210 

37633 

6 

SO.  90 

2700. 

40. 

30- 

17.  5 

8.4 

14.0 

0    4  90 

37652 

6 

824.00 

23000. 

1500. 

4000. 

11.5 

10.4 

10.0 

0.945 

37671 

a 

79.50 

200. 

10.        L 

10.        L 

6.5 

12.2 

2.2 

0.375 

37690 

6 

116.00 

52000. 

2100. 

1500.      G 

3.0 

12.3 

7.4 

0  .  196 

37709 

6 

69.  BO 

150. 

10.        L 

400. 

1  .0 

12.4 

4.3 

0.392 

624.00 

12600E-H 

7600. 

4000. 

17.5 

14.1 

14.0 

0  .945 

207.07 

2098. ' 

108. »    D 

149.  «    £ 

7.8 

11.3 

5.8 

0.364 

44.80 

4. 

4. 

4. 

1  .0 

8.4 

0.6 

0.178 

12 

12 

13 

12 

12 

10 

12 

12 

34 

19 

20 

21 

22 

17 

IB 

23 

5 

6 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

REACTIVE 

AMMON I A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.096 

4.800 

5.700 

0.066 

1     980 

6.846 

0.900 

7.746 

1  205  - D 

5.  6 

0.312 

6.550 

8.600 

0,084 

1  -790 

8.424 

2.2  50 

10.674 

919-  0 

10.0 

0  .  061 

0.680 

2.080 

0.048 

1  .670 

3.3U8 

1  .400 

3    798 

745.0 

332  .0 

O.056 

1,140 

1  .680 

0.066 

2.260 

3.466 

0.740 

4.206 

729.0 

63.0 

0.O44 

1  ,230 

2.700 

0,0(11 

1     920 

3.23I 

1  .4  70 

4.701 

741  .0 

46.  0 

0.  130 

4    550 

5,600 

0.  160 

1  .  170 

5.900 

1  .050 

6    950 

6  34.0 

13.0 

0.080 

1  .750 

6    850 

0,425 

0.510 

2.665 

5.  100 

7.785 

640.  0 

B.5 

0.  160 

3.350 

3,800 

0,875 

3.620 

7.745 

0.550 

8,295 

576,  0 

26   0 

0    097 

0    660 

1  .620 

0.062 

0.820 

1  .562 

0.960 

2    522 

758.0 

47B  .0 

0.270 

3.67 

4.35 

0.  105 

1.54 

5.315 

0.680 

5.995 

596. 

6.4 

0.066 

3.080 

2.480 

0.300 

1  .500 

3,7eo 

0.400 

4.180 

1976. 0 

38  .0 

0  .  200 

4.  120 

4.490 

0.100 

T  .850 

6,070 

0.370 

6.440 

694.0 

9.0 

0.312 

6.550 

8.  BOO 

0.B75 

3.620 

8    424 

5,  100 

10-674 

1976.0 

478  .0 

0.  133 

2.873 

4.196 

0.193 

1.719 

4.785 

t-323 

6-108 

651  .  1 

78  .0 

0 .  044 

0.660 

1  .620 

0.048 

0.510 

1  .562 

0.37O 

2.533 

576.0 

5.6 

(  C  0  N  T  0  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  ^LMMARY  REPC.PT 


TlVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


DON    RIVER 

BAVVIEW    EXIT     FROM    DON    VALLEY    PARKWAY, 

RIVER         FLOW   GAUGE    FED    Q2HC024 


TORONTO 
MAJOR    BASIN 
tHNm    SASIN 

TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
DON     RIVER 


U    T    U:     17    063I740.0    4837125.0    4 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  22 

STATION     ID:        06 -00B5- 013 -02 

STORET    CODE:     02 
004 
4050 

REGION:     03  MILEAGE:  2.4 


SAMP    DTE    HOUR      STN       STN   SAMP      Pj 
DY    MO    YR    LMT  OIST    BRC-    DEPTH 

' L K  -  MTRS 


18   01 

78 

1057 

8 

15   02 

78 

1014 

9 

22    03 

78 

1002 

■ 

13    04 

78 

1012 

.3 

17   05 

78 

0925 

.3 

15   06 

78 

1111 

.3 

17   07 

78 

OB53 

.a 

23    08 

78 

OSOO 

.3 

IB   09 

7B 

1000 

.3 

30    10 

78 

1005 

.3 

30    11 

78 

1  150 

.J 

20    12 

78 

1025 

.3 

MAXIMUM 

AVO    OR    t 

MINIMUM 

7 

14 

16 

56 

DISS. 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

OLIOS 

25  C 

FORMAZIN 

MG/L 

MG/L 

UKHOS 

units 

1199 

650 

6.40 

440.0 

909 

1565 

11  .00 

300.0 

513 

840 

140.00 

143,0 

866 

1030 

46.00 

159,0 

695 

1030 

20.00 

1S6.0 

621 

990 

6.30 

160,0 

632 

1000 

3.  70 

178.0 

550 

BBO 

27.00 

135.0 

280 

455 

110.00 

60  .  0 

590 

980 

6.3 

128. 

1938 

3250 

22 .  00 

1000. 0 

685 

1  140 

10.00 

1  95 . 0 

1838 

3250 

140.00 

1 000.0 

773 

1149 

34 .  05 

254.5 

230 

455 

3.70 

60.0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  HIGHLAND  CREEK 

SAMPLE  POINT:  HIGHLAND  CREEK  PARK  WEST  HILL 


STATION  ID:   06  - 00 94 - 002 ■ 02 


STATION 

TYPE: 

RIVER 

FLOW 

GAUGE 

FED    C2HC013 

MAJOR 

BASIN:     GREAT     LAKES 

STORET   CODE: 

02 

MINOR 

BASIN;     LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM   STREAM:    HIGHLAND    CREEK 

3910 

STN    NO: 

2 

LAT: 

LONG: 

U    T    M 

:     17    0647400. 0    4848825.0    4 

REGION:    03 

MILEAGE: 

1  .60 

934 

901 

4. '14 

80 

81 

84 

805 

a 

1 

33 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN      STN 

SAM 

o       PJ 

SAMPLE 

SCO 

FLOW    CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

DY    MO 

YR 

LMT 

OIST    9RG 

DEPTH 

tug 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

800 

p 

FEET 

MTRS 

MF/lOOML 

MF/100ML 

MF/lOfcML 

OEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

IB    01 

78 

1140 

.3 

37502 

6 

9.00 

16500E-H 

1  100. 

900. 

2.0 

1  ,4 

0.031 

15    02 

78 

1056 

.3 

37521 

6   4 

10,00 

700. 

100. 

200 

0    5 

2,  0 

0.021 

23    02 

78 

0935 

:. 

36142 

4 

8.40 

4400  . 

390. 

250 

0-0 

9    8 

0,2 

0.057 

22    03 

78 

1055 

.3 

37540 

6 

306.00 

14  200. 

500. 

800 

3.  5 

12.2 

5.0 

0.244 

13    04 

78 

1 105 

■ 

37559 

6 

31  .30 

6800  . 

1020. 

660 

6.5 

13.2 

1  .0 

0.096 

15    05 

78 

1105 

.3 

36372 

6    9 

69.90 

43000. 

450. 

260 

9-0 

9.5 

1  .0 

0.270 

17   05 

78 

1007 

.3 

37578 

6 

36,00 

52000. 

1900. 

BBO 

10.9 

10.4 

2.4 

0.220 

15    06 

78 

1150 

.3 

37597 

6 

20    00 

1400. 

90. 

1B0 

15.3 

9.6 

0.4 

0.030 

19    06 

7B 

1200 

! 

36334 

18.40 

2600 . 

56. 

32 

2.5 

0.019 

17    07 

76 

0934 

1 

37616 

6 

1  4 .  BO 

370. 

10. 

60 

16.9 

10.2 

0.  5 

0.024 

1010 

.3 

36396 

6 

14. BD 

1000. 

40. 

70 

20.8 

6.6 

0.6 

0.085 

23    OB 

78 

0850 

.3 

37635 

6 

18.00 

23000. 

480. 

370 

16.0 

9.4 

1  .5 

0.410 

18   09 

78 

1039 

.  i 

37654 

6 

297.00 

21000E+1 

SOOC. 

21000 

10.  B 

10.4 

5.5 

0.722 

25    09 

78 

1100 

.3 

36530 

6 

16.40 

4400 . 

120. 

100 

14.8 

11.4 

0.  2 

0,078 

27  10  78  1345 

30  10  78  1052 

59  11  78  10G0 

30  1  I  78  1310 

11  12  78  D940 

20  12  78  11 15 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM   MN    ( • I 

MINIMUM 


36637 

6 

37673 

6 

36682 

4 

37692 

6 

3670 1 

6 

37711 

6 

14.60 

12.60 

2200. 

15.50 

4. 

17.00 

47000. 

17.70 

4700. 

1  1  .30 

240. 

308.00 

21000E 

47.94 

4368. 

8.40 

4. 

190. 

70. 

10. 

L 

10. 

1700. 

4100. 

22  0  . 

1  96. 

400, 

500. 

9000. 

21000. 

256. 

D 

279.  " 

10. 

10. 

4.9 
0.5 
1  .5 

0.0 
i  .5 


1 1 

7 

13 

I 

9 

3 

13 

2 

14 

4 

14 

4 

10 

9 

6 

6 

0 

050 

0 

023 

0 

098 

0 

300 

D 

062 

□ 

042 

0 

722 

0 

145 

0 

019 

rv-0    OF  SABPLES 


34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pd 

FI LTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INBGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DY    MO 

YR 

LMT 

OIST 

8RG    DEPTH 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLI DS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

P   MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

16    01 

78 

1140 

.3 

0.  009 

0.094 

0.360 

0,032 

1  .450 

1  .576 

0.266 

1  .842 

1377.0 

9.2 

15    02 

78 

1056 

.3 

0.013 

0.084 

0.390 

0.032 

1  .  290 

1  .406 

0  .  306 

1  .712 

1032.0 

12.0 

23    02 

78 

0935 

.:• 

0.010 

0.148 

0.470 

0.023 

0.945 

1  .116 

0.322 

1  .438 

809,  0 

25.0 

22    03 

7B 

1H55 

0 .  050 

0.156 

0.8BO 

0.043 

1  .800 

1  .999 

0.724 

2.723 

652.0 

134  .0 

13    04 

78 

1105 

.3 

0.013 

0.058 

0.760 

0,045 

2  .  030 

2.133 

0.7O2 

2.B35 

804.  0 

84.0 

1  5    05 

78 

11  OS 

.3 

0.029 

0.O42 

1  .  150 

0.031 

1  .620 

1  .693 

1  .  108 

2.B01 

676.  0 

209.0 

17    05 

78 

1  D07 

.3 

0.005 

0.004 

0.71,0 

0.041 

1  .810 

i  .ass 

0.706 

2.561 

871  -0 

178.0 

15    06 

78 

1150 

.3 

0.005 

0.  100 

0.340 

0  .021 

□  .830 

0.951 

0.240 

1.191 

621  -0 

1  1  .0 

19    06 

78 

1200 

.3 

0.005 

0.070 

0.390 

0.029 

0.770 

0.669 

0.320 

1  .189 

304.0 

93.0 

17    07 

78 

0934 

.3 

0.001 L 

0.036 

0.370 

0.014 

0.502 

0.6S2 

0.3  34 

0    886 

636.0 

15.0 

1010 

.3 

0.004 

0.016 

0.470 

0.017 

0.463 

0.496 

0.454 

0    950 

222.0 

24.0 

23    OS 

78 

0850 

3 

0.052 

0.082 

0.800 

0  .  033 

0.515 

0  .  630 

0.718 

1  .348 

846.  0 

320  .0 

18    09 

78 

1039 

.3 

0 .  032 

0 .  DEO 

1  ,  ISO 

0.023 

0.465 

0.548 

1  .  090 

1  .638 

680.0 

498  ,0 

25    09 

78 

i  ioo 

.3 

0.018 

0.036 

0.840 

0.019 

0.  790 

0    845 

0.604 

1  .649 

707.0 

44.0 

27    10 

78 

1345 

,3 

o.ooa 

0.016 

0.420 

0.024 

0.675 

0.715 

0.404 

1.119 

413.0 

ie.o 

30    10 

78 

1052 

.3 

0.006 

0.043 

0.35 

0.014 

0.635 

0.692 

0.307 

0.999 

631  . 

1 1  . 

29    11 

78 

1000 

.3 

0.016 

0.1  18 

0,600 

0,020 

0.980 

1  ,  1  IB 

0    482 

1  .600 

30B.0 

32.0 

30    11 

78 

1310 

.3 

0.032 

0.111 

0.960 

0.  100 

0.900 

1.111 

0.849 

1  .960 

2252. 0 

303.0 

11     12 

78 

0940 

.3 

0.018 

0.  166 

0,70 

0.028 

1  .57 

1  .764 

0.534 

2.299 

314. 

14. 

20    12 

"'B 

1115 

.3: 

0.012 

0.  154 

0.490 

0,025 

1  .380 

1  .559 

0.336 

1  .895 

865.0 

13.0 

MAXIMUM 

0.052 

0.  166 

1  .150 

0.100 

2,  030 

2.133 

1  .  10B 

2.835 

2252.0 

49B.0 

AVG 

OR    GEOM   MN     ( ' 

0.017D 

0.060 

0.630 

0.031 

1  .071 

1  .181 

0.550 

1  .732 

751  .0 

102.4 

MINIMUM 

0.001 

0.004 

0.340 

0.014 

0.463 

0,496 

0.240 

0.B86 

222.0 

9.2 

NO    OF    SAMPLES 


(    C   0   N   T   D    ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


SAMP  DTE  HOUI1   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    01  ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


IB    01 

79 

1  140 

.3 

15    02 

78 

1056 

.3 

33    02 

7B 

0935 

,3 

33    03 

7B 

105:5 

.3 

13    04 

76 

1105 

.3 

15    05 

7B 

1105 

.3 

17    05 

79 

100  7 

.3 

15    06 

79 

1165 

,3 

19    06 

78 

1203 

.3 

17    07 

78 

0931 
101  3 

.3 
.3 

33  oe 

78 

0853 

.3 

18    09 

78 

103S 

.3 

3S   09 

78 

1103 

.3 

27    10 

78 

1345 

.3 

30    10 

73 

1052 

.3 

29    1  1 

78 

1003 

,3 

30    1  1 

78 

1310 

.3 

11     12 

78 

094  3 

.3 

20    12 

78 

1113 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN 

(*l 

MINIMUM 

MO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


23 

02 

79 

0935 

22 

03 

70 

1055 

13 

04 

7a 

1105 

15 

05 

78 

1  105 

17 

05 

78 

100  7 

15 

06 

79 

1150 

19 

oe 

78 

1200 

17 

07 

76 

0934 
1010 

23 

08 

76 

0850 

IB 

09 

76 

1039 

25 

09 

78 

1  100 

27 

10 

78 

1345 

30 

10 

76 

1052 

29 

1  1 

76 

1000 

30 

11 

76 

1310 

11 

12 

78 

0940 

20 

13 

78 

1115 

7 

107 

14 

16 

56 

59 

280 

DISS. 

CALCUL 

COND. 

1URB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

OLIDS 

D-SOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SI LICATE 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

1368 

2310 

6.70 

563,0 

1020 

1700 

1  1  .00 

360.0 

784 

1250 

22.00 

225    0 

38.0 

4.85 

518 

850 

79.00 

148    0 

720 

1020 

52.00 

178    0 

467 

720 

89.  00 

aa  o 

57.0 

3.80 

693 

1000 

57    00 

154    0 

610 

960 

13.00 

148    0 

211 

325 

29,00 

158    0 

80.0 

3.90 

62  1 

910 

7.30 

143    0 

198 

305 

16.00 

145    0 

J6.0 

3.80 

556 

840 

215,00 

120    0 

182 

280 

170    00 

31     0 

663 

980 

29    00 

140    0 

94.0 

4.  90 

355 

650 

14-00 

75.0 

56. 0 

3.55 

620 

930 

3.5 

123 

276 

435 

18.00 

400.0 

1000 

5.80 

1949 

3650 

170    00 

1075.0 

300 

470 

6-2 

400. 

100. 

6.0 

852 

1370 

11  .00 

275.0 

1949 

21  1 

3650 

2 1  5  .  00 

1075.0 

100.0 

6.0 

728 

197 

1048 

50-94 

247.7 

81    6 

4  .  58 

276 

182 

260 

3.S 

31  .0 

56.  0 

3.55 

17 

3 

20 

20 

20 

9 

8 

47 

41 

361 

265 

235 

22  1 

225 

GANIC 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

AS    C 

EJTRBLES 

ARSENIC 

MERCURY 

CHROMIUM 

COPPER 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

2.5 
2.5 
3,0 
3    5 


55 
PH 
AT     LAB 


8.23 
B.37 


8.04 
7.97 


8.  18 
7.86 


8.37 
3.08 
7.86 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


0  340 

1  .800 


1  .  600 
0.790 


2,000 

T  .2 


7.600 
2.104 
0.340 


34 
34 
21 
21 


30 

34 
34 
10L 

10L 


229  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


O.OQT 
0.001 


0.180 

0.  180 

0.04 

0.02 

0.04 

0.02 

25 

PHENOLS 


UG/L 


2.0 
t     OL 


(  .OL 

I.D 


4.0 
1  .50 
1  .0 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/l. 


0    OQ2 

0.01 

L 

0.030 

0.010L 

0.030L 

0.005L 

0.O50 

0.00! 

0.01 

L 

0.030 

O.OIOL 

0.030L 

D.005L 

0.O50 

0 .  002 

0.01 

L 

0.030 

0.010L 

O.030L 

0.005L 

0.050 

0.03 
0.03 


0.005L 
0.005L 


0.06 
D.06 


MAXIMUM 

5.4 

51 

AVG    OR    GEOM   MN     (•) 

3    7 

320 

MINIMUM 

2.5 

10 

0.002 

0.  180 

0.030 

0.03 

0.030 

0.005 

0.06 

0.002 

O.074D 

0.025D 

0.017D 

0.0300 

O.OOSD 

o.oso 

0.001 

0.01 

0,03 

0.010 

0.030 

0.005 

0.03 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


15    05    7B    110S 
17    05    76    1007 
15    06    76    1150 
25    09    78    1100 
11     12    76    0940 
30   13    78    1115 

.3 
.3 
■  3 
.3 
.3 
.3 

AVG   OR 

MAXIMUM 

GEOM   MN    (•) 

MINIMUM 

18 

238 
TOTAL 

NICKEL 
MG/L 


020L 
020L 
020L 


O.O20 

0.0200 

0.020 


NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./    SITE:     ROUGE    RIVER 

SAMPLE     POIhT:     HIGHWAY    43    MARKHAM 

STATION    TYPE:     RIVE*!  FLOW    GAUGE    FEO    02HCO22 


SAMP    01 E    HOUR 
DY    MO    YR    LM1 


STN       STN    SAMP       Pd 
DIST     BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


03    03 

7B 

09'i5 

.3 

19    04 

78 

1315 

.3 

29    05 

78 

1215 

.3 

30    05 

78 

i2:>0 

.3 

18    07 

78 

1235 

.3 

09    OB 

7B 

12:i0 

.3 

is  09 

78 

1050 

.3 

18    10 

78 

1330 

.3 

08     1  1 

78 

1240 

.3 

19    12 

78 

135 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     [  • ) 
MINIMUM 

934 

901 

444 

SAMPLE 

SCD       FLOW    CFS 

NO 

36155 

E 

26. BO 

35007 

6 

108.00 

35055 

6 

26.60 

35102 

6 

1  1  .40 

35150 

6 

10,  10 

35155 

6 

15,60 

35211 

6 

19    40 

35261 

6 

21  ,40 

35309 

6 

19    40 

35390 

4 

23.00 

MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 

MINOR    BASIN:     LAKE    ONTARIO 

TERM    STREAM:     HIGHWAY    48.     MARKHAM 

U    T    M:     17    0639875.0    4858525.0    4 


80  81 

TOTAL  FECAL 

COLIFORM  COLIFORM 

Mf/IOOML  MF/100ML 


370. 
1B0O. 
1000. 

200. 

3300. 

13400E*! 

2000 

440 

60. 

1DB.00       13400E*' 
2B.17  1135.* 

10.10  60. 


140. 

70. 

190. 

50. 

540. 

21 000 . 

10. 

16. 
4. 

21 000 . 


STATION 

ID:       06-0097- 

002-03 

ST0RE1 

CODE: 

02 

004 

KHAM 

3880 

0    4            REGION:     03 

MILEAGE: 

12.60 

64 

805 

3 

1 

33 

M.F. 

WATER 

DISS. 

5-OAY 

TOTAL 

ENTER. 

TEMP  . 

02 

BOD 

P 

MF/IOOML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

88 

2.0 

10.8 

0.8 

0.037 

170 

7.2 

12.  D 

0.8 

0.070 

SO. 

24.0 

9.4 

4,0 

0.192 

20.5 

11.8 

1  .6 

0.148 

30. 

20    1 

12.8 

0.5 

0.075 

1B40- 

20    2 

11.6 

2.0 

0 .  1  05 

2900. 

13.9 

12.8 

2.2 

0.193 

100.       L 

10.0 

9.9 

1    0 

0.049 

44. 

7.  1 

1  1  .8 

O.B 

0.022 

4. 

0.0 

11.1 

0.4 

0.09S 

2900. 

24.0 

12.8 

4.0 

0.  193 

114.'    D 

12.5 

11  .4 

1  .4 

0.09S 

4- 

0.0 

8.4 

0.  4 

0.022 

NO    OF    SAMPLES 


(    C    0    N    T    0     I 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  ■  RIVER  BASINS 


B.O.K,/  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


ROUGE  RIVER 
HIGHWAY  48  MARKHAM 
RIVER    FLOW  GAUGE 


DATE  OF  REPORT   35  OCT  79   PAGE 
STATION  10:   06 -0097  -  002 • 02 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


03    03 

78 

0945 

.3 

19    04 

78 

1215 

.3 

29    05 

7B 

1215 

.3 

30    06 

7B 

1220 

.3 

18    07 

78 

1235 

.3 

09    OB 

78 

1230 

.3 

25    09 

78 

1050 

.3 

IB    10 

7B 

1330 

.3 

08     11 

78 

1240 

.3 

19    12 

78 

1315 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   MN    C ) 
MINIMUM 

FED    02HC022 

MAJOR 

3AS1N:    GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR 

3AS1N;     LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM    STREAM;     ROUGE     R|yEB 

38  BO 

LONG; 

U    T    M 

17    063987S 

.0    48SB525 

0    4           REGION:    03 

MILEAGE: 

12.60 

34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

FI LTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FI  LTEREO 

FILTEREO 

1NRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUS". 

REACTIVE 

AMMON 1  A 

KdELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

OHGNC       N 

SOLIDS 

SO  L  I  OS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/  L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MC/L 

0.013 

0.  448 

0.800 

0.041 

1  .580 

2  .  069 

0.352 

2    421 

434.0 

5.2 

Q  .01  1 

0.Q52 

0.700 

0.018 

2.260 

2  . 3  JO 

0.64B 

2    978 

429.0 

34.0 

0.037 

0.384 

1  .  1B0 

0.165 

0.010 

0.559 

0.796 

1     355 

428.0 

53,0 

0.019 

0.090 

0.760 

0.O35 

1  .  390 

1  .565 

0.670 

2.235 

4  25.0 

49.0 

0.013 

o .  oee 

0 .  550 

0.038 

0.  B92 

0 .  906 

0  .484 

1  .480 

363.0 

24 . 0 

0.013 

o.dbs 

0.65 

0.120 

1  .36 

1  .562 

0.568 

2.  130 

410. 

50. 

0.07S 

0.58 

1  .31 

0.  1  10 

0.  990 

1.680 

0.730 

2.410 

450. 

4B. 

0,017 

0.008 

0.450 

0.012 

1  .490 

1.510 

0.442 

1  .952 

399.0 

4    9 

0.009 

0    012 

0.390 

O.OOB 

0.5B2 

0-602 

0.378 

0    930 

363.0 

12.0 

0.027 

0.  160 

0.66 

0.059 

2.04 

2.259 

0 .  500 

2.759 

531  . 

16. 

0  .  076 

0.58 

1  .31 

0 .  1  65 

2.260 

2.330 

0 .  796 

2.978 

531  . 

53  .0 

0.024 

0.  186 

0.745 

0.066 

1  .259 

1.513 

0.557 

2.070 

4  24.0 

29.6 

0.003 

0.008 

0.390 

O.OOB 

O.OlO 

0    559 

0.352 

0.9BO 

363.0 

4.9 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STd     SAM?       PJ  DISS. 

DY    MO    YR    LMT         DIST    BRG    DEPTH  SOLIDS 

FEET  MTRS  MG/L 


COND  TORI,  CHLORIDE 

2SC       FORMAZIN  MG/L 

UMH05  UNITS 


03    03 

78 

0945 

.3 

429 

700 

5.20 

27.5 

19    04 

76 

1215 

.3 

395 

620 

18.00 

48.0 

29    05 

7B 

1215 

.3 

375 

60S 

23.00 

44,0 

30    06 

78 

1220 

.3 

376 

600 

29.00 

50.0 

18    07 

78 

1235 

.3 

339 

540 

15.00 

37.5 

09    08 

78 

1230 

.3 

36B 

560 

22. 

49.0 

25    09 

78 

1050 

■3 

402 

630 

19. 

50. 

18    10 

78 

1330 

.3 

394 

620 

6.20 

50.0 

08    11 

78 

1240 

.3 

351 

620 

6.40 

42.0 

19    12 

78 

1315 

.3 

515 

B50 

13. 

102. 

MAXIMUM 

5I5 

850 

29.00 

102. 

AVG    OR 

GEOM   MN 

C) 

394 

635 

15.68 

50. 0 

W I N I  MUM 

339 

540 

5.20 

27.5 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


ROUGE  RIVER 

BOX  GROVE. TOWN  OF  MARKHAM 

RIVEB    FLOW  GAUGE  FED  02HC022 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


03  03  78  1C20 

19  04  78  1230 

29  05  78  1230 

30  06  78  1230 
18  07  78  1250 
09  08  78  1245 
25  09  78  1035 

18  10  78  1350 
08  11  78  1250 

19  12  78  1325 


AVG  OR 


-3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

MAXIMUM 

GEOM  MN  ( *J 

MINIMUM 


934 

SAMPLE 


901 
SCO 


36156 

4 

35008 

6 

35056 

6 

35103 

6 

35151 

6   9 

35166 

6 

35210 

6 

35262 

6 

35310 

S 

35391 

4 

MAJOR  BASIN 
MINOS  BASIN 

TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
ROUGE    RIVER 


U    T    M:     17    0641950-0    4857450.0    4 


444  80 

FLOW    C.FS  TOTAL 

COL  I  FORM 
MF/100ML 


26 

80 

100  . 

108 

00 

1330. 

26 

1  1 

60 
40 

1000. 

10 

10 

400. 

15 

60 

1400. 

19 

40 

500. 

21 

40 

1100. 

'9 

40 

132. 

23 

00 

20. 

103 

00 

1400. 

28 

17 

383. 

10 

10 

20. 

FECAL  M.F. 

COLIFORM  ENTER. 

MF/IOOML       MF/10CML 


10. 
130. 


60. 

70. 

100. 

10. 


40. 

170. 

1  0. 


140. 

100. 

10. 


STATION 

ID:       06    0 

397- 

003-02 

STORET 

CODE: 

02 

004 

3880 

REGION:     03 

M1LEAGE: 

10.70 

80S 

3 

1 

33 

WATER 

DISS 

5-  DAY 

TOTAL 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.0 

11.2 

2.  0 

0.  102 

7.9 

11.6 

1  .0 

0.O70 

24.0 

10.2 

3    0 

0.  188 

24  .  0 

10. B 

1     8 

0    199 

24.9 

14.8 

1  .0 

0.193 

21  .9 

12.2 

1  .5 

0  .  1  84 

14,1 

13.8 

1  .0 

0.  176 

8    9 

10.6 

0.  4 

0.  120 

7.6 

12    2 

0.8 

0  .  09B 

0    0 

10,9 

1  .4 

0.093 

24.9 

14.8 

3.0 

0.  1  99 

1             13    4 

1  1  .8 

1  .  4 

0.140 

0  .0 

10.2 

0.4 

0.070 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 

DY  MO  YR  LMT    DIST' BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


03    03 

78 

1020 

.3 

19    04 

78 

1230 

.3 

29    05 

78 

1230 

.3 

30    06 

78 

1230 

.3 

18    07 

7B 

1250 

.3 

09    08 

7B 

1245 

.3 

25    09 

7  8 

1035 

.3 

18     10 

78 

1350 

.3 

OS     11 

78 

1250 

.3 

19    12 

78 

1325 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN 

MINIMUM 

34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

FI LTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

REACTIVE 

AMMON 1  A 

KdELDAHL 

N02-N 

N03-  N 

N 

ORGNC      N 

SOLI DS 

SOLIDS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.052 

0.61  1 

I  .180 

0.084 

2.110 

2.805 

0.569 

3    374 

466.0 

10.0 

0.024 

0.164 

0.700 

0.027 

2.  400 

2.591 

0    536 

3.  127 

412.0 

27.0 

0  .  105 

0    3  66 

1-140 

0 .  1  96 

0.  180 

0.761 

0.754 

1  .SlB 

427.0 

15.0 

0.120 

0.046 

0.810 

0.21S 

2.480 

2.743 

0.7  62 

3.505 

413.0 

7  .  9 

0.120 

0.022 

0.660 

0    205 

3.390 

3.617 

0.53S 

4.255 

422.  0 

9.3 

0.100 

0.062 

0.64 

0.  160 

3.82 

4  .  062 

0.558 

4  .  620 

433 

20. 

D.095 

0.  126 

0.E6 

0     155 

3.  29 

3.571 

0.734 

4  .  305 

482. 

31  . 

0.079 

0.123 

0.640 

0.087 

2.210 

2.420 

0.517 

2.937 

417.0 

5    5 

0.073 

0.171 

0.400 

0    090 

2.360 

2.621 

0.229 

2.850 

424.0 

7.0 

0 .  059 

0.360 

Q.87 

0    070 

2.  18 

2.610 

0.510 

3.120 

541  . 

13. 

0.120 

0.61  1 

1  .180 

0.215 

3.82 

4  .  062 

0.762 

4,620 

541  . 

31  . 

0.083 

0.209 

0.790 

0.129 

2.442 

2.780 

0.581 

3.361 

443.7 

14.6 

0.024 

0.022 

0.400 

0.027 

0 .  1  80 

0.761 

0.229 

1  .515 

412.0 

5.5 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  M  T  0  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  Of  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BUG  DEPTH 
FEET       MTRS 


03   03 

78 

1050 

.3 

19   04 

78 

1230 

.3 

29    05 

78 

1230 

.3 

30    06 

78 

1230 

.3 

18    07 

78 

1250 

.3 

09    08 

78 

IMS 

.3 

15    09 

78 

103!' 

.3 

IB    10 

7B 

1350 

.3 

OS    11 

78 

1250 

.3 

19    12 

78 

132?. 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     (  - 

MINIMUM 

DISS. 

SOLIDS 

MG/L 

456 
386 
412 
405 
413 
413 
451 
411 
417 
528 

528 
429 
385 


14  16         56 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN       MG/L 

UMhOS  UNITS 


NO  OF  SAMPLES 


760 

7.70 

34.0 

630 

17.00 

54.0 

640 

1  1  .00 

55.0 

640 

2.  BO 

65.0 

640 

3.20 

75.0 

640 

10. 

76. 

680 

19. 

63. 

640 

7.60 

58.0 

670 

5.80 

57.0 

900 

12. 

117. 

900 

IS. 

117. 

664 

9.61 

65.4 

630 

2.80 

34.0 

10 

10 

10 

B.O.W./  SITE. 
SAMPLE  P0IN1 
STATION  TYPE 


ROUGE  RIVER 
HIGHWAY  2.  1 
RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24 

02 

78 

100E 

02 

03 

78 

140C 

19 

04 

7B 

1346 

29 

05 

78 

1  400 

30 

06 

7B 

1345 

IB 

07 

78 

1400 

OS 

08 

7B 

140C 

25 

09 

78 

0940 

18 

10 

78 

1515 

08 

11 

78 

1415 

in 

12 

78 

150C 

MAX  I  MUM 

AUG  OR  GEOM  MN  {* J 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


OF    ROUGE    HILL 

STATION 

ID:       06-0097-005-02 

MAJOR 

3ASIN: 

GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR 

3AS1N: 

LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM    STREAM: 

ROUGE 

RIVER 

3880 

OKG: 

U    T    M 

17    0650060 

.0    4Q51850 

0    4 

1ESI0N:    03 

MILEAGE: 

1  .50 

934 

901 

80 

ai 

84 

60S 

3 

1 

33 

34 

FI LTERED 

SAMPLE 

SCD 

TOTAL 

FECAL 

M.  F. 

WATER 

DISS. 

5  -  DA  Y 

TOTAL 

NO 

COUFORM 

CO  LI  FORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

RE  ACT IVE 

MF/IOOML 

MF/100ML 

YIF/100ML 

DEG    c 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

36143 
36151 

4 
4 

130. 

4 

L 

36. 

0    0 

10.2 

0.2 

0.063 

0.035 

35013 

6 

24  00. 

140 

360, 

7.5 

10.4 

0.8 

0    094 

0.025 

35061 
351  OB 

6 

6 

160. 

30 

10.        L 

25.0 
24.7 

11.0 
10.6 

1  .4 
2.0 

0.033 
0.  066 

0.004 
0.  001 

351  56 

6 

50- 

10 

20. 

23.7 

11.2 

2.2 

0.044 

0 .  001 

351  71 

6 

970. 

240 

280. 

22.9 

12.  1 

1  .0 

0.03B 

0 .  003 

35205 

8 

1200. 

130 

70. 

14.0 

14.0 

0.2 

0.070 

0.057 

35267 
35315 
35396 

6 

E 
4 

900. 
110. 
860. 

4 

4 
4 

L 

76. 

4.        L 
36, 

8.0 
6.1 
0.0 

9.8 
11.9 
11.3 

0.5 
1  .2 

0.023 
0.023 

0.004 
0.001 

2400. 

240 

360. 

25.0 

14.0 

2.2 

0.094 

0.057 

398.* 

19 

•    D 

43.  «    a 

13.2 

11.3 

1  .1 

0.050 

0.014 

SO. 

A 

4. 

0.0 

9.8 

0.2 

0.023 

D.001 

Samp  ote  hour     stn 
dy  mo  yr  lmt       oist 

FEET 


19 

20 

21 

22 

STN  Samp     pj 

FILTEREO 

TOTAL 

FILTEREO 

FILTERED 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KdELDAHL 

N02-N 

N03-N 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

INRGNC      TOTAL 

N   ORGNC   N 

MG/L       MG/L 


23 

TOTAL  N 


MG/L 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 


7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


24    02 

78 

1005 

.3 

19    04 

78 

1345 

.3 

29    05 

78 

1400 

.3 

30    06 

78 

1345 

.3 

18    07 

78 

1400 

.3 

09    08 

7B 

1400 

.3 

25    09 

78 

0940 

.3 

IB    10 

78 

1515 

.3 

OB    1  1 

78 

1415 

.3 

MAXIMUM 

AV1I 

OR    GEOM   MN     (*) 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   (>J 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24    02 

78 

1005 

.3 

19    04 

7B 

1345 

.3 

29    05 

78 

1400 

.3 

30  06 

78 

1345 

.3 

10    07 

78 

1400 

.3 

09   06 

78 

1400 

.3 

25   09 

78 

0940 

.3 

18    10 

78 

1515 

.3 

08    II 

78 

1415 

,3 

19    12 

78 

1500 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR    GEOM   MN 

(■) 

MINIMUM 

o.a^o 

1  .  160 

0.029 

2.650 

3.519 

0.370 

3.839 

485 . 0 

IB.  0 

0.  14B 

0.680 

0    031 

2.350 

2.529 

0.532 

3.061 

587.  0 

1  70.0 

0.052 

0.610 

0 .  078 

1  .160 

1  .290 

0.558 

1  .848 

432. 

7.  4 

0.036 

0.890 

0-019 

0.  155 

0.210 

0.854 

1  .064 

347.0 

8  .  3 

0.004 

0.620 

0.007 

0.  100 

0.111 

0.616 

0 .  727 

358.0 

21  .0 
6.S 

0.012 

0.49 

0.020 

0  .  860 

0.892 

0.478 

1  .370 

344. 

0.032 

0.33 

0.008 

0.605 

0.645 

0.S3B 

0.943 

302. 

6.  1 

0.002L 

0.4  50 

0.016 

1  .430 

1  .448 

0.448 

1  .896 

406.0 

2.  3 

0,002 

0.  400 

0.017 

1  .  180 

1  .  199 

0.3'JS 

1  .597 

359.0 

7.7 

0.840 

1  .160 

0.078 

2.650 

3.519 

0.854 

3.839 

587.0 

170.0 

0.  125D 

0.626 

0.025 

1  .166 

1  .316 

0.500 

1  .816 

402 .  2 

27.  5 

0.0C2 

0.33 

0.007 

0.100 

0.111 

0.2M 

0.727 

302. 

2.3 

14 

16 

56 

59 

280 

COND. 

TURB. 

Chloride 

SULPHATE 

REACTIVE 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

UMH05 

UNITS 

WO/L 

SI    MG/L 

755 

14.00 

65-0 

46.5 

5.  SO 

670 

120.00 

58.0 

860 

2.4 

65.0 

41  .5 

I  .50 

550 

4.  10 

68.0 

41  .0 

3.00 

530 

12.00 

69.0 

38  .5 

3.35 

530 

4.3 

56. 

34.5 

2.20 

445 

3.9 

15.5 

33.5 

3.70 

625 

4.3 

33.5 

51.0 

1  .35 

620 

3.  10 

S3.0 

49.0 

2.45 

755 

120    00 

69.0 

51  .0 

5.50 

598 

18.73 

53.7 

41.9 

2.  88 

44S 

2.4 

15.5 

33.5 

1  .35 

208 

25 

47 

TOTAL 

PHENOLS 

ORGANIC 

IRON 

C    AS    C 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

a 

29 

a 

210 

a 

21 

0 

320 

8 

40 

1 

200 

8 

08 

0 

25 

8 

24 

0 

22 

7 

9B 

0 

230 

a 

24 

0 

220 

8 

40 

2 

200 

8 

17 

0 

606 

7 

93 

0 

210 

1  .OL 
1  .OL 
1  .OL 


.OL 
.OL 


1  .0 
1  .00 
1  .0 


6.0 
5.2 
4.4 
3.6 
4.0 
4.2 
4.2 

6.0 
4.4 
3.6 


467 
417 
425 
339 
337 
33B 
396 
4  04 
351 

467 
375 
296 


MG/L 

36 

14 
37 
26 
26 
23 
23 
18 


37 

25 
14 


NO  OF  SAMPLES 


361 
SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ    SOLVE 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH      EXTR8LES 
FEET       MTRS 


02  03  78  1400 

19  04  7B  1345 

29  05  78  1400 

30  06  78  1345 
09  OB  78  1400 
2S  09  78  0940 
OB  11  78  1415 
19    12    78  1500 


.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 


MAXIMUM 

AVCi    OR    GEOM    MN     (■) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


265 

235 

221 

225 

229 

215 

249 

238 

.NT 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

.ES 

ARSENIC 

MERCURY 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

NICKEL 

■A 

MG/L 

UG/L 

0.320 
0.320 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/t 

MG/L 

MG/L 

1 

0.001 

0-040 

0.020L 

0.010L 

0.030L 

0.005L 

O.OIOL 

0.020L 

1 

0 .  00 1 

0.030L 

0.0201. 

0.010L 

O.O.'iOL 

0.005L 

0-01 OL 

0.020L 

0.  001 

1  -300 

0.020L 

0.010L 

0.0381 

0.006L 

0.020 

O.02OL 

2 

0.001 

0.02    L 

0.01     L 

0.03    L 

0.005L 

0.01     L 

0.02     L 

2 

o.  ooi 

0.020L 

0.020 

0.030L 

0.005L 

0.O2O 

0.020L 

2 

o.ooi 

0.020L 

0.020 

0.0.10L 

0.005L 

0.020 

0.020L 

2 

0.001 

1  .300 

0.020 

0.02O 

0 .  030 

0.005 

0.020 

0.  020 

2 

0.001 

0.402D 

0.020D 

0.013D 

0.030D 

0.005D 

0.0150 

0.020D 

1 

o.  001 

0.030 

0.020 

0.010 

0.030 

0.005 

o.oio 

0.020 

SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


B.O.W,/  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


LITTLE    ROUGE    CREEK 

STEELES    AVE    NEAR    TENTH    LINE 

RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
ROUGE    RIVER 


U    T    M:     17    0644650.0    4856375.0    4 


STATION     ID: 


REGION:    03 


06 -00 97 -006 -05 
STORET    CODE: 


OS 

004 
36  BO 

6.60 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


03 

03 

78 

1045 

IS 

04 

73 

1245 

39 

OS 

7a 

1240 

30 

06 

78 

1240 

18 

07 

78 

1300 

09 

08 

78 

1300 

25 

09 

78 

1025 

16 

10 

78 

1405 

08 

11 

78 

1305 

19 

12 

78 

1345 

.MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MM  ("J 

MINIMUM 


934 

901 

SAMPLE 

SCO 

NO 

36157 

4 

35009 

6 

35:57 

6 

35104 

s 

35152 

6 

35167 

6 

35209 

6 

35263 

6 

353  1  I 

a 

35392 

4 

80  81  84 

TOTAL  FECAL  M  .  F 

COLIFORM  COLKOPM  ENTER. 

MF/IOOML  MF/IOOML  MF/100ML 


1500. 

152. 

30000. 


9000. 
4B0. 


30000. 

1517.  • 


30. 
76. 

56. 


340. 
30. 


1 40a . 

64  .  *    0 


140 
600 


20 
140 


1 080 
10B 


WATER 
TEMP. 
DCG   C 


27.9 
I3.7 


3 
01  SS  . 
02 
MG/L 

10.  4 


10 

0 

10 

6 

11 

6 

12 

4 

14 

9 

10 

4 

11 

8 

11 

6 

5 -DAY 
BOO 

MG/L 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P    MG/L 


0.02  9 
0  040 
0.016 
0  019 
0.010 
0.016 
0.007 
0.007 
0.010 
0.035 

0.040 
0.019 

0.007 


009 

009 

001 

001  L 

001 

002 

001 

002 

002 

006 


0.009 

0.003D 

0,001 


NO    OF    S^.-PLES 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

SAMP 

>TE 

HOUR 

STN 

STN   SAMP      PJ 

FI LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FI LTEREO 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL   N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

S0LID5 

SOLI DS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

03   03 

78 

1045 

.3 

0 .  036 

0.380 

0-014 

2,330 

2.430 

.0.344 

2.7  74 

413.0 

6.3 

407 

19    04 

78 

1.2  45 

.3 

0 .  024 

0.560 

0.012 

2  ,370 

2.406 

0.536 

2.942 

375.0 

17.0 

35B 

29    05 

78 

1240 

.3 

0.026 

0.540 

0.022 

1  .010 

1  .053 

0.514 

1  .572 

313.0 

2.6 

310 

30    06 

78 

1240 

.3 

0.010 

0.470 

0.004 

0.060 

0.074 

0.460 

0.534 

243.0 

8.9 

18    07 

78 

1300 

.3 

0.006 

0.460 

0.003 

O.037 

0.046 

0  .454 

0 .  500 

220.0 

2.5 

09    OB 

7a 

1300 

.3 

0.006 

0.3J 

0 .  003 

0.027 

0.  036 

0 .,  364 

0.400 

231  . 

7.3 

25    09 

78 

1025 

.3 

0.008 

0.34 

0.004 

0.075 

0.087 

0.332 

0.419 

327. 

2.8 

324 

18    10 

78 

1405 

.3 

0.002 

0 .  350 

0.005 

0.345 

0.  352 

0.348 

0.700 

327.0 

2.4 

325 

08    11 

78 

1305 

.3 

0.005 

0 .  290 

0.007 

0.408 

0.420 

0.285 

0.705 

278.0 

5.8 

272 

18    12 

78 

1345 

.3 

0.006 

0.40 

0.009 

1  .44 

1  .455 

0 .  394 

1  .B49 

397. 

24. 

373 

MAXIMUM 

0.036 

0.560 

0.022 

2.380 

2.430 

0.536 

2.942 

413.0 

24. 

407 

AVS 

OR    GEOM   MN 

0.013 

0.416 

0.008 

0.615 

0.836 

0.4C3 

1  .240 

312.4 

8.0 

338 

MINIMUM 

0.002 

0.290 

0.003 

0.027 

0.036 

0    285 

0.400 

220.0 

2.4 

272 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP   DTE  HOUR      STN      SIK    SAMP 

DY    MO    YR  LMT  OIST    BRG    DEPTH 

FEET 

03    03    78  1045 

19    04    78  1245 

29  05    78  1:240 

30  06    78  1240 


107 

14 

16 

56 

p    PJ 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

TH 

0- SOLIDS 

25C 

FoRMAZ IN 

MG/I. 

RS 

MG/L 

UMKOS 

UNITS 

.3 

635 

4.30 

32.0 

.3 

560 

10.00 

28.5 

.3 

4B0 

1  .90 

30.5 

.3 

234 

360 

2.10 

25.0 

18   07 

78 

1300 

.3 

218 

335 

1.10 

24.0 

09    OS 

78 

1300 

.3 

224 

345 

4.3 

23.0 

25    09 

78 

1025 

.3 

470 

2.6 

33.0 

IS    10 

78 

1405 

.3 

485 

3.80 

30.0 

08     11 

78 

1305 

.3 

520 

5.00 

26.  S 

19    12 

78 

1345 

.3 

640 

32. 

37. 

MAXIMUM 

234 

640 

32 

37. 

AVG 

OR    GEOM   MN 

I'l 

225 

483 

6.71 

29.0 

MINIMUM 

218 

335 

1.10 

23.0 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./ 

SITE: 

ROUGE 

RIVER 

STATION 

ID:       06-0 

397-011 -02 

SAMPLE    POINT: 

AT     TWIN    RIVERS 

DRIVE    SCARBOROUGH 

STATION 

TYPE: 

RIVER 

FLOW    GAUGE 

FED    02HC103 

MAJOR    BASIN:     GREAT 

LAKES 

STORE 

02 

MINOR    8AS1N:     LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM    STREAM:     ROUGE 

RIVER 

3880 

STN   NO: 

11 

LAT 

LONG : 

U    T    M 

17    0648000 

.0    4S52275 

0    4            REGION:     03 

MILEAGE: 

3.30 

934 

901 

SO 

81 

B4 

60S 

3 

1 

33 

34 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP 

Pd 

SAMPLE 

SCD 

TOTAL 

FECAL 

M.  F  . 

WATER 

DISS. 

5  -DAY 

TOTAL 

FI  LTERED 

OY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER . 

TEMP  . 

02 

BOD 

P 

REACT IVE 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

03    03 

78 

1130 

.3 

36159 

A 

110. 

20. 

170. 

0    0 

10.8 

1  .4 

0.143 

0.046 

19    04 

78 

1315 

.3 

35011 

$ 

700. 

70. 

80. 

7    6 

11.2 

0.6 

0.  164 

0.023 

29    05 

78 

1310 

.3 

35055 

6 

100. 

10.       L 

10.        L 

26    0 

11.2 

1  .6 

0.039 

0.007 

30    06 

78 

1310 

.3 

35106 

7 

24.6 

10.6 

2.2 

0.048 

0.001 L 

IB    07 

78 

1325 

.3 

35154 

7 

200. 

40. 

30, 

25.2 

12. B 

1  .0 

0  ,047 

0.001 

09    08 

78 

1325 

.3 

35169 

7 

10000. 

170. 

440  . 

23.0 

14.6 

1  .  4 

0  .061 

0.012 

25    09 

78 

0955 

.3 

35207 

6 

530. 

10. 

40. 

14.0 

I4.B 

0.2 

0 .  04  5 

0.01* 

18    10 

7B 

1435 

.3 

35265 

6 

4000. 

10. 

20. 

8.3 

12.4 

0.2 

0.023 

0.007 

08     1  1 

78 

1335 

.3 

35313 

6 

600. 

52, 

60. 

7.9 

11.6 

1  .8 

0.150 

0.010 

19    12 

7a 

1420 

.3 

35394 

4 

60. 

4.        L 

4.        L 

0.0 

11.5 

1  .0 

0.078 

0.046 

MAXIMUM 

1 0000 . 

170. 

440. 

26.0 

14.8 

2.2 

0.  164 

0.046 

»V0 

OR    GEOM    MN     ( ; 

472.- 

23."    0 

41  ,  «     D 

13.7 

12.2 

1  ...1 

0.060 

0.017D 

MINIMUM 

60. 

4. 

4. 

0.0 

10.6 

0.2 

0.023 

0 .  001 

NO    OF    SAMPLES 


I    C    0    N    T    D     | 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   IB  OCT  79   PAGE    333 


SAMP  DTE  HOUB   STN   STN  SAMP   Pj 
BY  MO  YR  LMT    OlST  SRC  OEPTH 
FEET       MTRS 


03  03 
19  04 

29  OS 

30  06 
18  07 
09  OB 

as  09 

18  ID 
08  II 

19  13 


78  1130 
78  1315 
7B  1310 
78  1310 
7B  1355 
7S  1335 
78  09SS 
78  1435 
78  1335 
78  1430 


3 
3 

.3 
.3 
.3 
-3 
.3 
.3 
.3 
3 


MAXIMUM 

AV{,  OR  GEOM  MN  (  -  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

0.509 
0.  136 
0.068 
0.038 
0.004 
0.011 
0.004 
0.003 

o.oos 

0.350 

0.509 
0,112 

0  002 


30 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

1  .330 

0.740 

0.560 

0.780 

0.66D 

0.54 

0.52 

0-470 

O.BBO 

0  Be 

1  .330 
0.734 
0.470 

10 


31 
FILTERED 
N02  -  N 
MG/L 


070 
028 
100 
016 
013 
016 
012 
012 
030 
055 


0.  100 
0.035 
0.013 


32 
FILTERED 

K03.N 
MG/L 

3.330 
1  .670 
1  .400 
0.  160 
0.367 
1  .48 
1  .99 
1  ,  100 
2.670 
2.44 

2,670 
1  .570 
0.1 60 


17 
IN-RGNC 
N 
MG/L 

2.909 
1  .B24 
1  .568 
0,214 

0  384 

1  508 
2.006 
1  .204 
3.705 
3    845 

2.909 
1.717 
0.214 


18 
TOTAL 
ORGNC      n 
MG/l 


721 
614 
4' 12 
712 
6'..6 
528 
516 

"■a 
8/5 

5 10 


0  875 
0.512 
0.46B 


33 
TOTAL    N 


3.630 
2.438 
2,060 
0.956 
1  .040 
2.036 
2.522 
1  ,672 
3,580 
3.355 

3.630 
2.329 
0.956 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

518.0 

54Q.0 

3'J3.0 

3&9.0 

313.0 

411  , 

458. 

334.0 

485.0 

513. 

540.0 
440.4 
343.0 


6  7 

SUSP.  DISS. 

SOLIDS  SOLIDS 

MG/L  MG/L 


53. 

125. 

2 

25. 

19. 

8. 

6. 

4 

112. 

9. 


135.0 
36.4 

2.8 


465 
415 

390 
334 
334 
403 
452 
380 
373 
504 

604 
404 
324 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMB   PJ      COND  - 

DY  MO  YR  LMT    DIST  8RG  DEPTH  25C 

FEET       MTRS  UMHOS 


16 
TUOB 
FORMAZIN 
UNITS 


56 
CHLOPI OE 
MG/L 


03  03 

78 

1130 

,3 

19  04 

78 

1315 

.3 

19  05 

78 

1310 

.3 

30  06 

78 

1310 

-3 

18  07 

78 

1325 

.3 

09  08 

78 

I32S 

-3 

25  03 

78 

0955 

.3 

18  10 

78 

1435 

.3 

OB  11 

78 

1335 

.3 

19  13 

78 

1420 

.3 

MAXIMUM 

avg 

OR  GEOM  MN  ( * | 
MINIMUM 

770 
670 
600 
S3d 
530 
590 
630 
610 
680 
860 

860 
652 
530 


9,  10 
59  00 
1  ,50 
2.00 
6.20 
6  5 
5.4 
4.90 
29.00 

e.B 

59.00 

13.04 

1  .50 


37.0 
56  0 
65.0 
65.0 
74.0 
70- 
64. 
59.0 
69.0 
II2. 

112, 
67.1 
37.0 


NO  OF  SAMPLES 


8. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


ROUGE  RIVER 

At  SEKELL  ROAD  NORTH  OF  FINCH  AVENUE 

RIVER 


STATION  ID: 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


03  03  78 
19  04  78 
39  05  78 
30  06  78 
18  07  78 
09  08  78 
25  09  7B 

18  10  7B 
08  11  7B 

19  12  7B 


1115 
1300 
1300 
1250 
1310 
1310 
1015 
1430 
1330 
1405 


-3 
.3 
-3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


03  03  78  1116 
19  04  78  1300 
39  OS  78  13D0 
30  06  78  1250 

18  07  78  1310 
09  OS  7B  1310 
25  09  78  1015 
1B  10  78  1430 
08  11  78  1330 

19  12  78  1405 


3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
3 
-3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 

Sample 

NO 


36158 
35010 
350SB 
35105 
35153 
35168 
35208 
35264 
35312 
35393 


19 

FILTERED 

AMMON I A 

MG/L 

0.672 
0  154 
0.098 
0.026 
0.006 
0,018 
0.013 
0.004 
0.007 
0.468 

0,672 
0.147 
0.004 


9D1 
SCO 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

1  .270 

0,760 

0.690 

0.690 

1.  V60 

0.55 

0.51 

0.430 

0.460 

O.SO 

t.270 
0.742 
0.430 


MAJ0B  BASIN 
MINOR  SAilN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
ROUGE    RIVER 


06-0097-01202 
STORET    CODE: 


U   T    M:     17    0644735.0    4B54100.0    4 


TOTAL 
COLIFORM 
MF/IOOML 

too. 

1000. 
200- 

300. 

tooo. 

3000. 

56. 

110. 

3000, 
320. » 
56. 

8 

21 
FILTERED 
W03    N 
MG/L 


81 

FECAL 
COLIFORM 
MF/IOOML 

40. 
90. 
20. 


40, 
10 
4 


0  078 
0.029 
0  160 
0,063 
0.029 
0,029 
0  020 
0.039 
0.067 
0    072 

0.160 
0.059 
0.020 


90, 
19," 


33 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

3.910 
3.  120 
1.690 
I  .  140 
t  .470 
2.62 
3.13 

2.  160 

3.  180 
3,88 

3.180 
3.430 
1  .140 


B4 

M.F. 

ENTER. 

MF/IOOML 

270. 

4B0. 

10. 

90. 

10. 
110. 

4. 
16. 

480. 


17 
1NHCNC 
N 
MG/L 

3.660 
3.303 
1  .948 
1.229 
1.505 
2.667 
3.  162 
2.203 
3.254 
3.420 


3.660 
2.635 
1229 


BD5 
MATER 
TEMP. 
DLG  C 

0.0 

7.9 
26.3 
34.9 
35,3 
22  9 
14.0 

8.3 

B.9 

0.0 

26.3 
13.8 

0.0 


TOTiL 

ORGNC   N 

MG/L 

0  , 5'JB 

0  .  606 
0.502 
0.6f>4 

1  ,154 
0  ,  5.12 

.498 
426 
453 


0. 
0. 
0. 
0.432 


1  .  154 
0.5H6 
0.426 


3 
OISS. 
02 
MG/L 

11  .6 
11  .2 

11  .0 
10.8 
15  6 
13  5 
14.8 
11.2 
10.6 
12.5 

15    6 

12  3 

10    6 


23 

TOTAL   N 

MG/L 

4  .  25B 
3,909 
2.54D 
1  .893 
2.659 
3.  199 
3.660 
2.629 
3.707 
3 -852 

4.258 
3.231 
I  .893 


5  -DAY 

BOO 

MG/L 


2.6 
1    2 

0.2 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


469 
409 
302 
343 
358 
408 
457 
309 
374 
528. 


S2B. 

413,7 

343.0 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

114 
088 
109 
065 
161 
11  1 
097 
055 
059 
111 


0.161 
0.097 
0.055 


SUSP. 

SOL  I  OS 

MG/L 

12.0 

33.0 
5.9 
3.9 

26.0 

15. 
9.8 
2.3 

13.0 

14. 

33.0 

13,5 
2.2 


02 

004 

3880 

7.00 

34 
Fl LTEREO 
REACTIVE 
P  MG/L 

0.063 
0.026 
0  064 
0.001 
0.002 
0.045 
0.047 
0.031 
0.O44 
0.068 

0,068 
0.039 

o.ooi 

10 

7 
DISS. 

SOLIDS 
MG/L 

457 

376 
384 
339 
332 
393 
447 
397 
361 
514 

S14 
400 
332 


(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE    SNKHBWnGN    SYSTEM 


STATION    SUMMARY     REPORT     -    RIVER    BASINS 


B.O.M./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


ROUGE  RIVER 

it  SEWELL  ROAD  NORTH  OF  FINCH  AVENUE 

RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT    LAKES 
LAKE    ONTARIO 
ROUGE    RIVER 


DATE   OF    REPORT      25    OCT    79      PAGE         234 

STATION    ID:       06-0097-012-02 

STORET    CODE:     02 
004 
3880 


U    T    M:     17    0644725.0    4854100.0    4  REGION:     03 


SAMP    DTE   HOUR      STN      STN    SAMP      PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


14  16                       56 

CONO.  TURB.  CHLORIDE 

35C  F0RMA7IN                  MG/L 

UMHGS  UNITS 


03    03 

78 

111:5 

.3 

765 

6.60 

37.5 

19    04 

78 

1300 

.3 

600 

23.  00 

47.0 

29    05 

78 

1300 

.3 

600 

3-  10 

58.0 

30    06 

78 

1250 

.3 

530 

1     40 

65 . 0 

18    07 

78 

1310 

.3 

540 

21.00 

65.0 

09  oe 

78 

1310 

.3 

600 

6.2 

69. 

25    09 

78 

1015 

.3 

680 

7.3 

62. 

18    10 

78 

1420 

.3 

620 

4.60 

59 .  0 

08    1  < 

78 

1320 

.3 

650 

S.70 

64.0 

19     12 

78 

1405 

.3 

860 

11  . 

1  10. 

MAXIMUM 

860 

23.00 

1  10. 

AVG   OR 

GEOM    MM 

<-> 

645 

9.19 

63.7 

MINIMUM 

530 

1  .40 

37.5 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./    5ITE:     L!1TLE    ROUGE    CREEK 

SAMPLE    POINT:     TWIN    RIVERS    DRIVE    SCARBOROUGH 

STATION    TYPE:     RIVER  FLOW    GAUGE    FED    02HC104 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  OIST    8RG    DEPTH 

FEET  MTRS 


03    03 

78 

1200 

.3 

19    04 

78 

1325 

.3 

29    05 

7fl 

1320 

.3 

30    06 

78 

1320 

.3 

18    07 

78 

1330 

.3 

09    03 

78 

1330 

.3 

25   09 

78 

0950 

.3 

IS    10 

78 

1  445 

.3 

08    11 

78 

1345 

.3 

19    12 

78 

1435 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   MN     ( *  1 
MINIMUM 

934 

901 

SAMPLE 

sco 

NO 

36160 

4 

35012 

6 

35:060 

6 

35107 

6 

35155 

E 

35 170 

6 

35206 

6 

35266 

6 

35314 

6 

35395 

4 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
ROUGE    RIVER 


U    T    M:  17    0648225.0    4652600. 0 

60  61  64 

TOTAL  FECAL  M.F. 

C0L1F0RM  COLIFORM  ENTER. 

MF/IOOML  MF/lOOML       MF/100ML 


60. 

300. 

70. 


580. 
390 . 
200. 


3400. 

173. 

10. 


4. 
10. 
10. 


ioa. 
106. 


108. 
14. 


36. 
1000. 


550. 
172. 

36. 

22. 


1000. 
72.  • 
16. 


STATION     ID.        06-0097-013-02 

STORET   CODE: 

02 

004 

3U80 

4 

?EGION:     03 

MILEAGE: 

2.60 

805 

3 

1 

33 

34 

MATER 

DISS. 

5 -DAY 

TOTAL 

FI ITERED 

TCM.p. 

02 

BOO 

P 

REACTIVE 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

0.0 

10.8 

3.5 

0.030 

0.002 

7.5 

11.2 

1  .0 

0.08B 

0  .  009 

27.0 

11.4 

2.0 

O.012 

0.001 

25    3 

11.6 

4.6 

0.014 

0 . 00 1 L 

26.0 

7.  9 

9.0G 

0.015 

0.002 

23.4 

10.  4 

1  .4 

0.024 

0    002 

12.9 

13.4 

1  .0 

0.010 

0    002 

7.9 

10.  1 

0.8 

0.01  1 

0.004 

6.9 

11.5 

1  .4 

0.010 

0.0011 

0.0 

11.4 

1.0 

0.014 

0.005 

27.0 

13.4 

9.0 

0.088 

0.009 

13.7 

11.0 

2.6U 

0.023 

0.003D 

o.o 

7.9 

0.8 

0.  01  0 

0.001 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM   MN    ( ■ ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


03 

03 

78 

1200 

IS 

04 

78 

1325 

2S 

05 

78 

1  320 

30 

oe 

78 

1320 

(8 

07 

78 

1330 

09 

08 

78 

1 330 

25 

09 

78 

09SQ 

18 

10 

78 

1445 

09 

11 

78 

1345 

19 

12 

78 

1435 

IS 

20 

21 

22 

17 

IK 

23 

5 

6 

7 

Fl ITERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SGLIOS 

SOLIDS 

S0LID5 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.014 

0.370 

0.012 

1  ,790 

1  .818 

0.356 

2.  172 

432.0 

20.0 

412 

0.026 

0.580 

0.012 

1  .070 

1  .  108 

0.554 

1  .  662 

439.0 

64    0 

375 

0.008 

0.470 

0.015 

O.90S 

0.928 

0.4F.2 

1  .390 

337.0 

2.4 

335 

0.124 

0.610 

0.003 

0.025 

0.  152 

0.4B6 

0.63B 

264  .  0 

4.  1 

0.192 

0.660 

0.002 

0.008 

0.202 

0 .  *M 

0.670 

259.0 

5    0 

0.01S 

0.40 

0.002 

0.005L 

0.Q19 

0.388 

0.407 

241  . 

6.9 

0.020 

0.40 

0.003 

0.015 

0.038 

O.3K0 

0.41B 

336. 

2     3 

334 

0.019 

0.360 

0.004 

0.265 

0.288 

0.341 

0.629 

330.0 

1.4 

329 

0.048 

0 .  370 

0 .  006 

0.319 

0.373 

0.322 

0.695 

2'J2.0 

4.3 

SOS 

0.034 

0.42 

o.ooa 

1  .49 

1  .532 

0.366 

1  .918 

436. 

28. 

408 

0.192 

0 .  660 

0.015 

1  .790 

1.816 

0.554 

2.  172 

439.0 

64.0 

412 

0.050 

0.464 

0.007 

0.51190 

0.646 

0.4I4 

1  .060 

336.6 

13. B 

354 

0.008 

0.360 

0.002 

0 ,  005 

0.019 

0.322 

0.407 

241  . 

1  -4 

288 

107 

14 

16 

56 

55 

25 

47 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP      PJ 

CALCUL 

CONO. 

TUR8. 

CHLORiDE 

PH 

PHENOLS 

ORGANIC 

DY    MO    YR 

LMT 

DTST 

BRG    DEPTH 

0- SOLIDS 

25C 

F0RMA2 JN 

MG/L 

AT     LAB 

C    AS   C 

FEET 

MTRS 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

UG/L 

MG/L 

03    03    78 

1200 

.3 

650 

5.30 

38.5 

19    04    78 

1325 

.3 

590 

3B.00 

35.5 

29    05    78 

1320 

.3 

520 

0.9 

35.0 

30    06    78 

1320 

.3 

260 

400 

2.00 

31.5 

18    07    78 

1330 

.3 

254 

390 

2.  BO 

31  .5 

09    08    78 

1330 

.3 

234 

360 

6.3 

25.5 

25    09    78 

0950 

.3 

485 

3.2 

37.5 

18    10    78 

1445 

.3 

520 

3.60 

33.5 

08    11     78 

1345 

.3 

530 

3.60 

31  .0 

19    12    78 

1435 

.3 

MAXIMUM 

260 

700 
700 

26. 

38.00 

52. 
52. 

AVG 

OR    GEOM 

249 

515 

9.17 

35.2 

M I N I  MUM 

234 

360 

0.9 

25.5 

361 

265 

SOLVENT 

TOTAL 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

NO    OF    SAMPLES 


(    C    0    N    t    0 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  HIVED  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE   235 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    OIST  8RG  DEPTH 
FEET      MTRS 


235 

251 

225 

229 

215 

249 

238 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

MERCURY 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

J  INC 

NICKEL 

UG./L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [  •  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


8,0.*./  SI"E:  OUFFINS  CREEK 

SAMPLE  POIHT:  BASELINE  ROAD.  1  HUE  WEST  OF  AJAX 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02HCQO6 


24 

02 

78 

10:10 

03 

03 

7a 

I2<IS 

19 

04 

78 

1000 

29 

05 

7B 

1005 

30 

oe 

78 

1025 

1a 

07 

7B 

10:10 

09 

OB 

78 

1030 

35 

09 

78 

1330 

IB 

10 

78 

1135 

ca 

1  1 

78 

1000 

19 

12 

78 

1100 

MAXIMUM 
/|VG  OS  GEOM  MN  (-) 

MINIMUM 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LM-    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24  02  7B  1030 
19  01  7B  1000 

29  05  7B  1005 

30  06  78  1035 
18  07  78  1030 
09  08  78  1030 

25  09  78  1330 

18  10  78  1135 
OB  11  70  1000 

19  12  78  1100 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


LONG: 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 

U  T  M:  17, 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
DUI FINS  CREEK 


STATION  ID:   05-0104-001-02 
STORET  CODE: 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LM"    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 

.3 


934        901         80         81 
SAMPLE        SCO      TOTAL      FECAL 

*">  COLIFORM  COLIFORM 

MF/100ML  MF/100.'.:l 

700.         4. 


36144 

4 

36152 

4 

350C1 

6 

35049 

6 

35096 

S 

35144 

6 

35159 

E 

352IB 

6 

35254 

6 

35302 

e 

3S383 

4 

32000. 

2200. 

isoao. 

600. 

800. 

60. 

100. 

28. 

430. 

28. 

1  1 00  . 

1S6. 

2500. 

96. 

5100. 

700. 

32000. 

2200. 

1760.- 

III. 

100. 

4. 

19        20 
FILTERED      TOTAL 

AMMONIA  KUELDAHL 
MG/L       MG/L 


9  9 

21        22 

FILTERED  FILTEREO 

N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


0 

362 

0.740 

0.010 

0.975 

0 

138 

0.  850 

0,016 

2.310 

0 

254 

0.630 

0,016 

0.335 

0 

140 

0.510 

0.048 

D.  290 

0 

080 

0.420 

0.010 

0.169 

0 

112 

0.41 

0.01  1 

0.239 

0 

014 

0.57 

0.014 

1.S9 

0 

013 

0.230 

0.022 

0.880 

0 

093 

0.390 

D.012 

0.803 

0 

136 

0.52 

0.027 

1  .38 

).0    485552E 

■0    4             REGION:     03 

84 

80S 

3 

M.  F  , 

WATER 

DISS. 

ENTER, 

TEMP. 

02 

MF/100ML 

OEG   c 

MG/L 

72. 

1  .0 

9.6 

1100. 

5.6 

12.4 

200. 

20.  1 

8.8 

20.1 

10.0 

200. 

19-3 

11     4 

300. 

21.9 

11.0 

20. 

14.0 

14.0 

52. 

5.8 

1  t  .3 

36. 

3.0 

11.9 

190. 

0   0 

10.7 

1  100. 
124, 


17 

INRGNC 

N 

MG/L 

1.347 
2.454 
0.605 
0.  47B 
0.259 
0.362 
1-618 
0.915 
0.908 
1  -543 


10 
TOTAL 
ORGNC   N 

MG/L 

0  378 
0.722 
0.376 
0.370 
0.340 
0.2'lB 
0.556 
0.267 
0.297 
0.384 


MG/L 

1  .725 
3.176 
0.9B1 
0.848 
0.599 
0.660 
2.174 
1  .  182 
1  .205 
1  .927 


I 

5-DAY 

BOD 

MG/L 

0.2 

1  .0 
1  .4 
1  .0 
0.6 
0.6 
0.6 
0.2 
1  .2 
0.4 


10 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

344.0 

620.0 

305.0 

283.0 

258.0 

280. 

436. 

301  .0 

279.0 

382. 


33 
TOTAL 


MG/L 
0.  130 


0-310 
O.OSB 


08  8 
078 
078 
049 
071 

oss 

065 


0.310 
0.  101 
0.04  9 

10 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

26.0 

316.0 

1B.0 

17.0 

21  .0 

26. 

20. 

3.5 

4.8 


02 

004 

3770 

1.90 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

0.082 

0.045 
0.04B 
0.043 
0.029 
D.033 
0.009 
0.057 
0.035 
0.044 

0.082 
0.042 
0.009 


DISS. 

SOLIDS 

MG/L 


318 
302 
287 


416 
297 
274 
374 


MAXIMUM 

AUG    OR    GEOM    MN     (-  ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUH       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


24 

03 

78 

1030 

02 

03 

7B 

1245 

19 

04 

78 

1000 

29 

05 

7B 

1005 

30 

06 

78 

1025 

18 

07 

78 

1030 

09 

08 

78 

1030 

25 

D9 

78 

1330 

18 

10 

78 

nsis 

08 

11 

78 

1  BOO 

11 

12 

7B 

1100 

.3 
3 
.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN    (»| 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    H0U3       STN       STN    SAMP       Pj 
OY    MO    YR     LMT  OIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


24    02 

7B 

103D 

.3 

02    03 

78 

1245 

.3 

19    04 

7B 

1000 

.3 

29    05 

7B 

1005 

.3 

30   06 

7B 

102  5 

.3 

18   07 

7a 

1  033' 

.3 

09  03 

78 

1033 

.3 

25   09 

78 

1333 

.3 

1B    10 

78 

1125 

.3 

OS    1  1 

78 

1003 

.3 

19    12 

78 

1103 

.3 

MAX IMUM 

AVG   OR 

GEOM   MN    (-) 

MINIMUM 

0.362 
0.  133 
0.013 

10 

107 
CALCUL 
D-SOLIDS 
MG/L 


266 

237 
254 


265 
252 
237 


30 

30 

30 

IOL 

23 

17 

15 

23 

23 


44 

230 

7 


0.850 
0.532 

0.280 

10 

14 

cono. 

25C 
UMHOS 

540 


10 

361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L 


0  .  043 
O.019 
0.010 

10 

16 

TUR8. 
FORMAZIN 

UNITS 

16.00 


475 

160.00 

455 

2.80 

410 

6.00 

365 

13.00 

390 

13. 

630 

12. 

455 

6.20 

455 

3.40 

620 

1  .6 

630 

1  60  .  00 

480 

23.40 

365 

1  .6 

16 

5 


to 

265 

TOTAL 

ARSENIC 

MG/L 


0.001 L 
0.001 


0.001 
0.001 


0.001 

o . oo  1  o 

0.001 


2.310 
0.897 
0.1  59 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


20 

5 

ie 

5 

12 

5 

1 1 

5 

12 

a 

60 

15 

0 

17 

0 

33 

GO 

21 

7 

11 

5 

10 

235 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L 


0.080 
0.0301. 


0.540 
0.14 


2-454 
1  .049 
0.259 


59 

SULPHATE 


30.0 

29.0 

27.5 

28.5 

54. 

33.5 

34.0 

50. 

54. 

35.7 

27.5 


221 

TOTAL 

CHROMIUM 

MG/L 


0.020L 
0.020L 


0.020L 
0.02    L 


3.176 
1  .448 
0.599 


0.540  0.020 

0.1980  0.020D 

0.030  0.020 


280 

REAC1 IVE 

SILICATE 

SI    MG/L 

5,00 


2    25 

4.B5 

5.40 

5.2 

2.45 

4.  BO 

4.85 

5.3 

5.40 
4.47 
2.25 

9 

225 
TOTAL 
COPTER 
MG/L 


O.OIOL 
O.OIOL 


O.OIOL 
0.01    L 


0.020 

0.0120 

0.010 


8.  24 
8.  19 
8.10 
8.  14 
B.13 
8.04 
7.93 
7.95 

8.24 
8.08 
7.93 


229 
TOTAL 

LEAD 
MG/L 


0.030L 
0.D30L 


0.030L 
0.03    L 


650.0 
348.8 
258.0 

10 

208 

10TAL 
IRON 
MG/L 

1  BOO 


0  210 

0390 

0  600 

1  .08 
0.60 
0.170 
0,220 
0.40 

I  .800 
0.608 
0.170 

9 

215 
TOTAL 
CALMIUM 
MG/L 


0.005L 
0.005L 

0.005L 
0.005L 


318.0 

46.2 

3.5 

10 

25 

PHENOLS 

UG/L 
1.0L 


1.0L 
l.OL 

1  .OL 
1.     L 
2. 
I  .0 
I  .OL 


1.10 
1  .0 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 


O.OIOL 
0.010L 


0.020 
0.01     I 


0.0301  0.005L  D.010 


0,030 

0030D 

0.030 


0,005 
0    0050 
0.005 


0.020 
0.012D 

o.oio 


416 
324 
2  74 


47 
ORGANIC 
C    AS    C 
MG/L 

6.0 

£.0 
6.0 
3.4 
2.8 
3.8 
3.0 
4.6 
3.1 
3.  I 
3.0 

6.0 
4.1 
2.8 

|1 

238 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 


0.020!. 
0.020L 


0.0201. 
0.02    I. 


0.020 

0.0200 

0.020 


NO    OF    SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT 


B.O.W,/  SITE: 
SAMPLE  POINT; 
STATION  TYPE: 


OUfFINS  CREEK 

DOWNSTREAM  FROM  AJAX  SEWAGE  TREATMENT  PLANT 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    236 
STATION  ID:   06 -01 04- 003 ■ 02 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 

FEET       MTRS 


02  03  73  1325 

29  OS  7fl  0510 

30  06  7B  1005 

18  07  7B  1015 
09  OB  78  1015 
08  1 1  78  0935 

19  12  78  1020 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( - ) 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PU 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


02   03 

re 

132S 

.3 

29  05 

78 

0940 

.3 

30  06 

78 

10O5 

.3 

18  07 

78 

1015 

.3 

09  03 

78 

1015 

.3 

OS    1  1 

78 

0935 

.3 

(9    12 

79 

1020 

.3 

MAXIMUM 

AVO 

OR 

GEOM    MN     [ " I 
MINIMUM 

19 
FILTERED 

AMMONIA 
MG/L 

1  .870 
0.420 
1  .  190 
3.  130 
1  .40 
1  .560 
2.23 


.  130 
.693 

.420 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
DUF  FINS    CREEK 


U    T    W:     17    0657600-0    4854750.0 


934 

SAMPLE 

SO 

36153 

4 

35048 

6 

35095 

6 

35I43 

S 

35158 

B 

35301 

6 

35382 

E 

Bl 


84 


901  80 

SCO                TOTAL  FECAL  H.f. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/IOCML  MF/100ML  MF/100ML 


2800 . 
18000E-H 

800. 

55000. 
17000E+ I 

20000- 

I8000E+1 

20554.' 

800. 


10. 
3400. 

24. 
580. 

17000. 
4000. 

17000. 
564.' 

10. 


TOTAL   FILTERED 
KJELDAHL   N02-N 
MG/L   MG/L 


600 
BOO 
900 
200 


1  .820 
2.58 

4.200 
2.664 
1  .820 


0.375 
0.350 
0.300 
0.  130 
0.445 
0.330 


29.8 

29.8 

4.533 
0.  130 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

1 1 . 200 
2  .  600 

1  8 . 1 00 
0.210 

16.9 

10.700 

31  .0 

31  .0 
12,959 
0.210 


910. 
320. 


350. 
1500. 
1000. 

1500. 
339.- 

10. 


17 
INRGNC 
N 
MO/L 

13.445 
3.370 

19. 590 
3.470 
18.745 
12.590 
63.080 

63.080 

19. 184 

3.370 


4             REG 

ON:     03 

805 

3 

WATER 

DISS. 

TEMP. 

02 

DEG    C 

MG/L 

1  .0 

10.8 

19.9 

6.  & 

20   5 

12.0 

19.5 

9.0 

21  .  1 

10.  1 

5.  1 

11.8 

2    5 

9.8 

21.1 

120 

12.8 

10.3 

1  .0 

8.FJ 

TOTAL 

ORGNC      N 

MG/L 

0.730 
2.3IIO 
0.710 
I  .  070 
1  .  3=0 
0  .  260 
0.300 

2.380 
0.971 
0,260 


23 
TOTAL    N 

MG/L 

14. 175 
5.750 
20.300 
4.540 
20.095 
12.850 
63.3B0 

63.380 

20.156 

4.540 


STORET    CODE: 

02 

004 

3770 

MILEAGE: 

1  .70 

1 

33 

3  4 

5 -DAY 

TOTAL 

T-l  LTEREO 

BOD 

P 

REACT IVE 

MG/L 

MG/L 

P   MG/L 

D.6 

0.378 

0.370 

3.B 

0    4B0 

0.165 

3.4 

0.255 

0.135 

2.0 

0.560 

0.525 

6.4 

1  .12 

0.330 

1  .8 

0.151 

0.  1  10 

4.0 

0.230 

0.054 

6.4 

1  .  12 

0.525 

3.  1 

0    453 

0.241 

0.6 

0.151 

0.05* 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

466.0 

442.0 

4U6.0 

208 . 0 

906. 

395 .  0 

6<J3 

906. 

526.6 
298.0 


SUSP.  DISS. 

SOLIDS  SOLIDS 

MG/L  MG/L 


22.0 
25.0 

17.  0 
21  .0 
481  . 
6.6 
17. 

481  . 
84.2 


444 
417 
4  59 
2  77 
425 
388 
676 

676 
442 
277 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       5TN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    8RG    DEPTH 

FEET  MTRS 


02    03  78  1325 

29  05  7B  0940 

30  06  7B  1005 

18  07  78  1015 
09  08  7S  1015 
09    11  78  0935 

19  12  78  1020 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


14 

15 

56 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

2SC 

FORMAZIN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

720 

16.00 

35.  S 

875 

7.00 

37.5 

640 

7.00 

27.5 

450 

13.00 

27.0 

650 

BO. 

37.0 

670 

4.  SO 

29.5 

1035 

B.7 

75. 

MAXIMUM 

1035 

80 

75. 

AVG    OP.    GEOM    HN     1  '  ) 

691 

19 

46 

3B. 

MINIMUM 

450 

4 

50 

27. 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


OUF  FINS    CREEK 
HIGHWAY    2.     PICKERING 
RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


02    03  78     1235 

19    04  78     1010 

29  05  78  1020 

30  06  78  1040 
18  07  78  1045 
09  08  7B  1045 
25  09  7B  1230 

18  10  78  1 135 
08  11  78  1020 

19  12  78  1 120 


.3 

.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [*] 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT   DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

02  03  78  1235 
19  04  78  1010 

29  05  78  1020  .3 

30  06  78  1040 

18  07  78  1045  .3 
09  08  78  1045 

25  09  78  1230  .3 

19  10  78  1135  .3 
09  11  78  1020  3 
19  12  78  1120  .3 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (*) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 

901 

sample 

SCD 

NO 

36151 

4 

350C2 

6 

35050 

6 

35097 

6 

35145 

6 

35160 

6 

35216 

6 

35255 

e 

35303 

e 

35364 

4 

MAJOR  BASIN.  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  OUFFINS  CREEK 

U  T  M:  17  0655740.0  4857200.0  4 


80         Bl  84 

TOTAL      FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/100ML  MF/1U0ML 


44  . 
1200. 

400. 

900. 
300. 
470. 
170. 
170. 


1200. 
306." 


12. 

250. 

GO. 

270. 
30. 


270. 
24. 

2. 


12. 


150 

240. 

40. 


240. 
31  .  • 
4. 


805 

WATER 
TLMP. 
DEG  C 

0  0 

6.  1 
20.9 
19.2 
19.  S 
21  .1 
13  1 

S  9 

3.9 


STATION     ID:       06-01 

D4-005-02 

STORET    CODE: 

02 

004 

3770 

ON:     03 

MILEAGE: 

3.60 

3 

1 

33 

34 

DISS. 

5-  DAY 

TOTAL 

Fi  LTEREO 

02 

BOD 

P 

REACT IVE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

9    6 

0.2 

0.021 

0.003 

11     2 

0.6 

0    340 

0    029 

9.0 

1  .2 

0    028 

0.002 

12.8 

O.S 

0.061 

0.001 

lie 

0.2 

0.08  2 

0.001 

11.4 

0.4 

o.uo 

0.065 

14      7 

0.2 

0.01  3 

0.002 

10.6 

0.2 

0012 

D.003 

11,5 

0.8 

0.021 

0.001 

10.9 

0.4 

0.019 

0 .  004 

14.  7 

1  .2 

0.340 

0.065 

11.4 

O.S 

0.071 

0.011 

9.0 

0.2 

0.012 

0.001 

1  9 

20 

21 

22 

17 

1B 

23 

5 

6 

1 

FI LTERED 
AMMONIA 

TOTAL 
KJELDAHL 

FILTERED 
N02-N 

FI LTERLD 
N03-N 

INRGNC 
N 

TOtAL 
ORGNC      N 

TOTAL    N 

TOTAL 
SOLIDS 

SUSP. 

SOLIDS 

DISS. 

50  LIDS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.02B 

0.  220 

0.013 

1  .300 

1  .341 

0.  192 

1  .533 

333.0 

17.0 

316 

0  .040 

0.900 

0.014 

1  .030 

1  .  0  84 

0.860 

1  .944 

602.0 

405,0 

287 

0  .040 

0.  380 

0.010 

0  .  390 

0.  440 

0.340 

0,  700 

294  ,  0 

13.0 

281 

0  .024 

0.4  30 

0.010 

0.335 

0.369 

0.406 

0.775 

237.0 

21  .  0 

0.012 

0.330 

0.005 

0.  179 

0.  196 

0.318 

0.514 

263.0 

23.  0 

O.OOB 

0.30 

0    006 

0.319 

0.333 

0  .  292 

0.625 

374. 

24  . 

0.  006 

0.  24 

0.005 

0    465 

0.476 

0.234 

0.710 

5B2. 

2  .  9 

2  79 

0  .006 

0.  300 

0.005 

0.725 

0.7  36 

0.294 

1  .030 

292.0 

2.  8 

299 

0  .005 

0.  290 

0.005 

0.765 

0.765 

0.2(15 

1  .  050 

256.  0 

19.0 

267 

0.028 

0.38 

0,011 

1  .54 

1  .  579 

0 .  352 

1  ,931 

366. 

7  . 

359 

0.  040 

0.  900 

0.014 

1  .54 

1  .579 

0.860 

1  .944 

692  . 0 

405.0 

359 

0.  020 

0.  377 

0.008 

0.7G4 

0.732 

0.357 

1  .089 

376.9 

53.5 

297 

0.005 

0.220 

0.005 

0.  179 

0.  196 

0.192 

0.514 

263.0 

2.9 

267 

(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORM*! ION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PACE 


107 

14 

16 

56 

235 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pj 

CALCUL 

CONO. 

TUBS. 

CHLORIDE 

TOTAL 

DY    MO    YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

O-SOLIOS 

2SC 

F0RMAZ1N 

MO/1. 

MERCURY 

FEET 

MTPS 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

IIG/L 

02   03    78 

1235 

.3 

525 

4.10 

1  1  -0 

0.  1B0 

IS    04     78 

TOIO 

.3 

455 

1 80 . 00 

15.0 

0 .  1  80 

59    05    7e 

1020 

.3 

440 

1  .BO 

14.5 

0,  ISO 

30    06    7S 

1040 

.3 

266 

410 

6.20 

1  1  .0 

0.  180 

16   07    78 

1045 

.3 

240 

370 

14.00 

10.0 

0.  1  BO 

09    08    78 

104  5 

.3 

250 

365 

1  T  . 

0.1 

0.  180 

25    09    78 

1  230 

.3 

440 

3.  1 

13.0 

0 .  180 

18    10    78 

1135 

.3 

450 

3.70 

13.0 

0    190 

08    IT     78 

1020 

.3 

465 

5.00 

13.5 

0.  180 

19     12    78 

1120 

-3 

595 

7.8 

23 

0.  180 

MAXIMUM 

266 

595 

160-00 

23 

0.  180 

avg 

OR    GEOM    MS     CI 

252 

454 

23.87 

12.4 

0.  180 

MINIMUM 

340 

370 

1  .80 

0     1 

0.  180 

NO  OF  SAMPLES 


e.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STOUFFVILLE  CREEK 

OOWNSTREAM  FROM  STOUFFVILLE  STP. 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02HC035 


SAMP  DTE  HOLR   STN   5TN  SAMP   Pj 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

02  03  78  10ID  3 

19  04  78  11 10  3 

29  05  78  1 155  ,3 

30  06  7a  1 155  ,3 
IB  07  76  11^5  .3 
09  08  78  I  1 '5  .3 
2S  09  78  1110  .3 

18  10  76  13CS  .3 
08  11  78  11=0  .3 

19  IS  78  12:5  .3 

MAXIMUM 

*VG  OR  GEOM  MN  | • ) 

MINIMUM 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LM1 


02  03  78  1010 


NO  OF  SAMPLES 


LONG: 

934 
SAMPLE 
NO 


36148 
35005 
35053 
35101 
3514B 
35163 
35212 
35260 
35308 
35389 


901 

SCD 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT     LAKES 
LAh E    ONTARIO 
DUTFINS    CREEK 


STATION  ID:   06-0104-011-02 

STORET  CODE:  02 
004 
3770 


U  T  M:  17  0641000.0  4869475-0  4 


444 
FLOW  CFS 


17.10 
4,50 
2,  10 
2.60 
5,70 
3,70 
3.90 
3,50 


80 
TOTAL 
CO  L  I  F  ORM 
MF/1Q0ML 

1700 
23000E-I 
I  1000. 

1400. 
24000. 
25000. 

3000. 

5900, 

9400. 


FECAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 

100. 

I  3000 . 

68 

370 
4400. 
100.   L 
690 . 


30. 
20. 


17.10  23000E-F 
5. 11  9450. • 
2.10    1 4  DO . 


13000. 

263. 

20. 


a-1 

M  F. 

SNUB. 

MF/IOOML 

200 
1500    G 
300 

100.   L 
6200, 
100.   L 

-*0. 

40. 

200- 

6200. 
230.-  t 
40. 


805 
WATER 
TEMP, 
DEG  C 

0  0 

5-9 
21.5 
19 .  2 
21  .0 
19.9 
14.0 
10.0 


21  .5 
12.0 
0.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

11.2 
11.6 

o.r 

10.6 
15.8 
10.4 
14.2 
I  1.2 
12.1 
I  I  .6 

15.8 

1  I  .9 

9.8 


STN       STN    SAMP 
OIST    8RG    DEPTH 
FEET                  MTRS 

PJ 

34 
F! LTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

19 

FILTERED 

AMM0N I  A 

MG/L 

20 
TOTAL 
KUELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
NOS-N 
MG/L 

22 

FILTEREO 
N03-N 

MG/L 

17 
INRCNC 
N 
MG/L 

16 
TOTAL 
ORGNC      N 
MG/L 

23 
TOTAL    N 

MG/L 

.3 

0,  132 

2-240 

6.650 

5.  ISO 

0.005L 

7.395 

4.410 

1 1 . 805 

5-DAY 

BOD 

MG/L 


2.5 
1  .0 
0.4 
1  .2 

5.0 

7.0 
2.4 
0.4 

10 


33 

TOTAL 

l> 

MG/L 

0.375 
0.306 
0.304 
0.2  70 
0.360 
0.500 
0.  161 
0,  190 
0,  165 
0,479 

O.SOO 
0.315 
0.  165 

10 


5  6 

TOTAL  SUSP. 

SOLIDS  SOLIDS 

MG/L  MG/L 


491  .0 


27.0 


19   04 

7a 

1110 

,3 

29    05 

7  8 

1  131) 

.3 

30    06 

76 

1  1  5I> 

-3 

18    07 

76 

1145 

.3 

09    08 

78 

1145 

.3 

25    09 

76 

1111) 

.3 

IB    10 

7S 

1305 

.3 

08    11 

78 

1150 

.3 

19    12 

78 

1231) 

.3 

MAXIMUM 

A/G   OP 

GEOM   MN     (• 1 
MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUi*       SIN       STN    SAMP       Pj 
OY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


02    03  78  101 0 

19    04  78  1110 

29  05  78  113'i 

30  06  78  1  1  5!> 

18  07  7a  114'i 
09  08  79  11 4  j 
25  09  79  111!) 
1B  10  79  1 30'5 
OB    11  78  1150 

19  13  78  1 23!5 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
,3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     ( • | 

MtNIMUM 


0,128 

0.705 

1  .940 

0.036 

1 

910 

2 

651 

1 

235 

3    986 

365.0 
4  49.  0 

0.210 

o.  tea 

0.960 

0.  180 

1 

770 

2 

0L>8 

0 

652 

2    910 

0.  240 

0  .034 

0.620 

0.  135 

6 

110 

6 

2/9 

0 

5B6 

6    B65 

461  .  0 

0.  360 

0-060 

0.670 

0    2?5 

5 

970 

6 

Jl'5 

0 

6t0 

6    915 

440.  0 
4  78. 

0.230 

0.060 

0.92 

0,625 

5 

67 

6 

355 

0 

860 

7.215 

0.040 

0.S9 

0.OIS2 

1 

10 

1 

222 

0 

550 

1  .  772 

436, 

0.179 

0.006 

0.530 

0.067 

S 

640 

5 

715 

0 

522 

6    237 

433.0 
368.  0 

0 .  1  30 
0.085 

0.007 

0    590 

0.015 

5 

780 

5 

602 

0 

563 

6    385 

0.206 

1  ,61 

0.072 

6 

68 

6 

960 

1 

402 

8.362 

506. 

0.360 

2.240 

6    650 

5.150 

6 

68 

7 

335 

4 

410 

T 1 .805 

S06. 

0.  188 

0.34  7 

1  -508 

0.664 

4 

064D 

5 

074 

1 

161 

6    235 

444  .  7 

0.085 

0.007 

0.530 

O.OIS 

0 

005 

I 

222 

0 

523 

1  .772 

365.0 

9 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

7 

14 

16 

56 

DISS. 

cono 

TURB. 

CHLORIDE 

SOLIDS 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

464 

765 

16.00 

68.0 

323 

540 

21  .00 

36.  5 

439 

660 

2.40 

57.0 

454 

690 

2.  10 

SI  .0 

43S 

640 

2    00 

411  .0 

436 

650 

1  1  . 

59. 

429 

64  0 

2.8 

51  . 

430 

640 

2.60 

42.0 

378 

650 

3.50 

49.0 

441 

710 

3.1 

66. 

464 

785 

21  .00 

69,0 

423 

661 

6    65 

53.0 

323 

540 

2.00 

38.  5 

42 

0 

10 

0 

£ 

9 

5 

0 

40 

7 

3 

3 

3 

10 

0 

65 

65 

21 

7 

3 

3 

NO    OF    SAMPLES 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STOUFFVILLE  CREEK 

FIRST  ROAD  NORTH  OF  STOUFFVILLE 

RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


02    03 

78 

0950 

.3 

19   04 

70 

1  135 

.3 

29    05 

7B 

1145 

.3 

30    06 

78 

1145 

,3 

19    07 

78 

1210 

.3 

09   OS 

7B 

1200 

.3 

23   09 

78 

1125 

.3 

IS    10 

78 

1250 

-3 

oe  n 

78 

1  135 

.3 

19    12 

78 

1215 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     1 »  1 

MINIMUM 

934 

901 

sample 

SOD 

NO 

35147 

5 

35066 

E 

35054 

8 

35 1  00 

S 

35149 

7 

35164 

8 

35213 

8 

35259 

6 

35307 

6 

353SB 

6 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
DUFFIN5  CREEK 


10. 
1  10. 
210 


900 
100 
160. 


900. 
116. 


10. 
B. 

12. 


10. 


130. 
17- 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  238 

STATION    ID:       06-01 04- 01 2 -02 


U    T    M:  17    0640000.0    4871900    0    4 

80  81  84 

TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

Mf/IOOML  NF/100ML       MF/100ML 


STORET    CODE: 

02 

004 

3770 

4           REGION:    03 

MILEAGE; 

21.20 

805 

3 

1 

33 

34 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

TOTAL 

Fi  LTERED 

TEMP. 

02 

BOO 

P 

REACTIVE 

OEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

i  a 

11  .5 

0.2 

D .  02  1 

0.001 

5.9 

10.8 

0.2 

0.052 

0.007 

20.5 

10.0 

1  .4 

0    272 

0.017 

14.9 

12.4 

0.6 

0    098 

0.005 

18.0 

10.6 

0.2 

0.077 

0.003 

15.2 

11.5 

1  .0 

0.026 

0.005 

12.1 

13.2 

0.2 

0.118 

0.007 

e.i 

9.4 

0.4 

0.010 

0.004 

7.0 

10.4 

0.2 

0.022 

0.002 

1 . 1 

10.8 

0.  4 

0.061 

0.004 

20.5 

13    2 

1  .4 

0.272 

0.C17 

10.5 

11.1 

0.5 

0.07  6 

0 .  006 

I  .  1 

9.4 

0.2 

0.010 

0.001 

MO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


02    03 

7a 

0950 

3 

19   04 

7B 

1135 

.3 

29   05 

7B 

1145 

.3 

30   06 

7B 

1145 

.3 

18   07 

78 

1210 

.3 

09   08 

78 

1200 

.3 

25    09 

78 

1125 

.3 

18    10 

78 

1250 

.3 

08    11 

78 

1135 

.3 

19    12 

78 

1215 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    MN     (■) 

MINIMUM 

19 

20 

21 

22 

17 

IFi 

23 

5 

6 

7 

FI LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRQNC 

TQ1AL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

S0LID5 

SOLIDS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.020 

0.  350 

0.010 

0.305 

0.335 

0.3:i0 

0.665 

317.0 

7.5 

309 

0.020 

0.480 

0.005 

0 .  705 

0.73O 

0  .  4f>0 

1  .190 

312.0 

37.  0 

0.018 

0.620 

0.007 

0.010 

0.035 

0.6O2 

0-637 

440.0 

135.0 

305 

0.008 

0.360 

0.003 

0.020 

0.031 

0.352 

0.383 

381  .0 

99.0 

282 

0.002 

0  .  220 

0  .  002 

0 ,  0-08 

0.012 

0.21B 

0.230 

320.0 

44.  0 

0 .  002 

0.  15 

0.002 

0.048 

0.052 

0.  146 

0.200 

308. 

14. 

294 

0.006 

0.42 

0.002 

0.060 

0-068 

0.414 

0.482 

345. 

40 

305 

0 .  004 

0.240 

0  .002 

0.040 

0.046 

0.236 

0.282 

306.0 

1  .  ? 

304 

0.  002 

0.240 

0.002 

0.04S 

0.052 

0.2.18 

0.290 

278.0 

4.  3 

274 

0.016 

0.32 

0  .  002 

0.213 

0.  231 

0.304 

0.535 

330. 

42. 

288 

0 .  020 

0.620 

0.010 

0.705 

0.  730 

0.602 

1  . 1  90 

440.0 

135.0 

309 

o.oio 

0.340 

0.004 

0.  146 

0-159 

0  .  330 

0.489 

333.7 

42.5 

295 

0,002 

0.  15 

0.002 

0.008 

0.012 

0  ,  148 

0.200 

278.0 

1  .7 

274 

SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


NO    OF    SAMPLES 


STN       STN    SAMP       PJ       CALCLIL 
DIST    BRG    DEPTH  D-SOLIDS 

FEET  MTRS  MG/L 


10 


10 


10 


10 


14  16         SB  235 

COND.  TURB.  CHLORIDE  TOTAL 

25C  FORMAZIN      MG/L  MERCURY 

UMHOS  UNITS  UG/L 


02  03  78  0950 

19  04  78  1135 

29  OS  7B  1145 

30  06  78  1 145 


502 

4.70 

9.1 

0.860 

425 

12.00 

13.0 

0    860 

470 

42.00 

14.5 

0.860 

440 

13.00 

5.7 

0.860 

IB  07    7B    1210 

.3 

276 

425 

14.00 

3.3 

0.960 

09    08    78    1200 

.3 

430 

7    9 

5.6 

0.B60 

25    09    78    1 125 

.3 

460 

9.4 

7.3 

0.860 

18    10    78    1250 

.3 

460 

1  .90 

7.7 

0.  860 

08    11     78    1 1 35 

.3 

480 

2 .  00 

7.5 

0.B60 

19    12    78    1215 

.3 

490 

14. 

7.9 

0.860 

MAXIMUM 

276 

502 

42.00 

14.5 

0.860 

AVG    OR 

GEOM   MN 

(M 

276 

458 

12.09 

8.2 

0.860 

MINIMUM 

275 

425 

1  .90 

3.3 

0.860 

NO  Of  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


GANATESKiAGON  CREEK 
AT  CONCESSION  4 
RIVER 


STATION     ID:        06-0104-022-02 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


934 
SAMPLE 


02    03 

78 

1150 

.3 

36149 

19   04 

78 

1040 

.3 

35004 

29   OS 

78 

1100 

.3 

35052 

30   06 

78 

1105 

.3 

35099 

18    07 

78 

1  1  30 

.3 

35147 

09   08 

78 

1120 

.3 

35162 

25    09 

78 

1200 

.3 

35214 

18    10 

78 

1220 

.3 

3525B 

08    1  1 

78 

1110 

3 

35306 

19    12 

78 

1200 

.3 

35387 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN 

(*l 

MINIMUM 

901 
SCD 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GRCAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
DUFFIN5    CREEK 


U    T    M:     17    0652700.0    48603250    4 


REGION:  03 


TOTAL  FECAL  M.F. 
COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 
MF/IOOML   MF/100ML   Mf/IOOML 


560 
600 

10 

90 

1600 

200 
70 

200 

1  600 

154 

10 


270. 
20. 

4. 
4. 

30. 


2  70. 
11  . 

2. 


4, 
1500. 

10. 


170. 
1  10 


B05 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 


5.5 
16.2 
15.0 
16.1 
16,9 
12.2 
7.0 
5.9 


11.2 
14.0 
10.2 
12  8 
11  .8 
11  .4 
13.1 


14.0 

11.6 
9.8 


STORET    CODE: 

02 

004 

3770 

MILEAGE: 

6.70 

1 

33 

34 

5-DAY 

TOTAL 

FI LTERED 

BOD 

P 

REACTtVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

0.2 

D.018 

0.003 

0.4 

0.006 

0.5 

0,012 

0.003 

0.5 

0  .020 

0.006 

0.2 

0.009 

0.2 

0.046 

0.039 

0.2 

0.054 

0.019 

0.6 

0.013 

0.008 

0.4 

0.014 

0.008 

0.4 

0.479 

0.085 

0.6 

0.479 

0.085 

0.4 

0.0B2 

0.019 

0.2 

0,012 

D.003 

NO    OIF    SAMPLES 


(     C    0    N    T    0 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE. 


SAMP  OTE  HOU)   STN   STN  SAMP   Pj 
DT  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTHS 


02  03  78  US') 

19  04  78  1040 

29  05  78    1 100 

30  06  7B     1103 

18  07  78  1130 
09  OB  78  1120 
25  09  78  1200 
»fl  10  78  1220 
08     11  78    1111) 

19  12  78     1200 


3 

,3 
3 
,3 
.3 


MAX  I  MUM 

A7G    OR    GEOM    MN     !-  ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


19 
F I LTERED 
AMMONIA 
MG/L 

0.254 

0.018 
0.028 
0.026 
0,030 
0  030 
O.013 
0.021 
0.208 

O .  254 
0,070 
0.013 


20 
TOTAL 
KJELOAHL 
MG/L 


0.240 
0.  220 
0.020 
0.22 
0.26 
0.200 
0,  170 
1  ,61 

1  .61 

0.368 

0.020 


FILTERED 

N02-N 

MG/L 


O.OOS 
0.014 

0.013 
0.015. 
0  008 
0  DIG 
0,072 

0.072 
0-020 
0.003 


22 
FILTERED 
N03  -  N 
MG/L 

0.925 


6  20 
135 
783 
817 

eao 

860 

505 


6.68 
1  .401 
0.  135 


17 
INRGNC 


0.646 
0.  177 

0,860 
0.925 
0.BB1 
0-936 
6.960 

6.960 
1  .626 
0.  177 


IS 
TOTAL 
ORGNC       n 
MG/L 


0.222 
0  .  t  <L2 
0    006 

0  .  1 '  rO 
0.2J0 
0.  187 
0.  149 

1  .  402 

1  .402 
0.322 
0 .  006 


23 
TOTAL    N 


0  B68 
0,369 

1  .050 
I  .  155 
I  .068 
I  .095 
B.362 

8.362 
1  .994 
0.369 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

313.0 
338  0 
302  . 0 
2(19.0 
2 ''5.0 
283. 
321  . 
2!i9  0 
265.0 
304. 

338.0 
300.9 
265.0 


SU5P.      DISS. 

SOLIDS     SOLIDS 

MG/L       MG/L 


I  1 
0.  7 
0.9 

56.0 
9.5 
0.7 


304 
282 
300 
237 
292 
279 
306 
298 
264 
303 

306 
292 
264 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRC  DEPTH 
FEET       MTRS 

02  03  78  1  1  SI)  .3 

19  04  78  1041)  .3 

29  05  78  1101)  .3 

30  06  78  1105  .3 
18  07  78  1131)  ,3 
09  08  78  1121)  .3 
25  09  78  1200  3 

18  10  78  1220  .3 
08  11  78  1  1  1(1  .3 

19  12  78  1200  .3 

MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM   MN     | * | 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


14 

16 

56 

COND  . 

TUR8. 

CHLORIDE 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

494 

4    30 

8.8 

455 

15.00 

1  1  .0 

455 

0-70 

B.S 

S45 

1  .40 

8.9 

440 

O.BO 

8.8 

440 

2.5 

8,4 

465 

3,3 

9    3 

460 

1  -40 

9,3 

475 

1  .00 

9.3 

500 

2.6 

10.5 

545 

15,00 

11.0 

473 

3,30 

9.3 

440 

0.7O 

8.4 

B.O    W./    SITE:     GANATESKI4G0N 

SAMPLE     P0IN1  :     01.    BROCK    ROAD    SOUTH    OF    CONCESSION    8 

STATION    TYPE  ;     I5H/EB 


5AMP    DTE    HOUP       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BOG    DEPTH 

FEET  MTRS 


MAXIMUM 

AVG    Oft    GEOM    MN     I ') 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
OUFFINS    CPEEK 


STATION  ID:   06-0104-024-02 

STORET  CODE:  02 


02 

03 

78 

1 1 3d 

19 

04 

76 

1030 

39 

05 

78 

104!. 

30 

06 

78 

1  055 

IB 

0? 

78 

1100 

09 

06 

;e 

1  IOC 

25 

09 

78 

1215 

18 

10 

78 

1150 

08 

1  1 

78 

1035 

19 

12 

78 

1  135 

ONG: 

U   T   M: 

17    065424= 

.0    4668200 

0    4 

lEGIOH       03 

934 

901 

80 

61 

84 

805 

3 

Sample 

SCD 

TOTAL 

FECAI. 

M.  F  . 

BAIER 

DI  SS 

t.0 

COL  I  FORM 

CO  LI  FORM 

ENTER. 

T  F  HP  . 

02 

MF/tOOML 

MF/ 1 OOML 

MF/IOOML 

DEO    C 

MG/L 

36150 

4 

noo. 

1  00. 

200. 

0    0 

11.6 

35003 

6 

2100. 

100. 

5B0. 

5.7 

12.4 

35051 

6 

1000. 

60. 

140  . 

IB.  8 

9  .6 

35098 

6 

18.8 

10-8 

35146 

6 

10.        L 

4.        L 

60. 

18.8 

12.4 

35161 

E 

1000. 

156. 

B60. 

20.0 

11.9 

35215 

6 

1700. 

44. 

50. 

12.5 

15.4 

35256 

6 

10.       t 

4.        L 

12. 

5    8 

10.6 

35304 

6 

BO 

6 

68. 

3.9 

12.2 

35385 

4 

1  10 

18 

34 

0    0 

11,1 

2100 

156. 

860 

20,0 

15.4 

24  7     '     D 

27.  ■     D 

100.' 

10    4 

11,8 

10. 

4. 

12. 

0    0 

9.6 

SAMP  DIE  HOUP   STN   STN  SAMP   Pu 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


02  03  78  1130 

19  04  78  103O 

29  05  78  1045 

30  06  78  1055 
18  07  78  1100 
09  OB  7B  1 100 
25  09  78  121!, 

18  10  78  1150 
OB  11  78  103?. 

19  1!  7B    113! 


19  20 

FILTERED  TOTAL 

AMMONIA  KJELDAHL 
MG/L  MG/L 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
-3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG    Oft    GEOM    MN     (  '  ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


0  254 
0.042 
0,020 
0,012 
0.012 
0.010 
0  005 
0.004 
0.005 
0.018 

0.2S4 
0.038 
0.004 


O.60O 
0.  750 
0.250 
0.240 
0.220 
0  27 
0  19 
0.200 
0.  190 
0.2J 

0.750 
0.314 
0.  19 


FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0.02  7 
0.00  7 
0.006 
0.007 
0.005 
0.005 
0.005 
0.004 
0  004 
0    010 

0.027 
0.008 
0.004 


FI LTERED 

N03-N 

MG/L 


450 
840 
745 
735 
718 
735 
735 
810 
831 


2.840 
1  .064 
0.718 


INRGNC 

N 

MG/L 


731 
889 
771 
754 
735 
750 
746 
618 
840 
06B 


2.8B9 
1.110 
0.735 


TOTAL 

ORGNC       n 

MO/L 


7U8 


.230 
.226 
20B 
260 
184 
196 
IBS 
212 


0.70B 
0.276 
0.184 


2.077 
3.597 
1  ,001 
0,982 

0  943 
1.010 
0.930 
t  .OIJ 

1  .025 
1  .280 

3.597 
1  .386 
0.930 


5  ■  DA  Y 

BOO 

MG/L 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

367.0 

424.0 

301  .  0 

278.0 

276.0 

32B. 

25  3. 

305.0 

278.0 

350. 

424.0 
320,0 
276.0 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.060 
0.135 
O.OOB 
0-O10 
0.01  1 
0.039 
0  00  7 
0    00  7 

o.oi  o 

0.02  7 

0.135 
0.031 
0    007 

10 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 


28 

1  13 

3 

2 

6 

35 


004 
3770 


FI LTESED 

REACT  IVE 

P    MG/L 

0,002 
0  01! 
0.001 
0.001 
0.005 
0.004 
0.007 
0.003 
0.003 
0.003 


1  13.0 

20.3 

1.3 


0.012 
0.004 
0,001 

to 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

339 
311 
297 


289 
304 

273 
346 

346 
30B 
J73 


(  C  0  N  T  0  > 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  hiVER  8ASINS 


P.. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


GANATESKIAGON 

ON  BROCK  ROAD  SOUTH  OF  CONCESSION  B 

RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRO  DEPIH 
FEET       MTRS 


LONG: 

107 
CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
DUf  FINS    CREEK 


U    T    M.     17    0654245,0    4B5S200.0    4 


56 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    24 

STATION  ID:   06-0104-024-02 

STORET  CODE:  02 
004 
3770 

REGION:  03  MILEAGE:     5.1 


14  16 

COND.  TURB.    CHLORIDE 

25C  FORMAZIN       MG/L 

UMHOS  UNITS 


02 

03 

78 

1 1  30 

19 

04 

78 

1030 

29 

05 

7B 

1045 

30 

06 

78 

1055 

18 

07 

7B 

1100 

09 

08 

78 

1100 

25 

09 

78 

1215 

IB 

10 

78 

1150 

OS 

11 

78 

1035 

19 

12 

78 

1  135 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


2  76 
2  70 
273 


276 
273 
270 


570 

18 

00 

475 

38 

00 

465 

1 

10 

425 

1 

80 

415 

1 

70 

420 

10 

445 

2 

7 

460 

2 

BO 

475 

1 

90 

580 

5 

0 

580 

33 

00 

473 

S 

30 

415 

1 

10 

24.0 
17.0 


10 

s 

10 

5 

10 

3 

17 

24 

0 

12 

9 

B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


USFE  CREEK 

AT  CONCESSION  3  EAST  OF  BROCK  ROAD 

RIVER    FLOW  GAUGE  MOE  02HC116 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

18  10  78  1205  .3 
08  11  78  1050  .3 

19  12  78  1145  .3 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I  * ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 

SAMPLE 


J5257 
35305 
35336 


901 
SCO 


major  basin;  great  lakes 
mimow  basin:  lake  ontario 
term  stream:  duffins  creek 

U  T  M:  17  0654700.0  4856975.0  4 


444 
FLOW  CFS 


80  81 

TOTAL  FECAL 

COLIFORM  COLIFORM 

MF/100ML  MF/100ML 

70. 


0.6 

200. 

1  .2 

90. 

BO. 

1  .2 

200. 

0.9 

113. 

0.6 

SO. 

STATtON 

ID:       06-0104 

026-02 

STOSET    CODE: 

02 

004 

3770 

.0    4 

REGION:    03 

MILEAGE: 

5.10 

84 

805 

3 

1 

33 

M.  F. 

WATER 

D I SS  . 

5-DAY 

TOTAL 

EN1ER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

MF/IOUML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

30. 

5-1 

10.4 

0.  5 

0.034 

28. 

3.3 

12.4 

0.  2 

0.022 

26 

0.0 

11.4 

0.  4 

0.048 

30. 

5.  1 

12.4 

0.5 

0.048 

29.' 

2.6 

1  1  .4 

0.  4 

0 .  035 

28. 

o.o 

10.4 

0.2 

0.022 

SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


34 

19 

20 

21 

22 

17 

IB 

23 

5 

6 

STN       STN    SAMP       PJ 

FI LTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FI LTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

01ST    BRG    OEPTH 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOL  I DS 

SOLIDS 

FEET                  MTRS 

P   MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

18  10  7B  1205 


08    11    78 
19    12    78 

1050 
1145 

.3 
.3 

0 .  005 
0.027 

0.005 
0.258 

0.440 
0.80 

0.003 
0.017 

0 
0 

207 
898 

0 

1 

215 
173 

0 
0 

4  35 
542 

0 
1 

650 
715 

372 
475 

0 

2 

a 

0 

AVO 

MAXIMUM 
OR    GEOM    MN    (  *  ) 

MINIMUM 

0  .027 
0.014 
0.005 

0    258 
0    069 
0    004 

0    60 
0.  587 
0.  440 

0.017 

0.008 
0 .  003 

0 
0 

0 

Bga 

412 

130 

1 

0 
0 

173 
&08 
137 

0 
0 
0 

542 
4  99 
435 

1 
1 
0 

715 
006 
650 

475 
417 
372 

7 

0 

2 

2 
2 

3 

0 

NO    OF    SAMPLES 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

SAMP    DTE 
OY    MO    YR 

HOUR 
LMT 

STN       STN    SAMP       PJ 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET                  MTRS 

7 
DISS. 

SOLIDS 
MG/L 

14 

CONO 

25C 
UMHOS 

16 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

t8    10   78 
OS    11    78 
19    15    78 

1205 

1050 
1  145 

AVG 

.3 

.3 
.3 

MAXIMUM 

OR    GEOM    MN     I- I 

MINIMUM 

404 
370 
473 

473 

416 
370 

620 
630 
770 

770 
673 
620 

4    3 

2  00 

3  2 

4.3 

3.17 

2.00 

33.5 
32.0 
48. 

48. 
37.8 

32.0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  CARRUTHER5  CREEK 

SAMPLE  POINT:  FIRST  ROAD  EAST  OF  AJAX  TOWN  LINE 

STATION  TYPE;  P.IV6R    FLOW  GAUGE  MOE  02HC 1 00 


LONG: 


STATION  ID: 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    01  ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


09 

01 

78 

09SO 

20 

02 

78 

12O0 

17 

04 

78 

1215 

15 

05 

78 

1130 

19 

06 

78 

1040 

17 

07 

78 

1030 

01 

09 

7B 

1345 

25 

09 

78 

1130 

27 

10 

78 

1230 

as 

11 

7B 

0945 

ii 

12 

78 

1015 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

MINOR  BASIN:  LAKE  ONTARIO 

TERM  STREAM:  CARRUTHERS  CREEK 

U    T    M: 


934  90 1  80 

SAMPLE  SCO  TOTAL 

NO  COLIFORM 

MF/100ML 


105. 
360. 


36000 

6 

36090 

36206 

E 

36273 

6 

36335 

5 

36397 

5 

36513 

5 

36531 

5 

36636 

6 

366B3 

6 

36702 

4 

40 

14400 

BOO. 

2200. 
2100. 

510. 

340. 

990. 

250. 

14400. 
597.- 
40. 


17    0661450.0    4854900 

0    4             REGION:     03 

81 

B4 

805 

3 

FECAL 

M.  F  . 

WATER 

DISS. 

COLIFORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

MF/100M1, 

MF/100ML 

DEG    C 

MG/L 

352. 

444. 

0    0 

6.0 

150. 

14. 

4. 

4. 

7.5 

10.5 

400  . 

60. 

9    0 

9-2 

44 

16. 

18    0 

ID. 6 

1380 

BO. 

27.5 

8.9 

1070. 

13B0. 

19.0 

116 

50, 

40. 

14.0 

11.5 

12. 

52. 

7.0 

11.7 

16. 

96. 

1.2 

B.6 

40. 

6B. 

O.O 

7-6 

1380. 

13B0. 

27.5 

11.7 

87.' 

50.- 

10.3 

9.6 

4. 

4. 

0.0 

6.0 

06-0107-001  -02 

STORET    CODE:     02 
004 
3730 


MILEAGE: 

0.50 

1 

33 

34 

-DAY 

TOTAL 

FI LTEREO 

800 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

0.8 

0.028 

O.OIO 

0.2 

0.04  4 

0.012 

0.2 

0.071 

0.008 

0.6 

0.220 

0.035 

1  .  4 

0.02  2 

0-002 

2.4 

0.07  0 

0.001 

1  .0 

0.025 

0.002 

0.5 

0.026 

0.003 

1.0 

0    028 

0.002 

0.4 

0.04  2 

0.002 

0.4 

0    028 

0 .  004 

2.4 

0.220 

0-035 

0.8 

0.055 

0.007 

0.2 

0.022 

0.001 

10 


(    C   0   N   T    D    ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


09   01 

78 

0950 

.3 

20    02 

78 

1200 

.3 

17   04 

7S 

1215 

.3 

15   05 

78 

1130 

.3 

19   06 

78 

1040 

.3 

17   07 

78 

1030 

.3 

01    09 

7S 

1345 

.3 

25    09 

78 

1 130 

.3 

27    10 

78 

1230 

.3 

29    11 

78 

0945 

.3 

11    T! 

78 

1015 

.3 
MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM  MN'  ( ■ I 
MINIMUM 

19 

FI LTERED 

AMMONIA 
MG/L 

0.  100 
0.  144 
0.030 
0.022 
0.032 
0.130 
0.012 
0 .  006 
Q .  002 
O.024 
0.022 

0.  144 

0.043 
0 .  002 


20  21  22 

TOTAL  FILTERED  FILTERED 

KJELDAHL  N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L  MG/L 


0.310 
0.4G0 
0.440 
1  .000 
0.570 
1  .600 
0.470 
0.470 
0.410 
0,560 
0.  500 

1.600 
0.626 
0.310 


0  010 
0.011 

0.008 
0.019 
0.O07 
0.003 
0.002 
0.002 
0.003 
0.007 
0.005 


0.019 
0.007 
0.002 


1  .640 
2.000 
1  .240 
1.260 
0.04  5 
0.007 
0.010 
O.02G 
0.005 
0.943 
0.954 


2.000 
0.739 
0.005 


INRGNC 

N 

MG/L 

1  .750 
2.  155 
1  .278 
1  .301 
0.064 
0.  140 
0.024 
0.033 
0.010 
0.974 
0,992 

2.15S 
0.794 
0.010 


TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 


23 
TOTAL    N 


.2  10 
.316 
.410 
.  978 
.538 
.470 
.458 
.464 
.408 
.  636 
.478 


1  .470 
0.579 
0.210 


960 

30  7 

0 

in 

470 

0 

66a 

4fl2 

0 

279 

4:;0 

0 

622 

209 

0 

610 

4  73 

□ 

462 

304 

0 

4  92 

3'JO 

0 

418 

334 

0 

610 

514 

0 

4  70 

433 

0 

471 

514 

0 

373 

412 

4 

5  6  7 

TOTAL  SUSP.  DISS. 

SOLIDS  SOLIDS  SOLIDS 

MG/L  MG/L  MG/L 


290 
436 
384 
31  S 
293 
449 
354 
304 
390 
495 
492 


17 

0 

34 

0 

16 

0 

1  15 

0 

6 

2 

24 

0 

10 

0 

5 

6 

4 

4 

19 

0 

1 

0 

115 

0 

23 

1 

1 

0 

495 
389 
2  90 


NO    OF    SAMPLES 


SAtIP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    ERG    DEPTH 

FEET  MTRS 


09   01 

78 

09E0 

.3 

20    02 

78 

12C0 

.3 

17   04 

78 

1215 

.3 

15   05 

78 

1130 

.3 

19   06 

78 

1040 

.3 

17   07 

78 

iq:o 

.3 

01    09 

78 

13'5 

.3 

25   09 

78 

1 1  30 

.3 

27    10 

78 

1250 

.3 

29    1  1 

78 

0915  5 

.3 

11    12 

78 

1015 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   MN     [  '  t 

MINIMUM 

14 

15 

56 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

491 

17.00 

26.0 

665 

17.00 

27.5 

600 

8.40 

28.0 

475 

51-00 

17.5 

455 

3.10 

33.5 

570 

10-00 

108.0 

510 

4.50 

39.5 

560 

5.80 

42.0 

590 

5.60 

28.5 

760 

150 

48.0 

730 

8.50 

49.0 

?aa 

51  .00 

108.0 

589 

13.26 

40.7 

455 

3.  10 

17.5 

NO    OF    SAMPLES 


8.  O.K./  SITS: 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


LVNDE  CREEK 

AT  BASELINE  ROAD  WHITBY  TOWNSHIP 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02KCQ16 


STATION  ID;   06-0106-001-02 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


09    01 

78 

1015 

.3 

20    0  2 

7B 

1200 

.3 

17    04 

78 

1235 

.3 

15   05 

78 

1145 

.3 

19   06 

7B 

1115 

.3 

17   07 

78 

11Q0 

.3 

01    09 

78 

1330 

.3 

25    09 

78 

1145 

.3 

27    10 

7S 

1200 

.3 

29    11 

78 

1015 

.3 

11    12 

78 

1045 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     ( • ] 
MINIMUM 

934 

SAMPLE 


901 

sco 


36001 

4 

36091 

36207 

6 

36274 

6 

36337 

9 

36399 

5 

36512 

8 

36532 

6 

36634 

6 

366E4 

4 

367Q3 

4 

MAJ03  BASIN 
MINOS  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
LYNDE    CREEK 


U   T    M:     17    0663850.0    4357775.0    4 


444  80 

flow  cfs  total 

coliform 

MF/100ML 


115 

00 

5100. 

1  300 

3 

70 

920. 

64 

47 

30 

3400. 

40 

204 

00 

21000. 

400 

S 

70 

8900  . 

176 

5 

30 

400. 

15 

8, 

70 

1  400  . 

212 

12 

30 

1900. 

60 

17 

70 

75C0QE+1 

1140 

17 

30 

2200. 

200 

1B 

40 

600. 

10 

204 

00 

7500QL+1 

1300 

41 

76 

3B9B. • 

121 

3 

70 

400  . 

10 

FECAL  KI.F. 
COLIFORM  ENTER. 
MF/100ML   MF/IOOML 


530. 
36. 


18. 

4. 

508. 

ISO. 

1500. 

100. 

30. 


1500. 
91  ."  E 


STORET    CODE: 

02 

004 

3710 

REGION:     03 

MILEAGE: 

0.90 

805 

3 

1 

33 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

T0T4I 

TEMP. 

02 

BOO 

I 

OEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/I 

0.0 

7    0 

1  .0 

0.053 

0.2 

0.075 

4.0 

9.7 

0.2 

0    042 

9.0 

3.6 

2.8 

0.2  70 

15.8 

7,6 

4.0 

0.680 

24.0 

8.3 

1  .2 

1  .080 

21.5 

e.s 

0.6 

0.069 

15.0 

9.3 

0.5 

0    06E 

11.0 

8.7 

24.0 

4.760 

0  .  5 

8.8 

1  .2 

0.034 

0.0 

7.6 

0.6 

0.032 

24.0 

9.7 

24.0 

4.760 

10.1 

6.4 

3.3 

0.653 

0.0 

7.0 

0.2 

0.032 

NO  OF  SAMPLES 


34 

19 

20 

21 

22 

17 

1B 

23 

5 

6 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FI LTEREO 

FILTERED 

TOTAL 

FI LIEREO 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

OY   MO 

YFI 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-  M 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

P   MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

09   Ol 

78 

1015 

.3 

0 .  030 

0.  184 

0.370 

0.013 

2.230 

2.427 

0.  186 

2.613 

338 

0 

39.0 

20   02 

78 

12C0 

.3 

0 .  022 

0.076 

0.350 

0.013 

0.860 

0.  94g 

0.274 

1  .223 

401 

0 

13.0 

17    04 

78 

1235 

.3 

0.010 

0.036 

0.450 

0.010 

1  .570 

1  .616 

0.414 

2.030 

368 

0 

16.0 

15   05 

78 

1145 

.3 

0.  1  15 

0.220 

1  .550 

0.0  J5 

2.290 

2  .  545 

1  .  330 

3.875 

485 

0 

56.0 

19   06 

78 

1115 

.3 

0.  125 

0  .  530 

l  .  a2o 

0.079 

1 2 . 900 

13.509 

1  .290 

14.799 

611 

0 

59    0 

17   07 

78 

11C0 

.3 

0.750 

0.104 

0.S70 

0.034 

16.600 

16.738 

0.766 

17 .504 

560 

0 

13.0 

01     09 

78 

13j0 

.3 

0.012 

0.046 

0.420 

0  .  009 

0.055 

0.110 

0.374 

0.484 

30B 

0 

38  ,0 

25    09 

78 

11^5 

.3 

0.012 

0.020 

0.560 

0.006 

0.060 

o.ofie 

0.540 

0.626 

366 

0 

32.0 

27     SO 

78 

12C0 

.3 

0.010 

0.  388 

12.200 

0.014 

0.  155 

0.557 

11  .812 

12369 

684 

0 

169    0 

29    1  1 

78 

1015 

.3 

0 .  004 

0.062 

0.520 

0.009 

0.941 

1.012 

0.458 

1  .470 

455 

0 

14.0 

11    12 

78 

104.5 

.3 

0.006 

0.046 

0.400 

0.008 

1  .040 

1 .  094 

0.354 

1  .448 

471 

0 

7.5 

MAXIMUM 

0.750 

0.S30 

12.200 

0.079 

16. 600 

16.738 

11 .812 

17.504 

684 

0 

169.0 

t.va 

OR    GEOM     ••' 

0.  100 

0.156 

1  .774 

0.021 

3.518 

3.695 

1  .618 

5,313 

458 

8 

41  .5 

MINIMUM 

0.004 

0.020 

0.350 

0.006 

0.055 

0.086 

0.186 

0.484 

3oe 

0 

7.5 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


5TATI0N  SUMMARY  REPORT  -  PIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


LYNDE  CREEK 

AT  BASELINE  ROAD  WHITBY  TOWNSHIP 

PIVER    FLOW  GAUGE  FED  02HC01S 


MAJOR  8AS1N:  GREAT  LAKES 
M;':OW  BASIN:  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  LYNOE  CREEK 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    24 

STATION  ID:   06-0108-001-02 

5T0RET    CODE:     02 
004 
3710 


U    T    M:     17    066.1(150.0    4837775.0    4 


REGION:    03 


7 

107 

14 

15 

56 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

DISS. 

CALCUL 

COND . 

TURII. 

CHLORIDE 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

25C 

FQRMA7IN 

MG/L 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

09    01 

78 

101S 

.3 

299 

497 

20.00 

35.0 

20    02 

78 

1200 

.3 

388 

650 

11  .00 

30. 0 

17   04 

78 

1235 

.3 

352 

500 

12.00 

25.5 

15   05 

78 

1145 

.3 

429 

680 

27.00 

70.0 

19    06 

78 

1115 

.- 

552 

620 

28.00 

113. 0 

17    07 

78 

1100 

.3 

547 

750 

S.90 

98 . 0 

01    09 

78 

1330 

.3 

270 

415 

30.00 

22.5 

25   09 

78 

1145 

.  i 

334 

500 

40.00 

32.0 

27    10 

78 

1200 

.3 

S15 

620 

54 .  00 

1 05 .  0 

29    11 

78 

1015 

.3 

441 

690 

13.0 

48.0 

1  1     12 

78 

1045 

.3 

463 

720 

6.20 

53.5 

MAXIMUM 

552 

270 

620 

54  .  00 

113.0 

AVG 

OR    GEOM    MN     I  ' 

432 

270 

637 

23.  19 

57.5 

MINIMUM 

299 

270 

415 

5.90 

22.5 

NO    OF    MWPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


LYNDE  CREEK 

AT  HIGHWAY  NO  12  1.4  MILES  NORTH  OF  COUNTY  ROAD  NO  4 
RIVER  MAJOR  BASIN 

MINOR  8ASIN 
TERM  STREAM 


STATION  ID: 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
LYNDE  CREEK 


LAT: 


SAMP    DTE    HOUR       SIN       JIM    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


09  01    78 

1055 

.3 

20    02    78 

1055 

.3 

21    04   7B 

1240 

.3 

19    05    78 

1245 

.3 

29    06    78 

1238 

.3 

31    07   78 

1400 

.3 

01    09    78 

1240 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MM     ( • ) 
MINIMUM 

LONG: 


934 
SAMPLE 


36003 

6 

36D93 

4 

36259 

6 

36326 

8 

36388 

6 

36452 

6 

36510 

• 

U    T    M:     17    0663600.0    4866300.0    4 


REGION:  03 


901 
SCD 


ao      8 1 

TOTAL      FECAL 

COL  I  FORM  C0LIF0RM 

MF/100ML  MF/lOOML 


3000. 
4700. 
60000 
1000. 
1700. 
4100. 
1200. 

60000. 
3548 . ■ 
1000. 


632. 

88. 

70. 

90. 

76. 
740. 
240. 

740. 

173.' 

70. 


ENTER. 
MF/100ML 

428. 

16. 
310. 

30. 

12. 
660. 

30. 


805 

WATER 
TEMP. 
OEG  c 


0.0 
0.0 
2.0 
13.0 
15.5 
23.5 
17.0 

23.5 


DISS. 

02 
MG/L 

4.0 

6.0 
11.0 
11  .3 

9.9 

7.3 
11.0 

11.3 


060108002-02 
STORET    CODE: 


5-DAY 

BOO 

MG/L 


02 

004 
3710 

LEAGE:  7.50 

33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P    MG/L 


O.04O 
0.04  3 
0.  102 
0.069 
0.029 
0 .  05  1 
0.014 

0.  102 
0.050 
0.014 


0.027 
0.030 
0.024 
0.015 
0.010 
0.004 
0.002 

0.030 
0.016 
0.002 


NO  OF  SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN   SAMP      PJ 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

DY    MO    YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02'N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLI DS 

SOL  [OS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

09  01    7B 

1055 

.3 

0     144 

0 .  39  0 

0.  105 

2.050 

2.299 

0.246 

2.545 

329.0 

23    0 

305 

20  02   78 

1055 

.3 

0.C94 

0.350 

0 .  DOS 

0.  B40 

0.943 

0.256 

1  .199 

377.0 

9.  2 

368 

21    04    78 

1240 

.3 

0.032 

0.570 

0    010 

2.250 

2.292 

0  .  53B 

2.830 

360 . 0 

58.0 

302 

19   05    7S 

1245 

.3 

0.036 

0.510 

0.007 

1  .  120 

I  .  163 

0-474 

1  .637 

374.0 

19.0 

355 

29    06    78 

1238 

.3 

0.062 

0.390 

0.023 

0.525 

0.610 

0.33B 

0.938 

3H4.0 

5.  5 

279 

21    07    78 

1400 

.3 

0.092 

0.760 

0.030 

0.415 

0.537 

0.668 

1  .205 

318.0 

12.0 

3  06 

01    09    78 

1240 

.3 

0.040 

0.290 

0.009 

0.055 

0.  104 

0.250 

0.354 

312.0 

4.3 

309 

MAXIMUM 

0 . 1 44 

0.760 

0.105 

2.250 

2.299 

0.668 

2.830 

377.0 

S8.0 

368 

AVG 

OR    GEOM    MI. 

0.071 

0.466 

0.028 

1  .036 

1.135 

0.394 

1  .530 

336.3 

18.  7 

318 

MINIMUM 

0.032 

0.290    . 

0.007 

0.055 

0.  104 

0.246 

0.354 

284.0 

4.3 

279 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


09    01     78     (OSS 

.3 

20  02    78    1055 

.3 

21    04    78    1240 

.3 

19   05   78    1245 

3 

29    06    78     1238 

.3 

21    07    78    1400 

.3 

01     09    78    1240 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR    t 

MINIMUM 

14 

18 

56 

COND . 

TURB. 

CHLORIDE 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

520 

1  4  .  00 

31  .0 

595 

5.60 

25.5 

475 

18.00 

20.0 

saa 

5.20 

21  .0 

440 

3.80 

15.5 

465 

5.50 

36.  S 

450 

2.50 

24.5 

595 

18.00 

36.5 

49S 

7.  BO 

24.9 

440 

2.50 

15.5 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  945 1  NS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


LYNDE  CREEK 
AT  COUNTY  RO 
RIVER 


09 

01 

78 

1130 

.3 

ao 

02 

78 

11  15 

.3 

21 

0* 

78 

1308 

.3 

19 

05 

7B 

1315 

-3 

29 

06 

78 

13:>0 

.3 

21 

07 

76 

1320 

.3 

01 

09 

76 

12110 

.3 
MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOJR   5TN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YH  LMT    D1ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


09 

01 

78 

11  30 

.3 

2o 

02 

78 

11  15 

,3 

21 

00 

78 

13  OB 

.3 

19 

Q5 

78 

1315 

.3 

29 

06 

78 

13  20 

.3 

21 

07 

78 

13  20 

.3 

01 

09 

78 

1200 
AVG 

.3 

MAXIMUM 

OR    GEOM   MN    1*1 

M 1 N I  MUM 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LM"    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


STATION 

ID:       06-01  OB -003-02 

EAST    OF 

HIGHWAY    1-0             8  no.  II'. 

MAJOR    BASIN:     GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM    STREAM:     LYNDE 

CREEK 

3710 

LONG: 

U    T    M 

17    0663800 

.0    4868600 

.0    4           REGION:    03 

MILEAGE: 

9.50 

934 

901 

80 

81 

84 

605 

3 

1 

33 

34 

SAMPLE 

SCD 

TOTAL 

FECAL 

M.  F. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

TOTAL 

FILTEREO 

NO 

COLIFORM 

COLIFOBM 

ENTER. 

TLMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

MF/1 OOML 

MF/ 100ML 

MF/1 OOML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

36005 

6 

5300. 

509. 

30B. 

o.o 

12.0 

0.8 

0    042 

0.035 

36095 

4 

15200. 

500. 

16. 

0.0 

13.1 

0.2 

0.076 

0.040 

3636! 

6 

24000. 

60. 

110. 

1  .0 

11.6 

0.5 

0.  140 

0.022 

36328 

6 

8000. 

4  70  . 

60. 

14.0 

10.6 

0.2 

0.028 

0-006 

36390 

6 

40. 

10.        L 

16 

14    5 

9.5 

0.8 

0    018 

0.002 

36450 

6 

I9000E-H 

3100. 

709. 

24.0 

7    2 

2.4 

0.086 

0.014 

36508 

6 

23000. 

100  . 

1240. 

18.2 

10.7 

0.8 

0.017 

0.007 

19000E+1 

3100. 

1240, 

24.0 

13.  1 

2    4 

0.140 

O.040 

B295. ■ 

316. •   D 

124     ■ 

10.2 

10    7 

O.S 

0.058 

0.018 

40. 

10. 

16. 

0.0 

7.2 

0.2 

0.017 

0.002 

7 

7 

7 

1 

7 

7 

7 

7 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

FI LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL   N 

TOTAL 

SUSP. 

OISS. 

AMMONI A 

kjelDahl 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0     104 

0 

300 

0.010 

2     170 

2    284 

0 .  1  96 

2  .480 

334.0 

24.  0 

310 

0    012 

0 

380 

0.010 

1     370 

1  .  422 

0    3J8 

1  .760 

377.0 

24.0 

3  53 

0    050 

0 

740 

0.013 

2     100 

2.  163 

O.B"0 

2    853 

403.0 

as.o 

315 

0.030 

0 

450 

0.011 

1     000 

1.041 

0.420 

1  ,461 

378.0 

5.2 

3  73 

0    062 

0 

410 

0.023 

0  290 

0    375 

0.34B 

0.723 

317.0 

4.  1 

313 

0.062 

0 

720 

0-033 

0    687 

0  .  782 

0.658 

1  .440 

348.0 

88.0 

0  ,  032 

0 

270 

0.005 

0     175 

0.212 

0.2JB 

0.450 

266.  0 

4.6 

0 .  1 01 

0 

740 

0.033 

2 ,  ( 70 

2    2B4 

0.690 

2.853 

403.0 

88.0 

373 

0.055 

0 

467 

0.015 

1.113 

1  .  183 

0.413 

1  ,595 

346.4 

34.0 

333 

0.030 

0 

270 

0.005 

0.  175 

0.212 

0.  196 

0.4  50 

26B.0 

4.  1 

310 

NO  OF  SAMPLES 


107 
SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ   CALCCL 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH      D- SOLIDS 
FEET       MTRS      MG/L 


09  01  78  1130 

20  03  78  11  15 

21  04  78  1308 
19  OS  78  1315 
29  06  76  1320 
31  07  78  1320 
01  09  78  1200 


260 
263 


14  16                       56 

CONO.  TURB.  CHLORIDE 

25C  F0RIYSZ1N                  MG/L 

UMHOS  UNITS 


515 

14 

00 

570 

6 

10 

495 

30 

00 

560 

3 

00 

4B5 

3 

40 

400 

35 

00 

405 

16 

00 

36 

5 

19 

0 

26 

0 

29 

5 

30 

a 

20 

5 

14 

E 

MAX IMUM 

263 

570 

35-00 

AVG    OR    GEOM    MN    {  '  1 

262 

490 

15-64 

MINIMUM 

260 

400 

3-00 

NO  OF  SAMPLES 


6.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TW1 


LYNDE    CREEK 

AT     FIRST    CONC.WEST    OF    HIGHWAY    NO. 7412    NOfiTH    OF     BROOKLIN 
RIVER  MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 

MINOR    BASIN;     LAKE    ONTARIO 
TERM    STREAM;     LYNDE    CREEK 


LAT: 


SAMP  DTE  HOJR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


09    01  7B  1120 

20  02  78  1100 
2!  04  78  1256 
19  05  78  1258 
29    06  78  1253 

21  07  78  1335 
01     09  78  1215 


.3 
3 
,3 
3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG    Oft    GEOM   MN     ( - ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DIE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


-3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN     i - : 

M I N I  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


09 

01 

7B 

120 

20 

02 

78 

100 

21 

04 

78 

2  56 

19 

05 

78 

:sa 

29 

06 

78 

253 

21 

07 

7B 

:.3S 

01 

08 

78 

;i5 

LONG: 


934 

90| 

SAMPLE 

SCD 

1.0 

36004 

6 

36094 

4 

36260 

6 

36327 

6 

363S9 

6 

9 

36451 

6 

9 

36509 

6 

8 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 


088 
040 
026 

026 
066 
036 
006 


0.088 
0.041 
0.006 


0.640 
0.419 
0.240 


U  T  M:  17  0663300.0  4869500.0  4 

30         91  64 

TOTAL      FECAL       M.F. 

COLIFORM  COLIFORM     ENTER. 

MF/1 OOML  MF/lOOML   MF/1 OOML 


4900. 

990. 
3100. 

400. 

50. 

9000. 

460. 

9000. 

1038. 

50. 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


490 
330 
64  0 
3B0 
390 
470 
240 


352, 

4. 

10. 

52. 

4  . 

1660. 

440  . 

1660. 
59.  * 
4. 


21  22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L, 


0.007 
0-008 
0.009 
0.009 
0.021 
0.019 
0    003 

0.021 
0.011 
0.003 


2.050 
1  .240 
2.230 
1  .000 
0.635 
0.686 
0.285 

2.230 
1.161 
0.285 


368. 

16. 


760. 
110. 


STATION    ID:       06-01 08- 004 ■ 02 

STORET    CODE:     02 
004 
3710 


2.  145 
I  .288 
2.265 
1  .035 
0.722 
0.741 
0.294 

2.265 
1.213 
0.  294 


4            REGION:     03 

805 

3 

WATER 

DI  SS  . 

TEMP. 

02 

DEG    C 

MG/L 

0    0 

7    0 

0.0 

12.0 

1.0 

11.6 

13.0 

10. B 

14.0 

9.5 

22.8 

7.6 

16.0 

11.0 

22.6 

15.0 

9   5 

9.  9 

0.0 

7.0 

INRGNC  TOTAL 

N       ORGNC       N 

MG/L  MG/L 


0.402 
0.2(10 
0.614 
0.354 
0.314 
0.434 
0.234 

0.614 
0.377 
0.234 


23 
TOTAL    N 

MG/L 

2.547 
1  .578 
2.879 
I  389 
1  .036 
1  . 1  75 
0.528 

2.879 
1  .590 
0.528 


5-OAY 

BOD 

MG/L 


1  .0 

0.2 

1  0 
0.5 
0.2 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


334 
354 
355 
344 
284 
293 
274 


355.0 
318.3 
274.0 


MG/L 

0.066 
0.04  2 
0.130 
0.026 
0.022 
0.035 
0.017 

0.130 
0-048 
0.017 


6 

susp. 

SOLI DS 
MG/L 


37. 

7. 

63. 


13.0 
10.0 

63.0 

20.8 

7.2 


10.00 

34 
FI  LTERLD 
REACTIVE 
P    MG/L 

O.OtT 
0  .  032 
0-022 
0-007 
0.005 
0.003 

0.002 

0.032 

o .  o  i  :s 

0.002 


7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

297 
347 
29) 
337 


34? 
316 
292 


(  0  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RiVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


LYNDE    CREEK 

AT     FIRST    CONC.WEST    OF    HIGHWAY    N0.7SI2    NORTH    Or    BROOKLIN 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    WO    YR    LMT         OiST    3RG   DEPTH 
FEET  MTRS 


09   01    76    1 130 


1  100 
1256 


20  02    78 

21  04  78 
19  05  78  1250 
29  OS  7B  1253 
21  07  78  1335 
01    09   78    I  2 15 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM    MN     (*) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


LONG: 

107 
CALCUL 
D-SOLIDS 
MS/L 


276 
270 
264 

276 

270 
261 


COND 
25C 

'UMHOS 

491 
5  -I 5 
460 
485 
425 
415 
405 

545 

461 
405 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
LYNDE    CREEK 


U    T    M:     17    0663300.0    4869500 . 0    4 


16 

TUR8. 
FORMAZIN 

UNITS 

14.00 

4.00 

22.00 


22.00 
8.23 
2.50 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


21  .0 
14.0 
16.5 
15.0 
10.5 
14.5 
10.5 


21  .0 
14.6 
10.5 


OATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  24 

STATION    ID:       06-0108-004-02 

STORET    CODE:    02 
004 
3710 

REGION:    03  MILEAGE:  10.0 


B.O.W./    SITE:     PRINGLE    CI-'LtK 

SAMPLE    POINT:    WATSON   STREET,    WHITBY 

STATION    TYPE:     RIVER         FLOW    GAUGE    MOE    02H010S 


SAMP    DTE    HOUR      STN      STN    SAMP      PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRC    DEPTH 

FEET  MTRS 


09   01 

78 

1030 

.3 

50   02 

78 

1200 

.3 

17    04 

78 

1250 

.3 

15    OS 

78 

1210 

.3 

19   06 

78 

1100 

.3 

17   07 

7B 

1115 

.3 

01    09 

78 

1310 

.3 

25    09 

78 

1205 

.3 

27    10 

78 

1215 

.3 

29    11 

78 

1030 

.3 

11    12 

78 

1100 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     (-) 

MINIMUM 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
PRINGLE    CREEK 


U   T    M:    17    0666375.0   4856225.0    4 


934 

901 

80 

81 

Sample 

SCO 

TOTAL 

FECAL 

NO 

COL  I  FORM 
MF/100ML 

COLIFORM 
MF/100HI. 

EN 
MF/1 

36002 

6 

6400. 

322. 

282 

35092 

1960. 

8. 

132 

36208 

6 

9 

4, 

4. 

4 

36275 

8 

220OO. 

600. 

128 

36336 

5 

3 

900. 

60. 

64 

36393 

9 

5 

8 

300. 

70. 

20 

36511 

9 

s 

8 

10.        L 

10          L 

10 

36533 

E 

B 

100. 

10.        I. 

10 

36635 

6 

2100. 

140. 

550 

36685 

6 

1270CE+1 

4600. 

1790 

36704 

8 

9 

51000. 

127D0E+1 
1136.*    D 
4. 

4700. 
4800. 

ioi . •  a 

4. 

1500 

1790 

91 

4 

84 
M.F. 


B05 

WATER 
TEMP. 
DEG  c 

0.0 


19.0 
21  .0 
20  9 


21  .0 
1  1  .6 
0.0 


STATION 

ID:      06-0109-003-02 

STORET    CODE: 

02 

004 

3700 

ON:     03 

MILEAGE; 

1  .10 

3 

1 

33 

34 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

FILTERED 

02 

30D 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

6.0 

2.5 

0.  136 

0.100 

3.4 

0.430 

0.062 

8.2 

0,6 

0.300 

0.130 

3  a 

O.B 

0.  140 

0.027 

6.3 

2.0 

0.  124 

0.017 

7.2 

1  .2 

0.08! 

0.007 

8.3 

1.4 

0.940 

0.530 

8.3 

1  .0 

0.34  6 

0.  169 

10.5 

1  .2 

0.02  1 

0.003 

12.6 

5.8 

0.36  4 

0.045 

1  .2 

0.670 

0.135 

12.6 

S.8 

0.940 

0.530 

3.5 

1  .9 

0.32  3 

0.111 

6-0 

0.6 

0.021 

0.003 

NO  OF  SAMPLE5 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       HTRS 


OS 

01 

78 

1030 

50 

02 

78 

1200 

1  7 

04 

78 

1250 

15 

OS 

78 

1210 

19 

06 

78 

1  100 

17 

07 

78 

1  1  18 

01 

09 

78 

1310 

25 

09 

78 

1205 

27 

10 

78 

1215 

So 

11 

78 

1030 

11 

12 

78 

1100 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (•) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

FI LTEREO 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP, 

DISS. 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOL  I DS 

SOLIDS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MS/ 1 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.380 

0.810 

0.023 

2.570 

2.973 

0.430 

3.403 

446.0 

30.0 

416 

0.314 

1  .560 

1  .480 

7.820 

9.614 

1  .246 

10.860 

51J5.0 

63.0 

532 

0.154 

0.820 

O.024 

1  .160 

1  .338 

0 .  6f.6 

2.004 

622.0 

9.3 

613 

0.070 

0 .  900 

0 .  032 

1  .900 

2.002 

0.630 

2    832 

4C9.0 

71  .0 

338 

0.  143 

0.7B0 

0.022 

D.  125 

0.2G9 

0    63  B 

0.927 

348.0 

57.0 

291 

0.078 

0.660 

0.012 

0.023 

0.113 

0.5&2 

0.695 

306.0 

30,0 

1  .320 

2.280 

0.042 

9.160 

10.522 

0    960 

1 1 .482 

528.0 

15.0 

513 

4 .  250 

6.  100 

0.092 

7.660 

12.002 

1  .050 

I  3. 852 

5BB.0 

7.3 

531 

0.006 

0.340 

0.006 

0.290 

0.302 

0.334 

0.636 

364.0 

7.  7 

356 

1.120 

2.020 

0.  13S 

5.3(50 

6.615 

0  .  9U0 

7.515 

75S.0 

24.0 

734 

0.136 

I  .420 

0.022 

1  1  . 000 

1  1  .  1  58 

1  .264 

12. 442 

763.0 

129.  0 

634 

4.250 

6.  100 

1  .430 

1  1  . 000 

12.002 

1  .850 

13.852 

763.0 

129.0 

734 

0.725 

1  .  608 

0.  172 

4    279 

5.  175 

0.884 

6.059 

520. 6 

40.  3 

501 

0.006 

0.340 

0.006 

0.023 

0.113 

0.334 

0.636 

306.0 

7.3 

291 

107 

14 

16 

56 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN   SAMP      Pu 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

DY   MO 

'« 

LMT 

OIST 

BRG    DEPTH 

C-50LIDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

FIET 

MTRS 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

09    01 

78 

1030 

.3 

705 

20.00 

103.0 

20    02 

73 

1200 

.3 

630 

33.00 

103.0 

17    04 

78 

1250 

.3 

900 

6.20 

115.0 

15    05 

73 

1210 

.3 

520 

35.00 

24  ,0 

19    06 

78 

1100 

.3 

460 

28.00 

27.5 

17    07 

78 

11  15 

: 

276 

425 

19.00 

28.5 

01     09 

78 

1310 

i 

760 

6.50 

103.0 

26   09 

78 

1205 

:--. 

380 

5.90 

115.0 

27    10 

7R 

1215 

.3 

560 

6.50 

33.5 

29    11 

78 

1030 

J 

1200 

16.0 

225.0 

II     12 

7fl 

1100 

3 

980 

56.00 

147.0 

MAXIMUM 

276 

1200 

56.00 

225.0 

AVG 

OR    GEOM 

j  re 

747 

21  .10 

93.1 

MINIMUM 

276 

425 

5.90 

24.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


S.OK./  SITS:  OSMAWA  CREEK 

SAMPLE  POINT;  SlMCOE  STREET  SOUTH  OSHA«A 

STATION  TYPE;  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02HD0O8 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  VR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3^ 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


09 

01 

78 

1  153 
1353 

30 

02 

76 

1500 

24 

09 

76 

1100 

17 

04 

76 

1333 

15 

OS 

78 

1230 

19 

06 

re 

1200 

17 

07 

78 

1  135 

01 

09 

78 

1  130 

2S 

09 

78 

1230 

27 

10 

78 

1140 

29 

1  1 

78 

1100 

1  1 

u 

78 

1120 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (») 

M ] N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
D*  MO  VR  LMT    CIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


09    01  78     11=0 

1250 

20    02  79     12C0 

24  02  78  1 TCO 
17  04  78  1320 
15  05  78  1230 
19  06  7S  12C0 
17  07  78  1135 
01     09  7B    1 120 

25  09  76  1220 
27  10  78  1140 
2fl  IT  78  1 1  CO 
11     13  78    1120 


-3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAX [MUM 

AVG    OR    GEOM    MN     [  -| 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


93-4 
SAMPLE 


36005 

4 

36010 

4 

36096 

36  145 

4 

362C9 

6 

35276 

6 

36338 

5 

36400 

5 

36507 

S 

36534 

6 

36633 

6 

36686 

6 

36705 

4 

34 
FI  LTEHEO 
REACTIVE 
P   MG/L 

0.012 
O.024 

o  .oca 

0.034 
0.063 
0.016 
0.015 
0.005 
0.025 
0.014 
0,016 
0,02  1 
0,029 

0.063 
0.022 
0.005 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 


0.  180 
0.  196 
0.728 
0.  178 
0.  104 
062 
084 
046 
076 
062 
062 
090 


0 
0 
0 

o 

0 

0.  162 


0.728 
0.  156 
0.046 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
OSHAMA    CREEK 


U    T    M:     17    0674275.0    4359125.0    4 


901  444 

SCD       FLOU    CFS 


1  19 

00 

1400 

1  19 

00 

21 

00 

600 

22 

40 

43000 

73 

10 

5000 

136 

00 

22000 

26 

50 

SOQ 

16 

70 

800 

20 

70 

3100 

15 

00 

1700 

4  5 

90 

2500 

37 

50 

3100 

22 

40 

230 

136 

00 

43000 

51 

32 

2317 

IS 

00 

230 

TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 


320 
560 
1  20 
690 
470 
850 
360 
430 
290 
360 
320 
380 


.  120 
.496 
.290 


TOTAL  FECAL 
COLIFORM  COLIFORM 
MF/100ML   MF/100ML 


66- 

1300. 

100. 

1200. 

e. 

1200. 
200. 

50. 
40. 

1  20 . 


1300. 
131  . 


12 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

1  -340 
1  .870 
0.605 
O.BOO 
I  .290 
1  .030 
0.345 
0.193 
0.325 
0.  310 
0  440 
0,807 
0,863 

1.970 
0,792 
0.  193 


FILTERED 
N02-  N 
MG/L 

0.011 
0.011 
0.045 
0.007 
0.013 
0  020 
0.0  14 
0.007 
0.006 
0.013 
0.005 
0.006 
0,007 

0.045 
0.013 
0,005 


DATE    OF    REPORT       25 

OCT 

79      PAGE        245 

STATION 

ID:       06- 

01  11 

-001 -02 

STORET    CODE: 

02 

004 

3660 

■  0    4 

REGION:     03 

MILEAGE: 

0.40 

84 

605 

3 

1 

33 

M-F. 

WATER 

DISS. 

S-DAY 

TOTAL 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

430 

00 

7.0 

0.6 

0    058 

0.0 

12.0 

o.s 

0    045 

60. 

i  e 

0    077 

850. 

0.0 

5.6 

0-2 

0    08B 

100. 

6.8 

9.S 

0-8 

0    4  30 

320- 

9.8 

9.4 

1  .0 

0-160 

36. 

16.  B 

1  1  .4 

O.B 

0.034 

500. 

24.0 

7.4 

0.5 

0.075 

660. 

17.5 

3.4 

O.S 

0.  102 

70. 

15.4 

10    8 

0.4 

0.060 

560 

SO 

10,4 

o.a 

0.037 

1  10. 

1  .5 

13.9 

C    6 

o.osa 

30. 

0    5 

0.  2 

0.055 

850. 

24,0 

13.9 

1     8 

0.430 

179- 

8    4 

10.  1 

0.6 

0.099 

30. 

0    0 

7.0 

0.3 

D.034 

17 
1NRGNC 
N 
MG/L 

1,531 
3.077 
1  .4  58 
0-9»15 
I  .  407 
1.112 
0.443 
0.246 
0.407 
0.385 
0  .  507 

0  . 90S 

1  .032 


2.077 
0.961 
0.246 


TOTAL 

OftGNC   N 

MG/L 


0.  140 
0.364 
0.392 
0.412 
0.366 
0.786 
0.2  76 
0.434 
0.214 
0,298 
0,258 
0  2  90 
0,209 

0  7  89 
0.342 
0.  140 


23 
TOTAL    N 


1  ,671 

i. Am 

1  850 
1  .  397 
1  .773 
1  .900 
0.719 
0  680 
0  621 
0  683 

0  765 
1.1  95 

1  .240 

2.441 
1  .303 
0.621 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


390.0 
432.0 

905  O 
369,0 
394.0 
446  0 
660  0 
718.0 
306.0 
352.0 
345.0 

1121 .0 

1  196. 


1196. 
567.2 
306.0 


13 

6 

SUSP 
SOLIDS 
MG/L 

47.  D 
25.0 
10.0 
24.0 
26.0 
101  .0 
7.7 
0 
.0 
0 
7 
0 


101  .0 

36.3 

7.7 


SAMP  DTE  HOLR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


09    01 

7« 

1  150 
1250 

.3 
.3 

50    02 

78 

1200 

.3 

24    02 

78 

1100 

.3 

17    04 

78 

13:0 

.3 

15    05 

?a 

taao 

.3 

19    06 

78 

1200 

.3 

17    07 

79 

1135 

.3 

01    09 

78 

n;io 

.3 

35    09 

79 

1230 

.3 

37    10 

79 

1  140 

.3 

39    11 

79 

1100 

.3 

11    12 

78 

n:iO 

.3 

MAXIMUM 

J:VQ    OR 

GEOM    MN 

I  *] 

M 1 N I  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LM"  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


MAX IMUM 

XVa    OR    GEOM   MN    [  •  I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


09 

01 

76 

1  2  ISO 

20 

02 

76 

1200 

24 

02 

76 

1  too 

17 

04 

76 

1  3:20 

15 

05 

76 

12)0 

19 

06 

76 

12O0 

17 

07 

78 

1135 

01 

09 

7B 

1130 

25 

09 

7B 

1230 

27 

10 

78 

1140 

39 

11 

78 

1  100 

11 

12 

78 

IT  JO 

7 

14 

16 

56 

59 

280 

55 

206 

25 

DISS 

CONO 

TUfiB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

SOLIDS 

25C 

F0RM42IN 

MG/L 

SILICATE 

AT     LAB 

IRON 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

UG/L 

343 

595 

28.00 

59.0 

407 

660 

1  1  ,00 

43  .  0 

45    5 

4,30 

7.46 

0    520 

1  ,0L 

895 

1485 

12,00 

315   0 

345 

575 

15    00 

28.  S 

37,5 

S.00 

6    07 

0    640 

1     OL 

366 

590 

16.00 

39.0 

34.  5 

3    55 

B.22 

1  .500 

2,5 

345 

520 

46.00 

26.0 

30.5 

3.80 

B.20 

2    500 

3.0 

652 

1000 

4.90 

25.5 

34.5 

3.65 

8.00 

0.310 

1.DL 

647 

910 

30.00 

25.5 

34.5 

4.45 

7.  97 

0.  300 

1  .  OL 

294 

445 

5 .  50 

32.5 

32.5 

4.50 

6.  15 

0    440 

1  .OL 

313 

495 

26.00 

25.5 

35.0 

4     10 

B.30 

1     400 

1  .OL 

335 

530 

6.6 

22.5 

37  .  0 

4.90 

8.06 

0.  40 

1  ■     L 

1039 

1800 

30.00 

77.0 

4  1.0 

5.40 

7.BB 

0 .  580 

20 

1178 

1900 

IB. 

116. 

45. 

12.4 

9.83 

0.60 

1  1  38 

1900 

46   00 

315.0 

45.5 

12    4 

9-03 

2.500 

3.0 

551 

B85 

19.15 

63.5 

37  .0 

5.09 

8.20 

0.854 

1  .  4D 

294 

445 

4.90 

22.5 

30.5 

3.55 

7.46 

0.300 

1  .0 

13 

13 

13 

13 

i  l 

u 

1  1 

1  1 

1  1 

41 

361 

265 

235 

221 

225 

229 

315 

243 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

extrbles 

ARSENIC 

MERCURT 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CAOMIUM 

ZI  NC 

MG/L 
34 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

34 
23 
30 

1 

0.001 

0.200 

0.040 

0    OIOL 

0    030L 

0.005L 

0.650 

as 

24 

1 

0.001 

0.02 

0.030 

o.oio 

0.030L 

0.005L 

0.020 

24 

62 

1 

0.190 
0.03 


o.ooi 

0.001 
0.001 


29 

146 


0.05 

0.035D 

0,03 


0.05 

0.020D 

0.010 


0.030 

0.030D 

0.030 


0.005 
0.005D 
0    005 


0.650 

0.1730 

0.01 


5.0 
5  0 
4.0 
3.2 
5.9 

3.0 

2.8 

2.6 

2.6 

3. 

3.4 

2.6 

5.9 
3.5 
2.4 

12 

239 

TOTAL 

NICKEL 

MG/L 


0.040 
D.020L 


0,33 
0.  I  230 
0.020 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY     REPORT 


RiVER    BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


MONTGOMERY    CHEEK 

AT     HARBOUR    ROAD    OSHAWA 
RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       P» 
DY    MO    YR    LMT         DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTR5 


09   01 

78 

12C0 

3 

17    04 

78 

1330 

3 

15   05 

73 

tsia 

3 

19    06 

78 

121  S 

3 

17    07 

78 

11  so 

3 

01    09 

7S 

11  IS 

3 

IS    09 

78 

1240 

3 

27    10 

78 

1130 

3 

29    11 

78 

1120 

3 

11     12 

78 

1  130 

3 

MAXIMUM 

AVG   OH 

GEOM    MN     (•) 

MINIMI 

IB 

□ATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE 
STATION    ID:       06-0111-002    02 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


great  lakes 
lake'  Ontario 

OjHAWA  CREEK 


ONG: 

U    T    M 

17    067435 

0.0    4859625 

0    4            REGION.     03 

931 

901 

80 

81 

84 

605 

3 

SAMPLE 

sco 

TOTAL 

FECAl. 

M.  F  . 

WA1ER 

DISS. 

NO 

COL  1  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

MF/IOOML 

MF/lOOMI. 

MF/IOOML 

DEG    C 

MG/L 

36007 

6 

0    0 

3.0 

36210 

6 

50000E+1 

14000E-F1 

1500          C 

8.0 

9.5 

36277 

6 

1 3000E+1 

700. 

1 000          L 

10    0 

7.9 

36339 

6 

9 

9900 . 

84 

40. 

16    6 

3.1 

36401 

6 

9 

300. 

10. 

1Q0. 

23.0 

2.  1 

36S06 

£ 

S 

1390. 

1290. 

1 500 .        0 

17.5 

7.4 

36S35 

6 

14000. 

340. 

160. 

16.2 

8.4 

36632 

6 

1700. 

270. 

260. 

BO 

6.2 

36667 

6 

7500 . 

330. 

290. 

3.8 

11.2 

36706 

A 

27000. 

160. 

300. 

1  .5 

50000E-H 

I4000E+1 

1500. 

23.0 

11.2 

1 0290 . • 

431  .- 

317. ■     E 

10  5 

6.6 

300. 

10. 

40. 

0.0 

2.  1 

STORET    CODE: 

02 

004 

3660 

MILEAGE: 

O.SO 

1 

33 

34 

5-DAY 

TOTAL 

Fl LTEREO 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

1  .6 

0.113 

0.004 

14.0 

0.112 

0.012 

19 

0.090 

0.003 

4.0 

0.185 

0    040 

4.0 

0.310 

0.023 

1     0 

0     114 

0.03B 

1  ,2 

0     134 

0    026 

1  .6 

0.152 

0    025 

2.0 

0    06  9 

0  .  OOB 

0.8 

0.094 

0.024 

19. 

0    310 

0.040 

4.9 

0.137 

0.020 

0.8 

0.06  9 

0.003 

HO  OF  SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

IJJ 

23 

5 

6 

7 

Samp  dte 

HOUR 

STN 

STN    SAM?       PJ 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUS  P . 

OISS. 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

1,03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTR5 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L. 

MQ/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

09   01 

78 

1200 

.3 

0.050 

0.490 

0    017 

1  .240 

1  -307 

0.440 

1  .747 

751  .0 

52.0 

699 

17    04 

78 

1330 

.3 

0.002L 

0.  960 

0.039 

1  .340 

1  .381 

0.978 

2.359 

834.0 

20.0 

814 

15   05 

78 

1248 

.3 

0.002 

0.900 

0,032 

0,645 

0.679 

o.B'ia 

1  .577 

672. 

22.  D 

650 

19   06 

7FJ 

1215 

.3 

0.252 

1  .200 

0.004 

0.2/5 

0.53  1 

0.948 

1  .479 

572.0 

20.0 

552 

17    07 

7B 

1150 

.3 

0.236 

1  .  150 

0    055 

0.395 

0.666 

0.914 

1  .  600 

506.0 

69.0 

437 

01    09 

78 

1115 

.3 

0.  14B 

0.570 

0-054 

0.640 

0.B42 

0.472 

1  .264 

164.0 

20.0 

!S    09 

78 

1240 

.3 

0.560 

1  .  100 

0.1  S5 

1  .  040 

1  .755 

0    540 

2.2  95 

413.0 

23.0 

490 

27    10 

78 

1  130 

.3 

0.083 

0.640 

0.066 

0.720 

0-B69 

0,557 

1  .426 

419.0 

7    8 

411 

29    11 

78 

1  120 

.3 

0.210 

0.600 

0.050 

0.800 

1  .060 

0  ,  3110 

1  .450 

2363.0 

7    0 

2356 

1  1     12 

7B 

1130 

.3 

0.330 

0,660 

0.040 

1  .060 

1.430 

0.330 

1  .760 

679.0 

3.4 

6  76 

MAXIMUM 

0.560 

1  .  200 

0.155 

1  .340 

1  .755 

0.97B 

2.359 

2363.0 

sa.o 

2356 

avs 

OR    GEOM    MN    ( *  ) 

0.  1B7D 

0.829 

0.051 

0.S16 

1  .054 

0.642 

1  .696 

737.3 

24  ,  4 

787 

MINIMUM 

0.002 

0.490 

0.004 

0.275 

0.531 

0  .  330 

1  .264 

164.0 

3.4 

411 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET 

09  01  78  1200 
17  04  78  1330 
15  05  78  1248 
19  06  7B  1215 


107 

14 

16 

56 

25 

p     Pd 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

PHENOLS 

TH 

O-SOLIOS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

»S 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

UG/L 

•3 

1215 

18.00 

223,0 

.3 

1  130 

13.00 

183.0 

2,0 

.3 

910 

13.00 

135.0 

3    0 

.3 

890 

6.  BO 

160.0 

1  .OL 

17  07  7B  1  150 
01  09  7B  1115 
25  09  7B  1240 
27  10  7B  1130 
29  11  7B  1120 
11  12  7B  1 130 


.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  [  "  ) 

MINIMUM 


1  44 
144 
T44 


660 

23 

00 

06 

0 

220 

8 

50 

1  15 

0 

780 

20 

00 

117 

0 

650 

6 

70 

61 

0 

4200 

8 

D 

1350 

0 

1  100 

11 

00 

78 

0 

4200 

23 

00 

1350 

0 

1  176 

12 

80 

252 

8 

220 

6 

70 

78 

0 

1  .OL 

1  .OL 

2  5 

3. 
2  0 


NO  Of  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


HARMONY  CREEK 

AT  BLOOD  STREET  EAST  OSHAWA 

RIVER    FLOW  GAUGE  MOE  02HD1Q7 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
FAREWELL  CREEK 


STATION    10:        06-0112-001-02 

STORET    CODE:     02 
004 
3650 


U    T    M:     17    0674300.0    4B61075.0    4 


REGION:  03 


5AMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEtT       MTRS 


17  04  78  1350 

16  05  73  1400 
19  06  78  1200 

17  07  78  1220 
01  09  73  1100 
25  09  73  1255 
57  10  73  1115 
29  11  78  1135 
11  12  7B  1140 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I ' ) 

MINIMUM 


931 

SAMPLE 
NO 

901 
SCD 

36211 

E 

3G278 
363-10 
36402 
36505 
36536 

6 

6 
G 
6 

36630 

366B8 
36707 

6 
6 
6 

TOTAL  FECAL  M.F. 
COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 
MF/IOOML   MF/lOOML   MF/IOOML 


550 
6100 
4500 
300 
BOO 
2300 
13000 
1  8000 
12000 

18000. 

3059. 

300. 


170. 
1300. 

600. 
10. 

344  . 

170. 
1470. 
1600  . 
4100  . 

4100. 
449.  ■ 
10. 


1  500 

500. 

52. 

60. 

1500. 

170. 

1070. 

1  40D  . 

1500. 

1500. 

479. 

52. 


805 

3 

WAFER 

DISS. 

TEMP 

02 

DEG    C 

MG/L 

9.0 

B.6 

ID. 5 

9.0 

25.5 

9.6 

18.0 

11.2 

16.0 

11.4 

6    0 

12.3 

25.5 

10    6 
0.0 


14.  6 
11.0 
.     B.6 


5-DAY 

SOD 

MG/L 


TOTAL       FILTERED 

P       REACTIVE 

MG/L  P    MG/L 


0.02  9 
0.110 
0  .02  2 
0.023 
0  .04  3 

0.061 
0.350 
0.  04  6 


350 
086 
02  2 


0.010 
0.03B 
0  .  0O2 
0.005 
0.002 

0.006 
0.024 
0.007 


038 
012 

002 


NO    OF    SAMPLES 


(     C    0    N    T    D     ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

SAMP 

3TE 

HOUR 

5TN 

STN 

SAMP       PJ 

F  1  LTEREO 

TOTAL 

FILTERED 

F]  LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP  . 

DISS. 

DY    MO 

*R 

LMT 

DIST 

BRG 

DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

NO  2  -  N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOL  I DS 

FEET 

MTRS 

MG/  L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

17    04 

78 

13  SO 

.3 

0 .  066 

0,450 

0    01  1 

1  .640 

1.717 

0,364 

2.101 

5010 

8    9 

492 

15    05 

78 

moo 

.3 

0.4Q6 

1     080 

0.024 

1  .580 

2.010 

0.674 

2.6B4 

391     0 

43,0 

348 

19    06 

78 

12C0 

.3 

0.050 

0,520 

0,027 

0.545 

0-622 

0,470 

1  .  092 

655,0 

13.0 

642 

17    07 

78 

1  220 

.3 

0.026 

0,530 

0    005 

0.025 

0.056 

0.504 

0.550 

659    0 

10,0 

649 

01     09 

78 

1  ICO 

.3 

0.030 

0    450 

0    009 

0.480 

0.519 

0.420 

0.939 

6iiO    0 

19.0 

661 

27    10 

78 

1  1  15 

.3 

0.006 

0    600 

O.OIQ 

0.505 

0.521 

0.5'.i4 

1115 

554,0 

34.0 

560 

29    11 

?e 

1  135 

.3 

0,090 

1.  160 

0.025 

1  .  QBO 

1      195 

1  .070 

2.265 

1660.0 

331     0 

1329 

11     12 

78 

1  140 

,3 

O.OBO 

0.480 

0.010 

1  .  190 

1  .260 

0.420 

1  .680 

696.0 

20.0 

676 

MAXIMUM 

0.406 

1  .  160 

0.027 

1  .  640 

2.010 

1  .070 

2.684 

1 660, 0 

331    0 

1329 

AVG 

OR    GEOM    MN     ! ' ) 

0.092 

0.659 

0.015 

0    861 

0.9BB 

0.567 

1  .555 

729.5 

59.9 

670 

MINIMUM 

0  .  006 

0.450 

0.005 

O.025 

O.05S 

0.384 

0.560 

391  .0 

8.9 

348 

NO  OF  SM'PLES 


14 

16 

56 

SAMP    DTE 

HOLR 

STN 

STN 

SAMP      PJ 

COND. 

TURB. 

CHLORI D£ 

OY    MO    YR 

LMT 

DIST 

BRG 

DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

17    04    78 

1350 

,3 

760 

5.20 

72,0 

15    05    78 

1400 

,3 

520 

23.00 

20,5 

19    06    78 

1200 

.3 

96  0 

4.J0 

150.0 

17    07    78 

13:0 

.3 

890 

5.30 

178.0 

01    09    78 

1109 

.3 

910 

11-00 

148.0 

27    10    78 

1115 

.3 

860 

5.90 

36.0 

29     11     78 

1  ISIS 

.3 

2  300 

250.0 

550-0 

11     12    78 

1  1  <;0 

.3 

1040 

9.90 

125.0 

MAX  I  MUM 

2300 

250.0 

SSO .  0 

AVG 

OR    GEOM   MN     1  *  1 

1033 

39,31 

166.2 

MINIMUM 

520 

4,20 

20.5 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


BOWMANVILLE    CfiEEK 
WEST     BEACH    ROAD.     6 
RIVER  FLOW    GAUGE 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LM"  OIST     BRG    OEPTH 

FEET  MTRS 


S4    02  76  1  I '15 

17    04  78  14:>5 

15    05  78  14  35 

19    06  78  1200 

17    07  78  1300 


STATION 

ID:        06-0116 

001-02 

ANVI LLE 

D    02HD006 

MAJOR 

BASIN:     GREAT 

LAKES 

ST0RE1 

CODE: 

02 

Ml 

iOR 

BASIN:     LAKE 

ONTAn 10 

004 

TERM    STREAM:     BOWMANVILLE    CREEK 

3540 

ONG: 

LI 

T    M 

17    06BG65C 

.0    4852500 

0    4 

REGION:     03 

MILEAGE: 

0 

£10 

934 

901 

444 

80 

81 

B4 

805 

3 

1 

33 

SAMPLE 

SCO 

FLOW 

CFS 

T01AL 

fecal 

M    F. 

WATER 

OISS 

5-DAY 

TOTAL 

NO 

COLIFORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

MF/lOOML 

MF/100ML 

MF/100ML 

OEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

361  46 

4 

15 

00 

270. 

BS. 

32. 

0    0 

9.8 

0   2 

0 

0  75 

362  13 

6 

74 

90 

800. 

4  . 

50 

5.8 

8.6 

0-4 

0 

038 

36280 

6 

164 

00 

5500. 

350. 

410 

10    0 

9.0 

0.5 

0 

665 

36342 

31 

40 

200. 

40. 

40 

0.  8 

0 

0  17 

36404 

6 

29 

30 

3500, 

110 

60 

22.4 

6,8 

0.4 

0 

031 

01 

09 

78 

10  SO 

.3 

25 

09 

78 

1320 

.3 

27 

10 

76 

1  100 

.3 

29 

1  1 

78 

12(8 

.3 

1  1 

12 

78 

1215 

■  3 

MAX,  I  MUM 

i.VG 

OR 

GEOM   MN     | ' 1 
M I N I  Mul.l 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       5TN       STN    5AMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


.3 
.3 

I 

.3 


24 

02 

7B 

1  145 

17 

04 

78 

i4:>5 

15 

05 

78 

1435 

19 

06 

78 

1200 

17 

07 

78 

1300 

01 

09 

78 

TOilO 

25 

09 

78 

13:!0 

27 

10 

70 

1100 

29 

1 1 

78 

1208 

11     12    78     12  15 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM   MM    (•) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     8RG    DEPTH 

FEET  MTRS 

24  02  7i  1 145  ,3 
17  04  78  1 425  ,3 
15  05  7B  1435  3 
19  06  78  1200  .3 
17  07  78  1300  .3 
01     09    78  1030  .3 

25  09  7B  13:?0  .  3 
27  10  78  1 100  .3 
29  11  78  1208  .3 
II    12   78  12  1 5  .3 

MAXIMUM 

M«    OR    GEOM    MN     (  -) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


36504 

6 

36537 

B 

36631 

6 

36630 

6 

36709 

4 

Fl LTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 

0.004 
0.0T6 
0.008 
0  004 
0  0C3 
0,  004 
0,003 
0.0O2 
0,004 
0.005 

0.016 
0.005 
0.002 

10 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 


0.D28 
0.034 
0.026 
0.040 
0.032 
0.020 
0.026 
0.006 
0.010 
0.018 

0.040 
0  ,  024 

0,  006 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  B-SOLIDS 

MG/L  MG/L 

253 


318 
298 
299 

680 
273 
437 
435 

680 
374 

253 


218 
244 


276 
246 
218 


28 

70 

300 

25 

30 

900 

54 

90 

icao 

45 

90 

2000 

43 

eo 

420 

164 

00 

5500 

51 

32 

B55 

15 

00 

200 

1000. 
10. 
60, 


ID 

20 
TOTAL 
KjElCAHL 
MG/L 

0 .  260 

0.340 

0.700 

0.250 

0.330 

0.220 

0.95 

0   340 

0.380 

0.26 


0-95 
0.403 
0,  220 


COND. 

25C 

UMHOS 

419 
425 
445 
480 
440 
335 
980 
455 
730 
690 

9B0 
540 
335 


10 

21 
Fl  ITEREO 
1.02- N 
MG/L 


COS 
007 
012 
006 
004 
006 
016 
005 
005 
006 


016 
.007 
004 


16 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 

6.60 

9.40 
29-00 

3.20 
10  00 

6,00 

3,0 

4  3 

7.90 

5.4 

29 .  00 
8.48 
3.0 

10 


0  985 
0  615 
0  136 


CHLORIDE 
MG/L 


137. 
13 


137 
22.6 
4.5 


100 

30 

460 

52 

1200 

1200 

103 

30 


22 
Fl  LTERED 
N03N 


0.  700 
0.985 
0.965 
O.270 
0 .  1  36 
0.210 
0.  840 
0.475 
0  .  7 1  0 
0.854 


10 


15 


0.7:13 
I  .026 
1  .003 
0.316 
0  172 
0.236 
0.882 
0.486 
0.725 
0.878 


.02$ 
.646 


59 


15 

a 

13 

3 

5 

8 

1 

0 

0 

5 

22 

4 

e 

s 

s 


18   . 

INRGNC  TOTAL 

N      ORGNC       N 

MG/L  MG/L 


0.232 
0.306 
0.674 
0.210 
0  298 
0.200 
0.924 
0.334 
0.370 
0.242 


0.924 
0.3  79 
0,200 

10 


280 

SULPHATE       REACTIVE 

SILICATE 

MG/L         Si    MG/L 


25.5 
24.0 
24.0 
20.0 
19.  Q 
20  0 
22,0 
30  0 
29.5 
32.5 


5.00 


32.5 
24.7 
19-0 


9,0 
12  2 
12.7 
15.6 


15.6 
10.5 


23 
TOTAL    N 

MG/L 

0.965 
1  .332 
I  .677 
0   526 

0  470 
0.436 

1  .806 
0.820 
1  .095 
1     120 

1  .806 
1  025 
0.436 

10 

55 

PH 
AT     LAB 


8.05 
B-30 
8.28 
B.30 
3.40 
8,15 
8,25 
7,64 
8.05 
8.09 

8.40 
8.  15 
7.64 


0    4 

0.020 

0.2 

0.023 

0    B 

0.021 

1     2 

0.030 

0.2 

0-030 

1  .2 

0.665 

0.5 

0.094 

0.2 

0.017 

10 

5 

TOTAL 

SOL  I  OS 

MG/L 

262.0 
293.0 
390.  0 
306.0 
307.0 
224.0 
249.0 
280-0 
461  .0 
444. 

461  ,0 
321  ,6 
224.0 

10 

208 

TOTAL 
IRON 
MO/L 

0,390 

0  430 

1  ,700 
0  350 
0.400 
0.230 
0.240 
0.25 
0-560*- 


1  .700 
0.482 
0.230 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

9,4 
17  0 
72,0 
8.0 
7,7 
6.4 
4.8 
7.4 
24.0 


72    0 
16.6 


25 
PHENOLS 

UG/L 

1  -OL 
1  .5 
3.0 
1     OL 
1  .0 
I    OL 
I  -OL 
I  .     L 
1  .OL 
1  .     L 

3.0 
1  .3D 
1  .0 


(    C    0    M    T    D    ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


8.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


80VMANVILLE  CREEK 

WEST  BEACH  ROAD.  BOWMANVILLE 

RIVER    FLOW  GAUQE  FED  02HD006 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
80WMANVILLE  CREEK 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    24 

STATION  ID:   06-0116=001-02 

STOfiET    CODE:    02 
004 

3540 


U  T  M:  H  0686650.0  486250°. Q  4 


REGION:  03 


0  .80 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24  02 

7B 

1145 

:. 

1?  04 

7B 

1425 

.3 

15  05 

76 

1435 

.3 

19  06 

7B 

1200 

.3 

17  07 

78 

1300 

,3 

01  09 

?a 

1030 

3 

25  09 

7B 

1320 

.3 

27  10 

78 

1100 

3 

29  11 

78 

1208 

:.) 

11  12 

78 

1215 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  «N  ( • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 

17  04  78  1425  .3 

15  05  78  1435  .3 

25  09  73  1320  .3 

11  12  78  121S  .3 

MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM  MN    ( • ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


ORGANIC 

C    AS    C 

MG/L 

3,0 

3.0 

5.4 

2.4 

2.5 

2.5 

I    E 

4. 

2.6 

2.8 

G.-4 

3.1 

.'     4 
10 

238 

TOTAL 

NICKEL 

MS/L 

Q.020L 
0.O2OL 
0.02  L 
0.02   L 

0.020 
0.0200 
0 .  020 


361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L       MG/L 


41 

COD 


29 
46 

.12 

lOL 

19 

38 

18 

34 

21 

10L 

46 

270 

10 


365 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 


0.001 
0.001 


0.001 
0.001 
0.001 


235 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L 


221  225 

TOTAL  TOTAL 

CHROMIUM  COPPER 

MG/L  MG/L 


0.290  0.Q20L 

0.02  0.020L 


0  .  020 
0.010L 


229 

TOTAL 
LEAD 

MG/L 


Q.030L 
0.O3OL 


215  249 

TOTAL  TOTAL 

CADMIUM  ZINC 

MG/L  MG/L 


0.005L 
0.005L 


0.040 
0.040 


0.  10 

0.02  L 

0.01  L 

0.03  L 

0.0051. 

0.01  L 

0.110 

0.06 

0.03 

0.02 

0.03  L 

0.005L 

0.01  L 

0.290 

0.03 

0.020 

0.030 

0.0O5 

0.040 

0.  116 

0 . 023D 

0.015D 

0.030D 

0.005D 

0.025D 

0.02 

0.020 

0.010 

0.030 

0.005 

0.01 

B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


SOPER  BROOK 

WEST  BEACH  ROAD  BOWMANVILLE 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02HD007 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


09  01 

78 

1230 

.3 

20  05 

78 

1200 

.3 

17  04 

7a 

1410 

.3 

15  05 

78 

1425 

.3 

19  06 

78 

1200 

.3 

17  07 

78 

1240 

.3 

01  09 

78 

1020 

.3 

25  09 

7B 

1310 

.3 

27  10 

78 

1050 

.3 

29  11 

78 

1200 

3 

11  12 

78 

1200 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OH 

GEOM  MN  (") 
MINIMUM 

934 
SAMPLE 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE   ONTARIO 
TERM    STREAM:     BOWMANVILLE    CREEK 

U    T    M:     17    06B6950.0    4862650.0    4  R 

901                     444                        BO                        81  34 

SCO       FLOW    CFS               TOTAL                FECAL  M.F. 

COLIFORM  C0L1F0HM  ENTER. 

MF/100ML  MF/100ML  MF/IOOML 


36008 

4 

36097 

36212 

E 

36279 

G 

36341 

36403 

h 

36503 

e 

36538 

E 

36629 

6 

36669 

G 

36708 

6 

130.00       29000. 


3 1 000 . 


20.00 

90. 

4 

90.10 

4300. 

10 

109.00 

7000 . 

40 

14.  BO 

1200. 

4 

9.20 

26000E1-2 

2BOO0 

12.80 

100.   L 

10 

16.00 

7800  . 

50 

25.00 

28000. 

1000 

26.50  10900. 

23.30  12300. 

130.00  2E000Et2 

43.34  6427.*   0 
9.20  90. 


31000. 
200.. 


300. 


4. 

10. 

220. 

12. 

600. 

G 

10. 

L 

20. 

600. 

G 

3500. 
75.  *     E 


STATION 

ID:   06-C 

1  16- 

002-02 

STORET 

CODE  : 

02 

004 

3540 

ON:  03 

M1LEAGE: 

0.60 

B05 

3 

1 

33 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

TEMP. 

02 

BOO 

P 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.0 

B.O 

1  .6 

o.  a 

0.077 
0.127 

6.5 

9.4 

0.  8 

0,  1  19 

9.5 

8.9 

0.4 
2.0 

0.  I  35 
0.142 

22.0 

5.3 

5.2 

0.610 

15.2 

9.2 

0.6 

0.365 

14.0 

11.5 

1  .0 

0  .  190 

5.8 

11  .8 

1  .  4 

0 .  1  70 

2.2 

14.4 

3.0 

0.131 

2.0 

0.8 

0.494 

22,0 

14.4 

5.2 

0.610 

8.6 

9.8 

1  .6 

0.233 

0.0 

5.3 

0.  4 

0.077 

NO    OF    SAMPLES 


34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

FI LTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FI LTEriEQ 

FILTEREO 

1NRGNC 

TOTAL 

TOTAL  N 

TOTAL 

SUSP. 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

REACTIVE 

AMMONIA 

KUELDAKL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGHC   N 

SOLIDS 

S0LID5 

FEET 

MTRS 

P  MG/L 

MG/L 

M6/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

09  01 

78 

1230 

.3 

0.069 

0.266 

0.520 

0 .  020 

2.390 

2.676 

0.254 

2.930 

319.0 

30.  D 

20  02 

7B 

1200 

.3 

0.080 

1  .8B0 

2  .  200 

o .  o  i  a 

1  .200 

3.0' IB 

D.320 

3.418 

337.0 

9.3 

17  04 

78 

1410 

.3 

0.081 

1  .010 

1  .570 

0.021 

1  .810 

2.841 

0.560 

3.401 

362.0 

13.0 

15  05 

78 

1425 

,s 

0.022 

0.022 

0.950 

0.019 

1.330 

I  .371 

0.928 

2.299 

515.0 

90.0 

19  06 

78 

1200 

.3 

0.069 

0.540 

1  .030 

0.079 

2.670 

3.289 

0.490 

3.779 

312.0 

21  .0 

17  07 

78 

1240 

3 

0.360 

0.650 

5.000 

0.160 

2  .  340 

3.150 

4.350 

i. -see 

323.0 

17.0 

01  09 

78 

1020 

.3 

0,  135 

0.368 

0.740 

0.  155 

1  .640 

2.163 

0.372 

2.535 

311.0 

27.0 

25  09 

78 

1310 

.3 

0.169 

0.450 

0.B70 

0.200 

3.200 

3.850 

0.4  20 

4.270 

339.0 

6.6 

27  10 

76 

1050 

.3 

0.070  1 

T  0.202 

0.820 

0  055 

1  .790 

2.047 

0.518 

2.665 

408.0 

55.0 

29  11 

78 

1200 

3 

0.065 

I  0.324 

O.BBO 

0.115 

2.730 

3.  169 

0.555 

3.725 

410.0 

1B.0 

11  12 

78 

1200 

.3 

0,420 

J   1.550 

2.130 

0.300 

2.600 

4.450 

0.580 

5  .  030 

411.0 

6.4 

* 

MAXIMUM 

0.420 

1  .B80 

5.000 

0.300 

3.200 

4.450 

4.350 

7.500 

515.0 

90.0 

AVG 

OR  GEOM  MN 

0.14D 

0.660 

1  .519 

0.  104 

2.  155 

2.919 

0.859 

3.777 

367  .  9 

26.7 

MINIMUM 

0.022 

0.022 

0.520 

0.01B 

1  .200 

1  .371 

0.254 

2.299 

311.0 

6.4 

NO    OF   SAMPLES 


{    C    0    N    T    D    ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMABY  REPOBT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    249 


7 

14 

16 

56 

SAMP 

5TE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP       Pj 

DISS. 

COND. 

TURB 

CHLORIDE 

OY    MO 

YR 

LM" 

DIST 

BBG 

DEPTH 

SOLIDS 

25C 

F0RV42IN 

MG/L 

FEET 

MTBS 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

09    01 

7B 

1230 

3 

289 

481 

20-00 

23.0 

20    02 

78 

1200 

.3 

328 

540 

6.20 

23.0 

17    04 

78 

14    0 

.a 

349 

540 

7.60 

27.5 

IS   05 

78 

14:15 

.3 

425 

640 

30    00 

47.0 

19    06 

78 

1200 

.3 

291 

460 

6.90 

20-0 

17    0? 

78 

1240 

.  3 

306 

490 

7.70 

25.0 

01     09 

78 

io:!0 

-3 

284 

435 

5  .  SO 

16.0 

25    09 

78 

130 

.3 

332 

520 

4.20 

27.0 

27    10 

78 

1  0!iO 

.3 

353 

540 

6.00 

21  -5 

29    1  1 

78 

1200 

.3 

392 

610 

16-0 

41    S 

11     12 

76 

1200 

.3 

405 

660 

4.60 

41  .0 

MAXIMUM 

425 

660 

30.00 

47.0 

MG 

Ofi    GEOM   MN     I •  1 

34  1 

538 

10.43 

28.4 

MINIMUM 

234 

435 

4.20 

16.0 

NO    OF    SAMPLES 


S.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYI'E 


STN    NO: 


50PER    BROOK 

HIGHWAY    2.     BOWMANVILLE 

RIVER 


STATION    ID:       06-0116-003-02 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    MO    YR    LM1  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTfiS 


13 

01 

78 

1100 

22 

02 

78 

1720 

21 

04 

76 

1205 

19 

05 

78 

1215 

29 

06 

78 

1100 

21 

07 

76 

1  100 

01 

09 

76 

1000 

29 

09 

78 

12^5 

27 

10 

78 

io:;o 

29 

11 

78 

14J:0 

14 

12 

78 

1000 

MAXIMUM 

'.VG    OB    GEOM    MN     (•) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
B0BMANV1LLE    CREEK 


U    T    M:     17    0687250.0   4365650.0    4 


934 

901 

80 

61 

84 

805 

3 

SAMPLE 

SCO 

TOTAL 

FECAL 

M,  F  . 

WATER 

DISS. 

NO 

COL1F0RM 

COLIfORM 

ENTER. 

TEMP  . 

02 

Mf/IOOML 

MF/lOOMl. 

MF/IOOML 

DEG    C 

MG/L 

36036 

4 

980- 

120. 

2300. 

0.  D 

12. B 

36137 

4 

400. 

30. 

100. 

0.  0 

13.9 

36258 

6 

1200. 

50. 

160. 

1.0 

11.4 

36325 

6 

700. 

40. 

200. 

12.5 

11.3 

36387 

t 

780. 

1  16. 

SO. 

13.2 

9.4 

36447 

8 

10500. 

3900 . 

1520. 

22.0 

B.  1 

36502 

E 

2200. 

600.       G 

600.       G 

15    0 

10.4 

36583 

6 

2300. 

100. 

50. 

e.5 

13.1 

36628 

8 

2300. 

232. 

540 

5.0 

12-4 

36595 

6 

1500. 

48. 

40. 

0.5 

15.7 

36754 

6 

240. 

12. 

40. 

0.0 

9.6 

10500. 

3900. 

2300 . 

22.0 

15.7 

1247.* 

109. *    U 

202 . -    U 

7.  1 

11  -6 

240. 

12. 

40. 

0.0 

8.1 

ST 

ORET    CODE: 

02 

004 

3540 

MILEAGE: 

3.20 

1 

33 

34 

>-DAY 

TOTAL 

FI LTEREO 

BOO 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

0.4 

0.04  1 

0.015 

0.2 

0.028 

0.0  J7 

0.6 

0.166 

0.030 

0.4 

0.05  7 

0.014 

0.4 

0.030 

0.004 

1  .2 

0.154 

0.053 

0.2 

0.027 

0.005 

0.2 

0.DI6 

0.006 

0.6 

0.024 

0.007 

0.8 

D.04  2 

0.006 

1  .4 

0-022 

0.008 

1  .4 

0.166 

0.053 

0.6 

0.055 

0.O16 

0.2 

0.016 

0.O04 

19 

20 

21 

11 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

SAMP 

3TE 

HOUR 

STN 

stn  Samp     bj 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

Fl LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

susp. 

DISS  . 

OY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMON I  4 

KJELD4HL 

N02-N 

NQ3-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIOS 

SOLIOS 

SOLIOS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

13    01 

7B 

1100 

-3 

0.054 

0.350 

0.005 

2.330 

2-389 

0.2<i6 

2.  68S 

331  .0 

T3.0 

318 

22    02 

78 

1720 

.3 

0  .046 

0.260 

0    008 

1  .830 

t  .884 

0.2.'14 

2.118 

311.0 

1 1  .  0 

300 

2*     04 

78 

1205 

.3 

0.054 

0.850 

0012 

2.770 

2.836 

0 ,  766 

3.602 

306  .  0 

79-0 

317 

19    05 

78 

1215 

.3 

0.026 

0.450 

0.O11 

1  .770 

1  .807 

0-424 

2.231 

347.0 

10. 0 

337 

29    06 

78 

1100 

.3 

0.036 

0.300 

0.014 

0.955 

1  .005 

0.264 

1  .269 

216.0 

96.  0 

at  07 

78 

1101) 

.3 

0.042 

0.680 

0.018 

D.932 

0.992 

0 .  h  38 

1  .630 

3  12.0 

75.  0 

01     09 

78 

1000 

.3 

0.020 

0.270 

0.008 

0,985 

1  .013 

0.250 

1  .263 

2  72.0 

16.0 

29    09 

78 

1245 

.3 

0.0T4 

0.220 

0.006 

0.990 

1  .010 

0.206 

1  .216 

2  73.0 

2.9 

27    10 

78 

1031) 

.3 

O.OTO 

0.410 

0.006 

0.7  65 

0.  791 

0.400 

1  .181 

337.0 

13.0 

325 

29    11 

79 

1430 

.3 

0.024 

0.3B0 

0.004 

1  .300 

1  .328 

0.356 

1  .684 

329.0 

25.  0 

304 
302 

14    12 

78 

1000 

3 

0    032 

0.290 

0.005 

1  .500 

1  .537 

0.258 

1  .795 

309.0 

7.0 

MAXIMUM 

0,054 

0.820 

0.018 

2.770 

2-836 

0.766 

3.602 

396.0 

96.0 

337 

AI'G 

OR    GEOM    MN     1 ■ ) 

0.033 

0.405 

D.009 

1  .466 

1  .507 

0.372 

1  .879 

316,6 

31  .5 

315 

MINIMUM 

O.OIO 

0.220 

0    004 

0.765 

0.781 

0.206 

1  ,181 

266.0 

2.9 

300 

NO    OF    SAMPLES 

n 

1  1 

11 

It 

1  1 

It 

11 

II 

1  1 

7 

107 

14 

16 

56 

SAMP    OTE 

K0U1! 

STN 

STN    SAMP       PU 

CALCUL 

CONO 

TUB6- 

CHLORIDE 

OY    MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG    DEPTH 
MTRS 

0- SOLIDS 
MG/L 

2se 

UMH05 

F0RM17IN 
UNITS 

MG/L 

13    01 

78 

1 1 00 

.3 

520 

9.10 

11.5 

22    02 

70 

1720 

.3 

472 

6    00 

8.7 

21     04 

78 

1205 

.3 

4Q5 

27    00 

13.5 

19   05 

7B 

1215 

.3 

475 

4    90 

It  .0 

29   06 

7B 

1  100 

.3 

257 

395 

6.20 

6.2 

21    07 

78 

1  1  00 

-3 

237 

365 

28.00 

5.6 

01    09 

78 

1000 

.3 

256 

395 

10,00 

5.B 

29   09 

79 

1245 

.3 

270 

415 

3.00 

6.3 

27    10 

78 

1030 

.3 

485 

4.30 

9.7 

29    11 

78 

1430 

.3. 

470 

0.12 

9.2 

14    12 

78 

1000 

.3 

MAXIMUM 

270 

465 
520 

5.  BO 
28.00 

6.5 
13.  S 

AUG 

OR    GEOM   MN     (') 

255 

449 

9.50 

B.S 

MINIMUM 

237 

365 

0.12 

5.6 

NO    OF    SAMPLES 


SAMPLE    INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     ,',IVER    BASINS 


B.O.W./    SITE:     QRONO    CREEK 

SAMPLE    POINT;     AT    CONCESSION    ROAD    SOUTHWEST    OF    ORONO 

STATION    TYPE:     RIVER 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  OIST    BAG    DEPTH 

FEET  MTRS 


DATE   OF    REPORT      25   OCT    7  9       PAGE         250 
STATION     ID:       06-0117-002-02 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT    LAKES 
LAKE    ONTARIO 
W1LM0T    CREEK 


13   01 

78 

1000 

.3 

22   02 

76 

1635 

.3 

21    04 

78 

1130 

.3 

19   OS 

78 

1  US 

.3 

29   06 

78 

1200 

.3 

21    0? 

78 

1215 

.3 

01    09 

78 

0905 

.3 

29    09 

78 

1200 

.3 

29    11 

78 

14  00 

.3 

14   12 

78 

0930 

.3 

MAXIMUM 

AVO    OR    C 

MINIMUM 

934 

901 

SAMPLE 

SCD 

NO 

36034 

4 

36135 

e 

36256 

6 

36323 

6 

36365 

G 

3644S 

6 

36500 

6 

36561 

6 

36693 

6 

36752 

6 

U    T    M:  17    069I000.0    4R69675.0    4 

80  81  84 

TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFQRM  COLIFQRM  ENTER. 

MF/100ML  MF/100ML       MF/100ML 


72. 
2. 

84. 
480 

56. 
960. 
412. 


470. 

28. 

900. 

90 

1100. 

20. 

1  500 . 

152. 

9000. 

316. 

I3600E-H 

2900. 

100.       L 

32. 

1900. 

40. 

900. 

32. 

150. 

20. 

136Q0E+1 

2900. 

1370.*    D 

75. 

100. 

20. 

4            REGION:     03 

S05 
WATER 
TEMP. 
DEG   C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

0.0 
0.0 

14     4 
15.2 

960. 
95.  • 
2. 


13.0 

1  1  .0 
20.0 

14.0 
9.2 

3.0 
1  .9 

20.0 
7.4 
0.0 


9.0 
7.6 
10.2 
11.7 
13.8 

a. b 


STORET    CODE: 

02 

004 

3490 

MILEAGE: 

5.00 

1 

33 

34 

-DAY 

TOTAL 

Fl LTEREO 

BOO 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

0.2 

O.OIB 

0 .  006 

0.2 

0.016 

0.016 

0.2 

0.031 

0  .  006 

0.2 

0.009 

0.004 

0.5 

0.018 

0  .  002 

2.4 

0.118 

0.003 

0.2 

0.007 

0.002 

0.2 

0  .008 

0.001 L 

0.3 

0  .01  1 

0.003 

1  .4 

0.007 

0.003 

2.4 

0.118 

0.016 

0.6 

0.02  4 

0 .OOSD 

0.2 

0.007 

0.001 

NO    OF    SAMPLES 


IS 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP      PJ 

FI LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

Fl LTEREO 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

susp. 

DISS. 

DY   MO 

VR 

LMT 

01  ST 

BRG   DEPTH 

AMMONIA 

KdELDAHL 

N02-N 

NQ3-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L. 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

13   01 

78 

1000 

.3 

0.024 

0.220 

0.003 

2,540 

2.567 

0.  196 

2.763 

401  .0 

4.5 

396 

22    02 

78 

1635 

.3 

0  .  0 1 6 

0.  160 

0.005 

2,870 

2.891 

0,  144 

3.035 

405.0 

1  .3 

404 

21    04 

78 

1  130 

.3 

0.022 

0.410 

0.005 

1  ,940 

1  .967 

0.30B 

2.355 

346.0 

14.0 

332 

19   05 

78 

1145 

.3 

O.OIB 

0.320 

0.006 

2    480 

2.504 

0.302 

2.806 

305.0 

0.8 

394 

2  9   06 

78 

1200 

.3 

0.046 

0-310 

0    017 

2.560 

2.623 

0.264 

2  ,887 

370.0 

1  .2 

369 

21    07 

78 

1'245 

.3 

o.ooa 

0-900 

0.020 

2.360 

2-388 

0.8'12 

3,2  80 

412.0 

58.0 

344 

01    09 

78 

0905 

.3 

0.012 

0.  190 

0.008 

2.390 

2.410 

0,  178 

2.588 

385.0 

1  .3 

384 

29   09 

78 

1200 

.3 

0.002L 

0  .  260 

0.006 

2,590 

2.598 

0.259 

2.856 

3SS.0 

2.0 

383 

29    11 

78 

1400 

.3 

o .  ooa 

0.220 

0.004 

2,950 

2,962 

0.212 

3.  174 

421  .0 

3.0 

418 

14    12 

78 

0930 

.3 

P. 014 

0.230 

0-005 

2.850 

2.869 

0.216 

3.065 

406.0 

0.5 

405 

MAXIMUM 

0.046 

0.900 

0.020 

2.950 

2,962 

0.8D2 

3.280 

421  .0 

68.0 

418 

AVG 

OR    GEOM 

0.OI7D 

0.322 

0.008 

2,553 

5.578 

O.305 

2.883 

392.6 

9.  7 

383 

MINIMUM. 

0 .  002 

0  .  1  60 

0.003 

1  .  940 

1  .967 

0.  144 

2.355 

346.0 

0.5 

332 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       ST'.       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DiST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


13    01  78  1000 

22    02  7B  1635 

21     04  78  1 130 

19    05  78  1145 


.3 
.3 
.3 


14 

16 

56 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

645 

2.90 

42.5 

650 

1  .40 

48.0 

530 

4.60 

29.0 

600 

1.20 

39.0 

29    06 

7B 

1200 

.3 

600 

1  .60 

44.0 

21     07 

78 

1245 

.3 

530 

32.00 

42.5 

01     09 

78 

0905 

.3 

S90 

2.00 

44.  0 

29    09 

7B 

1200 

3 

620 

1  .60 

46.0 

29    1  1 

78 

1400 

.3 

680 

1  .60 

50.0 

14    12 

78 

0930 

.3 

680 

1  .50 

54.  0 

MAXIMUM 

6  BO 

32.00 

54.0 

AVG 

OR    GEOM   MN 

l*> 

613 

5.04 

43.9 

MINIMUM 

530 

1  .20 

29.0 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.H./ 

SITE: 

WI 

-M0T 

CREEK 

STATION 

ID:      06-C 

1  17- 

003-02 

SAMPLE    POINT: 

AT 

HIGHWAY     2,     2 

MILES    WEST    OF 

NEWCASTLE 

STATION 

TYPE: 

RIVER 

FLOW    GAUGE 

FED    02HQ009 

MAJOR 

BASIN:     GREAT     LAKES 

STORI  ' 

CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:     LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM    STREAM:     WII.MOT    CREEK 

3490 

STN    NO: 

3 

LAT 

LONG: 

U    T    M 

:     17    0691999.0    4864750 

0    4            REGION:     03 

MILEAGE: 

0,70 

934 

901 

444 

BO 

81 

84 

805 

3 

1 

33 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN       STN    SAMP 

PJ 

SAMPLE 

SCD 

FLOW    CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

WATER 

DISS, 

5- DAY 

TOTAL 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST     BRG    DEPTH 

NO 

COLIFORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

13    01 

78 

1030 

.3 

36035 

4 

35.00 

380. 

36. 

48. 

0.0 

14.4 

0.2 

0.030 

22    02 

78 

1700 

.3 

36136 

4 

20.00 

510. 

8. 

4.        L 

0.0 

14.0 

0.4 

0.032 

21    04 

78 

1150 

.3 

36257 

6 

I2>    00 

1000. 

20. 

50. 

1  .0 

1  1  .2 

0.4 

0.063 

19    OS 

78 

1200 

a 

36324 

6 

52    00 

400. 

68. 

440. 

12    0 

1  1  .0 

0.2 

0.027 

29    06 

78 

1  130 

.3 

36336 

6 

15.70 

90- 

4  . 

72. 

12.4 

9.6 

0.2 

0 .  008 

21     07 

78 

1130 

.3 

36448 

6 

26.40 

1600. 

3040. 

eao- 

21    0 

B.5 

1  .0 

0.  126 

01    09 

78 

0930 

.3 

36501 

E 

14.80 

100.        L 

124  . 

476 

13.9 

10.8 

0.2 

0.008 

29    09 

78 

1230 

.3 

36532 

6 

18.10 

17000. 

a. 

20. 

9.8 

12.3 

0.2 

0.004 

37    10 

78 

1020 

.3 

36627 

6 

30- 10 

460. 

60. 

48. 

5.5 

12.2 

0.6 

0.009 

29    10 

78 

1420 

.3 

36694 

6 

23.30 

660. 

32. 

112. 

0.8 

14.9 

0.8 

0.050 

14    12 

78 

0945 

.3 

MAXIMUM 

36753 

6 

25.  10 
121 .00 

280. 
17000. 

20. 
3040. 

880. 

0.2 
21  .0 

9.9 
14.9 

2.2 
2,2 

0.016 
0.126 

AVO 

OR 

GEOM    1 

34.68 

557.'    0 

37.  1 

74.  ■     D 

7.0 

11.7 

0.6 

0.0-34 

MINIMUM 

14. BO 

90. 

4. 

4  , 

0.0 

8.5 

0.2 

0.004 

NO    OF    SAMPLES 


I    C    0    H   T    0    1 


vruRMU 

1  ium 

tliltw                     i 

1 Al AON     SUM 

MARY    HEPOR 

T     •    RIVER 

BASINS 

DATE    OF    REPORT       25    OCT 

79       PAGE 

251 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

34 
FI LTERED 

19 
FILTERED 

20 

TOTAL 

21 

ri LTERED 

22 

FILTERED 

17 
INRGNC 

IS 
TOTAL 

23 

TOTAL    N 

5 
TOTAL 

6 
SUSP. 

DY    WO 

YR 

LMT 

DIST 

FJRG    DEPTH 

REACTIVE 

AMMON I A 

XjELDAHL 

NQ2-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

KG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

13   01 

78 

1030 

.3 

0.006 

0.014 

0.230 

0.002 

1     910 

1  .926 

0.216 

2  ,  142 

324.  0 

8  .8 

22    02 

78 

1700 

.3 

0.017 

0.010 

0.230 

0.004 

1  .750 

1  .764 

0,220 

1     9B4 

321.0 

6  ,8 

21    04 

78 

1  150 

.3 

0.009 

0.020 

0-520 

0.006 

1     670 

1  .  M6 

0.500 

2  .  1  96 

325.  0 

42  .0 

IS    OS 

7B 

1200 

.3 

0.005 

0.024 

0.410 

0.006 

1  .340 

1  .370 

0.396 

1  ■  756 

332.0 

12.0 

29    06 

76 

1  130 

.3 

0.001  1. 

0  .  0 1 0 

0.230 

0.011 

1  ,370 

1  .301 

0,220 

1.611 

289.  0 

3.9 

21    07 

70 

1  130 

.3 

0.001 

0.016 

1  .040 

0,012 

1  .540 

1  .  56B 

1  ,024 

2,  592 

366.  0 

100 , 0 

01    09 

79 

0930 

-3 

0.001 

0.012 

0.  170 

0,004 

1  .350 

1  .  366 

0,  15B 

1     524 

284.  0 

9   4 

29   09 

78 

1230 

,3 

0.001 L 

0.002 

0-190 

0.003 

1     250 

1  .255 

0.  188 

T  .  443 

289.  0 

2.6 

27    1  0 
29    10 

78 

1020 

3 

0.001 

0.004 

0.290 

0,003 

0.950 

0.91*7 

6,388 

1    243 

322  .  0 

2.  9 

78 

1420 

.3 

0.007 

0.010 

0.460 

0,003 

1  ,500 

1  .513 

0.450 

1  .  963 

347  .  0 

46-0 

14    12 

?e 

0945 

.3 

0.005 

0.016 

0.240 

0.003 

1.550 

1  ,569 

0.224 

1  .793 

31B.D 

6.0 

MAXIMUM 

0.017 

0.024 

1  ,040 

0.012 

1.910 

1  .926 

1  .024 

2. 592 

366.0 

100.0 

AVC-. 

OB    GEOM   NN    (*! 

0.004D 

0-013 

0.365 

0.005 

1.4  71 

1  .489 

0.352 

1  .841 

319-7 

21  .9 

M  I N I  MUM 

0.001 

0,002 

0.170 

0.002 

0.950 

0.957 

0.158 

1  .243 

384.0 

3,6 

NO    OF    SAMPLES 


11 


1  1 


11 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


13    01 

78 

1030 

3 

22   02 

78 

1700 

3 

21    04 

78 

1150 

.  3 

19   D5 

7a 

1200 

3 

29   06 

78 

1  130 

.  3 

21    07 

78 

1  130 

.3 

01    09 

76 

0930 

.3 

29    09 

78 

1230 

.3 

27    10 

78 

1020 

.3 

29    10 

78 

1420 

,3 

14    12 

78 

0945 

.3 
MAXIMUM 

AVQ    OR 

GEOM  MN  )  -  ) 
MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


7 

(07 

DISS. 

CALCUL 

SOLIDS 

0  -  SO  L I DS 

MG/L 

MG/L 

3'5 

312 

283 

320 

265 

319 
301 
312 

350 
304 
293 


276 


276 
271 
266 


B.O.W./  SITE; 
SAMPLE  POINT: 
STATION    TYPE: 


14  fi  56 

COND.  TUF18.  CHLORIDE 

2SC  F0I1MAZIN  MG/L 

UMHOS  UNITS 


520 

4 

30 

494 

3 

70 

440 

15 

00 

465 

3 

50 

440 

2 

60 

41  0 

30 

00 

425 

11 

00 

440 

1 

50 

490 

2 

40 

4B0 

19 

00 

465 

2 

BG 

520 

30 

00 

463 

6 

71 

410 

1 

50 

16 

0 

16 

0 

1  1 

5 

13 

5 

16 

5 

15 

0 

16 

0 

15 

5 

17 

0 

17 

0 

ie 

0 

IB 

0 

15 

6 

11 

b 

jRAHAM    CREEK 

!IRST    BRIDGE    UPSTREAM    FROM    LAKE    ONTARIO . NEHCAST LE 
■»JVER  FLOW    GAUGE    MOE    02H0105  MAJOR    BASIN 

MlliOR    BASIN 
TEAM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
GRAHAM    CREEK 


STATION    ID:       06-0118-001-02 

STORET    CODE:     02 
004 
3480 


LAT: 


SAMP    OTE    HOUR       :iTN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YH     LMT  OlST     BRG    DEPTH 

i:EET  MTRS 


LONG: 


934 
SAMPLE 


U    T    M:     17    0694075.0    48640S0    0    4  REGION:     03 


901 
SCO 


SO  6  1 

TOTAL  FECAL 

COLIFORM  COLIFORM 

MF/100ML  MF/100ML 


09   01 

78 

1320 

-3 

20   02 

78 

1235 

,3 

17    04 

78 

1445 

.3 

16    05 

78 

0900 

.3 

19    06 

78 

1430 

.3 

17    07 

79 

1  400 

.3 

01     09 

78 

0840 

3 

25    09 

76 

1410 

.3 

27    10 

76 

0935 

.3 

29   n 

78 

1235 

.3 

'  1     12 

78 

123S 

.3 
MAXIMUM 

AVQ    OR 

GEOM  MN  (  •  | 
MINIMUM 

36009 

4 

36098 

6 

36214 

6 

36281 

6 

36343 

6 

36405 

6 

36499 

6 

36539 

6 

36625 

6 

36691 

6 

36710 

6 

360. 

40. 

44. 
600. 

$0. 
140. 
336. 
180 
330. 
690. 
220. 

690. 
187. • 


84. 

4. 

10. 

56. 

24. 

4  . 

180, 

20. 

62. 

12. 


I  80. 

20. 

4. 


ENTER. 
MF/IOOML 


30. 
60 
16, 
76. 
388 
30 
32. 
48. 
36. 

404. 
47.* 
4. 


805 
WATER 
IEMP. 
DEG    C 

0.0 

0.0 

7.2 
10.0 
19.0 
24.6 

15  0 

16  0 
5.2 
1  .0 
0.5 

24.8 
9.0 


3 

DISS. 

02 

MG/L 

7.0 
16-4 
8.9 

10,  1 
10.3 
6,5 
10-5 
11-3 
12.  1 
15.  1 


5-DAY 

800 

MG/L 


0.2 
0.2 
4,0 


10. B 
6.5 


4.0 
0.8 
0.2 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

D.04  4 
0.050 
0.02  9 
0.038 
0.018 
D.010 
3.009 
3.008 
0.014 
D.02I 


0.050 
0.02  3 

o.ooa 


NO    Of    SAMPLES 

SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR     LMT  CIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


FI LTERED 

REACTIVE 

»    MG/L 

0.005 
0.DI1 
0.029 
0.002 
0.002 
D.003 
0.004 
0.003 
0.002 
0.006 
0  .  003 

0.029 
0.006 
0.002 

11 


09   01 

78 

1320 

.3 

20    D2 

78 

1235 

.3 

17    04 

78 

1445 

.3 

16    OS 

78 

0900 

3 

19   06 

78 

1430 

3 

17    07 

78 

1400 

.3 

01    09 

78 

0840 

.3 

25   09 

76 

1410 

.3 

27     10 

78 

0935 

.3 

29    11 

76 

1235 

.3 

It    12 

78 

1235i 

3 
MAXIMUM 

AVQ    OR 

GEOM  MN  (  • t 
MINIMUM 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

Q 

7 

01  SS. 

SOLIDS 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       H 

SOLIDS 

solios 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

O.056 

0-870 

0-006 

0.829 

0.891 

0.814 

1.70S 

269.0 

12.0 

25? 
286 

0.002L 

0.380 

0,012 

0.965 

0,979 

0.37B 

1.357 

323.0 

37.  0 

0.016 

0.  400 

0,005 

0.520 

0,541 

0    364 

0.925 

256.0 

12.0 

0.006 

0.530 

0.006 

0.310 

0-322 

0,524 

0.B4S 

255.0 

15    0 

0.026 

0    420 

0.008 

D.4I5 

0.449 

0.3M4 

0.643 

25B.0 

8.  0 

0.026 

0.390 

0.003 

0.037 

0.066 

0-364 

0.430 

224  .0 

3.  4 

0    018 

0.2B0 

0.003 

0.205 

0.226 

0.262 

0.468 

257.0 

2.  8 

0.004 

0.290 

0.003 

0.  135 

0.142 

0.286 

0.423 

264  .0 

4.  2 

0.010 

0.370 

D.004 

0.360 

0.374 

0.360 

0.7  34 

303  .0 

7!5 
10.  0 

295 
29B 
32B 

0.004 

8 .  390 

0.004 

0.68t 

0.689 

0.366 

1  .075 

303    0 

0.  006 

0    340 

0.004 

0.666 

0.676 

0,334 

1.010 

335-0 

4.9 

0.056 

0.870 

0.012 

0.965 

0.  979 

0.BI4 

1  .705 

335.0 

37  .0 

326 

293 
357 

0.0 160 

0.424 

0,005 

0.466 

0.487 

0.408 

0.895 

277.5 

10   6 

0  .002 

0.280 

0.003 

0.037 

0,066 

0.262 

0.428 

224.0 

M 

NO    OF    SAMPLES 


I     C    0    N    T    D     ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


GRAHAM  CREEK 

FIRST  BRIDGE  UPSTREAM  FROM  LAKE  ONTARIO . NEWCASTLE 
RIVER    FLOW  GAUGE  MOE  02HD105  MAJOR  BASIN 

MIlyOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
GRAHAM  CREEK 


LAT: 


LONG: 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ       CALCUL 
By    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH  0- SOLIDS 

FEET  MTRS  MG/L 


U    T    M:     17    0694075.0    4664050    0    4 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  252 

STATION     ID:        06-0116-001-03 

STORET  CODE:  02 
00  A 
31  BO 

BEGION:  03  MILEAGE:     0.70 


14  16                        56 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

25C  FQRMAZ1N                  MG/L 

U'MHOS  units 


09   01 

78 

1320 

.3 

3B5 

B.50 

13.0 

20    02 

7B 

1235 

.3 

455 

7.  SO 

9.2 

17    04 

7B 

1445 

.3 

244 

375 

5.10 

a.s 

16    05 

7B 

0900 

.3 

240 

370 

5.30 

5-9 

19    06 

78 

1430 

.3 

250 

385 

2.10 

7.7 

17    07 

78 

1400 

.3 

231 

340 

2.  50 

12.0 

01     09 

78 

0B40 

.3 

254 

390 

1  .50 

9.0 

25    09 

78 

1410 

.3 

260 

400 

3.00 

B.7 

27     10 

78 

0935 

.3 

470 

5.10 

11.5 

29     11 

7B 

1235 

.3 

460 

5.20 

1  1  .0 

11     12 

78 

1235 

.3 

485 

2.50 

14    5 

MAXIMUM 

260 

485 

8,50 

14.5 

AVG    OR    GEOM    MN 

(-) 

2.46 

411 

4.43 

10.  1 

MINIMUM 

22' 

340 

1  .50 

5    9 

NO    OF    SAMPLES 


B.OW./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION    TYPE: 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR     LMT 


f  1 

01 

78 

1040 

20 

02 

78 

1  320 

IT 

04 

78 

1527 

(6 

05 

7S 

1045 

19 

OS 

78 

1530 

19 

07 

78 

1  100 

31 

08 

78 

1600 

2S 

09 

78 

1510 

27 

10 

73 

0905 

29 

11 

78 

130B 

i1 

12 

78 

1250 

GANARASKA    RIVER 

PETER    STREET    PORT    HOPE 

RIVER  FLOW    GAUGE    FED    02H0003 


STATION    ID:       06 -0  I  29-001  -  02 


LAT: 


LONG: 


934 
STN   STN  SAMP   PJ     SAMPLE 

CIST  BRG  DEPTH  NO 

FEET       MTRS 

.3 


36013 

4 

36099 

g 

36215 

6 

362B2 

6 

36344 

8 

36417 

6 

36498 

S 

36540 

6 

36624 

S 

36692 

6 

3671  1 

6 

MAJOR    BASIN:     GREAT    LAKES 
MINOR     BASIN:     LAKE    ONTARIO 
TERM    STREAM:     GANARASKA    RIVER 

U    T    M.     17    0717300.0    4869525.0 


901                        BO  8  1  84 

SCD               TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFOKH  ENTER. 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML 


124. 
20. 


4B0 

28 

380. 

48 

210. 

24 

400. 

ISO 

20000  6+1 

100 

600. 

204 

90. 

40 

210. 

60 

340. 

So 

640. 

48 

390. 

44 

36. 

600 

60 

70. 


4             RE 

GION:     03 

805 

3 

WATER 

DISS. 

TEMP. 

02 

DEG    C 

MG/L 

0.0 

12.8 

O.O 

14.4 

6-5 

9.  1 

12.0 

10.8 

17.0 

9.2 

22.5 

8    4 

21  .9 

10.2 

15.0 

112 

5.5 

12,6 

1     0 

15.5 

STORET    CODE: 

02 

004 

3240 

MILEAGE: 

0.40 

1 

33 

34 

■DAY 

TOTAL 

Fl LTERED 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

0.2 

0  .048 

0.010 

0.2 

0.03  7 

0.014 

0.4 

0.033 

0.014 

0.4 

0.04  1 

0.022 

i  .o 

0.136 

0.006 

0    8 

0.023 

0.012 

0.2: 

0.01  4 

0.003 

0.2 

0.011 

0.001 

0    8 

0-020 

0.002 

0.4 

0-044 

0.007 

0.2 

0.029 

0.004 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     l») 

MINIMUM 


2O00OE* 
589.* 


204. 
59. 

24 


0 

135 

0.022 

0 

04  0 

0.009 

0 

01  1 

0.001 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR     LMT  OIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


11    01 

78 

1040 

.3 

20    02 

78 

1320 

.3 

17    04 

78 

1527 

.3 

16    05 

7B 

1045 

.3 

19    06 

7B 

1530 

.3 

19    07 

7B 

1100 

.3 

31     08 

7b 

1600 

.3 

25    09 

76 

1510 

.3 

27    10 

7B 

0905 

.3 

29    11 

7B 

130B 

.3 

11     12 

7E 

1250 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     (  ') 
MINIMUM 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

S 

6 

7 

FILTERED 

TOTAL 

FI LTERED 

FI LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

AMMONIA 

KUELDAHL 

N02-N 

N03-N 

H 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0  .036 

0.390 

0.007 

1.310 

1  .353 

0-  354 

1  .  707 

2B7 .  a 

14.0 

273 

0.036 

0.300 

0-006 

0.605 

0.647 

0  .  264 

0.911 

291  .  0 

17.0 

0.014 

0.320 

0.005 

0.710 

0.  729 

0.306 

1  .035 

264.0 

14.0 

0.010 

0.570 

0.009 

0.  645 

0.  664 

0.560 

1  .224 

2B3.0 

17.0 

0.028 

0.750 

0.012 

0.420 

0.460 

0.722 

1,162 

2J0.0 

B.7 

0 .  084 

0.350 

o.ooa 

0.312 

0.  404 

0.266 

0.670 

209.0 

5.4 

0.008 

0.240 

0.004 

O.2O0 

0.212 

0    232 

0  .444 

217.0 

B.  7 

0 .  004 

0.  190 

0    003 

0,275 

0.2B2 

0.  186 

0.468 

258.0 

27.0 

231 

0.010 

0.260 

0.006 

0,410 

0.426 

0.250 

0.676 

276.0 

11.0 

0 .  022 

0.  480 

0.006 

0    609 

0.837 

0  .  45B 

1  ,295 

32S  .  0 

23.0 

305 

0 .  0 1  6 

0.29 

0.007 

0,986 

1.011 

0.274 

1  .285 

326. 

6.7 

319 

0.084 

0.7SO 

Q.012 

1.310 

1  .353 

0.722 

1  .707 

328.0 

27.0 

319 

0.024 

0.376 

0.007 

0.6QB 

0.639 

0.352 

0.991 

270.8 

13.  9 

282 

0.  004 

0.190 

0.003 

0.200 

0.212 

0  .  1  86 

0.4  44 

209. 0 

5.4 

231 

NO    OF    SAMPLES 


107 

14 

16 

56 

59 

280 

55 

208 

25 

47 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

CALCUL 

COND. 

TUFB 

CHLOR  fOE 

SULPHATE 

REACTIVE 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

ORGANIC 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

D-SOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

AT    LAB 

IRON 

C    AS    C 

FEET 

MTRS 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

11     01 

78 

1040 

.3 

457 

5.60 

12.5 

28.0 

4.30 

7.79 

0    390 

1  .OL 

4.0 

30    02 

78 

1320 

.3 

274 

421 

7.20 

5.9 

24.5 

5.70 

8    01 

0.590 

1  -OL 

5.0 

17    04 

78 

1527 

.3 

250 

385 

5.60 

7.3 

22.  0 

3.  15 

8.33 

0.410 

1  .OL 

3.0 

16    05 

78 

1045 

.3 

266 

410 

6.20 

9.3 

22.0 

3.75 

8.24 

0.510 

3.0 

4  .9 

19    06 

7a 

1530 

.3 

231 

355 

4.00 

6.  1 

18.5 

3.25 

8.36 

2.000 

1  .OL 

2.2 

19    07 

78 

1  100 

.3 

204 

315 

6.20 

5.0 

19    5 

4.35 

8.42 

0.260 

12.0 

2.5 

31     OS 

78 

1600 

.3 

206 

320 

6  .00 

4.6 

18.5 

4  .75 

8.  50 

0.  180 

1  .OL 

2.2 

25    09 

78 

1510 

.3 

355 

5.50 

5.6 

20.5 

4.  10 

8.32 

0.  140 

1.0L 

3.0 

27     10 

78 

0905 

.3 

265 

410 

3.4 

6    5 

24.5 

4.95 

7.91 

0.32 

1 

4. 

29    11 

78 

1308 

.3 

450 

7.90 

120 

26.5 

5.40 

B.  14 

0 .  B90 

1     OL 

2.6 

11    12 

78 

1250 

.3 

510 

4.  1 

12.5 

28.  S 

6-1 

7.94 

0.46 

1  .     L 

2.B 

MAXIMUM 

274 

510 

B    20 

12.5 

2B.5 

6.  1 

8.50 

2.000 

12.0 

5.0 

AVG 

OR    SEOM 

243 

399 

5.79 

7.9 

23.0 

4.53 

8.  1B 

0.559 

2.20 

3.3 

MINIMUM 

204 

315 

3.4 

4.6 

1B.5 

3. 15 

7.  79 

0.  140 

1  .0 

2.2 

NO    OF    SAMPLE5 


(     C    0    N    T    D    ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    253 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
BY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


11    01 

7B 

1043 

.3 

20    02 

7B 

1323 

.3 

17    04 

78 

152  7 

.3 

16    05 

7,8 

104  5 

.3 

19    06 

7B 

1533 

.3 

19    07 

78 

1103 

.3 

31    08 

78 

1603 

.3 

25   09 

78 

151  3 

.3 

57    10 

78 

090  5 

.3 

29    11 

78 

130  J 

.3 

11     13 

78 

1253 

.3 
MAXIMUM 

A/G    OS 

GEOM  MN  I ' ) 
MINI  MUM 

361  265        235  221 

SOLVENT  TOTAL      TOTAL  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC  MERCURY  CHROMIUM 

MG/L  MG/L       UG/L  MG/L 


29 
1S 
22 
33 
20 
17 
16 
20 
30 
34 
10L 


0.001 
0.001 


O.001 
0.001 
0.001 


1  .400 
0.01 


0.  120 
0.24 

1  .400 
0.400 
0.01 


0.010L 
0.O2OL 


0.020 

0.016D 

0.010 


225 

TOTAL 

COPPER 
MG/L 


0.010 
0.010L 


0.02 

0.0130 
0.010 


229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 


0.030L 
0.030L 


0 .  030 

0.0300 

0.030 


215 
TOTAL 

CADMIUM 
MG/L 


0.005L 
0.005L 


0  DOS  L 

0 .  005 
0 . 0050 
0.005 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 


0.010L 
0.010 


0.010 

0.010D 

0.010 


238 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 


0.020L 
0.020L 


0.02    L 


0.01     L  0.02    L 


0.020. 
O.O2O0 
0.020 


NO    OP    SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


GAGE    CREEK 

HIGHWAY    2.     1MILE    EAST    OF    PORT    HOPE 

RIVER         FLOW    GAUGE    MOE    02HD104 


5TAT10N     ID:       06-01 30- 001 -02 


SAMP    DTE    mm       STN       STN    SAMP       PJ 

DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


11 

01 

78 

1  05!5 

30 

02 

78 

1330 

17 

04 

78 

1340 

16 

05 

78 

1125 

19 

06 

78 

I54I) 

18 

07 

78 

1130 

31 

08 

78 

1530 

2S 

03 

7B 

1530 

27 

10 

7B 

0845 

14 

11 

78 

1210 

11 

12 

78 

1310 

MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM   MN    (  • ) 

M I N IMUM 

NO    OF    SAMPLES 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


CHEAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
GAGE    CREEK 


U    T    M:     17    0719350.0    4870460.0    4 


934 

901 

BO 

8 

SAMPLE 

sco 

TOTAL 

FE 

NO 

COL  I  FORM 
MF/100ML 

COLJF 
MF/10 

36014 

4 

400. 

24 

3610O 

4 

1  000  . 

1 

136. 

362  IS 

6 

180. 

4. 

36283 

6 

2100. 

396. 

36345 

6 

8700. 

600. 

364 1  8 

6 

a 

a 

4. 

36437 

B 

8 

610. 

132. 

36541 

6 

180. 

16. 

36623 

e 

1000. 

L 

400. 

36S43 

6 

32000. 

13000. 

36712 

4 

340. 
32000. 

66. 

13000. 

672.' 

□ 

99. 

8. 

4. 

ENTER. 
MF/100ML 


600 

60. 

600, 


605 

WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0  0 
0.0 
6.5 
9.9 


REGION:     03 

3 
DISS. 
02 
MG/L 


16. 

17.0 

600. 

G 

5.2 

600. 

G 

8.5 

156. 

0.5 

600. 

25.4 

112.-     U 

10.3 

12.2 


11.1 

8.6 


STORET    CODE: 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


1  .0 
3.2 


5.5 
1  .3 
0.2 


0.04  0 
0.032 
0.070 
0.056 
0-043 
0.023 
0.021 
0.013 
0  03  5 
D.176 
0.042 

0.176 
0.050 
0.013 


03 

004 

3230 


LEAGE:  0.30 

33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P    MG/L 


017 
013 

009 

005 
009 
003 
002 
004 
007 


0.017 
0-OOB 
0.002 


19 

20 

21 

22 

17 

IB 

23 

5 

6 

7 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FI LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

OY   MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02  -  N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLI  OS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

HG/ L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

1  1     01 

76 

1055 

.3 

0.036 

0.410 

0.007 

1  .670 

1  -713 

0.374 

2.087 

337.0 

5.6 

330 

20    03 

7B 

1330 

,3 

0.046 

0.300 

0.007 

0.775 

0.828 

0.254 

1  .082 

375.0 

16,0 

359 

17    04 

78 

1340 

.3 

0.052 

0.4  70 

0.01  1 

0.965 

1  .026 

0.418 

1  .446 

327.0 

14.0 

313 

16    05 

78 

1125 

.3 

0.012 

0.540 

0.011 

0,960 

0.983 

0.53B 

1.511 

364 .  0 

17.0 

347 

19    06 

78 

1548 

.3 

0.042 

0.500 

0.012 

0.250 

0.304 

0.45B 

0.762 

246.0 

19,0 

19    07 

78 

1  130 

.3 

0.060 

0.390 

0.003 

0    037 

0.  100 

0.330 

0.430 

243.0 

22.0 

31    08 

7B 

1530 

.3 

0.008 

0.350 

0.003 

0.0051. 

0.016 

0.342 

0.358 

204.0 

7.  9 

25    09 

7B 

1530 

.3 

0.004 

0.270 

0.001 

0.005L 

0.010 

0.266 

0.276 

2J0.O 

2.5 

27     10 

7B 

0845 

.3 

0.010 

0.430 

0.007 

0.420 

0.437 

0.420 

0.857 

350.0 

13.0 

337 

14    11 

78 

1210 

.3 

0.038 

1  .360 

0.019 

0.756 

0.813 

1  .322 

2.  135 

380.0 

100.0 

280 

11    12 

78 

1310 

.3 

0.028 

0.430 

O.OOB 

1  .040 

1  .076 

0.402 

1  .  478 

65.0 

17.0 

MAXIMUM 

0.060 

1  .360 

0.019 

1  .670 

1     713 

1  .322 

2.135 

380.0 

100.0 

359 

AVG 

OR    GEOM   MN     ( 1 

0.031 

0.495 

O.OOB 

0.6260 

0.664 

0.465 

1  .129 

284.6 

21  .3 

338 

MINIMUM 

0 .  004 

0.270 

0.001 

0.005 

0.010 

0.254 

0.276 

65.0 

2.5 

280 

NO    OF    SAMPLES 


11 


11 


1  1 


II 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OY   MO    YR    LMT         DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


107                     14  16                     56 

CALCUL  CONO.  TURB.  CHLORIDE 

D-SOLIDS                   25C  FQRMAZIN                MG/L 

MG/L  UMHOS  UNITS 


11     01  78  1 055 

20    02  7B  1330 

I  7  04  78  1 34C 
16  05  7B  1125 
19  06  78  1546 
19  07  78  113C 
31  08  78  153C 
25  09  78  153C 
27  10  78  084E 
14    11  78  121C 

II  12  78  13 1C 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AliG    OR    GEOM    MN     [  *  | 

MINIMUM 


227 
221 
196 
237 


237 
186 


550 

3.30 

585 

7.30 

475 

6.40 

540 

7.80 

350 

6.60 

340 

3.60 

300 

2.60 

365 

2.80 

550 

7.40 

520 

35.00 

74 

7.50 

585 

35.00 

423 

8.23 

74 

2.60 

12.0 
19.5 
9.6 
12.5 
4.5 
S.2 
4.4 
8.6 
15.0 
17.0 
43.5 

43.5 
13.8 
4.4 


NO    OF    SAMPLES 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT 


8.O.W./    SITE:     COBOURG    B900K 

SAMPLE    POINT:    KING   STREET    COtlBOURG 

STATION   TYPE:    RIVER         FLOW   GAUGE   MOE    02HD103 


5 AMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY   MO    YR    LMT         OIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


11 

01 

76 

1  130 

so 

02 

78 

1100 

17 

04 

78 

1615 

16 

05 

78 

1220 

19 

06 

78 

1610 

19 

8? 

78 

1230 

3: 

06 

78 

1425 

25 

98 

7is 

1615 

27 

10 

78 

0815 

14 

11 

78 

1835 

11 

19 

78 

1320 

MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM   KM    ( " ) 

MINIMUM 


934 
SAMPLE 

NO 


360  IS 
36101 
36217 
36281 
36316 
36419 
36496 
36542 
36622 
36644 
36713 


901 
SCO 


■.IVER  BASINS 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


SO        81 
TOTAL      FECAL 

COLIFORM  COLIFOHM 

MF/IOOML  MF/IOOML 


30. 


190. 

6 

4000. 

Sfig 

1. 

L 

2 

10. 

L 

■<<•■ 

10. 

L 

4 

1060. 

1  OS 

100. 

A 

4000. 

260 

37. 

D 

a 

4. 

2 

L 


DATE    OF    REPORT 

25 

>CT    79       PAGE          254 

STATION    ID: 

06- 

J1 33-001 -02 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

ONTARIO 

004 

RG    BROOK 

3180 

.0    487 

0975 

0    4 

?EG10N:    03 

MILEAGE: 

0.40 

34 

805 

3 

1 

33 

34 

M. 

F. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

F] LTERED 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

MF/IOOML 

D£G    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

32. 

2.0 

13.2 

1  .0 

0.  154 

0.064 

4. 

L 

1  .5 

11.2 

0.8 

0  .  240 

0.200 

4. 

L 

7.5 

10.2 

0.4 

0.250 

0  .  1  90 

4. 

L 

10.0 

10.6 

0.4 

0,065 

0.027 

8. 

17.2 

10.2 

3.0 

0.141 

0.083 

4. 

24.0 

9.2 

2.2 

1  .500 

1  .450 

2. 

L 

22-0 

10.9 

0.8 

0.240 

0.  169 

10. 

L 

16    2 

12.3 

0.2 

0.270 

0.231 

4. 

L 

7.0 

11.9 

1  .0 

0.082 

0-016 

300. 

G 

8.8 

12.7 

3.2 

0.306 

0.006 

4  . 

L 

2.3 

6.0 

0    203 

0.073 

300, 

24-0 

13.2 

6.0 

1  .500 

1  .450 

8.- 

E 

10.8 

11.2 

1  .7 

0.315 

0.228 

2. 

1  .5 

9.2 

0.2 

0.065 

0.006 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 


11 

01 

78 

1130 

20 

02 

78 

1400 

17 

04 

78 

1615 

16 

05 

1220 

19 

06 

78 

1610 

19 

07 

78 

1230 

31 

08 

-a 

1425 

25 

09 

78 

1615 

27 

ID 

m 

0815 

14 

11 

78 

1235 

11 

IS 

78 

1320 

.3 
.3 
.3 


,V,X  Ml.",' 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

MINIMUM 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FI LTERED 

I N RGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

AMMONIA 

KJ6LDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MO/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0,  136 

1  .270 

0,010 

0.980 

1  .126 

1  .134 

2.260 

353.0 

7.6 

345 

0.348 

o.eoo 

D.009 

0.795 

1  .  152 

0.452 

1  ,604 

328,0 

16.0 

312 

1  .180 

1  .770 

0.045 

0.780 

2.005 

0.5HD 

2.595 

307.0 

11.0 

296 

0.O9O 

1  .430 

0.035 

0.705 

0.830 

1  .  340 

2.170 

354.0 

10.0 

344 

0  ,  650 

1  .100 

0.015 

0.4S0 

1.115 

0.450 

1  .565 

285.0 

31  .0 

254 

0.012 

0.610 

0.007 

0.168 

0.  187 

0  .  598 

0.785 

294.0 

5.3 

239 

0.870 

2.000 

0.034 

0.2  35 

1  .139 

1  .130 

2.269 

496 . 0 

12.0 

434 

1  .510 

2.050 

0.  165 

2  .  3-iO 

4.005 

0.540 

4.545 

347.0 

6.1 

341 

0.292 

1  .150 

0.025 

0.505 

0.822 

O.SSB 

1  .680 

435.0 

37.0 

398 

0.024 

1  .140 

0.007 

0.718 

0.749 

1.116 

1  .865 

573.0 

318.0 

255 

3.100 

3.950 

0.025 

0.740 

3.865 

0.850 

4.715 

396.0 

34.0 

362 

3.  100 

3.950 

0.165 

2.330 

4.005 

1  .340 

4.715 

573.0 

318.0 

484 

0.747 

1  .570 

0.034 

0.764 

1  .545 

0.823 

2.368 

37B.9 

44.4 

335 

0.012 

0.610 

0.007 

0.  168 

0.  187 

0.450 

0.785 

285  . 0 

5.3 

254 

NO  OF  SAMPLES 


I  I 


1  1 


SAMP  OTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
F6ET      MTRS 


14 
COND. 
25C 
UMHOS 


16 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


11  01  78  1130 
2D  02  78  1400 


585 

515 


3.70 
5.40 


17    04 

7  Si 

1615 

,0 

--,a. 

5.  00 

26.0 

16    05 

78 

1220 

.3 

560 

4.60 

38.0 

19   06 

78 

1610 

.3 

430 

8.30 

18.0 

19    07 

78 

1230 

.3 

450 

3.40 

45.0 

31    OB 

78 

1425 

3 

740 

4.50 

110.0 

25    09 

78 

1615 

3 

'•I  ' 

3    20 

44.0 

27    10 

78 

0815 

.3 

660 

15.00 

66. D 

14    11 

78 

1235 

.3 

455 

40.00 

17.0 

11    12 

78 

1320 

.3 

610 

7.60 

37.5 

MAXIMUM 

740 

40.00 

110.0 

AVG    OR 

GEOM    MN 

CI 

548 

9.  16 

41.9 

MINIMUM 

430 

3.20 

17.0 

NO  OF  SAMPLES 


8.0. 

»•/ 

SITE: 

BROOK 

SIDE    CHEEK 

STATION    ID:       06-0 

39-002-02 

SAMPLE 

!OINT: 

HIGHWAY 

EAST    OF 

BROOKSJ 

STATION 

TYPE: 

RIVER 

MAJOR    BASIN: 

GREAT    LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR    BASIN: 

LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM    STREAM: 

BSOOKSIDE    CREEK 

3090 

STN    NO: 

2 

LAT 

LONG: 

U    T    M 

17    0734750.0    4873775 

0    4          REGION:    03 

MILEAGE: 

1  .70 

934 

901 

BO 

BI 

84 

805 

3 

1 

33 

34 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN   SAMP      PJ 

SAMPLE 

SCO 

TOTAL 

FECAL 

M.  F  . 

WATER 

DISS. 

S-DAY 

TOTAL 

Fl LTERED 

DV   MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG   DEPTH 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

TEMP  . 

D2 

BOD 

P 

REACTIVE 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P   MG/L 

1  1     01 

78 

1150 

.3 

36016 

4 

640. 

50 

192. 

0.0 

13.2 

0.8 

0,033 

0.011 

20    02 

78' 

1415 

.3 

36102 

4 

40. 

8 

4. 

o.o 

12.0 

0.2 

0,014 

0.014 

18    04 

78 

1100 

.3 

36218 

6 

56. 

2 

108. 

4.0 

10. B 

0,4 

0,017 

0.007 

16    OS 

78 

1246 

.3 

362E5 

6 

88. 

30 

12. 

9.0 

10.0 

0.2 

0  .  01  8 

0.007 

20  06 

7  8 

1410 

3 

36347 

6 

12.8 

9.B 

1  ,0 

0.02  1 

0.005 

19    07 

78 

1300 

.3 

36420 

6 

36. 

6 

216. 

22.0 

9.6 

0,4 

0.03  8 

0.021 

31   oa 

7B 

1350 

.3 

36495 

6. 

600.      G 

30Q 

G 

300.      G 

19.3 

11.3 

1  .0 

0.03B 

0,021 

26   09 

78 

0905 

.3 

36543 

6 

3000 . 

I3S0 

60. 

7.0 

13    1 

0.8 

0.053 

D.024 

26    10 

78 

1600 

.3 

36621 

6 

53D00. 

670O 

1500.       G 

8.0 

11  .9 

0.6 

0.054 

0.022 

14    11 

78 

1330 

.3 

36S45 

6 

5400. 

1700 

3200. 

9.0 

12.  1 

1  .0 

0.  148 

0.014 

13    12 

78 

1630 

.3 

36751 

4 

1600. 

100 

200. 

0.9 

10.2 

0,4 

0.019 

0.016 

MAXIMUM 

53000. 

6700 

3200. 

22.0 

13.2 

1  ,0 

0.148 

0.024 

we 

OR    GEOM 

579."    U 

96 

■   u 

144.'    U 

8.4 

11.3 

0.6 

0.014 

0.015 

MINIMUM 

36. 

2 

4. 

0.0 

9    6 

0.2 

0.014 

0.005 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY     REPORT     -     RIVER    BASINS 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE         255 


SAHP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PU 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 

11     01     78  1150  .3 

20    03    78  1115  .3 

IB    04    76  1100  .3 

16    05    78  1246  .3 

20    06    76  1410  3 

19    07    78  1300  .3 

31     08    78  1350  .3 

26    09    78  0905  .3 

26     10    78  1600  3 

14    11     78  t330  .3 

13    12    78  1630  .3 

MAXIMUM 

6VG    OR    GEOM   MN     (  «  I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

0.026 
0.006 
0.012 
0.014 
0.024 
0.024 
0.014 
0.012 
0,017 
0.006 
0.034 

0.034 
0.017 

0 .  006 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.300 
0.290 
0-260 
0 .  4 1  0 
0.340 
0.370 
0.320 
0.510 
0.380 
0.620 
0.37O 

0.620 
0.379 
0.260 


FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0.004 
0  004 
0-005 
0.006 
0.009 
0.007 
0.003 
0.003 
0.007 
0.007 
0.007 


0.009 
0.006 
0.003 


22 
Fl LTERED 
N03-N 
MG/L 

1  .  320 
0.835 
0.975 
0.820 
0.480 
0.  1  63 
0 .  095 
0.220 
0.  185 
0.508 

o.esj 

1  .320 
0.587 
0.095 


17 
INRGNC 
N 
MG/L 

1.350 
0.845 
0.902 
O.B40 
0.513 
0.199 
0.112 
0.235 
0.209 
0.521 
0.  894 

1  .350 
0.610 
0.1  12 


TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 


0.274 
0.284 
0.24S 
0.306 
0.316 
0.346 
0.306 
0.408 
0.363 
0.614 
0.336 

0.614 
0.362 
0.248 


23 

TOTAL    N 


MG/L 

I  .624 
1.12-9 
I  .240 
I  ,236 
0.329 
0.545 
0.418 
0.733 
0,572 
1.  135 
1  .230 


1  .  624 
0.9  72 
0.418 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

336.0 
333  ,  0 
299.0 
328.0 
301  .0 
291  .0 
378.0 
365.0 
375,0 
380,0 
352.0 

380.0 
340.3 
291  .0 


6 
SU5P. 
SOLIDS 
MG/L 

19.0 
4.6 
3.B 
4.2 
2.6 
7-7 
6.0 
2.0 

io.o 

51  .  0 
6.0 

51  .0 


7 
DISS.. 
SOLIDS 
MG/L 

317 

333 

295 

324 

29E1 

283 

372  ■ 

363 

365 

329 

346 

372 
330 
283 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


11  01  78  11 50 

20  02  78  1415 

18  04  78  11  30 
16  05  78  1246 
20  06  78  1410 

19  07  78  1330 
31  08  78  1350 
26  09  78  0935 
26  10  78  1600 
14  11  78  13  30 
13  12  78  1630 


MAX  I  MUM 

SVG  OR  GEOM  MN  I  * ) 

MINIMUM 


COND.     TURB.    CHLORIDE 
250   FORMAZIN       MG/L 
UMHC5     UNITS 


540 

4-80 

545 

2.60 

4  70 

1     20 

510 

2.10 

485 

1  .20 

445 

3.  tO 

570 

0.55 

600 

1  .20 

600 

3.60 

570 

15.00 

570 

3    60 

EOO 

15.00 

537 

3.54 

445 

0.S5 

26 

0 

23 

5 

17 

5 

22 

0 

22 

5 

21 

0 

49 

5 

42 

5 

40 

0 

43 

0 

36 

5 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  5ITE 
SAMPLE  POIMT 
STATION  TYPE 


STN    NO: 


SHELTER    VALLEY    BROOK 

AT    CONCESSION    ROAD    SOUTH   OF    GRAFTON 

RIVER  FLOW    GAUGE    FED    02H0010 


STATION    ID:       0601 42- 001 -02 


LAT: 


11     Ol     78     1200 
20    02    78    1435 


10 

04 

76 

ii;io 

.3 

16 

05 

78 

1305 

.3 

20 

08 

78 

13<I0 

.3 

IS 

07 

78 

1320 

.3 

31 

03 

78 

1330 

.3 

26 

09 

78 

0945 

.3 

26 

10 

78 

1538 

.3 

14 

11 

78 

1400 

.3 

13 

12 

78 

160B 

/,VG    OR 

.3 

MAXIMUM 

GEOM    MN     ( - ) 

MINIMUM 

LONG: 


934 
SAMP    DTE    HOLIR       STN       STN    SAMP       PJ  SAMPLE 

DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH  NO 

FEET  MTRS 


901 
SCD 


36017 

A 

36103 

A 

36219 

a 

36236 

6 

36348 

6 

36421 

6 

36494 

6 

36544 

6 

36620 

6 

36646 

6 

36750 

6 

MioOS  BASIN 
M1K0R  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT    LAKES 
LAKE    ONTARIO 
SHELTER    VALLEY     BROOK 


(J    T    M:     17    0740100.0    4873350.0    4 


444 
FLOW    CFS 


39.90 
17,30 
69.20 
51  .70 
14.60 
14.50 
15.60 
17.  10 
25.20 
47.30 
19.40 

69.20 
30.  16 
14.50 


NO  OF  SAMPLES 


80 

TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

180. 

20. 

152. 

400. 

20. 
30. 

10.   L 
44  6. 
900. 
164. 

900. 
99 .  *  D 
10. 

10 


FECAL  M.F. 
COLIFORM  ENTER. 
MF/100ML   MF/100ML 


20. 

10. 

6 

178. 


192. 
19." 
4. 


190. 
28. 


236. 
40. 

236. 

28. 

4. 


ST 

ORET    CODE: 

02 

004 

3060 

REGION:    03 

MILEAGE: 

1  .00 

805 

3 

1 

33 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTA 

TEMP. 

02 

BOD 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

M3/ 

0.0 

12.8 

1  .2 

0.023 

0.0 

12.0 

0.5 

0.039 

5.0 

10.8 

0.4 

0 .  034 

10.0 

10.7 

0.2 

0.035 

11.8 

11.1 

0.8 

0.015 

2!  .5 

9.5 

0.5 

0.053 

18.2 

11.2 

0.2 

0.012 

7.0 

12.3 

0.2 

0.006 

8.5 

11.3 

0.4 

0.012 

8.5 

12.0 

1  .0 

0.076 

1  .9 

9.1 

0.8 

0.030 

21  .5 

12.  B 

1.2 

0.076 

6.4 

11.2 

0.6 

0.031 

0.0 

9.1 

0.2 

0.006 

SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


11 

01 

78 

12(10 

20 

02 

78 

1  435 

18 

04 

78 

1120 

16 

05 

78 

1305 

20 

06 

78 

1340 

19 

07 

78 

1320 

31 

03 

78 

1330 

26 

08 

78 

0945 

26 

10 

78 

I S3S 

14 

11 

78 

1  400 

13 

12 

7B 

1  603 

MAXIMUM 

MVG    OR    GEOM    MN     (- ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


FILTERED 

REACTIVE 

P   MG/L 

0.007 
0.005 
0.006 
0.006 
0 .  00 1 
0.012 
0.002 
0.005 
0.003 
0.003 
0.003 

0.012 
0.005 
0.001 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 


032 
134 
014 
014 
010 
010 
014 
042 
006 
DOS 
010 


0.  134 
D.027 
0.006 


TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 

0.240 
0.210 
0.350 
0.360 
0.280 
0  .280 
0.240 
0.200 
0.200 
0.640 
0.250 


2  1 
FILTERED 
N02-N 
M;G/L 


004 
006 
006 
007 
006 
005 
003 
003 
003 
008 
005 


0.640 
0.295 
0.200 


0.008 
0.005 
0.003 


FILTERED 

N03-N 

MG/L 

0.756 
0.135 
0.755 
0-520 
0.465 
■  135 
.300 
.405 
.480 
737 


0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0.790 


0.790 
0.  498 
0.  135 


INRGNC      TOTAL 

N   ORGNC   N 

MG/L       MG/L 


275 
775 
541 
481 
150 
317 
450 
469 
753 
605 


0.805 
0.530 
0.  1  50 


208 
076 

336 
346 
270 
270 
226 
158 
194 
632 
240 


0.632 
0.269 
0.076 


23 
TOTAL  N 

MG/L 

1  .000 
0.361 
1.111 
0.887 
0.751 
0.420 
0.543 
0.608 
0.6B3 
1  .385 
1  .045 

1  ,385 
0.799 
0.351 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

269.0 
277.0 
244  .  0 
362.0 
2  59.0 
2  52.0 
249.0 
272.0 
276.0 
296.0 
2B6.0 

362.0 
276.  S 
244.0 


SUSP. 

SOLICS 

MG/L 

7.2 

11  .  C 

13.0 

12.0 

5.6 

15.0 

5.3 

2.D 

5.7 

36.0 

16.0 

36.0 


(    C    0    N    T    D    | 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  •  RIVER  BASINS 


B.Q.W./  SITE:  SKELTER  VALLEY  BROOK 

SAMPLE  POINT:  AT  CONCESSION  ROAD  SOUTH  OF  GRAFTON 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02HD010 


LONG- 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
Dr    MO    YR    LMT  CIST     BRG    DEPTH 

FXET  MTRS 


1  1    01 

78 

1200 

.3 

20    02 

78 

1435 

.3 

18    04 

73 

1120 

.3 

16    05 

78 

1305 

• 

20    06 

78 

1340 

.3 

19    07 

78 

1320 

.3 

31     08 

78 

1330 

.3 

26    09 

78 

0945 

.3 

26     10 

78 

1538 

.3 

14     11 

78 

1400 

3 

13    12 

78 

1608 

.3 

MAXIMUM, 

AVG 

OR    GEOM   MN    (» ) 
MINIMUM 

7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


262 

266 


260 
270 

270 
265 
260 


231 
250 
253 
237 
244 
270 
270 


270 
251 
231 


MAJOfl  BASIN 
MINOR  BASIN 

TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
SHELTER    VALLEY     BROOK 


IJ    T    M:     17    0740100.0    4873350.0    4 

14  16                        56 

COND.  TORS-  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN                  MG/L 

LMHOS  UNITS 

f.i 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    25 

STATION  ID:   06-0142-001-02 

STORET  CODE:  02 
004 
2060 

REGION.  03  MILEAGE:      1 .0 


435 

2 

20 

435 

3 

SO 

355 

3 

30 

3S5 

2 

40 

390 

1 

40 

355 

A 

40 

380 

2 

70 

415 

1 

40 

415 

2 

40 

400 

13 

00 

425 

3 

80 

435 

fa 

00 

399 

3 

71 

355 

1 

40 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


COLBORNE  CREEK 

AT  BRIDGE  IN  LAXEPORT 

RIVER    FLOW  GAUGE  MOE  O2HDI02 


STATION    ID: 


834 

901 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP       PJ 

SAMPLE 

SCD 

OY   MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG 

DEPTH 
MTR5 

NO 

1  1     01 

76 

1225 

.3 

36018 

4 

20    02 

78 

1500 

.3 

36104 

4 

0 

18    04 

78 

1  140 

.3 

36220 

S 

16    OS 

78 

1375 

.3 

36287 

6 

20    06 

78 

1300 

.3 

36349 

6 

19    07 

7B 

1345 

.3 

36422 

6 

31     08 

78 

130B 

.3 

36493 

6 

26    09 

78 

1005 

.3 

36545 

6 

26    10 

78 

1520 

.3 

366 1  9 

6 

14     11 

78 

1420 

.3 

36647 

6 

13    12 

78 

1545 

.3 

36749 

5 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
COLBORNE    CREEK 


U    T    M:  16    0267350.0    4874350.0    4 

BO  81  84 

TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COHfORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/100ML       MF/100ML 


5100. 

160. 

5600. 

1100. 
12700. 
900. 
6400. 
3200. 
3300. 


92 

520 
356 
10 
176 
460 
270 


264. 
600. 
950. 


4 

REGION: 

805 

3 

WATER 

DIS 

TEMP. 

DE6    C 

MG 

0.0 

9.6 

0.0 

13.2 

5.0 

11.3 

0.5 

11.2 

0.5 

10.6 

1  .5 

10.2 

9.0 

11.2 

r.s 

T2.B 

B.O 

1  1  .8 

s.o 

11.9 

1  .7 

9.2 

06-0146-001  -D2 

STORET   CODE: 

02 

004 

2990 

MILEAGE: 

0.4  0 

1 

33 

34 

-DAY 

TOTAL 

FI LTEREO 

BOO 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

D.2 

0.055 

0.033 

0.4 

0.055 

0.015 

0.8 

0.033 

0.010 

0.2 

0.034 

0.011 

1     0 

0.06  1 

0.027 

0,8 

0.056 

0.025 

O.B 

0.08  3 

0.045 

0.4 

0.073 

0.042 

4.  4 

0-649 

0.037 

1  .  4 

0.128 

0.019 

0.6 

0.083 

0.047 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [- ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


2700. 

520. 

950 

2505. • 

139. *    D 

B4 

160. 

10. 

4 

0 

64  9 

0 

047 

0 

1  19 

0 

028 

0 

03  3 

0 

010 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 

DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

11  01  78  1225 

20  02  78  1500 

IB  04  78  1140 

16  05  78  1375 

20  OS  78  1300 

19  07  78  1345 

31  08  78  1308 

26  09  78  1005  .3 

26  10  78  1520 

14  11  78  1420 

13  12  78  1545  .3 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( * ) 

M I U I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

IB 

23 

5 

6 

7 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

Fl LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03  -  N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLI DS 

SOLIDS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MQ/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0    OBO 

Q.410 

0.005 

0.815 

0.900 

0.330 

1  .230 

298.0 

4 

0 

294 

0.030 

0.360 

0 .  008 

0.952 

0.990 

0  .  330 

1  .320 

300    0 

6 

9 

291 

0.020 

0.320 

0.0O7 

0.715 

0.742 

0.300 

1  ,  042 

277.0 

s 

4 

272 

0,002 

0.430 

0  ,  DOS 

0.450 

0.459 

0,«8 

0.886 

303.0 

5 

5 

297 

0.  056 

0.430 

0    014 

0.635 

0.765 

0    374 

1  ,  139 

270.0 

S 

1 

261 

0.016 

0 .  370 

0 .  004 

0.261 

0.281 

0.354 

0.635 

249.0 

6 

6 

0.030 

0.360 

0.012 

0.535 

0.577 

0.330 

0.907 

271  .0 

8 

0 

0.020 

0.330 

0.Q08 

0.645 

0.673 

0-310 

0.983 

2S0.0 

8 

2 

278 

0.019 

2.  91  0 

0.011 

0,535 

0.565 

2-691 

3.456 

360.0 

66 

0 

294 

0.036 

0.900 

0.009 

0.661 

0.708 

O.B62 

1  .570 

356,0 

59 

0 

2  97 

0.142 

0.490 

0.009 

0.815 

0.967 

0.348 

1  .315 

328    0 

12 

0 

316 

0.142 

2.910 

0.014 

0.  952 

0.  990 

2.B91 

3.456 

360  .0 

66 

0 

316 

0.041 

0-665 

0  .  008 

0.644 

0    693 

0.623 

1  .317 

299.3 

17 

7 

2B9 

0.002 

0.320 

0    004 

0.261 

0.281 

0.300 

0.635 

249.0 

4 

0 

261 

107 

14 

IS 

56 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLOR IDE 

DY    MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG    DEPTH 

0 

SOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

FEET 

MTRS 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

11     01 

78 

1225 

.3 

501 

t  .70 

27  .5 

30  02 

78 

1500 

.3 

480 

3.90 

19.0 

18   04 

78 

1  140 

-3 

430 

2.50 

17    5 

16    05 

78 

1375 

.3 

460 

2    00 

22.5 

30    06 

78 

1300 

.3 

430 

3.40 

15.5 

19    07 

78 

1345 

.3 

240 

370 

4.80 

11.0 

31     08 

78 

1308 

.3 

263 

405 

4.Q0 

15.0 

26    09 

78 

1005 

-3 

440 

4.00 

15.5 

26    10 

7B 

1520 

.3 

485 

5.90 

24.5 

14    11 

78 

1420 

.3 

520 

20.00 

31  .0 

13    12 

78 

1545 

.3 

520 

4.80 

28.5 

MAXIMUM 

263 

520 

20.00 

31  -0 

AVG 

OR    GEOM    MN 

252 

458 

5.  IS 

20.7 

MINIMUM 

240 

370 

1  .70 

11.0 

NO  OP  SAMPLES 


Sample  information  system 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  6A5INS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SALEM    CREEK 

FIRST    ROAD    UPSTREAM    FROM    LAKE    ONTARIO 

RIVER  FLOW    GAUGE    MOE    02HD101 


MAJOR    BASIN-     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN-     LAKE    ONTARIO 
TERM    STREAM:     SALEM    CREEK 


DATE    OF    REPORT 
STATION     ID. 


25    OCT    79       PAGE 

06 -01 48-001 -02 

STORET    CODE 


02 

004 

2950 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    MO    YR    LMT         DI5T    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 

11     01     78  1350  3 

20    02    78  131 5  3 

18  04  78  13 1 0  .3 
16  05  78  1400  .3 
20    06    78  1230  .3 

19  07  7B  1400  . 3 
31  08  7B  1245  ^3 
26  09  7B  1030  .3 
26  10  78  1420  .3 
14  II  78  1490  .3 
13    )3   78  1530  .3 

MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM    MN     I ' J 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


934 
SAMPLE 


SAMP    DTE    HOJR       STN       STN    SAMP      PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 

1  I     01  70     1 2  50  3 

20    02  78     1 3  I  5  .3 

18    04  78     1310  3 

18  OS  78  1400  .3 
20    06  78     12  50  .3 

19  07  78  1400  .3 
31  08  78  1245  3 
26  09  78  10.30  .3 
26  10  78  1410  .3 
14  11  78  1440  3 
13    12  78    1530  3 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     ( - 1 

M I N I  MUM 

NO    OF    5AMPLES 


SAMI>    DTE    HOUR       STN       STN  SAMP       Po 

DY    MO    Y8    LMT  01  ST    BRG  DEPTH 

FEET  MTRS 

11     Of    78    1250  3 

20    m    78     1315  .3 


901 
SCD 


36019 

4 

36105 

4 

3622  1 

6 

36288 

6 

36350 

6 

36423 

6 

36492 

6 

36546 

6 

36618 

6 

36648 

6 

36748 

6 

19  Jo 

FILTERED  TOTAL 

AMMONIA  KUELDAHL 
MG/L  MG/l 


0  ,042 
0.046 
0.006 
0.006 
0.038 
0.045 
0.0C6 
0.016 
0.006 

o.ooe 

0.056 

0.056 
0.025 
0.006 

T  1 

107 
CALCUL 

D- SO  LI  OS 
MG/L 

272 


>.250 
'.210 
.320 
.  380 
.470 
450 
.  240 
.330 
.360 
.420 
.310 

.490 
.345 
.210 

11 


so  e  1 

TOTAL  FECAL 

COLIFORM  COLIFORM 

MF/100ML  MF/100ML 


2200. 
260. 

500. 
180. 

270. 

5600. 

500. 

100. 

5600. 
3B2 


21 
FILTERED 

N02-N 


0.005 
0.006 
0.007 
0.009 
0.017 
0.01  1 
0  005 
0 .  007 
0.004 
0.008 
0.008 

0    017 

o.ooe 

0.004 

II 


120. 
10. 
16. 

52, 

96. 

4. 

120. 
13 


22 

FI LTERED 
N03-N 


0.920 
0    805 

0  B35 
0.670 
0.775 
0.  464 

1  .520 
0.945 
1  I  30 
0.697 
1  .240 

1  .520 
0,909 
0,464 

1  I 


14  16                        56 

COND  TUPB.  CHLORIDE 

25C  F0RMA2IN                 MG/L 

LJMHOS  UNITS 


-0    4876060 

0    4            REGION:     03 

84 

80S 

3 

M.  F. 

WATER 

DI5S. 

ENTER. 

TEMP. 

02 

MF/1 OOML 

DEG    c 

MG/L 

0    0 

12    4 

4. 

0    0 

12-4 

300,        0 

6    5 

12-3 

52 

110 

11.2 

11.5 

10.2 

96 

288. 

24. 


0.967 

0  859 
0-848 
O.GBS 
0.630 
0.521 

1  .531 
0.970 

1.140 
0.713 

1  .304 

1  -531 
0  943 
0,521 


22.0 
15-0 
10.5 
8.2 
9.5 


TOTAL 

0RG.NC       N 

MG/L 

0.208 
0.  164 
0.314 
0.374 
0  432 
0    444 


312 
374 
4  12 
2b4 


0  444 
a  .320 
0.  164 


12 
9. 


MG/  L 

1  .  175 
1  033 
1  162 
1  .059 
1  .262 
0.965 
I  .765 
I  .262 
1  .  514 
I  .  125 
1  .558 

1  765 
1  .263 
0.965 


5-DAY 

BOO 

MG/L 

0.2 
0.4 


I  1 


5 
10TAL 
SOLIDS 
MG/L 

279.0 
281.0 
258  0 
205.  0 
262.0 
2ii3  .0 
317.0 
279.0 
319.0 
2^8  0 
294,0 

318.0 
286.8 
258.0 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0.02  3 
0  020 
0.02  3 
0,039 
0.044 
0.04  6 
0.02  2 
0.02  7 
0.032 
0  056 
0.02  7 

0.056 
0.03  3 
0    020 

1  1 

6 

SUSP  . 

SOLIDS 
MG/L 

7.4 


5 

3 

16 

0 

20 

0 

7 

9 

S 

1 

25 

0 

31 

0 

8 

0 

0.40 

34 

Fl LTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 

0  .  006 
0.014 
0,001 
O-OO: 

O.OOi 
0.004 
0 . 0  08 
0.004 
0.005 
0.003 

o.ooe 

0.014 
0.005 

0,001 
11 
7 

DISS 

solics 

MG/L 


30S 
27 1 
2  94 
267 
286 

309 
284 
267 


4I8 
455 


2-30 
1  .90 


13.5 
16.5 


IB   04 

78 

1310 

.3 

257 

395 

1  .70 

13.0 

16    05 

7S 

1400 

.3 

260 

400 

1  .70 

12.5 

20    06 

76 

1230 

.3 

266 

410 

2.90 

20.O 

19    07 

76 

1400 

.3 

263 

405 

4    BO 

19.5 

31     06 

78 

1245 

.3 

440 

1    70 

20,0 

26    09 

78 

1030 

.3 

440 

2.80 

18.0 

26    10 

78 

1420 

.3 

475 

4.00 

19-5 

14     11 

78 

1440 

.a 

410 

11- DO 

6.  6 

13     12 

78 

1530 

.3 

455 

3.10 

18.5 

MAXIMUM 

272 

47S 

T  I  .00 

20.0 

AVG    OR 

GEOM    MN 

■1 

264 

426 

3.45 

16.1 

MINIMUM 

257 

395 

1  .70 

6.6 

B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


SAMP    DIE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


NO    OF    SAMPLES 


PROCTORS    CREEK 

ROAD    TO    HIGHWAY    33.     BRIGHTON 

RIVER  FLOW    GAUGE    MOE    02HD100 


STN       STN    SAMP 
DIST    BRG    OEPTH 
FEET  MTRS 


1  1     01 

7B 

1320 

3 

21     03 

78 

0935 

3 

18   04 

78 

1332 

3 

16    05 

78 

1430 

3 

20    06 

78 

1145 

3 

19    07 

78 

1430 

3 

26    09 

78 

1110 

3 

36    10 

78 

T400 

3 

14    11 

78 

1500 

3 

13    12 

78 

1200 

3 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     (*') 

MINIML 

M 

MAJOR  BASIN 
MIKOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
PROCTORS    CREEK 


STATION    ID         06-Q1S1 -OOl  -02 


U    T    M:     16    0281675.0    4878350.0    4  REGION:     03 


934 

901 

60 

31 

84 

805 

Sample 

sco 

TOTAL 

FECAL 

M.F  . 

WATER 

NO 

COLIFORM 

COLI FO 

»r,i 

ENTER. 

TEMP. 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG    c 

36030 

4 

3300. 

60. 

B4 

0.0 

361  06 

4 

590- 

160. 

64 

0   0 

36222 

6 

40 

4. 

L 

12 

5,  1 

36289 

6 

4600 

222. 

32. 

111 

36351 

6 

10    0 

36424 

6 

8    9 

900. 

24. 

56. 

22   0 

36547 

6 

710. 

18. 

32. 

9-3 

36617 

6 

37000. 

300. 

300.        G 

8.  2 

36649 

6 

3400. 

1080. 

970. 

8.0 

36747 

1300, 

20. 

130. 

37000. 

1080  . 

970. 

22.0 

1496.- 

66.* 

D 

SO."     U 

B.2 

40. 

4 

12 

0.0 

1 1 

2 

1 1 

6 

1 1 

2 

10 

2 

13 

5 

ti 

1 

STORET    CODE: 

02 

004 

2820 

MILEAGE: 

0.20 

1 

33 

34 

5 -DAY 

TOTAL 

f I LTERED 

BOD 

P 

REACT IVC 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

0.2 

0.032 

0.012 

0.8 

0.015 

0.015 

t  .0 

0    016 

0.004 

0.2 

0.021 

0-020 

1    0 

0.015 

0    002 

0,4 

0.014 

0.003 

0.2 

0.025 

0.002 

2.0 

0-040 

0.008 

0.8 

0-122 

0.024 

0.4 

0.03  7 

0-006 

2.0 

0.122 

0.024 

0.7 

0.034 

0.010 

0.2 

0.01  4 

0.002 

NO    OF    SAMPLES 


(    C    0    N    T    0     | 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM, 


STATION    SUMMARY    REPORT     -    RIVER    BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


PROCTORS   CREEK 
ROAD    TO    HIGHWAY    33 
RIVER 


*.     BRIGHTON 
LOW    GAUGE    MOE    02HDIO0 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    5AMP       PL 
OY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


11  Of  78  1320 
21  02  78  0935 
1B04  78  1332 
16  05  78 
20  OS  78 
19  07  78 
26  09  78 
26  10  78 
14    11     78 


130 
1145 

1430 
1110 
1400 
1500 


13    12    7B    1200 


.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM   MN     ( *  I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


LONG: 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

O.018 
0.014 
0.010 

0.002 


.020 
.016 
0.006 
0.004 
O.OOB 
0.016 

0.020 

o.on 

0 .  002 


20 
TOTAL 

kjeldahl 
mg/l 

0.300 
0.270 
O.260 
0.360 
0 .  300 
0.260 
0.220 
0.320 
0.740 
0.310 

0.740 
0.334 
0.  220 


MA.JOK  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
PROCTORS    CREEK 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  258 

STATION    ID:       06-0151-001-02 

STORET  CODE:  02 
004 
2320 


U  T  M 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.004 
0.006 
0.005. 
0.006 
D.010 
0.021 
0.003 
0.012 
0.006 
0.005 


0  021 
0 .  DOB 

0  .  003 


18  0231675.0  4878350.0  4 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 


1  .220 
1  .230 
0.895 
0.700 
0.990 
0.8S9 
0.930 
0.935 
0.629 
1  .200 

1  .230 

0 .  962 
0.629 


INRGNC  TOTAL  TOTAL    N 

N       OSGNC       N 
MG/L  MG/L  MG/L 


1  .  242 
1  252 
0.910 
0.708 
1  .020 
0.926 
0.939 
0.951 
0.643 
I  .221 

1  .252 
0.981 
0.643 


.2112 
.25,6 
250 
.358 
.  280 
.244 
.214 
.316 
.732 
.294 


0.732 
0.323 
0.214 


1  .524 
I  .508 
1  .160 
1  .065 
1  .300 
1  .170 
1  .153 
1  .267 
1  .375 
1  .515 

1  .524 
1  .3D4 
1  .066 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

295.0 
3JD.0 
276.0 


356 
305 

395 
375 


395.0 
324.5 
269.0 


6 

SUSP. 
SOLIDS 

MG/L 

6.4 
12.  0 
3.9 


3. 

39. 
15. 


70.0 
16.6 
3.  1 


DISS. 

SOLIDS 
MQ/L 

289 
336 
272 
314 
303 

317 
290 
325 
368 

368 
313 
272 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PU       CALCUL 
DY    MO    YR     LMT  DIST    BRG    DEPTH  D-SOLIDS 

FEET  MTRS  MG/L 


C8ND.  TURB.  CHLORIDE 

25C      F0RMA2IN  MG/L 

UMHOS  UNITS 


11    01 

78 

1320 

.3 

510 

2.50 

30.5 

21     02 

78 

0935 

.3 

585 

7.60 

39.5 

18    04 

78 

1332 

.3 

440 

1.60 

22.5 

16    05 

78 

1430 

.3 

495 

2.60 

30.  5 

20   06 

78 

1 1  45 

.3 

4S5 

1  .40 

31.     0 

19    07 

78 

1430 

-3 

266 

410 

2.00 

23    5 

26    09 

TS 

1110 

.3 

530 

6.40 

37  .0 

26    ID 

78 

1400 

.3 

510 

16.00 

36.0 

14    11 

78 

1500 

.3 

540 

14.00 

28.5 

13     12 

78 

1200 

.3 

610 

3.60 

56.0 

m  •  [Hum 

266 

610 

1 6 .  00 

56.0 

AVG    OR 

GEOM   MN 

I  ■ 

266 

512 

S.77 

33.5 

MINIMUM 

266 

410 

1  .40 

22.5 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./ 

SITE: 

SMITHFIELD    CREEK 

STATION    ID:       OB -0 

152-001 -02 

SAMPLE    POINT: 

COUNTY 

ROAD    64    NEAR 

LOVETT 

02 

STAT    ON 

TYPE: 

RIVER 

FLOK    GAUGE 

MOE    02HD109 

MAJOR    BASIN:     GREAT 

LAKES 

STOHtl     L-uut: 

MINOR    BASIN:     LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM    STREAM:     SMITHFIELD    CREEK 

2760 

STN    NO: 

1 

LAT: 

LONG: 

U    T    M: 

IS    028596C 

.0    4979640. 

J    4            REGION:     03 

MILEAGE: 

0.20 

934 

901 

BO 

81 

84 

B05 

3 

1 

33 

34 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN      STN    SAMP      PJ 

SAMPLE 

SCO 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

WATER 

DISS. 

5-OAY 

TOTAL 

Fl LTEREO 

DY    MO 

YR 

LMT 

OIST    BRG    DEPTH 

NO 

COL  I  FORM 

CO  LI  FORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

RE  ACT IVE 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/1O0MI. 

MF/IOOML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

11     01 

78 

1345 

.3 

36021 

4 

650. 

64. 

196. 

0.0 

12.0 

0.2 

0.025 

0.006 
O.OlS 

21     02 

78 

0950 

.3 

36107 

4 

150. 

6. 

2. 

0.0 

10.8 

0.4 

0-  033 

IB    04 

78 

1345 

.3 

35223 

6 

30. 

4.        L 

6. 

5    6 

11,8 

0,8 

0.  01  7 

0  .  DOB 

16    05 

78 

1500 

.3 

36290 

8 

320 . 

72. 

16. 

11.2 

11.8 

0.8 

0.013 

0.001 

20    06 

78 

1035 

.3 

36352 

8 

10.0 

10.7 

1  .2 

0  .  03  6 

0  .007 

19    07 

78 

14  45 

.3 

36425 

6 

1800. 

92. 

216 

23.0 

8.8 

0,6 

0    030 

0  .009 

31     08 

78 

1200 

.3 

36491 

6 

620 . 

2. 

42, 

18.0 

12.1 

0.5 

0.014 

0.003 

1220 

.3 

36490 

e 

370. 

24. 

64. 

18. 5 

10.8 

0.2 

0.02  7 

0.002 

26    09 

78 

1130 

3 

36543 

6 

1400- 

20. 

24. 

9.5 

11.4 

0.2 

0.025 

0.004 

26     10 

7B 

1340 

.3 

366  IS 

6 

2300'. 

132. 

148. 

8.2 

10.2 

1  .4 

0.02  2 

0 .  004 

14    11 

78 

1530 

.3 

36650 

e 

1  200  . 

2B0. 

560. 

e.o 

11.4 

0.6 

0  .037 

0 .  009 

13    12 

7B 

1500 

.3 

36746 

6 

600. 

10. 

90. 

05 

9.6 

0.4 

0.018 

0.  004 

MAXIMUM 

2300. 

260. 

560, 

23.0 

12.  1 

1  .4 

0.037 

0.015 

AVG 

OR    GEOM  MN    C) 

M I N ! MUM 

528,  • 
30. 

26.  •    D 

2. 

50.  • 
2. 

9.4 
0.0 

11.0 
8    8 

0.6 
0.2 

0    025 
0.013 

0.006 
0.001 

NO    OF    SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

susp. 

DISS. 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SO  L I DS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

1  1     01 

78 

1345 

.3 

0.012 

0.340 

0,004 

1  .  100 

1.116 

0.328 

1  .444 

273.0 

3.  9 

21     02 

78 

0B50 

.3 

0.030 

0.240 

0  .  005 

0  .  880 

0.91  5 

0.210 

1  .  1  25 

301  .0 

5  .  1 

296 

IS    04 

78 

1345 

.3 

0.004 

0.31O 

0.C05 

0.530 

0.539 

0.3U6 

O.B45 

259.0 

4  .  7 

16    05 

76 

1500 

.3 

0.003 

0.340 

0.007 

0.490 

0.505 

0    332 

0.837 

277.0 

1  .  7 

275 

20    06 

7B 

1035 

.3 

0.046 

0.400 

o.oia 

0.550 

0.614 

0.354 

0.968 

293  .  0 

B    4 

2B5 

19    07 

78 

1445 

.3 

0.026 

0.350 

0    01  1 

0.619 

0.656 

0.324 

0.980 

2B0.0 

6.  0 

31     09 

7B 

1200 

.3 

0.004 

0.240 

0.004 

0.620 

0.828 

0.236 

1  .064 

332.0 

3.  9 

328 

1220 

.3 

0.004 

0.340 

0.005 

0.305 

0.314 

0.3;.6 

0.650 

317.0 

5.  2 

312 

26    09 

7fl 

1  130 

.3 

0.016 

0.  290 

0.003 

0.470 

0  ,  489 

0.274 

0.763 

300 . 0 

11.0 

289 

26    10 

78 

1340 

.3 

0.004 

0.320 

0,004 

0.430 

0,438 

0.316 

0.754 

2BB.0 

6,  8 

281 

14    11 

78 

1530 

.3 

0.002 

0.420 

0    004 

0.691 

0.697 

0.418 

1.115 

2B7.0 

14.0 

273 

13    12 

78 

1500 

.3 

0.044 

0.290 

0.005 

0,955 

1  .004 

0.246 

1  .  250 

310.0 

3,  0 

307 

MAXIMUM 

0.046 

0.420 

0.01B 

1  .100 

1.116 

0.418 

1  .444 

332.0 

14.0 

328 

AVG 

OR    GEOM    Ml 

0.017 

0.323 

0.006 

0.653 

0.676 

0.307 

0,983 

293.1 

6.2 

294 

MINIMUM 

O.0O2 

0.240 

0.003 

0.305 

0.314 

0.210 

0    650 

259.0 

1  .7 

273 

NO    Of    SAMPLES 


(     C    0    N    T    D     ) 


SIMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY     REPORT     -     RIVLfi    BASINS 


DATE    OF    REPORT       2S    OCT    79       PAGE 


107 
SAMP  DTE  HOUR  STN  STN  SAMP  PU  CALCUL 
DY    MO    YR    LMT  OIST     BRG    DEPTH  D-SOLIBS 

FEET  MTRS  MG/L 


269 
554 


1 1 

01 

78 

1345 

21 

02 

70 

0950 

IS 

04 

78 

1345 

u 

05 

7  8 

1500 

20 

06 

7B 

I03S 

19 

07 

78 

1445 

31 

oa 

76 

uoo 

1120 

26 

OS 

7B 

1  1  30 

26 

10 

78 

1340 

14 

1 1 

78 

1  530 

13 

12 

78 

1500 

WAX  I  MUM 

AVG    OR    GEOM   MN     [:») 

MINIMUM 


273 
265 
254 


14 

16 

56 

COND- 

TUBS 

CHLORIDE 

25C 

F0RMA2IN 

MO/ J. 

UMH05 

UNITS 

414 

1  .70 

19    0 

488 

2.60 

23.5 

390 

1  .  10 

14    5 

435 

1     40 

20.5 

465 

2.90 

28.5 

420 

4.  SO 

30.0 

4B0 

1     20 

36    0 

455 

2.60 

31  .5 

470 

2.40 

29.0 

4B5 

2.40 

29.0 

420 

3    60 

6.1 

495 

2.30 

32.0 

495 

4.50 

36.0 

4S1 

2.39 

24    9 

390 

1  -  10 

G.8 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


CCN5ECQN    CREEK 

AT    MILL    DAM    CONSECON 

RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
OV    MO    TR    LMT  DlST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


934 
SAMPLE 


901 
SCO 


MAJOR  BASIN 
Mir. OR  SASIN 
TERM    STREAM 


G3EAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
CONSECON    CREEK 


U    T    M:     18    0297750.0    4874150.0    4 


TOTAL  FECAL 

COLIFOSM       COL] FORM 
MF/100ML       MF/10MML 


31    01 

79 

1020 

.3 

27805 

6 

10. 

2 

28    02 

78 

1045 

.3 

278  13 

6 

20 

4 

28    03 

78 

1030 

.3 

27821 

6 

50. 

4 

25    04 

78 

1030 

.3 

27829 

6 

20 

2 

30    05 

78 

1020 

.3 

27837 

6 

28 

6 

25    07 

7* 

1015 

.3 

27853 

6 

300. 

2 

29    OB 

78 

1020 

.3 

27851 

6 

144. 

40 

2G    09 

78 

1010 

.3 

27  869 

6 

140. 

fi 

31     10 

76 

1020 

.3 

27877 

6 

900. 

14 

MAXIMUM 

900. 

40 

AVG 

OR    GEOM    MN 

*) 

68.  * 

5 

MINIMUM 

10. 

2 

ENTER 
MF/1Q0ML 


BOS 
UA'ER 
TH'.P. 
DEG    c 

2   0 


5- 
21 

22 


STATION 

ID:       06-0157-001-02 

STORET    COD£: 

02 

004 

2640 

ON  ;     04 

MILEAGE: 

0.20 

3 

1 

33 

34 

DISS. 

5 -DAY 

TOTAL 

FI LTERED 

02 

BOO 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

10    0 

0.4 

0.009 

a.oou 

5    0 

o.a 

0.023 

0.001 

2.0 

0.6 

0.020 

0.006 

B.O 

o.a 

0.02  1 

0.002 

9.0 

2.4 

0-024 

0.00' 

9.0 

0.5 

0.02  9 

0.00' 

6    0 

2.0 

0.06B 

0.002 

10.0 

0.6 

0.03  2 

o.oo' 

11,0 

2.2 

0.030 

0.001 

11.0 

2.4 

0.068 

0.006 

7    8 

1.1 

0    028 

0.002D 

2    0 

0.4 

0.00  9 

0.001 

NO    OF    SAMPLES 


9 


S 


19  20  21  22 

SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pu       FILTERED  TOTAL  FILTERED  FILTERID 

DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH  AMMONIA  KJELDAHL  N02 - N  N03-N 

FEET  MTRS  MG/L  MG/L  MG/L  KG/L 


17 

IS 

23 

5 

6 

7 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

31     01 

78 

1020 

.3 

0.376 

0.570 

0    005 

0    0.35 

0.416 

0.  1c>4 

0.610 

241  .0 

0.3 

28   02 

78 

1045 

.3 

0.028 

0.  700 

0.005 

0.  125 

0     158 

0.672 

0.8  30 

2S9.0 

1.3 

28   03 

7g 

1030 

.3 

0.113 

0.590 

0.014 

0,461 

0    588 

0-477 

1  .  065 

2:2.0 

1.8 

25    04 

78 

1O30 

.3 

0.010 

0-430 

0.003 

0     105 

0.  1  18 

0.4  JO 

0.538 

201.0 

A    9 

30   05 

78 

1020 

.3 

O.OSS 

0.810 

0 .  002 

0.018 

0     108 

0.7>2 

0    830 

131.0 

2.4 

25   07 

78 

1015 

.3 

0.020 

0.970 

0.002 

0.0051. 

0.027 

0.9L.O 

0.977 

135.0 

1    5 

29   08 

78 

1070 

.3 

0.058 

1  .440 

0   002 

0.005 

0.065 

1  .3K2 

1  .447 

152.0 

20,0 

28    09 

78 

1010 

.3 

0.020 

1  .030 

0    002 

0,005 

0-027 

1.010 

1  .037 

186.0 

3.4 

183 

31    10 

78 

1020 

.3 

o.oo? 

1  .010 

0-002 

0.005 

0.014 

1  .003 

1  .017 

189,0 

3    8 

MAXIMUM 

0.37S 

1  .440 

0.014 

0.461 

0.588 

1     3E2 

1  .447 

259.0 

20.0 

183 

AV(| 

OR     GEOM    MN 

I'l 

0.080 

0-339 

0    004 

0 .  0H5D 

0-169 

0.759 

0.92B 

1  38 .  4 

4.4 

183 

M I N I  MUM 

0.007 

0.430 

0    002 

0.005 

0-014 

0.194 

0.S3B 

135,0 

0.3 

183 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    MO    YR    LMT  OIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


31    01 

78 

1020 

.3 

2B    02 

78 

1045 

.3 

28    03 

78 

1030 

.3 

25    04 

78 

1030 

.3 

30    05 

78 

1020 

,3 

25    07 

78 

1015 

.3 

29   08 

76 

1020 

.3 

26   09 

7B 

1010 

.3 

31     10 

78 

102O 

.3 

MAXIMUM 

AVI)    OR    CJOM    Mn 

MINI  MUM 

107 

14 

16 

56 

CALCUL 

CONO 

TUfiB, 

CHLORIDE 

0    SOLIDS 

25C 

FORMA? IN 

MO/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

24  1 

371 

1  .20 

5.4 

258 

397 

3.80 

5.6 

230 

354 

1  .30 

4.3 

'96 

300 

0-80 

3.8 

189 

290 

1  -20 

3-8 

133 

205 

1  .90 

4.5 

'32 

203 

2.40 

5.2 

255 

5.00 

5.5 

185 

285 

2-90 

7.7 

258 

397 

5.O0 

7.7 

'96 

296 

2.27 

5.  1 

'32 

203 

o.ao 

3.8 

NO    Of7    SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BA51N5 


B.O.H./  SITE:  CGNSECON  CREEK 

SAMPLE  POINT:  »T  COUNTY  ROAD  2  ALLISONV11LE 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02HE002 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
CONSECON    CREEK 


DATE   OF    REPORT      25   OCT    79      PAGE         260 
STATION    ID:       06-0157-002-02 

STORET    CODE:     02 

004 
2640 


U  T  M:  16  0310300.0  4877450.0  4 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YS  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


31    01 

78 

1000 

.3 

28   02 

73 

1010 

.3 

28   03 

■.'.- 

1000 

.3 

25   04 

78 

0945 

.3 

30   05 

78 

0950 

.3 

2S    07 

78 

0945 

.a 

29  oe 

78 

1000 

i 

26   09 

7! 

0945 

a 

31     10 

7B 

0950 

.3 
MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM  MM  1  *  1 
MINIMUM 

934 

901 

444 

BO 

SAMPLE 

SCD 

flow  cfs 

TOTAL 

F 

NO 

COL  I  FORM 
MF/I00M1. 

COLI 
Mf/1 

27804 

0 

6 

118.00 

80. 

6 

278'2 

6 

11.80 

30. 

8 

27620 

6 

255.00 

ea. 

2 

27328 

6 

137.00 

no. 

4 

27336 

G 

7 

12.00 

70 

54 

27852 

E 

0.  IB 

560. 

1E0 

27B60 

7 

E 

0.04 

220. 

S 

27868 

6 

7 

B.1S 

100. 

2 

27876 

6 

0.61 

200. 

2 

255.00 

560. 

160 

59.42 

113.' 

8 

0.04 

30. 

2 

84 
FECAL       M.F. 
ENIES. 
MF/tOCML 


24. 
2. 
12. 


REG1 ON :    04 

BOS 
WATER 
TEMP- 
DEG    C 


14.0 
5.0 


DISS. 

02 

MG/L 

3.0 

2.0 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


MG/L 

0.084 
0.058 
0.016 
0.012 
0.030 
0.032 
0.090 
0.01S 
0.013 

0.090 
0.039 
0.012 


KO  OF    SAMPLES 


34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP      PJ 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRl.NC 

TOTAL 

T01AL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

P   MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

31    01 

7B 

100O 

.3 

0 .  060 

0.  124 

0  .  770 

0.020 

O.OOSL 

0.  149 

0.546 

0.795 

261  .  0 

1  .7 

28    02 

78 

1010 

.3 

0.027 

0.170 

0  .  950 

o .  oofi 

0 .  009 

0.  IBS 

0.780 

0.965 

296.0 

I  .8 

28    03 

78 

1000 

.3 

0.004 

0.176 

0.610 

o .  o  i  (. 

0.  184 

0.376 

0.  434 

0.810 

208.0 

3.0 

25    04 

78 

0945 

.3 

0.002 

0.004 

0.530 

0.003 

0.005 

0.012 

0.526 

0.533 

171  .0 

2.6 

30   05 

78 

0950 

.3 

0.006 

0.018 

1  .250 

0 .  006 

0.010 

0.0:!4 

1  .232 

1  .266 

232.0 

1  .0 

25   07 

78 

0945 

.3 

0.020 

0.014 

0.920 

0.002 

O.OOSL 

0.021 

0.906 

0.927 

205.0 

0.4 

29   08 

78 

1000 

.3 

0.004 

0.372 

1  .660 

0.003 

0.005L 

0    380 

1  .28B 

1  .668 

222.0 

27.0 

26   09 

7B 

0945 

.3 

0.002 

0.014 

0.820 

0.025 

0.470 

0.509 

0.806 

1  .315 

2  53.0 

1  .4 

31     tO 

7S 

0950 

.  1 

0  .  002 

0.016 

0.530 

0.010 

0.490 

0.516 

0.514 

1  .030 

308.  0 

7.1 

MAXIMUM 

0.060 

0.372 

1  .660 

0.025 

0.490 

0.516 

1  .286 

1    668 

308-0 

27.0 

(  V  !, 

OR    GEOM   MN    ( ' 1 

0.014 

0.  101 

0.893 

0.010 

0.131D 

0.242 

0.792 

1  .035 

239    6 

5.1 

MINIMUM 

0.002 

0.004 

0.530 

0.002 

0.005 

0.012 

0    434 

0.538 

171.0 

0.4 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       SIN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


31  01  78  1000 
2B  02  78  1010 
28  03  7B  1000 
25  04  78  0945 
30  05  78  0950 
25  07  78   0945 


.3 
■  3 
.3 
,3 
.3 

.a 


7 

107 

DISS. 

CALCUL 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

MG/L 

259 

205 
16B 
231 
205 


14  16                        56 

COND.  luRB.  CHLORIDE 

25C  FOBmAZIN                  MG/L 

UMHOS  UN  I  T  S 


398 
439 
315 
2E0 
355 
315 


1  .80 
3.30 
0.65 
0.50 
0.70 
1  .40 


4.3 


3.8 
7.1 


29  OB  78  1000 
26  09  78  0945 
31  10  78  0950 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


. 

195 

300 

5.80 

14 

.3 

2  52 

380 

0.90 

14 

.3 

3£ 

440 

1  .40 

3 

iffll 

301 

259 

440 

5.80 

14 

•1 

282 

211 

356 

1  .05 

7 

UM 

252 

168 

260 

0.50 

2 

B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


CONSECON  CREEK 
AT  HIGHWAY  14 
RIVER 


STATION  10:   06-0157-003-02 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3t    01 

78 

0940 

.3 

28   02 

78 

0945 

.a 

28   03 

78 

0940 

3 

25   04 

78 

0930 

.3 

30   05 

7S 

0930 

.3 

25   07 

78 

0920 

.3 

29   08 

78 

0930 

.3 

26   09 

78 

0925 

.3 

31    10 

78 

0930 

.3 
MAXIMUM. 

AVG 

OR  GEOM  MNi  <  *  ) 
MINIMUM 

MAJOR  BASIN 
Mil. OH  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
CONSECON  CREEK 


ONG: 

U    T    M: 

IB    O316B50 

.0    4377650 

0    4            REG 

ON :    04 

934 

901 

80 

8t 

84 

805 

3 

SAMPLE 

SCD 

TOTAL 

FECAL 

M.  F. 

WATER 

DISS. 

NO 

COL  1  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

MF/100ML 

MF/100MI. 

MF/100ML 

DEC    C 

MG/L 

27B03 

4 

0 

70. 

2. 

4. 

3.0 

1  .0 

27811 

4 

□ 

70. 

2.        L 

4. 

2.0 

1  .0 

27819 

6 

210. 

10. 

22. 

3.0 

2.0 

27827 

6 

110. 

2. 

6. 

6.0 

4.0 

27B35 

6 

20. 

28. 

16. 

21  .0 

2.0 

27851 

f. 

20. 

12. 

3.        L 

32.0 

3.0 

27859 

E 

5900. 

1BB. 

34, 

21  .0 

2.0 

27867 

s 

200. 

4.        I. 

4.        L 

16.0 

5.0 

27875 

6 

too. 

12. 

4. 

6   0 

5.0 

5900. 

IBB. 

34. 

22-0 

5.0 

120.' 

9.  •    0 

7.  •     D 

11.1 

a, a 

20. 

2. 

2. 

2.0 

1  .0 

STORET    CODE: 

02 

004 

2640 

MILEAGE: 

14.20 

t 

33 

34 

-DAY 

TOTAL 

F I LTERED 

800 

P 

RL  ACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

1  .2 

0.049 

0.018 

1  .5 

0.0B2 

0 .  060 

0.8 

0.023 

0.005 

0.6 

0.01B 

0.006 

3.0 

0.060 

0.032 

2.0 

0.149 

0    052 

1  .5 

0.  123 

0.049 

1  .4 

0.11B 

0.052 

1  .2 

o.oao 

0.035 

3.0 

0.  149 

0.050 

1  ,5 

0.078 

0.034 

0.6 

0.018 

0.005 

NO  OF  SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

IB 

23 

5 

6 

7 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03  •  N 

N 

ORGNC       u 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

31     01 

78 

0940 

.3 

0.147 

0.910 

0  .007 

0.0051. 

0.  159 

0.763 

0.922 

251  .0 

1  .0 

28    02 

78 

0945 

.3 

0.320 

1  .240 

0  .  006 

0.009 

0.335 

0.920 

1  .255 

269.0 

2.6 

28   03 

78 

094O 

.3 

0.  158 

0  .  690 

0.O16 

0.  144 

0.313 

0.5.12 

0.850 

214.0 

3.4 

25    04 

78 

0930 

.3 

0.008 

0.610 

0 .  004 

0 .  005 

0.017 

0.602 

0.619 

172.0 

1.9 

30    OS 

76 

0930 

.3 

o.oso 

1  .500 

0.007 

0.005L 

0.062 

1  .450 

1  .512 

243.0 

5.6 

25    07 

78 

0920 

.3 

0.202 

2.100 

0.005 

0.015 

0.222 

1  .  898 

2.  120 

202.0 

4.0 

29    06 

78 

0930 

.3 

0.286 

1  .920 

0.022 

0.035 

0.343 

1  .634 

1  .977 

173.0 

4.B 

28   09 

78 

0925 

.3 

0.  104 

1  .660 

0.005 

0.010 

0.119 

t  .556 

1  .675 

23B.0 

2.4 

236 

31    10 

78 

0930 

.3 

0.029 

1  .260 

0.005 

0.015 

0.049 

1     231 

1  .280 

262.0 

2.0 

MAXIMUM 

0 .  320 

2.100 

0.022 

D.144 

0.343 

1  ,B<IB 

2.120 

269.0 

5.6 

23S 

tva 

OR   GEOM 

0.  145 

1.321 

0  .  009 

0.0270 

0.  160 

1  .176 

1  ,357 

224.9 

3.1 

236 

MINIMUM 

0.OO8 

0.610 

O.O04 

0.005 

0.017 

0.532 

0.619 

172.0 

1.0 

236 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE     INF0!MAT10N    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASILS 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE         261 


I  07 

SUMO 

ME 

HOJR 

STN 

STN 

SAMP       Pj 

CALCUL 

Oy  mo 

YR 

LMT 

oiSt 

BUG 

DEPTH 

0 

SOL  I  OS 

FEET 

MTR5 

MG/L 

31    01 

78 

0910 

,3 

250 

se  os 

78 

091S 

.3 

266 

18  03 

76 

0910 

.3 

2)1 

55   04 

76 

09  30 

.3 

170 

30   OS 

78 

0930 

.3 

237 

25    07 

76 

0920 

.3 

199 

29    03 

76 

09  30 

-3 

168 

26   09 

78 

09  ?5 

.3 

31    10 

78 

09  30 

.3 

260 

MA  K  I  MUM 

366 

.WO 

OR    GEOM    UN     i " ] 

220 

MINIMUM 

168 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  BLOOMFIELD  CHEEK 

SAMPLE  POINT:  AT  CHURCH  STREET  BLOOMFIELD 

STATION  TYPE:  RiVER    FLOW  GAUGE  FED  02HE001 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LM-    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


31    01 

70 

0930 

.3 

2S    02 

78 

0930 

.3 

28   03 

78 

0935 

.3 

2S   04 

78 

09  15 

-3 

30    05 

78 

0910 

.3 

IS    07 

78 

0900 

,3 

29    OS 

78 

0900 

.3 

26  09 

78 

09  IS 

.3 

31    10 

78 

0910 

.3 

MAX IMUM 

.IVG    OR    GEOM    iJK 

MINIMUM 

B34 
SAMPLE 

NO 


27802 
27810 
27818 
27826 
2783-3 
27850 
27858 
27866 
27874 


14  16                       56 

COND.  TuRB.  CHLORIDE 

25C  FOAMAZJN                MG/L 

UI.IhOS  UNITS 


384 
410 
325 
360 
365 
305 
258 
315 
400 

410 
336 
256 


901 
SCD 


2 

70 

2 

40 

0 

.70 

0 

60 

1 

00 

2 

30 

1 

60 

T 

60 

1 

70 

3 

70 

! 

61 

0 

60 

11.5 
16. h 

16.5 

6.5 
2.8 


M4J0R    BASIN       GRLAT     LAKES 
MINOR    BASINi     LAKE    ONTARIO 
TERM    STREAM:     BLOOMFIELD    CREEK 

U    T    M:     18    031975Q.O    4871200.0    4 


444 

Flow  cfs 


16.70 
3. TO 
26  90 
10.70 
2  30 
0-35 
0.35 
0-27 
0.59 


80  81 

TO  T  4.1.  FECAL 

CO  I  I  FORM  COLIFOSM 

MF/10GML  MF/10QML 


SO 
230 
ISO. 
130. 
230. 
ISO. 

12  40. 

7100. 
1  00. 


26.90  7  100. 

6.80  27  I  , 

0.2  7  60. 


24. 
200. 


200 
19 
2. 


STATION 

ID:       06- 

3163 

001     02 

STORET    CODE: 

03 

004 

K 

24  60 

.0    4 

REGION:    04 

MILEAGE: 

3.70 

84 

805 

3 

1 

33 

W. 

F. 

WATER 

DISS- 

5-DAY 

TOTAL 

ENTER. 

TEMP. 

02 

300 

p 

MF/IOOML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

4 

L 

2.0 

5.0 

0    4 

0.054 

40. 

2.0 

7.0 

0-8 

0.080 

18. 

3.0 

2    0 

0.2 

0.032 

2. 

7.0 

6    0 

0.4 

0    033 

2. 

23.0 

3.0 

2-5 

0    380 

2. 

L 

23.0 

3.0 

1  .0 

0  .  400 

4. 

21  .0 

3.0 

1  .0 

0.220 

342. 

16.0 

1.0 

25.0 

3    520 

10 

L 

6-0 

2.0 

3.2 

0    929 

342. 

23    0 

7.0 

26.0 

3.520 

9.  • 

D 

11.4 

3.6 

3-8 

0    616 

2. 

2,0 

1.0 

0.2 

0.032 

«0    OF    SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OY    MO    YR    t.M"  OIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


31  01  76  0930 
28  02  78  0930 
28    03    78    09:!5 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 

0.023 
0.035 
0.  01  7 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

EREO 

TOTAL 

FI LTERED 

FILTERED 

1NRC.NC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

susp. 

ON  I A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03  -  N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIOS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

02  T 

2,400 

0.010 

4.  180 

4.211 

2.379 

6.590 

301  -0 

4.9 

1  12 

0.620 

0.019 

0    508 

0.639 

0.  508 

1  .147 

375.0 

1S-0 

04  1 

0,310 

0.014 

4.450 

4.505 

0.269 

4.  774 

2  70  .0 

2.2 

25    04  78  0915 

30  05  78  0910 

25  07  78  0901! 
29    08  78  O90O 

26  09  7B  0911. 

31  10  78  0910 


.3 
.3 
.3 
.3 
■3 
.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     I  * | 

MINIMUM 

WO    OF    SAMPLES 


0    0T9 

0.016 

0.410 

0.017 

2oao 

2.113 

0,  394 

2    507 

276.0 

0     140 

0.  144 

0.380 

0.01  1 

0    045 

0  .  200 

0,736 

0    936 

2  99.0 

0.  365 

0.035 

0.850 

0    0U3 

0 . 005L 

0-042 

0    815 

0    857 

266.0 

0.  160 

0.O66 

O.B10 

0.007 

0.005L 

0    07B 

0.744 

0.822 

296.  0 

2.4C0 

0.OO2 

2.950 

0,007 

0.005 

0.014 

2.94B 

2.963 

1  1S30 

0.6S0 

0.154 

1  .  140 

0.004 

0    005 

0,  163 

0.986 

1  .  149 

204  .  0 

2  .  4  DO 

0.  154 

2.950 

0 ,  0 1  g 

4.  450 

4,505 

2.948 

6.590 

1153.0 

0.415 

0.066 

1  .  152 

o.imo 

1  .2540 

I  ,329 

1  .  087 

2.416 

382.2 

0.017 

0.002 

0,310 

0.002 

0-005 

0.014 

0.269 

0.822 

204.0 

1 

6 

10 

0 

2 

1 

2 

1 

14 

0 

2 

5 

15 

0 

6 

0 

1 

6 

SAMP    DTE    HOUR      STN       STN    SAMP       Pd 
OY    MO    YR    LMT  OIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


31  01     78  0930 

38  02    78  0930 

26  03    78  092!: 

25  04    78  09113 

30  06  78  0910 
2S  07  76  0900 
29  06  76  0900 
2G  09    70  091!. 

31  10    78  0910 


.3 
■3 

.3 

.3 
.3 
.3 


MA  X  I  MUM 

AVG    OR    GEOM   MN     ( « ) 

MINIMUM 


7 

107 

14 

16 

56 

DISS. 

CALCUL 

COND. 

TURB, 

CHLORIDE 

SOLIDS 

0-50LIDS 

2SC 

FORMAilN 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

296 

493 

1  ,  70 

11.0 

360 

590 

4  ,  80 

15,5 

268 

427 

1     30 

9.4 

274 

420 

0-  70 

8.4 

389 

455 

2-50 

8.2 

263 

405 

1  -20 

35.0 

294 

454 

O.BO 

36.5 

1139 

1720 

6.  10 

133.0 

202 

310 

6.30 

76.0 

1  139 

374 

1720 

6.30 

133    0 

441 

246 

587 

2-83 

37.0 

268 

202 

310 

0.70 

B.2 

NO    OF    SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


BLACK  RIVER 

At  COUNTY  ROAD  17 

RIVER 


SAMP  OTE  HOUR   5TN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


31  01  78  0900 

.3 

26  09  78  0905 

.3 

IS  03  78  0845 

.3 

25  04  7§  0640 

.3 

30  OS  78  0840 

'- 

25  07  78  0835 

.3 

29  OB  78  0840 

.3 

26  09  78  0845 

.3 

31  10  78  0840 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (  •  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


31     01 
28    02 

28  03 
25    04 

30  05 

25  07 

29  OB 

26  09 

31  10 


78  0900 
?B  0905 
78  0845 
78  0840 
73  OB40 
7B  0835 
78  0640 
7B  0845 
78  0840 


.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (■ ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


31  01  78  0900 

26  02  78  0905 

28  03  78  0845 

25  04  78  0840 

30  05  7B  0840 

25  07  78  0835 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    ONTARIO 
TERM    STREAM.     BLACK    RIVER 


OATE   OF    REPORT       25    OCT    79      RAGE         262 

STATION    10:       06-0172-001    02 

STORET   CODE:    02 
004 
20t0 


7    M:     18    0332300.0    4866S00.0    4  REGION:     04 


934 

901 

SAMPLE 

SCD 

NO 

27601 

4 

27809 

4 

27817 

6 

27625 

6 

27633 

6 

27S49 

6 

27857 

6 

27B65 

6 

27673 

6 

BO 


84 


TOTAL  fECAL  M.F. 

COLIFORM      COLIFOHM  ENTER. 

Mf/IOOML      MF/100ML       MF/100ML 


19 
FILTEREO 
AKlv'ON  I  A 
MG/L 

0  .  030 
0.134 
0.029 
0.016 
0.076 
0.057 
0.  134 
0.034 
0 .  0S6 

0.  134 
0.064 
0.016 


107 
CALCUL 
D-SOLIDS 
MG/L 


12. 
72 
16. 
4  . 
2300. 
100. 


2300. 
37. 


8  8 

20         21  =3 

TOTAL  FILTEREO  FILTERED 

KJELDAHL  N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L  MG/L 


251 


244 
176 


0.330 
0.420 

0  .  300 
0'.  480 
0.  640 
0.780 
0.S30 
0.700 
0.710 

0.B30 
0.577 

0.300 


386 
461 
340 
325 
375 
270 


0  010 
0  005 
0.007 
0  002 
0.002 
O.0O1 
0.003 
0  002 
0.007 

0.010 
0.004 
0.001 


0.289 

0.  170 

0.5118 

0.040 

0.005 

0.0051. 

0,010 

0.005 

0.065 

0.58B 
0. 13  I D 

0.005 


14  16                     56 

COND.  TUPB  CHLORIDE 

25C  FORKAZIN                 MG/ 1. 

UMHOS  UNITS 


3.50 
3.10 
0.65 
1  .00 
1  .50 
2.40 


2.4 
2.6 
2.3 
2.  I 
1  .1 
1  .6 


6. 
2. 
4. 
4. 
2. 
2. 

2. 

2. 

E. 

3.' 

2. 


80S 
WATER 
TEMP. 
OEG  C 

2.0 

2.0 

3.0 

6.0 
20.0 
23.0 
22  0 
15.0 

BO 

23.0 


1NRGNC      TOIAL 

N   ORGHC   N 

MG/L      MG/L 


0.329 
0.309 
0.624 
0  058 
0.063 
0.063 
0.  147 
0.041 
0 .  1  38 

0.624 
0.  199 
0.041 


0 .  300 
0.286 
0.271 
0 .  464 
0.5P,4 
0.723 
0.6'i6 
0 .  6F.6 
0.644 

0,723 
0.513 
0.27  1 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

5.0 
3.0 
4.0 
11.0 
8.0 
B.O 
7.0 
7.0 
B.O 

11  .0 


23 

TOTAL    N 


MG/L 

.629 
.595 
.695 
.522 
647 
.786 
.843 
.707 
i  .  7S2 


0.B95 
0.712 
0.522 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

0.2 
0.2 
0.1 
2.0 
2.0 
I  .0 
1  .0 
1  .2 
1  .2 

a.o 

1  .0 
0.  1 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

252.0 
287.0 
234.0 
21B.0 
247.0 
181  .0 
162.0 
152.0 
220.0 

2S7.0 
217.0 
152.0 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

D.OOB 
0.045 
0.013 
0  036 
0.04  7 
0.058 
0.056 
0-055 
0.045 

0.058 
0.040 
0.006 


4.80 

34 
FI LTESED 
REACTIVE 
P    MG/L 

0,005 
0.024 
0.006 
0.005 
0.013 
0.005 
0  010 
0.015 
0.002 

0.024 
0.009 
0.002 


1 

4 

3 

B 

13 

0 

6 

3 

2 

8 

4 

7 

s 

1 

7 

2 

54 

0 

6  7 

SU5P,  DISS. 

SOLIDS  SOLIDS 

MG/L  M6/L 


2S2 
214 

1  45 


29  08  78  0840 
36  09  78  0845 
31  10  78  OB40 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  {  * ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


157 

166 

261 
204 
157 


241 
240 
255 

461 
321 
240 


.10 
.43 
.85 


1.7 
1.9 
2.3 

2.8 
2.1 


B.O.K./  SITE:  MILLHAVEN  CREEK 

SAMPLE  POINT:  COUNTY  ROAD  5,  SYDENHAM 

STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


10  01 

7B 

1310 

.3 

07  02 

7B 

1315 

.3 

14  03 

78 

1050 

.3 

05  04 

78 

1040 

.3 

0!  05 

78 

1045 

.3 

06  06 

7B 

11  10 

.3 

05  07 

78 

1115 

.3 

02  06 

78 

1100 

.3 

06  09 

78 

1035 

.3 

03  10 

7B 

1100 

.3 

07  11 

76 

1130 

.3 

05  12 

79 

1100 

.3 

MAXIMUM 

AVO  OR 

GEOM  MN 

C) 

MINIMUM 

934 
SAMPLE 

NO 


2B5I6 
28533 
28549 
28566 
28563 
28600 
2B617 
2B634 
2B651 
28668 
28685 
28702 


MAJOR  BASIN 
MINOR  6AS1N 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
MILLHAVEN  CREEK 


STATION  ID:   06 -01  BO- 002 -02 

STORET  CODE:  02 
004 

0080 


U    T    m:     18    0372500.0    4918100.0    4  REGION:     04 


80  81  S4  88 

TOTAL  FECAL  M.F.  PSEUD. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER,  MPA 

MF/100ML  MF/lOOML  MF/lOOML  MF/100ML 


130. 


8. 
390. 

600. 
300. 
900. 
60. 
190. 

900. 

SO." 


16. 


72. 

24. 

444. 


364. 

4. 

4. 
120. 

64. 
124. 
232. 

B4. 

32. 

364. 
35.  • 
4. 


2.' 

2. 


BOS 

3 

WA1ER 

DISS 

TLMP. 

02 

Df.G  C 

MG/L 

0.0 

15.0 

o.o 

13.0 

3.0 

10. D 

3.0 

12.0 

5  0 

11.0 

19.0 

12.0 

23.0 

9.0 

23.0 

B.O 

2  1.0 

B.O 

1  1  ,0 

9.0 

9.0 

9.0 

3.0 

10,0 

23.0 

15.0 

9.S 

10.5 

0.0 

B.O 

5-DAY 

BOD 

MG/L 

1  .0 
1  .0 

1  .0 

0.5 

1  .0 

2.0 

0.5L 

D.6 

0.2L 

0.8 


0.9D 
D.2 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0,020 
0.030 

0.022 
0  .  0 1  B 
0.024 
0.050 
0.030 
0.034 
0.026 
0.026 
0    02  2 

0  .050 
0.02  7 
0.018 


FI LTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 


004 
008 

004 
004 
.004 
.012 
.0  16 
.014 
020 
.010 
.006 


0.020 
0.009 
0,004 


NO    OF    SAMPLES 


<    C    0    N    T    D     ) 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


station  summary  report  ■  rived  sis  ins 


OATe  OF  REPORT   35  OCT  79   PAGE    263 


SAMP  OTE  M0U9   STN   STN  SAMP   PJ 
0*  MO  YR  LMT    01  ST  SRC  DEPTH 
FEET        MTR5 


10  01  76 
07  01  78 

05  04  7B 

02  OS  76 

06  OS  76 

05  07  78 

03  OS  76 

06  09  7a 
03  10  76 

07  I  I  76 
05  13  78 


1313 
1315 
1010 
1015 
1110 
1  115 
11O0 
103S 
1100 
1130 
1100 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MM'i 

MINIMUM 

NO  OF  SIMPLES 


FILTERED 

AMMONIA 

MG/L- 

0.010 
0.050 
0 .  040 
O.030 
O.070 

0.020 

0.050 
0.010 
0.030 
0.030 
0.040 

0.070 
0.036 

o.oio 
1 1 


20 
TOTAL 

KgELDAHL 

MG/L 


107 

SIMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ       CALCUL 
BY   MO   YR    LMT        01ST    BRG  DEPTH  0   SOLIDS 

FEET  MTRS  MG/L 


SI  33 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


0.360 
0.430 
0.410 
0.450 
0.6'T 
0.  ?B0 
0.550 
0.560 
0.  380 
0.400 
0.430 

0  780 
0-499 
O.360 

11 

14 
COND. 
25C 
UKHOS 


003 

004 
004 
004 
003 
004 
004 


0.006 
0.004 
0.004 

0.006 
0.004 
0.0D3 


TUfiB- 

FORMAZIN 

UNITS 


030 
060 
240 
160 
0301. 

oei) 
020I. 


0,0. JO 
0.080 
0.  140 

0.340 

O.OBVD 

0.02(1 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


17 
INRGNC 
N 
MG/L 


032 
134 
294 
194 
092 
104 
074 


0.066 
0.114 
0.  184 

0.284 
0.  12B 
0.032 

10 

55 
PH 
AT    LAB 


TOTAL 

QftGNC      N 

MU/L 


3S0 
370 
370 
4?0 
b.iO 
7f,0 
6U0 
650 
110 
370 
440 


0.760 
0.465 
0.350 


23 
TOTAL    N 

MG/L 

0  382 
0.5D4 
0.654 
0.614 
0.S22 
O.Bo4 
0.574 

0.416 
0.484 
0.624 

0.864 
0.574 
0.383 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

256.0 

180.0 


258.0 
306.0 
180.0 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

3  0 

15.  OL 
3.0 


15.0 
S.4D 
3.0 


7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

355 

177 


355 

316 
177 


10   01 

78 

1310 

.3 

07  02 

78 

1315 

.3 

OS  04 

78 

1040 

.3 

03   OS 

78 

1045 

.3 

OS   06 

78 

1110 

.3 

05   0  7 

?B 

1115 

.3 

02   08 

78 

1100 

.3 

06   09 

78 

1035 

3 

03    10 

78 

1100 

3 

07    II 

78 

1130 

3 

05    13 

78 

1100 

.3 
MAXIMUM 

AVO  OR 

GEOM  MN  ( ■ ) 
MINIMUM 

185 

ias 

193 
183 
221 
179 
179 
117 
202 
182 

321 
182 
T I  7 


38S 
285 
285 
295 
280 
14  0 
375 
275 
285 
310 
280 

340 
390 
376 


3.40 
I  .30 
3.80 
1  .90 
I  .50 
3-00 
l  .70 
1  .60 
1  .50 
1  .90 
1  .50 

3.80 
2.10 
1  .30 


17.0 

12  0 
9.0 

10.0 

9.5 

21  .0 

13  0 

130 

14  0 
11,0 

21  ,0 

12,9 
9.0 


8. 00 


a.  oo 

8.00 
8.00 


NO  Of  SAMPLES 


e.o.w./ 

SITE: 

MILLHAVEN    CREEK 

STATION 

ID;      06-0180-003-02 

SAMPLE    POINT: 

FIRST 

CONCESSION    ROAO    NORTH 

OF    MILLHAVEN 

STATION 

TYPE: 

RIVER 

FLOW    GAUGE 

FED    02HMOO6 

MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 

STORIi     COClf. 

02 

MS'-.CR    BASIN:     LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM    STREAM:     MILLHAVEN    CREEK 

0080 

STN   NO: 

3 

LAT 

LONG: 

U    T    M: 

18   0357750,0   4896950 

0    4            REGION:     04 

MILEAGE: 

2.00 

934 

444 

80 

81 

84 

ULI 

B05 

3 

1 

33 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

SAMPLE 

FLOM   CFS 

TOTAL 

FECAL 

M    F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-EAY 

TOTAL 

DY   MO 

YR 

LMT 

DIST 

BAG    DEPTH 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP 

02 

BOO 

P 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

Mf/lOOML 

MF/100ML 

»F/ 1 OOML 

DEG   C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

T9   Oi 

78 

0950 

.3 

29503 

140    00 

2500. 

.28. 

1000. 

8. 

D    0 

12.0 

1  .0 

0   054 

06   02 

78 

093!> 

.3 

28520 

138   00 

240- 

32. 

8 

0.0 

9.0 

l  .0 

0    123 

1]   03 

78 

0930 

.3 

2B536 

40    60 

570. 

68. 

20. 

D.O 

9.0 

1.0 

0.03B 

04    04 

76 

0910 

.3 

2B553 

491    00 

30. 

4. 

64. 

0.0 

1  1  .0 

1  .0 

01    OS 

78 

0930 

.3 

28570 

60.  00 

BO. 

4.        L 

8. 

5-0 

10.0 

0.5 

0.02B 

05   06 

78 

09i!> 

.3 

28537 

35.  50 

170 

9.0 

1  .0 

0.052 

04   07 

78 

1010 

.3 

28604 

9   30 

9500. 

80. 

250. 

21  .0 

9.0 

1  .5 

0    04B 

01    08 

7B 

091  a 

.3 

38621 

1    40 

410, 

200. 

352. 

20.0 

6.0 

0.5L 

0.020 

05   09 

78 

0930 

.3 

28638 

1    30 

300. 

36. 

156. 

IB    0 

6.0 

0.6 

0.036 

02    10 

78 

0S50 

.3 

28655 

2.20 

1200. 

212. 

128. 

12.0 

5.0 

0.5 

0   034 

0«    It 

78 

09 15 

.3 

2B672 

18. 30 

330. 

64. 

920. 

li  .0 

B.O 

1.0 

0-088 

04    12 

78 

09 1S 

.3 

2B6S9 

93    30 

660. 

136. 

SOO. 

l  .0 

10.0 

0.  7 

0.03B 

MAXIMUM 

491 .00 

9500. 

213. 

1000. 

8. 

3t.O 

12    0 

1.5 

0-122 

ASS 

OR   GEOM  MN    1 • 1 

85   06 

477,- 

51.  •    D 

134     • 

8.' 

8.8 

B.7 

0.9D 

0.051 

MINIMUM 

1  .30 

30. 

4. 

e. 

8. 

0.0 

5.0 

0.5 

O.020 

NO    OF    SAMPLES 

12 

1  1 

1  1 

tt 

1 

12 

13 

13 

11 

34 

19 

20 

2t 

22 

t7 

18 

23 

5 

6 

SAMP    DTE 

HOU* 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTEREO 

FILTERED 

1 NRGNC 

TOTAL 

TOTAL   N 

TOTAL 

SUSP. 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BUG    DEPTH 

REACTIVE 

AMMONIA 

KUELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

SOLID'. 

FEET 

MTRS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L. 

09   01 

78 

0953 

.3 

0.034 

0-030 

0-01OL 

0.056 

0.580 

0   666 

0.020 

0   646 

290.0 

14.0 

OS   02 

78 

093S 

.3 

0.006 

0-030 

0   750 

0.010 

0-190 

0   330 

0.720 

0.9S0 

40.0 

13   03 

78 

0930 

■3 

0.014 

0.  170 

0.600 

0.016 

0,200 

0.386 

0    430 

0.816 

395.0 

11  .0 

04   04 

78 

0910 

■3 

O.OIO 

0.040 

0.  120 

0.  480 

0.640 

150.0 

7.0 

01    OS 

78 

0930 

1 

0.006 

0.030 

0,490 

O.OOB 

0.050 

6,068 

0.460 

0.548 

S.OL 

05   OS 

78 

09T5 

0.014 

0   090 

0,780 

0.006 

0    020L 

0,116 

0.690 

0.806 

5.01. 

04   07 

78 

1010 

.3 

o.oto 

0.030 

1  .000 

0.002 

0020L 

0.053 

0    97D 

1022 

6.8 

01    08 

78 

0915 

.3 

0.008 

0.070 

0.680 

0.006 

0.030L 

0  . 0'JS 

0.610 

0.706 

3   0 

OS   09 

7a 

0930 

.3 

0.008 

0.020 

0.940 

0,920 

8   0 

03    10 

78 

0850 

3 

0.010 

0.020 

0.960 

0.012 

0.070 

0. 103 

0.940 

1.042 

6.0 

Ot   11 

76 

0915 

3 

0.003 

0.03 

0.83 

0.002 

0.02 

0.052 

0.790 

0    B42 

8. 

04    13 

78 

0915 

.3 

0.014 

0,050 

0.740 

0.006 

0,310 

0.36S 

0.690 

1  .056 

17.0 

MAXIMUM 

0.034 

0.  170 

1  .000 

0.  120 

0.560 

0.666 

0.970 

1056 

395.0 

40.0 

AVO 

OR   GEOM   MM    I " ) 

0,011 

0.051 

0 . 7060 

0.022 

0.1780 

0.254 

0.658 

0.843 

245.0 

10. 91) 

MINIMUM 

0,003 

0.020 

a. oio 

0.002 

0.020 

0.053 

0   020 

0.548 

150.0 

3.0 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  0  > 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM  STATION    SUMMARY    REPORT     .     R1VLB    BASINS 


OATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  364 

STATION    ID:        06-01  BO- 003 • 02 


B.O.H./    SITE:     MULHAVEN    CREEK 

SAMPLE    POINT:     FIRST    CONCESSION    ROAD    NORTH    OF    MI LLHAVEN  STORET    CODE:     02 

STATION    TYPE:     RIVER  FKW    GAUGE    FED    O2HM0O6  IUg|    BASIN:    ^EA^LAKE^ 

TERM    STREAM:     MULHAVEN    CREEK 


STN    NO: 


LONG: 


U    T    M:     IS    0357750.0    4896950.0    A  REGION:     04 


MILEAGE: 


7                     107  14  16  56 

SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ               DISS.  CALCUL  MM.  «*»"  CHLORIDE 

CY    MO    YR    LMT          DIST     6RG    DEPIH                     SOLIDS  D-50LI0S                     *5C  FO    ».       N  MG/L 

"                                   FEET                HTRS                        MO/L  MO/  L  UMHOS  WWTS 

nam    M  0050                                 3                    SJ™                Jn  ***  9 ' Ba  11"D 

SS8.3SS                             L         H  25  'I.S  !2-S 


13    03    70    0930 


292  4S0  3.60  19.0 


13   OJ    m   UHJU  --■  5C  B   0 

04    04    78    0910  ,„„  °    nn  j    „ 

01     05    76    0930  -3 


05    06    78    0915 


172  264  1.00  S.O 

300  3-40  lO'.O 


04  07    79    ,010  .3  M  ■»  ■ 

01  08    7a    0915  -3 

05  09    78    0930 

02  to  7a  osso 

06  11     78    0915 
04     12    78    0915 


.50  11.0 

305  T . BO  18    0 

234                   360  1.30  21.0 

247                     380  2.70  21 .0 

225                   360  16.  13. 

2S7                     395  7.50  19.0 

MAXIMUM                           284                     292                     450  t|.M  =1.0 

AVG    OR    GEO*    MN     ,  ■•  |                           234                     225                    340  6.34  14.9 

mmmm                          143                    169                    260  1.00  8,0 

NO    OF    SAMPLES                                3                        II                         *2  U  '2 

STATION    ID:       06-01 BO-004. 02 
8.0.*./    SITE:     MILLHAVEN    CREEK 

!£&"£!■■     VtS&    CCNCEb'='CN    "0AD     S°UTH    °F    °0ESSA            MAJOR  BASIN:     GREAT     LAKES                                                                                        OT««    ««■<     <» 

STA.ION    TYPE.     RIVER                                                                                                     wi;0R  gw,s.     UKE    ONTARIO 


OOBO 


LONG: 


TERM    STREAM:     MILLHAVEN    CREEK 
U    T    M:     18    0362110.0    4902175.0    4  REGION:     04  MILEAGE:  4.00 


SAMP    DTE    HOUR  SIN       ST,     B*K        «             SA^LE  J  W  JfV  «£               g«  ««£  ^00  ^SS^S 

DYMOYRLMT  DIST    SRO    »l U    ;  j                                «°  COU  FORM  COLIFORM  ^ENTER.        ^WJ  IgP.                  J»  ^  ^  pHG/L 

•  wsfi  1          I  no  in    fl  10  0.038  0.014 

09    01     70    0320  -3                     28502  900.  24.  100  2.        L               D.U  U.^  ^^  q    ^  Q    0Q4 

06    02    78    0910  0'0  E'0  1.0  0.030  0.0I6 

13    03    7B    0910  ?■  .     •  0    0  9    0  0.5  0.018  0.016 

04  04    76    D34B  «SS2  290.  lb.  40.  0.0  ?|,  0  u.s  fl  ^  Q    ^ 

01  OS    78    0905  -3                     285F.9  100.  21  o.  17    0  11     0  0    5  0    032  0.014 

05  06    78    0850  286B6  ■                         '  5  n    044  0.014 

04  07     78    0950  SKS'So'  '  M !  "°  0«  O.SL  0.045  0.030 

05  09    78    0905  '      .  ,,     n  7    n  4.3  0.350  0.098 

02  10    78    0320  286S4  400.  4,  244.  Ll.V  A.g  3g                     m 

06  11    78    0845  mn  330.  164.  52  10.0  f.|  ^  ^  ^ 
04     12    78    0845  .3                     28668  11U.  JU. 


MAXIMUM 
AVG  OR   GEOM   MN    ( * ) 

MINIMUM  20 


22000.  164.  352.  2.  22  .0 

27b. •  15.'     0  50. •  2.'     D  6.7 


37.0 

2    500 

0.098 

4.  1D 

0.266 

0.0  25 

0.5 

0.018 

0 .  004 

NO    OF    SAMPLES  «1  "  "  '  '= 

,g  20  81  22  17  IB  23  5                           6                           7 

SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pd       ALTERED  TOTAL  F.LILRLD  F1L7ERE0  1NRGNC  TOTAL  TOTAL    N  TOTAL             JW.                OISS^ 

DY    MO    YR     im          m,    m    DEPTH                  AMMONIA  KUELDAHL  N02-,  N03.  ^  ORGNC^N  ^  SOLIDS             «Ug                  ^ 

09    01     7B    0920                                           3                     0.010  0.450  0.034  0.310  0.354  0.410  0.794  348.0                     7.0                     341 

Ofi    02    n    olfo                                           3                     0,0-40  0.350  0.008  0.130  0.176  0.310  0.488  I  5 .  OL 

KS22J                                                                 0    190  0    500  O.OOB  0.090  0,266  0.370  0.65B  260.0                     3    0                     257 

MMf*«HB                                                                  °    "0  0.370  0.068  0.4,0  0.568  0.300  0.866  150.0                     4.0                     146 

01  05    ?I    0905                                                                  0.040  0.420  0.0O6  0.030  0.07B  0.380  0.458  5.0L 
05    M    78    0350                                                                  0.020  0.560  0.00-1  0,020  0.044  0 .  540  0.584  25.0 
M    0?    78    So  O.B10  0.006  0.020L  0.046  0 . 7-0  0.B36  5.0L 
SlSlSSS                                                                  0.B30  O.750  0.048  0.530  0.608  0    70  1  .  32B  3.0 

05  09    78    09D5                                         .3                     0.080  17.000  16.9/0  »«"■" 

02  "o    M    OMD                                                                  0.020  2.350  0.004  1.200  1.224  2  .  330  3.554  150.0 

06  M     7B    0845                                                                  0.06  0.82  0.006  0,11  0.176  0    760  0.936  8.1 

0.060  0.770  O.OOE  0.310  0.276  0.710  0.9B6  SOL 

0    190  17.000  COBS  1.200  1.224  16.920  3.554  348,0                330.0                     341 

,»r    ™    r™  «       I                           0    053  2    101  0.020  8.4780  0.349  2  .  04g  1,045  252.7                  46 .  4D                  24B 

AVG    OR    GEOM^.  ■                                0.0.3  2.10,  >.W»  ^^  ^|-  ^^  ^^^  ,  ^    Q                     3[)                     ,  ,6 


04    12    78    0B45 


NO    OF    SAMPLES 


107 

14 

16 

56 

SAMP    DTE 

HOUR 

OTN 

STN    SAMP       PU 

CALCUL 

COND . 

TURB. 

CHLORIDE 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BUG    DEPTH 

0- SOLIDS 

2SC 

FORMAZIN 

MG/L 

FEET 

MTRS 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

09    01 

78 

0920 

.3 

270 

415 

2.10 

16    5 

06    02 

78 

09  I  0 

.3 

247 

3B0 

1  .10 

14.0 

13    03 

78 

0910 

.3 

286 

440 

1  .50 

17.0 

04    04 

78 

0845 

.3 

285 

1  .80 

9.0 

01     05 

78 

0905 

.3 

160 

246 

0.75 

7  ,G 

05    06 

78 

0650 

, 

189 

290 

2.10 

10.0 

04    07 

78 

0950 

.  1 

163 

250 

1  .60 

12.0 

01     08 

78 

0855 

.3 

208 

320 

1.50 

18.  0 

0!    09 

78 

0905 

.3 

266 

410 

45.00 

23.0 

02     10 

78 

0820 

.3 

276 

425 

15.00 

26.0 

06    11 

78 

0845 

.3 

218 

335 

1  .4 

18 

04    12 

78 

084  5 

.3 

280 

430 

3.10 

2B.0 

MAXIMUM 

286 

440 

45.00 

2B.0 

AVG 

OR   GEOM   MS 

233 

352 

6.41 

16.5 

RltdHUH 

160 

246 

0.75 

7  .0 

NO    OF    SAMPLES 


S*MI>LE     INFORMATION    SYSTEM 

».».*./    SITE:     MULHAVEN    CREEK 
SAMPLE    POINT:     AT    COUNTY    ROAO    G 
STATION    TYPE;     RIVER 


STN    NO: 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
D*  HO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MT0S 


ST1TION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


09  01 
06  02 
13  03 
CM  04 

01  05 
05  06 

04  07 

oi  oa 

05  09 

02  10 

06  11 
04  12 


78  0905 
78  0845 
78  0850 

7g  oass 
78  08S0 
78  0825 
78  0935 
7S  0835 
7S  0645 
78  0800 
73  0825 
78  0825 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  lm  (  •  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMI>  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  PK>  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


09  01 
06  0! 
13  03 

04  04 
01  05 

05  :)« 

04  07 

01  08 

05  09 

02  0 

06  '  I 
04  1 2 


78  0905 
78  0845 
78  0850 
78  0835 
7B  0850 
78  0855 
78  093S 
7B  0835 
78  0845 
78  OSOO 
78  0825 
78  082S 


3 
,3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OS  GEOM  MN  (  •  I 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
MII.LHAVEN  CREEK 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    265 

STATION  ID:   06-Q180-OOS-02 

STOREY   CODE:    03 
004 
0080 


LONG: 


U    T    M:     IB    0363030.0    4904000.0    4  REGION:     04 


934                       80                       81  84 

SAMPLE               TOTAL               FECAL  M.F 

NO       COLIFORM  COL1F0RM  ENTER. 

MF/100ML  HF/IOOML  MF/100ML 


23501  1500. 


28518 

10. 

28534 

560. 

38551 

60. 

28568 

10. 

28585 

28603 

2000 . 

28619 

10 

28636 

100. 

28653 

100. 

38670 

10. 

38687 

100. 

2000. 

81  . 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 


0. 
0 
0. 
0. 
0. 
0. 

o. 

0. 


.070 
050 
.580 
.  120 
.040 
.090 
■.040 
1.090 
0.020 
0.030 
0.07 
0.080 

O.S80 
0.  107 
0.020 

12 


11 

20 
TOTAL 

kJELDAHL 
MG/L 

0.370 
0.330 
1  .400 

0  400 
0.600 
0-840 
0.980 
0.960 

1  .200 
0.96O 
0.85 
0.770 

1  .400 
0.809 
0.370 

12 


24. 


11 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.034 
O.OOB 
0.006 
0.063 
0.004 
0.004 
0.002 
0-004 

0.092 
0.004 
0.004 

0.092 
0.020 
0.003 

11 


120. 
20 

73, 
56 


10. 

12. 

152. 

40. 


152. 
28.  •    D 
4. 

11 

32 

FILTERED 

1,03  -N 
MG/L 


190 

130 

0201. 

3f>0 

020L 

020L 

050 

020L 

160 

02 

100 

360 
0990 


11 


83  805 

PSEUD.  WATER 

MPA  TEMP 

MF/100ML  DEC   C 

2.        L  0.0 

0.0 
00 

o-0 

6.0 
17.0 
32.0 
20.0 
19.0 
13    0 

io  o 
o  o 


3 

2-    D 

2. 

1- 

17 
INRGNC 
N 
MG/L 

0  294 
0.  188 
0.606 
0.542 
0 .  064 
0.114 
0.092 
0.114 


282 
094 
184 

606 
234 

064 


32.0 


12 

18 
TOTAL 
ORGNC       K 
MG/L 

0  .  300 

0  .  330 
0.820 
0.230 
0.560 
0.750 
0.940 

o.a?o 

1  .  180 
0.930 
0.780 
0  .  61)0 


1  .  I  BO 
0-703 
0.280 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


4.0 
4.0 
3.0 
8.0 

11  .0 
8.0 

10.0 
B.O 
8.0 
B.O 
8.0 

10.0 

11.0 
7.6 
3.0 


23 

TOTAL  N 


0.594 
0.518 
1  .426 
0.822 
0.624 
0.864 
1  .032 
0  ,  984 


1.212 
0.B74 
0.874 

I  .426 
0.893 
0.518 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


2.0 

0.5L 

0.6 

1  .2 

0.9 

0.9 

2.0 
1  .OD 
0.5 

12 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

316.0 

370.0 
160.0 


3160 
24B.  7 
160.0 


MILEAGE: 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.016 
0.02B 
0.072 
0.034 
0.022 
0.032 
0.033 
0.032 
0.026 
0.042 
0.024 
0.024 

0.072 
0.031 
0.016 

12 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

3,0 
I  5  ,  OL 
6.0 
4.0 
S.OL 
5.0L 
8.0 
3.0 
S.OL 
S.OL 
5. 
5.0L 

15.0 
5.  70 
2.0 


6.70 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P   MG/L 


0.006 

0.014 

0.032 

0.016 

0 .  008 

033 

002 

012 

006 

036 

004 

006 


0.036 
0.014 
0.002 

12 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

314 

264 
156 


314 
245 
156 


107 
SAMP  DTE  HOUR  STN  STN  SAMP  PJ  CALCUL 
DY    110    YR    LMT  DIST    BOG    DEPTH  0-S0LI05 

FEET  MTRS  MG/L 


14  16                       S6 

COND.  TURS  CHLORIDE 

350  FORMAilN                  MG/L 

UMHOS  UNITS 


09  01 

78 

0905 

.3 

263 

405 

1  .50 

10  0 

06  01 

7B 

0845 

.3 

340 

370 

0.70 

13  0 

13  03 

78 

0650 

.3 

280 

430 

3.70 

14  0 

04  0  4 

78 

0835 

.3 

235 

1  .60 

7  0 

01  05 

78 

OB50 

.3 

155 

338 

1  1 0 

6.0 

05  OS 

78 

0B2S 

.3 

189 

290 

1  ,40 

9.0 

04  07 

78 

0935 

.3 

146 

225 

3,90 

10.0 

01  08 

78 

0835 

.3 

137 

210 

S-70 

13.0 

05  09 

78 

0B45 

.3 

ISO 

230 

1 .30 

13.0 

02  13 

78 

0800 

.3 

179 

275 

t  .40 

16.0 

06  11 

7B 

0825 

.3 

302 

310 

3  .0 

16  . 

04  12 

78 

0826 

.3 

357 

395 

1  .30 

19.0 

MAXIMUM 

280 

430 

5.70 

19  0 

AVG  OR 

GEOM  MN 

t-l 

200 

305 

1  .90 

12.1 

MINIMUM 

137 

210 

0.70 

6.0 

B.O.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


NO  OF  SAMPLES 


COLLINS  CREEK 

AT  THIRD  CONCESSION  ROAD  T.5  MILES  NORTH  OF  COLLINS  BAY 
RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02HM005  MAJOR  8AS]N:  GREAT  LAKES 

MINOR  BASIN:  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM.  COLLINS  CREEK 


STATION   ID:      06-0183-002-02 


STN   NO:  2  LAT: 

SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


09  01 

78 

0335 

,3 

06  02 

76 

0615 

,3 

13  03 

78 

0820 

.3 

04  04 

7B 

0755 

.3 

01  OS 

78 

0630 

.3 

05  08 

78 

0800 

.3 

04  07 

78 

091S 

.3 

01  03 

78 

0805 

.3 

05  0  3 

78 

0820 

.3 

02  13 

78 

0955 

.3 

oe  11 

79 

0800 

.3 

04  11 

78 

07SS 

3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  <  '  ! 

MINIMUM 

LONG: 

934 
SAMPLE 
NO 


26500 
26517 
28539 
28550 
28567 
28584 
28601 
28518 
28635 
28652 
28669 
28686 


U    T    M:     18    0371250.0    4901400.0    4  REGION: 


444 
FLOW    CFS 


1  1 0  .  00 

120.00 

29.00 

703 . 00 

90.40 

13    70 

0.39 

0.04 

0-00 

3.00 

11     90 

95.30 

703 . 00 

98.  06 

0.00 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

tooo. 

50. 

180 

30. 

40. 

43000. 

1600. 

400. 

400. 

50. 

150. 

43000. 
282.' 
30. 


04 


FECAL 
COLIFORM 
MF/lOOML 

52. 
8. 
4, 
4. 
4.        L 

440. 
560. 
230. 

48. 

24. 


560. 

*4.« 

4. 


ENTER. 
MF/100ML 


12. 
4. 


PSEUD. 

MPA 

MF/IOOHtL 


S60. 
136. 
304. 
680. 

96 
42S. 

660. 


2. 

2.' 

3, 


80S 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

6.0 
11  .0 
18,0 
ISO 
17.0 
11.0 

9.0 

I  .0 

1B.0 


STORET    CODE: 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

10.0 

6.0 

6.0 
12.0 

6.0 


12.0 
6.1 

3.0 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

0.5 
O.SL 
1    0 
1  .0 
O.SL 
1.0 

1.5 

O.SL 

1  .0 

0.2 

0.6 

0.3 

1     5 

0.7D 

0.2 


02 

004 

0040 

1  .60 

33 
TOTAL 

F- 
MG/L 

0.052 
0.1  10 
0.110 
0.020 
0.038 
0.074 
0.090 
0.172 
0.094 
0.034 
0.026 
0.036 

0.172 
0.071 
0.020 


NO    OF    SAMPLES 


(     C    0    N    T    0     I 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


8.O.W./  SITE 
SAHPLE  POINT 
STATION  TYPE 


GOULAIS  RIVER 

AT  BRIDGE  GOULAIS  RIVER 

RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   PJ 
DY  HO  YR  LMT    DIST  SAG  DEPTH 
FEET      MTRS 


05  02  78  1025 

25  03  76  0345 

11  D6  78  1030 

OS  D7  7B  1005 

04  08  7B  1145 

01  10  7B  0900 

04  II  78  180O 

30  13  78  1110 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (*) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 

SAMPLE 


2401  2 
24034 
24056 
24079 
24102 
24125 
24148 
24171 


BO 
TOTAL 
C0L1 FORM 
MF/IOOML 


500. 
32.' 


MAJOR  BASIN 
MINOS  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT    LAKES 
LAKE    SUPERIOR 
GOLILAIS    RIVER 


DATE   OF   REPORT      25   OCT    79      PAGE 
STATION    ID:       07-0009-003-02 
STORET    CODE 


U   T    M:    16    0700025.0   5177600. 0    4  REGION:    05 


81  84 

FECAL  M.F. 

coliform  Enter, 

mf/iooml  mf/iooml 


805 
WATER 
T  EMP  . 
DEC  C 

0.0 

0.0 
14,0 
19.0 
16.0 
11.0 

7.0 

0.0 

19.0 

a. 4 

0.0 


DISS. 

02 

MG/L 

16.0 
12.0 

9.0 

8.0 

8.0 

9.0 


16.0 
10. 4 
8.0 


5- DAY 

SOD 

MG/L 

1  .2 

o.a 

0.2 
1  .0 
0.2 
0.4 
0.8 
0.2 

1  .2 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0.004 
0.002 

0.012 
0.012 
0.024 
0.007 
0.006 

0  024 
0010 
0.002 


MILEAGE: 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

0.003 
O.0O1L 

0.001 
0.001 
0.002 
0.002 
0.001 

0.003 
0.0020 

o.oo  i 


05 
001 

0090 


FI LTERED 

AMMONIA 

MG/L 

0.020 
0.122 


022 
040  . 
008 
002L 
133 

133 

0500 
002 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  »0  YR  LMT    DIST  BHG  DEPTH 
FEET      MTRS 


05  EH  78  1025 
25  53  78  0945 
11  06  78  1030 
08  07  78  1005 
04  08  78  1145 
01  10  78  0900 
04  11  78  1 800 
30  IS  78  1110 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3: 


MAXIMUM 

AVO  OR  GEOM  MN  ( •  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


05  32  78  1025 

25  33  78  0945 

11  36  78  1030 

08  37  78  1005 

04  08  78  1145 

01  10  78  0900 

04  11  78  1 800 

30  12  78  1110 


.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 


50 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.220 
0.420 

0.370 
0.280 
'0.360 
0.24 
0.300 


4  20 
313 
220 


16 
TLRB. 
F0RMAZ1N 
UNITS 

2.30 
17.00 

2.10 
11  .00 

2.20 

5.90 

2.1 
11. 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.002 

O.ODB 

0.001 
0.002 
0.003 
0.004 
0.008 

0.008 
0.004 
0.001 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


FILTERED 

N03-N 

MG/L 

0.268 
0.477 

0.160 
0.150 
0.160 
0.016 
0  089 

0.477 
0.  139 
0.01S 


59 

SULPHATE 


8.5 
5.5 

e.o 

7.0 
9.5 


17 
1NRGNC 
N 
MG/L 

0.290 
0.607 

0.183 
0.192 
0.171 
0.022 
0.230 

0.607 
0.242 
0.022 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/I. 

3.70 
6.60 

3.00 
2.95 
5.  BE 


13 
TOTAL 
OftONC       N 
MG/L 

0.200 
0.298 


34B 
240 
352 
238 
157 


0.352 
0.263 
0.  167 


55 

PK 
AT    LAB 


6.74 
6.46 
7.1S 
7.26 
7.04 
7.19 
6.50 
6.42 


23 

TOTAL    N 


MG/L 


0.490 
0.SCJ5 


531 
432 
523 
260 
397 

905 
SOS 
260 


208 
toial 

IRON 
MG/L 

0.220 
5.  100 

0.540 
0.540 
0 .  630 
0.25 
5.2 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

42.0 

74.0 

38.0 

49.0 

41  .0 

44.0 

40. 

98. 

98. 

53.3 

38.0 


25 

phenols 


1  .0 
3.0 

1.0 


6  107 

SUSP.      c, 

SOLIDS       D 
MG/L      MG/L 

0.5 

9.6 

7.5 

7.5 

4.9 
14.0 

4. 
IB. 

18. 
8.3 


47 

ORGANIC 

C    AS    C 

MG/L 


3.0 
S.1 
4.4 
4.1 
7.0 
5.0 


:ul 

COND. 

3LIDS 

25C 

. 

UMHOS 

41 

63 

64 

96 

31 

48 

42 

64 

36 

56 

30 

47 

36 

SS 

as 

123 

BO 

123 

45 

69 

30 

47 

a 

8 

41 

265 

COO 

TOTAL 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

19 

40 

MAXIMUM  17.00  12    5 

AVG    OR    GEOM   MN    I*)  6.70  3.B 

MINIMUM  2.10  1.4 

NO    OF    SAMPLES  8  7 

235  221 

SAMF    DTE    HOUR      STN      STN    SAMP      Pj  TOTAL  TOTAL 

DY    *0    Yfl    LMT          DIST     BRG    DEPTH  MERCURY  CHROMIUM 

FEET                  MTRS  UG/L  MG/L 

II     C6    78     1030                                         .3  0.030L  0.020L 

04    11    7B    1800                                     .3  0.030 

MAXIMUM  0.030  0.020 

AVO    OR    GEOM   MN     (*)  0.0300  0.020D 

MINIMUM  0.030  0.020 

NO  OF  SAMPLES  2  1 


225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

0.040 
0.010L 

0.040 

0.025D 

0.010 


8.05 
4.35 
2.85 


0.030L 
0.0301 

0,030 

0.030D 

0.030 


7.26 
6.85 
6.42 


229  3  15 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


0.005L 
0.005L 

0.005 

0.005D 

0.005 


5.2 
1  .783 
0.230 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

0.040 
0.010 

0.040 
0.025 
0.010 


6.0 
2.4 
1  .0 


23B 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

0.020L 
O.040L 

0.040 

0.030D 

0.020 


7.0 
4.9 
3.0 


40 

0.001 

:-o 

0.0010 

■  9 

0.001 

a. cm./  site 

SAKPLE     POINT 
STATION    TYPE 


HARMONY    RIVER 

HIGHWAY    17    CHIPPEWA    FALLS 

RIVER 


SAMF  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  »0  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


05   C2    78    1111 

.3 

26   CJ   76    1015 

.3 

11    06    7B    1110 

.3 

08  07   76    1100 

.3 

04  ca   76    1230 

.3 

01    10   78   0945 

.3 

04    11    76    1700 

.3 

30    12    76    1150 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM   MN     (») 

MINIMUM 

934 
SAMPLE 
NO 


24013 
2403S 
24058 
24081 
24104 
24127 
24150 
24172 


STATION 

10: 

07-0028-001 -02 

MAJOR    SASIN:     GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE 

SUPERIOR 

001 

TERM    STREAM;    HARMONY   RIVER 

0260 

U    I    M 

16   0695950 

.0    5200375 

0    4            REG] ON:     05 

MILEAGE: 

0.50 

Bo 

81 

B4 

805 

3 

1 

33 

34 

1  9 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

TOTAL 

FILTERED 

FI LTEREO 

COLIFORM 

COLIFORM 

enter. 

Temp. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

2. 

0. 

0. 

0.0 

17.0 

0.8 

0 

006 

0.001 

0.022 

0.0 

17,0 

0.2 

0 

005 

0  .  00 1 L 

0.012 

14.0 

9.0 

0.2 

19.0 

9.0 

o.a 

0 

006 

0  .  00 1 L 

0.012 

14.0 

9.0 

0.2 

0 

011 

0.001 

O.OOB 

12.0 

10.0 

0.4 

0 

004 

0.001 

0.006 

7.0 

9.0 

0.2 

0 

018 

0.002 

0.006 

1  .0 

9.0 

0.2 

0 

006 

0 . 00 1 L 

0.034 

2. 

o.oo 

0.00 

19.0 

17.0 

o.a 

0 

018 

0.002 

0.034 

1 .  * 

1 .  * 

6.4 

11.1 

0.4 

0 

008 

0 . 00 1 D 

0.014 

2. 

0. 

0. 

o.o 

9.0 

0.2 

0 

004 

0.001 

0.006 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  h  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BA51NS 


8.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


HARMONY  RIVER 

HIGHWAY  17  CHIPPEWA  FALLS 

RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTR5 


05   02    78    1111 

.3 

25    03    78    1015 

.3 

11     06    7B     1113 

3 

08    07    7B    1100 

3 

04    08    78    1230 

.-< 

01     10    78    0945 

.3 

04    11     78    1700 

I 

30    12    78    1150 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     I  ■  ] 

MINIMUM 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN,-  LAKE  SUPERIOR 
TERM  STREAM:  HARMONY  RIVER 


ONG: 

U   T    M: 

16    0695950 

.0    5200375 

0    4           REGION:    05 

20 
TOTAL 
ELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 

FILTEREO 

N03-N 

MG/L 

17 

INRGNC 

N 

MG/L 

18 
TOTAL 
ORGNC       N 

MG/L 

23 
TOTAL    N 

MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

o.2i  a 

O.230 

0.002 
0 . 00 1 L 

0.293 
0.410 

0.317 
0.423 

0.1BB 
0.213 

0.505 
0.641 

40.0 
44.0 
30.0 

0.230 
O.230 
0.300 
0.34 

0.240 

0.001 
0.002 
0.003 
0.002 
0.002 

0.245 
0.205 
0.175 
0.243 
0.307 

0.258 
0.21S 
0.  184 
0.251 
0.343 

0.218 
a.  222 

0.294 
0.334 
0.206 

0.476 
0.437 
0.478 
0.5B5 
0.549 

38.0 
38.0 
31  .0 
36 
39. 

0.34 

0.254 

0.210 

0.003 

0 . 002D 
0.001 

0.410 
0.268 
0.175 

0 .  42,1 
0.284 
0.  184 

0.334 
0.240 
0 .  1  BB 

0.641 
0.  524 
0.437 

44.0 
37.0 
30.0 

DATE  OF  REPORT   55  OCT  79   PAGE   26B 

STATION  ID:   07-0028-001-02 

STORET  CODE:  02 
001 
0260 


MILEAGE: 

6  107 

SUSP.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIOS 

MG/L  MG/ L 


0.6 


2.4 

2. a 

2.4 

2. 

2.1 

3.2 
2.0 


39 
41 
29 
36 
35 
2  9 


41 
35 
29 


COND. 

25C 

UMHOS 


63 

54 
56 

54 
45 
53 
56 


63 
55 
48 


NO    OF    SAMPLES 


16 

56 

59 

280 

55 

203 

25 

47 

41 

265 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

TUR8. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

ORGANIC 

COD 

TOTAL 

DY    MO    YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

AT     LAB 

IRON 

C    AS    C 

ARSENIC 

FEET 

MTRS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

OS    02    7B 

1111 

.3 

1  .80 

0.8 

e.o 

3.  15 

6.87 

0.160 

2.0 

19 

25   03    78 

1015 

.3 

2.60 

0.9 

7.5 

3.30 

7.34 

0.490 

1  .0 

26.0 

29 

1  1    06    78 

11  10 

.3 

0.70 

7.24 

4.0 

5.3 

0.001 L 

08   07    78 

1100 

.3 

2.40 

0.6 

7.0 

2.45 

7  .44 

0.220 

4.2 

04    08    78 

1530 

.3 

1  .40 

0.6 

7.0 

2.60 

7.03 

0  .  230 

4.6 

01    10   78 

0945 

.3 

1  .70 

0.6 

7.5 

2.50 

7.19 

0    230 

1  .OL 

6.  1 

04    11    78 

1700 

.3 

1  .2 

0.7 

7.5 

2.80 

7.20 

0.  15 

1  .     L 

4.6 

0.001 L 

30    12   78 

1150 

.3 

1  .6 

1  .  1 

8.5 

3.00 

7.45 

0.210 

4. 

MAXIMUM 

2.6.0 

1  .  1 

8.5 

3.30 

7.45 

0.490 

4.0 

26.0 

29 

0.001 

AVG 

OR    GEOM   MN 

1  .68 

0.8 

7.6 

2.83 

7.23 

0.241 

1  .8D 

7.8 

24 

0.0010 

MI  N.I  MUM 

0.70 

0.6 

7.0 

2.45 

6.87 

0.15 

1  .0 

4, 

1  9 

0.001 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE 
DY    MO    YR 

HOUR 
LMT 

STN       STN    SAMP       PJ 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET                MTRS 

235 

TOTAL 

MERCURY 
UG/L 

221 

TOTAL 

CHROMIUM 

MG/L 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 
TOTAL 

CADMIUM 
MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

233 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

11    06    78 
04    11    78 

1110 
1700 

.3 
.3 

0.030L 
O.020 

0.020L 

0.020 
0.020 

0.0301. 
0.0301. 

0.005L 
0, 005L 

O.OIOL 
O.OIOL 

0.020L 
0.020 

AVG 

VAX  1  MUM 

OR    GEOM    UN     ( ' ) 

MINIMUM 

0.030 

0.025D 

0.020 

0.020 

0.020D 
0.020 

0.020 
0.020 
0.020 

0.030 

0.030D 
0.030 

0.005 

O.OOSD 

0.005 

0  . 0 1  0 
0.0100 

o.oio 

0.020 

0.020D 

0.020 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./    SITE:     BA1CHAVMNA     RIVER 

SAMPLE    POINT:     AT    HIGHWAY    17 

STATION    TYPE:    RIVER        FLOW   GAUGE    FED    02SF001 


SAMP    DTE    HOUR      STN      STN   SAMP      PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BUG    DEPTH 

FEET  MTRS 


STATION    ID:       07-0031-001-02 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    SUPERIOR 
TERM    STREAM:     BATCHAWANA    RIVER 


05  02  7B  1200 
25  03  7B  1029 
11  06  78  1155 
08  07  78  1115 
04  OS  78  1255 
01  10  78  1000 
04  II  78  1600 
30    12    78    1220 


a 

3 
.3 
■3 
3 
3 
-3 

3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     ( ■ I 

MIS]  MUM 

NO   OF   SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 

DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


05  02  78  1200 
25  03  78  1029 
11  06  7B  1155 
08  07  7B  1115 
04  08  78  1255 
01  10  78  1000 
04  11  7B  1600 
30    12    7B    1220 


.3 

3 


MAXIMUM 

AVG   OS    GEOM  MN    (  -  ) 

MINIMUM 

NO   OF   SAMPLES 


ONG: 

V    T    M: 

16 

0688 150 

.0    5200SOO 

0    4             REGION:     OS 

934 

444 

BO 

81 

84 

60S 

3 

SAMPLE 

FLOW   CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

WATER 

DISS. 

NO 

COLiFCRM 

CO  LI  FORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

24014 

193. 00 

6. 

6. 

0. 

0.0 

14.0 

24  036 

149.00 

0    0 

12.0 

24059 

535. 00 

14.0 

9.0 

24082 

461 .00 

19.0 

B.O 

24  1  BE 

325.00 

19.0 

10.0 

24128 

73B  .  00 

10.0 

11  .0 

24151 

376.00 

7.0 

11  .0 

24173 

285.00 

0.0 

1D.0 

738.00 

6. 

6. 

0.00 

19.0 

14.0 

382.75 

6." 

6.' 

1  .  • 

8.5 

10.6 

149.00 

6. 

S. 

0. 

0.0 

8.0 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

0.044 
0.042 

0.023 

0.016 
0.016 
0.016 


0.044 
0.026 
0.016 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.330 
0.210 

0.310 
0.220 
0.610 
0.32 


0.610 
0.333 
0.510 


I 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.002 
0.001 

0.001 

0.003 
0.004 
0.003 


0.004 
0.002 
0.001 


I 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0.363 
0.494 

0.255 
0  215 
0.240 
0.277 


0  494 
0.307 
0.215 


17 
INRGNC 


0.  409 
0.537 

0.278 
0.234 
0.260 
0.296 


0.537 
0.336 
0.234 


TOTAL 

ORGNC   N 

MC/L 

0.286 
0.  168 

0.288 
0  .  204 
0.S'I4 
0.304 


0.594 
0.307 
0.1  6B 


23 
TOTAL  N 


0.695 
0.705 

0.5S6 
0.438 
0.8S4 
0.6D0 


0.B54 
0.643 
0.438 


STORET    CODE: 

05 

00 1 

0280 

MILEAGE: 

0.20 

1 

33 

34 

-DAY 

TOTAL 

F] LTEREO 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

1  .0 

0.03B 

0.001 

0.3 

0.033 

O.OOIL 

0.4 

0.5 

0.005 

0.001L 

0.2 

0.01  1 

0.002 

i  .2 

0.009 

0.001 

0.2 

0.016 

0 .  002 

0.2 

1  .2 

0.083 

0.002 

0.5 

0.02  7 

o.ooio 

0.2 

0.005 

0.001 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

71  .0 

48.0 

36.0 

36.0 

36.0 

33.0 

3B. 

40. 

71  .0 
42.9 
36.0 


6 

SUSP, 

SOLIDS 

MG/L 

2B.0 
0.  7 
0.9 
0.5 
0.9 
1  .6 
3. 
1  .  1 

28.0 
4.6 
0.5 


107 

CA  LCU  L 
D- SOLIDS 
MG/L 

43 
47 
35 
36 
33 
36 
a: 
39 

47 
38 
35 


(    C   0    N    T    D    I 


SAMPLE     INFOCMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    DEPORT     -     RIVER    BASINS 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  269 


SAMP    OTE    HOLR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    MO    YR    LMT  OIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


3 

.3 

.3 

3 

.3 


05 

02 

76 

I2C0 

25 

03 

78 

1019 

11 

06 

76 

11SS 

08 

07 

78 

1115 

04 

08 

78 

1255 

01 

10 

78 

10C0 

04 

11 

78 

16C0 

30    12    78    t22Q 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN     ( ■ J 

MINI  Mum 

NO    OF    SAMPLES 


COND 

TUBS 

250 

FORMAZI 

UMHOS 

UNITS 

67 

5.30 

73 

1  .20 

S4 

0.60 

55 

0.60 

54 

1  -50 

55 

1  -60 

54 

1  .1 

53 

1  .5 

73 

5.  30 

53 

1  .  68 

54 

0.60 

16  56 

CHLORIDE 
MG/L 


0.8 
1     1 


59 

SULPHATE 


a  o 

8    0 


9.0 
7.8 

6.5 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 

3.70 


2    65 

2.75 

2.60 

3.0 

3.70 

3.85 
3.18 

2    60 


55 
PH 

AT    LAB 


62 
.37 

.  u 

.56 
.07 
.  13 

.as 

.89 


7.27 
6,94 
6.13 


208                       25  47 

TOTAL  PHENOLS  ORGANIC 

IRON  C    AS    C 

MG/L                  UG/L  MG/L 


1  .400 
0.540 

0.  120 
0.  180 
0.200 
0.24 
0     180 


1  .  400 
0.409 
0.  120 


.0 

.OL 

-OL 


1  .0 

i  .oo 
1   o 


3.-0 
7.4 


41 
COD 


28 
33 


33 
31 
28 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
BY    MO    YR    LMT  OIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


11     06    78    1155 
04    11    ?e    1600 


.3 
.3 


MAXIMUM 

Al/O    OR    GEOM    MN     I  •  | 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


265 
TOTAL 
ARSENIC 

235 

TOTAL 
MERCURY 

221 
TOTAL 

Chromium 

255 
TOIAI. 
COPFEH 

229 

total 

LEAD 

215 
TOTAL 

CA  DM [ UM 

249 
TOTAL 
ZINC 

238 

TOTAL 
N[CKEL 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0  .  00 1  L 

0  .  00 1  L 

0. 030L 
0.020 

0    020  L 

0.020 
0.0101. 

0.  030  L 
0.030L 

0.005L 
0.005L 

O.OtOL 
0,020 

0.020L 
0 . 040  L 

O.OOl 

O.OOID 

0.001 

0.030 

O.025D 

0.020 

0.020 

0.020D 

0.020 

0.020 
0.01 50 

o.oio 

0.030 
0.0300 
0    030 

0-005 

0.0050 

0.005 

0.02D 

0.0150 

0.010 

0.040 

0.0300 

0.020 

e.o.w./  sitl 

SAMPLE    P01NI 
STATION    TYPE 


SAMP    OTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


28 

03 

78 

1  130 

25 

04 

78 

ISISi 

21 

06 

78 

1530 

18 

07 

78 

120!. 

09 

06 

78 

1050 

19 

09 

78 

1130 

17 

ID 

78 

1400 

29 

11 

78 

1305 

13 

12 

78 

140(1 

HICKORY    CPEIK 

AT     PLYMPTON    TwP    ROAD    No    14    DOWNSTREAM    FROM    FOREST 
RIVER  MAJOR    BASIN 

MINOR    8AS1N 
TERM    STREAM 

LAT: 


STN       STN    SAMP       PJ 
OIST     8ftG    DEPTH 
FEET  MTRS 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
HICKORY    CREEK 


STATION    ID:       08 -001Q-OOI     OS 
STORET    CODE: 


ONG: 

U    T    M: 

17    0416010. 0    477232; 

.0    4 

REGION:     01 

934 

901 

80 

81 

64 

88 

805 

3 

SAMPLE 

SCO 

TOTAL 

FECAL 

M    F  . 

PSCUD. 

WATER 

DIS 

no 

COLI FORM 

COL IFOliM 

ENTER . 

M 

PA 

TEMP. 

MF/100ML 

MF/ 1 OOML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

OEG    C 

MS 

40C5Q 

5 

2900. 

60. 

600          G 

4. 

L 

1  .5 

13.2 

40100 

6 

480. 

4. 

100  .        L 

4 

L 

13    0 

16.0 

4Q144 

6 

9 

400. 

BO. 

270. 

B. 

25.2 

13.6 

40170 

5 

9 

500. 

4  30. 

4B0. 

128. 

26.  0 

40196 

5 

15200. 

452. 

316. 

4 

21.8 

7.  0 

40223 

5 

37000. 

820. 

1 500 .        G 

90 

21  .0 

7.2 

40253 

6 

900. 

80. 

90 

4 

L 

8.  8 

12.0 

40283 

6 

4?000E*1G 

1500,       G 

29O00 ,       G 

230 

2.  0 

13.4 

40303 

4 

6500 

100.        L 

2100. 

4. 

L 

0.8 

14.3 

5-DAY 

8O0 

MG/L 

1  .4 
1  .6 
4.4 
5.2 
5.0 
1.6 
3.6 
41  .  0 
1  .6 


02 

002 

0100 


MG/L 

0.166 
0.096 
0.2  70 
0.4  70 
0.290 
0.133 
0.090 
4.  100 
0.120 


MAXIMUM 

AVCi    OR    GEOM    MN     (  <  } 

M I N I  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


470QOE-H 

1500. 

29000. 

4226.'     u 

149. 

E          648 

E 

400 

4. 

90. 

4  .  100 
0.637 
0.090 


Samp  dti  hour  stn  stn  samp  pj 
dy  mo  yr  lmt   dist  bug  depth 
feet     mtrs 


28    03  78  1 130 

IS    04  78  1515 

21     06  78  1530 

IB    07  78  1205 

09    08  78  1050 

IS    09  7B  1130 

1?    10  7fl  1400 

2*     II  78  1305 

12    12  78  1400 


.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVC    Ofi    GEOM   MN     (•) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


34 

19 

20 

21 

22 

1  7 

18 

23 

5 

6 

SUSP. 

SOL  IDS 

Fl LTEREO 

FILTERED 

TOTAL 

FI LTEREO 

FILTERED 

1 NRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

REACTI'/E 

AMMON I A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-  N 

N 

ORGNC      n 

SOLI DS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0    135 
0,037 
0,095 

0.365 

0.970 

0.039 

3.550 

3.954 

0.605 

4 .  559 

2  52-0 

23  .0 

0.  190 

0    500 

0.039 

3.500 

3.729 

0.310 

4.  039 

380.  0 

36  -0 

0.050 

1  .280 

0.  182 

1  -500 

1  .  7  J2 

1  .230 

2.  962 

548.  0 

77  .0 

0.117 

0.  160 

1  .950 

0    026 

0    010 

0  .  1  'JB 

1  .790 

1     986 

614.0 

204  .  0 

0.  046 

0,015 

1     500 

0  ,  005 

O.OlOL 

o.o;:o 

1  .465 

1  .515 

4 1  B  .  0 

78    0 
86.0 
11.5 

0.056 
0.013 

0.  135 

0    695 

0.  123 

4.520 

4    7  78 

0.560 

5.  338 

400  .  0 

0.025 

0    900 

0.007 

0.020 

0.052 

0.875 

0.927 

4  90    0 

2.430 

7.400 

1 6 . 800 

0.0'i3 

0.  540 

7.9'I3 

9    400 

17.393 

948.  0 

130.0 

0.061 

0    400 

1  .  070 

0.141 

17.800 

18.341 

0.670 

19.011 

612.0 

8.0 

2.480 

7.400 

16 -BOO 

0.  182 

17. BOO 

18.34t 

9.400 

19    011 

948.0 

204  .0 

0    337 

0.971 

2.852 

0  .Ohfl 

3.4940 

4  .  534 

1  .8ST 

6    414 

518.0 

72  .6 

0.013 

0.015 

0.500 

0.005 

0.010 

0  -  030 

0.310 

0.927 

252.0 

8.0 

SAMP    DTi    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
OY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


20    03  78  1130 

25    04  78  1515 

31     06  78  1530 

18  07  78  1205 
09    08  78 

19  09  78 


1050 
1130 


17  10  78  1400 
29  1  I  78  1305 
12  13  JB  1400 


.3 
.3 

3 

.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  • ) 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


7 

107 

14 

16 

56 

55 

DISS. 

CALCUL 

COND. 

TUR8 

CHLORIDE 

PH 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

25C 

FORMAZtN 

MG/L 

AT    LAB 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNI  IS 

256 

394 

43.00 

10.5 

7.93 

344 

530 

22.00 

24  .  5 

471 

640 

47.00 

50.0 

B.44 

410 

658 

148.00 

7B.0 

7.89 

340 

605 

44    00 

75.0 

7.82 

314 

562 

99.00 

33,0 

7,85 

478 

760 

1  9  ,  00 

88,0 

8    03 

818 

1340 

92.00 

170.0 

3.29 

$04 

950 

9.00 

76.0 

8.  IB 

818 

256 

1340 

1 48 . 00 

170.0 

8.44 

472 

256 

721 

58.  1  1 

67.2 

8.05 

314 

256 

394 

9.00 

10.5 

7.33 

SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 

B.O.W./  SITE;  THE  CUT 
SAMPLE  POINT:  AI  HIGHWAY  21 
STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    BIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 
STATION  ID:   08-0021-001-02 


24    01 

78 

1230 

.3 

14   02 

78 

1235 

.3 

14    03 

73 

1 235 

.3 

12    04 

78 

1140 
1215 

.3 

i 

25    04 

78 

1530 

.3 

09    05 

78 

1125 

.3 

13    06 

78 

1145 

3 

11     07 

78 

1230 

.3 

oa  oe 

78 

1  140 

.3 

18    09 

78 

1  100 

.3 

10    10 

78 

1330 

.3 

14     11 

78 

1120 

.3 

12    12 

7B 

1105 

j 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN 

(  •! 

MINIMUM 

MAJOR    BASIN: 

GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR     BASIN:     LAKE 

HURON 

002 

TERM    STREAM:     AUSABLE    RIVER 

0180 

ONG: 

U    T    M: 

17   0429800.0   478S60C 

.  0    4 

REG 

ON:    01 

MILEAGE: 

3.90 

934 

901 

80 

81 

84 

EJS 

805 

3 

1 

33 

sample 

SCO 

TOTAL 

FECAL 

M.  F  . 

PSEUO. 

WATER 

DIS5. 

5 -DAY 

TOTAL 

no 

CO  LI  FORM 

COLIFORM 

ENTER. 

M 

PA 

TEMP, 

02 

BOD 

P 

MF/IOOML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

41009 

4 

6 

800. 

4. 

L 

1  .0 

11.0 

1  .0 

0    052 

41021 

4 

6 

1  oo . 

60. 

20. 

4. 

L 

0.5 

8.0 

0.6 

0.067 

41032 

4 

6 

600.        G 

36 

28 

4. 

L 

2.0 

12.0 

3. a 

0.110 

410*44 

6 

3 

7500. 

340 

520 

30. 

6.0 

10.0 

2.6 

0.645 

40460 

E 

1350. 

580 

1250 

10. 

L 

7.B 

12.6 

2.6 

0.595 

40101 

6 

50. 

4 

L 

4 

L 

4  . 

L 

2.2 

0.046 

4  1056 

6 

200. 

4 

16 

4. 

L 

13    0 

2.2 

0.046 

41068 

6 

2700. 

164 

248 

4. 

L 

15.0 

9.0 

1  .  9 

0 .  054 

4  1080 

6 

300. 

24 

50 

4. 

L 

20.0 

7.5 

1  .0 

0.040 

41092 

6 

120. 

10 

L 

10 

L 

4. 

L 

25.0 

7.0 

1     4 

0.024 

41  104 

6 

560. 

10 

20 

4. 

L 

15.0 

7.0 

0.  7 

0.043 

41  115 

3 

a 

2000. 

148 

76 

4. 

1  1  .0 

10,6 

1  .8 

o.oai 

41128 

6 

250. 

10 

L 

10 

L 

4. 

L 

i  .6 

0.032 

4  1  140 

6 

3600. 

148 

480 

4. 

L 

1  .  5 

0.083 

7500. 

500 

1250 

30. 

25.0 

IS. 6 

3.8 

0.645 

579. •    U 

40 

•    D 

53 

•   a 

5.  ■ 

D 

10.6 

9.5 

1.S 

0 .  1  33 

50. 

4 

4 

4. 

0.5 

7.0 

0.6 

0.024 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24    01 

73 

1230 

.3 

14    02 

78 

1235 

.3 

14    03 

78 

1235 

.3 

12    04 

78 

1140 
1215 

% 
3 

25    04 

78 

1 530 

3 

09    05 

78 

1125 

:< 

13    06 

78 

1145 

:- 

1  1    07 

78 

1230 

.3 

08    08 

78 

1140 

.3 

18   09 

78 

1100 

,3 

10    10 

7B 

1330 

.3 

14    11 

78 

1120 

.a 

12    12 

78 

1105 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN 

(') 

MINIMUM 

34 

19 

20 

2! 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

Fl LTERED 

FILTERED 

TOTAL 

Fl LTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

REACTIVE 

AMMON I A 

KJEL.OAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOL [OS 

P   MG,'L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

O.029 

0.1  75 

0.515 

0.023 

4    900 

5  . O'lB 

0.340 

5 

438 

364.0 

3.5 

0.047 

0.230 

0.600 

0.025 

3.720 

3.97E 

0.370 

4 

345 

390.0 

4    5 

0.0B3 

0.325 

0.690 

0.020 

2.620 

2  .  91)5 

0.365 

3 

330 

316.0 

30.0 

0.  186 

0.310 

1  .920 

0.1166 

3.520 

3.5'I6 

1  .610 

5 

206 

666.0 

32B.0 

0.147 

0.240 

1  .760 

0.051 

3.  190 

3.481 

1  .540 

5 

021 

646.  0 

326.0 

0.009 

0.035 

0.S10 

0.017 

3.800 

3.852 

0.475 

4 

327 

376.0 

32.0 

0.006 

0.020 

0.575 

0.013 

2.900 

2.933 

0.555 

3 

488 

348.0 

20.5 

0.006 

0.050 

0.635 

0.019 

1  .750 

1  .819 

0 .585 

2 

404 

374.0 

26.0 

C .  DOS 

0.045 

0.540 

0.021 

2.030 

t.OSHS 

0,4  55 

2 

591 

392.0 

18.0 

0.005 

0.035 

0.500 

0.011 

0.  320 

0.366 

0.465 

0 

831 

308.0 

e.o 

0.009 

0.065 

0  .  520 

0 .  022 

0.710 

0 .  797 

0.455 

1 

252 

302.0 

20.0 

0.043 

0.055 

0.630 

0.044 

7.750 

7.849 

0.575 

B 

424 

474,0 

30.5 

o.ooe 

0.030 

O.50O 

0.012 

1  .990 

2 .  032 

0.  470 

2 

502 

364.  0 

17.5 

0.O40 

0.075 

0.535 

0.030 

14 .000 

1 4 . 1 05 

0.460 

14 

565 

368.0 

15.0 

0.  185 

0.325 

1  .920 

0.066 

14.000 

14. 105 

1  .610 

14 

565 

666.0 

328.0 

0.045 

0.121 

0.746 

0.027 

3.779 

3    926 

0.626 

4 

552 

406.3 

62.8 

0.005 

0.020 

0  .  500 

0.QI1 

0.320 

0.366 

0.  340 

0 

B31 

302.0 

3.5 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  8RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24    01 

78 

12  30 

-3 

14    02 

78 

1235 

.3 

14    03 

78 

1235 

S 

12    04 

78 

1  1  40 
1215 

.3 

25    04 

76 

1530 

9 

09   05 

78 

1125 

.3 

13   06 

78 

1  145 

.3 

11    07 

78 

1230 

.3 

08   08 

78 

1140 

.3 

18   09 

7B 

1100 

.3 

10    10 

78 

1330 

.3 

14    11 

7B 

1120 

.3 

12    12 

76 

1105 

.3 

MAXIMUM 

AVO    OR    C 

(*! 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


7 

107 

DISS. 

CALCUL 

S0L1D5 

D-50L1DS 

MG/L 

MG/L 

381 

386 

286 

241 

220 

344 

328 

348 

374 

300 

282 

443 

346 

353 

443 

221 

346 

221 

282 

220 

12 

47 

ORGANIC 

C    AS   C 

MG/L 


41 
COO 


MG/L 


24    01 

78 

1230 

.3 

5.0 

15 

14    02 

7B 

1235 

.3 

10 

14    03 

7B 

1235 

.3 

S.O 

21 

12    04 

78 

1140 

.3 

7.1 

43 

1215 

.3 

7.0 

39 

25    04 

78 

1530 

.3 

4.0 

17 

09   05 

78 

1  125 

.3 

3.6 

14 

13    06 

78 

1  145 

.3 

20 

11    07 

73 

1230 

.3 

78.0 

12 

08    OS 

78 

1  1  40 

.3 

3.7 

16 

18   09 

78 

1  1  00 

.3 

3,6 

20 

10    10 

78 

1330 

.3 

3,6 

20 

14    11 

7B 

1120 

.1 

3.6 

20 

12    12 

78 

1105 

.3 

3.6 

20 

MAXIMUM 

78.0 

43 

AVG   OR 

GEOM   MN 

C) 

10.9 

2< 

MINIMUM 

3.6 

10 

14  16                     56                     5')                   260 

COND.  TURB.  CHLORIDE  SULPHATE  REACTIVE 

25C  FQRMAZtN                  MG/L  SILICATE 

UMHOS  UNITS                                                 MG/L          SI     MG/L 


620 
650 
565 
340 
339 
540 
522 
535 
530 
463 
469 
581 
575 
645 

650 
527 
339 


SOLVENT 

EXTRBLES 

MG/L 


4    60 

5.60 

6.20 

300.00 

310.00 

20    00 

15.00 

5.80 

19.00 

B.40 

24.00 

36.00 

I  5.  00 

16.00 

3 1  0 . 00 

56.  II 

4.60 


265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/1. 

0.001 L 


0.005 
0.005 


15 

5 

16 

0 

30 

s 

9 

0 

9 

0 

42  ,  0 


25.5 
24.5 


17.3 
9.0 

14 

235 
TOTAL 
MERCURY 
UO/L 


0.050 


39 

0 

19 

5 

20 

0 

36 

0 

39 

D 

43 

0 

43 

a 

50    0 
38.4 


221 

TOTAL 

Chromium 
mg/l 

0.020L 


0.02  L 
0.  020 
0  020L 


O.OJOL 


2.35 


2 

45 

2 

40 

1 

IE 

0 

30 

1 

05 

1 

90 

2 

05 

2 

15 

2  95 
1  .95 
0.30 

12 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

0  .010L 


0.01  L 
0.020 
0 .010L 


55 

PH 
AT  LA8 


7.79 
7.67 
7.80 
8.03 
7.84 
B.32 
8.  31 
8 .  1 4 
8.09 
8.02 
8.04 
8.24 


8.32 
3.02 
7.67 


229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

0.030L 


-030L 
-030L 


208 
TOTAL 

IRON 
MG/L 

0.280 
0-300 
0.630 
16.800 
16.200 
0  .800 
0  .800 
0.940 
0.730 
0.330 
0.930 
I  .540 


16.600 
3.36  2 
0.280 

12 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

0.005L 


0  .005L 
0.005L 
0-005L 


25 

phenols 


ug/l 


1  .5 
I  .OL 
1  .OL 
1  OL 
1  .OL 
1  .OL 
1  .0 
1  .OL 
I  OL 
1  OL 

2.0 
1  .10 


14 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

0.010L 


0.07 

0.070 

0-OlOL 


0 .  005 

0.0030 

0.001 


050 

0.020 

0    020 

0.030 

050 

0 .020D 

0.01  2D 

0.030 

050 

0.020 

0.010 

0.030 

.005 
.00  50 
.005 


0.07 

0.044D 
0.010 


NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  0  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    271 


SAMP  OTE  HOJP.   SIN   STN  SAMP   PJ 
DV  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


34  01  78  12  30 

I  2  04  78  1  1 40 

1215 
25    04    78    15.30 

II  07    78    12.30 


.3 

.3 

.3 

,* 


MAXIMUM 

Ma   OB    GEOM   MN    (  ■  ) 

MINIMUM 

NO    OF    5AMPLES 


238 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

0.020L 
0,02 
0    030L 
00201. 
0.020L 

0  ,  020 
0    0200 
0.020 


B.O.K./  SITE:  DECKER  CREEK 

SAMPLE  POINT:  NEAR  BRICK  YARD   THEDFORO 

STATION  TYPE;  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  54MP   PJ 
DY  MO  YR  LM1    OIST  BRG  0EP1H 
FEET       MTRS 


14  01  78  !2<5 

14  02  7B  I  2!  5 

14  03  78  \7'.S 

12  01  78    1200 

09  05  78    11'5 

13  06  78     12-'0 

11  07  7B  13C0 
08  08  76  1 155 
18    09  78     1115 

10  10  78    13*5 

14  11  78    1T40 

12  12  78    1i:0 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN     (») 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


934 

SAMPLE 


901 
SCO 


4  1010 

4 

41022 

4 

41033 

4 

4  1  045 

E 

4  1057 

6 

4l069 

6 

41031 

a 

41053 

6 

41  105 

s 

41117 

3 

4l  129 

6 

41141 

6 

MAJOR    BASIN;     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    ST&EflM:     flUSABlE    ftlVEH 

U    T    M:     1?    0430475.0   4780600.0    A 


TOTAL  FECfil.  M    F, 

COLIFORM      COL  If  OHM  ENTER. 

MF/100ML       IWF/lOOMl.        MF/tOOML 


3SQ00. 

740. 

1  100 

31000. 

2000. 

1260 

I9SQCE-HG 

1 oeoo . 

5400 

4 9000. 

3000. 

4300 

aocco. 

1500. 

4!  0 

157C0E+1G 

4  6  00 . 

3000 

3000. 

230. 

150 

23000. 

490. 

510 

32000E*1G 

1500. 

G       1  500 

34000. 

1  60  . 

100 

70000. 

1430. 

580 

35000. 

570 

420 

32O0OE+1 

10800. 

5400 

5034$ . ■     u 

1 180. ■ 

J          832 

30OO 

160 

100 

STATION 

ID:       08-0022- 

002-02 

STORE!    CODE: 

02 

002 

0180 

1 .0    4 

REGION:     01 

MILEAGE: 

6.40 

Be 

805 

3 

, 

33 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

S  DAY 

TOTA. 

MPA 

TEMP. 

02 

aoo 

P 

MF/10UML 

DEC   C 

MG/L 

MG/L 

MG/. 

4. 

L 

1  .0 

13,0 

3     1 

0.332 

4. 

L 

0.5 

11,5 

0.8 

0.356 

20 

2-0 

11.0 

9.6 

0.750 

4. 

L 

6.0 

11.5 

1  .4 

0.162 

4  . 

12.0 

3.S 

0.  187 

44. 

14.0 

8.5 

3.4 

0157 

4. 

L 

19    5 

5.0 

6.4 

1  .370 

4. 

L 

25.0 

S.5 

4.0 

1  .700 

1 000 . 

15.0 

5.0 

4.8 

1  .  100 

16. 

11,5 

11.5 

2.3 

0.390 

4. 

L 

3.4 

0.660 

4 

L 

1-b 

0.109 

1000 

25.0 

13-0 

9.6 

1  .700 

10 

"   0 

10-7 

6.8 

3.  7 

0.606 

4 

0-5 

2.5 

OB 

0.  109 

SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP 
DY    MO    Yd     LMT  OIST    BRG    DEPTH 

FEET 

24    01     78  1245 

14    02    76  1255 

14    03    78  1255 

12    04    78  1200 


34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

p     PJ 

F1LTERE0 

FILTERED 

TOTAL 

Fl LTEREO 

FILTERED 

INRCNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP 

TH 

REACTIVE 

AMMQN I  A 

KjElDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

SOLIDS 

RS 

P    HG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/I. 

.3 

0.231 

i .  eoo 

2.450 

0.037 

3.200 

5-037 

0   650 

5.687 

534.0 

19.0 

.3 

0,21  I 

1-580 

2-060 

0.025 

2.300 

3.905 

0.480 

4,385 

494.0 

18.0 

.3 

0.273 

0.  120 

2.600 

0.071 

2.470 

2.661 

2.430 

5.141 

800.0 

356.0 

.3 

0.0S7 

0.  145 

0.930 

0.036 

3.350 

3.531 

0.835 

4,366 

362,0 

32.0 

09    05 

76 

114  5 

.3 

13    06 

78 

1233 

.3 

II    07 

70 

1300 

,3 

08   08 

70 

115'i 

.3 

18   09 

78 

11115 

.3 

10    10 

78 

13415 

.3 

14    11 

78 

1140 

.3 

12    12 

78 

1120 

.3 
MAXIMUM 

A7S    OR 

GEOM  MN  1* | 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  8RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
3 
.3 
.3 


.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AIG  OR  GEOM  MN  (•) 

MINIMUM 


24 

01 

78 

I24!i 

14 

02 

78 

1255 

14 

03 

78 

1255 

12 

04 

78 

1200 

0* 

06 

78 

1  145 

13 

06 

78 

1230 

1  1 

07 

78 

1300 

OB 

08 

78 

1155 

18 

09 

78 

HIS. 

10 

10 

78 

134!. 

14 

11 

78 

11  40 

12 

12 

78 

1  1  20 

0,  109 

0.385 

1  .200 

0.071 

1 

560 

2 

.016 

0 

,815 

2  .  831 

450.  0 

22  .0 

0  .  0B9 

0.265 

0.950 

0  .  1  SO 

7 

800 

8 

.218 

0 

665 

8    900 

440-  0 

23  .5 

0    950 

1  .  400 

2.  150 

0    2  riO 

4 

100 

5 

.750 

0 

750 

6    540 

574.0 

23  .0 

1  .  350 

5.300 

6.600 

0,660 

1 

500 

7 

.460 

1 

300 

8    760 

696.0 

29.0 

0,380 

0.51S 

4,030 

0    3  70 

5 

300 

6 

.  TB5 

3 

,515 

9-700 

1182.0 

748  .0 

0,305 

0.195 

0.905 

0,035 

2 

.  TOO 

2 

.9:i0 

0 

710 

3.640 

520.0 

10.0 

0.105 

0-635 

2.200 

0.  133 

1 

770 

2 

6.18 

1 

.565 

4.103 

620.  0 

53  .0 

0.053 

0.270 

0.685 

0.076 

13 

600 

13 

946 

0 

.415 

14.361 

614.0 

12.0 

1  .  350 

5,300 

6.600 

0.660 

13 

600 

13 

946 

3 

.513 

14.361 

11B2.0 

748 ,  0 

0.362 

1  .  051 

2.234 

0.  163 

4, 

,  138 

5 

351 

1 

.183 

6    535 

607.2 

112.1 

O.C59 

0.  120 

0.685 

0.025 

1 

500 

2 

016 

0 

415 

2.831 

362.0 

10.0 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

7 

14 

16 

56 

DISS. 

COND. 

TUR8 

CHLORIDE 

SOLIDS 

25C 

FORMALIN 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

515 

S70 

13.00 

SI  .0 

476 

790 

13    00 

38    S 

444 

700 

300    00 

100    0 

330 

474 

55.00 

17    0 

42i) 

640 

17.00 

43    5 

41  7 

655 

19.00 

38    0 

551 

900 

18    00 

70    0 

667 

1120 

24.00 

100.0 

434 

605 

480.00 

49    5 

510 

759 

7.20 

65   0 

S67 

930 

24.00 

92.0 

602 

901 

7.40 

56  .0 

667 

1  120 

480    00 

100.0 

495 

779 

81  .47 

59.9 

330 

474 

7.20 

17.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE     INFORMATION     SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT    -    RIVER    BASINS 


BOW/    SITE:     HENSALL    CREEK 

SAMPLE    POINT:     AT    CONCESSION    ROAD    2       WEST    OF    HENSALL 

STATION    TYPE:    RIVER         FLOW   GAUGE   MOE    02FF10S 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  272 

STATION    ID:       06    0022-007 -02 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
AUSABLE    RIVER 


5TN    NO:  7  LAT : 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Rd 
DY  MO  YR  LMT    DIST  ERG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24   01 

78 

1040 

.3 

14    02 

7B 

1105 

.3 

14    03 

78 

1045 

.3 

12    01 

7B 

1015 

.3 

09    05 

76 

1000 

.3 

13    06 

78 

1010 

3 

11     07 

78 

1100 

.3 

OB    OB 

7B 

1025 

.3 

1B   09 

78 

0955 

.3 

10    10 

78 

1140 

.3 

14    11 

78 

0955 

.3 

12    12 

78 

0955 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN 

t-  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


54  01 
14  02 
14    03 

12  04 

09  05 

13  06 

11  07 
08  OS 
18   09 

10  10 

14  11 

12  12 


7B  1040 

78  1105 

7B  1045 

7B  1015 

78  1000 

78  1010 

78  1100 

7B  1025 

7B  0955 

78  1140 

78  0955 

78  0955 


.3 
.3 

.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  *  > 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 
SAMPLE 
NO 


41005 
41017 
41028 
4  1040 
4  1052 
41064 
41076 
41088 
41  100 
41112 
41  124 
41  135 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

0.021 
0.023 

0  .  033 
0,  106 
0.048 

0.119 

o.oos 

0.005 
0.275 
0.043 
0.013 
0.025 

0.27S 
0.060 
0.005 

12 


901 

SCD 


U  T  M:  17  0457675.0  4806250 

SO         31  84 

TOTAL      FECAL       M.F. 

COLIFORM  C0L1FORM     ENTER. 

MF/IOOML  MF/IOOML   MF/IOOML 


6  3 
6 

e 

b  e 

a  6 

s  e 

3  8 


1  100. 

1100. 
27000. 

1200. 

2500- 
56000. 

1000. 
900. 


50. 
170. 

2500. 

I  10. 

276. 

1500- 

60. 

1  10. 


14000E+1G  24000. 

5000.  230. 

1000.  150. 

1300.  270. 

14000E+1  24000. 

3584.*  U  330.' 

900.  50. 


IS 
FILTERED 
AMMON I  A 
MG/L 

0.075 
0.285 
0.  125 
0-125 
0.245 
0.  240 
0.015 
0.005 
0.235 
0.030 
0.005 
0.  030 

0.285 
0.  118 
0 .  005 

12 


TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 

0,240 
0.450 
0  545 
0  650 

0.900 


5AMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 

FEET  MTRS 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIOS 

MG/L  MG/L 


0.  B50 
0.305 
0.350 
1  .280 

0  .  365 
0.445 
0.220 

1  .280 
0.552 
0.220 

12 


12 

21 

FI LTERED 

N02-N 

MG/L 

0.035 

0.039 
0.042 
0.027 
0,  1  17 
0,390 
0.020 
0.040 
0.067 
0  040 
0    019 


0.021 

0.390 
0.071 
0,019 

12 


1 500 .   G 

4500  . 

330. 

320. 
1380. 
40 
170O. 
1 500 .   G 

140. 

260. 

300. 

4500. 
538 . *  U 

40. 

11 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

6.700 
6.  100 
4.750 
4.910 
5.  400 

30. 100 
4.000 
2.900 
6.970 

11.100 
4,500 
9,300 

30. 100 
8.061 
2.900 

12 


STORET 

CODE: 

02 

002 

01  BO 

0    4 

REGION:    01 

MILEAGE: 

86.50 

66 

BOS 

3 

1 

33 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

MPA 

TEMP. 

02 

80D 

P 

MF/IOOML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

d. 

L 

0,  5 

7.0 

0.  5 

0.026 

4 

[_ 

0.  5 

12.0 

0.3 

0.044 

4  . 

L 

2.0 

9.0 

2.1 

0.067 

4  , 

L 

5.0 

11  ,0 

1  .1 

0.  150 

4 . 

L 

11.0 

7.0 

3.0 

0.107 

40 
4. 
4  , 

L 
L 

12.0 
17.0 
22.0 

8.0 

11.5 
8.5 

1  .  B 
0.8 
0.9 

0.  193 
0  .  0 1  B 
0.022 

168. 
4  . 

L 

13.5 
10.5 

7,5 
10,5 

5.2 
0.6 

0.530 
0,057 

4. 

4. 

L 
L 

1  .6 

0.027 

1,0 

0.03B 

163 
7.  * 

D 

22,0 
9.4 

n,    5 

12.0 
9.2 
7.0 

5.2 
1  .6 
0.  3 

0.530 
0.1  07 
0.018 

14  16                     56 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

25C  F0RMAZ1N               MG/L 

UMHOS  UNITS 


17 
1NRGNC 


MG/L 

6.B10 
6.424 
4.917 
5.062 
5,762 
10.730 
4.035 
2.945 
7.372 
170 
524 
9.351 


11 


30.7  30 
8.250 
2.945 


TOTAL 

ORGNC      N 

MG/L 

0.165 
0.  175 

0  420 
0.525 
0.655 
0,610 
0.290 
0.355 

1  .045 
0.335 
0.440 
0,  190 

1  .045 
0.434 
0.  165 


23 
TOTAL    N 

MG/L 

6  975 
6,599 
5.337 
5.587 
6.417 

31  340 
4.325 
3.300 
6.317 

1  1  . 505 
4.964 
9,541 

31 .340 
8.684 
3.300 


12 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


342  .  D 
344.0 
304.0 
2  28.0 
352.0 
614.0 
346-  0 
314.  0 
390.0 
4  76.0 
334  0 
354.0 

614.0 
356.  5 
228,0 


12 

6 
SUSP. 
SO  L 1  OS 
MG/L 

3    0 


9 

0 

7 

0 

4 

5 

21 

5 

3 

0 

4 

0 

63 

0 

2 

S 

4 

a 

1 

0 

S3 

.0 

10 

.4 

1 

.0 

24 

01 

78 

1040 

14 

02 

78 

1105 

14 

03 

78 

1045 

12 

04 

78 

1015 

OB 

05 

78 

1O00 

13 

06 

78 

1010 

tl 

07 

78 

1100 

08 

08 

78 

1025 

IS 

09 

78 

0955 

10 

10 

78 

1140 

14 

11 

78 

0955 

12 

12 

78 

0955 

MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM    MN     (*) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


339 

600 

1  .10 

12.5 

342 

625 

2.30 

13.  S 

295 

580 

3.50 

15.5 

258 

397 

2  2.00 

7,0 

348 

525 

4.90 

14,5 

593 

720 

14.00 

20.0 

343 

515 

1  .00 

12.0 

310 

505 

1  .  10 

13.0 

327 

540 

26.0 

18.0 

473 

661 

1  ..80 

16,5 

330 

570 

3.  10 

13.5 

353 

650 

1  .30 

17.5 

593 

258 

720 

26.0 

20.0 

368 

258 

574 

6.B4 

14.4 

295 

258 

397 

1  ,00 

7  .0 

B.O.W,/  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


STN   NO: 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


LITTLE  AUSABLE  RIVER 

AT  BRIDGE.  TWP  LINE  WEST"  OF  LUCAN 
RIVER 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


24   01    78 

1355 

.3 

14    02    78 

1340 

.3 

14    03    7B 

1400 

.3 

12    04    78 

1300 

.3 

09    05    78 

1300 

.3 

13    06    78 

1, 300 

.3 

1  1    07    78 

1345 

.3 

OS    OB    78 

1230 

.3 

18    09    78 

1200 

.3 

10    10    78 

1430 

.3 

14    11    78 

1230 

.3 

12    12    7B 

1130 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN 

[*  ] 

MINIMUM 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
AUSABLE  RIVER 


U    T    M 


17    0463600.0    4780750.0    4 


STATION    ID:       080022- 010-02 
STORET    CODE 


REGION:    01 


934 

901 

BQ 

Bl 

8< 

SAMPLE 

SCO 

TOTAL 

FEtAI. 

M 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENT 

MF/IOOML 

MF/100ML 

MF/10 

4101 1 

4    6 

41023 

4    6 

2100. 

130. 

100. 

4  1 034 

4    6 

I1000E1-1G 

4S0. 

344  . 

4104S 

6    3 

1000,        L 

40. 

360  . 

41058 

3    6 

1900 

48. 

650. 

41070 

8    6 

22000 

G 

600.       G 

2900. 

41082 

B    6 

400 

70. 

40  . 

41094 

8    6 

1000 

50. 

1  20  . 

41106 

6  8 

3700 

170. 

150  . 

41  1  IS 

3    8 

4200 

108. 

88 . 

41130 

6 

470 

10. 

30. 

41142 

e 

2800 

14B. 

196  . 

1 I000E+1 

600. 

2900 

278B.*     E 

97.*    U 

185. 

400 

10. 

30. 

28. 
6. 
4. 


13 

0 

19 

5 

25 

0 

14 

0 

11 

0 

25. 
10. 
0. 


02 
00  2 
0180 

MILEAGE:  68.30 


88 

805 

3 

SEUD. 

WATER 

DISS. 

HPA 

TEMP 

02 

100ML 

DEG    C 

MG/L 

1     0 

12,0 

4.        L 

0.5 

12.0 

4.        L 
4. 

2.0 

6.0 

e.o 

11.0 

12.5 

10.7 

8.0 


1 

33 

-DAY 

TOTAL 

BOD 

P 

MG/L 

MG/L 

0.9 

0.084 

1  .3 

0,139 

2.2 

0.200 

1     3 

0  ,  1  94 

4.0 

0  ,  1  B2 

2.8 

0,200 

1  .  1 

0.026 

0.  7 

0    025 

0.5 

0    053 

1  .  1 

0    074 

1  .6 

0.033 

1  .3 

D.077 

4.0 

0,200 

1  .6 

0.107 

O.S 

0.025 

NO    OF    SAMPLES 


(    C    0    N    T    D    ) 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     •     RIVER    BASINS 


DATE    OF    REPORT       15    OCT    79       PAGE         273 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  01 5T    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


24    01 

7B 

13115 

.3 

14    02 

76 

1340 

.3 

14    03 

78 

1400 

.3 

12    04 

76 

1300 

.3 

09    OS 

78 

1300 

.3 

13    06 

76 

1300 

.3 

11    07 

76 

l  31S 

.3 

09    08 

78 

12)0 

.3 

19   09 

78 

1200 

.3 

10    10 

76 

1430 

.3 

14    11 

7B 

1230 

.3 

13    12 

70 

1  1  30 

.3 
MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     | • | 

M I  N I  MUM 

FI LTERED 

REACTIVE 

P    MC/L 

0    081 
0.055 


101 
061 

009 
008 
011 

354 
006 
339 


19 

FILTERED 
AMMON I  A 

MG/L 

0.270 
0.395 


TOTAL       FILTERED 
KjELOAHL       N02-N 
MG/L      MG/L 


0.  167 
0 .  OSO 
0.  006 


1  15 

I  20 

245 

005L 

005L 

020 

015 

005L 

040 


0    8B0 
0    1760 
0  .  005 


540 
740 
550 
710 
OSO 
900 
425 
445 
355 
575 
500 
410 


1  .250 
0.653 
0.355 


0.041 
0.047 
0.049 
0.026 
0.003 
0.  123 
0.003 
0.002 
0.003 
0.044 
0.013 
0.017 

0.  123 

0.036 
O.O02 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

6  000 
4  800 
3.790 
3.510 
4.400 

10. 900 
0.O1OL 
O.OIOL 
0.050 

12.500 
1  .660 

11  .000 

12.500 
4.BB6D 
0.010 


17 

INRGNC 

N 

MG/L 

6  311 
5.242 
4,719 
3.651 
4.583 

11 .268 
0.018 
0.017 
0.073 

1  2  .  5'j9 
1  .678 

1 1 .057 


12.559 
5.  OSS 
0.017 


TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 

0.270 
0.345 
0,370 
.595 
.930 
655 
420 
440 
-335 
.560 
,495 
.370 


0.930 
0.482 
0.J70 


23 

TOTAL    N 

MG/L 

6  581 
5 .  587 
5.089 
4.246 
5.513 

11  .923 
0.438 
0-457 
0.408 

13.119 
2173 

11.427 

13.119 
5.580 
0,408 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

274.0 
400-0 
364.0 
246.0 
334.0 
426.0 
228.0 
194.0 
204.0 
490.0 
332.0 
408.0 

490.  0 
325.0 
194.0 


5 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 


1 

24 

7 

16 

30 

31 

2 

2 

2 

1 

10 

2 


31  .0 

10.8 

1  .0 


NO    OF    SAMPLES 


7 

107 

14 

16 

56 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP       Pj 

DISS 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

OY   MO 

YR 

LMT 

D1ST 

BRG 

DEPTH 

SOLIDS 

D- SO  LIDS 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

FEET 

MTR5 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNI  IS 

24    01 

7B 

1355 

.3 

273 

590 

1  .50 

15.5 

14    02 

78 

1340 

3 

376 

635 

It.  00 

t6.0 

14    03 

7B 

1400 

.3 

357 

655 

5.20 

31  .0 

12    04 

7B 

1300 

.3 

259 

399 

49.00 

6.0 

09   OS 

70 

1500 

'3 

304 

472 

23.00 

15.5 

13   06 

78 

13  00 

.3 

395 

515 

35.00 

19.5 

11    07 

78 

1345 

-3 

226 

347 

0.65 

10.0 

08   08 

78 

12  30 

.3 

216 

332 

0.65 

e.s 

18   09 

79 

1200 

.3 

302 

402 

o.eo 

7,5 

10    10 

79 

1430 

.3 

488 

655 

2.30 

21  .0 

M    11 

76 

1II30 

.3 

322 

550 

2.50 

22,0 

12    12 

79 

1130 

.3 

406 

660 

1  ,30 

21,8 

MAXIMUM 

463 

259 

660 

49   00 

31,0 

AVG 

OR    GEOM 

AN     (  •  ) 

347 

234 

518 

11  .08 

16,2 

MINIMUM 

202 

216 

332 

0,65 

6.0 

NO    OF    SAMPLES 


B.OK./ 

SITE; 

AUSA8LE    RIVER 

STATION 

ID:       OB-0022-011 -02 

SAMPLE    POINT: 

AT     TOHNLlNE    DOWSTREAM    FROM    KNTRALIA    BASE 

STATION 

TYPE: 

RIVER 

MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 

storet  cca<: 

02 

MIHOR    BASIN:     LAKE 

HURON 

003 

TERM    STREAM:     AUSA8LE    RIVER 

0160 

STN    NO: 

1  1 

LAI 

LONG: 

U    T    M: 

17    0457  160    0    4790060 

.0    4            REGION       01 

MILEAGE: 

7S.O0 

934 

901 

30 

81 

B4 

83 

SO  5 

3 

1 

33 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pd 

SAMPLE 

SCD 

TOTAL 

FECAL 

M.  F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5    DAY 

TOTAL 

OY   MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

NO 

COLIFORM 

COLI FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP 

02 

BOD 

P 

FEET 

MTRS 

MF/l OOML 

MF/l OOML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

24    01 

79 

1115 

.3 

41007 

4    6 

1  100. 

40. 

4.        L 

1     0 

10.0 

1  .3 

0    066 

14    02 

7B 

1  145 

.3 

41019 

4    6 

4200. 

SO. 

60. 

4.        L 

0.5 

7.0 

0.2 

0.076 

14    03 

78 

1  145 

.3 

41030 

4  e 

1 1000. 

1  16. 

1800. 

4.        L 

1  .0 

8.5 

1  .7 

0.126 

12    04 

78 

1  100 

.3 

41042 

6    3 

4300. 

240. 

1200. 

4. 

5.0 

10.5 

1  .4 

0,240 

09    05 

78 

1050 

.3 

41054 

6 

59000- 

1044.       G 

690. 

4.        L 

12.0 

3.2 

0.127 

13    06 

7B 

10SO 

.3 

41066 

6 

20000E+1G 

9200. 

2300. 

104. 

IS.O 

7.0 

3.9 

0.  167 

11     07 

78 

1  135 

.3 

41078 

B    6 

4000. 

260. 

120. 

4.        L 

19. S 

8.5 

7.  t 

0.334 

OB   08 

79 

1  350 

.3 

41090 

8   6 

6000. 

460. 

860. 

4          L 

24.5 

6.0 

2.8 

0  .  1  44 

18   09 

78 

1  315 

.3 

4  1102 

6   8 

12000. 

1100. 

520. 

8. 

14.0 

6.5 

3.0 

0  .  1  90 

10    10 

7B 

122S 

.3 

41114 

3    8 

5300. 

320. 

240. 

4. 

11.0 

10.0 

1  .0 

0.0S7 

14    11 

78 

1345 

.3 

41126 

6 

1 300 . 

120. 

1  100. 

4.        L 

t  .S 

0.090 

12    12 

78 

1D45 

.3 

41139 

E 

1700. 

48. 

216. 

4.        L 

2.  1 

0.070 

MAXIMUM 

2000QF-+1 

9200 . 

2300. 

104 

24.5 

10.5 

7.  1 

0.334 

AVG 

OR    GEOM    MN     1*1 

8734. •     U 

277. •    U 

512.  • 

6    •    D 

10-4 

e.2 

2.5 

0.145 

MINIMUM 

1100, 

40. 

60 

4 

0,5 

6.0 

0.3 

0.01.6 

NO    OF    SAMPLES 

12 

12 

11 

12 

10 

9 

12 

12 

34 

19 

20 

21 

22 

17 

16 

23 

5 

6 

SAMP    DTE 

HOUR 

STK 

STN    SAMP       PJ 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FI LTEPED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SU'sP. 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

REACTIVE 

AMMON I A 

KdELDAHL 

N03-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/t, 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

24    01 

78 

11  IB 

.3 

0,046 

D .  1  85 

0.630 

0.030 

5.100 

5.315 

0.445 

S    760 

366-0 

4.0 

14    02 

7B 

1145 

.3 

0.059 

0.230 

0.665 

0.023 

4.  120 

4.423 

0.385 

4    808 

383.0 

2.5 

14    03 

78 

1  145 

.3 

0.055 

0.41S 

1     060 

0.022 

3.520 

3.957 

0.645 

4    602 

32B.D 

12.0 

13    04 

78 

1100 

.3 

0.  123 

0.  180 

0 .  925 

0.039 

2.700 

2.919 

0.745 

3.664 

3  2B.0 

24.  D 

09  OS 

78 

1OS0 

.3 

0.039 

0.260 

1  .250 

0.044 

3.700 

3.004 

0.990 

3.994 

34B.0 

22.0 

13  06 

78 

I  050 

.a 

0,069 

0.245 

0.900 

0.  133 

4.900 

5-278 

0.655 

5    933 

364.0 

39.0 

11    07 

76 

I  135 

.3 

O.065 

0.O05L 

1  .660 

0.003 

0    010L 

0.018 

1  .655 

1  .673 

426-0 

66.0 

08   08 

78 

1050 

.3 

0,050 

0.04O 

0.B80 

0.013 

0.  140 

0.  193 

0.840 

1  .033 

290.0 

19.0 

18   09 

78 

:015 

.3 

0.07B 

0.215 

1  .  OSO 

0.057 

I  .BOO 

2.082 

D.86S 

2.947 

320.0 

51  .0 

10    10 

78 

"225 

.3 

O.063 

0.035 

0-535 

0.039 

1 0 . SOO 

10.974 

0.500 

1  1  .474 

448.0 

3.5 

14    11 

78 

045 

.3 

O.053 

0.  115 

0.720 

0.033 

2.010 

2-158 

0.60S 

2763 

362.0 

10. 0 

12    12 

78 

045 

3 

0,009 

0.045 

0.745 

O.D32 

1 3 . 800 

13.677 

0.700 

14.577 

478-0 

8.0 

MAXIMUM 

0.  123 

0.415 

T  .660 

0.  133 

1  3 . BOO 

13.677 

1  .655 

14.577 

478.0 

E6.0 

AVG 

OP    GEOM    MN     14 S 

0    059 

0.  16BD 

0.921 

0.040 

4.308D 

4.517 

0.753 

5.269 

363.3 

21  .7 

MINIMUM 

0.009 

0.005 

0,535 

0.0O3 

O.OlO 

0   018 

0.38S 

1  -033 

228.0 

3.5 

NO    OF    SAMPLES 


I   C   0  N   T   0    ) 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.M./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


AUSA6LE  RIVER 

AT  TOWNLINE  DOW5TREAM  FROM  CENTRALIA  BASE 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 


24  01  7B 

1115 

.3 

14  02  7a 

H45 

-3 

14  03  78 

1145 

3 

12  04  7B 

1100 

.3 

09  OS  78 

1050 

.3 

13  06  78 

1O50 

.  t 

11  07  78 

1  135 

3 

08  oa  78 

1050 

J 

t8  09  78 

1015 

3 

10  10  78 

1225 

.a 

14  11  78 

1045 

,s 

12  12  78 

1045 

.3 
MAXIMUM 

AVQ  OR  GEOM  1 

MINIMUM 

LONG: 

7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


382 
380 

316 

326 
326 

360 
271 
269 
445 
352 
470 

i- 

354 
268 


219 


219 
219 
3  |  9 


MAJOR  SAS1N 
MINOR  BASIN 
TERM   STREAM 


GREAT    LAKES 
LAKE    HURON 
AUSABLE    RIVER 


DATE   OF   REPORT      25   OCT    79      PAGE         27 

STATION    ID:       08-0022-011-02 

STORE!    CODE:    02 
002 
01  80 


U    T   M:     17    0457160.0   4790060.0    4 


14  16                     56 

COND.  TUR8.  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN                MG/L 

UWHOS  UNITS 


635 
650 
570 
337 
482 
443 
530 
OSS 
473 
605 
599 
738 

738 
543 
337 


3.20 

3.B0 

8.  10 

76.00 

15.00 

21  .00 

32.00 

1 0  .  00 

20.0 

4.  60 

6.30 

8.  40 

76.00 

17.37 

3.20 


17.5 
17.5 
24.0 
7.0 
14.0 
13.0 
20,5 
11  .0 
23.0 
18.5 
20.5 
34.0 

34.0 


25 
PHENOLS 


UG/L 


.0 

.OD 

.0 


NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./    SITE:    AUSABLE    RIVER 

SAMPLE    POINT;     AT    HIGHWAY    21     GRANO    BEND 

STATION    TYPE:     RIVER 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


34  01  78 
14  02  78 
14  03  78 

12  04  78 

09  05  78 

13  06  78 
1  1  07  78 
08  OB  78 
18  09  78 

10  10  78 

14  II  78 
12  12  7B 


1200 
1225 
1215 
1120 
1115 
1115 
1200 
11  15 
1050 
1255 
1105 
1200 


STN   STN  SAMP   PJ 

01ST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 

.3 
.3 

.3 


934 
SAMPLE 
NO 


41008 
4  I  020 
4I031 
41043 
4  I  055 
4  1067 
4  1079 
41091 
41  103 
41115 
41127 
41  138 


901 
SCD 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:    AUSABLE  RIVES 

U    T    Ml     17    0438600.0    4795450. D    4 


STATION    ID:       08-0022-013-02 
STORE!    CODE 


80 
TOTAL 

CO  LI  FORM 
MF/100ML 

500. 

260. 

1400. 

3600. 

9000. 

40000. 

2000. 

2600. 

I  5000. 

22000. 

2300. 

850. 


FECAI. 
COLIFORM 
MF/IOOML 

40 

50. 
104. 
210. 
B. 
600.  0 
510. 
140. 
410. 
160. 

20. 

20. 


ENTER. 
MF/IOOML 


SO. 

60. 

290. 

1 30 . 

1160. 

60. 

40. 
400. 
440. 

80. 


PSEUD. 

MPA 

MF/IOOML 


REGION:     01 

805 

WATER 
TEMP. 
DEG    C 


1  .0 

0.5 

2.0 

6.0 

13.0 

16.0 

20.5 

2S.0 

15.0 

11.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

11.0 

7.5 

11.0 

10.0 

7.5 

7.0 
7.0 
6.5 
9.5 


OS 

002 

0180 


5-DAY 

BOO 

MG/L 


0.  7 
4.4 
2.0 
2.8 

3.2 
3.5 

1  .8 

1  .6 


150. 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.076 
0.072 
0.033 
0.315 
0.075 
0.  165 
0.164 
0.099 
0.  156 
0.072 
0.039 
0.042 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM   MN    ( '  I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE   HOUR      STN      STN    SAMP      PJ 
OY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


24  01  78 
14  02  78 
14    03    78 

12  04  78 

09  05  7B 

13  06  78 

11  07  78 
08  OS  78 
18  09  78 

10  10  78 

14  11  78 

12  12  78 


1200 
1225 
1215 
1120 
1115 
1115 
1200 
1115 
1050 
1255 
1105 
1200 


.3 

3 
.3 

.3 

.a 
,a 

.3 
.3 
.3 
.3 

.3 

.3 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM   MN    ( *  I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 

0.049 
0.059 
0.019 
0.  171 
0.006 
0.073 
0.027 
0.009 
0.065 
0.039 
0.007 
0.012 

0.171 

0.044 
0.006 

12 


24  01  78 

1200 

.  i 

14  02  78 

1225 

.a 

14  03  73 

1215 

.3 

12  04  7B 

1120 

a 

09  05  7B 

1115 

.3 

13  06  78 

1115 

.8 

11  07  7B 

1200 

.3 

08  08  78 

11  15 

.3 

IB  09  78 

1050 

.3 

10  10  78 

1255 

3 

14  11  78 

1  105 

.1 

12  12  78 

1200 

3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  CI 
MINIMUM 

40000. 
3102.' 
260. 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 


105 
195 
435 
230 
025 
145 
045 
040 
110 
055 
.055 
045 


797 

797 
420 

274 


0.435 
0.124 
0.025 

12 


TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 

0.750 
Q  .660 
0.955 
1  .300 
0.950 
1  .000 
1  .080 
1  .050 
1  .050 
0.715 
0.505 
0-560 

1  .  300 
0.B81 
0.505 

12 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 

407 
.:  i  -' 
274 

25D 
392 
410 
319 
392 
376 
422 


600. 
93.'    U 
B. 

12 

21 
FILTERED 
W02-N 
MG/L 

0 .  027 
0.024 
0.029 
0.059 
,019 
.055 
.014 
.006 
.023 
.1  17 
.01  ? 
.027 


0.  I  17 
0.034 
0.006 

19 


1  1 60  . 
146. 


11 

22 
FILTERED 
N03-N 

MG/L 

5.500 
3.  7J0 
5.310 
3.230 
2.900 
4  .  200 
0.350 
0.  140 
0,550 
7.400 
0.730 
10.200 

10. 200 
3.690 
0,  140 

12 


14  16  56 

COND.  TUR8.  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN  MG/L 

UMHOS  UNITS 


250 

i  9  1 
191 


650 

1  1  .00 

660 

9.40 

525 

4.  BO 

384 

1 50 . 00 

520 

24.00 

570 

44 .  00 

458 

53-00 

550 

31  .00 

525 

640.00 

545 

14.00 

294 

12.00 

670 

1  .BO 

670 

640.00 

529 

82,92 

294 

1  .80 

16.5 
16.5 

80.0 
II  .0 


23.5 

9.5 

21  .5 

80.  0 
21  .7 


24 
7. 
4. 


17 

[NRGNC 

N 

MG/L 

5.632 
3.939 
5.774 
3.519 
2  .944 
4  .  400 
0.409 
0  .  1  86 
0  .6113 
7.  572 
0.346 
10.272 

10.272 
3.848 
0.  186 


12 


25 
PHENOLS 


25.0 
11.0 

0.5 

10 

IB 
T0!AL 
ORGNC   N 
MG/L 

0.645 
0.465 
0.520 
1  .070 


0.925 
0.855 
1  .035 
1  .010 
0,940 
0.660 
0.450 
0.515 

1.070 
0.7  58 
0.4  50 

12 


361 

SOLVENT 
EX!RBLES 
UO/L  MG/L 


1  ,0 
I  OL 
6.0 
2.0 
1  .OL 
2.0 
1  .5 
1  OL 
1  .0 
1  OL 


5,0 
1  .80 
1  .0 


0 


11.0 
3.6 
6.5 


MG/L 

6.277 
4-404 
6.294 
4  5B9 
3.369 
5,255 
1  .  444 
1  .196 
1  623 
B.232 
1  .296 

10.787 

10.7B7 
4.606 
1  .196 

12 

265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 


■1,-1 
2.3 
0.  7 

1  2 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

418.0 
420.0 
282.0 
4  04,0 
41B.0 
456,0 
384.0 
422.0 
42B.  0 
434,0 
16B.0 
798.0 

7  98.0 
419.3 
168.0 

12 

221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 


0.315 
0.109 
0.033 

12 

6 

susp. 

SOLIDS 
MG/L 


11 


5 
3.5 
8  5 


78. 

26 
46 
BE 

52 


28.9 
1  .0 

12 

225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 


2 
2 
2 

0.001 
0.001 
0.001 

0.020L 

0.020L 
0.020L 

0,040 
0.040 
0.040 

2 
1 
0 

o.ooi 

0.001 
0.001 

0.020 

0.020D 

0.020 

0.040 
0.040 
0  .040 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


DATE   OF    REPORT      2:5   OCT    79      PACE        275 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAJfP       PJ 
OV    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


10  10  76  12S5 
14  11  78  11C5 
12    12    7B    1200 


MAXIMUM 

/  VG    OR    GEOM   MN     (-) 

MINIMUM 


229 

215 

215 

238 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

NICKEL 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0 . 030  L 

0.005L 

0.  130 

0.0201. 

0.02GL 

0.005L 

0.130 

0.0201. 

0.030L 

0.005L 

0.130 

0.0201. 

0.030 

0.005 

0.130 

0.020 

0.030D 

0.005D 

0.130 

0.020D 

0.030 

0.005 

0.  130 

0.020 

B.O,*./  SHE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


NO    OF    5AMPLE5 


AUSABLE    RIVER 

AT    FIRST    CONCESSION    UEST    Of    HIGHWAY    4    EXETER 

RIVER  FLOW    GAUGE    WOE    02FFI03 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pu 
DY    MO    YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 

24    01    7B    1100  .3 

14   02    7B    1 130  .3 

14    03    78    11 15  .3 

12  04    78    10  30  .3 

09  05    78    10  IS  ,3 

13  06    78     1025  .3 

11  07  78  1120  .3 
08  08  78  1035  .3 
18    09    78    1005  .3 

10  10    78    1200  .3 

14  11    7a    1010  .3 

12  12    7B    1010  .3 

MAX  I  MUM 

AVG   OR   GEOM  MN    I  '  | 

MINIMUM 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
AUSABLE    RIVER 


U    T    M:     17    0458700.0    4800950.0    4 


934 

901 

80 

81 

SAMPLE 

SCO 

TOTAL 

FECAL 

MC 

COL  1  FORM 

COL  IF OPM 

EN 

MF/IOOML 

MF/100 

5L 

MF/1 

4  1006 

4 

a 

900. 

30. 

41018 

4 

B 

1 1000. 

810. 

120 

41029 

4 

6 

27000. 

2900. 

4500 

41041 

6 

3 

2700. 

100. 

L 

1200 

41053 

6 

15000. 

260. 

140 

41  065 

8 

E 

20000. 

3500. 

1000 

41077 

S 

e 

4000 

860. 

190 

4  1039 

8 

e 

1 2000 . 

440. 

1600 

41  101 

6 

8 

70000 . 

5100. 

6100 

41113 

3 

8 

4300. 

320. 

200 

41  125 

6 

10900. 

260. 

650 

41137 

6 

1300. 
70000. 

20. 
5100. 

210 
6100 

7713.* 

407.  • 

D 

613 

900. 

20. 

i  5  0 

STATION 

ID:       DS-0022- 

016-02 

STORET 

CODE: 

02 

002 

0180 

.0    '1 

REGION:    D1 

MILEAGE: 

83.50 

88 

805 

3 

l 

33 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

MF/IOOML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

4. 

L 

1  .0 

11.0 

0.9 

0.058 

4. 

L 

0.5 

7.0 

1  .6 

0.095 

a 

2.0 

B.O 

3.3 

0 .  1  60 

12 

6.0 

1  1  .0 

1  .6 

0.210 

4 

12.0 

9.5 

1  .3 

0.042 

4 

15.0 

8.0 

2.1 

0.054 

4 

20.0 

10.5 

1  .4 

0.051 

4 

23.0 

6.5 

1.4 

0.07B 

600 

G 

14.0 

7.5 

2.3 

0.295 

10 

11.0 

1  1  .5 

1  .0 

0.042 

8 

1  .6 

0.027 

4 

L 

0.8 

0.02S 

600 

23.0 

11  .5 

3.3 

0.295 

8 

E 

10.5 

9.  t 

1  .6 

0.095 

4 

0.5 

6.5 

0.8 

0.025 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET 

24  01  7B  1100 
14  02  78  1 130 
14  03  7B  1115 

12  04  78  1C30 
09  05  78  1015 

13  06  78  1C25 


34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

p     Pj 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

TH 

REACTIVE 

AIv'MOW  I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

QRGNC       N 

SOL i OS 

SOLIDS 

RS 

P    WG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

.3 

0.051 

0.1  7S 

0.445 

0.027 

5.  BOO 

6.002 

0.270 

6.272 

354.0 

4.0 

.3 

0.073 

0.280 

0.510 

0.029 

5.410 

5.719 

0.230 

5    949 

384.0 

8.5 

.3 

0.  104 

0 .  900 

1  .450 

0.034 

4,  100 

5.034 

0.550 

5    584 

352.0 

20.0 

.3 

0.111 

0.175 

0.850 

0.033 

3.710 

3.918 

0.675 

4    593 

220.0 

22.0 

.3 

0.031 

0.075 

0.560 

0.047 

3.400 

3.522 

0.485 

4.007 

324.0 

8,1} 

.3 

0.010 

0.035 

0.S20 

0.042 

3.300 

3.377 

0.4B5 

3    662 

340.0 

15.0 

11 

07 

78 

11  20 

.% 

oe 

08 

76 

1035 

.3 

is 

03 

79 

1035 

.3 

10 

10 

78 

12  30 

.3 

14 

11 

7a 

1010 

.3 

12 

12 

7a 

1010 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR 

GEOM   MN     ( ♦ ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


0.009 

0.O25 

0.605 

0,009 

0.  140 

0.174 

0.580 

0.  754 

582 

0 

0.021 

0.005L 

0.B30 

0.003 

0.010L 

O.DIB 

0.825 

0.843 

414 

0 

0.  173 

0.450 

0.950 

0.068 

4.940 

5..1S8 

0.500 

5 .  958 

336 

□ 

0.025 

0.025 

0.395 

0.029 

10. 900 

10.954 

0.370 

1 1 .324 

450 

0 

0.013 

0.055 

0.435 

0.035 

3.900 

3  .  9'JO 

0.380 

4,370 

324 

0 

0.011 

0.015 

0.325 

0.012 

10.200 

10.227 

0.310 

10.537 

400 

0 

0,173 

0.900 

1  .450 

0.068 

10.900 

10.954 

0.825 

11 .324 

582 

0 

0.053 

0. 1850 

0    656 

0.031 

4.651D 

4.866 

0.472 

5.338 

373 

3 

0,009 

0.005 

0.325 

0.003 

0.010 

0.018 

0.230 

0.754 

220 

0 

7 

107 

14 

16 

56 

55 

SAMP 

3TE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

DISS. 

CALCUL 

CONO. 

TUR8. 

CHLORIDE 

PH 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

SOLIDS 

D- 50  LIDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

AT     LAB 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

24   01 

78 

1100 

,3 

350 

630 

2.40 

16.5 

14   02 

78 

1130 

.3 

376 

fi.10 

6.50 

19.0 

14   03 

78 

1115 

.3 

332 

645 

16.00 

33.5 

12    04 

78 

1030 

.3 

222 

342 

45.00 

6.5 

09    05 

,'0 

1C15 

.3 

316 

535 

7.  BO 

32.0 

13    06 

78 

1C25 

.3 

325 

452 

3.  BO 

16.5 

11     07 

7B 

1  120 

.3 

B67 

940 

2.10 

1S0.0 

OB    OS 

7i:i 

1C35 

.3 

404 

675 

3.80 

100.0 

18   09 

78 

1  COS 

.3 

307 

500 

47.00 

41  .5 

10    10 

78 

1200 

.3 

443 

621 

2.00 

17.0 

14    11 

78 

1010 

.3 

322 

559 

3.50 

26.5 

8.  19 

12    12 

78 

1010 

.3 

397 

650 

1  .90 

20,0 

MAXIMUM 

567 

222 

940 

47.00 

IBO.O 

e.  is 

AVO 

OR    GEOM 

377 

222 

599 

II  .82 

42.4 

9.19 

MINIMUM 

307 

225 

342 

1  .90 

6.5 

8.  19 

15.0 
10.0 
29.  C 
2.0 
2.C 
3.0 

29.0 


NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  ■  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


AUSABLE  RiVER 

AT  MORRISON  DAM  EAST  OF  EXETER 

RIVER    FLOW  GAUGE  MOE  02FFIQ4 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  WO  YR  LMT    DIST  BRG  OEPTH 
FEET       MTR5 


24   01 

78 

0825 

.3 

14    02 

78 

0825 

.3 

14    03 

78 

0835 

3 

12    04 

78 

CB25 

.3 

09    05 

7B 

0820 

3 

13   06 

7B 

0825 

,3 

11    07 

76 

0830 

.3 

OB    08 

78 

0830 

3 

IB    09 

78 

0800 

.3 

10    10 

7B 

0930 

.3 

14    11 

78 

0B20 

.3 

12    12 

78 

0B20 

.3 
MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM  MN  | *  1 
MINIMUM 

934 
SAMPLE 
NO 


4 !  000 
41012 
a  1024 
41035 
41Q47 
4  T  059 
41071 
4  1083 
41095 
41107 
41  1  19 
41131 


901 
SCO 


4  6 

6  3 
6 
6 

8  6 

3  6 

6  B 

3  8 
6 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKE  5 
LAKE    HURON 
ALSABLE    RIVER 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  276 

STATION     ID:       08-0022-017-02 

STORET    CODE:     02 
002 
01  BO 


U    T    M:     17    0463050.0    4B00550.0    4 


80 
TOTAL 
COL [FORM 
MF/100ML 

800. 

150. 

400. 
2800. 

300. 

360. 

400. 

20, 

3200. 

5200. 

410. 

370. 

6200. 
515." 


FECAL 
CO  LI  FORM 
MF/100MI. 

40. 
16. 
72. 
72. 


90. 
24a. 

10. 
16. 


ENTER, 
MF/10QML 

500. 
230. 
384. 
1360. 


90. 

288. 

10. 

66. 


248. 
20.  • 


B8 
PSEUD. 
MPA 
MF/ IOOML 


1360. 

50. 


REGION:    01 

805 
WATER 
TEMP. 
DEC    C 

0    5 

0  5 

1  .0 
5.0 

12.0 
18.0 


25.0 

11.1 


3 

DISS. 

02 

MG/L 

11.0 

12.0 

I  l  .0 

II  .0 
9.0 
9.5 
8.5 

11.5 
8.0 
9.0 


12.0 

10.  1 

9.0 


-DAY 
BOD 


o.  a 
0.4 
0.5 


33 

TOTAL 
P 

MG/L 

0.038 
0.038 
0-039 
0.200 
0.023 
0.015 
0.022 
0.040 
0.062 
0.041 
0.014 
0.03S 


0.200 
0.047 
0    014 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR      STN      STN    SAMP      PJ 
OY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
,3 


SI 

01 

78 

0825 

14 

02 

78 

08  25 

14 

03 

7B 

0835 

12 

04 

78 

0825 

09 

05 

78 

0B20 

13 

06 

78 

0825 

11 

07 

78 

0B30 

08 

OB 

78 

0830 

la 

09 

78 

0800 

10 

10 

78 

09-30 

14 

11 

78 

0820 

12 

12 

78 

0820 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     ( " | 

MINIMUM 


34 

LTEREO 
ACTIVE 

19 
FILTERED 

AMMONIA 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 

21 

Fl LTEPEO 
N02  -  N 

22 
FILTERED 
N03-N 

17 
INRGNC 
N 

18 
TOTAL 
ORGNC       N 

23 

TOTAL   N 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SO  LI  OS 
MG/L 

P   MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.022 

0.070 

0.390 

0.027 

6.300 

6.317 

0.320 

6    717 

360.0 

7.0 
11  .6 

ia.0 

26. 0 
7.5 
1  .0 
3.0 

14.0 
5  .0 
1  .0 
6.0 
0-5 

0.015 
0 .  023 

G  .  1  1  5 

0.370 

0.027 

5.220 

5.3F,2 

0.255 

5    617 

4  10.0 

0.  180 

0.520 

0,025 

5,070 

5.2V5 

0.340 

5   615 

354  .  0 

0.099 

0.  165 

0.82  5 

0.029 

3.550 

3.  744 

0  .660 

4.404 

224  .  0 

0.QC9 

0.1  is 

0.460 

0.031 

4.300 

4  ,  446 

0,345 

4  .  791 

308 .  0 
304.  0 

0 .  00 1 

0.050 

0.525 

0.053 

3.200 

3  .  303 

0.475 

3.778 

0.001 L 

0.  070 

0.670 

0.035 

1  .  480 

1  ,!>SS 

0.600 

2     185 

244    0 

0.G.Q1 

0.  030 

0.950 

0.005 

0.010L 

0    045 

0.920 

0.965 

1  84  .  0 

0 .  003 

0-0B5 

0.750 

0.009 

0.  150 

0.244 

0    665 

0    909 

1  45  .0 
452.0 

0.025 

0.025 

0    415 

0.033 

11 . 300 

1 1 .358 

0.390 

1  1  .748 

0.0:03 

0.CC9 

0.035 
0.015 

0.495 
0  .  295 

0.038 
0.013 

4.600 
10.700 

4.673 
10.728 

0.460 
0.280 

5.133 
1 1 .008 

310-0 
368.0 

0.0S9 

0.  180 

0.950 

0.053 

11 .300 

11 ,358 

0.920 

11 .74S 

452.0 
307.0 

26.0 
7.9 

0.5 

o. oiao 

0.Q80 

0.555 

0,027 

4.657D 

4.763 

0.476 

5.239 

0.00! 

0.015 

0,295 

0  .  005 

0.010 

0.045 

0.255 

0.909 

1  46.  0 

NO    OF   SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


7 

107 

14 

16 

56 

BISS. 

CALCUL 

COND. 

TUR8. 

CHLORIDE 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

24    01 

78 

0825 

,3 

14    02 

78 

0825 

.3 

14    03 

78 

0835 

.3 

12    04 

78 

0825 

.3 

09    05 

78 

0B20 

■  ■■ 

13    06 

78 

0825 

,3 

11    07 

78 

0830 

.3 

08    OB 

78 

0830 

.a 

18    09 

7B 

0800 

.3 

10    10 

78 

0930 

i 

14    11 

78 

0820 

.3 

12     12 

78 

0820 

■"! 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM   MN 

1*1 

MINIMUM 

353 
399 
342 

301 
303 


451 
304 
387 

451 
355 
301 


235 
172 
193 


2 .1  ri 
205 
172 


575 

3.20 

650 

5.80 

615 

6.60 

336 

45.00 

481 

2.30 

417 

1  .00 

36 1 

1  .40 

265 

4.50 

298 

5.30 

625 

1  .70 

525 

2.70 

645 

1  .00 

650 

45.00 

483 

6.7I 

265 

1  .00 

10. 
15. 


16,5 
12.0 


NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./    Silt:     BAYFIELO    RIVER 

SAMPLE     POINT:,     FIRST    CONCESSION    DOWNSTREAM    FROM    CLINTON 

STATION    TYPE:    RIVER 


LAT: 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  OEPTH 
FEET       MTRS 


S4  01  78  0940 

14  02  78  1000 

14  03  78  1015 

12  04  7B    0930 

09  05  78    09 10 

13  06  78    0910 

11  07  78    1010 
18    09  78    0900 

10  10  7B     1030 

14  11  78    0900 

12  12  7B    0900 


.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG   OR    GEOM   MN    ( ' ) 

MINIMUM 


334 

SAMPLE 
NO 


41002 
41014 
41026 
4  1037 
41049 
41,061 
41073 
4  1  097 
41109 
41121 
41  133 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     BAYFIELD    RIVER 


STATION     10:        OB-0040006 -02 

STORET    CODE:     02 
002 
0370 


U   T   Ml 

60 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/10OML 

200. 
2100 
3500. 
3500. 
1500. 
6400. 

400. 

19000. 

4100. 

4000. 

480. 

19000. 
2068.' 
200. 


17  0454950.0  4826100  0  4     REGION:  01 


805 

WATER 
TEMP. 
DEG  C 


FECAL  MF 

COLIFQRM  ENTER. 

MF/lOOML       MF/10OML 


PSEUD. 

MPA 

MF/ IOOML 


31,0. 
232. 
290. 

12. 
279. 
150. 
740. 
220. 

80. 

32. 

740. 
146.' 

12. 


140. 

220. 

950. 

170 

410. 

40. 

1500. 

160. 

560. 

20. 

1500. 

216. 


96. 
6. 


0.5 

0.5 
1  .0 

5.0 
12.0 


20.0 
8.8 
0    5 


3 

DISS. 

02 

MG/L 

10.0 

5.0 
11.0 
1  I  .5 

9.5 

8.0 
13.0 

8    5 

9.0 


5DAY 

BOD 

MG/L 


1  .5 
0.8 

1  .  7 
0.8 

2.B 
1  .6 
0.3 


133 

151 

185 

216 

093 

155 

.230 

0.151 

0.061 

0.155 

0.069 

0.230 
0.  145 

0.061 


NO    OF    SAMPLES 


C    0    N    T    D    ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pd 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DY   MO 

YR 

LMT 

OIST 

8RS    DEPTH 

REACTIVE 

AMMON I A 

KdELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLI  OS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

24   01 

7B 

0940 

.3 

0.  12S 

0.455 

0.700 

0.067 

6.600 

7.122 

0.245 

7.367 

402.0 

1  .0 

14  02 

7B 

10C0 

.3 

0 .  1  38 

0.395 

O.700 

0.060 

5.530 

5.9B5 

0.305 

6.290 

400.0 

0.5 

14    03 

78 

1015 

.3 

0.1BI 

0.54S 

1  .250 

0.041 

4.850 

5.436 

0.705 

6.141 

406.0 

3.0 

12    04 

78 

09j0 

.3 

0.  121 

0.1  ao 

0.940 

0.035 

3.350 

3.565 

0.760 

4    325 

214.0 

22.0 

09   05 

78 

0910 

.3 

0.021 

0 .  1 05 

0.775 

0.063 

3.400 

3.568 

0.670 

4.23B 

376.0 

S.S 

13   06 

78 

0910 

.3 

0.107 

0.1  BO 

0.820 

0.033 

1  .130 

1  .393 

0.640 

2.033 

344.0 

1.0 

11     D7 

78 

1010 

.3 

0.180 

0.030 

0.755 

0.007 

0.220 

0-257 

0.725 

0.  932 

330.0 

5.0 

IS    09 

78 

09C0 

.3 

0.075 

0.060 

0.850 

0.083 

4.750 

4.893 

0.790 

5-683 

344.0 

17.0 

10    10 

78 

io;o 

.3 

0.042 

0.010 

0.490 

0.025 

10.100 

10.135 

0.480 

10.615 

4  56.0 

0.5 

14    11 

78 

09C0 

.3 

0.  137 

O.005L 

0.505 

0.019 

3.700 

3.724 

0.500 

4.224 

324.0 

4.0 

12    12 

78 

0900 

.3 

O.045 

0.040 

0.360 

O.031 

io.ooo 

10.071 

0.320 

10.391 

390.0 

1  .0 

MAXIMUM 

0.181 

0.545 

1  .250 

0.083 

1 0 . 1 00 

10.135 

0.790 

10.615 

458.0 

22.0 

A.Vfl 

OR    GEOM  MN    ( 

0.107 

0.1 S2D 

0.740 

0.047 

4.B75 

5.104 

0.558 

5.663 

362.  9 

6.5 

MINIMUM 

0.021 

0.005 

0.360 

0.007 

0.220 

0.2S7 

0.24S 

0.982 

214.0 

0.5 

NO    OF    SAMPLES 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

7 

107 

14 

15 

56 

55 

SAMP 

5TE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       P<J 

DISS. 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

PH 

DY   MO 

Y?.' 

LM1 

DIST 
FEET 

BRG    DEPTH 
MTRS 

SOLIDS 
MG/L 

D-SOLIDS 
MG/L 

25C 

UMHOS 

FORMAZIN 
UNITS 

MO/L 

AT    LAB 

24   01 

78 

09"0 

.3 

401 

620 

0.95 

22. S 

14    02 

78 

1000 

.3 

400 

690 

1  .40 

23.0 

14    03 

78 

1015 

.3 

405 

719 

5.00 

39.5 

12    04 

78 

09!I0 

.3 

208 

320 

60.00 

6.5 

09   05 

78 

0910 

.3 

373 

5B2 

2.30 

36.0 

13    06 

78 

09' 0 

.3 

343 

510 

1  .  10 

21.5 

11    07 

78 

1010 

.3 

325 

497 

1  .SO 

33.0 

16    09 

78 

0900 

.3 

327 

51B 

15.00 

26.0 

10    10 

78 

10:10 

.3 

4ST 

621 

1  .60 

16.5 

14    11 

73 

0900 

.3 

320 

553 

6.40 

28.5 

a.  IS 

ia  ia 

78 

0900 

.3 

MAXIMUM 

389 
4S7 

208 

675 
719 

1  .00 
60.00 

21  .5 
39. S 

a. 16 

AVQ 

OR    OEOM    MN    <      1 

374 

208 

574 

8.79 

25.0 

a.  ie 

MINIMUM 

320 

208 

320 

0.95 

6.5 

a.  i6 

NO  OF  SAMPLES 


8.0. W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


BAYFIELD    RIVER 

AT    HURON    COUNTY    ROAD    31     NORTH    OF    VARNA 

RIVER  FLOW    GAUGE    FED    02FF007 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pd 
DY    MO    YR    LMT  OIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTR5 


24    01 

78 

1015 

.3 

14    02 

78 

1045 

.3 

14    03 

78 

1030 

.3 

12    04 

7B 

1000 

.3 

09    05 

78 

0940 

.3 

13    06 

7B 

0945 

.3 

11     07 

78 

1040 

.3 

OB    08 

78 

10C5 

.3 

18    09 

78 

093S 

.3 

10    10 

78 

1115 

.3 

14    11 

7  8 

0925 

.3 

12    12 

78 

0925 

.3 
MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM  MN  (  *  ) 
MINIMUM 

934 

9< 

SAMPLE 

NO 

4T004 

4 

E 

41016 

4 

6 

41037 

6 

4 

41035 

6 

3 

41051 

6 

4  1063 

B 

E 

41075 

8 

5- 

41067 

8 

6 

41099 

6 

8 

41111 

3 

E 

41  123 

6 

41135 

B 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
BAYFIELD    RIVER 


U    T    Mr     17    0452400.0    4821925.0    4 

H                     444                        SO  81  B4 

SCO       FLOW    CFS               TOTAL  FECAL  M.F 

COLIFOHM  COLlFORM  ENTER 

MF/100ML  MF/IOOML  MF/100ML      MF/100ML 


59.30 

600. 

41  .70 

160. 

53.00 

176. 

2000.00 

136D. 

106.00 

3100. 

132.00 

15B00. 

5.30 

100. 

3.10 

700. 

121 .00 

11000. 

451 .00 

4000. 

42.90 

840. 

84.  BO 

540. 

2000.00 

15800. 

25S. 51 

1038. 

3.  10 

100. 

too. 

24. 
116. 

44. 
1500. 

60. 

30. 
440. 
180. 

40. 

28. 

1500. 
89.* 


32 
246 

BO 
600 
190 

60 
550 
140 

20 

40 

600 
82 


STATION 

ID:      08-0 

040-008-02 

STORET    CODE: 

02 

002 

03  70 

ON: 

01 

MILEAGE: 

s 

.80 

SB 

805 

3 

1 

pseuo. 

WATER 

0155. 

5 -DAY 

v.  pa 

TEMP. 

02 

BOO 

/100ML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

4. 

L 

O.S 

1  1  .5 

0.8 

4. 

L 

0.5 

12.8 

0.2 

4. 

L 

1  .0 

10.5 

1  .4 

8. 

5.0 

11  .5 

1  .3 

4. 

L 

10.0 

9.S 

1  .8 

12. 

14.0 

9.0 

2.6 

4. 

L 

20.0 

10.5 

0.8 

4. 

I 

23.0 

B.O 

O.B 

12. 

14.0 

9.0 

1.1 

4. 

11.0 

10.0 

1  .1 

4. 

L 

2.3 

4. 

L 

0.7 

12. 

23.0 

ia.a 

2.6 

S. 

■    D 

9.9 

10.2 

1  .2 

4. 

0.5 

8.0 

0.2 

NO    OF    SAMPLES 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

SAMP    DTE 

HOLR 

STN 

STN    SAMP       Pd 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

DY    MO 

YR 

LM1 

DIST 

BRG    DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KdELDAHL 

N02  -  N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

24    01 

76 

1015 

.3 

0.074 

0.069 

0.200 

0.420 

0.046 

6.300 

6.546 

0.220 

6.766 

368.0 

14    02 

78 

10<5 

.3 

0.086 

0.074 

0.205 

0.420 

0.042 

5.550 

5.7  97 

0.215 

6.012 

392.0 

14    03 

78 

i  o;io 

.3 

0.105 

0.092 

0.215 

0.555 

0.029 

4.410 

4  .654 

0.340 

4.994 

320.0 

12   04 

78 

TOOO 

.3 

0.205 

0.  109 

0.165 

0.750 

0.033 

4.110 

4.308 

0.585 

4  .893 

254.0 

D9  05 

78 

D9'i0 

.3 

0.059 

0.019 

0.030 

0.585 

0.031 

3.600 

3.661 

0.555 

4.216 

334.0 

13   06 

78 

D9''5 

.3 

0.099 

0.010 

0.0B5 

0.635 

0.  143 

6.900 

7.128 

0.750 

7.878 

416.0 

11    07 

78 

10*0 

.3 

0.015 

0.003 

0.005L 

0.46D 

0.008 

o.eao 

0.693 

0.455 

1  .  148 

27B.0 

OB  08 

78 

1005 

.3 

0.017 

0.002 

0.005 

0.515 

0.009 

0.760 

0.774 

0.510 

1  .284 

234.0 

18  09 

7B 

09:15 

.3 

O.070 

0.021 

0.035 

0.780 

0.027 

2.290 

2.352 

0.745 

3.09  7 

330.  C 

10    10 

78 

1115 

.3 

0.052 

0.036 

0.010 

0.480 

0.022 

10.700 

10.732 

0.470 

11 .202 

462. C 

14   11 

?i: 

0925 

.3 

O.042 

0.027 

0.005L 

0.465 

0.011 

3.900 

3.916 

0.460 

4.376 

326.  C 

12    12 

78 

0925 

.3 

0.045 

0.031 

0.035 

0.310 

0.022 

10.600 

10.B57 

0.275 

11  .132 

390.  C 

MAXIMUM 

0.205 

0.109 

0.215 

0.835 

0.  143 

1 0  .  BOO 

10.657 

0.750 

11  .202 

462.0 

AVG 

OR    GEOM   MN    ('   ; 

0.072 

0.041 

0.0B3D 

0.546 

0.035 

5.000 

5.1  IB 

0.465 

5.583 

342.  Cl 

MINIMUM 

D.015 

0.002 

0.005 

0.310 

O.OOB 

0.680 

0.693 

0.215 

1  .148 

234.0 

NO    OF    SAMPLES 


I    C    0    H   T    D    ) 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


BAYFIELD    RIVER 

AT    HURON    COUNTY    ROAD    31     NORTH    OF    VARNA 

RIVER  FLOW    GAUGE    FED    02FFDO7 


RIVER    BASINS 


MAjOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


OREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
BAYFIELD    RIVER 


U    T    M:     17    0152400.0    4621925.0    4 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE         278 

STATION    ID:       OS -0040- 003 -02 

5T0RET    COOt:    03 
002 
0370 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR     L»T 


STN       STN    SAMP       PJ 
OIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


24    01 

78 

1015 

.3 

14    02 

78 

1045 

.3 

14   03 

78 

1030 

.3 

12   04 

78 

1000 

.3 

09    05 

7B 

0940 

5 

13    06 

78 

0945 

.3 

11    07 

78 

1040 

.3 

oa  oe 

78 

1005 

.3 

IB    09 

78 

0935 

.3 

10    10 

78 

1115 

.3 

14     11 

7B 

0925 

.3 

12    12 

78 

0925 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN 

(-> 

MINIMUM 

6 

7 

107 

14 

16 

56 

SUSP  . 

DI5S. 

CALCUL 

COND. 

TURS. 

CHLORIDE 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIOS 

SK 

FORMAZIN 

MG/L 

MG/L 

,MG/  L 

MO/L 

UMHOS 

UNITS 

1  .0 

367 

640 

1  .00 

17.5 

0.5 

392 

650 

1  .  10 

18. B 

5.0 

315 

640 

2.40 

1S.B 

31  .0 

228 

350 

61  .00 

7.0 

3.5 

332 

520 

1  .80 

1  1  .5 

34.5 

3B2 

482 

22.00 

14    0 

5.0 

273 

408 

1  .  90 

1  1  .5 

6.0 

240 

369 

2.  SO 

11  .5 

16.0 

314 

515 

8    90 

23.0 

0.5 

461 

625 

1  .70 

17.0 

3.0. 

323 

560 

1  .60 

18.5 

2.0 

333 

665 

1  .20 

20.5 

34.5 

461 

240 

655 

61  .00 

23. 0 

9.0 

355 

234 

535 

8.93 

15    B 

0.5 

273 

228 

350 

1  .oo 

7.0 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./    SITE;     BAYFIELD    RIVER 

SAMPLE    POINT:     AT     FIRST    CONCESSION    WEST    OF    SEAFORTH 

STATION    TYPE:     RIVER  FLOW    GAUGE    FED    02FF007 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


24 

01 

78 

0855 

14 

02 

78 

0930 

14 

03 

78 

093O 

12 

04 

78 

□  900 

09 

05 

78 

0850 

13 

06 

78 

0B50 

11 

07 

78 

0910 

oa 

08 

78 

0845 

18 

09 

78 

083  0 

10 

10 

78 

1000 

14 

11 

78 

0845 

12 

12 

7B 

0645 

STN       STN    SAMP       PJ 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 


934 

SAMPLE 


90| 
SCD 


41001 

4    6 

41013 

4    6 

41025 

6    4 

4  1036 

6    3 

4104B 

5    6 

41060 

8    6 

41072 

8    5 

41084 

8    5 

41096 

6   8 

41  108 

3   8 

41  120 

B 

41132 

6 

MAJOR    BASIN;     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     8AYFIELD    RIVER 

U    T    M:     17    0465200.0    4921300.0    4 


444 
FLOW    CFS 


SO 
TOTAL 
COL  I  FORM 
VF/IQOML 


59.30  1500. 


41  .70 
53.00 

2000 . 00 

1 08 .00 

132.00 

5.30 

3.  10 

121 .00 

451 .00 

42 .  90 

84  .  80 


3B0O. 
17200. 

1300. 

B700. 

55000. 

180. 

500. 

26000. 

3500. 
48000. 

1600- 


FECAL 
COL  l  FORM. 
MF/100ML 

170. 
1000. 
1600  G 

10 

104. 
I50O.        G 
90. 

160. 
1300, 

100. 

i soo .     o 

80. 


STATION    ID;      08-0040-009-02 

STORET    CODE:    02 
002 
0370 


ENTER. 
MF/lQOML 


900 

18100 

2300 

370 

1500 

90 

220 

1500 

170 

1500 

30 


PSEUD. 
MPA 

MF/10DML 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 

0.5 

0.5 

1  .0 

5.0 
1  1  .0 
13.0 
18.0 
5 
0 
10.5 


22 


3 
DISS. 
02 

MG/L 

8-5 

9.5 

9.0 
11  .0 

9,0 

B.O 
10.5 

5.0 

6.5 
10.0 


5 -DAY 

600 
MG/L 

a.  3 

1  .4 
2.5 
1  .2 
4.0 
2.8 
2.1 
2.0 
3.4 
0.6 
3.2 
1.6 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     I ' I 

MINIMUM 


2000 , 00 

55000. 

1800 

18100 

104  , 

22,5 

I  1  -0 

4  .0 

258-51 

4286. 

'U 

263. 

U         615. 

u 

7. 

D 

9.6 

8.7 

2.3 

3.  10 

180. 

10, 

30. 

4  . 

0.5 

3-D 

0.6 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


24    01 

743 

0855 

.3 

14    02 

78 

0930 

.3 

14    03 

78 

0930 

.3 

12    04 

7B 

0900 

.3 

09    OS 

78 

0850 

.3 

13    06 

78 

0850 

.3 

1  1     07 

78 

09  I  0 

.3 

08    08 

78 

0B45 

:.' 

18    09 

78 

0830 

.3 

10    10 

78 

1000 

.3 

14    11 

78 

0845 

.3 

12    12 

78 

0845 

-3 

MAXIMUM 

AVO    OR 

GEOM   MN 

(•) 

MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

17 

IB 

23 

5 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

P 

REACTIVE 

AMMQN  1  A 

KJELDAHI. 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGHC       N 

SOLIDS 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.  159 

0.119 

0.515 

1,010 

0,049 

6.600 

7.164 

0.495 

7    659 

424.0 

0.200 

0-  140 

0.745 

2    600 

0.051 

5.5'I0 

6.386 

1  .855 

8  .241 

488.0 

0.250 

0.219 

1  .180 

1  ,750 

0.056 

4  .  730 

5.9  66 

0.570 

6.536 

402.0 

0.  174 

0.  107 

0.180 

0.810 

0.027 

3.660 

3.867 

0    630 

4  .497 

200.0 

0.  13F. 

0.011 

0.535 

1  .400 

0.  103 

3  .  800 

4.4  38 

0.B65 

5.303 

406.0 

0.1  13 

0.043 

0.  100 

0.700 

0.269 

1 5 . 1 00 

15.469 

0.  600 

16.069 

466.0 

0.053 

0.001 

0.020 

0.7  55 

0.013 

0 .  2C0 

0.2  33 

0.735 

0.968 

436    0 

0.056 

0.002 

0.005L 

0.810 

0.01  1 

0 .  OHO 

0.096 

0    805 

0.901 

464.0 

0.280 

0.072 

0.715 

1  .530 

0.  167 

7  .  500 

8.382 

0    815 

9.  197 

446.0 

0.041 

0.029 

0.015 

0.3  75 

0.025 

9  .  400 

9.440 

0    360 

9-800 

452.0 

0.  1  10 

0.054 

0.145 

0.920 

0.064 

3.500 

3.709 

0    775 

4  .  484 

330.0 

0.  121 

0.046 

0.125 

0.630 

0039 

9.300 

9  .464 

0  .  505 

9.969 

422.0 

0.280 

0.219 

1  .180 

2.600 

0269 

15.100 

15.469 

1  .855 

16.069 

4B8.0 

0.  142 

0.070 

0.357D 

1.108 

0    073 

5.78B 

6.216 

0.751 

6.969 

411  .3 

0.041 

0.001 

0.005 

0.375 

0.01  1 

O.OfiO 

0.096 

0.360 

0.901 

200.0 

NO    OF    SAMPLES 


6 

7 

107 

14 

16 

56 

55 

SAMP    DTF 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

SUSP, 

DISS. 

CALCUL 

COND. 

TUHB. 

CHLORIDE 

PH 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIOS 

2SC 

FORMAZIN 

MG/L 

AT     LAB 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

24    01 

78 

0855 

.3 

35.0 

388 

650 

B.40 

22-5 

14    02 

78 

0930 

.3 

41.0 

447 

720 

14.00 

25-0 

14    03 

78 

0930 

.3 

7.0 

395 

730 

6.  10 

37,5 

12    04 

78 

0900 

.i 

16.0 

222 

342 

35    00 

7,0 

09    05 

78 

0850 

3 

13.0 

393 

610 

6.30 

36.5 

13    06 

78 

0850 

.3 

9.0 

457 

605 

5.40 

21  .0 

11     07 

78 

0910 

.3 

6.0 

430 

625 

3.00 

35    5 

08    08 

78 

0645 

.3 

12.0 

452 

665 

4.20 

50.0 

ie  09 

78 

0830 

.3 

69.5 

377 

580 

30  .  00 

23.0 

10    10 

78 

1000 

.3 

2.0 

450 

625 

2.20 

15.5 

14    11 

78 

084  5 

.3 

17.5 

312 

525 

23.00 

22.0 

7.88 

•  2    12 

78 

0645 

.3 

4.0 

418 

660 

1  .50 

19.5 

MAXIMUM 

69.5 

4S7 

222 

7  30 

35   00 

50.0 

7.3B 

AVG 

OR    GEOM    MN     I 

19.3 

411 

222 

611 

11  .51 

26.3 

7.88 

MINIMUM 

2.0 

312 

222 

342 

1  .50 

7,0 

7.88 

NO    OF    SAMPLES 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  DEPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


BAYFIELD  RIVER 

DOWNSTREAM  FROM  THE  CONFLUENCE  VI TH  GRANT  CREEK 
RIVER  MAJOR  BASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 

BAYFIELD  RIVER 


LAT: 


LONG: 


U  T  M:  17  0453125.0  4823550.0  4 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    S7 

STATION  ID:   08-0040-010-02 

STORET  CODE:  02 
002 
0370 

REGION:  01  MILEAGE:    10.5 


934 

901 

80 

El 

84 

83 

805 

3 

1 

33 

SAMP    DTE 

HOUR 

5TN 

STN    SAMP       PJ 

SAMPLE 

SOD 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

OY    MO 

Yl 

LMT 

D1ST 

BRG    DEPTH 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/lOOML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

24    01 

7» 

1000 

.3 

41003 

A   6 

4,        L 

0.5 

13.0 

1  .  1 

0.090 

14    02 

73 

1020 

.3 

41015 

4   6 

520. 

150, 

20. 

4,        L 

0.5 

12.5 

0.7 

0.  1  14 

12    04 

7B 

0940 

.3 

4103B 

6    3 

2300. 

160. 

360. 

40. 

5.0 

11.5 

I. a 

0.  iao 

09    05 

79 

0930 

.3 

41050 

E 

2800 

148. 

64. 

4.        L 

11  .0 

10.0 

2.6 

0.067 

13    06 

78 

0925 

.3 

41062 

8    6 

3800. 

2S0. 

448. 

4,        L 

14.0 

8.5 

2,3 

0.029 

11     07 

73 

1020 

.3 

41074 

8    6 

700. 

70. 

40. 

4.        L 

17.0 

7.5 

1.1 

0.025 

OS    06 

78 

0945 

.3 

41086 

8    6 

700. 

iOo. 

130. 

4.        L 

22.0 

5.0 

1  .0 

0.021 

18    09 

78 

0915 

.3 

41098 

E   8 

8000. 

260. 

510. 

16, 

14.0 

8.S 

1  .  2 

0.092 

10    10 

78 

1055 

.3 

41110 

3   8 

4600. 

188. 

104 

4.        L 

io.o 

9.5 

0.8 

o.osa 

14   11 

78 

0910 

.3 

41122 

6 

310. 

30. 

10.        L 

4.        L 

1  .8 

D.047 

12    12 

7B 

0910 

.3 

41134 

G 

540. 

36. 

68, 

4.        L 

1  ,  6 

0.076 

MAXIMUM 

800D. 

2S0. 

510, 

40 

22.0 

13.0 

2.  5 

0.1  BO 

AVG 

OR    GEOM   MN     ( * ) 

1440.  - 

113.- 

91,-0 

S.  '    D 

10.4 

9. a 

1  ,  4 

0.Q73 

MINIMUM 

310. 

30. 

10. 

4 

0.  5 

5.0 

0.7 

0.021 

NO 

3F    SAMPLES 

10 

10 

10 

11 

9 

9 

11 

1  1 

34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN  samp     Pj 

FI LTEflED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INBGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DT   MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG    DEPTH 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

0RGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

P    MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

24    D1 

78 

10OO 

.3 

0.089 

0.255 

0.505 

0.055 

6.300 

6.610 

0.250 

6.860 

378.  0 

1  .0 

14   02 

7B 

1020 

.3 

0 .  104 

0.265 

0.500 

0.048 

5.340 

5.653 

0.235 

5.BS8 

382.0 

0.5 

12    04 

78 

0940 

.3 

0.  109 

0.  165 

0.675 

0.034 

3.300 

3.409 

0.510 

4.009 

230.0 

20.0 

09    05 

78 

0S30 

.3 

0.011 

0.  090 

0.700 

0.047 

3.500 

3.637 

0.610 

4.247 

340.0 

3.5 

13   06 

78 

0925 

.3 

0.004 

0.  030 

0 .  565 

0.029 

1  .780 

1  .839 

0.535 

2.374 

312.0 

1  .0 

11    07 

78 

1020 

.3 

0 .  008 

0.015 

0.450 

0.022 

1  .970 

2.007 

0.435 

2.442 

270.0 

5.5 

08    08 

78 

0945 

.3 

0.002 

0.020 

0.420 

0.023 

2.130 

2.  173 

0 .  400 

2.573 

266.  0 

7.0 

1B   09 

78 

0915 

.3 

0.045 

0.  045 

0.795 

0.035 

2.030 

2.110 

0.750 

2.B60 

326,0 

13.5 

10    10 

78 

1055 

.3 

0.043 

0.015 

0.395 

0.023 

9.700 

9.73B 

0.380 

10.118 

450.0 

2.5 

14    11 

78 

0910 

.3 

0.034 

0.005L 

0.455 

0.013 

4.000 

4.018 

0.450 

4.468 

322.0 

«  .5 

12    12 

78 

0910 

.3 

0.041 

0.055 

0.460 

D.029 

9.  800 

9.884 

0.405 

10.289 

38B.0 

4.0 

MAXIMUM 

0.  109 

0.265 

0.795 

0.055 

9.800 

9.884 

0.750 

10.289 

450.0 

20.0 

AVG 

OR    GEOM  MN    (*) 

0.04S 

0.087D 

0    538 

0.033 

4.532 

4.652 

0.451 

5.103 

333.  B 

6.5 

MINIMUM 

0 .  002 

0.005 

0    395 

0.013 

1  .780 

1  .839 

0.235 

2.374 

230.0 

0.5 

SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


24  01  7B  1000 
14  02  78  102D 


NO  OF  SAMPLES 


STN   STN  SAMP   PJ 

OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


DISS. 

SOLIDS 

MG/L 

377 
3S2 


1 1 

107 
CALCUL 
D-SOLIDS 
MG/L 


1  1 

14 
COND. 
250 
UMKOS 

655 


11 

16 

TURB. 

FORMAZIN 

UNITS 

1.10 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


20.0 
21  .5 


12    04 

711 

0940 

.3 

224 

344 

60.00 

7.0 

09   OS 

Til 

0930 

.3 

337 

542 

2.70 

28.5 

•  3    06 

711 

0925 

.3 

311 

466 

1  .00 

18.5 

11    07 

711 

1020 

.3 

265 

424 

2.00 

12.5 

OS    08 

711 

0945 

.3 

261 

4D7 

3.00 

12.0 

18    09 

711 

0915 

.3 

315 

510 

5.20 

25.0 

10    10 

711 

1055 

.3, 

447 

620 

I  .60 

16.5 

14    11 

711 

0910 

.3 

320 

562 

1  .00 

21  .0 

12     12 

711 

0910 

.3 

384 

670 

1  .40 

21  .0 

MAXIMUM 

447 

224 

670 

60 .  00 

28.5 

AVG    OR 

GEOM   MN 

(*) 

340 

224 

533 

7.33 

18.5 

M I N I  MUM 

2S1 

224 

344 

1  .00 

7.0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.K./  SITE:  MA1TLAND  RIVER 

SAMPLE  POINT;  AT  HIGHWAY  21  GOOERICH 

STATION  TYPE:  RIVER  COMPOSITE 


STATION  ID:   08-0056-001-83 


SAMP  DT:£  HOUR 
DY  MO  Y?  LMT 


10  10  73  1320 
01  11  7:B  1315 
04  12  73  1 320 


STN   STN  SAMP   PJ 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 

.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  |  •  ] 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


LONG: 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
MAITLANO    RIVER 


U    T    M:     17    0443650.0    4644240.0    4 


934 

901 

805 

3 

SAMPLE 

SCO 

WATER 

DISS. 

NO 

TEMP. 
DEG    C 

02 
MG/L 

42174 

3 

14.0 

10.0 

42190 

a 

10.0 

10.5 

42205 

e 

0.0 

14.0 
8.0 
0.0 

11  .0 

11  .0 
10.5 
10.0 

5 -DAY 

80D 

MG/L 

0.9 
0.8 
0.5 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0.017 
0.005 
O.OOB 

D.0I7 
0  . 0 1  0 
0.005 


FI LTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 

0.005 
0.002 
0.D03 

0.005 
0.003 
0.002 


STORET    CODE 


19 
FILTERED 
AMMON I A 
MG/L 

0.015 
0.005 
0.020 

0.020 
0.013 
0.005 


MILEAGE: 

20 
TOTAL 
KUELDAHL 
MG/L 

0.64  5 
0.465 
0.610 

0.645 
0.573 
0.465 


02 

002 
0530 

1.70 

21 
FI LTERED 
N02-N 
MG/l 

0.017 
0.OO3 
0.005 

0.017 
0.008 
0.003 


22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

14 

18 

56 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN       STN    SAMP       Pd. 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

DY   MO    YR 

LKT 

OIST    BRG    DEPTH 

U03-N 

N 

ORGNC       N 

SO  L 1  OS 

SOLIDS 

SOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

FEET                MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

UMHOS 

UNITS 

10    10    79 

1320 

.3 

5.930 

5.962 

0.630 

6.592 

444.0 

13.0 

431 

598 

1  .90 

IE.0 

01     11     7  8 

1315 

.3 

2.250 

2.25B 

0.460 

2.719 

349.0 

4.0 

S44 

560 

0.70 

17.5 

04    12   7B 

1320 

.3 

3.200 

3.225 

0.590 

3.315 

410.0 

3.0 

407 

620 

1.50 

21  .5 

MAXIMUM 

5.930 

5.962 

0,630 

6.592 

444.0 

13.0 

431 

620 

1.80 

21  .5 

avo 

OR    GEOM    MN     [ • | 

3.7S3 

3.B15 

0,560 

4.375 

4D0.7 

6,7 

384 

593 

1,37 

18.3 

MINIMUM 

2 .  250 

2.258 

0.460 

2.718 

348.0 

3.0 

344 

560 

0.70 

16.0 

NO    OF    SAMPLES 


I     C    0    N    T    D     ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO: 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


MAITLAND    RIVER 

AT    HIGH«4V    81    GODERICH 

RIVER    COMPOSITE 


10  SO  78  1320 
01  11  78  1315 
04     12    78     1320 


STN       STN    SAMP       PJ 
DIST    ORG    DEPTH 
FEET  MTRS 

.a 

.3 
.3 


59 

SULPHATE 


13.0 

47.  s 

48.5 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM   MN    ( ' ) 

MINIMUM 

NO    Of    SAMPLES 


46.5 
46.3 

43.0 


2B0 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 

2.75 
0.48 
2.28 

2.  75 
1  .34 
0  .48 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN;     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     MAITLAND    RIVER 

0    T    W.     17    0443650.0    4844240.0    4 

55 


PH 
AT    LAB 

(S.43 
8.37 
B.34 

8  43 
3.36 
B.34 

3 


208 

TOTAL 
IRON 
MO/ 1- 

0.120 

o.oao 

0.070 

0,120 
0.090 
0.070 


41 

coo 

MG/L 

23 
13 
17 

23 
18 

13 

3 


DATE   OF   REPORT      25   OCT    79      PAGE         280 
STATION     ID         08-0056-001-83 
STORET    CODE: 


REGION:     01 


02 

002 

0530 


MILEAGE: 


1  .70 


B.O.W./  SITE 
5AMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


23    01     78  1 300 

01     03    78  1240 

01     03    7B  1205 

04  04    78  1150 

03  05    78  1250 

05  OS  7B  1155 
10  07  78  1150 
01  OB  7B  1 140 
05  09  78  1 1 55 
10  10  78  1130 
01  11  7  8  1 145 

04  12  78  1140 


BLYTH  3R0CK 

AT  SIDE  ROAD.  WEST  OF  BLYTH 

RIVER    PLOW  GAUGE  MOE  02FE1D5 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (* ) 

MINIMUM 


934 

901 

SAMPLE 

SCD 

NO 

42010 

4 

42018 

4 

42SS6 

4 

42064 

3 

42062 

S 

42100 

e 

42116 

8 

42136 

8 

42154 

a 

42172 

8 

42  I  68 

8 

42203 

3 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  HURON 
TERM  STREAM:  MAITLAND  RIVER 


STATION    ID.       08-0056-002-02 

STORET    CODE:     02 
002 
0530 


U    T    M:     17    0464100.0    4343875.0    4  REGION:     01 


84 


66 


80  81 

TOTAL  FECAL  M.F.  PSEUD. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER.  "PA 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML 


1500. 

20. 

108 

170. 

12. 

68 

3400. 
220. 

470. 
700. 

176. 

10. 

2B. 

4. 

L 

36 

B 

12 
4 

3400. 
630. 

170. 


108. 
22.  • 


805 
WATER 
TEMP. 
OEG    C 

0  .  0 

0.0 

0.0 

2  0 
11  0 
15.0 
20.0 
21  .0 
20.0 
12.0 
10.0 
1  .0 


21  .0 
9.3 
0.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

12.5 
10.5 
12.5 
11.5 
16.0 
13.0 

9.0 

9.5 

8.5 

9.0 
13.0 
10.0 

16.0 
11.3 


5-DAY 
BOD 

MG/L 


MG/L 

0.026 
0,024 
0.0  32 
0.053 
0.018 
0.067 
O.0  35 
0.043 
0  028 
0.040 
0.026 
0.119 

0.119 
0.043 
0.01B 


NO    OF    5AMPLES 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


STN       STN    SAMP       PJ 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


23  01 

78 

1300 

.3 

01  02 

?B 

1240 

.3 

01  03 

7B 

1205 

.3 

04  04 

78 

1150 

.3 

03  05 

7B 

1250 

.3 

05  06 

78 

1  155 

.3 

10  07 

78 

1150 

.3 

01  OB 

78 

1140 

.3 

05  09 

7G 

1155 

.3 

10  10 

78 

1130 

.3 

01  1  1 

7g 

1  145 

.3 

04  12 

78 

1  140 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

:  ' 

SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


23  01 

7B 

1300 

.3 

01  03 

78 

1240 

.3 

01  03 

78 

1305 

.3 

04  04 

7B 

1150 

.3 

03  05 

7B 

1250 

.3 

05  06 

78 

1155 

.3 

10  07 

7B 

1150 

.3 

01  08 

78 

1  140 

,3 

OS  09 

7B 

1155 

3 

1D  10 

78 

1  130 

.3 

01  11 

78 

1145 

.3 

04  12 

78 

1140 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

I*) 

MINIMUM 

FILTERED 

REACTIVE 

P   MG/L 

0.022 
0.018 
0.021 
0.043 
0.003 
0  037 
0.009 
0  .  006 
0.C13 
0 .  025 
0.005 
0.029 

0.043 
0.019 

0.003 


NO    Of    SAMPLES 


STN       STN    SAMP      PJ 

DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


FILTERED 

AMMONIA 
MG/L 

0.065 
0.070 
0.060 
0.150 
0,  Ot5 
0.015 
0  055 
0,040 
0-055 
O.035 
0.025 
0.  160 

0  .  1  60 
0.062 
0.015 

12 


DISS. 

SOLIDS 

MG/L 

319 
315 
30B 
248 
331 
314 
277 
283 
296 
426 
385 
371 

426 
323 
24S 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


495 
515 
520 
565 
455 
,5B0 
.615 
.720 
.460 
.770 
.620 
.  91  5 

.915 
.503 
.455 

12 


21 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0.023 

0,021 
0.014 
0,023 
0.015 
0.053 
0,024 
0.0  39 
0.035 
0.027 
0.015 
0.031 

0.053 
0.026 
0.014 

12 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 


560 

1  .00 

575 

1  .00 

640 

1  .60 

475 

12.00 

540 

1  .00 

525 

1  .3 

449 

1  .40 

473 

1  .50 

471 

0.B5 

615 

2.60 

615 

3.60 

550 

35.00 

640 

35.00 

541 

5.24 

449 

0.85 

3.000 
1  ,  100 
2.520 
3.720 
2.210 
1  .44 
0 ..  470 
0.580 
□  .  730 
6.420 
3.230 
5.600 


11 


100 
3.41B 
0.470 

12 


14  16  56                        55 

COND.  TURB.  CHLORIDE                        PH 

2SC  FORMAZIN  MLVL           *T    LA6 

UMHOS  UNITS 

9.0 
9.5 
10.0 

a.o 

7  5 
12.5 


I  1  .5 

14.5 

14.5 
9.9 
7.0 


7,88 
7.  88 
7.88 


1NR0NC      TOTAL 

N   ORGNC   N 

MG/L       MG/L 


3.08B 
1  1  .191 
2  .  5'J4 
3 .  693 
2  340 
1  .  BOB 
0.549 
0.649 
0.830 
6  433 
3.270 
5.791 


11 .191 
3.506 
0.54  9 


0.430 
0.445 
0.4  60 
0.415 
0  .  440 
0,565 
0.560 
0.6  80 
0.405 
0.735 
0.595 
0.755 


0.755 
0.  540 
0.  405 


23 
TOIAL  N 

MG/L 

3.518 
1  1  636 
3.054 
4  308 
2  680 

2  073 
1  .109 
I  .329 
1  .225 
7.217 

3  865 
6.546 

1 1 . 636 

4  .  047 
1  .  109 


5 

TOTAL 

SOLIOS 

MG/L 


322- 
316. 
308. 
252. 
332. 
322. 
282. 
288. 
302. 
440  . 
394. 
456 


458.0 
334.7 
252.0 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

3.5 

1  .0 

0.5 

4.B 

0.5 

8. 

5.5 

5.0 

5.5 

13.5 
9.0 

87.0 

67. 0 
12.0 


NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SY5TEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MAITLAND  RIVER 

AT  HIGHWAY  NO  B6  2  MILES  NORTH  WEST  OF  W1NGHAM 
RIVER    FLOW  GAUGE  FEO  02FE005  MAJOR  BASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    281 
STATION  ID:   08-0QSS-003-02 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
MAITLAND  RIVER 


stn  no:    3   lat: 

Samp  dte  holr  stn  stn  samp  pj 
dy  mo  yr  lm1   dist  erg  depth 
feet     mtrs 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


23 

01 

7fl 

154  5 

01 

02 

78 

1550 

01 

03 

78 

1540 

04 

04 

78 

15C0 

03 

05 

78 

1525 

05 

OS 

78 

1530 

10 

07 

78 

1505 

01 

OB 

78 

1535 

05 

OS 

78 

1500 

10 

10 

78 

1440 

01 

11 

78 

1525 

04 

ta 

78 

1435 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  | • | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


LONG: 


934 
SAMPLE 


42016 

4 

42034 

4 

42052 

4 

42070 

3 

4208B 

8 

42106 

a 

42124 

s 

42142 

a 

42160 

8 

42176 

8 

42193 

6 

42208 

8 

U  T  M:  17  0471S50.0  4860150.0  1 

901        444         SO         81 

SCD  flow  cfs    total    fecal 

COLIFORM   COLIFORM 
MF/lOOMI.   MF/100ML 


16. 
4. 


113.00 

145.00 

87.20 

1070.00 

430 

159.00 

80.00 

160 

37.30 

70 

29.80 

30 

25.  10 

400 

144.00 

64.00 

148.00 

1070.00 

430 

175.20 

142 

25.10 

30 

20. 
10. 


STORET    CODE: 

02 

002 

0530 

0    4 

REGION:    01 

MILEAGE: 

48 

.00 

84 

88 

80S 

3 

1 

M. 

F, 

PSEUD. 

WAT  E  R 

DISS. 

5-DAV 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/10QML 

MF/100ML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

0.0 

14.0 

0.5 

0.0 

10.5 

0.5 

0.0 

12.0 

0.8 

36. 

4.        L 

3.0 
12.0 

12.0 
9.5 

1  .0 
1  .0 

4. 

L 

4.        L 

19.0 

10.5 

1  .0 

8. 

4.        L 

21.0 

10.0 

1  .0 

4. 

L 

4.        L 

25.0 

10   0 

0    9 

4. 

L 

4.        L 

22.0 
14.0 
10.0 
0.0 

8.0 
10.5 
13.0 
11.0 

0.1 
0.9 
0.9 
0.6 

36. 

4  . 

25.0 

14.0 

i.e 

7.' 

0 

4.-0 

10.5 

10.9 

O.B 

4. 

4  . 

0.0 

8.0 

0.1 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


23 

01 

78 

1545 

01 

02 

78 

1523 

01 

03 

7B 

1543 

04 

□4 

78 

150  3 

03 

05 

78 

1525 

05 

06 

7B 

153  3 

10 

07 

7B 

150  5 

01 

OS 

7  8 

153:5 

OS 

09 

78 

1500 

10 

to 

7i 

1 440 

01 

11 

78 

152!j 

04 

12 

7B 

14315 

.3 

.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( • | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

1  7 

18 

23 

6 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

1NRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

P 

REACTIVE 

AMMON I A 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS. 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MO/L 

MG/L 

MG/L 

MO/L 

0.032 

0.020 

0.055 

0.555 

0.027 

2.900 

3.022 

0.460 

3.482 

352  .0 

0.032 

0.027 

0.135 

0  ,  595 

0.023 

2  .  700 

2.858 

0.460 

3.318 

336  .0 

0.044 

0.030 

0.090 

0.520 

0.017 

2.450 

2.557 

0   430 

2.987 

360.0 

0.  090 

0.051 

0.145 

0.730 

0.029 

3.510 

3,684 

0    5B5 

4  .269 

276  .0 

0.023 

0.006 

0-025 

0  .  520 

0.01  1 

2.080 

2.1  16 

0.  495 

2.61  1 

360  .0 

0.030 

0.005 

0  .  025 

0.675 

0.015 

0.75 

0.7SD 

0.650 

1  .440 

310. 

0.032 

0.003 

0.035 

0.645 

0.006 

0.200 

0.241 

0.610 

0.85  1 

306  .0 

0.029 

0.005 

0.035 

O.Sfib 

0.003 

0.040 

0.073 

0-560 

0.638 

248  .  0 

0.037 

0.007 

0.020 

0.505 

0.005 

0.030 

0.  105 

0.S65 

0.670 

254.0 

0.014 

0.009 

0.015 

0.705 

0.015 

3.9-10 

3.960 

0.690 

4.650 

476.0 

0.008 

0.003 

0.015 

0.635 

0.005 

1  .620 

1  .640 

0.560 

2.220 

380.0 

0.  022 

0.006 

0.110 

0.625 

0.010 

2.900 

3.020 

0.515 

3.535 

42S  .0 

0.090 

0.051 

0.145 

0.730 

0.029 

3  .  930 

3.950 

0690 

4.650 

476  .0 

0.033 

0.014 

0.062 

0.612 

0.014 

1.930 

2.006 

0.550 

2.556 

340.7 

0.003 

0.003 

0.015 

0.520 

0.003 

0.040 

0.078 

0.430 

0.638 

243.0 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

6 

7 

14 

16 

56 

55 

SUSP. 

DISS. 

COND. 

1UR0. 

CHLORIDE 

PH 

SOLIDS 

SOLIDS 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

AT    LAB 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

23   01 

7B 

1545 

.3 

4.0 

348 

600 

1  .00 

12.0 

01    02 

78 

1520 

.3 

4.5 

332 

618 

1.10 

12.5 

01    03 

78 

1540 

.3 

0.5 

360 

665 

1  .00 

13.0 

04    04 

78 

1500 

.3 

12.5 

264 

505 

1  1  .00 

9  .0 

03   05 

78 

1525 

.3 

O.SL 

585 

0.90 

11.5 

05   06 

78 

1530 

.3 

7.5 

303 

492 

2.3 

11.5 

10   07 

78 

1505 

.3 

5    0 

303 

445 

3.20 

14.5 

01   oe 

78 

1535 

.3 

5.0 

243 

41  1 

2.20 

3.  5 

05   09 

7B 

1500 

.3 

11.0 

243 

426 

2.80 

17.5 

10    10 

78 

1440 

.3 

12.0 

464 

645 

1  .60 

16.0 

01     11 

7B 

1525 

.3 

9.5 

370 

615 

2.50 

17.5 

04    12 

78 

1435 

.3 

6.0 

422 

545 

2.  10 

22.0 

8. OS 

MAXIMUM 

12.5 

464 

665 

11  .00 

22.0 

e.05 

AVIS 

OR    GEOM    MN 

(*) 

6.50 

332 

554 

2.64 

13.4 

8.05 

MINIMUM 

0.5 

243 

411 

0.90 

3.5 

8.05 

B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


NO  OF  SAMPLES 


MAITLAND  RIVER 

ONE  MILE  NORTH  EAST  OF  WROXETER 

RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


23   01 

78 

0830 

.3 

01    02 

7B 

0B30 

.3 

01    03 

78 

0825 

.3 

04    04 

78 

0815 

.3 

03   05 

78 

0820 

.3 

05  06 

78 

OB  20 

.3 

10  07 

78 

0825 

.3 

01    08 

78 

0825 

.3 

05   09 

78 

0835 

.3 

10    10 

78 

0820 

.3 

01     11 

78 

0820 

.3 

04    (2 

78 

0825 

.3 

MAXIMUM 

AVE   OR    C    ..":■.: 

MINIMUM 

934 

SAMPLE 


42000 

4 

42018 

4 

42036 

4 

42054 

3 

42072 

8 

42090 

a 

42106 

8 

42126 

8 

42144 

B 

42162 

8 

42179 

0 

42194 

4 

MAJOR    BASIN:     GREAT    LAKES 
MINOR    BASIN;     LAKE    HURON 
TERM    STREAM;     MAITLAND    RIVER 

U    T    M:     17    04B7150.0    4857075.0    4 


901 
SCO 


80 

TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


240. 


430. 

1B0. 

310. 

2600. 


2600. 
432.  • 
180. 


81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


12. 
80. 


STATION  ID:   06-0056-004-02 

STORET  CODE:  02 
002 
0530 


92. 

23. 


B4 
M.  F. 

ENTER. 
MF/100ML 


4. 
13. 


PSEUO. 

MPA 
MF/100ML 


50. 
9.< 
4. 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.0 


2.0 

7  0 

15.0 

20.0 

20.0 

18.0 

9.5 

7.5 

0.0 

20.0 
8.3 
0.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


6 

6 

9.0 
9.S 
I  1  .0 

13.5 

9. a 

6.5 


5 -DAY 

BOD 

MO/L 


O.B 
0.  9 
1.0 
1.0 
1.4 
1.3 
1.0 

o.a 

6. 
0.8 


50 


0.8 
0.8 

6.5 

1  .40 

0.8 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0.021 
0.040 
0.034 
0.059 
1  4 .  000 
0.024 
0.022 
0.018 
2.  100 
0.009 
0.009 
0.023 

14.000 
1  .363 
0.009 


NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE:  MAITLANO  RIVER 

SAMPLE  POINT,  O'.F  MILE  NORTH  EAST  OF  WSOXETER 

STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    SI  ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


23  01 
01  OS 
01  03 

04  04 

03  05 

05  06 
10  07 
01  08 
05  09 
10  10 
01  II 

04  13 


7B  0830 
78  0830 
78  0075 
78  00  15 
78  062Q 
78  0B20 
78  0B25 
78  0825 
7B  0835 
78  0820 
78  0820 
78    0B25 


23 

01 

78 

0630 

.3 

01 

02 

78 

0830 

.3 

ot 

03 

7B 

0825 

.3 

04 

04 

73 

OS  15 

.3 

oa 

05 

78 

CB20 

.3 

05 

06 

78 

0820 

.3 

10 

07 

78 

0825 

.3 

01 

08 

7B 

0825 

.3 

05 

09 

78 

0835 

.3 

10 

10 

7B 

0820 

.3 

01 

11 

78 

0820 

.3 

04 

12 

78 

0B25 

.3 

MAXIMUM 

AVG.  OR 

GEOM  MN 

<*) 

MINIMUM 

FI LTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 

0.010 
0 .  023 
0 .  025 
0.032 
0.00 1 
0.002 
0.001 
0.005 
0.050 
0,003 
O.OOl 
0.009 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     (*] 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR       STB       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  01  ST    SRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


MAJOR  BASIN 
M  I  NO  fl  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
MA1TLAND    RIVER 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  282 

STATION    ID:       OB -0056- 004 -02 

STORET    CODE:     02 
002 
0530 


U    T    M:     17    0487150    0    4657075.0    4 


0.050 
0.014 
O.OOl 

12 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG.  L 

331 
402 
309 
339 

293 
311 
259 
510 
425 
364 
400 

510 
358 
259 


FILTERED 

A  MM  ON  I  A 

MG/L 

0.085 
0.  105 
0.070 
0.075 
0.01S 
0.035 
0,  045 
0.030 
7.400 
0.020 
0.035 
O.  090 

7.400 
0.667 
0.015 


TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 

0.535 

0.560 
0  .  455 
0.640 
0.410 
0.590 
0.680 
0.550 
8.  150 
0.670 
0.565 
0.  645 

8.150 
1  .204 
0.410 

12 


520 
705 
625 
510 
555 
505 
478 
444 
835 
605 
590 
821 

835 

591 
444 


21 

FILTERED 

N02-N 

M.G/L 

0.020 
0.023 
0.216 
0.019 
0.013 
0.020 
0.014 
0  .  009 
0.215 
0.009 
0 .  004 
0.009 

0.216 
0.04B 

0.004 

12 


1 

20 

1 

80 

1 

20 

5 

30 

0 

65 

1 

0 

t 

40 

0 

65 

4 

00 

0 

80 

1 

00 

1 

60 

It  .5 


13 

5 

9 

0 

i  1 

5 

11 

5 

13 

5 

14 

5 

43 

0 

IS 

5 

14 

5 

21 

5 

43 

0 

18 

4 

» 

0 

22 
FILTERED 
N.03-N 
MG/L 


14  16         5S 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

25C  FOSMAZIN      MG/L 

UMHOS  units 


700 

700 

500 

840 

200 

30 

520 

330 

720 

700 

410 

400 


2.B40 
1.777 
0.330 


8,09 
8.09 
8.09 


MG/L 

.805 
BJ8 
.7  36 
934 
.  22B 
.355 
.579 
.369 
.  335 
.729 
.449 
.499 


e.a.'is 

2  ,491 
0.369 


TOTAL 

OHGNC       N 

MG/L 

0,450 
0,455 
0.385 
0.565 
0.395 
0  555 
0  635 
0  520 
0.750 
0,650 
0.530 
0.555 

0.750 
0.537 
0.3B5 


23 

TOTAL    N 


MG/L 

3.255 
3.233 
3,  171 
3.499 
2    623 

1  910 
1.214 
0,689 
9    065 

2  379 
1  .979 
3.054 

9.085 

3  028 
0.889 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

334.0 

410.0 

312.0 

344.  0 

386,0 

300. 

316.0 

2  60.0 

514.0 

4  26.0 

372.0 

406.0 

514.0 
365,0 
260.0 


SUSP. 

SO  L I DS 

MG/L 

3.0 

B.O 

3.0 

5.5 

0.5L 

7.5 

5.0 

1  .0 

4.0 

1  .0 

8.0 

6.0 

8.0 


NO    OF    SAMPLES 


B.O.M-/  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


LITTLE    MAITLANO    RIVER 

HIGHWAY    23.     3    MILES    SOUTH    WEST    OF     PALMERST01- 

RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   5TN  SAMP   PU 
DY  MO  YR  LMT    DIST  8RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


23  01 
01  02 
01  03 

04  04 

03  05 

05  06 
10  07 
01  08 
05  09 
10  10 
01  11 

04  12 


78  0920 
78  091 5 
78  0915 
78  0855 
78  0900 
78  0900 
78  0900 
7  6  0900 
78  091 5 
78  0905 
78  0905 
78  0910 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (*) 

MINIMUM 


934 

SAMPLE 
NO 


42002 
42020 
42038 
42056 
42074 
42092 
421  10 
4212B 
42146 
42164 
42181 
42196 


3 
8   O 


MAJOR  BASIN 
Mlr.OR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
MAITLAND    RIVER 


U    T    M:     17    0509060.0    48510S0.0    4 


901 
SCD 


STATION    ID:        08-0056-006-02 

STORET    CODE:     02 
002 
0530 


TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/IOOML 


3600. 

29000. 

8000  . 

1200. 
21000. 


29000. 
7322. 

I20D. 


FECAL 
COLIFORM 
MF/IOOML 


390. 

600. 
190. 
252. 

600. 


ENTER. 
MF/IOOML 


410 

600. 

130. 

68. 

152. 


PSEUD. 

MPA 

MF/100ML 


600. 

600 

368. 

U 

201 

190. 

$8 

24. 
7. 
4. 


805 
WATER 
TEMP. 
DEO    C 


0 


10.5 
7.5 
2.0 

22.0 

7.7 

o.o 


3 

DISS. 

02 

MG/L 

11  .0 

9.5 

9.5 
10.0 
11.0 

6.0 

4.0 

5.5 

6.0 

4.5 

6,0 

7-5 


7.5 
4.0 


5-DAY 

BOO 

MG/L 

4.  7 
2.  4 
2.  1 


8.  00 
BOG 
6.3G 
0.6 

a.OG 

€.5 
5.0 

8.  0 

4,  7U 
0.6 


33 
TOTAL 

p 
MG/L 

D.550 
0,570 
1  1  90 
0.115 
0.660 
1  .360 
2.120 
2.350 
0.015 
0.900 
1  .860 
0.480 

2.350 
1  .014 
0    015 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR     LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


23  01 
01  02 
01    03 

04  04 

03  05 

05  06 
10  07 
01  08 
OS  09 
10  10 
01     1  1 

04  12 


78  0920 
7B  0915 
7B  0915 
78  0855 
78  090:0 
78  0900 
78  0900 
78  0900 
78  0915 
78  0905 
78  0905 
7B  0910 


.3 
,3 

.3 

.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( ■ i 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


34 
Fl LTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 


0.450 
0.450 
1  .  1  30 

0  060 
0.350 

1  19 

1  .000 
1  .900 
0.011 
0.730 
1  .600 
0 .  200 

I  .  900 

0.756 
0.011 


FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

2.100 
2.  100 

4.  BOO 
0.200 
2.  100 
4.  700 
3.600 
4  300 

0  050 

1  .950 
5.050 
0.800 

S.050 
2.  646 
0.050 


20  21 

TOTAL  FILTERED 

KJELDAHL  N02-N 

MG/L  MG/L 


2.650 

2  .690 

4 .  BOO 

0.835 

3.000 

2.3O0 

3.600G 

5.800 

0.540 

2.900 

5.100 

2.400 

5.800 

3.050U 

0.540 


0I9 
015 
020 
027 
037 
I  I  1 
100 
630 
.011 
.  124 
S50 
.  066 


1  .  630 
0.226 
0.011 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

1  .970 
I  .390 
1  .  160 
2.840 
1  .  670 
0.82 
0.550 
2.300 
0.370 
1  .540 
1  .400 
2.900 

2.900 
1  .576 
0.370 


17 
INRGNC 


MG/L 


089 
505 
9S50 
067 
807 
631 
250 
230 
431 
6I4 
000 
.766 


8.230 
4.448 
0.431 


TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 

0.550 
0.580 

0  000 
0,635 
0.900 
2.400 
0.000 

1  .500 
0.490 
0.950 

0  050 

1  .600 

2.400 

0 .  805 
0.000 


MG/L 

.639 
085 
980 
,702 
.707 
.231 
.250 
1.730 
I  921 
1.564 
'  050 
i-366 


9,730 
4.652 
0  92  1 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

408.  0 

4  22.  0 

458  .  0 

316.0 

474.0 

534. 

550.0 

272.0 

272  ,  0 

580.0 

546.0 

612.0 

612.0 
453.7 
272.0 


susp. 

SOLIDS 
MG/L 

7.0 

15.0 

7.0 

16.  S 

5.5 

9.5 

32  0 

8.0 

4.5 

12.0 

15.0 

30.0 

32.0 
13.  S 
4.5 


(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


SAMP  OTE  HOUR   S7N   STN  SAMP   PJ      DISS. 

OV  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH        SOLIDS 

FEET       MTRS  MG/L 


COND.  TUR8. 

250      FORMAZIN 
UMHOS  UNITS 


56         55 

CHLORIDE         PH 
MG/L     AT  LAB 


23   01 

78 

osao 

.3 

01    02 

7B 

0915 

.3 

01    03 

78 

0915 

.3 

D4   04 

78 

0655 

.3 

03    05 

78 

09C0 

.3 

05    06 

78 

09C0 

.3 

10    07 

78 

OSCO 

.3 

oi  oa 

78 

09C0 

.3 

05  09 

7B 

0915 

.3 

10    10 

7B 

OSC'5 

.3 

01    11 

7B 

090S 

.3 

04    12 

78 

0310 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   MN     I  *  1 

MINIMUM 

401 
407 
451 
300 
468 
525 
513 
264 
267 
568 
531 
582 

5S2 
440 

264 


750 

3.00 

27.5 

710 

4.30 

27.0 

B40 

3.70 

43.0 

530 

6.50 

180 

785 

1  .40 

32.5 

890 

2.3 

65 

B38 

3.30 

44  .0 

433 

1  .80 

9.5 

459 

1  .00 

13.5 

901 

1  .60 

65.0 

880 

3.40 

45.5 

930 

10.00 

140.0 

930 

10.00 

140.0 

754 

3.53 

44.2 

459 

1  .00 

9.5 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MAITLAND  RIVER 


HIGHWAY  87. 
RIVER 


DOWNSTREAM  FROM  HARRISTON 


STATION  ID:   08-0056-007-02 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


23    01 

78 

0900 

.3 

01     03 

78 

0900 

.3 

01     03 

78 

0BS5 

.3 

04    04 

78 

OB  35 

.3 

03    05 

78 

0340 

.3 

05    06 

78 

03  45 

.3 

10    07 

7S 

0835 

.3 

01     08 

78 

08J5 

.3 

05    09 

78 

0930 

.3 

to    10 

78 

08  50 

.3 

01     11 

78 

0845 

.3 

04     I  2 

78 

0850 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR    GEOM    MN     CI 
MINI  MUSI 

MAJOR 

36SIN: 

GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR    BASIN; 

LAKE 

HURON 

002 

TERM    STREAM: 

MAI TLAND    RIVER 

0530 

ONG: 

U    T    M 

1 7    0500600 

.0    4860950 

•  0    4 

REGION:    02 

MILEAGE: 

83.60 

934 

901 

80 

81 

84 

83 

805 

3 

1 

33 

SAMPLE 

SCD 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENIER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

MF/IOOML 

MF/1Q0ML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

42001 

4 

0.0 

13.0 

1  .6 

0 .  4 1  £■ 

4  2019 

4 

69000. 

1640 

G 

920.        G 

38. 

0.0 

10.0 

1.2 

0.  136 

42037 

4 

0.0 

1  1  .0 

1  .5 

0.19-:. 

42055 

3 

2J00. 

30 

120. 

4. 

L 

2.0 

12.0 

1  .3 

0.097 

42073 

8 

7.0 

11  .0 

2.4 

0 .  1  76 

42091 

8 

1320. 

112 

36. 

12 

15.0 

6.0 

3.6 

0.270 

42109 

B 

300. 

44 

4.        L 

13.0 

5.0 

1.7 

0.081 

42127 

B 

1100. 

134 

44. 

4. 

L 

20.0 

6.5 

1  .2 

0.067 

42145 

6 

800. 

20 

4.        L 

4. 

L 

19.0 

7.5 

1  .  1 

0.0511 

42  153 

a 

11  .0 

8.0 

1  .4 

o.03:i 

421BO 

B 

7-0 

9.0 

0.9 

0.076 

42195 

S 

0.0 

10.5 

2.3 

0.285 

59000. 

1640 

920. 

38. 

20.0 

12.0 

2.6 

0  .  4 1  !> 

1938.- 

98 

*    U 

38."    E 

7. 

*    D 

8.3 

9.0 

1  .6 

0.157 

300. 

:o 

4. 

4. 

0.0 

5.0 

0.9 

0.032 

NO  OF  SAMPLES 


34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PU 

FJ  LTEHED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSF. 

PY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

REACTIVE 

AVMON I A 

KdELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOL  IDS 

FEET 

MTRS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

23    01 

78 

0900 

.3 

0.350 

0.575 

0.925 

0.019 

2.030 

2.624 

0.350 

2.974 

35S. 0 

3.5 

01     02 

78 

0900 

.3 

0.117 

0.395 

0.B85 

0.015 

1.520 

1  .  930 

0.490 

2    420 

350.0 

4.0 

01     03 

7B 

0855 

.3 

0.171 

0.51b 

0.930 

0.014 

1  .560 

2 .  0B9 

0.415 

2    504 

382.0 

2.B 

04    04 

7B 

08:35 

.3 

0.041 

0.  135 

O.S40 

O.021 

2.460 

2,616 

0.505 

3.121 

2  76.0 

ia.fi 

03    05 

78 

0840 

.3 

0.  131 

0.215 

0.835 

O.022 

1  .  170 

1  .407 

0.620 

2    027 

3B0.0 

1  .(i 

05    06 

78 

0845 

.3 

0.2I5 

0.375 

1  .100 

0.044 

0.50 

0.919 

0.725 

1     644 

412. 

6.5 

10    07 

78 

0845 

.3 

0    023 

0.055 

0.900 

0,019 

0.  130 

0    204 

0.645 

1     049 

336.0 

10.0 

01     08 

78 

0845 

.3 

0.031 

0.035 

0.590 

0.017 

o.oco 

0.112 

0.555 

0    667 

328.0 

4.0 

05    09 

78 

09'30 

.3 

0.03B 

0.055 

0.620 

0.009 

0.040 

0.  104 

0.565 

0    669 

4  50.0 

5.li 

10     10 

78 

08  50 

.3 

0.010 

0.055 

0.805 

0.019 

1  .4  90 

1  .564 

0.7  50 

2.314 

444.  0 

5.(1 

0!     11 

78 

08  45 

.3 

0 .  065 

0.125 

0.590 

0.031 

0.600 

0.756 

0.565 

1  .321 

400.0 

8.5 

04     I  2 

78 

08  50 

.3 

0 .  1  82 

0.455 

1  .460 

0.022 

2.30O 

2.777 

1  .025 

3.B02 

466.0 

15.0 

MAXIMUM 

0.350 

0.575 

1  .480 

0.044 

2.460 

2.777 

1  .025 

3 .  802 

4  66.0 

15.0 

AVG 

OR    GEOM    MN     | • ) 

0.115 

0.249 

0.867 

0.021 

1  .  155 

1  .425 

0.618 

2.043 

386.0 

6.15 

MINIMUM 

0.010 

0.035 

0.590 

0.009 

0.040 

0.  104 

0 .  350 

0.667 

276.0 

1  .0 

NO    OF    SAMPLES 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

7 

14 

16 

56 

55 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pd 

0IS5. 

CONO. 

TUR8. 

CHLORIDE 

PH 

DY   MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG    DEPTH 
MTRS 

SOLIDS 
KG/L 

25C 
UMHOS 

FORMAZIN 
UNITS 

MG/L 

AT     LAB 

23    01 

78 

0900 

.3 

355 

660 

1  .BO 

14.5 

0)    02 

78 

OSOO 

.3 

346 

620 

1  .70 

14.0 

01     03 

78 

0E55 

.3 

380 

710 

2.40 

15.0 

04    04 

78 

06  35 

.3 

263 

520 

7.40 

10.0 

03    05 

78 

0640 

.3 

379 

815 

1  -00 

17.5 

05   06 

78 

0E45 

.3 

406 

61S 

2.1 

17.0 

10    07 

78 

0E45 

.3 

376 

578 

1  .90 

3.0 

01     08 

78 

0E45 

.3 

326 

535 

1  .40 

9.0 

05    09 

78 

0£.00 

.3 

444 

695 

1  .40 

70.0 

10    10 

78 

0E50 

.3 

439 

675 

1  .70 

19.0 

01     11 

7B 

OF. 45 

.3 

391 

640 

1  .30 

19.0 

04    12 

78 

0C50 

.3 

MAXIMUM 

451 
451 

700 
710 

5.10 

7.40 

42.5 

70.0 

7.B7 
7.87 

AVG 

OR    GEOM   MN     (  •  I 

380 

630 

2.43 

21  .3 

7.BT 

MINIMUM 

263 

520 

1  .00 

8.0 

7  .87 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STAT  ION  TYPE 


MIDDLE    BUTUiWP     RIVER 
HAMLET    OF     TROWBRIDGE 
RIVER 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  2B4 

STATION     10.        08-0056-009-02 


SAMP    DTE    HOUR       SIN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YH    LMT  DIST    BUG.    DEPTH 

FEET  MTRS 


23  01  7B 
01  03  7B 
01     03    78 

04  04  76 
01    05    78 

05  06  78 
10  07  73 
01  08  78 
05  09  7B 
10  10  76 
01  1 1  7B 
04  12  78 


1030 
1015 
1020 
1000 
1005 
1015 
1000 
0955 
1030 
1005 
1010 
1015 


.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
,3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  -  ) 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


23  01  7B 
01  02  7B 
01  03  78 

04  04  78 

03  05  7.8 

05  06  78 
10  07  78 
01  08  78 
OS  09  78 
10  10  78 
01  II  78 

04  12  7B 


I03O 
1015 
1020 
1000 
1005 
1015 
1000 
095S 
1030 
1005 
1010 
1015 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  G60M  MN  ( * ] 

MINIMUM 


NO  OF  SAMPLES 


LONG  . 

934        901 

SAMPLE        SCO 

NO 


42006 
42034 
42042 
4J0E0 
4  2078 
4  2C36 
42114 
42132 
42150 
42163 
42184 
42199 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P    MSA 

0.111 
0  .  076 
0.157 
0.061 

O.02B 
O.0O3 
0.127 
0.  1C4 
O.090 
0.01  I 
0.005 
0  .  C82 

0.  157 
0.071 
0 .  003 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:    MSITLAND    RIVER 

U    T    M:     17    0497720.0    4B41750.0    A 


bo  si 

TOTAL  FECAL 

COLIFORM  COLIFORM 

MF/ 1D0ML  MF/lOGML 


2900 

1500. 

250. 

200. 

60. 

1800. 


STN       STN    SAMP       PJ 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


12 

7 
DISS. 
SO  L 1  OS 
MG/L 


CONO. 
25C 

UMHOS 


240. 
80. 


116. 
72. 


19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

I  .020 

0.925 

0.355 

0.360 

0.040 

0.015 

0.015 

0.010 

O.OOSL 

0.010 

0.015 

0.600 

1  .020 
0 . 2930 
0.005 


20 
TOTAL 

KJELDAHL 
KG/L 

I  .960 
I  .280 
0.770 
0 .  630 
0-445 
0.790 
0.270 
0.900 


.760 
.580 
.545 
.450 

.450 
.969 
.270 

12 


0.015 

o.ooi 

0 .  003 
0.001 
0.003 
0.030 
0.009 
0 .  035 

0.040. 
0.017 
0.001 

12 


ENTER. 
MF/100ML 


220. 

120. 

20. 
B. 

ioa 

12. 


PSLUD. 
HPA 

MF/100ML 


900. 

240. 

220 

535. 

U 

90. 

D 

42 

60. 

44, 

8 

31 
FI  LURID 

KD2-N 
MG/L 

0.049 
0.017 
0.013 

0.027 


REGION:     01 

805 

WATER 
TEMP. 

OEG    C 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

2.400 
1  .940 
2.  160 
3.610 

1.410 

O.Ol    L 

0.010L 

0.010L 

O.OlOL 

2.G20 

0.5B0 

2.200 

3    610 
1  . 4 1 3D 
0.01 


16  56 

TUR8  CHLORIDE 
F0RMA2IN  MG/L 

UNITS 


MG/L 

3.469 
2  .  BB2 
2.528 
3. 9'J  7 
I  .41.5 
0.0J6 
0  028 
0.U21 


.fcfiO 
.604 
.035 

.997 
.718 
.018 


0.0 

D.O 

0.0 

2.0 

10.0 

16,0 

19.0 

20.0 

20.0 

11.0 

9.D 

0.0 


20.0 
6.9 

0.0 


TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 

0.940 
0.355 
0.415 

0.520 


0.  405 
0.775 
0.2  55 

0  890 
0.755 
0.570 
0.530 

1  .  650 

1  .650 
0.672 
0.255 


9.0 

7.0 

io.o 

11.5 
12,5 
10.0 
6.S 
6.S 
9.0 
10.5 
12.0 
9. 5 


12.5 
9.5 
6.5 


STORET  CODE: 

02 

002 

0530 

MILEAGE: 

87.60 

1 

33 

5-DAY 

TOTAL 

2        BOO 

P 

L       MG/L 

MG/L 

5.5 

0.248 

1  .8 

0.114 

1  .6 

0 .  1  no 

2.0 

0.104 

1  4 

0.445 

2.7 

0.045 

4.9 

1  .350 

1  .5 

0.  156 

1  .2 

0.135 

1  .3 

0.029 

0.6 

0.035 

5.4 

0.  195 

5.5 

1  .350 

2.5 

0.252 

0.6 

0.025 

23 
TOTAL    N 

MG/L 

4  .  409 

3  237 
2  943 
4.517 
I  .870 
0.801 
0    283 

0  91  1 
0.773 
3.230 

1  134 
4.6B5 

4  685 

2.399 
0.283 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

402.0 

380.  0 

3B4.0 

290.0 

330.0 

2.52. 

394.0 

42B.D 

514.0 

44B.  0 

412.0 

686.0 


686  . 0 
409.  2 
252. 


12 

6     • 

SUSP. 

SOLIDS 

Mu/L 


24  ,  0 

10.  2D 

0.5 


23  01 

78 

1030 

.3 

01  02 

7B 

1015 

.3 

01  03 

78 

1020 

.3 

04  04 

7B 

1000 

.3 

03  05 

78 

1005 

.3 

05  06 

78 

1015 

.3 

10  07 

78 

1000 

.3 

01  08 

78 

0955 

.3 

05  09 

78 

1030 

.3 

10  10 

78 

1005 

.3 

01  11 

78 

1010 

.3 

04  12 

IB 

1015 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

MINIMUM 

3a; 

373 
370 

279 

246 

36Q 
425 
509 
439 
407 
66B 

668 
405 
246 


750 
620 
700 
535 
575 
417 
596 
740 
850 
699 
682 
1  1  50 

1  ISO 
693 
417 


5.40 

28.5 

2.30. 

29.0 

5.50 

24.5 

5.50 

14.0 

0.B5 

19.0 

1  .  1 

26.0 

5.  10 

51  .0 

1  .00 

82.0 

0.75 

85.0 

0.75 

31  .0 

0.95 

44.0 

e.sD 

200.0 

a.  bo 

200.0 

3.17 

52.6 

0.75 

14.0 

.91 
.81 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  MIDDLE  MAITLAND  RIVER 

SAMPLE  POINT:  HIGHWAY  23.  DOWNSTREAM  -ROM  LI5T0WEL 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02FEQ03 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YH  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


23  01 

78 

1015 

.3 

01  02 

78 

1000 

.3 

01  03 

7B 

1005 

.3 

04  04 

7B 

0940 

.3 

03  05 

78 

0945 

.3 

05  06 

78 

1000 

.3 

10  07 

78 

0940 

.3 

01  08 

78 

0945 

.3 

05  09 

78 

1015 

.3 

10  10 

73 

095  5 

.3 

01  11 

78 

0955 

.3 

04  12 

7B 

1000 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

('] 

MINIMUM 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT     LAKES 

LAKE    HURON 
MA1TLAND    RIVER 


STATION     10:        08 -0056-01 3  -  02 
STORET    CODE 


T    M:     17    0502160.0   4841350.0    4  REGION:    01 


934 

901 

444 

BO 

U1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

NO 

COLIFORM 
MF/100ML 

COLIFORM 
MF/10QML 

42005 

8 

12.20 

42023 

B 

1 2  .  50 

1  800. 

230 

42041 

a 

6.20 

42059 

3 

258. 00 

320 

50. 

42077 

B 

8.90 

42095 

7 

5.30 

56000.   G 

600  .   G 

421  13 

7 

a 

5 

2.40 

300. 

60. 

42131 

7 

9 

5 

0.42 

40Q. 

24. 

42149 

a 

9 

5 

0.B6 

2700. 

64. 

42167 

3 

11  .50 

42183 

8 

4  .20 

4219B 

e 

72.50 

B4  66 

M.F.  PSEUD. 

ENTER.  MPA 

MF/100ML  MF/100ML 


258.00 

56000. 

33.92 

1479. 

0.42 

300. 

520. 

60-' 
4. 


104. 
7. 


02 

002 

0530 


805 

WATER 
TEMP. 
DEC  C 

0  0 

0.0 

0.0 

3.0 
10.  D 
15.0 
16  0 
22.0 
18.5 
10.5 

9.0 

1  .0 

22.0 


3 
DISS. 


13.5 

12.0 

13.5 

l  1  .0 

12.5 

7.0 

8.S 

6.0 

8.5 

10.0 

9.5 

9.5 

13.5 

10.1 

6-0 


5  -  DAY 

BOD 

MG/L 


0.6 
1  .2 
2.2 
3.4 
1  .3 
1  2 
0.6 
0.6 
0.5 
3  2 

3.4 
1  .4D 

0.1 


NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  0  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  •  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   35  OCT  79   PAG£ 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

SAMP    DTE 

HOIR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

10TAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    OEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KjELDAHL 

N02-N 

N03  -N 

N 

ORGHC       N 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MO/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

23   01 

79 

1015 

.3 

0.057 

0.040 

0.1B5 

0,555 

0.021 

1  .930 

2.136 

0.370 

2.506 

316-0 

01    02 

7G 

1000 

.3 

0.047 

0.033 

0-220 

0,630 

0-017 

1  .610 

1  .847 

0.410 

2.257 

356.  0 

01    03 

78 

IOCS 

.3 

0.063 

0.040 

0.250 

0.620 

0.016 

1     530 

1  ,796 

0370 

2.166 

366.0 

0*   04 

78 

0940 

3 

0.087 

0.065 

0.165 

0.625 

0.024 

3    650 

3. 909 

0.460 

4.269 

272.0 

OS   OS 

78 

0945 

■  3 

0.620 

0.006 

0.055 

0.620 

0.01S 

1     330 

1  .400 

0-565 

1  .965 

328  -0 

05   06 

78 

1000 

.3 

0.151 

0-056 

0.105 

0,850 

0,057 

0.49 

0.652 

0.745 

1  .397 

340 

10   07 

78 

0940 

.3 

0.040 

0.007 

0.075 

0.445 

0.060 

0,  110 

0.245 

0.370 

0.615 

284,0 

01    OS 

78 

09'IS 

.3 

0.  140 

0.069 

0.055 

O.570 

0.007 

0.020 

0.092 

0.S1S 

0.597 

294.0 

05    09 

78 

10'S 

.3 

0.  104 

0.054 

0-035 

0.365 

0.019 

0.040 

0.094 

0-330 

0-424 

364.0 

10    10 

78 

09SS 

.3 

0.093 

0-036 

0.045 

0.560 

0.020 

2  .  930 

2.995 

0-535 

3.530 

434.0 

01    11 

78 

09'.55 

.3 

0.037 

0.019 

0.110 

0.530 

0.038 

1  .  100 

1  .248 

0.420 

1  .we 

380,  D 

04     12 

78 

1000 

.3 

O.20O 

0.062 

0.260 

1  .300 

0.031 

2  .  300 

2.591 

1  .040 

3.531 

468.0 

MAXIMUM 

0.620 

0,069 

0.260 

1  .300 

0.  060 

3,620 

3.009 

1     040 

4.269 

46S.O 

,WG 

OR    GEOM   MN     !  '  : 

0.  136 

0.040 

0.130 

0.641 

0.027 

1,418 

1  .575 

0.511 

2.086 

341  .8 

MINIMUM 

0.037 

0.006 

0.035 

0.365 

0.007 

0.020 

0.0B2 

0.330 

0.424 

264.0 

NO    OF    SAMPLES 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

6 

7 

14 

16 

56 

55 

SAMP    DTE 

HOJB 

STN 

STN    SAMP       PJ 

susp. 

DISS 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

PH 

DY   MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG    DEPTH 
MTRS 

SOLIDS 
MG/L 

50  LIDS 
MG/L 

25C 
UMK05 

FORMAZIN 
UNITS 

MG/L 

AT    LAS 

23   01 

7B 

1015 

.3 

3.5 

313 

660 

1  .50 

17.5 

01    02 

79 

1000 

.3 

4.5 

352 

650 

1  .50 

18.5 

01    03 

7B 

1005 

.3 

1  .0 

365 

680 

2.  10 

22.0 

04   04 

78 

0940 

.3 

B.O 

264 

500 

S.30 

11.0 

03   OS 

7S 

0945 

.3 

0-5L 

590 

1  .40 

19.0 

05   06 

79 

1000 

.3 

9. 

331 

575 

3.2 

41  .5 

10   07 

78 

0940 

.3 

3.0 

281 

500 

1  .60 

16.5 

01    OB 

7B 

0945 

.3 

3.0 

291 

538 

l  .40 

38.5 

OS    09 

78 

1015 

.3 

4.0 

260 

479 

1  .40 

22.0 

10    10 

7B 

0955 

.3 

B.O 

426 

662 

1  .00 

24.5 

01     11 

78 

0955 

.3 

B.5 

371 

642 

1  .70 

26.5 

04    12 

78 

ICOO 

.3 
MAXIMUM 

57.0 
57.0 

lit 
426 

660 
6B0 

16.0 
16.0 

44.0 
44.0 

7.95 

i.Ss 

AVQ 

OR    GEOM   HM     ! 

9.20 

333 

595 

3.  IB 

25.  1 

7.95 

MINIMUM 

0.5 

260 

479 

1  .00 

1  1  .0 

7.95 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MIDDLE  MAITLAND  RIVER 
HALF  MILE  NORTH  EAST 
RIVER    FLOW  GAUGE  F 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


23   01 

78 

0355 

.3 

01    02 

70 

0945 

,3 

01    03 

78 

0}40 

.3 

04   04 

76 

0J25 

.3 

03   05 

78 

0330 

.3 

OS  06 

78 

0935 

.3 

10  07 

78 

0930 

3 

01    08 

78 

092S 

3 

OS   09 

78 

0940 

,3 

10    10 

78 

092S 

.3 

01     11 

78 

0925 

.3 

04    12 

76 

0930 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM   MN     (•) 

M I N  i  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


23    01 

70 

0955 

.3 

01    02 

70 

0945 

.3 

01    03 

78 

0940 

.3 

04    04 

78 

0925 

-3 

03    OS 

78 

0930 

.3 

OS    06 

78 

0935 

.3 

10    07 

78 

0930 

.3 

01  oa 

78 

0925 

.3 

OS   09 

78 

0940 

.3 

10    10 

78 

(1925 

.3 

01    11 

78 

092S 

.3 

04    12 

78 

0930 

.3 
MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM  MN  ( ■ ) 
MINIMUM 

1 

STATION 

ID:       08-0056-014-02 

OF    LISTOWEL 

D    02FE003 

MAJOR    BASIN.     GREAT     LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE 

HURON 

002 

TERM    STREAM;     MA1TLAN0    RIVER 

0530 

.ONOi 

U    T    M 

17    0505I1O.0    484242S.0    4            REGION:     01 

MILEAGE: 

99.30 

934 

301 

444 

BO 

81 

84 

66 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW    CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

co  li  form 
mf/iomi. 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

800 

MF/100ML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

42004 

4 

12.20 

0.0 

12.0 

0   6 

42022 

4 

12.50 

290. 

96. 

72 

4.        L 

0.0 

10.5 

0   7 

42040 

4 

6.20 

0.0 

12.0 

0   9 

4205B 

3 

258    00 

1  90. 

12. 

64 

4,        L 

2.0 

11  .0 

1    2 

42076 

8 

8.90 

6.0 

11  .5 

0  8 

42094 

8 

5.30 

750. 

268. 

8 

4.        L 

15.0 

6.0 

1  ,5 

421  12 

8 

3.40 

180. 

160. 

4  , 

4.        L 

20.0 

3.0 

2.4 

42130 

8 

0-42 

l70o'. 

44. 

148 

4.        L 

20.0 

4.0 

1  .4 

42148 

8 

086 

1300. 

92. 

6. 

4.        L 

20.0 

5.5 

1  .2 

42166 

8 

11  .50 

10.0 

B.5 

1.1 

42182 

e 

4.20 

7.0 

9.0 

0.5 

42197 

8 

72.50 

0.0 

9.5 

1  .7 

258.00 

1700. 

288. 

148. 

4. 

20.  D 

12.0 

2.4 

32.92 

504.* 

77.  • 

24.  • 

4.  •  a 

8.3 

a. 5 

1  .2 

0.42 

180. 

12. 

4. 

4. 

0.0 

3.0 

0.5 

12 

6 

6 

6 

6 

12 

12 

12 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

17 

IB 

23 

5 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELOAHI. 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

MG/L 

P 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.038 

0 

031 

0.  165 

0.S3O 

0.021 

2.130 

2.316 

0.365 

2.681 

342.0 

0.038 

0 

029 

D.220 

0.615 

0.017 

1  .  700 

I  .937 

0.395 

2.332 

384.0 

0.064 

0 

036 

0.285 

0.725 

0016 

1  .750 

2.051 

0.440 

2.491 

364.0 

0.0B4 

0 

051 

0.  145 

0.570 

0.022 

3-670 

3.B37 

0.425 

4.262 

272.0 

0.450 

0 

005 

0.025 

0.450 

0.011 

1     410 

1.476 

0.425 

1  .901 

35B  .  0 

D.031 

0 

007 

0.04S 

0.770 

0.019 

0.23 

0.294 

0.725 

1  .019 

322. 

D.  094 

a 

020 

0.  135 

1  .  100 

0.O07 

O.OIOL 

0 .  1  52 

0.965 

1.117 

346.0 

0.066 

0 

009 

0.055 

0.900 

0.002 

O.OIOL 

0.067 

0.B45 

0.912 

40C  .  0 

0.062 

0 

014 

0.045 

0.745 

0.004 

O.OIOL 

0.059 

0.700 

0.759 

450.0 

0 .  022 

0 

013 

0.005 

0.520 

D.019 

3.3:0 

3.354 

O.SlS 

3.869 

422.0 

0,014 

0 

003 

0    015 

0.545 

0.017 

1  .600 

1  .632 

0.530 

2.162 

402.0 

0.  176 

0 

061 

0.  120 

0.940 

0.023 

3.400 

3.543 

0.820 

4.363 

428.0 

0.450 

0 

061 

0.285 

1  .  100 

0.023 

3.670 

3.837 

0.965 

4.363 

460 . 0 

0.095 

0 

023 

0.105 

0,701 

0.015 

1 .607D 

1  .727 

0.S96 

2.322 

375.8 

0.C14 

0 

003 

0.005 

0.450 

0.002 

0.010 

0.059 

0.365 

0.759 

272,0 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  M  T  D  ) 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


B.Q.W./   SITE:    MIDDLE   KWIITUNO   RIVER 

SAMPLE    POINT;     HALF    MILE    NORTH    EAST    OF     LISTOWEL 

STATION    TYPE:     RIVER  FLOW    GAUGE    FED    02FE003 


MAJOR    BASIN:     GPI  AT     LAKES 
MIMOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     MA1TLAND    RIVER 

U    T    M:     17    0505110.0    1842425.0    4 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  286 

STATION     ID:        OB -0056-014-02 

STORET   CODE:    02 
002 
0S30 

REGION:    01  MILEAGE:         99:30 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    *R    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  ISTBS 


23   01    78 

0955 

01    02    78 

0945 

.3 

01    03    78 

0940 

.3 

04    04    78 

092S 

3 

03   05   78 

0930 

,3 

05    06    78 

0935 

.3 

10    07    78 

0930 

.3 

01    08    78 

0925 

.3 

05   OS    78 

0940 

.3 

10    10   78 

0925 

.3 

01     11    7B 

0925 

.3 

04     12    78 

0930 

.3 

\  ::.  '■    [M     ', 

AVO   OR 

GEOM  MN    1*1 
MINIMUM 

6 
SUSP. 

7 

14 

16 

56 

DISS. 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

S01ID5 

SOLIDS 

25C 

FORMAZI N 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

6  .0 

336 

665 

I  .50 

15. 5 

6.0 

378 

660 

3.30 

17.5 

14.0 

370 

690 

4.20 

17.5 

9.0 

263 

500 

4.70 

9.  0 

J  .0 

357 

575 

1  .00 

14.0 

5. 

317 

550 

1  .0 

19.5 

12.5 

333 

560 

5.40 

41  .0 

6.0 

394 

£35 

3.00 

85.0 

48.0 

402 

710 

9.50 

90.0 

7.5 

414 

665 

0.80 

20.5 

6.5 

395 

665 

1  .  on 

27.0 

47.0 

381 

596 

13.00 

27,0 

48.0 

414 

710 

13.00 

90.0 

14.0 

362 

62? 

3.79 

32.0 

1  .0 

263 

500 

0.  80 

9  .0 

PH 
LAB 


m    OF   SAMPLES 


B   0.*./    SITE:    SOUTH   MKITL4ND    RIVER 
SAMPLE    POINT.     HIGHWAY    4.     L.ONDESBOROUGH 
STATION    TYPE:     RIVER 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


23 

01 

7B 

1210 

01 

02 

78 

1150 

01 

03 

78 

1  145 

04 

04 

78 

1  130 

03 

05 

7B 

1  1  30 

OS 

06 

78 

1145 

10 

07 

78 

1  1  30 

01 

08 

78 

1120 

05 

09 

78 

1135 

10 

10 

78 

1115 

01 

1  1 

78 

1125 

04 

12 

7B 

1125 

934 

SAMPLE 


901 

scd 


MAJOR    BASIN:     OREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     MAITLAND    RIVER 


U    T    M: 


17    0461000.0    4837710.0    4 


STATION  ID:   08-0056-015-02 

STORET  CODE:  02 


80         81  34         88 

TCTAL      FECAL  M.F.     PSEUD . 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER.        MPA 

MF/100ML  MF/100M1.  MF/100ML  MF/100ML 


REGION:     01 

805 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 


3 

42O09 

4 

! 

42027 

4 

1600. 

204. 

112 

3 

4204S 

4 

3 

42063 

3 

10.        L             10.        1 

10 

3 

42081 

a 

3 

42099 

s 

20. 

4.        L 

4 

3 

421  17 

S 

330. 

44. 

32 

3 

42135 

B 

280, 

20. 

32 

3 

42153 

8 

5000  . 

32. 

36 

J 

42171 

8 

.3 

42187 

8 

.3 

42202 

e 

0.0 


0, 

0 

2 

0 

1  1 

,0 

16 

,0 

20 

.0 

21 

.0 

20 

.5 

DISS. 

02 
MG/L 

I  2    0 

9.5 
12.5 
11.5 
12.5 

9.5 

7,0 

7.0 

9.0 

8.0 
10.5 

9.5 


002 
0530 


5-DAY 

800 

MG/L 

0.9 
0.9 
0.6 
0.8 
1  0 
1  2 
0.9 
0.9 
0.2 
0.8 
0.6 
1  .4 


MG/L 

0.025 
0.034 
0.044 
0.740 
0.013 
O.O20 
0.022 
0.290 
0.011 
0.044 
0.015 
0.D54 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM   MN    ( ■ ) 

MINIMUM 

M    OF   SAMPLES 


SAMP    DIE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DBPTO 

FEET  MTRS 


23    01 

78 

1210 

! 

01     02 

78 

1150 

.3 

01     03 

78 

1145 

.3 

04    04 

78 

1130 

.3 

03    05 

78 

1  130 

.3 

05    06 

78 

1145 

.3 

10    07 

78 

i  i  30 

i 

01    08 

78 

1120 

.3 

05    09 

78 

1135 

.3 

10    10 

78 

11  15 

.3 

01    1  1 

78 

1  125 

3 

04    12 

7B 

1  125 

a 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     I 
MINIM 

23   01    78  1210 

01     02    78  1150 

01     03    78  1145 

04  04    78  1130 

03  05    78  1 130 

05  06  78  1 145 
ID  07  78  1130 
01  08  78  1120 
05  09  78  1135 
10  10  78  11  IS 
01     11     78  1125 

04  12    78  1 125 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 

0  .023 
0.029 
0 .  026 
0.057 
0.001 
0.005 
O.E03 
O.C04 
0.005 
0.029 
0.001 
0.021 

0.057 
0  . 0 1 7 
0.001 


NO    OF   SAM  Pi  IS 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YB     LMT  DIST    SRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


.3 

! 

9 
J 

.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 


19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

0.  125 
0  .  205 
0.295 
0.  125 
0.005 
0.055 
0.035 
0.020 
0.025 
0.035 
0.025 
0.075 

0.295 
0.085 
0.005 


MAX  [BUN 

AVG    OR    GEOM    MN     (» I 

MINIMUM 


353 
361 
356 

3B1 
325 
230 


5000. 
235.* 
10. 


20 
TOTAL 
KJELCAHL 
MG/L 

0  .  440 
0 .  5B0 
0.610 
0.430 
0.360 
0.580 
0.610 
0 .  480 
0.470 
0.505 
0.530 
0.525 

0.610 
0.510 
0.360 

12 


7 

107 

DISS. 

CALCUL 

SOLIDS 

D-50L1DS 

MG/L 

MG/L 

330 

359 

336 

230 

325 

274 

7  S  7 

222 

237 


252 
237 

222 


204. 

25. 

4. 


21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0.032 
0  .  034 

0.030 
0.025 
0  .  0 1  S 
0.021 
0.007 
0.005 
0.005 
0.031 
O.OI  I 
0.016 

0,034 
0.019 
0.005 

12 


112. 
23. 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

5.700 
5.500 
4.770 
5.820 
4.200 
1  -89 
0  270 
0.  130 
0.  100 
10.100 
5.640 
6    600 


10, 100 
4.227 
0.100 

12 


14  16                      56 

COND  TURB  CHLORIDE 

25C  FORMA? IN                  MG/L 

UKHOS  UNI  15 

13.5 

14.0 
1  4  0 
6.5 
10.5 
11.0 
10.0 
B.B 
9.0 
13  5 
15.5 
14.0 

15.5 


555 

1  .60 

605 

1  .80 

680 

4.00 

445 

14.00 

540 

1  .00 

459 

1  .7 

389 

1  .  60 

342 

1  .20 

365 

0.95 

590 

2.50 

610 

2.90 

550 

12.00 

680 

14.00 

511 

3.77 

342 

0.95 

4. ■     D  9.3 

4.  0.0 

6  12 

17  18 

INRGNC  TOTAL 

N      ORGNC       N 

MG/L  MG/L 


1  .4 

0.740 

0.9 

0.  109 

0.  2 

0.01  1 

5.B57 
5.  739 
S.0'15 
5.970 
4,217 
1  .  96B 
312 
155 
1  30 
I6B 
676 
6ST 


10. 166 
4.331 
0.  I  30 


55 

PH 
AT      LAS 


0.315 
0.375 
0.315 
0  .  305 
0,355 
0.525 
0.575 
0.4  60 
0.445 
0.470 
0.505 
0,4  50 

0.575 
0.425 
0.305 


MG/L 

6.  172 
6.114 

5  410 

6  275 
4,572 
2.491 
0  887 
0.615 
0.575 

10.636 
6.  181 

7  141 

10  636 
4.756 
0.575 


13 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

334.0 

364.0 

342.0 

240.  0 

328.0 

280. 

262.0 

202.0 

210.0 

364.0 

366.0 

376.0 

376.0 
305.  7 
202.0 


12 

6 
SUSP- 
SOLIDS 
MG/L 

4.5 
5.0 
6.0 

10.0 
3.0 
6.5 
6.5 
0.5 
5.5 

11  .0 
5.0 

20.0 

20.0 


8  07 
8.07 
8.07 


NO  OF  SAMPLES 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


8.O.W./  SITU 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPII 


STN  NO: 


MIDDLE  MA1TLAND  RIVER 

DOWNSTREAM  FROM  THE  VLLA6E  OF  BRUSSELS 

RIVER    FLOW  GAUGE  MOE  02FE103 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    287 
STATION  ID:   08-0056-016-02 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
MAITLAND  RIVER 


SAMP  DTE  HOUB   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


931 

SAMPLE 


U  T  M:  17  0479350.0  4BJ4500.0  4 

901  80         81  B4         M 

SCO      TOTAL      FECAL       M.F.     PSEUD. 

COLIFORM  COLIFORM     ENTER.        MPA 

MF/100ML  MF/1U0ML   MF/100ML   MF/IOGML 


23   01 
01    02 

7a 

78 

1125 
1110 

.3 
.3 

4200S 
42026 

4 

4 

5100. 

320. 

140. 

01     03 

7fl 

1115 

,3 

42044 

4 

1  10. 

04    04 

7B 

iioo 

.3 

42062 

3 

1000. 

140. 

03    05 

7B 

1100 

.3 

42C80 

8 

332. 

32. 

4. 

36. 

32. 

05    06 

78 

1100 

.3 

42038 

a 

10400. 

10   07 

78 

1  ICO 

.3 

451  16 

8 

101 00. 

80. 

01    09 

78 

1055 

.3 

42134 

B 

500. 

212. 

05   03 

78 

1110 

,3 

42152 

B 

53000. 

92. 

10    10 

7B 

104  5 

.3 

42170 

e 

01     11 

78 

11  CO. 

.3 

42186 

e 

04    12 

78 

11355 

.3 

42201 

4 

MAXIMUM 

53000. 

920. 

140. 

AVG    OR 

GEOM   MM 

(  ■  ) 

4921 .* 

201  .  • 

36. 

MINIMUM 

500. 

BO. 

4 . 

STORET 

CODE: 

02 

002 

0530 

REGION:     01 

MILEAGE: 

69.00 

B05 

3 

1 

33 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

A               TEMP. 

02 

BOO 

P 

L              DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.0 

12.0 

0.7 

0.072 

0.0 

D.5 

0.9 

0.070 

0.0 

It,  6 

0.9 

0.099 

L               2.0 

11.0 

1  .4 

0.142 

11  .0 

13.0 

1  .  3 

0.035 

17.0 

10.0 

1  .5 

0.  044 

L            20 .  0 

6.5 

1  .5 

0.075 

L            22.0 

6.0 

1  .3 

0.670 

L            20.0 

10.0 

0.  7 

0.044 

11.0 

0.0 

0.7 

0.039 

9.5 

11.5 

1.0 

0.028 

0.0 

10.5 

1.3 

0.061 

22.0 

13.0 

1  .5 

0.670 

D               9    4 

10.0 

1.1 

0.115 

0.0 

6.0 

Q.7 

0.028 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LM"    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


23   01 

78 

1125 

.3 

01    02 

78 

1110 

.3 

01    03 

78 

1t  IS 

.3 

04    04 

78 

11 '30 

.3 

03    05 

78 

1 1  DO 

.3 

05    06 

7B 

1130 

.3 

10    07 

76 

1130 

.3 

01     08 

78 

1055 

.3 

05   09 

7B 

11  10 

.3 

10    10 

78 

1045 

.3 

01    11 

7B 

1  100 

.3 

04     12 

7B 

1055 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OP 

GEOM    MN 

C  1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HCUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  OEPTH 
FEET       MTRS 


34 

FI LTERED 

19 

FILTERED 

20 

TOTAL 

21 
FI LTERED 

22 
FILTEREO 

17 
INRGNC 

IB 
TOTAL 

23 

TOTAL    N 

5 

TOTAL 

6 

SUSP. 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SO  L  I DS 
MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

NG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0  ,  047 

0.  300 

1  .060 

0.032 

3.900 

4.232 

0.760 

4.992 

434.0 

24.0 

0.056 

0.375 

0-915 

0.027 

3.  300 

3.702 

0.540 

4.242 

372.0 

5.0 

1  ,0 

0    068 

0.  465 

0-990 

0.021 

3.  1  10 

3.5"6 

0.525 

4.121 

412.0 

0  .073 

0.225 

0.B40 

0.0.33 

4.310 

4.51.8 

0.615 

5.  183 

330.0 

54  .0 
1  .8 

0.011 

0    060 

0.635 

0.013 

2.250 

2.323 

0.575 

2.698 

378.  0 

0.  015 

0.090 

0.890 

0.015 

0.55 

0 .  6r>5 

0 .  800 

1     455 

310. 

6  . 

0.  01  1 

0  .  090 

0.750 

0.01  1 

0     180 

0.2H1 

0.660 

0    941 

322.0 

7.0 

0.  020 

0.110 

0.S35 

O.Otl 

0.  120 

0.241 

0.725 

0    966 

274.0 

4  .0 

0  ,  020 

0.070 

0.800 

0.007 

0.020 

0.0'I7 

0.730 

0    827 

332.0 

3  ,  !i 

0.  Q25 

0.015 

0.720 

0.029 

5.830 

5.S74 

0.7Q5 

6    579 

508    0 

12.6 

O.Ot  1 

0.055 

0.7"0 

0,013 

2.640 

2  .  TUB 

Q.6B5 

3.393 

4  52.  0 

8.5 

0.030 

0.410 

1  .100 

0.031 

3 .  600 

4.041 

0.690 

4.731 

466.0 

6.0 

0  .073 

0.465 

1  .  100 

0 .  033 

5.830 

S-874 

0 .  800 

6.579 

508.0 

54.0 

0.032 

0.  169 

0  .856 

0.020 

2.  484 

2.6U3 

0.66B 

3.361 

382.  5 

10  .!J 

0.011 

0.015 

0.635 

0.007 

0.020 

0.0H7 

0.525 

0.B27 

2  74.  0 

1  .0 

DISS, 

SOLIDS 

MG/L 


12 


12 


14  16 

COND.  TURB. 

250  FORMAZIN 

UMHOS  UNIT5 


CHLORIDE         PH 
MG/L     AT  LAB 


23    01 

7B 

1125 

.3 

01    02 

7B 

1110 

,3 

01    03 

78 

11  15 

.3 

04    04 

78 

1  I  00 

.3 

03    05 

78 

1100 

.3 

05   06 

78 

1  100 

.3 

10    07 

78 

110Q 

.3 

01     08 

78 

1C5S 

.3 

05    09 

78 

1110 

.3 

10    10 

78 

1  045 

.3 

01    11 

7B 

1  I0O 

.3 

04    12 

78 

1055 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR    GEOM    MN 

CI 

MINIMUM 

4I0 
367 
41  1 
276 
376 
304 


328 
495 
445 
460 

495 

371 
270 


660 

1  1  .00 

680 

1  .80 

810 

1  .90 

485 

25.00 

600 

1  .00 

SOS 

1  .6 

492 

1  .50 

4£6 

1  .30 

560 

0.85 

700 

1  .30 

701 

0.95 

705 

2.00 

810 

25.00 

S14 

4.18 

466 

0.85 

16 

0 

15 

5 

26 

0 

e 

0 

13 

s 

13 

5 

20 

0 

IS 

s 

47 

5 

17 

0 

22 

5 

11 

5 

47 

.5 

20 

.4 

8.00 
8.00 

B.00 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TfPE 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


LITTLE  MAITLAND  RIVER 

AT  HIGHWAY  23  SOUTH  WEST  OF  PAIMER5T0N 

RIVER 


23    01  78    093S 

01     02  78    0930 

01     03  78    0920 

04  04  78  0905 
03    05  78    0910 

05  06  78  0915 
10  07  7B  0905 
01  08  78  0910 
05    09  78    IJ92S 


STN       STN    SAMP       Pj 
DIST    BRG    DEPTH 
FEIT  MTR5 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAX IMUM 

OR    GEOM    MN     ( *  ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMFLE 
NO 


42003 
42021 
42039 
42057 
42075 
42093 
421  11 
42129 
42147 


MAJOR  BASIN 
MINOR  SASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
MAITLAND    RIVER 


U   T    M:     17    050B600.0    4850400.0    4 


:>•-. 


38 


01  SO  81 

SCD               TOTAL               FECAL  M.F.  PSEUD. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER.  W»» 

MF/IOOML  MF/lOOML  MF/100MiL  Mf/IQOML 


STATION     ID:       08-0056-022-02 


REGION:     01 

805 

WATER 
TEMP. 
DEG    C 


36U. 
420- 

16. 

50. 

1  1 200 . 

a 

460. 

68. 

600. 

64. 

16. 

350. 

38. 

52. 

3700. 

13B. 

4. 

1  1200. 

460. 

400. 

1047. 

u 

62.' 

41  . 

350. 

16. 

4. 

10.5 
1  1  .0 
6.5 
5.0 
5. S 
6.S 


13.0 


STORET    CODE: 

02 

002 

0530 

MILEAGE: 

82.00 

1 

33 

5-DAY 

TOTAL 

2                     BOD 

P 

L                  MG/L 

MG/L 

0.  7 

0.040 

2.3 

0.040 

0.7 

0    042 

1  .4 

0.125 

1  .2 

0.445 

1  .7 

0.C57 

1  .8 

0.C42 

6.0G 

2.3  00 

0.9 

0.032 

5.0 

2.:ioo 

1  ,9U 

0 .  347 

0.7 

0.032 

(    C   0   K  T   D    ) 


SAMPLE    INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


LITTLE    MAITLAND    RIVER 

A'     HIGHWAY    23    SOUTH    WEST    OF    PALMERSTON 

RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AM?   Pu 
DY  MO  YR  LMT    01  ST  BRG  DEPTH 
FLET       MTRS 


23  01  78  0935 
01  03  78  093  0 
01  03  7B  0920 

04  04  78  0305 
03  05  78  0910 

05  OS  78  09  15 
10  07  78  0G05 
01  08  78  0910 
OS  09  78  0925 


■> 

.3 

3 

j 
.:< 

.3 

„J 
:; 


3  3 

01 

78 

0935 

01 

02 

78 

0930 

01 

03 

78 

0920 

04 

04 

78 

0905 

03 

OS 

78 

0910 

05 

06 

78 

0915 

10 

07 

7B 

0905 

01 

OB 

7a 

0910 

m 

09 

78 

0925 

MAXIMUM 

AVO  OR  GEOM  MN  C  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


MAJOR  SASIN 
MINOR  8ASIN: 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
MAITLAND  RIVER 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    288 

STATION  ID:   08-0056- 022 ■ 02 

STORET  CODE:  02 
002 
0530 


LONG: 

34  19 

FILTERED  FUTEREB 

REACTIVE  AMMONIA 

P  MG/L  MG/L 


U    T    M:     17    0506600.0    4850400.0    4  REGION:     01 


MAXIMUM. 

AVG   OR    GEOM  MN    ( > I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       SIN       STN    SAMP       Pd 
DY   MO    YH    LMT         OIST    BRG   DERTfh 
FEET  MTRS 


3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


0 .  023 
0.025 
0.025 
0.084 

0.004 

0  ,  025 
0.001 

1  .  900 
0.003 

1  .900 
0.232 
0.001 


7 
DISS. 

SO  L I  OS 
MG/L 

331 
331 
334 

.  •:  9 

329 
308 
275 
298 


334 
310 
275 


20  2' 

TOTAL  FILTERED 

KdELDAHL  N02-N 

MG/L  KG/L 


0.175 
0 .  I  90 
0.230 
0.325 
0.015 
0.  100 
0.015 
4.700 
0.030 

4.  700 
0.642 
0.015 


630 
618 
655 
520 
BBS 
565 
4  92 
485 
494 

655 
560 
485 


315 
ESS 
700 
975 
445 
775 
725 
600 
.570 


6.600 
1  .366 
0.44S 


0.019 
0.017 
0.017 
0.027 
0.015 
0.045 
O.OIjb 
1  .610 
0.005 

1  ,610 
0 .  1  96 
0.005 


1  .60 
1  .50 
1.60 
4.30 
1  .00 
1  .3 
1  .  10 
3.20 
2.70 

4.30 
2.0.3 
1.00 


10 

S 

10 

0 

10 

0 

8 

5 

9 

0 

S 

0 

9 

5 

9 

6 

10 

& 

10 

5 

9 

.6 

B 

.5 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

2.300 
1  .930 
2.060 
4.060 
2.030 


14  '6         56 

CONO.  TURB.  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN      MG/L 

UMHOS  UNITS 


17 


0  .  070 
2.000 
0.070 

4.  060 

1  .749 
0.070 


17 
1NRGNC 


MG/L 


2 .  404 
2.  1B7 
2.307 
4.412 
2.0S.0 
1  .315 
O-01'O 
8.310 
0.  105 

8.310 
2.587 

o.oyo 


TOTAL 
ORGNC   N 

MG/L 

0,640 
0.495 


650 
430 
675 
710 
900 
540 


1  .  900 
0.723 
0.430 


MILEAGE: 

23  5 

TAL  N      TOTAL 
SOLIDS 
MG/L       MG/L 


3.  134 
2  662 
2.777 
5.062 
2.490 
1  990 
0.800 
10.210 
0 .  645 

10.210 
3.310 
0.645 


334. 
334. 
334. 
290. 
368. 
336. 
314. 
290. 
306. 


368.0 
322.9 
290.0 


S 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

3.5 
3.0 
0.5 

11.5 
O.SL 
7.5 
S.5 

15.0 
7.5 

1S.0 
6.1D 
0.5 


B.O.W./  SITE:  MAITLAND  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  HIGHWAY  21  GODERICH 

STATION  TYPE:  RIVER  COMPOSITE 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


23   01    78 

1345 

.3 

01    02    73 

1320 

.3 

01    03    78 

1335 

.3 

04    04    78 

1320 

.3 

12    04    78 

1430 

.3 

03    05    78 

1330 

.3 

05   06    78 

1335 

.3 

10   07    78 

I35S 

.3 

0!    08   78 

1340 

.3 

05    09    78 

1340 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR    C 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Rd 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


23  01  78  1345 
01  02  78  1320 
01  03  78  133S 

04  04  78  1320 
12  04  7B  1430 
03  05  78  1330 

05  06  78  1335 
10  07  78  1355 
01  08  78  1340 
05  09  78  1340 


.3 

.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (*] 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 

901 

SAMPLE 

SCO 

NO 

42012 

4 

4  2030 

4 

42048 

4 

42066 

3 

40461 

6 

3 

4  2084 

8 

42102 

B 

42120 

e 

42138 

8 

42156 

8 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  HG/L 

0.002 

0 .  004 

0.010 

0.045 

0.056 

0.003 

0.001 

0 . 00 1  L 

0.001 

0.003 

0.0S6 

0.013D 

0.001 


19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

0.005 
0.035 
0.045 
0.  125 
0,110 
0.025 
0.025 
0.025 
0.030 
0.025 


0.  125 
0.045 
0.005 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     MAITLAND    RIVER 


U    T    M 


17    0442600.0    4844450.0    4 


S1 


30 

TOTAL  FECAL 

COLIFQRM  COLIFORM 

MF/100ML  MF/lOOML 


192. 
1360. 


10. 
2000. 

2000. 

106.' 
10. 


20 

TOTAL 

KdELDAHL 

MG/L 

0.260 
0.320 

0.410 
0.E80 
0.860 
O.490 
0.620 
0.570 
0.560 
0 .  408 

0.860 
0.518 
0.260 


16. 
96. 


4„ 
4. 


21 
Fl LTERED 
N02-N 
MG/L 

0.007 
0.011 
0,015 
0.024 
0.025 
0.007 
0.007 
0.003 
0.003 
0.005 

0.025 
O.OII 
0.003 


84  as 

M.F.  PSEUO. 

ENTER.  MPA 

MF/10QML  MF/100ML 


60. 
600. 


600. 
15.' 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

3.300 
2.800 

3.030 
3.920 
2.000 
1  .940 
0.71 
0.004 
0.140 
0.  160 


3.920 
I  .B02 
0.004 


17 
INRONC 
N 

MG/L 

3  312 

2  .846 

3  .  O'.IO 

4  069 
2.135 
1  .972 
0.742 
0.032 
0.173 
0.210 

4.069 
1  .858 
0.032 


STATION 

ID:       08-0 

356- 

023-83 

STORET 

CODE: 

02 

002 

0530 

ON;    01 

MILEAGE: 

1  ,70 

805 

3 

1 

3» 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

TEMP. 

02 

800 

P 

DEG   C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0  .0 

I  I  .0 

0.6 

0.004 

o.  o 

1  1  .0 

0.6 

0.006 

0.  0 

13.0 

1  .0 

0.018 

2-0 

12.5 

1  .6 

0    037 

7  .  0 

13.5 

1  .8 

0.1  3S 

12.0 

11  .5 

i  .0 

0.015 

20.  0 

10.0 

0.9 

0.015 

21  .  0 

9.5 

1  .2 

0.012 

25.  0 

9.0 

1  .0 

0.025 

23.0 

10.0 

0.4 

0.013 

25  .0 

13.5 

1.8 

0.  135 

11.0 

11.1 

1  .0 

0.033 

0.0 

9,0 

0.4 

0,004 

TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 


255 
2B5 
365 
555 
750 
465 
595 
545 
.530 
.383 


0.750 
0.473 
0.255 


23 
TOTAL  N 

MG/L 

3.567 
3.  131 
3.455 
4  .524 
2.885 
2.437 
1  ,337 
0.577 
0.703 
0.S93 

4.624 
2.331 
0.577 


10 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

494.0 

396  .0 

366.0 

266.0 

236.0 

354.0 

268. 

246.0 

22B.0 

732.0 

7  32.0 
358.6 
228.0 


10 

6 
SUSP- 
SOLIDS 
MG/L 

0.5 


13 

0 

37 

5 

0 

5L 

6 

4 

5 

2 

0 

7 

0 

37 

.5 

7 

.40 

0 

.s 

(    C    0   N   T    D    > 


SAMPLE     INFOFMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY     REPORT     -     RIVER    BASINS 


DATE    OF    REPORT       26    OCT    79       PAGE 


7 

107 

14 

16 

56 

59 

280 

55 

20B 

25 

SAMP 

JT.f 

HOUR 

5TN 

STN    SAMP       PO 

DtSS 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

PH 

TOTAL 

PHENOLIS 

DY    WO 

YR 

LM1 

DIST 

BRG    DEPTH 

SOLIDS 

D- SO  LIDS 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

SILICATE 

A1     LAB 

IRON 

FEET 

mtrs 

MG/L 

MSA 

UMHOS 

UNI  rs 

MG/L 

Si    MG/L 

MG/L 

UG/L 

23    CI 

76 

13iS 

.3 

494 

B45 

0.25 

1  02  .  0 

39    0 

2-90 

7,42 

0.010 

01    02 

78 

i3;o 

.3 

395 

740 

0.50 

51  .0 

31  .5 

1  .96 

7.93 

0.040 

01    03 

78 

13!.5 

.3 

36S 

675 

0.65 

14.5 

29.0 

2.30 

7.  14 

0.020 

04    04 

76 

1320 

.3 

2S3 

473 

1  1  .00 

7    5 

16.0 

2.05 

8.  16 

0.500 

12    04 

76 

14J0 

■  3 

2l9 

337 

24.00 

6.0 

115 

1  .65 

8.  13 

1  .680 

1  .0 

03   OS 

76 

13;:0 

-3 

354 

550 

o.ao 

11  .5 

25,0 

0.20 

0  .060 

OS   06 

76 

13;:5 

.3 

263 

432 

3. a 

11.5 

225 

1  .35 

8.46 

0.05 

10   07 

76 

13  S.  5 

.3 

534 

360 

1  .  20 

I5.0 

33.0 

2.60 

B.  70 

0.040 

01    08 

7  6 

13'0 

.3 

235 

361 

1  .00 

I5.0 

24,5 

1  .85 

8.54 

0.060 

05   09 

78 

13'.0 

.3 

725 

1235 

0.45 

275.0 

85.0 

1  .50 

8.49 

0.060 

MAXIMUM 

725 

235 

1235 

24.00 

275    0 

85.  0 

2.90 

8.70 

1  .680 

1  .0 

AVG 

OR    GEOM    MN     1  -  ) 

407 

229 

601 

4.37 

51     0 

31.9 

1  .84 

6.  11 

0,25  2 

1  .0 

MINIMUM 

553 

219 

337 

0.25 

6.0 

13.5 

0    20 

7.14 

0.010 

1  .0 

MO    OF    SAMPLES 

7 

3 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

10 

1 

47 

41 

361 

26S 

235 

221 

225 

229 

215 

249 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PU 

ORGANIC 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

BY    MO 

YR 

LM1 

DIST 

6RG    DEPTH 

C    AS    C 

ExTRBLES 

ARSENIC 

MERCURY 

Chromium 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

FEET 

HTHS 

MG/L 

MO/L 

MG/L 

MG/1. 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

23   01 

76 

1315 

.3 

23 

01     02 

7  6 

1  3;:0 

.3 

22 

01     03 

78 

1335 

-3 

9 

04    04 

70 

13:10 

,3 

IB 

12    04 

7B 

14;:0 

.3 

4.7 

23 

0 

0.001 

0.D30L 

0.020L 

0    030 

0-030L 

0.005L 

0.D20 

03    OS 

78 

1330 

.3 

20 

05    06 

78 

13;:S 

.3 

17 

10    07 

76 

1355 

.3 

18 

01  oe 

78 

1340 

.3 

4.6 

17 

05   09 

78 

1340 

,3 

43 

MAXIMUM 

4.7 

45 

0 

0.00! 

0.030 

0-020 

0,030 

0.030 

0.005 

D.020 

dva 

OB    GEOM   MN     ( - ) 

4.7 

21 

0 

0.001 

0.0300 

0-020D 

0,030 

0.030D 

0.005D 

0.020 

MINIMUM 

4.6 

9 

0 

0.001 

0.030 

0.020 

0.030 

0.030 

0.005 

0.020 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN  STN  SAMP   Pj 

DY  MO  YS  LMT    DIST  BBC  DEPTH 
FEET       MTRS 

12  04  78  1430  .3 


238 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

D.020L 


MAX  I MUM 

4VG    OR    GEOM    MN     [  •  1 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


0.02C 
0 , 0200 
0.020 


B.O.K./    SITE:     MIDDLE    MAITLAND    R1VEP 
SAMPLE    POINI:    0.7    MILES   OF   ETHEL 
STATION    TYPIL;     RIVER 


SAMP    DTE    HOUII 
Dv    MO    YR    LMT 


23 

01 

7a 

1050 

01 

02 

70 

1  04  S 

01 

03 

78 

1050 

04 

04 

78 

1  0 1  5 

03 

OS 

78 

1040 

05 

06 

78 

1040 

10 

07 

76 

1  030 

01 

08 

78 

1030 

05 

09 

76 

1045 

10 

10 

76 

1025 

01 

11 

78 

1040 

04 

12 

78 

10315 

STN       STN    SAMP       PJ 
DIST    BAG    DEPTH 
FEET  MTRS 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN     I- I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUi!       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


23 

01 

78 

1050 

01 

02 

78 

1  04  5 

01 

03 

78 

1050 

04 

04 

78 

1Ql!i 

03 

OS 

78 

1040 

05 

06 

78 

104') 

10 

07 

78 

1  030 

01 

08 

78 

1030 

OS 

09 

78 

104IS 

10 

10 

78 

102'i 

01 

11 

76 

I  040 

04 

13 

76 

1035 

MAXIMUM 

A/G    Oft    GEOM   MN     (  *  | 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


LONG- 


934 

901 

SAMPLE 

SCO 

MO 

4  2007 

4 

42025 

4 

42043 

4 

42061 

3 

42019 

8 

42097 

8 

421  15 

8 

42133 

8 

42151 

a 

42169 

e 

42185 

8 

42200 

4 

34 
Fl LTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 


0  .073 
0.071 
0.089 
0.080 
0.017 
0.041 
0  „  089 
0  ,  067 
0.041 
0  ,  039 
0,015 
0,084 

0.089 
0 .  059 
0.015 


19 
FILTEREO 
AMMON I  A 
MO/L 


440 
520 
575 
275 
035 
035 
04  5 
050 
030 
025 
020 
650 


0.650 
0.225 

0.020 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TEHM    STREAM:     MAITLAND    RIVER 

U    T    M:     17    0489775.0    4840350.0    4 


STATION     ID.       08-0056-026-02 
STORET    CODE 


80  81 

TOTAL  FECAL 

COLIFORM  COLIFOBM 

MF/100WL  MF/100ML 


300. 


140. 

BO. 

3600. 

9800. 


9800. 
74  1  . 

80. 


20 
TOTAL 
KjELOAHl 
MG/L 

0.980 
1  .000 
1  .250 
0,925 
0.615 
0  810 
0,750 

0  765 
0.700 
0.810 
0-730 

1  .550 

1  .550 
0.907 
0.615 


20 
12. 


100  . 
24. 


21 
FJ  LTERED 
N02-N 
MG/L 


032 
030 
028 
035 
017 
019 
005 
005 
003 
039 
014 
028 


0.039 
0.021 
0.003 


ENTER. 
MF/100ML 


90. 
16. 


88 
PSEUD. 
MPA 
MF/100ML 


24, 

4. 


20.  ■ 
4. 


FILTERED 

N03-N 

MG/L 

3,  100 
2,900 
2  350 
4  260 
2,030 
0,  45 
0.  020 
0.050 
0.010L 
6.510 
2.780 
3.700 


5.510 

2.2630 

O.OlO 


,572 
4',0 

.953 
570 
0B2 
504 
070 
105 
04  3 

.574 


5.574 
3,510 
0,043 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 


10.0 
16.0 
20.0 
20.0 
20.0 
10.5 
S.O 
0.0 

20.0 
B.9 

0.0 


NRGNC      TOTAL 

N   ORGNC   N 

MC/L      MG/L 


540 
480 
675 
650 
580 
775 
705 
715 
670 
765 
710 
900 


0.900 
0.682 
0.480 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

2.0 
6.0 


1  1  .0 
6.0 
6.0 
8.5 
7.0 
0.0 

10.0 

e.o 


1 1 


0 
7.9 
6.0 


MG/L 

1  12 
930 
628 
220 
662 
279 
■775 
820 
713 
359 
524 
.276 


6.359 
3.  192 
0.713 


5-DAY 

BOO 

MG/L 


1  .8 
1  .2 


12 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


354.0 

416.0 

4  34.0 

262.0 

380.0 

334. 

326.0 

324,0 

336.0 

506.  0 

472,0 

502.0 

506.  0 
387.2 
262.0 


02 

002 

0530 

79.00 

33 
TOTAL 

f 
MG/L 

0.095 
0.09a 
0.150 
0.122 
0.046 
0.080 
0.  109 
0-1  00 
0.066 
0.056 
0.032 
0.154 

0.  154 
0.092 
Q.  032 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 


T9.0 
6.00 
0.5 


<     C    0    N    T    0     > 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.M./  SITE 
SAMPLE  POINT 

STATION  TYPE 


MIDDLE  MAITLAND  RIVER 
0.7  MILES  OF  ETHEL 
RIVER 


MAJOR  BASIN 
Mima  BASIN 
TERM  STREAK 


GREAT  LAKES 

LAKE  HURON 

MA  I  TLAND  RIVER 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    290 

STATION  ID:   08-0056-026-02 

5T0RET    CODE:     03 
002 

0530 


U  T  M:  17  04H9775.0  4840350.0  4 


7 

14 

16 

56 

>5 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP       PJ 

DISS. 

CONO. 

TUPB. 

CHLORIDE 

P 

DY    MO 

YR 

LMT 

OIST 
Fl 

8RG 

OEP 

MT 

TH 
RS 

SOLIDS 
MG/L 

25C 
UMHOS 

F0HMS2IN 
UNITS 

MG/L 

AT 

LA 

23    01 

7B 

1050 

.3 

350 

695 

1  ,60 

17.5 

01    02 

7B 

1045 

.3 

403 

705 

1  .90 

17    b 

01    03 

7B 

1050 

.3 

433 

B05 

2.40 

20    0 

04    04 

78 

1015 

.3 

255 

480 

6.20 

8.0 

03    05 

78 

1040 

.3 

635 

1  .20 

14.9 

05    OS 

78 

1040 

.3 

328 

535 

1  .9 

15.5 

10    07 

78 

1  030 

.3 

320 

502 

1  .40 

24.0 

01  oe 

78 

1D30 

.3 

321 

550 

1   .40 

33    0 

OS   09 

78 

1045 

.3 

333 

555 

1.  .30 

40. S 

10    10 

78 

1025 

.3 

493 

720 

1  .  60 

18.5 

01    11 

78 

1040 

.3 

465 

739 

1.10 

26.5 

04    12 

78 

1035 

.3 

4B3 

715 

8.00 

32  .0 

7 

97 

MAXIMUM 

498 

805 

8.00 

40    5 

7 

97 

AVG 

OR    GEOM 

UN     1 

'  I 

331 

639 

2.50 

22.3 

7 

97 

M 

INIMUM 

255 

480 

1.10 

8    0 

7 

97 

NO  OF  SAMPLES 


8.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  OTE  HOUR 
OY  MO  YP,  LMT 


23  01  78  1445 

01  02  78  1425 

01  03  78  14  30 

04  04  78  1410 
03  05  78  1440 

05  06  78  1435 
10  07  78  1420 
01  08  78  1430 
05  09  78  1415 


SHARPES    CREEK 

STATION 

ID:       08-0056- 

027-02 

At    CONCESSION    ROADS 

2    AND    3 

WEST 

OF 

&MM-'- 

RIVER 

MAJOR    BASIN:     GREAT 

LAKES 

STORET 

CODE 

02 

MINOR    BASIN;     LAKE 

HURON 

002 

TERM    STREAM:     MAITLAND    RIVER 

0530 

LAT  : 

LONG: 

U    T    U: 

17    045400C 

.0    4B5135C 

.0    4           REGION:     01 

MILEAGE: 

18,00 

934 

901 

eo 

81 

84 

88 

805 

3 

1 

33 

STN       STN    SAMP 

Pd 

Sample 

SOD 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

oiss. 

5-OAY 

TOTAL 

DIST    8RG    DEPTH 

NO 

COLI FORM 

COLI FORM 

ENTER. 

MP* 

TEMP. 

02 

BOO 

P 

FEET                  MTRS 

MF/IOOML 

MF/100KL 

MF/IOOML 

MF/ 100ML 

D£G    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

.3 

4201  4 

4 

0.0 

9.5 

0.5 

0.007 

.3 

42032 

4 

4.        L 

4.        L 

4.        L 

4.        L 

0.0 

8.0 

1  .6 

0.004 

.3 

42050 

4 

o.o 

9.0 

t  .2 

0.017 

.3 

4206a 

3 

4.        L 

4.        L 

4.        L 

4.        L 

2-0 

1  1  .5 

0.6 

0.010 

.3 

42066 

8 

10.0 

9.5 

0.8 

0.023 

.3 

42104 

8 

2900. 

72. 

36. 

4.        L 

15.0 

7.0 

0.  7 

0.025 

.3 

42122 

8 

1  100. 

36.        L 

144  . 

4.        L 

16.5 

7.0 

0.7 

0.037 

.3 

42140 

a 

S50. 

48. 

156. 

4          L 

19.0 

9.5 

0.8 

0.022 

.3 

421  50 

a 

3100. 

92. 

188. 

4          L 

17.0 

7.0 

0.3 

0.033 

MAXIMUM 

3100. 

92. 

188. 

4. 

19.0 

11.5 

1.6 

0 

037 

AVG 

OS    GEOM   MN 

210    "     D 

24.  ►    0 

37.  ■    D 

4.  -    D 

8.8 

8,7 

0.8 

0 

020 

MINIMUS-" 

A. 

4  . 

4 

A 

0.0 

7,0 

0.3 

0 

004 

NO 

OF    SAMPLES 

6 

6 

e 

E 

9 

9 

9 

9 

34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pd 

f I LTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FI LTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOIAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

OY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

SOL  I  us 

FEET 

MTRS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

23    01 

78 

1445 

3 

0.006 

0.105 

0 .  530 

0.017 

0.370 

0    4112 

0.425 

0.917 

270-0 

5    0 

01     02 

78 

1425 

.3 

0.003 

0.  100 

0.450 

0 .  008 

0.260 

0    368 

0.350 

0.718 

2BB.0 

1  .0 

01     03 

78 

1430 

.3 

0.003 

0.  160 

0.690 

0.007 

0.290 

0.467 

0.530 

0.987 

276.  0 

1  .5 

04    04 

7B 

1410 

.3 

0.005 

0.050 

0.355 

0.032 

1.970 

2.052 

0    305 

2.357 

2  22  .  0 

1  .0 

03    05 

78 

1440 

.3 

0.002 

0.025 

C  .  505 

0.004 

0.230 

B.SS8 

0    480 

0.739 

306.0 

1  .5 

05    On 

78 

1 435 

.3 

0,005 

0.025 

0.715 

0,008 

0.50 

0    533 

0.690 

1  .223 

320. 

7.5 

tO   07 

78 

1420 

.3 

0.009 

0.025 

0.795 

o.ooa 

0.680 

0.713 

0.7  70 

1  .483 

342.0 

3.0 

01    08 

78 

1430 

.3 

0.009 

0.010 

0 .  540 

0.006 

0.560 

0.576 

0.530 

1  .106 

314.0 

3.0 

05    09 

78 

1415 

.3 

0.015 

0.025 

0.460 

0.009 

0.440 

0.474 

0.435 

0    909 

3GS.0 

6.0 

MAXIMUM 

0.015 

0.160 

0.795 

0.032 

1  .970 

2.052 

0.  770 

2.357 

342 .  0 

7    5 

AVG 

OR    GEOM    MN 

0.006 

0.058 

0.560 

Q.01  t 

0.589 

0.658 

0.502 

1  .  1  60 

294.0 

3.3 

MINIMUM 

0.002 

0.010 

0.355 

0.004 

0.230 

0.259 

0.305 

0.718 

222.0 

1    0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


23 

01 

78 

1445 

,3 

01 

02 

78 

1425 

.3 

01 

03 

7B 

1430 

.3 

04 

04 

78 

1410 

.3 

03 

05 

78 

1440 

.3 

05 

06 

78 

1435 

.3 

10 

07 

78 

1420 

.3 

01 

08 

78 

1430 

.3 

05 

09 

78 

1415 

AVG    OR 

.3 

MAXIMUM 

GEOM   MN    I  * ) 

MINIMUM 

S0LID5 
MG/L 

265 
287 
275 
221 

305 
313 
339 
311 
302 

339 

291 


14  16         56 

COND.  TURB.  CHLORiDE 

25C  FORMAZIN       MC./L 

UMHOS  UNITS 


51B 

518 
590 
449 
515 
510 
525 
505 
496 

590 
514 
449 


1  .00 
0.90 
1  .20 


0.92 
0.95 

2.0 

1.13 

0.90 


5.5 
4.5 
4  5 
3.5 
3,5 
3.5 
4.0 
3.5 
4.0 

5.5 


NO    OF    SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.OX./  SITE:  SHARpES  CREEK 

SAMPLE  POINT;  AT  FIRST  CONCESSION  ROAD  NORTH  OF  6ENMILLER 
STATION  TYPE;  RIVER    FLOW  GAJGE  MOE  02FD104  MAJOR  BASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREW 


GPEAT  LAKES 
LAKE  HURON 
MJITLAND  RIVER 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    19 

STATION  10:   08-0056-028-02 

STORET    CODE:     02 
00  2 
0S30 


STN    NO: 


'Jt> 


LAT: 


SAMP    DTE    HOUR      STN      STN    SAMP      PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTHS 


23 

01 

78 

1350 

01 

02 

78 

1305 

to 

03 

73 

1320 

04 

OH 

7B 

1305 

03 

05 

76 

1315 

OS 

06 

76 

1320 

10 

07 

76 

1345 

01 

oa 

76 

1320 

05 

09 

76 

1300 

10 

10 

76 

1155 

01 

n 

76 

I20S 

04 

12 

76 

1205 

MAX IMJM 

AVG    OR    GEOM    MN    (  '  I 

KIN  MM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
OY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


23 

01 

76 

1320 

01 

02 

76 

1305 

01 

03 

76 

1320 

04 

at 

76 

I3C5 

03 

05 

76 

I31S 

05 

OS 

78 

1320 

10 

07 

78 

1345 

01 

oe 

76 

1320 

05 

09 

78 

1300 

10 

10 

78 

1  155 

01 

II 

76 

1205 

04 

12 

7B 

1205 

.3 
.3 
.3 

■  3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVS    OR    GEOM   MN     C J 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


LONG 

934 
SAMPLE 

NO 


4201  1 
42029 
42017 
42065 
42083 
42101 
42119 
42137 
42155 
42173 
42189 
42204 


FILTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 

0.002 

O.O04 

0.002 

0.009 

0.O01 

0.003 

0 . 00 1 L 

0.004 

0.013 

0.003 

0.001 

a .  004 


.013 

.004D 

.001 


19 
FILTERED 
AMMON I A 
MG/L 


0.015 
0.015 
0.020 
0.065 
0  010 
0,015 
0  015 
0.0:0 
O.OlO 
0.010 
0.015 
0.020 

0.065 

o.oia 

0.010 


U  T  M:  17  0450350.0  4343000.0  4 


901 
SCO 


ao 

TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


16 

GO. 
340. 
390. 
400. 


FECAL 
COLIFORM 
MF/100MI. 


20. 
1  04  . 
256. 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0-360 
0.470 
0.420 
0-260 
0.425 
0  410 
0,340 
0.315 
0.230 
0.735 
0.465 
0.645 

0.735 
0.423 
0    230 


21 

FI LTERED 

N02-N 

MG/L 


009 

007 
009 
019 
OO'i 
012 
014 
008 
009 

oos 

003 


0.019 
0.009 
0.003 


ENTER. 
MF/100ML 


B. 
104. 


88 
PSEUD 
MPA 
MF/100ML 


400. 

256. 

196 

TOO.' 

18. 

0 

35 

16. 

4. 

a 

22 

FILTERED 

noa-N 

MG/L 

2.  900 
2.900 
2.780 
2.430 
2.450 

3.  03 
3.800 
3.440 
3.300 
1  .260 
I  .790 
2.700 

3.  BOO 
3-732 
1  .260 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

o.o 

2  0 
3.0 
3.0 


9.5 
1  .5 

16.5 

e.s 

0.0 


1NRGNC      TOTAL 

N   ORGNC   N 

MG/L       MG/L 


924 
9?2 
808 
514 
4h6 
057 
ft  29 
458 
319 
275 
308 
725 


3.829 
2.759 
1  .275 


345 
455 
400 
195 
415 
395 
325 
305 
220 
725 
450 
625 


0.725 
0.405 
0.t95 


DISS. 

02 

MG/L 

MO 
12,5 


14.Q 

10.9 
e.s 


23 
TOTAL  N 

MG/L 

3.269 
3.377 
3  20B 
2.709 
2.881 
3.452 
4.154 
3  763 
3-539 
2-000 
2.258 
3. 350 


4.  154 
3  163 
2  000 


5-OAY 

800 

MG/L 

0.7 
1  .0 


1  .0 
0.7 
0.2 

12 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

290.0 

308.0 

316.0 

2  36.0 

33B.O 

332. 

330.0 

334.0 

356.0 

360.0 

346.0 

342.0 

360.0 
324.0 
238. 0 


33 
TOTAL 

i 

MG/L 

0  004 
0 .  007 
0.009 
0 .  0 1 0 
0.012 
0.009 
0.006 
0.012 
0.014 
0.006 
0.003 
0.029 

0.029 
0.01D 
0.003 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

4.0 

4.0 

2.0 

1  .5 

0.51. 

7. 


17 


6.0 
10.0 

17,0 
5.6D 
0.5 


SAMP  DTt  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


7 

14 

16 

56 

55 

DISS. 

CONO 

Tune. 

CHLORIDE 

PH 

SOLIDS 

2SC 

FORMAZIN 

MG/L 

AT     LAS 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

23    OT 

76 

1320 

.3 

266 

515 

0.95 

7,0 

01     02 

76 

13015 

.3 

304 

530 

1  .40 

7.0 

01     03 

78 

1320 

.a 

314 

605 

l  .10 

7.5 

04    04 

76 

1  3015 

.3 

237 

454 

2.  10 

4,5 

03    05 

78 

1  3 1  !5 

.3 

570 

1  .00 

6.5 

05    06 

76 

1320 

.3 

315 

545 

1  .0 

6,6 

10    07 

76 

1  3415 

.3 

313 

555 

1  .00 

7,5 

01     06 

76 

1320 

.3 

333 

550 

0.90 

7.0 

OS   09 

76 

1300 

.3 

352 

543 

0,55 

8-0 

10    10 

78 

1  1  5*5 

.3 

351 

521 

0.55 

6.0 

01    11 

76 

I20'5 

.3 

340 

550 

0.60 

6.5 

04    12 

78 

120'5 

3 

332 

515 

3.80 

8.0 

7.96 

MAXIMUM 

362 

60S 

3-60 

8    0 

7-96 

A/G    OR 

GEOM    MN 

(  •) 

317 

538 

1  .26 

6   8 

7.96 

M I N I  MUM 

237 

454 

0.55 

4.5 

7.96 

NO    OF    SAMPLES 


B.0.»./    SITE:     TRIBUTARY    OF    MAITLAND    RIVER 

SAMPLE     POINT:     DOWNSTREAM    FROM    CONC    RD     12-13    SOUTH    OF    WINGHAM 


STATION    TYPE:     RIVER 


SAMP    DTE    HOU»       STN       STN    SAMP 
DY    MO    YR     LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


23 

01 

78 

1600 

01 

03 

76 

1535 

01 

03 

78 

1606 

04 

04 

78 

1515 

03 

05 

76 

1540 

05 

06 

78 

1540 

10 

07 

?a 

1515 

01 

08 

7a 

1540 

05 

09 

78 

1515 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN     ( • ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


LONG: 


934 

901 

PJ 

SAMPLE 

SCD 

H 

NO 

S 

3 

42017 

4 

3 

42035 

4 

3 

42053 

4 

3 

42071 

3 

3 

420Q9 

B 

3 

42107 

a 

3 

42125 

8 

3 

42143 

a 

3 

42161 

s 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
MA1TLAND    RIVER 


T    M:     17    047 1  900.0    4857300. 0    4 


TOTAL  FECAL  M.F.  PSEUD. 

COLIFORM      COLIFORM  ENTER.  MPA 

MF/100ML       MF/100ML       MF/100ML      MF/100ML 


90. 

2. 

16. 

1100. 

132. 

192 

140. 

124. 

600. 

G 

6800. 

156. 

109, 

6800. 

156. 

600. 

207.'     D 

29. '    0           75. 

U 

4. 

2. 

12. 

STATION 

ID:       OB-0056- 

029-02 

ST0RE1 

CODE: 

02 

002 

0530 

ON       01 

MILEAGE: 

51  .50 

805 

3 

1 

33 

HATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

TEMP. 

02 

BOD 

)> 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.0 

12.5 

0.6 

0.D32 

0,0 

12.5 

0.7 

0.013 

0    0 

12.0 

1   a 

0.056 

5    0 

9.5 

15,0 

11.0 

0.7 

0.019 

16.0 

7.5 

0.8 

0.017 

17,0 

8.0 

0.6 

0.0J3 

22,0 

7.0 

0.8 

0.027 

21  .0 

10.0 

0.2 

0.042 

22,0 

12.5 

1  .8 

0.056 

10.  7 

10.0 

0.8 

0.027 

0.0 

7.0 

0.2 

0.012 

I     C    0    N    T    0     ) 


SAMPLE     INFORMATICS     SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     .     RIVEfl    9ASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


TRIBUTARY  OF  MAITLAND  RIVER 

downstream  from  conc  rd  12-13  south  of  w1ncham 
river  major  basin 

Minor  basin 
term  stream 


GREAT  LAKES 

LAKE  HURON 

MAI TLAND  RIVER 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    292 

STATION  ID:   OS -0056-029  02 

STORET  CODE:  02 
002 
0530 


LAT: 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMt       PL 
OY    MO    YR    LMT  DIST     BRC    DEPTH 

FEET  MTRS 


23    Ol  78  I600 

01     02  78  1535 

01    03  78  1605 

03    05  78  15-10 

05   06  78  1510 

10    07  70  1515 

01    03  78  1540 

05    09  78  1515 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     (  -  I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


23    01 

78 

1600 

.3 

01    0! 

78 

1535 

.3 

01    03 

78 

1605 

.  3 

03    05 

78 

1540 

^3 

05   06 

78 

1540 

.3 

10   07 

7B 

1515 

.3 

01    08 

73 

1540 

.3 

05   09 

78 

1515 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     | -  1 
MINIMUM 

LONG: 


EI LTEREO 

REACTIVE 

P    MG/L 

0.001 

0.009 

o.oos 

0.001 
0.003 
0.004 
0.005 

0.005 


009 
.004 
.001 


DISS. 

SOLIDS 


257 
276 
299 
340 
313 
325 
294 
290 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

0.O05L 

0.010 

0.0-15 

0.015 

0.035 

0.Q35 

0.025 

0.010 

0.035 

0.019D 

0.005 


340 
299 
257 


485 
496 
545 
545 
515 
519 
496 
496 

545 

512 
485 


U    T    M:     17    0471900.0    4857300.0    4 


REGION:    01 


TOTAL 

KJEIDAHL 
MG/L 

0.605 
0,335 

0.760 
0.490 
0.420 
0.315 
0.430 
0.640 

0.760 
0.499 
0.315 


21  22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


O.003 
O.O05 
0.009 
0.005 
0.009 
0.007 
0.007 
0  004 


0  .  009 
0.006 
0.003 

8 


14  16         56 

COND.  TURB  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN       MG/L 

UMHOS  UNITS 


7.30 
2.67 
0.85 


5.5 
5.0 
5  0 
5.0 
5.0 
4  0 
22.5 
3.0 

22.5 
6.9 
3.0 


1  .510 
l  .260 
1.  160 
1  .300 
l  .40 
0.790 

0  790 
0.530 

1  .510 
1  .093 
0.53O 


17  18 

INRC-NC  TOTAL 

N  ORGNC   N 

MG/ L  MG/L 


518 
2  75 
184 
320 

4.14 

e:i2 

822 
544 


1  .518 
1.117 
0.S44 


0.600 
0.325 
0.  745 
0.475 
0.385 
0.280 
0  .  405 
0.630 

0.745 
0.481 
0.280 


23 
TOIAL  N 


3.118 
1  .600 
1  .929 
1  .795 
1  -B29 
1.112 
1  .227 
1  .  174 

2.118 
1  .598 
1.112 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

2  76.0 
284.0 
328.0 
342-0 

3  24. 
340.0 
310.0 
302.0 


342.0 
313.3 
276.0 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 


29 

0 

1 

S 

15 

.0 

16 

0 

11 

5 

29 

.0 

13 

.9 

1 

.5 

NO    OF   SAMPLES 


fl. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


LUCKNOW    RIVER 

HIGHWAY    21 .     PORT    ALBERT 

RIVER  FLOW    GAUGE    MOE    02FD103 


LONG. 


5TATI0N    ID:       08-0076-001-02 


MAJOR  BASIN 
MI  .'.OR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
LUCKNOW    RIVER 


934 

901 

80 

Bl 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP      PJ 

SAMPLE 

SCD 

TOTAL 

FECAL 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

FEET 

BHG 

DEPTH 
MTRS 

NO 

COLIFORM 
MF/IOOML 

COLIFORM 
MF/IOOML 

23    01 

78 

1420 

.3 

42013 

4 

01     02 

78 

1400 

.3 

42031 

4 

300. 

4,        L 

01     03 

78 

1405 

.3 

42049 

4 

04    04 

78 

1350 

.3 

42067 

980. 

4. 

03   05 

78 

1400 

.3 

42085 

8 

05    06 

7B 

1400 

.3 

42  I  03 

8 

10.        L 

4.        1. 

10    07 

78 

14  00 

.3 

42121 

8 

110. 

12. 

01    08 

78 

1405 

.3 

42  139 

8 

100. 

16. 

OS    09 

73 

1355 

.3 

42157 

8 

400. 

a. 

to   10 

78 

1340 

.3 

42175 

8 

01     1  1 

7B 

1400 

.3 

42191 

a 

04    12 

78 

1350 

.3 

42206 

8 

MAXIMUM 

98Q 

16. 

AVG 

OR    GEOM 

MN    (*  1 

153,*    D 

7 ,*  a 

M 

INIMUM 

10. 

4 

U    T    M:     17    0442590.0    4B5B390.0    4 


M.F.  PSEUD. 

ENTER.  MPA 

MF/100ML      MF/IOOML 


120 

19. 


STORET    CODE: 

05 

002 

0730 

ON:     01 

MILEAGE: 

0.80 

805 

3 

1 

33 

WATER 

DISS. 

S-DAY 

T0TA1 

TEMP  . 

02 

BOO 

F 

DEG   C 

MG/L 

MG/L 

MG/1 

0.0 

I  4     0 

0.  7 

0.014 

o.o 

13.5 

0.  9 

0.018 

0.0 

13.0 

0.7 

0.015 

2.0 

1  1  .5 

1  .0 

0.070 

1  1  .0 

1  I  .0 

1  .0 

0.012 

19.0 

a. 5 

0.  7 

0.016 

21  .0 

9.5 

0.8 

0.025 

24.5 

8.5 

0.9 

0.012 

23.0 

9.0 

0.3 

0.016 

13.0 

10.5 

1  .0 

0.014 

10.0 

11.0 

0.6 

0.006 

0.0 

10.5 

1  .5 

0.116 

24.5 

14.0 

1  .  5 

0.1  16 

10.3 

10.9 

0.8 

0.028 

0.0 

8.5 

0.3 

0.006 

NO    OF    SAMPLE5 


34 

19 

20 

21 

22 

1  7 

1  B 

23 

5 

6 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

F!  LTEREO 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRONC 

TOTAL 

TOIAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

8RC-    DEPTH 

REACTIVE 

AMMONIA 

KUELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MH/L 

MG/L 

MG/L 

23  01 

7B 

1420 

.3 

0.002 

0.040 

0.530 

0.007 

1  .560 

1  .607 

0.  490 

2,097 

300.0 

11  .0 

01     02 

78 

1400 

.3 

0.016 

0.035 

0    375 

0.008 

1  .310 

1     353 

0.  340 

1    693 

304  .  0 

5  .5 

01    03 

78 

14  05 

.3 

0.003 

0.025 

0.340 

0.009 

1  .490 

1  .534 

0.315 

1  .839 

302.0 

15  .0 

04    04 

78 

1350 

.3 

0.023 

0,055 

0.490 

0    018 

2.020 

2. 093 

0.435 

2    528 

326.0 

43.5 

03    05 

78 

1400 

.3 

o.oot 

0.015 

0.3B0 

0,006 

1  .160 

1  .181 

0.365 

1     546 

350.0 

1  .5 

05    06 

78 

1400 

.3 

0 .  003 

0.025 

0.490 

0.009 

0.32 

0.854 

0.4S5 

1  .319 

316. 

15.5 

10   07 

78 

1400 

.3 

0 .  003 

0.035 

0.475 

0.008 

0  .  600 

0.643 

0.440 

1     0B3 

354.0 

24  .0 

01     08 

7B 
78 

1  405 

.3 

0.003 

0.025 

0.375 

0.005 

0.620 

0.650 

0.350 

1  .ooo 

294.0 

11  .0 

05    09 

1  355 

.3 

0.005 

0.015 

0.335 

0.007 

0 .  600 

0.622 

0.320 

0   942 

310.0 

18.5 

10     10 

78 

1  340 

.3 

0.005 

0.005 

0.615 

0.007 

1  .390 

1  .402 

0.610 

2,012 

390.0 

16.5 

01     1  1 

76 

1400 

.3 

0.002 

0.015 

0.430 

0.003 

0.950 

0.968 

0.415 

1  ,383 

340.0 

5.0 

04    12 

7* 

1350 

.3 

0.007 

0.020 

0.B30 

o.Dii 

2.000 

2.031 

0.810 

2.841 

432.0 

93.  0 

MAXIMUM 

0.023 

0.055 

0.830 

0.0'B 

2.020 

2.093 

0.810 

2.841 

432.0 

9B.0 

AVG 

OR    GEOM   MN 

0.006 

0.026 

0.472 

0.008 

1  .210 

1  .244 

0.446 

1  .690 

334. a 

22.1 

MINIMUM 

0.001 

0.005 

0.335 

0,003 

0    600 

0.622 

0,315 

0.942 

294    0 

1  .  5 

NO    OF    SAMPLES 


(     C    0    N    T    D     ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    293 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pa 
OY  MO  YR  LMT    OIST  ORG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14;0 


0 
141.0 


S3  01 

01  02  7B  1400 

01  03  78  1405 

04  04  78 

03  OS  78 

05  06  7s  1400 
10  07  78  14C0 
01  08  76  I4C5 
05  09  76  I3SS 
10  10  76  1340 
01  It  78  14C0 

04  12  7B  1350 


MAXIMUM 
AVO    OR    GEOM    MN     (  r  1 

M I N I  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/  L 

389 
399 
387 

283 
349 

301 


373 

373 

313 
233 


14  16                      56 

COND.  TURB  CHLORIDE 

25C  FORMAZtN                  MG/L 

UMhOS  UNITS 


13.0 
IS  6 
19. S 
7.5 
13.0 
13.5 
20. 0 
17.5 
13  .5 
11.0 
13.5 
15.5 


520 

5    60 

540 

3    40 

60S 

1  1     00 

48  5 

44    00 

565 

1  .60 

515 

5    2 

519 

A.  10 

483 

6.20 

466 

12.00 

540 

3.70 

558 

1  .30 

520 

49,00 

605 

49    00 

528 

12.67 

483 

1  .30 

20.  a 


55 
PH 
T  LAB 


7.70 
7.70 
7.70 


8  O.K./  SITE;  LUCKNOU  RIVER 

SAMPLE  POINT:  CANNING  STREET .  VILLAGE  OF  LUCKNOW 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  MOE  02FD1O2 


STATION  ID:   08-0076-002-02 


SAMP  DTE  HOU)   SIN   STN  SAMP   Pj 
Of   MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

33  01  76  151;  .3 

01  02  78  1450  .3 

01  03  78  1500  .3 

04  04  78  1415  .3 

03  05  78  ISO'j  .3 

05  06  78  1500  .3 
10  07  78  1445  .3 
01  08  78  1455  3 
OS  09  78  1435  3 
ID  10  76  1420  3 
01  1 1  76  1430  'a 

04  IS  78  141  !i  .3 

wax i Mum 

AVG  OR  GEOM  MN  |  *  ) 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 

sample 

NO 


42015 
42033 
42051 
42069 
42037 
4J105 
42123 
42141 
42159 
42177 
421  92 
42207 


901 

SCD 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GHF.AT     LAKES 

LAKE    HURON 
LUCKNOW    RIVER 


U    T    M:     17    0458490.0    4866900    0    4  REGION:     01 


TOTAL 
COLIfORM 
MF/100ML 


540 

1500. 

SOOO. 
3200. 
15000. 

1  1100. 


ai 

FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


160. 
230. 
324. 
532. 


15000 

S3J 

3595. ' 

U 

122 

540. 

12 

84  88 

M.F.  PSEUD. 

ENTER.  MPA 

MF/IOOML  MF/100ML 


64 

20. 
220. 
404. 

92. 


805 
WATER 
TEMP. 
DEC  C 

0.0 


19 

5 

22 

5 

20 

0 

13 

0 

10 

0 

0 

0 

22 

5 

9 

0 

0 

0 

STORET    CODE:    02 
002 
0730 


3 
DISS. 
02 
MG/l 

12.5 


14 

0 

12 

5 

11 

0 

9 

5 

9 

0 

10 

0 

9 

5 

14,0 
11.2 
9.0 


5-DAY 

BOO 

MG/L 


1  .  9 
0.8 
1  1 
1  -0 
0.9 
0    8 

0  3 

1  0 
0.  T 
1  .3 

1.9 
1.0 
0.3 


33 

TOTAL 

P 

MC/l 

024 
013 
019 
050 
018 
031 
021 
015 
018 
014 
014 


0.067 
0.025 
0.012 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY   MO   Yft    LMT        OIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


23  01  78 
01  02  78 
01    03    78 

04  04  78 

03  05  78 

05  06  78 
10  07  78 
01  08  78 
05  09  78 
10  10  76 
01  II  78 

04  12  78 


1515 
14  60 
ISOO 
1415 
1505 
1600 
1445 
1455 
1425 
1420 
1430 
3  41  S 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  *  1 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEFT       MTfiS 


-3 
.3 
.3 
,3 
,3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (■) 

M I N I  MUM 


23 

01 

78 

1515 

01 

02 

78 

1450 

01 

03 

78 

1500 

04 

04 

78 

1415 

03 

05 

7B 

1506 

05 

06 

78 

1500 

10 

07 

78 

1445 

01 

08 

70 

1455 

05 

09 

78 

1425 

10 

ID 

78 

1420 

01 

11 

78 

1430 

04 

12 

76 

14  15 

34 

19 

20 

31 

22 

17 

1  8 

23 

5 

6 

FI LTEREO 

FILTERED 

TOTAL 

FI LTERtO 

FILTERED 

INRCNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP  . 

B£ ACTIVE 

AMMONIA 

KjEldahl 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLI DS 

SOL  I DS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MO/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.015 

0.075 

0.560 

0.013 

1  .270 

1  .358 

0.485 

1  .843 

350.  0 

7  .5 

0.009 

0.040 

0.475 

0.008 

0.960 

1  .006 

0.435 

1     443 

324.  0 

4  .0 

0.007 

0.04  5 

0.490 

o.oi  i 

1  .040 

1  .ar'6 

0,  445 

1  .541 

332.  0 

1  .0 

0.015 

0.070 

0.550 

0    015 

1  .  630 

1.715 

0    4  80 

2    195 

2  76.  0 

17.0 

0.003 

0.025 

0.450 

0,007 

0.850 

0  .  882 

0,425 

1  .307 

346.  0 

3.0 
9 

0.007 
0.005 

0,040 

0,550 

0,013 

0,64 

0.6'>3 

0.510 

1  .203 

350. 

0    03S 

0    485 

0.009 

0    4T0 

0.454 

0.450 

0.904 

360.  0 

5  .5 

0 .  0C4 

0    015 

0    4  10 

0.0C6 

0.410 

0    431 

0.395 

0.826 

326.0 

1  .0 

0  .  009 

0-025 

0    420 

0.009 

0.380 

0    414 

0.395 

0.B09 

346.  0 

6  .5 

0    OCB 

0.015 

O.E60 

0.007 

0    820 

0    842 

0.545 

1  -387 

354.  0 

13. S 

0.004 

0.015 

0.485 

0.006 

0.680 

0.7gi 

0.470 

1.171 

316    0 

6  .5 

0.032 

0.070 

0.695 

0.01  1 

1  .660 

1  .741 

0.625 

2.366 

332.0 

26.0 

0.  022 

0.075 

0    695 

0.015 

1  .  660 

1  .741 

0.625 

2  .  366 

360.  0 

26  ,0 

0  .  009 

0.039 

0.51  1 

0,010 

0.B96 

0.945 

0.472 

1     416 

334  .  3 

8  .5 

0.003 

0-015 

0.410 

0.006 

0.380 

0-414 

0.395 

0.809 

276.0 

t.O 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

II 

13 

7 

14 

16 

56 

55 

DISS. 

COND 

TURB. 

CHLORIDE 

PH 

SOLIDS 

25C 

FORMAT.  IN 

Mf./L 

AT     LAB 

mg/l 

UMHOS 

UNITS 

343 

600 

3.90 

24.0 

320 

555 

1  .80 

18.0 

331 

610 

l  .50 

19.0 

259 

4S0 

23.00 

9.5 

343 

585 

l  .00 

15.0 

341 

565 

2.7 

18.5 

355 

570 

1  .40 

21  .0 

325 

555 

1  .00 

52,5 

339 

575 

1  .00 

24.0 

340 

535 

1  ,60 

12.0 

309 

560 

1  ,70 

18.5 

304 

465 

1  .00 

12.0 

7.88 

355 

610 

23.00 

24.0 

7.88 

3S& 

557 

3   47 

17.7 

7.88 

259 

465 

1  .00 

9.5 

7.88 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVES  SASlNS 


B.O  V. I  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


PINE  RIVER 

AT  CONCESSION  A.  HURON  TWP.  NEAR  LURGAN 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02FDOO I  MAJOR  BASIN 

MINOR  8ASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
PINE  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PU 

DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


18   01 

78 

1130 

.3 

14    02 

7B 

ioss 

.3 

09    03 

78 

1200 

.3 

05    01 

78 

1340 

.3 

10    05 

78 

1045 

.3 

20    06 

78 

1235 

.3 

25    07 

78 

1300 

.3 

2  2    08 

7B 

1241 

,3 

MAilMU'.Y 

AVG    OR    GEOM 

LONG: 


U    T    M:     17    0441900.0    4682425.0    4 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE 
STATION     10.        08-0103-001 -02 


REGION.     01 


934 

901 

444 

80 

81 

f 

SAMPLE 

SCO 

FLOW    CFS 

TOTAL 

EEC 

AL 

* 

NO 

COLIFORM 

COL  i  FORM 

EN 

WF/10II 

,11. 

MF/100ML 

MF/K 

40414 

A 

17.70 

560. 

124. 

228 

404  2B 

4 

10.60 

820. 

56. 

600 

40441 

7.00 

610. 

60. 

1900 

404  59 

6 

482.00 

1500. 

G 

10B. 

600 

40456 

3 

14.80 

170. 

8 

20 

noses 

6 

2-1    70 

6B0O. 

600 

G 

220 

40532 

e 

0.00 

500. 

100. 

120 

40555 

5-  9 

0-00 

1600. 

112. 

1  16 

482.00 

6800. 

600. 

1900 

63  .  60 

saa.  • 

U 

B4.  ■ 

U 

236 

0.00 

170. 

8. 

50 

F.  PSEUD. 

R.  MPA 

MF/IOOML      MF/100ML 


STORET    CODE: 

02 

002 

1010 

MILEAGE: 

1  . 

U05 

3 

WATER 

DISS. 

S 

TEMP. 

02 

DEG    C 

MG/L 

I  .0 

0.7 
4.0 
10.4 
30.2 
22.2 
20.4 


22.2 

10.0 

0.7 


11.8 
11  5 
14.6 
14.3 
B.7 
7.2 


14.6 

10.6 

7.2 


-I 

>«r 

BOD 

M( 

■A 

0 

6 

0 

6 

0 

6 

0 

9 

2 

8 

2 

1 

1 

4 

0 

8 

2 

.8 

t 

.a 

0 

.6 

NO    OF   S*HPLBS 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


1,8   01 

76 

1130 

,3 

14    02 

78 

1025 

.3 

OB   03 

78 

1200 

.3 

OS    04 

78 

1340 

.3 

10    OS 

78 

1045 

.3 

20    06 

78 

1235 

.3 

25    07 

78 

1300 

.3 

22    08 

78 

1241 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    MN     CI 
minimum 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SJMP   PJ 
DY  MO  YR  LIWT    DIST  BRG  OBPTH 
FEET       MTRS 


18  01  78  1 130 
14  02  78  1025 

09  03  78  1200 
05  04  78  1340 

10  05  78  1045 
20  06  78  1235 
25  07  78  1300 
22  08  7B  1241 


.3 
.3 
.3 


33 

34 

1  9 

20 

21 

22 

17 

IB 

23 

5 

TOTAL 

F 1 LTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJtLOAHI. 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGIJC       N 

SOLIDS 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MCi/1, 

Iter  L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.036 

0.025 

0.155 

0  ,  4SS 

0.019 

2.670 

2.644 

0.335 

3.179 

350.0 

0.067 

0.041 

6.125 

0.465 

0.017 

2.210 

2.352 

0.340 

2  .692 

352    0 

0 ,  062 

0.041 

0.155 

0    550 

0,019 

1  .840 

2.014 

0.395 

2.409 

338.0 

0.  166 

0.O78 

0.165 

0.640 

0.024 

2.750 

2.939 

0.475 

3  .41  4 

378  .0 

0.087 

0.025 

0.425 

1  .100 

0.O66 

1  .  3  .0 

1  .821 

0.675 

2.4B6 

314.0 

0  .  1  32 

0.040 

0.235 

C.9O0 

0.320 

3.2H0 

3.835 

0    665 

4.500 

54  2.-0 

0.056 

0.01  1 

0 .  020 

0.730 

0.015 

0.220 

0.255 

0    7  10 

0.965 

360.0 

0.047 

0.017 

0.025 

0.540 

0.009 

o.ano 

0.314 

0.515 

0.829 

2B6.0 

0.  166 

0.078 

0.425 

1  .  1  00 

0.320 

3.2H0 

3.835 

0    710 

4.500 

542.0 

0.082 

0.035 

0.163 

0.677 

0.06  1 

1  .823 

2.047 

0.514 

2.561 

365.0 

0.036 

0.011 

0.020 

0  .  465 

0.009 

0.220 

0.255 

0.335 

0-B29 

286.0 

6 

7 

SUSP. 

DISS. 

SOL  135 

SOLIDS 

MG/L 

MG/L 

1  .0 

349 

3.0 

349 

2.5 

335 

86.0 

292 

20.5 

293 

74.0 

466 

19.0 

341 

26.0 

260 

B 


14  16         56         55 

CONO.     11(88.  CHLORIDE         PH 

250  FORMAZIN       »C/L  AT  LAB 
UVHCS     UNITS 


620 

5 

30 

625 

5 

00 

680 

6 

40 

410 

125 

00 

496 

10 

00 

5B0 

66 

00 

510 

22 

00 

456 

27 

00 

10 

0 

10 

0 

1 1 

0 

6 

0 

H 

5 

IB 

0 

28 

5 

22 

0 

8 

IS 

8 

13 

8 

IS 

a 

OS 

8 

31 

a 

1  1 

229 

249 

452 

453 

TOTAL 

TOTAL 

GROSS" A" 

GROSS-A" 

LEAD 

ZINC 

DISS 

UNOISS 

MO/L 

MG/L 

PCI /I 

PCI/L 

MAX  I  MUM 

86.0 

466 

BSD 

125. 

00 

28 

S 

8. 

31 

0 

004 

0 

004 

AVG 

OR    GEOM  MN 

29.0 

336 

547 

33. 

34 

14 

6 

8. 

IE 

0 

004 

0 

004 

v :\i  '.■!.■• 

1  .0 

260 

410 

5. 

00 

6 

0 

8. 

06 

0 

004 

0 

004 

NO    OF    SAKP-EO 

3 

8 

e 

8 

s 

7 

1 

1 

45-1 

455 

457 

460 

464 

461 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

CROSS'B" 

GROSS "B" 

TRITIUM 

CEE 

IUM 

CESIUM 

COBALT 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

DISS 

UNDISS 

NCI/ 

L 

137 

3  4 

60 

FEET 

MTRS 

PC1/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PC  1/1 

IB    01 

78 

1  130 

.:> 

5, 

1  .     L 

0.26 

L 

30 

I. 

30. 

L 

30 

L 

14    02 

78 

1025 

.3 

4. 

1  .     L 

0.26 

L 

30 

1. 

30. 

L 

30 

L 

09    03 

78 

1200 

.3 

5. 

1  .    L 

0.26 

L 

30 

1. 

30. 

L 

30 

L 

05    04 

78 

1340 

.   : 

4. 

3. 

0.67 

30 

L 

30. 

L 

30 

L 

10    05 

78 

1045 

.3 

3. 

1  .     L 

0.49 

30 

L 

30. 

L 

30 

I 

20    06 

78 

1235 

.    ! 

3. 

1  .     L 

0 .  49 

30 

1. 

30. 

L 

30 

L 

25    07 

7B 

1300 

: 

3. 

1  .     L 

0.49 

30 

L 

30. 

L 

30 

L 

22    06 

7B 

1241 

■ 
MAXIMUM 

3. 
5. 

1  .     L 
3. 

0.49 
0.67 

30 

3a 

L 

30. 

30. 

L 

30 
30 

L 

AVG 

OR    GEOM    ISS 

3. 

1 .   a 

0.43 

3 

30 

0 

30. 

D 

30 

0 

MIS  .  '.'.■ 

3. 

i . 

0.26 

30 

30. 

30 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  LITTLE  SAU8LE  RIVER 

SAMPLE  POINT:  NORTH  BRANCH  INVERHURON  PROVINCIAL  PARK  MOE  SW  A1 

STATION  TYPE;  RIVER  MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

MINOR  BASIN:  LAKE  HURON 
TERM  STREAM:  LITTLE  SAUBLE  RIVER 


LAT: 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


IB    01 

78 

1050 

.3 

14    02 

78 

0940 

.3 

09    03 

78 

1200 

.3 

05    04 

7B 

1230 

.3 

10    05 

76 

0953 

.3 

20    06 

7B 

1137 

.3 

25    07 

7B 

11S7 

.3 

2  2    OB 

78 

1156 

.3 

12    09 

78 

1500 

.3 

11     10 

78 

1345 

.3 

31     10 

78 

1345 

.3 

D5    12 

78 

1400 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN 

l*i 

MINIMUM 

LONG: 

934 
SAMPLE 
NO 


40413 
40427 
40440 
40458 
40485 
40508 
40531 
40554 
40577 
4QS97 
40617 
40637 


901 
SOD 


6 
5 
5 
5  9 


U  T  M:  17  0453825.0  4904950  0  4 


STATION  10:   03  01 1 3-001 -02 

STORET  CODE:  02 
002 
1  1  10 


80         8  1 
TOTAL      FECAI. 

COLIFORM  COLIFORM 

MF/IOOML  MF/lOOML 


B4  BB 

MF  PSEUD. 

ENTER  MRA 

MF/IOOML  MF/IOOML 


2900. 
1  I  00. 
2500. 
1240. 
4200. 
3500. 
4300. 
9700. 
6000- 

40  . 


9700. 
2171 . - 
40. 


196. 
36. 
212. 
12®. 
692. 
600. 
870. 
600. 
820. 

10. 


870. 
206. 

10. 


REGION:  01 

80S 

WATER 

TEMP. 

DEG  C 


28. 

204. 

1300. 

600. 

40. 
456. 
860. 
524. 
690, 

10. 


1300. 
240.  * 


3.0 

1  .  0 

2  0 
3.  1 
7  3 

15.8 
16.9 
18.2 
18.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

12.0 
13.3 
14.5 
13.8 
10.6 

8.2 

B.4 

6.9 
11.4 
10.7 
10.6 
13.9 

14.5 
I  1  .2 
6.9 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

1.6 

0.  7 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0.094 
0.056 
0.049 
0.2  30 
0.031 
0.034 
0  066 
0.250 
0.021 
0.050 
0.009 
0.126 


0.250 
0.085 

0  009 


NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE   295 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    BIST  BOG  DEPTH 
FEET       MTRS 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/1. 


19  Ot  7B 
14  02  7  8 

09  03  78 
OS  04  78 

10  OS  78 

20  06  78 
25  07  78 

21  08  78 
12  03  78 

11  10  78 
31  10  78 
OS  1}  78 


1050 
0940 
1200 
1230 
0953 
1137 
1157 
1156 
1500 
1345 
1345 
1400 


-3 
.3 
.3 
.3 
.3. 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [ *  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


IS  01 
14  02 

09  03 
05  04 

10  OS 
20  0« 
25  07 
32  08 
12  09 

11  10 
31  10 
OS  12 


78  1050 
7B  0940 
78  1200 
78  1230 
78  0953 
78  1137 
78  (157 
78  11S6 
78  1500 
7B  1345 
7B  1345 
78  1400 


.3 
.3 
.3 
-3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
-3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  | • | 

MINIMUM 

HO    OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
OY  MO  YR  LMT    OIST  SRC  DEPTH 
FEET       MTRS 


IS  01  78  1050 

14  02  78  0940 

OB  03  78  1200 

OB  04  ?B  1230 

10  OS  78  0953 

20  06  78  1137 

25  07  78  1157 


.3 
.« 

.3 
.3 
.3 

.3 


.033 
.035 
039 
134 
007 
006 
014 
007 
005 
040 
003 
061 


0.  134 
0.031 
0.003 

12 

7 
DISS- 
SOLIOS 
MG/L 

343 
35t 
322 
236 
287 
434 
344 
306 
258 
446 
404 
377 

446 
342 
33$ 


25 

PHENOLS 


OL 
.0 
.OL 
.5 
-OL 


19 
FILTIRED 
AMMON I A 
MG/L 


0,365 
0.510 
160 
295 
055 
055 
020 
030 
005 
015 
005 
050 


0.510 
0.  131 
0.005 

13 

14 
CONO. 
2SC 
UMhOS 

6:0 
620 
660 
400 
560 
605 
S50 
540 
470 
685 
619 
550 

685 
572 
400 


12 

76 
CALCUL 
HARONESS 
MG/L 

278.0 

336. 

332.0 

IB2.0 

283.0 

287.0 

285.0 


3D  31  22 

TOTAL  FHTERED  FILTERED 

KJELDAHL  N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L  MG/L 


0-860 
0.S35 
0.550 
0.990 

0  395 
0.645 
0.535 

1  .300 
0.435 
0.415 
0.210 
0.920 

1  .300 
0.656 
0.210 

12 


0.015 
0.019 
0.019 
0.027 
0.021 
0.063 
0.017 
0.013 
0.007 
0.057 
0.006 
0.027 

0.063 
0  024 
0.006 

12 


1  .850 


16        56 

Tufa.  CHLORIDE 
FORMAZIN       MC/I. 
UNITS 


3.40 

4.00 

5.30 

46.00 

4  30 

8.90 

18.00 

10.00 

6.80 

0.75 

1.90 

9.80 

46.00 
9.85 
0.75 

12 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

79-00 
79-00 
51.00 
46.50 
72.00 
7S.00 
73.00 


13.5 
13  5 
13.0 
8.0 
16.5 
28.5 

St. 

22. 
5. 
23. 
23. 
24. 


28.  5 
17.5 

5.5 


TOT,     MAG 

NESIUM 

MG/L 

.25.  00 
26.00 
27.30 
14.20 
24.80 
24.20 
24.80 


1  .850 
1  750 
1.760 
560 
2B0 
730 
240 
300 
670 
160 
100 


'.100 
3.  106 
0.340 


59 
SULPHATE 

MG/L 

36.0 

26.0 

37.0 

12.0 

21  . 

20. 

21  . 


25 
40 
32.5 
37,0 


40.5 
35.8 

12.0 

12 

6s 

COLOUR 

HA2EN 

UNITS 

5 
5 
5 

IS 
IS 
15 


MO/L 

2.2.10 

2.379 

1  .929 

2.062 

656 

408 

767 

2«3 

312 

742 

171 

177 


7,  177 

2.261 
0.2il3 

12 

2B0 

REACT IVE 

SILICATE 

St    MG/L 


60 
65 
'i5 
00 
55 
J5 
05 
55 
20 
40 


2.48 
2,36 

3  30 
2.  25 
1.55 


67 
PTSSIUM 


MG/L 


50 
110 
70 
40 
60 
BO 
80 


TOTAL 

ORGNC      N 

MG/L 

0.465 
0.325 
0.390 
0,695 
0.340 
0.480 
0.515 

I  .370 
0.430 
0.400 
0.205 
0,870 

1.270 
0.535 
0.205 

12 

95 
ACIDITY 

PH   8.3 
MG/L 

6.0 

2.0 

4,0 

3.0 

8.0 

10.0 

t9.6 

20.4 

0.0 

29.1 

II  -9 
10.0 

29.1 
10.3 
0.0 

12 

66 
SODIUM 
NA 
MG/L 

5.70 

6.60 

7.70 

4    00 

8.00 
12  60 
10.00 


23 
TOTAL    N 


MG/L 


2.72S 
2.704 
2.319 
2.777 
1  .996 
3.888 
1  282 

1  553 
0.742 
3  142 

2  376 
8.047 

B  047 
2.796 
0.742 

12 

53 
TOT  ALK 
At  LA8 

MG/L 

291 
278 
292 
158 
253 
243 
248 
236 
233 
199 
266 
1B9 

292 
241 
158 

12 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

348.0 
356.0 
332.0 
280.0 
312.0 
460.0 
380.0 
462.0 
264.0 
450.0 
408.0 
396.0 

462.0 
370.7 

264.0 


55 


8-14 
8.16 
8.25 
8.13 
8.17 
8.09 
8.08 
7.72 
8.44 
7.07 
BOS 
8.04 

8.44 
8.03 

7.07 

12 


6 

SUSP. 
SOLIDS 

MG/L 

5.5 

5.0 

10.0 

43,5 

24.  S 

26. 5 

36.0 

156.0 

6.0 

4  0 

3.5 

19. 0 

156.0 
28.3 

3.S 

12 


208 

PM  TOTAL 

AT    LAB  IRON 

MG/L 


0.320 
0.210 
0.290 
1  .920 
0.200 
0.340 
0.990 
0.660 
0.290 
0.140 
0.130 
0.900 

1  .920 
0.523 
0.120 

12 


41  4S2  453 

COD     GROSS'A*  GROSS'A* 

DISS  UMOISS 

MG/L  PCI/L  PCI/L 

19 
10 
14 
16 
14 

i»  i .  l         i.i 

19  7.  1,    (. 


23  OB  78  1156 
12  09  78  1500 
II  10  78  1345 
31  10  78  1345 
05  12  78  1400 


.3 

.3 
.3 


MAXIMUM 

AVC.  OR  GEOM  MN  I  -  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   Pj 
OV  MO  YR  LMT    OIST  BRO  DEPTH 
FEET       MTRS 


T.5 

1  .00 
1  ,0 

11 


261  ,0 
272.0 
316.0 
317.0 
370,0 

336. 

234,8 

182.0 

12 


454  455 

GROSS "B*  GROSS "B" 

DISS  UNOISS 

PCI/L  PCI/L 


20  06  78 

1137 

.3 

4. 

28  07  78 

1157 

.3 

S5. 

aa  06  7e 

1156 

.3 

3. 

13  09  7B 

1500 

.3 

4. 

11  10  TB 

134S 

.3 

6. 

31  10  78 

134S 

.3 

4. 

05  13  78 

1400 

.3 

4. 

MAXIMUM 

1S. 

AVC 

OR  GEOM  MN 

1"  1 

5. 

MINIMUM 

3. 

65.00 
67.00 
B4.00 
82.50 
73,00 

84.00 
70,56 
46.50 


457 
TRITIUM 
NCI/L 


1  .56 
0.9D 
0.45 


23.80 
35.40 
25.80 
26,80 
21  .20 

27  30 
24.  !7 

14.20 

12 

460 
CESIUM 
- 1 37 
PCI/L 


30. 

30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 


30. 
30.   0 

30. 


36 

37 

9 

3 

29 

37 
16 
3 

II 


30. 
30. 
30. 
30. 
30 
30. 
30. 

30, 
30. 

30. 


3.30 

10,60 

2.50 

4.10 

4.00 

10.00 

3  05 

10.20 

3.55 

7.20 

4.00 

12.60 

30B 

8,06 

2.50 

4,00 

12 


464  461 

CESIUM  COBALT 

134  60 

PCI/L  PCI/1 


30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 

30. 
30. 
30. 


36 

is 


36 
1B 
10 


1  .  L 
1  .  L 
1.  L 


7. 

1.  D 
1  . 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.M./  SITE: 
SAMPLE  POINT : 
STATION  TYPE; 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


17 

01 

?B 

1610 

13 

03 

7B 

1500 

14 

03 

78 

1420 

17 

04 

78 

1535 

15 

OS 

78 

1350 

12 

06 

78 

1300 

IB 

07 

73 

1045 

16 

08 

78 

1130 

12 

09 

78 

1020 

1« 

10 

78 

D92S 

14 

11 

78 

0850 

SAUGEEN  RIVER 

YONGE  STREET,  TOWN  OF  KALKEUTON 

RIVER   FLO*  GAUGE  FED  02FC002 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
,3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
-3 
.3 
.3 
.3 


934 
SAMPLE 
NO 


43512 
42524 
42538 
42553 
42571 
42589 
43616 
42635 
42654 
42672 
42691 


901 

SCD 


MAJOR    BASIN:     GREAT    LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     SAUGEEN    RIVER 

U   T   M:    17   0487675.0  488662S.0  4 


STATION    ID:      08-0123-002-02 
STORET   CODE: 


444 
FLO*  CFS 


671 .00 
6 1  I . 00 
671 .00 
2940.00 
2S10.00 
514,00 
297.00 
343.00 
545.00 
480.00 
554.00 


BO 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


300. 
1500. 
1400. 


4300, 

10200. 

1B00. 

5600. 


81 
FECAL 

COL  I  FORM 
NF/IOOML 


20. 

52. 

148. 


304. 
1210. 
250. 
520. 


M.F. 

ENTER. 

MF/100ML 


64. 
60. 
113. 


88 
PSEUD. 
MPA 

MF/IOOML 


116. 
600. 
130. 
410. 


4. 
4. 


80S 
WATER 
TEMP. 
OEO  C 


30 

23.0 

16.0 

7.0 

5.0 


DISS. 
02 

MG/L 

15,0 
14.0 
14.0 
13.5 
135 
12.5 

9.5 

8,5 
10.0 
10.0 
11.0 


03 

002 

1260 


1 
5-DAY 
BOO 

MGA 

0.3 
1  .2 
1  .0 
0.7 
1  .1 
0.6 
0.6 
1  .0 
1.0 
0.5 
1.3 


(    C   0   N   T   0    ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


8. O.K./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


SAUGEEN  RIVER 

YONGE  STREET,  TOWN  OF  WALKERTON 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02FCO02 


LONG: 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


934 
SAMPLE 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 

TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SAUGEEN  RIVER 


U   T    It: 
444 


17    0487675,0    4886625.0    4 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE 
STATION    ID:       OB -01 23- 002 -02 


STORET   CODE:    02 
002 


REGION:    01 


80                       81  84  B8 

SCO       FLOW    CFS               TOTAL               FECAL  M.F.  PSEUD. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER.  MPA 

MF/lOOML  MF/100MI  MF/100ML  MF/100ML 


80S 
WATER 

TEMP. 
DEG    C 


DISS, 

02 

MG/L 


1260 
47.60 


5- DAY 

BOO 

MG/L 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MM     I  * ) 

H1NIBUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY   MO    YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FtET  MTRS 


2940.00  10200. 
921.46  2109. 
297.00  200. 


1210. 
IBS.* 


BOO. 

154. 

60. 


17  01 

78 

1610 

.3 

13  02 

79 

1500 

.3 

14  03 

78 

1420 

.3 

17  04 

78 

1535 

.3 

15  05 

7S 

1 350 

.3 

12  06 

78 

1300 

.3 

1S  07 

78 

1045 

.3 

IS  OS 

7a 

1  1  30 

.3 

12  09 

78 

1020 

.a 

18  10 

78 

0925 

.3 

14  11 

7B 

0850 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  fit*  i  ■  ' 

1,  w  I  MUM 

NO   OF   SAMPLES 


SAMP   DTE   HOUR      STN      STN    SAMP      PJ 
OY  MO   YR    LMT        DIST    9RG  DEPTH 
FEET  MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.  9 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 

.: 


17 

01 

78 

1610 

13 

02 

78 

1500 

14 

03 

7B 

1420 

17 

04 

7  8 

1535 

15 

05 

78 

1350 

12 

06 

78 

1300 

10 

07 

.78 

1045 

15 

08 

78 

1130 

12 

09 

78 

1 020 

18 

10 

78 

0925 

l  ( 

11 

78 

0850 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.012 
0.018 
0.039 
0 .  027 
0.032 
0.023 
0.024 
0.032 
0.063 
0.025 
0.0'5 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 


0.063 

0.027 
0.012 


0.005 
0.007 
0.01  I 
0.006 
0.005 
0.003 
0.007 
0 .  006 
0.016 
0.007 
0,002 

0.016 
0.007 
0.002 


1  I 

19 
FILTERED 
AMMON 1  A 
MG/L 

0.025 
O.OJI) 
0.07  5 
0.015 
0.025 
0.035 
0.020 
0 .  030 
0.025 
0.015 
0.005 


susp. 

DISS. 

SOLIDS 

SOLIOS 

MG/L 

MG/L 

3.0 

379 

5.0 

381 

17.0 

345 

13.0 

234 

15.0 

303 

9. 

353 

7.0 

435 

7.0 

437 

26.5 

383 

2.0 

435 

5.0 

427 

7 


0.075 
0.029 
0.005 


20 
TOTAL 

KJELDAHI. 
MG/L 

0.330 
0.275 
D.405 
0.355 
0.585 
0.400 
0.360 
0.435 
0.495 
0.470 
0.420 

0.585 
0.412 
0.275 

11 


21  22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


0.Q07 
0.003 
0.009 
0.005 
0.008 
0.009 
0.007 
0.006 
0,013 
0.  009 
0.007 

0.013 

0.008 
0.005 

1 1 


14  16                        56 

COND,  TURB.  CHLORIDE 

25C  F0RMA2IN                MG/L 

UMHOS  UNITS 


7.5 
7.5 
11  .0 
5.0 
7.0 
7.5 
8.0 
8.0 
8.5 
7.5 
7.5 


590 

3.20 

615 

2.20 

630 

12.00 

416 

6.20 

453 

4.50 

585 

1  .7 

630 

3.90 

620 

3.90 

600 

17.00 

615 

9 .  80 

3.10 

1  .250 

1  .  150 

I  .200 

0 .  730 

0.330 

0.6U 

0 . 5(J0 

0.500 

0.700 

0.540 

0.830 

1  .250 
0.765 
0.330 


17 

INRGNC 

N 

MG/L 

1  .282 
1  .204 
1  .284 
0.7  50 
0.363 
0.724 
0.527 
0.538 
0.7  3B 
0.564 
0.842 

1  .284 
0.801 
0.363 


23.0 
9.6 
0.0 

11 

18 
TOTAL 
ORGNC   N 
MG/L 

0.305 
0.230 
0.330 
0.340 
0.560 
0.3S5 
0.340 
0.405 
0.470 
0.455 
0.415 

0 .  560 
0.383 
0.230 


15.0 

12.0 

8.5 


23 
TOTAL  N 

MS/L 

1  .587 
1  .434 
1  .614 
1  .090 
0.923 
1  .089 
0.867 
0.943 
1  .208 
1  .019 
1  .257 

1  .614 
1  .IBS 
0.867 


11 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

382    0 

386.0 

362.0 

252,0 

318.0 

362. 

442.0 

444  .0 

410,0 

438    0 

432.0 

444  . 0 
3B4.4 
252,0 


MAXIMUM 

26.5 

437 

638 

17.00 

11  .0 

OR  GEOM  MN  <  -  J 

10.4 

374 

582 

6.14 

7.7 

MINIMUM 

2.0 

234 

416 

1  .7 

S.O 

NO    OF    SAMPLES 


8.O.W./    SITE:    SAUGEEN    RIVER 
SAMPLE    POINT:    HIGHWAY   4,    HANOVER 
STATION    TYPE:    RIVER 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 


18  04 

78 

0845 

T       MTRS 
.3 

15  05 

78 

1420 

.3 

12  06 

78 

1620 

.3 

18  07 

78 

1020 

.3 

15  08 

78 

1005 

.3 

12  09 

78 

1005 

.3 

18  10 

78 

0900 

3 

14  11 

jra 

0830 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  ItH    (*) 

MINIMUM 

LONG: 

934 
SAMPLE 
NO 


42555 
42572 
42599 
42615 
42634 
426S3 
4267  1 
43690 


901 

SCD 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM   STREAM:     SAUGEEN   RIVER 

U   T   M:    17    0496B50.0    48B8475.0    4 


BO  81 

TOTAL  FECAL 

COLIFORM  COLIFORM 

MF/lOOML  MF/lOOML 


720. 
610. 
430. 

330. 
1000. 
5200. 
4300. 
4900. 

5200. 

1271 .' 

330. 


52. 

76. 

720. 

10. 

32. 
600. 
400. 
490. 

720. 

143.  * 
10. 


84 

M.F, 

ENTER. 

MF/lOOML 

28. 
24. 
84. 

108. 
32. 
600.       G 
450. 
310. 

600. 
106. •    U 


STATION     ID:       08-01 23 • 003 -OS 
STORET    CODE 


89 

PStUD. 

IMP  A 

MF/lOOML 


68. 
6. 


BOS 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 

3.0 


24.0 
13.3 


15.0 

13.0 

1  1  .0 

9.0 

8.5 

9.0 

10.0 

10.5 


02 

002 

1260 


5-DAY 

BOO 

MG/L 


0.9 
0.5 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

O.020 
0.032 
0.030 
0.057 
0.066 
0.045 
0.0  32 
0.031 

0.066 
0.039 
O.OSO 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT   DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


18  04  78  0845 

15  05  78  1420 

12  06  78  1620 

18  07  78  1020 

15  08  78  1005 

12  09  78  1005 

18  10  78  0900 

14  11  78  0830 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 


MAXIMUM 
AVG   OR    GEOM   MN    (*) 

MINI  HUM 

NO    OF   SAMPLES 


Fl LTEREO 
REACTIVE 

P    MG/L 


ITF-I 
005 
::' 

039 
032 
018 
019 
013 


0.039 
0.018 
0.004 


FILTERED 

AMMONIA 
MG/L 

0.015 
0.060 
0 .  045 
0.035 
0.035 
0.010 
0.015 
0.005 

0.060 

0.028 
0 .  005 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MS/L 

0.355 
0.585 
0.405 
0.370 
0.470 
0.385 
0.390 
0.350 

0.585 
0.414 

0.250 


21  22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


0.005 
0.008 
0.009 
0.007 
0.020 
0.005 
0.013 
0.009 

0,020 
0.010 
0 .  005 


490 

750 

59 

600 

560 

530 

500 

780 


0.780 
0.538 
0.250 


17 
INRGNC 
N 

MG/L 

0.510 
0.318 
0.644 
0.642 
0.615 
0.545 
0.523 
0.794 

0.794 
0.57S 

0.318 


TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 

0.340 
0.525 
0.350 
0.335 
0.435 
0.375 
0.375 
0.346 

0.525 
0.386 
0.335 


23 
TOTAL    N 


MG/L 

.850 
.843 
.004 
.977 
.050 
.920 
.903 
.  139 


1  .139 

0.961 
0.343 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

228.  0 
290.  0 
254. 
2  66.0 
268.0 
232.0 
306.0 
298  .  0 

306.0 
267.8 
229.0 


6 
SUSP. 
SOLIOS 
MG/L 

12.5 
11  .0 
9. 
6  . '. 
1.0 
3.0 
0.5 
3.0 

12.5 

5.8 
0.5 


)    C   0    N   T    D    ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    2!)7 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


IS  04 

76  0815 

.3 

15  05 

7B  1420 

.3 

12  06 

78  1620 

.3 

18  07 

7B  1020 

.3 

15  08 

7B  1005 

.3 

12  09 

7B  1005 

.3 

18  ID 

78  0900 

.3 

14  11 

78  0B3O 

.3 

MAX  I  MUM 

AVG  OR  G;  o;v 

MINIMUM 

7 

107 

OISS. 

CALCUL 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

MG/L 

251 

258 

245 

260 

267 

229 

305 

295 

305 

258 

267 

254 

229 

25! 

14  16        56 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN       MG/L 

UMHOJ  UNITS 


386 
396 
463 
476 
455 
451 
481 
585 

5B5 
462 
386 


3-40 
3.40 
1  .5 
2.30 
1  .80 
1  .80 
1.10 
1  .40 


3.40 
2.09 
1  .10 


7.5 
6.8 
5.0 


NO  OF  SAMPLES 


8.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


TEESWATER  RIVER 

DOWNSTREAM  FROM  OAM,  WEST  OF  TEESWATER 

RIVER    FLOW  GAUGE  MOE  02FC104 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01 

78 

1310 

.3 

13  02 

78 

1320 

.3 

14  03 

78 

1315 

.3 

17  04 

78 

1405 

.3 

15  05 

78 

12S0 

.3 

12  06 

7  0 

1235 

.3 

17  07 

7B 

1345 

.3 

14  OS 

78 

1345 

.3 

11  09 

78 

1350 

.3 

17  10 

78 

1330 

.3 

13  11 

78 

1340 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (  •  ) 
MINIMUM 

«0  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


17  01  78  1310 
13  02  78  1320 


.3 
.3 


934 
SAMPLE 

NO 


42506 
42521 
42536 
42550 
42569 
42588 
42607 
42626 
42645 
42664 
42603 


34 
FI LTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

0.155 
0.068 


901 
SCD 


19 

FILTERED 

AMMON I A 

MG/L 

0.055 
0.055 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SAUGEEN  RIVER 


TOTAL 
COLIFORM 
MF/1C0ML 


2500. 
1500. 
1500. 

20. 
8000  . 
6300. 
1200. 

8000. 
1315. < 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0 .  360 

0.280 


FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


10. 
16. 
32. 


16. 

20. 


36. 
16. 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.013 
0.015 


M.F. 

ENTER. 

MF/lOOMt 


70. 

328. 

60. 


ETATION    ID:       08-0123-004-02 
STORET    CODE: 


U    T    M:     17    0475450.0    4871625.0    4 


60. 
316. 


328. 
50 .  •    0 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

3.320 
3.30O 


PSEUD. 

MPA 

MF/10QML 


4-        L 

4. 

4.        L 


17 
INRGNC 


MG/L 


3.388 
3.370 


B05 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 


26.0 
10.9 
0.0 


TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 

0.305 
0.225 


DISS. 

02 

MG/L 

15.0 
15.0 
14.5 
14.5 


15.0 
13.5 
12.0 


23 
TOTAL    N 


MG/L 


3.693 
3.595 


5-OAY 

BOO 

MG/L 

0.9 
0.9 
1.5 


11 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

338.0 
290.0 


02 

003 

1260 

62.10 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0.170 
0.076 
0.  174 
0.025 
0.  197 
0.165 
0.290 
0.240 
0.640 
0.069 
0.066 

0.640 
0.  192 
0.025 

11 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

3.0 
3.0 


14  03  78  1315 
17  04  78  1405 

15  05  78  1250 

12  06  78  1235 
17  07  78  1345 
14  08  78  1345 
11  09  78  1350 
17  10  7B  1330 

13  11  7B  1340 


.3 
.3 
.3 
.3 

.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (■) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01 

7B 

1310 

.3 

13  02 

78 

1320 

,3 

14  03 

78 

1315 

.3 

17  04 

78 

1405 

.3 

15  05 

78 

1250 

.3 

12  06 

78 

1235 

.3 

(7  07 

78 

1345 

.3 

14  08 

78 

1345 

.3 

11  09 

78 

1350 

.3 

17  10 

78 

1330 

.3 

13  11 

78 

1340 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  («.) 
MINIMUM 

0,  151 

0.06B 

0.515 

0,021 

3,020 

3.109 

0.447 

3.556 

280.  0 

0.017 

0.025 

0.360 

0.011 

2.940 

2.376 

0.3  35 

3.311 

276  .  0 

0.  171 

0.220 

0.810 

0.020 

1  .540 

1  .700 

0.590 

2  .370 

348  .  0 

0.  108 

0.  105 

0.500 

0.049 

1.98 

2.  134 

0.475 

2  609 

302. 

0.  187 

0.355 

1  .050 

0.079 

1.410 

1  .B44 

0.895 

2.539 

330.  0 

0.202 

0.065 

0.530 

0 .  036 

1.720 

1  .821 

0.4  65 

2.286 

326.  0 

D.530 

0.060 

0 .  480 

0.063 

1  .730 

1  .653 

0.420 

2  273 

282.  0 

0.049 

o.oos 

0.425 

0 .  009 

2.06 

2.074 

0.420 

2  .  494 

368. 

0.033 

0.  030 

0 .  665 

0.015 

2.700 

2.745 

0.635 

3-380 

340.  0 

0.580 

0.355 

1  .050 

0.079 

3.320 

3.388 

0.695 

3.693 

36B. 

0.  156 

0.095 

0.550 

0.030 

2.338 

2.463 

0.456 

2-919 

316.4 

0.017 

0.005 

0.280 

0.009 

1.410 

1  .780 

0.225 

2.273 

276  0 

11 

11 

11 

1 1 

11 

11 

11 

11 

11 

7 

14 

16 

56 

DISS. 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

335 

555 

1  .40 

7.5 

287 

550 

1  .20 

7,0 

270 

540 

4.70 

11  .0 

276 

500 

1  .  10 

7  5 

346 

510 

1  .10 

7.0 

292 

525 

1  0 

7.5 

322 

535 

2.00 

tO.D 

321 

505 

1  .60 

9.0 

269 

520 

1.50 

9.0 

366 

560 

2.2 

8.0 

335 

559 

1  .40 

8.5 

366 

560 

4.70 

11  .0 

311 

533 

1  .75 

8.4 

26S 

500 

1  .0 

7.0 

10 

.0 

0 

.5L 

2 

.0 

10 

e 

.0 

5 

.0 

13 

0 

1 

.5 

!■ 

0 

IS 

0 

£. 

5D 

0 

5 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE     INFORMATION     SYSTEM 


STATION    SUMMARY     REPORT     •     RIVCR    BASINS 


B.O.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


SAUGEEN    RIVER 

HIGHWAY    4.     TOWN    OF    DURHAM 

RIVER  FLOW    GAUGE    FED    02FC014 


MAJOR  BASIN 
MT'.OR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
SAUGEEN   RIVER 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE         298 

STATION    ID:       OB-OI S3- 005-02 

STORET    CODE:    02 
002 
1260 


SAMP    DIE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pd 
DY   MO    YR    LMT         DIST    8RG    DEPTH 
FEET  MTRS 


57    01     78    0925 

13  02    7B    0900 

14  03  70  0915 
17    04    78    0845 

15  05    78    09  IS 

12  06  78  6830 
17  07  78  1013 
14  03  78  0925 
11  09  7S  1005 
17  10  78  0920 

13  11  78  0900 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ! 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pi) 
DY  MO  YR  LMT    DlST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


17  01 

13  02 

14  03 
17    04 

15  OS 

12  06 
17  07 
14  OB 
II  09 
17    10 

13  11 


7B  0925 
78  0900 
76  0915 
7B  0B45 
7B  09  IS 
78  0B30 
78  1015 
78  0925 
78  1005 
7B  0920 
7B  Q900 


.3 

.3 
.3 

.3 

.3 
-3 


MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM   MN    I  *  i 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


LONG: 

934 

SAMPLE 
NO 


42500 
42515 
42530 

42544 
42563 
42583 
42601 
42620 
42639 
42658 
42677 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

o.oio 

0.015 
0.021 
0.006 
0.007 
0,013 
0.023 
0.027 
0.023 
0.015 
0,021 

0.027 
0.015 
0.006 

11 


U    T    If.     17    0512950.0    4891650.0    4 


901 
SCO 


80  81 

TOTAL  FECAL 

C0L1F0RM  COLIFOfiM 

MF/100ML  MF/100ML 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR     LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 

17    01     78    0925  .3 

13    02    78    0900  3 


FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

0.055 
0.  105 
0.095 
0.020 
0 . 0,25 
0.065 
0.  105 
0.070 
0.025 
0 .  005 
0,015 

0.105 
0.053 

0.005 

11 


110. 

610. 
930. 

4500. 

1600. 

260. 

2300. 

4500. 
829.  * 
110. 


20 

TOTAL 

KJELDAHL 
MG/L 

0.385 
0.360 
0.345 
0.330 
0.650 
0.460 
0.530 
0-455 
0-335 
0.470 
0.420 

0.650 
0.431 
0.330 


7  1  07 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 

2B5 
263 


84 
104 


104 
35 


21 
FI L  TER1D 
N02-N 
MG/L 

0.003 
0  005 
0  005 
0,005 
0  005 
.01  1 
.020 
.021 
.010 
.005 
.005 


0.03  1 
0.009 
0.003 

11 


M.  F. 
ENTER. 

HF/IOOML 


12. 
128. 


PSEUD. 
MPA 

MF/IOOML 


28. 

4. 

160. 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

0.560 

0  500 

0,660 

0.370 

0.  120 

0.30 

0.350 

0.410 

0.490 

0.25 

0.460 

0.660 
0.406 
0.120 

1  1 


4B0 
489 


16         56 

TURB.  CHLORIDE 
F0PMA21N       MG/L 
UNITS 

4  .  00        B  .  0 
1.10        7.5 


17 
IHRONC 

N 
MO/L 

0.61B 
0.610 
0.760 

0.3H5 
0.  150 
0.376 
0.475 
0.501 
0  525 
0.260 
0  .  4B0 

0.760 
0.468 
0.  ISO 


605 
WATER 
TEMP. 
OEG  C 

1.0 
1  .0 


21 

0 

17 

0 

6 

0 

3 

0 

21 

0 

S 

0 

0 

0 

TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 

0.330 
0.255 

0,250 
0.310 
0.625 
0.395 
0.425 
0.385 
0.310 
0  465 
0.405 

0.625 
0.378 
0.250 


3 
DISS. 
02 

MG/L 

14.5 
15.0 
15.0 
15.0 
13.5 
10.0 

8.5 

9.5 
10.0 

9.0 
12.0 

15.0 
12.0 
8.5 


MG/L 

0,948 
0.865 
1  .010 
0.705 
0.775 
0.771 
0  900 
0.886 
0  835 
0-725 
0.SB5 


1  ,010 
0.846 

0.705 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


0.5 
0.8 


1  .  1 
0.7 
0.4 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

288.0 

2  66.0 

266.0 

172.0 

220.0 

24B. 

308.0 

264.0 

246.0 

316. 

29B.0 


316. 

262.9 

172.0 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0.012 
0.022 
0.031 
0.025 
0 .  037 
0.035 
0.070 
0.049 
0.041 
0.026 
0.030 

0.070 
0.034 
0.012 

11 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


14  03 

78 

0915 

.3 

17  04 

7B 

0845 

.3 

15  05 

7B 

0915 

.3 

12  06 

78 

OB  30 

.3 

17  07 

78 

1015 

.  3 

14  08 

78 

0925 

.3 

11  09 

78 

1005 

.3 

17  10 

78 

0920 

.3 

13  11 

7  3 

0900 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (»1 
MIN  MUM 

244 
303 
259 
241 
315 
291 

315 
274 
241 


2-13 
227 


227 
220 
213 


490 

1  .  70 

327 

2.60 

349 

4.60 

436 

13. 

554 

2.70 

14  1 

2.00 

449 

1  .30 

449 

1  .5 

461 

2.20 

490 

13. 

439 

3.34 

327 

1  .  10 

* 

0 

7 

s 

10 

0 

10 

5 

10 

0 

8 

0 

8 

5 

11 

5 

S 

1 

4 

0 

NO    OF    SAMPLES 


8. O.K./   SITE:    ROCKY    SAUGEEN   RIVER 

SAMPLE    POINT:     AT    CONCESSION    ROAO    SOUTHUEST    OF    MARKOALE 

STATION    TYPE:     RIVER  FLOW    GAUGE    MOE    02FC100 


SAMP    DTE   HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


STN      STN    SAMP      RvJ 
DIST     BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


934 
SAMPLE 


901 
SCO 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     SAUGEEN    RIVER 

U    T    M:     17    0526700.0   4905475.0 


TOTAL 
COLIFORM 
MF/1D0ML 


FECAL 
C0L1 FORM 
MF/IOOML 


84 

M.  F. 

ENTER. 

MF/IOOML 


STATION    ID:       08-0123-006-02 

STORET    CODE:    02 
002 
1260 


17  01  7B 

0950 

,3 

42501 

6 

13  02  76 

0935 

3 

42516 

6 

14  03  78 

0945 

.3 

42531 

6 

40 

17  04  78 

0920 

.3 

42545 

6 

580. 

9  . 

15  05  7B 

0945 

.3 

42564 

6 

1  1  20  . 

64 . 

8 

4 

12  06  78 

0920 

.3 

425E3 

6 

110. 

24. 

17  07  78 

1045 

.3 

42602 

6 

4 
16 

14  08  76 

1000 

.3 

42621 

6 

530. 

24  . 

11  09  78 

1045 

.3 

42640 

6 

460. 

60. 

17  10  76 

1000 

.3 

42659 

E 

3300, 

272. 

76 
60 

13  11  78 

0940 

.3 

4267B 

6 

790. 

10. 

MAXIMUM 

3300. 

272. 

76 

17 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1*1 

643." 

34  .  * 

MINI  MUM 

1  10. 

8. 

4 

PSEUD. 

MPA 

MF/IOOML 


REGION:     01 

805 

WATER 
TEMP. 
OEG    C 


1  .0 


2.0 

L 

2.0 

L 

9.5 

L 

16.0 

20.0 

L 

18.0 

L. 

18.0 

4.0 

L 

2.5 

20.0 

0 

B.5 

1  .0 

3 
DISS. 


15.0 
15.0 
14.0 
14.0 
13.5 
10.0 
9.0 

a. 5 
10.0 

1  1  .0 
10.  0 

15,0 

11.8 

8.5 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


MG/L 

0.020' 
0.026 
0-028 
0,027 
0.008 
O.011 
0.018 
0.013 
0.011 
0.002 
0-023 

0.028 
0.017 
0.002 


NO    OF    SAMPLES 


(    C    0    N   T    0    ) 


SAMPLE    INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY     REPORT     -     RIVER    BASINS 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PACE         39ft 


PY   MO    YR    LMT         OIST    8RG.   DEPTH 
FEET  MTRS 


17  01 
O    02 

14  03 
17   04 

15  05 

12  06 
17  07 
U  OS 
II  09 
17    10 

13  11 


78  0950 
78  09  35 
78  09 «5 
78  0930 
78  0945 
78  0920 
78  10-55 
78  1000 
78  10-15 
78  1000 
78    0910 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
JIVO    OR    GEOM    MS    I  •  > 

m I n i mum 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    MOLIS       STN       STN    SAMP       Pj 
01    MO    YR    LMT  OIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


t:f  01  78  09EQ 

.  3 

13  03  78  0935 

.  3 

M  03  76  0945 

.3 

17  04  7fl  0920 

.3 

15  05  7fl  0945 

.3 

12  06  7B  0930 

.  3 

17  07  78  1045 

.  3 

14  08  79  1000 

.3 

11  09  78  1045 

.  3 

<7  10  78  1000 

.3 

13  11  78  0940 

.3 

MAXIMUM 

A»G  OR 

GEOM  MN  | * ) 

MINIMUM 

34 

FILTERED 

REACTIVE 

P   MG/L 


017 
0T9 
019 
Oil 
.  D03 
.001 
004 
004 
002 
002 


0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0.020 

0  020 
0.009 
0.001 

II 

7 
DISS 
SOLIDS 
«G/L 

30G 
274 
276 
237 
278 
379 
31? 
304 
238 
325 
302 

325 
28S 

237 


19 
FILTERED 
AMMON I A 
MQ/L 

0.080 
0.O95 
0  095 
0.050 
0.085 
O-OlO 
0.045 
0.025 
0.015 
O.OlO 
0.030 

0.O95 
0.049 
O.OlO 

I  I 


520 
515 
510 
455 
461 
505 
502 
605 
488 
505 
519 

520 
499 
455 


TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 


0.250 
D.270 
0-275 
0.330 
0.3E5 
0.045 
0-315 
D.275 
0.290 
0.235 
0.245 


0.365 
0.263 
0. 045 

I  1 


14  16 

COND.  TUBS. 

25C  F0PMA2IN 

UMH05  UNITS 


1  .70 

0  90 

1  .DO 
1  .20 
I  .40 
0.75 
1  -20 

0  90 
0.70 
0.80 
D.70 

1.70 

1  .02 
0.70 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.003 
0  005 
0  007 
0.004 
0.010 
0,007 
0.010 

0,010 

0.007 
0.004 
D.0I1 

0.01  I 
0.007 
0.003 


SS 
CHLORtDE 
MG/L 


5.0 
7.B 
5.5 
5.S 
5.5 
5  5 
60 
6.5 
8.0 
7.0 

7,5 

6.0 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

2.120 
1  520 
1  -660 
1.230 
0.830 
1  .41 
0.360 
'  .720 
1  ,260 
1.17 
1  .  580 

2,  120 
1.353 
0.360 


17 
INRGNC 
N 
1*0/ L 

2.303 
1  -6J0 
I  .762 
I  .  3H4 
0.925 
1  .437 
0.415 
1  .755 
'  .2R2 
I  ,  184 
I  .621 

2.203 
1  .409 
0.415 


TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 

0.  170 
0.  175 
0.  1B0 
0.280 
0.2S0 
0.035 
0.270 
0.250 
0.275 
0.225 
0.215 

0.260 
0.214 
0,035 


23 

TOTAL    N 


2  373 
1    795 

I  962 
1  -564 
1    205 

1  462 

0  BBS 

2  005 

1  .557 
1  409 
1    836 

2.373 

1623 
0.685 


5  6 

TOTAL  SUSP. 

SOL  I  OS  SOLIDS 

MG/L  MG/L 


308.0 

376.0 

378,0 

238.0 

284.0 

260. 

320.0 

308.0 

240.0 

326. 

304,0 

326. 
2B7.5 
338. 0 


3.0 
IS 
2.0 
1  .5 

6.0 


3.0 
3.8 
2.0 
1  . 

2.0 


6.0 
3.4 


NO    OF    SAMPLES 


■■O.K./    SITE:     SAUGEEN    DIVER 
SAMPLE    POINT:     AT     TOWNSHIP    ROAD 
STATION    TYPE:     RIVER 


DOWNSTREAM    OF    PAISLEY 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    8R0    OEPTH 

FEET  MTRS 

17    01 

14  02 

15  03 
IS  04 

ie  05 

12  06 
17  07 
14  08 
T1  09 
17    10 

13  1t 


78  1340 

75  0945 
78  1000 
78  1015 
78  0955 
78  1520 
78  1500 

76  1455 
78  1500 
7B  1505 
78  1505 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 

3 


MAXIMUM 

AVO  OR  GEOM  MN  [ • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01 

14  02 

15  03 

18  04 
■  6   05 

12  06 
17  07 
14  08 
II  09 
17    10 

13  11 


78  1340 

78  0945 
78  1000 
78  1015 
78  0955 
78  1520 
78  1500 
7»  1455 
78  1500 
78  1505 
78  1505 


.3 
3 

3 
.3 
.3 
3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVQ  OR  GEOM  MN  I • I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 
SAMPLE 


435C8 
42537 
4254J 
42559 
42578 
42595 
42E10 
42629 
42648 
42667 
42685 


34 
FILTERED 
REACT tv£ 
P  MG/L 


.006 
007 
017 
009 
005 
004 
009 
005 
009 
003 
003 


0.017 
0.007 
0.003 


FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 


0.040 
0,055 
135 
035 
035 
035 
025 
015 
015 
005 


0 
0 
0 
0 
0 

0 
0. 
0. 

0.005 
0.135 

0.036 
0.005 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN;  LAKE  HURON 
TERM  STREAM:  SAUGtEN  RIVER 


901 
SCD 


STATION    ID:       08-OI23-OD7-03 
STORET    CODE; 


U   T    M:     17    0477650.0   4907075.0    4  REGION: 


Ot 


BO 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 


132. 
1810.   G 

1460. 
590. 

4500, 
270. 
230- 
710. 

4500. 
667.'  U 
132. 

6 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


0.340 
0-315 
0  485 
0.450 
0.665 
0.380 
0,420 
0.375 
0.385 
0.550 
0.415 

0  665 
0.435 
0.315 


FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


224. 
60. 


324. 
37. 


21 
Fl LTEREO 
N03-N 
MG/L 


007 

.011 

.013 

.007 

009 

,009 

.009 

.007 

0.007 

0.005 

O.OOB 

0.013 
0.008 
0.005 


ENTER. 
MF/100ML 


44. 
24. 


PSEUD 

MP, 

MF/100M 


32 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

1  -2B0 

1     140 

'.220 

0.780 

0350 

0.52 

0.330 

0.290 

0.360 

0.390 

0.620 

1  .260 
0.661 
0.290 


)7 
1 NRGnc 
N 
MG/L 

1  .337 

1  .206 
I  .368 

0.822 
.394 
564 
354 
312 
362 
400 
633 


1  368 

0.706 
0.312 


B05 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

1  0 
0.0 
0  0 
3D 


34.0 

0     ID.  I 

D.O 


TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 


0.300 

0,360 

0.3SO 

0.41S 

630 

345 

395 

360 

370 

545 

410 


0.630 
0.398 
0.36O 


3 

DISS. 

02 

MG/L 

15.0 
14.5 
14.5 
14.5 
13.0 

I  '  .0 
5.0 
8.5 

II  .0 
I  I  .0 
11.5 

15.0 
12.1 
B.S 


33 

TOTAL  N 

Mg/L 

1  627 
1  466 
1  .718 
I  337 
I  .024 
0-909 
0,749 
0.672 
0.752 
0.945 
I  043 

1  7IB 

I  .104 
0.672 


MILEAGE: 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

0.7 
0.7 
1.0 
1.4 
'.3 
0.  7 
0.5 
0,  7 
0.4 
0.7 
1  .4 

1  .4 
0.9 
0.4 

11 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

382.0 

380.0 
344.0 
360  0 
314  0 
334. 
404  0 
408,0 
368  0 
406.0 
408.0 

408.0 
364.5 
360.0 


02 

003 

1260 

31.80 

33 

TOTAL 

P 
MG/L 

0    014 

0.017 
0.024 
0.038 
0.036 
0  035 
0.025 
0.020 
0.037 
0.017 
O.OOS 

0.038 
0.033 

0.008 

11 

6 
SUSP. 
SOL  I OS 
MG/L 

3D 
3.0 
5.5 

34.0 
20.0 
13- 
13  0 

8.0 

9.S 

o.s 

3.S 

34.0 

9.3 
0.5 


(    C  0   N  T    D    ) 


STATION  SUMMARY  REPORT  •  RIVER  BASINS 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 

B.O.W./  SITE:  SAUGEEN  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  TOWNSHIP  ROAD.  DOWNSTREAM  OF  PAISLEY 

STATION  TYPE:  RIVER 


STN  NO: 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    HIT 


STN      STN    SAMP      Pd 
DIST    BRS   DEPTH 
FEET  MTRS 


17  01  78  1340 

14  02  78  0945 

15  03  70  1000 

18  04  78  1015 
18  05  7B  0955 

12  06  78  1520 
17  07  78  1500 
14  03  78  1455 
11  09  78  1500 
17  10  78  1505 

13  1t  78  15G5 


3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

.3 

.3 


MAXIMUM 
AVG,  OR  GEOM  MN  ('  ) 


7 
DISS, 
S0LI05 
MG/L 

373 
377 

335 
236 
J94 
321 
392 
400 
358 
407 
404 

407 
3S5 

236 


MAJOR  SAS1N 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
SAUGEEN    RIVER 


DATE   OF    REPORT      25   OCT    79       PAGE         300 

STATION    ID;      08-0123-007-02 

STORET  CODE:  02 
002 
1260 


U  T  M: 


17  0477650.0  4907075.0  4 


14  16         56 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN      MO/ 1. 

UMHOS  UNITS 


5B0 

4.20 

615 

2.50 

605 

5.70 

426 

1 4 .  00 

460 

6.50 

525 

3.7 

608 

7.90 

555 

5.40 

585 

6.60 

585 

1  .90 

610 

1  .80 

515 

14,00 

559 

5.47 

428 

1  .80 

8 

5 

8 

0 

12 

0 

6 

5 

7 

5 

8 

5 

9 

0 

9 

5 

9 

5 

12  0 
9.0 
6.5 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO: 


NORTH  SAUGEEN  RIVER 

AT  ELOERSLIE  TOWNSHIP  ROAD  25  AND  26 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02FC013 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEFTH 
FEET       MTRS 


18 

01 

7i 

0930 

14 

02 

78 

1100 

IS 

03 

78 

1  100 

18 

04 

76 

1140 

16 

05 

78 

1140 

13 

06 

78 

1600 

17 

07 

78 

1610 

14 

oa 

78 

1600 

11 

09 

78 

1605 

18 

10 

78 

11  10 

14 

1 1 

7B 

101:0 

934 

SAMPLE 

NO 

42513 

4 

42529 

4 

42543 

4 

42562 

6 

42581 

E 

42593 

6 

42613 

6 

42632 

6 

42651 

6 

42676 

G 

42695 

6 

STATION 

ID:      08-0 

23-009-02 

MAJOR    BASIN:     GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

002 

1261 

MINOR    BASIN:     LAKE 

HURON 

i 

TERM   STREAM:    SAUGEEN   RIVER 

U    T    M 

17    0490350.0   4904500 

.0    4            REGION:     01 

MILEAGE: 

34 

40 

444 

FLOW   CFS 

BO 
TOTAL 

B1 
FECAL 

34 
M.F. 

8B 
PSEUD. 

B05 

WATER 

3 
DISS. 
02 

5-  DAY 

BOD 
MG/L 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP  . 

MF/l OGMl. 

MF/100ML 

MF/1O0ML 

MF/lOOML 

DEG    C 

MG/L 

1  . 0 

14.5 

0.  1 

93.20 

B4.80 

2500. 

700. 

124. 

4. 

1  .0 

14.0 
13.5 
14.0 
15.0 

1  1  .0 
9.5 
9.0 
12-0 
1  1  .0 
12.0 

1  .6 
1  .2 

124.00 

BQQO  . 

500. 

252. 

4. 

0.0 

286.00 
229.00 

130. 
1B0. 

4.        L 

12. 

16. 
8. 

4.        L 
4.        L 

4.0 
13.0 

i  la 

1  .0 

0.7 
0.8 
0.8 
1  .0 
1  .9 

106.00 
64.10 
61  .60 
74.70 

B70. 

1900. 

3100. 

88. 

52. 
2B. 

52 

48. 

96. 

4  .         L 

4.         L 
4.        L 

10,5 
22.0 
25.0 
20.0 

72.  BO 

80. 

10.        L 

10.       L 

4.        L 

7  .0 

1 1B  .00 

780. 

100. 

160. 

4.        L 

4.5 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( •  ) 

NO  OF  SAMPLES 


5AMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PU 
OY  MO  YR  LMT    01  ST  3RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


13    01     78 

0930 

.3 

14    02    78 

1  100 

.a 

15   03    76 

1100 

.3 

IB    04    78 

1140 

.3 

16   05    78 

1  140 

.3 

12    06    78 

1600 

a 

17    07    7B 

1610 

.3 

14    08    78 

1600 

.3 

11    09    78 

1605 

.3 

IB    10   78 

1110 

,3 

14     11     7B 

1010 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   MN    (•) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMFLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


IB  0!  78  0930 

14  02  78  1100 

15  03  78  1100 
1B  04  78  1140 
18  05  78  1 140 
t2  06  78  1600 

17  07  78  1610 
14  08  78  1600 
11  09  78  1605 

18  10  78  1110 
14  11  78  1010 


.3 
,3 
.3 
.3 
.3 
.3 
,3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I  -  I 

MINIMUM 


2B6.00 

8000 

119.29 

810 

61  .60 

80 

252. 
49. 


15.0 

12.3 

9.0 


33 

TOTAL 

34 

FILTERED 

19 
FILTERED 

20 
TOTAL 

21 
FILTERED 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

1  7 
INRGNC 
N 
MG/L 

18 
TOTAL 
ORGNC       N 
MG/L 

23 
TOTAL    N 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

P 
MG/L 

REACTIVE 
P    MG/L 

AMMONIA 
MG/L 

KJELDAHI. 
MG/I. 

N02-N 
MG/L 

MG/L 

MS/L 

0.020 
0.072 

0.043 
0.019 
0.020 
0.074 

o.oia 

0.021 
0.029 
0.016 
0.042 

0.015 
0.013 

0-032 
0    007 
0.005 
0.047 

o.ooa 

D.  008 
0.019 
0.006 
0.010 

0.050 
0.  145 
0.145 
0.015 
0.015 
0.125 
0.020 
0 .  020 
0.005 
0.015 
0.C15 

0.260 
0.450 
0.435 
0.295 
0.380 
0.665 
0.370 
0.310 
0.029 
0.330 
0.375 

0.004 
0.007 
0.007 
0.005 
0.006 
0.010 
0.005 
0.005 
0.004 
0.005 
0.005 

0.980 

0.820 

1  .040 

0.390 

0.320 

0.35 

0.  130 

0,090 

0.  180 

0.250 

0  .  3110 

1  .034 
0.972 
1  .192 
0.410 
0.341 
0.4B5 
0.  155 
0.  115 
0.  189 
0.270 
0.400 

0.210 
0    305 
0    290 
a   280 
0.365 
0.540 
0.350 
0    290 
0.024 
0.315 
0.360 

1  .244 
1  .277 
1  .482 
0.690 
0.706 
1  .025 
0.505 
0.405 
0,213 
0.585 
0.760 

2B8.0 

302.0 

25B  .0 

214.0 

252.0 

23B. 

230.0 

230.0 

200.0 

278.0 

276.0 

0.074 

0.034 
0.016 

0.047 
0.016 
O.OOS 

0.145 

0.052 
0  .005 

0.6G5 
0.354 
0.029 

0,010 
0.006 
0.004 

!  .040 
0.44B 
0.090 

1  .192 
0.506 
0.115 

0.540 
0.303 
0.O24 

1  .482 
O.BOB 
0.213 

302.0 
251  .5 
200  .0 

11 

11 

1  1 

11 

11 

11 

11 

11 

H 

11 

6 
SUSP  . 

7 

107 

14 

16 

56 

DISS. 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOIIDS 

250 

FORMAZIN 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

1  . 0 

287 

480 

3.40 

4.5 

45.0 

257 

474 

2.20 

4.0 

8.0 

250 

476 

5.20 

5.  5 

10.5 

25,4 

390 

6.50 

4.0 

8.0 

244 

413 

3.00 

3.5 

10.5 

11  .0 

6.0 

228 

251 

417 
3B6 

2.7 

5.90 

5  .0 
3.5 

249 

3112 

3.90 

4.0 

-'.    0 

257 

395 

2.20 

4.0 

2.0 

276 

432 

3.  10 

4.0 

6.0 

270 

439 

4.40 

4.S 

45.0 

287 

257 

4B0 

6.50 

5.5 

10.2 

259 

252 

426 

3.B6 

4.2 

1  .0 

228 

248 

382 

2,20 

3,„5 

NO  OF  SAMPLES 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 

B.O.W./    SITE:     OTTER    CREEK 

SAMPLE    POINT:     AT     BRUCE    COUNTY    ROAD     16    NORTH    OF    MILDMAY 

STATION    TYPE:     RIVER  FLOW    GAUGE    MOE    02FC108 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  301 

STATION    ID:       06-D1  23-01 0 -02 


SAMP    0>E    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    MO    YR    LMT  DIST     ERG    DEPTH 

FEET  MTRS 


17 

Ol 

7e 

1240 

13 

03 

78 

1245 

Id 

03 

78 

1235 

17 

04 

78 

1330 

15 

05 

78 

12D0 

13 

06 

78 

1150 

17 

07 

78 

1315 

14 

oe 

78 

1315 

11 

OS 

78 

1325 

17 

»0 

78 

1250 

13 

1 1 

78 

1310 

.3 
.3 
.3' 

3 
.3 
.3 

3 
•  3 
.3- 
.3 


MAXIMUM 

AV3    OR    GEOM   MN     {•) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


17 

01 

78 

1240 

13 

02 

78 

1245 

14 

03 

78 

t235 

17 

04 

?a 

1330 

15 

05 

78 

1200 

12 

06 

78 

1150 

17 

07 

78 

1315 

14 

08 

78 

1315 

11 

09 

78 

1325 

17 

10 

78 

1250 

13 

11 

76 

1310 

MAXIMUM 

AVli    OR    GEOM   MN     (  *  | 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


010 
014 
012 
009 
010 
009 


0.049 
0.016 
0.003 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
SAUGEEN    RIVER 


U    T    M:     17    0489600.0    4873375. 0    4  REGION:     01 


934 
SAMPLE 
NO 


4  2505 
42520 
42535 
42549 
42568 
42587 
4  2606 
42525 
42644 
42663 
426B2 


34 
f I LTEBED 
REACTIVE 
P    MG/L 

C  .  0  I  5 
0.022 
0,  049 
0.015 
0.013 


801 

SCD 


0.5S5 
0.O8S 
0.005 

1  1 


80  Si  84 

TOTAL  FECAL  M  F, 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER 

MF/TOOML  MF/100ML  MF/100ML 


4. 
20. 


1500,   C 

1300. 

5800. 

24 

14B 
2  68 

4000. 

20000. 

3300. 

1500. 

a 

152 

96 

160 

30000 
3323.-  u 
1300. 

26a 

78 

8 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 


0.  105 
0.  105 
0.565 
0.050 
0-055 
0.030 
0  025 
0.0T5 
0.005 
0.005 
0  010 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.390 
0.2B5 
I  .560 
0.375 
0.485 
0.325 
0.305 
0,315 
0,235 
0.270 
0.295 


560 
440 

235 

1 1 


21 
FI LTERED 
N02-N 
MG/L 

0.01  1 
0.013 
0.02S 
0.011 
0  028 
0.029 

o.ois 

0.  014 
0.011 

o .  o  1 1 

0.011 

0  029 
0.017 
0.01  1 

I  1 


22 
FILTEREO 
N03-N 
MG/L 

2.590 
2.110 
2.  180 
2,  120 
1.370 
1  .80 
1  .  6B0 
1  .  770 
1  .  490 
1  .70 
I  .340 

2.590 
1  .883 
1  .370 


88 
PSEUO. 
MPA 
MF/100ML 


17 
INRGNC 


MG/L 


706 
228 
770 
181 


1  .506 
1  .716 
1  .861 

2.770 
1  .987 
1  -453 


805 
HATER 
TEMP. 
OEG    C 

1-0 

0.0 

2.0 

2.5 
10.0 
16.0 
22.0 
20,0 
18,0 

E.O 

4.0 

22.0 
9.2 
0.0 


TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 

0.285 
0.  180 
0.995 
0,325 
0.4  30 
0.2  95 
0.280 
0.300 
0.2  30 
0.265 
0.285 

0.995 
0.352 
0.180 


STORET    CODE: 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

14.6 
15.0 
T3.S 
.5 


14 


1 1 

0 

12 

0 

15 

0 

12 

1 

8 

5 

23 
TO>AL 


MG/L 

991 

408 

765 

506 

B83 
.214 

003 

099 
.736 

961 

146 


3-765 
2.339 
1     736 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

0.6 
1.2 
4.2 
0.9 


4.2 
1  .  1 

0.4 

1  1 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

354.0 

328,0 

328.0 

296.0 

340.0 

340. 

326.0 

360.0 

254.0 

374. 

366.Q 


374. 

333.3 

254.0 


02 

002 

1280 


TOTAL 

P 

MG/L 

0.034 
0.032 
0.  140 
0.041 
0.029 
0.034 
0.025 
0.020 
0.023 
0.018 
0.020 

0.  I  40 
0.03S 
O.OIS 


11 
6 

susp. 

SOLIDS 
MG/L 

10  0 
5.5 

43.0 
1  .5 
4.5 

10.5 
4.0 
3.0 

T6.0 
O.S 
4.5 

43.0 


SAMP    DTE    HOUR       SIN       STN    SAMP       Pu 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


17    01     78     1240 
13   02    78    1245 


.3 
.3 


7         14  16         56 

OISS.  CONO  TURB.  CHLORIDE 

SOLIDS        25C  FORMAZIN       MG/L 

MG/L  UMHOS  UNITS 


555 
580 


4.40 
1  .70 


9,0 
8.0 


14  03  7B  1235 
1  7  04  78  1330 

15  05  78  1200 

I  2  06  78  I  1 50 
17  07  78  1315 
14  08  78  1315 

II  09  78  1325 
17  10  78  1250 
13  11  78  1310 


MAXIMUM 

AVCi  OR  GEOM  MN  {  -| 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


585 
295 
336 
330 
322 
357 
238 
373 
36! 

373 
324 
238 


580 

20.00 

520 

2.30 

540 

)  .50 

560 

1  .5 

558 

2.80 

545 

1  .00 

540 

2.60 

565 

1  .3 

582 

1  .40 

5S5 

20,00 

559 

3-68 

520 

1  .00 

22 

0 

8 

5 

8 

0 

a 

5 

9 

0 

9 

0 

9 

5 

10 

5 

9 

5 

22 

0 

10 

1 

a 

0 

6.0.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


SOUTH  SAUGEEN  RIVER 

N0RMAN8Y  TWP  ROAO  17-16.  SOUTH  OF  HANOVER  SR-2 
RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02FCO12  MAJOR  BASIN: 

MINOR  8ASIN: 
TERM  STREAM: 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SAUGEEN  RIVER 


LAT: 


STN       STN    SAMP 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


IB  01 

78 

11  15 

3 

13  02 

78 

1520 

.3 

14  03 

78 

1450 

.  3 

16  04 

78 

0830 

.3 

15  05 

7B 

1445 

.3 

12  06 

76 

1640 

.3 

18  07 

78 

1000 

.3 

15  OS 

78 

0945 

.3 

12  09 

78 

0945 

.3 

18  10 

73 

0850 

3 

14  11 

78 

1035 

,3 
MAX  I  MUM 

AVC 

OR  GEOM  MN  | • | 
MINIMUM 

LONG: 


934 
SAMPLE 


901 
SCO 


STATION    ID:       06-0123-012-03 
STORET    COOE: 


42514 

6 

42525 

6 

42539 

6 

42554 

6 

42573 

6 

42600 

6 

42614 

6 

42S33 

6 

42652 

e 

42670 

6 

42669 

6 

U    T    M:     17    0499160,0    4804395.0    4 


444 

flow  cfs 


164.00 

1 1 1 . 00 

I  15.00 

858.00 

957.00 

76    40 

40    60 

39.90 

56.40 

95.50 

123.00 

957.00 

239.99 

39  .  90 


TOTAL 
COLIFORM 
MF/tOOML 


520. 
330. 
180  . 
3200. 
10200. 
150. 
900. 

10200. 
752.- 
150. 


FECAL  M.F. 
COLIFORM  ENTEr! 
MF/100ML   MF/100ML 


60. 
64. 
56. 
436, 
1500. 
10. 
36. 


PSEUD. 

MP' 

MF/100ML 


(500. 
94. < 
10. 


16. 

A. 

26 

4. 

64 

4 

72. 

4 

600 

G 

24. 

10. 

I 

4. 

148. 

4. 

600. 

24. 

66.' 

E 

5. 

ao5 

WATER 
1EMP, 
OEG  C 

t.O 


DISS. 

02 

MG/L 

15.0 
14.5 
14.0 
14.0 
14.0 
12.0 

9.0 

7.5 

9,0 
11,0 
12.  D 

15.0 
12.0 


02 

002 

1260 


5-DAY 

BOO 

MG/L 


0.7 
0.6 
1  .1 
0.4 
1.4 
0.5 
0.4 
0.4 
0.6 
O.S 
1  .0 

1  .4 
0.7 
0.2 


NO    OF    SAMPLES 


<     C    0    N    T    0     I 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


8.0,*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SOUTH  SAUGEEN  RIVER 

NORMANBY  TUP  ROAD  17-1B.  SOUTH  OF  HANOVER  SR • 2 
RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02FC0I2  MAJOR  BASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


PLUARG 

GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 

SAUGEEN    RIVER 


DATE   OF    REPORT      25   OCT    79      PAGE         302 

STATION    ID:       08-01 23-01 2 -02 

STORET    CODE:    02 
002 
1260 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY   MO    YR    U»T         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


18  01  7B 

1118 

.3 

13  03  78 

1520 

.3 

14  03  78 

1450 

.3 

1B  04  78 

0B30 

3 

15  OS  78 

1445 

.3 

1 2  OS  78 

1640 

.3 

IB  07  78 

1000 

3 

15  OB  78 

0945 

.3 

12  09  7B 

094S 

,3 

IB  10  78 

0B50 

.3 

14  11  78 

1035 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( *  > 
MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 

SAMP   DTE   HOUR      STN      STN    SAMP      PJ 
DY   MO    YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


1B  01  79 

1115 

.5 

13  02  7B 

1520 

.3 

14  03  78 

1450 

.3 

18  04  78 

0830 

.3 

IS  05  7B 

1445 

.3 

12  08  7B 

1640 

.3 

18  07  78 

1000 

.3 

15  OB  78 

0945 

.3 

12  09  78 

0945 

.3 

18  10  78 

0B50 

.3 

14  11  78 

1035 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  <*) 
MINIMUM 

LONG: 

33 
TOTAL 

P 
MG/L 

0.013 
0.012 
0.020 
0.02B 
0.0S2 
0.015 
0.011 
0.015 
0.025 
0.009 
0.017 

0.062 

0.021 
0.009 


8.0 
4.0 

17.5 
O.S 

25. 0 


58.5 

16.5 

0.5 


U    T    M:     17    0499160.0    4B84395.0    4 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

0.003 
0.004 
0.009 
0.004 
0.006 
0.Q02 
O.007 
0.005 
0.005 
0.002 
0.001 

0.009 
0.004 
0.001 

11 


susp. 

SOLIDS 
MG/L 


19 

filtered 

ammon i A 

MG/l 

0.02S 
0.065 
0  .  090 
0.014 
0.035 
0.035 
0.030 
0.040 
0.025 
0.005 
0.015 


20  21  =2 

TOTAL  FILTERED  FILTERED 

KJELDAHL  N02-N  NQ3-N 

MG/L  MG/L  MG/L 


0.090 
0.034 
0.005 

11 


7        107 

DISS-.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 

496 

4B5 
487 


312 
558 
90B 
928 
749 
571 
556 

928 
60S 

I:'  2 


276 
276 
276 


D.370 
0.370 
0.440 
0  400 
0.755 
0.430 
0.360 
0.360 
0.340 
0.470 
0.445 


0.755 
0.431 
0.340 

11 


710 

TBS 
798 
425 
454 
805 
1099 
1150 
995 
760 
7B2 

1  150 
797 

425 


0.005 
0.011 
0.009 
0.C05 
0.009 
0.008 
0-004 
0.005 
0.007 
0.003 
0.004 

0.011 

0.006 
0.003 

11 


110 
100 
190 
000 
2110 
44Q 
120 
120 
240 
310 
650 


1  .190 
0.5'i6 
0.120 

11 


14  16                     56 

cond.  tuhb.  chloride 

25C  FORMAZtN               MG/L 

UMHOS  UNITS 


4.40 
2.00 

15.00 
7.  80 

20.00 
2.  10 
3.50 
4.10 

1  2 .  00 
3.20 

13.00 

20.00 
7.92 
2.00 


B.O 
7.0 
9.5 
5.7 

B  51 
8.5 
9.0 
B.5 
B.S 


14,0 
8.6 
5.7 


17 

INRGNC 


MG/L 

1  .140 
1  .176 
1  .2B9 
1  .019 
0.324 
0.483 
0.154 
0.165 
0.272 
0.318 
0.669 

1  .289 
0.637 
0.1S4 


TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 

0.345 
0.305 
0.350 
0.3B6 
0.720 
0,395 
0,330 
0.320 
0.315 
0.465 
0.430 

0.720 
0.396 

0.305 


23 
TOTAL    N 

MG/L 

t  .485 
1  .461 
1  .639 
1  .405 
1  .044 
0.37  B 
0.434 
0.485 
0.5B7 
0.783 
1  .099 


1  .63  9 
1  .034 
0.434 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

504.0 
490,0 
512.0 
298.0 
370.0 
576.0 
916.0 
932.0 
766.0 
572.0 
582.0 

932.0 
592.5 
298.0 


NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAUGEEN  RIVER 

DURHAM  CONSERVATION  AREA 

RIVER 


STATION  ID:   08-0123-015-02 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 

FEET  MTRS 


17  01  7S 

1045 

.3 

13  02  7B 

1010 

.3 

14  03  7B 

1030 

.3 

t7  01  78 

looo 

.3 

IB  05  78 

1020 

.3 

12  06  78 

1000 

:. 

17  07  78 

1115 

.3 

14  08  78 

1115 

.3 

11  09  78 

1140 

-3 

17  10  78 

1030 

.3 

13  11  78 

1030 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( *  1 

MINIMUM 

934 

SAMPLE 

NO 

42502 

6 

42517 

6 

42532 

6 

42546 

6 

42565 

8 

42584 

B 

42603 

6 

42622 

6 

42641 

6 

42660 

6 

42679 

ii 

MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE   HURON 
TERM    STREAM:     SAUGEEN    RIVER 


U    T    M:     17    0S16O50.0    4891650.0    4  REGION:     01 


80 

81 

TOTAL 

FECAL 

COL  I  FORM 

COLIFORM 

MF/IOOML 

MF/lQOML 

8 

390 

230 

1900 

660 

80 


1900 

116 

4 


4. 

4 

32. 

72 

32. 

36 

20. 

a 

40. 

52 

4. 

L 

4 

4. 

L 

4 

40. 

"2 

13. 

'  D 

13 

94  88 

M.F.  PSEUD. 

ENTER.  MPA 

MF/IOOML  MF/IOOML 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 

1     0 

1  .0 

0 .  0 

2.0 
10.5 
18.0 
19.0 
22.0 
17.0 

5.0 

3.0 

22.0 
9.0 
0.0 


STORET    CODE 


DISS. 

02 

MG/L 

15.0 
15.0 
14.0 
14.0 
13.0 

9.0 

8.0 

7.5 

B.5 

9.5 
12.0 

IS.O 


02 

002 

1260 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

0.  7 
0.9 
0.8 
O.B 
1  .  1 
0.6 
0.5 
0.  7 
0.5 
0.5 
0.6 

I  .1 
0-7 

0-5 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.004 
0.006 
0.009 
0  .  0 1, 2 
0.028 
0.011 
0.013 
0 .  009 
0.008 
0,007 
0.007 

0.028 
0  .  0 1 0 
0.004 


NO    OF    SAMPLES 

SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


17  01  78 

1045 

.3 

13  02  7B 

1010 

.3 

14  03  78 

1030 

.3 

17  04  78 

1000 

.3 

15  05  7B 

1D20 

.3 

12  06  78 

1000 

.3 

17  07  78 

11  15 

.3 

14  OB  7B 

1115 

.  < 

11  09  78 

1140 

.3 

17  10  78 

1030 

.3 

13.  11  78 

1030 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1*1 
MINIMUM 

Fl LTERED 

REACUI/E 

P    MG/L 

o.ooi 

0.001 
0.001 
0.005 
0.005 
0.001 
O.Q02 
0.004 
0.002 
0.Q02 
0.004 

0.005 
0 .  003 
0.001 


FILTEREO 

AMMON I A 

MG/L 

0.015 
Q.035 
0,015 
0.015 
0.015 
0.005 
0.015 
0.020 
0.01  5 
0.005 
0.015 

0.035 
0.015 
0.005 


TOTAL 

KJELDAHL 

Mu/L 


3.350 
0.275 
0.335 
0.330 
0.610 
0.3B5 
0,335 
0.310 
0.310 
0-445 
0.350 


21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 


0.610 
0.367 

0.275 


003 

003 

004 

004 

004 

003 

004 

0.005 

0 .  003 

0.002 

0,003 

0.005 

D.0O3 
0.002 


22 

FILTERED 

N03N 

MG/L 


0.530 

0.510 

0.690 

0.290 

0.  100 

0.29 

0.300 

0.360 

0.390 

0.22 

0.330 

0.690 
0.365 
0.  100 


17 
INRGNC 
N 

MG/L 

0,548 
0.548 
0,709 
0.309 
0.119 
0.2118 
0.319 
0.3EIS 
0.409 
0.227 
0.348 

0.709 
0.3B3 
0.119 


TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 

0.335 
0.240 
0.320 
0.315 
0.595 
0.3B0 
0.3  20 
0,290 
0.295 
0  .440 
0.335 

0.595 
0.351 
0.240 


23 

TOTAL  N 

MG/L 

0  683 

0  788 

1  .029 
0.624 
0.714 
0.678 
0.639 
0  675 
0.703 
0.667 
0 .  683 


1  .  029 
0.735 
0.624 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

2B6.0 

240.0 

249.  0 

170.0 

220.  0 

230. 

272,0 

252.0 

1  92.0 

306. 

290.0 

306. 

246,0 

170.0 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

0.5L 

1  .0 

1  .0 

1  .0 

9.5 

2.S 

6.0 

5.0 

3.0 

0.5 


9.5 

3.1D 

0.5 


NO  OF  SAMPLES 


I  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE 


SAMP    DTE    HOUF'       STN       STN    SAMP       PJ 
OY   MO    YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  P-50LIDS 

MG/L  MG/L 


14  16                       56 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

35C  FORMAZIN                  MG/L 

UMHOS  UNITS 


17   01 

78 

104  6 

.3 

2SE 

46B 

1  .  10 

5.5 

13    02 

78 

1010 

.3 

239 

469 

0.90 

5.0 

14    03 

78 

1030 

.3 

247 

461 

0.95 

7.0 

17    04 

78 

1000 

.3 

208 

320 

1.90 

3.5 

15    05 

78 

1020 

.3 

227 

349 

3.  10 

4,5 

12    06 

78 

1000 

.3 

22B 

41  6 

1  .0 

6.5 

17    07 

78 

11  |S 

.3 

266 

426 

1.80 

6.0 

14    OB 

78 

1  nil 

.3 

247 

422 

1  .30 

6.5 

11    09 

78 

1140 

.3 

1B9 

427 

1.20 

6.0 

17    10 

78 

1030 

.3 

305 

447 

1.0 

6.0 

13    11 

78 

1030 

.3 

MS 

.-.-•  i 

1.60 

6.0 

MAXIMUM 

305 

227 

469 

3.10 

7.0 

AVG    OR 

GEOM    MN 

C) 

255 

213 

423 

1  .44 

5.6 

MINIMUM 

189 

208 

320 

0.90 

3.5 

110    OF    SAMPLES 


B.C.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


SOUTH    SAUGEEN    RIVER 

AT    WELLINGTON    COUNTY    ROAD    9 

flIVER 


STATION    ID:      08-0123-016-02 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT         DIST    6RG    DEPTH 
FEET  MTRS 


17    01 

7B 

112!; 

.3 

13    02 

78 

1115 

.3 

14    03 

78 

1115 

.3 

17    04 

7U 

1040 

.3 

15    05 

78 

1100 

.3 

12    06 

78 

1035 

.3 

17    07 

78 

1200 

.3 

14    OS 

78 

1150 

.3 

11    09 

78 

1230 

.3 

17    10 

78 

1100 

,3 

13    11 

78 

1100 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM   MN     | •  | 

MINIMUM 

MAJOR    BASIN:     GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR    BASIN;     LAKE 

HURON 

002 

TERM    STREAM:    SAUGEEN   RIVER 

1260 

ONG: 

U   T    M 

17    051867E 

.0    486660C 

.0    4 

REGION:    01 

MILEAGE: 

82.20 

934 

901 

BO 

61 

84 

68 

605 

3 

1 

33 

SAMPLE 

SCD 

TOTAL 

FECAL 

M .  F  . 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

MO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

03 

BOD 

P 

MF/100ML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

42503 

4 

1.0 

14.0 

0.4 

0.013 

425IS 

4 

1  .0 

14. S 

0.5 

0.019 

02533 

6 

0.0 

13.0 

1 .  1 

0.043 

42547 

6 

108. 

4.        L 

104. 

4. 

L 

2.5 

13.5 

0.6 

0.015 

42566 

6 

480. 

40. 

60. 

4. 

L 

10.0 

14,0 

1  .  1 

0.034 

42585 

8 

160. 

12. 

4.        L 

4. 

L 

1B.0 

9.0 

O.B 

0.017 

42604 

6 

20.0 

9.5 

0.7 

0.013 

42623 

E 

6300. 

40. 

4.        L 

4. 

I 

23.0 

10.0 

0    9 

0.011 

42642 

6 

300. 

12. 

8 

4. 

L 

19.5 

1  T  .0 

0.6 

0.014 

42E61 

6 

180. 

4. 

4,        L 

4. 

L 

5.0 

11  .0 

O.B 

0.007 

42680 

8 

68. 

4.        L 

4. 

4. 

L 

3.0 

12.0 

1  .0 

0.006 

6300. 

40. 

104. 

4. 

23.0 

14.5 

1  .  1 

O.043 

294.- 

11  .  •    D 

10.  -     D 

4. 

D 

9.4 

12.0 

0.6 

0.017 

68. 

4. 

4. 

4. 

0.0 

9.0 

0.4 

0.006 

NO    OF    SAMPLE5 


SAMP    DTE    HOUfl       STN       STN    SAMP       PJ 
OY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


17   Ol 

70 

1125 

.3 

13    02 

78 

11111 

.3 

14    03 

78 

1115 

.3 

17   04 

78 

1040 

.3 

15    05 

78 

1100 

.3 

12    06 

7B 

1035 

.3 

17    07 

78 

1200 

.3 

14    OB 

7i 

1150 

.3 

1  1     09 

78 

1230 

.3 

17    10 

7B 

1100 

.3 

13    11 

7B 

1100 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   MN     ( -  J 

M I N I  MUM 

34 

FI LTERED 

REACTIVE 

P   MG/L 

0.007 
0.012 
0.029 
0.009 
0,005 
0.002 
0 .  006 
0.004 
0.002 
0.003 
0.003 

0.029 


FILTERED 

AMMON 1  A 

MG/L 

0.020 
0.055 
0.035 
0.015 
0.015 
0.015 
0.020 
0.015 
0.005 
0.005 
0.015 

0.055 
0.020 
0.005 


20         21 

TOTAL  FILTEfiED 

KJELDAHL  N02-N 

MG/L  MG/L 


0.455 
0.425 
0.415 
0.3B5 
0.7B5 
0.610 
0.475 
0.450 
0.435 
0.560 
0.515 

0.785 
0.503 
0.3B5 


0.005 
0.011 
O.ooe 
0.005 
0.006 
0.019 
0.017 
0.018 
0.021 
0.007 
0.009 

0.021 
0.011 
0.005 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 


0.730 

0.300 

1  .  140 

0.440 

0.  130 

0.77 

0.710 

0.B80 

0.810 

0.28 

0.500 


1  .  140 
0.654 
0.  130 


1NP.GNC      TOTAL 

H      ORGNC   N 

MG/L       MG/L 


755 
866 
1H3 
460 
.151 
.804 
.747 
9I3 

a:i6 

.292 

524 


1  .183 
0.685 
0.151 


0.435 
0  .  370 
0.380 
0.370 
0.770 
0.595 
0.4  55 
0.435 
0,430 
0.575 


0.500 


,483 
.370 


1  .  190 
1  .236 
1  563 
0.630 
0.921 
1  .399 
1  -202 
1  .348 
1  .266 
0.867 
1  .024 

1  .563 
1  .166 
0.830 


5  6 

TOTAL  SUSP. 

SOLIDS  SOLIDS 

MG/L  MG/L 


344. 
294 


184.0 
25B.O 
274. 

290.0 
2B0.  0 
222.0 
334. 
314.0 

344.0 
281  .1 
184.0 


C.5 

5. 

3.0 

0.5 

B.5 

1  .5 

6.0 

2.5 

5.5 

0.5 

3.0 

S.S 
3.3 

0.5 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 

17   01  7B  11215  .3 

13  02  76  1115  .3 

14  03  7B  1 1 15  .3 
17    04  78  1040  .3 

15  05  76  1100  .3 

12  06  7B  1035  .3 
17  07  78  1200  .3 
14  08  78  1150  .3 
11  09  78  1230  .3 
17  10  78  1100  .3 

13  11  78  1101)  .3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( * | 

MINIMUM 


7 

107 

14 

16 

56 

DISS. 

CALCUL 

COND. 

TUBS. 

CHLORIDE 

SOLIDS 

D- SO  LI  OS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

344 

525 

2.70 

7.0 

289 

530 

1  .2 

6,5 

295 

520 

1  .70 

10,0 

226 

347 

2.70 

5.0 

256 

393 

2.60 

S.5 

273 

473 

O.SO 

10.5 

284 

469 

1  .30 

14.0 

277 

452 

1  .40 

12.5 

216 

462 

2.20 

12.0 

333 

482 

0.95 

7.5 

311 

488 

1  .70 

8.S 

344 

256 

530 

2.70 

14.0 

291 

241 

467 

1.75 

9.0 

216 

226 

347 

o.ao 

5.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYS 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.M./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAUGEEN  RIVER 

AT  HIGHWAY  21  SOUTHAMPTON 

RIVER  COMPOSITE 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST\  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


05    04 

78 

1100 

.3 

12    04 

78 

1630 

.3 

26    04 

78 

0320 

.3 

10    05 

78 

0900 

.3 

20    06 

78 

1  000 

.3 

25    07 

78 

1033 

.3 

22   OS 

78 

1043 

.3 

12    09 

78 

1300 

.3 

1  1     10 

78 

1200 

.3 

31    10 

78 

1230 

.3 

05    12 

7a 

1220 

.3 
MAXIMUM 

AVG 

OR  OEOM  MN  [ '  1 
MINIMUM 

934 

SAMPLE 


40457 

5 

40452 

8 

40464 

6 

40404 

3 

4  05  07 

E 

40530 

6 

40553 

E 

40576 

6 

40595 

6 

40616 

E 

40636 

6 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SAUGEEN  RIVER 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    304 

STATION  ID:   08-0123-017-83 

STORET    CODE:    02 
002 
1260 


U    T    M:     17    0470750.0    4927250-0    4 


901 
SCO 


444 

FLOW    CFS 


7960.00 

11500.00 

3080.00 

2580.00 

2210.00 
530.00 
519.00 
618.00 

1620.00 

i 1 1 o . oo 

1840.00 


REGION:     01 


TOTAL 
C0L1F0RM 
MF/100ML 

1140. 

1400. 

400. 
2900. 
2400. 

1  40. 
1300. 
1400. 

380. 
3400. 


11 500. 00    8400. 

3051.55    1137. 

519.00     140. 


81 
FECAL 
COLI FORM 
MF/IOOML 

B4 
228. 

12. 

56. 
352. 


ENTER. 
MF/IOOML 


144 

600 

60 

48 

128 

10 


PSEUD. 

MPA 

MF/IOOML 


36 


12. 
5.  •    0 
4. 


805 

WATER 
TEMP. 
OEG    C 

1  .6 

5.0 
12.0 
10.2 
19.2 
20.9 
20.8 
17.0 
12.1 

8.3 

0.0 

20.9 


DISS. 

02 

MG/L 


12.0 

10.0 

7.5 

7.2 

8.  I 

10.0 

11  .0 

10.9 

14.2 

14.2 

10.8 

7.2 


-DAY 

EOD 

MG/L 

0 

8 

2 

2 

0 

7 

1 

9 

1 

.4 

0 

8 

0 

5 

0 

.7 

1 

]3 

1 

.3 

2 

.2 

1 

.2 

0 

.5 

NO    OF    SAMPLES 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP       PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    H 

TOTAL 

DY   MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG 

DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KdELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MO/L 

P    MG/L 

MG/  L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

05    04 

78 

1100 

.3 

0 .  036 

0.025 

0    065 

0.540 

0.015 

1  .270 

1  .350 

0.475 

1  .825 

300.0 

12    04 

78 

1630 

.3 

0.  174 

0.026 

0.065 

0.955 

0.015 

0.780 

0.B60 

0.B90 

1  .750 

478.0 

26   04 

78 

0820 

.3 

0.02S 

o.ooe 

0.030 

0.380 

0.007 

0    630 

0.667 

0    350 

1  .017 

304.0 

10   05 

78 

0900 

.3 

0.025 

0  .  005 

0.015 

0.395 

0.008 

0.930 

1  .013 

0.380 

1  .393 

316  .0 

20   06 

78 

1000 

.3 

0.075 

0.011 

0.075 

0.85Q 

0.025 

1  .  030 

1,130 

0.775 

1  .905 

410.0 

25    07 

78 

1033 

.3 

0.038 

0.007 

0.005 

0,4  50 

0.  006 

0.30Q 

0.311 

0.445 

0.756 

412.0 

22    08 

78 

1043 

.3 

0.019 

0.003 

O.OOSL 

0,350 

0.005 

0    240 

O.250 

0.345 

0.595 

344  .0 

12    09 

78 

1300 

.3 

0.027 

0.004 

0.005 

0,350 

0,005 

0.320 

0    330 

0.345 

0.675 

364.0 

11     10 

78 

1200 

.3 

0 .  024 

0.006 

O.OOS 

0,565 

0.005 

0.3U0 

0,400 

0.560 

0.960 

544  .0 

31     10 

78 

1230 

.3 

0.014 

0.003 

0.005 

0,405 

0  .  005 

0.330 

0.390 

0    400 

0.790 

370.0 

05    12 

78 

1220 

.3 

0.053 

0.016 

0.040 

0.570 

0.010 

1  .  230 

1  .280 

0    530 

1  .810 

326.0 

MAXIMUM 

0  .  174 

0.026 

0 .  075 

0  .  955 

0.025 

1  .270 

1  .350 

0.S9O 

1  .906 

544.0 

AVG 

OR    GEOM 

UN     i  "  i 

0.051 

0-010 

0.0290 

0.528 

0.010 

0.687 

0.726 

0.500 

1  .225 

37B.9 

M 

INIMUM 

0.014 

0-003 

0 .  005 

0.350 

O.OOS 

0.240 

0.250 

0.345 

0    595 

300.0 

NO    OF    SAMPLES 


5AMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


05    04    78    1 100 
12    04    78    1630 


6 

SUSP. 
SOUCS 


DISS. 

50LI0S 

MG/L 


107 

CALCUL 

D-SOLIDS 

MG/L 


11 

14 

COND. 

25C 

UMHGS 

455 
361 


TURB. 

FORMALIN 

UNITS 

24.00 
57,00 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


6    5 
5.5 


59 
SULPHATE 


21  .0 
17.0 


11 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 

2.15 


11 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

1  .040 
3.B50 


26    04    7B 

0620 

.3 

10    05    7B 

0900 

.3 

20   06    78 

1000 

.3 

25   07    7B 

1033 

.3 

22   03    78 

1043 

.3 

12    09    78 

1300 

,3 

» 1     10    78 

1200 

,3 

31     10    78 

1330 

.3 

OS    12    78 

1220 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR    GEOM    MN     [  -' j 
MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


27  5 
18.0 
42.0 

15.0 
3    Q 

e.5 

4.0 
0.5 

12.5 

235.0 
37.8 


276 
29B 
36B 
397 
336 
355 
540 
369 
313 

540 
351 

256 


25 

47 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

PHENOLS 

ORGANIC 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

C    AS    C 

FEET 

MTRS 

UG/L 

MG/L 

05  04 

78 

1  100 

.3 

1.0 

3.9 

12    04 

78 

1630 

.3 

1.5 

4.9 

26   04 

78 

0820 

.3 

1.0L 

4.5 

10    05 

78 

0900 

.3 

1.0L 

4.2 

20    06 

78 

1000 

.3 

1.5 

25    07 

78 

1033 

.3 

1  -OL 

3.4 

22    08 

78 

1043 

.3 

1  -OL 

3.7 

12    09 

78 

1300 

.3 

1  -OL 

3.2 

11     10 

78 

1200 

.3 

1  .0 

9.2 

31     10 

78 

1230 

.3 

1  .OL 

6.3 

05    13 

78 

1220 

.3 

MAXIMUM 

1  .OL 

1  .5 

5.8 

9.2 

AVG 

OR    GEOM    MN     [ 

T  .  ID 

4.9 

MINIMUM 

1  .□ 

3.2 

235 
235 

235 

1 


450 

5 

20 

51B 

6 

60 

478 

21 

00 

570 

B 

20 

565 

2 

30 

570 

3 

30 

E35 

1 

50 

550 

1 

40 

440 

6 

50 

635 

57 

00 

SOB 

12 

46 

361 

1 

.40 

11 


41  361 

COD         SOLVENT 

EXTRBLES 

MG/L  MG/L 


11  ,5 
8  2 
5.5 


31 

0 

46 

0 

42 

5 

105 

□ 

99 

0 

113 

0 

113.0 

sa.1 

17.0 


0 

50 

2 

15 

3 

20 

1 

95 

1 

BO 

2 

20 

0 

62 

2 

IS 

3 

20 

1 

76 

0 

50 

B 

44 

0 

100 

8 

33 

0 

200 

a 

23 

1 

050 

8 

IS 

0 

2  70 

a 

18 

D 

440 

a 

22 

0 

240 

E 

45 

0 

290 

8 

40 

0 

120 

8 

15 

0 

6  70 

B 

44 

3 

850 

a 

08 

0 

753 

6 

45 

0 

100 

265 
TOTAL 
RSENIC 

MG/L 

235 

TOTAL 

MERCURY 

UG/L 

221 
TOTAL 

CHROMIUM 
MG/L 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

0.001 
0.002 
O.0O1 L 

0.O3OL 
0.030 
0 .  090 

0.020L 

0.020 

0.020L 

0.020 

O.OIOL 

O.OIOL 

0.030L 
0  -030L 
0.030L 

O.OOSL 
0.005L 
0.005L 

0.001 

0    04    L 

0.02     L 

0    01     L 

0.03    L 

O.OOSL 

0.001 

0.020L 

O.OIOL 

0.030L 

0.005L 

0 .  00,2 
0 , 00 1  D 
0.001 

0 .  090 
0 . 0480 
0    030 

0.020 

0.02QD 

0.020 

0,020 

0.0I2D 

0.010 

0.030 
0.03  00 
0.030 

0 .  005 

0.005D 

0.005 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pd 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


05    04 

76 

1  100 

.3 

12    04 

78 

1630 

.3 

26    04 

78 

0820 

.3 

10    05 

78 

0900 

.3 

20    06 

78 

1000 

.3 

25    07 

78 

1033 

.3 

22    OS 

78 

1043 

.3 

12    09 

7B 

1300 

-S 

11     10 

78 

1200 

.3 

31    10 

78 

1230 

.3 

05    1S 

IB 

1220 

.3 
MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM!   MN     (  '  I 

MINIMUM 

249 

23B 

TOTAL 

TOTAL 

ZINC 

NICKEL 

MG/L 

MG/L 

0.020 

0.020L 

0.020 

0.020L 

O.OIOL 

0.020L 

0.01BD 
0.010 


452  453                     454 

GROSS"  A''  GROSS"A"  GROSS  "B* 

DISS  UNDISS                  DISS 

PCI/L  PCI/L               PCI/L 


0.020 

0.020D 
0.020 


1  . 


1  . 


455 

457 

460 

464 

461 

GROSS" 8" 

T  R IT  1 UM 

CESIUM 

CESIUM 

COBALT 

UNOISS 

NCI/L 

-137 

134 

60 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/1 

L 

0.27 

L 

30. 

L 

30. 

0.26 

L 

30. 

L 

30. 

L 

0.26 

L 

30. 

L 

30. 

I 

0.26 

L 

30. 

L 

3D. 

L 

0.26 

L 

30. 

L 

30. 

L 

0.12 

L 

30. 

L 

30. 

L 

0.  12 

L 

30. 

L 

30. 

L 

0.19 

L 

30. 

L 

30. 

0.27 

30. 

30- 

D 

0.22 

D 

30. 

D 

30. 

0.12 

30. 

30. 

30. 
30. 
30. 
3D. 


NO    OF    SAMPLES 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE:  SOUTH  SAUGEEN  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  COUNTY  ROAD  16  EAST  OF  NEU5TADT 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOM  GAUGE  MQE  02FC107 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
TJY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01  78 

!3  OS  78 

I  4  03  78 
17  04  78 
IS  05  78 

12  06  78 
17  07  78 
14  08  78 

II  09  78 
tT  10  71 

13  11  78 


1300 
1300 
1145 
1130 
1135 
1130 
124S 
1245 
1305 
1136 
1135 


MAXIMUM 

AVG  OR  QEOM  MN  <  •] 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01 

13  02 

14  03 
17  04 

15  05 

12  OE 
17  07 
14  08 
II  08 
17  10 

13  11 


78  1200 
78  1200 
78  1145 
78  1120 
78  1135 
78  1130 
78  124S 
78  1245 
78  1305 
78  !136 
78  1135 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  | ' | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


934 
SAMPLE 
HO 


425C4 
42519 
42534 
42548 
42567 
42586 
4J605 
42624 
42643 
42662 
42  681 


FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 


17  01  78  1200 
13  02  78  1200 


0.003 

o.ooa 

0  ,  007 
0.009 
0.007 
0.001 
0.006 
0.004 
0,004 
0,001 
0.005 

0.009 
0.005 
0.001 

11 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

381 
365 


19 
FILTERED 
AMMON I A 
MG/L 

0.015 
0.055 
0.  125 
0.020 
0.035 
0.015 
0.025 
0.020 
0.015 
0OO5 
0.015 

0.  125 
0.030 
0-005 

I  1 

107 
CALCUL 
D-SOLIOS 
MG/L 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN;     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     SAUGEEN    RIVER 

U    T    M:     17    0500900. 0    48B0S0O.0    4  REGION:     Ot 


DATE   OF    REPORT      25   OCT    79      PAGE        SOS 

STATION    10:       08-0123-036-02 

STORET   COOE:    02 
002 
1260 


901 
SCD 


80  8 1         84 

TOTAL  FECAL       K    F 

COUFORM  COUFORM     ENTER 

MF/IOOML  MF/IOOML  MF/100ML 


32. 
420. 
160. 


300. 

230 

84, 


420. 
97.  ' 
10. 


30 


4, 
16. 
28. 


56. 


56. 
11  .  • 
4. 


81 

TOTAL   FILTERED 
KJELDAHL   N02.N 
MG/L   MG/L 


390 
330 
490 
415 
755 
460 
43b 
425 
400 
480 
470 


0.755 
0.459 

0  330 

II 

14 
CONO. 
25C 
UMHOS 

575 
610 


0.005 

0.01  1 

0.009 

0,006 

008 

009 

004 

005 

005 

003 

003 


0,011 
0.006 
0.003 

11 

16 
TURB 
FORMAZIN 
UNITS 

1  .30 
I  .30 


36 
44 
12. 

4. 

4 


9.  *  D 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

1.120 

1  .190 

1  .270 

0.78 

0.290 

0.47 

0  170 

0.  170 

0.2B0 

0.29 

0.570 

1.270 
0.600 
0.  170 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


PSEUD. 

MPA 

MF/IOOML 


4 
4 
4. 


1  NRf.NC 

N 

MG/L 

1  .140 
1  .256 
1  .404 
0.B06 
0-333 
0-41)4 
0-109 
0.  195 
0.3CO 
0 .  298 
0.568 


1  .404 
0.637 
0.  195 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

1.0 
0.5 


0.0 

2.5 

10  5 

180 

20.0 

23,0 

20.0 

6.0 

3.0 

23.0 
9  5 
0  0 


TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 


0.375 
0.276 
0.365 
0.395 
0,730 
0  445 
0.410 
0.405 
0.3B5 
0.4  75 
0.455 


0,730 
0.429 
0.275 


MILEAGE;    67.40 


3 

DISS. 

02 

MG/L 

14.5 
15.0 
14.0 
14.Q 
14.0 


23 
TOTAL  N 

MG/L 

1  .515 
1  531 
1  769 
1  ,201 
1  053 
0.939 
0 .  609. 
O.EOO 
0.685 
0.773 
1  043 

1  ,769 
1  065 
0.600 


5-DAY 

BOD 

MG/l 

0.5 
0.6 
0.6 
1  .0 
1-5 

0.6 
0.7 
0,7 
0.4 
0.8 

1  .8 


'0 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


366 
368. 
354 
218. 
294. 
372. 
436. 
400. 
370. 
390. 
360. 


438.0 
359.  1 
218.0 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.010 
0.008 
0.028 
0.014 
0.043 
0,018 
0.018 
0,015 
0.020 
0.009 
0.005 

0,043 
0.017 

0.005 

If 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

5.5 

3.0 
26.0 

4.0 
22.0 
11.5 
14.0 
10.0 
29.0 


3.5 


7.5 
7.0 


14   03 
17    04 
16    05 

76 
'8 
79 

1  145 
1120 
1135 

.3 

.3 
.3 

328 
272 

251 

600 
386 
422 

15.00 
3.90 
8  ,50 

9.0 
5.5 
7  .0 

12    06 

78 

1  130 

.3 

361 

555 

2.7 

8    5 

17  07 

7a 

1245 

.3 

424 

610 

6.40 

10    5 

14  08 

78 

1245 

-3 

390 

575 

5.  5D 

9    0 

1  1     09 

78 

1305 

3 

341 

605 

14.  00 

9    5 

17    10 

7« 

1136 

,3 

399 

545 

1  .  5 

6\0 
9.0 

13    11 

58 

1135 

.3 

37$ 

583 

2.20 

MAXIMUM 

424 

251 

610 

15.00 

10.5 

AVG   OR 

GEOM   MN 

I*  I 

361 

251 

551 

S.66 

8.2 

MINIMUM 

372 

251 

386 

1  .30 

5.5 

NO  OF  SAMPLES 


S.O.K./  SITE: 
SAMPLE  POINT; 
STATION  T»1E; 


STN  NO; 


SAUGEEN  RIVER 

AT  CONCESSION  ROAD  2.5  MILES  EAST  OF  CARGILL 

""EH  MAJOB  BASIN. 

MINOR  BASIN; 

TERM  STREAM: 


STATION  10:   08-0123-038-02 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SAUGEEN  RIVES 


LAT: 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


17  04  78  1505 
16  OS  78  0635 
12  06  78  1345 

18  07  78  1100 
IS  08  78  1030 
12  09  7B  1040 
1*  10  78  0945 
14  11  78  0910 


MAX  IMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( - | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


LONG. 

934 

SAMPLE 
NO 


42552 
43574 
42591 
42617 
42636 
42655 
42673 
4J692 


901 
SCD 


U    T    M:     17    0484400. O    4894500.0    4  REGION: 


01 


TOTAL 
COLIFORM 
MF/IOOML 

140 
1 500 .   G 

350 

280 
5400. 
8500. 
6000. 
2300. 

6500 
1333.*  u 
140. 


BI 

FECAL 
COL  I  FORM 
MF/IOOML 

4.   L 
600 

44. 

12. 
308. 
680, 
240. 
250. 

680. 
106. •  0 

4. 


84 
M.F. 
ENTER. 
MF/IOOML 

32. 
180 

24, 

12. 

48. 
280. 
170. 
150. 

280. 
70.  » 
13. 


68 
PSEUD 
MPA 
MF/ 1 OOML 


4. 

4. 

4. 

A. 
12 
32 
12. 

4. 

32. 

7.' 


805 
HATER 
TEMP. 
DEG  C 

3.0 
12.0 
19.0 
31-0 
23  0 
17.0 

6.S 

5.0 

23.0 
13.3 
3.0 


STORET  CODE: 


3 

DISS. 

02 

MG/L 

I  4  .Q 

13.0 

II  .0 
9-0 
8.5 
8.5 

10.0 
10. E 

14.0 
10.6 
6.5 


S-DAY 

BOD 

MG/L 


1.5 

t.  I 

0.6 


02 

002 

1260 


33 

TOTAL 

P 
MG/L 

0.030 
0.138 
0.019 
0.040 
0.053 
0.053 
0.049 
0.018 

0.1 2B 
0.049 

0.018 


(  C  0  N  T  0  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.ti./  SITE:  SAUGEEN  RIVER 

SAMPLE  POINT;  AT  CONCESSION  ROAD  J.  5  MILES  EAST  Of  CARGUL 

STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BSG  DEPTH 
FEET      MTRS 


17  04  7B  150.5 
16  OS  78  0835 
12  06  78  1345 
SB  07  78  1100 
15  08  73  1030 
1 2  09  78  1040 

18  10  78  0945 
14  11  78  0910 


17  04 

78 

15D5 

.3 

16  05 

78 

0635 

.3 

12  06 

78 

1345 

.3 

18  07 

78 

1100 

.3 

15  08 

78 

1030 

.3 

12  09 

78 

1040 

.3 

18  10 

78 

0945 

.3 

14  1  1 

■;k 

0910 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR  C 

MINIMUM 

LONG: 

34  IS 

FILTERED  FILTERED 

REACTIVE  AMMONIA 

P  MG/L  MG/L 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAUOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BA5IN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:    SAUGEEN   RIVER 

U    T    M:     17    0484400.0    4894500.0    4 


DATE   OF   REPORT      25   OCT    79      PAGE        306 

STATION    ID:       08-0123-038-02 

STORET    CODE:     02 
003 
1260 


MAXIMUM 
AVG   OR    GEOM  MN    ( - ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DIE   HOUR      STN       STN    SAMP      PJ 
DY    MO    YR    LMT         DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


0.009 
0.004 
0.003 
0.010 
0.014 
0.016 
0,013 
O.O03 

0.016 

0.009 
0.003 


DISS. 

SOLIDS 

MG/L 

226 
299 

369 
508 
502 
377 
439 
441 

508 
394 

22  S 


0.025 
0.035 
0.02S 

o.oeo 

0.080 

o.  oeo 

0.035 
0.025 

0.080 
0.043 
0.025 


20 

TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 

D.390 
0.770 
0.395 
0.495 
0.545 
0.485 
0.535 
0.440 

0.770 
0.507 
0 .  330 


21  22 

FILTERED  FILTERED 

N02.N  N03-N 

MG/L  MG/L 


•521 
448 
595 
660 
645 
620 
630 
559 

660 
505 
421 


0 .  006 
0.009 
0.013 
0.036 
0.023 
0.017 
0.01  I 
0.012 

0.036 
0.017 
0.006 


14  16                     56 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

2SG  FORMAZIN                MG/L 

UMHOS  UNITS 


9.40 

8.00 

1  .8 

6.50 

4.40 

8.70 

2.10 

2.60 

9.40 


6.5 
7.0 
9.0 
9.5 
9.0 
9.0 
8.5 

9.5 
8.0 
5.5 


740 

320 

63 

500 

520 

550 

560 

B40 


0.040 
0.583 
0.320 


17 
INflGNC 
N 
MG/L 

0.771 
0.364 
0.668 
0.616 
0.628 
0.647 
0.606 
0   877 

0.877 

0.647 
0.364 


TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 

0.365 
0.735 
0.370 
0.415 
0,465 
0.405 
0.500 
0.415 

0.735 

0.459 

0.355 


23 
TOTAL    N 

MG/L 

1  136 
I  099 
I  .038 
1  .031 
I  .093 
1  .052 
1  .106 
1  .292 


292 
106 
031 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

248.0 
326.0 
380. 
524.0 
512.0 
460. 
440.  0 
446.  0 

524.0 
417.0 
249 .  0 


6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 


22.0 

34.0 

11 

16 

10 

29 


o 
0 
0 
0.5 
5    0 

34.0 
15.9 
0.5 


NO   OF    SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  TEESWATER  RIVER 
SAMPLE  POINT:  AT  COUNTY  ROAD  1 
STATION    TYPE:     RIVER 


SAMP    DTE    HOUR      STN      STN    SAMP      Pd 

DY    MO    YR    LMT         DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


17  01 

78 

1450 

.3 

14  02 

78 

0920 

.3 

IS  03 

78 

0935 

.3 

18  04 

7B 

1000 

,3 

16  05 

78 

0935 

3 

12  06 

78 

1540 

.3 

17  07 

78 

1445 

.3 

14  08 

78 

1440 

.3 

(1  09 

78 

1445 

a 

17  10 

78 

1445 

.0 

13  11 

n 

1450 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  { • } 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01 

14  02 

15  03 
IB  04 

16  05 

12  06 

17  07 
14  08 
11  09 
17  10 

13  11 


7B  1450 
78  0920 
7B  0S35 
78  1000 
78  0935 
78  1540 
78  1445 
78  1440 
78  1445 
78  1445 
78  1450 


.3 

5 
i 
3 
.3 
.3 
.3 
■  2 
.3 
.3 


934 

901 

SAMPLE 

scp 

NO 

42509 

6 

42526 

6 

42541 

6 

42558 

6 

42577 

E 

42534 

6 

42609 

= 

42E28 

Li 

42647 

s 

42666 

6 

42685 

E 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( *  I 

MINIMUM 


34 

Fl  LTERED 

REACTIVE 

P  IKG/L 

0.004 
0.008 
0.015 
0.005 

O.0C2 
0.002 
0.005 
0.004 
0.004 
0.003 
0.003 

0.015 

0.005 
0.002 


MAJOR  BASIN 
MINOS  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT    LAKES 
LAKE    HURON 
SAUGEEN    RIVER 


STATION    ID:        08 -01 23- 039  -  02 

STORET    CODE:    02 


U    T    M:  17    0477600.0    4905100. 0    4  R 

SO  81  B4  88 

TOTAL  FECAL  M.F.  PSEUO . 

COLIFORM  COLIFQRM  ENTER.  MPA 

MF/100ML  MF/100ML       MF/100ML      MF/100ML 


28. 

1700. 

160. 

96. 

630. 

2100. 
900. 
1 40006+1 
60. 

1400DE+1 
579.' 


19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

0.025 
0.04  5 
0.105 
0.010 
0.025 
0.045 
0 .  020 
0.020 
0 .  005 
0.005 
0.015 

0.105 
0.029 
0.005 


TOTAL 

KdELOAHL 

MG/  L 

0  460 
0-440 
O.EBO 
0.495 
0.715 
0.670 
0.560 
0.490 
0.345 
0.550 
0.665 

0.715 
0.543 
0.345 


76. 

4. 


12. 

S4. 


3- 
12. 
4. 


21 

Fl LTERED 

N02-N 

MG/L 

0.009 
0.01  1 
0.013 
0.007 
0.009 
0.012 
0.005 
0.006 
0.005 
0.005 
0.005 

0.013 
0.008 

0.005 


28. 

4000. 
148. 


4. 
20. 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 


1  .620 

1  .  130 

1  .580 

1  .020 

0.540 

0.69 

0.250 

0.240 

0.240 

0.600 

0.970 

1  .620 
0.807 
0.240 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 


INRONC 

N 

MG/L 

1  .654 
1  .  186 
1  . 6'JB 
1  .037 
0.574 
0,747 
0.275 
0 .  266 
0.250 
0,610 
0.990 

1  .698 

0.844 
0.250 


7.0 
3.0 

25.0 

10.  1 

0.0 


TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 

0.435 
0,395 
0,4  75 
0.485 
0.690 
0,625 
0.540 
0.470 
0.340 
0.545 
0.650 

0.690 
0.514 
0.340 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

14.0 

14.0 

14,0 
14.5 
12.5 


11 


002 
1260 


11.8 
9.0 


23 

TOTAL    N 

MG/L 

2.089 
I  .581 
2.173 
1  .522 
1  264 
1  .372 
0.815 
0.735 
0.590 
1.155 
1     640 

2.173 
1  .358 
0.590 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

0.6 
0.6 
1  .0 
1.1 
1  .3 
1  .0 
0.9 
0.8 
0.6 
0.6 
1  .  1 

1  3 
0.9 
O.E 

11 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

348.0 
314.0 
264.  O 
2  18.0 
206 .  0 
282. 
306.0 
316.0 
284.  0 
366  0 
362.0 

366.0 

298.7 
206.0 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0.008 
0.020 
0.0E7 
0.019 
0.022 
0.023 
0.026 
0.025 
0.015 
0.009 
0 .  009 

0.057 
0.021 
0.008 

11 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

2.0 

2.5 


7.0 
3.7 

0.5 


NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  0  ) 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY     REPORT     -     RIVER    BASINS 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  307 


DV    MO    YR    LIB  BIST    BRG    DEPTH  SOLIDS 

FEET  MTSS  MG/L 


17  01  78  t<!50 
H    OJ    T!  0!I20 

15  03  ?e  ijftss 

18  04    7B  1000 

16  05  78  0935 
12    06    78  1MB 

17  07  78  1445 
14  08  78  1440 
11  09  76  1445 
17  10  78  1445 
'3     11     78  1450 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     { *  J 

MINIMUM 


NO    OF    SAMPLES 


346 
312 
379 
216 
199 
275 
299 
313 
283 
365 
360 

3£5 
295 

199 

1  1 


SAMP    OTE    HOJR 


76 
-     stn     stn   samp     pj         Calcul 
dv  mo   rs    LMT        OUT    BRG   depth  HARDNESS 

fEET  MTRS  MG/L 


2  96  .0 

294.0 

2B4.  □ 

2  15,0 

256.0 

251  . 

340.0 

227.0 

253.0 

282.0 

27a, 0 


17    01 

78 

14  30 

tS 

14   02 

78 

0920 

,  2 

IS  03 

7a 

09)5 

.  3 

18    04 

78 

1000 

,  g 

16    05 

78 

0935 

.3 

12    06 

70 

1540 

3 

17    07 

76 

1445 

.3 

.3 

14    08 

78 

1440 

11     09 

78 

1445 

.-3 

17   10 

76 

1445 

.-3 

13    1  1 

78 

141.0 

.3 

MAXIMUM 

<VG    OR 

GEOM   MN    f*  J 
MINI  MUM 

296.0 
261.5 
215.0 


14  16 

COND.  7UHB. 

250  F0RMA2IN 

UMHOS  UNITS 


530 
555 
550 
407 
483 
484 
487 
483 
485 
545 
545 

555 
505 
407 

1  I 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

75.00 

75.00 

70.50 

56.50 

67  SO 

59.0 

54.50 

50  00 

56  50 

74.00 

72.00 

75  .  00 
64  59 
50.00 


1  .30 

1  .50 

5.30 

5-30 

3.10 

2  2 

4.90 

3.60 

2.60 


5.30 
2.96 
1  .00 


tot.  mag 

NES1UM 

MG/L 

22.00 
24.00 

23  60 
18.00 
21  .20 
25.0 
25.20 

24  80 
27.20 
23.60 
23.80 

27  20 
23-49 

10.00 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


14 

.5 

16 

0 

19 

0 

20 

5 

16 

0 

16 

0 

20 

s 

15 

o 

9 

0 

I  I 

6a 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

20 


30 
50 
30 
20 
20 


60 
31 
20 


59 
SULPHATE 


22 
25 
37 
16 

20 

29 

34. 

42. 

45 

39. 

37. 


45.0 
30.6 
16,0 


67 
PTS5IUM 


2S0 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 

3.05 
2.95 
2.80 
0.75 
1  .55 
1  .  60 
1-85 
1  .  90 
1  .70 
1  .80 
1.36 

3.05 
1  .94 
0,75 


66 
SODIUM 


1  .40 

5.60 

<  .40 

7.40 

1     50 

9.4D 

1  .40 

5.00 

1  .  50 

6 .  30 

'     3 

9.2 

1     30 

9.90 

1  .60 

11,20 

1  .75 

1  2 .  30 

1  .60 

9.  20 

1  .20 

10-  10 

1     75 

1  2 .  30 

1.45 

8-69 

1  .20 

6.00 

ACIDITY 

PH    8.3 

MO/L 

8.0 

8.0 
6,0 
0.0 

5.5 

0. 

o.o 

13.9 
1  t  .9 
5.3 
0.0 

13.9 
5.3 
O.D 


19 
21 

21 
2C 
12 


52 
TOT    4LK 
AT     LAB 
MG/L 

257 
244 
243 
184 
231 
212 
209 
191 
190 
244 
250 

257 
223 
184 


S5 
PH 
AT    LAB 


7.87 
7.93 
Si  06 
8.37 
8.08 
8.42 
8.34 
B-  18 
8  29 
8.27 
8    63 

8  63 
8.22 
7.B7 


20B 
TOTAL 

IRON 
MG/L 

0 .  I  00 

0.130 

0 . 2  50 

0.300 

0.300 

0.20 

0.20O 

0.260 

0.160 

0  .  1  70 

0 .  1  40 

0 .  300 

0.201 

o .  1  oci 


NO    OF    SAMPLES 


22 
12 


B.O.W./    SITE:     SAUGEEN    RIVER 

SAMPLE     POINT:     ONE    MILE    NORTH    OF    8UPG0YNE 

STATION    TYPE:     RIVER 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    MO    YR     LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  HTRS 


17  01  78  1410 
14    02    78  1025 

18  04    76  I  100 

16  OS  78  1035 
12  06  7a  1500 

17  07  78  1535 
14  OB  78  1525 
11  09  7B  153S 
'3  M  78  1550 


MAXIMUM 

AVti  OR  GEOM  MN  |  •  J 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR 


34 
STN   STN  SAMP   Pj   Fl  LTEPED 
OY  MO  YR  LMT    DJST  BRG  DEPTH      REACTIVE 
FEET       MTRS        p  MG/L 


STATION  ID:   08  0123-041 -02 


MAJOR 

BASIN:     GREAT 

LAKES 

Mlf^OP. 

BASIN;     LAKE 

HURON 

STORET    CODE: 

02 

TERM    STREAM:     SAUGEEN    RIVER 

002 
1260 

LONG: 

U    T    M 

17    0474050 

0    4922350.0    4 

1EGI0N:     01 

MILEAGE: 

7.40 

934 

Sample 

SO 

901 

SCO 

80 
10TAL 
COLI FORM 

at 

FECAL 
COLI FORM 

84 

M.F. 
ENTFR 

83 
PSEUD. 
MPA 
MF/100ML 

805 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 

3 

DISS 

1 
S    DAY 

33 
TOTAL 

MF/100ML 

MF/100ML       MF/100ML 

02 
MG/L 

600 
MG/L 

P 
MG/L 

42507 

6 

42528 

6 

164. 

23. 

20. 

4.        L 

1    0 

14    5 

0    6 

0.017 

4256! 

6 

0.0 

14    0 

0.4 

0.016 

42590 

6 

1430. 

124. 

1  2 

4. 

4          L 

3.  5 

14,5 

1  .0 

0.040 

4  2  597 

E 

90. 

20. 

8 

12    5 

13.5 

1     3 

0.034 

42612 

6 

19.0 

12.5 

0.6 

0.  027 

42631 

6 

410. 

4  . 

4.        L 
B 

4.        L 
4.        L 

4.        t 

22.0 

9.0 

0.6 

0.024 

42650 

6 

40. 

4 .        L 

25    0 

10.5 

0.6 

0.121 

42688 

6 

1  KM-,, 

1  72  . 

a 

19.0 
4     0 

13.0 
'2.0 

0.5 
1  .0 

0.026 
0,012 

1480 

271  .  - 

172. 
24.  *    0 

20. 

9.  *     0 

4. 

4.  •    D 

4. 

25-0 

14.5 

1  .3 

0.121 

40. 

4. 

4  . 

11.8 

12.5 

0,7 

0.035 

0.0 

9.0 

0.4 

0.012 

17  01  78  1410 
14  02  78  1025 

18  04  78  1 100 
16  05  78  1035 

12  06  78  1500 
1T  07  76  1535 
14  08  7B  1525 
11  09  78  1535 

13  11  78  1550 


MAXIMUM 
AVB  OR  GEOM  MN  (*) 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


0.007 
0  009 
0.009 
0.003 

0.004 
0.011 
0  005 

o.oio 

0.  004 


o.oi  t 

0  007 
0.003 


FILTERED 

AMMON I A 

MG/L 

0.035 
0.055 
D.025 
0.035 
0,  025 
0.015 
0.020 
0.010 
0.005 

0.055 
0.025 
0.O05 


20 
TOTAL 
KdELDAHL 
MG/L 


335 
335 
360 
645 
425 
445 
320 
345 
440 


0  645 
0.406 
0.320 


21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0.007 
0.013 
0.007 
0.009 
0  008 
0.008 
0.005 
0.007 
0.007 

0.013 
0.008 
0.006 


e 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

1  260 

1.  100 

0-760 

0.350 

0.50 

0.  280 

0.270 

O.360 

0.730 

1  ,260 
0.623 
0.270 


MG/L 

1  .302 
1  168 
0.752 
0.394 
0  .  533 
0.303 
0  296 
0.377 
0.74J 


1  .302 
0.656 
0.296 


TOTAL 
ORGNC   N 

MG/L 

0.300 
0.2BO 
0.335 
0.610 
0.400 
0.430 
0.300 
0.335 
0.435 

0.610 
0.361 
0.280 


23 

TOTAL    N 


1  602 
1  -  448 
1  127 
1  .004 
0-933 
0.733 
0.596 
0.712 
1  ,177 


1  602 
1  .037 
0.596 


TOTAC 

SOLI  OS 

MG/L 


370 
340 
284 
316 
330 
394. 
386. 
382. 
402. 


402.0 
356.9 
284.0 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 


31  .5 
10.  E 
2.5 


<    C   0   N   T   D    ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  ■  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAUGEEN  RIVER 

ONE  MILE  NORTH  OF  BURGOYNE 

RIVER 


MAJOR  BASIN 
M1KOR  EAS1N 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
SAUGEEN    RIVER 


U    T    M       17    0474050.0    1922350.0    4 


DATE   OF   REPORT       25   OCT    79      PAGE         308 

STATION     ID.        0B-O123-O4I -02 

STORET    CODE:    02 
002 
1260 

REGION:    01  MILEAGE:  7.40 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


STN       STN    5AMP       Pi) 
D1ST    BRG   DEPTH 
FEET  KITRS 


17  01  78  1410 
14    02    78  1025 

18  04    70  1100 

16  05    7B  1035 

12  06    78  1500 

17  07  78  1535 
14  OB  78  1525 
11     09    78  1535 

13  11     7B  1550 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     I  -  I 

M INIMUM 

NO    Of    SAMPLES 


DISS. 

SOLIDS 

MG/L 

3S7 
342 
253 
298 
320 
382 
383 
374 
399 

399 

345 
253 


14 

COND. 
25C 

UMKOS 

580 
SlO 
423 
465 
545 
580 
565 
582 
602 

610 
550 
423 


16 
TURB. 

UNITS 

1  .90 
2.40 
17.00 
5.50 
3  6 
6.80 
3.00 
6.80 
1  .70 

17.00 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


S. 5 

a.o 

E.5 
7.5 


9. 
10. 


io.o 

B.5 
6.5 


B.O.W./  SITE:  PEARL  CREEK 

SAMPLE  POINT:  AT  CONCESSION  ROAD 

STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 


17  01  78  1515 

13  02  78  14  15 

15  03  78  0910 

18  04  76  0930 

16  05  78  0910 
12  06  78  1415 
1B  07  78  1 145 
15  08  78  1055 
12  09  78  1115 
18  10  78  1030 

14  11  78  0945 


.3 
.3 
.3 


.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (- ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


12  AND  13  BRANT  TOWNSHIP 

MAJOR  BASIN.  GREAT  LAKES 

MINOR  8ASIN;  LAKE  HURON 

TERM  STREAM:  SAUGEEN  RIVER 


934 

SAMPLE 
NO 


42510 
42523 
42540 
42557 
42576 
42533 
42619 
42638 
42657 
42675 
42694 


STATION  ID:   OS  01 23- 042 -02 

STORET  CODE:  02 
002 
12  60 


901 
SCD 


U    T    M:     17    04B6350.0    4  898900.0    4 


TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


200. 

830. 

450. 

27D. 
1500. 
7500. 

330. 
1500. 


FECAI. 
COLIFORM 
MF/100ML 


4  . 

72. 

64. 

U. 

40 
350. 

10. 
1  48. 


7500 
766.  ■ 

200. 


350. 
40. 


ENTER. 
MF/100ML 


136. 

44 

32. 

300. 


68 

PSEUO. 

M.PA 

MF/100ML 


eeo. 

95 
20. 


REGION:     01 

BOS 
WATER 
TEMP- 
DEG    C 

1  .0 

0.0 

0.0 

2.5 

110 

20.0 

22.0 

24.0 

16-0 

6.0 

5.0 

24.0 
9.8 

0    0 


DISS. 

02 

MG/L 

14,0 
13.0 


14.0 

n.3 

8.5 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


0.6 
2.0 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.028 
0  036 
0.  130 
0.0  50 
0.054 
0.039 
0.037 
0.045 
0.075 
0.018 
0.045 

0.130 

0.051 
0.018 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pd 
BY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTR5 


17    01 

78 

1515 

.3 

13    02 

7B 

1415 

.3 

15    03 

7B 

0910 

.3 

18   04 

78 

0930 

.3 

16    05 

78 

0910 

.3 

12    06 

78 

1415 

.3 

1B    07 

7B 

1  145 

.3 

15    08 

78 

1055 

.3 

12    09 

78 

1115 

.3 

18    10 

78 

1030 

.3 

14    11 

78 

0945 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    MN     [ '  1 
MINIMUM 

FI LTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 


0.017 
0.006 
0.047 
0.010 
0.009 
0.007 
0.010 
0.008 
0.036 
0.006 
0.007 

0.047 
0.014 
0.006 


19 
FILTERED 
AMMON I A 
MG/L 

0.065 
0.070 
0.585 
0.012 
0.020 
0  050 
0.025 
0.020 
0.015 
0.005 
0.015 

0.565 
0.  060 
0.005 


TOTAL 

KUELDAHL 

MG/L 

0.365 
D.S20 
1  .590 
0  620 
0.695 
0.455 
0.430 
0.465 
0.540 
0.400 
0.550 

1  .590 
0.612 
0.365 


21  22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


0.011 
0.010 
0.019 
0.007 
0.011 
0.019 
0.016 
0.012 
0.029 
0.005 
0.010 

D.029 
0.014 
0.005 


1  .420 
I  .300 
1  ,670 
1  .000 
0.520 
0.63 

0  260 
0,270 
0.860 
0.550 

1  .  040 

1  .670 
0.865 
0.260 


17 

INRONC 

N 

MG/L 

1  .496 
I  .380 
2.274 


699 
301 

302 
904 
560 

065 


2  274 
0.959 
0.301 


TOTAL 

ORGNC      H 

MG/L 


300 
550 
005 
EOS 
675 
005 
105 
445 
525 
395 
536 


i  .  005 
0.532 
0.300 


23 
TOTAL    N 

MG/L 

1  ,796 
1  .930 
3.279 
1  .627 
1  226 
I  .  104 
0.706 
0.747 
1  .429 
.  0.955 
1  .  BOO 

3,279 
1,491 
0.706 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

364.  0 

352-0 

2  98-0 

302  .  0 

358.  0 

314. 

334.0 

356.0 

340.0 

386.0 

392.0 

392.0 
345  .  1 
298.0 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


26 

0 

i 

0 

IB 

□ 

26 

0 

14 

6 

1 

.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 

DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


17    01 

78 

1515 

.3 

13    02 

78 

1415 

.3 

15    03 

78 

0910 

.3 

18   04 

78 

0930 

.3 

16    05 

78 

0910 

•3 

12    06 

78 

1415 

.3 

13    07 

7B 

1145 

.3 

15    08 

7B 

1055 

.3 

12   09 

7B 

1115 

.3 

18    10 

78 

1030 

3 

14    11 

78 

0945 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN 

I*) 

MINIMUM 

7 

14 

16 

56 

DISS. 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SOLIDS 

25C 

FORMAZ IN 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

359 

590 

7.70 

6.5 

345 

600 

7.  BO 

6.0 

284 

525 

23.00 

10.5 

276 

435 

20.00 

5.4 

337 

555 

15.00 

8.5 

4913 

520 

12. 

5.0 

323 

525 

10.00 

5.0 

342 

535 

1  1  .00 

5.S 

314 

515 

27.00 

7.0 

3B4 

590 

9.20 

7.5 

374 

562 

14.00 

8.5 

334 

600 

27.00 

10.5 

331 

543 

14.25 

6.9 

276 

435 

7.70 

5.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  6A51NS 


8.O.W./  SITE 
SIMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAUGEEN  RIVER 

AT  CONCESSION  ROAD  4  AND  5  SAUGEEN  TOWNSHIP 

RIVER 


OATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    309 
STATION  ID:   08-0123-043-02 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


18 

04 

78 

1030 

.3 

16 

OS 

78 

1010 

.3 

12 

OS 

78 

1435 

.3 

17 

07 

78 

1520 

-3 

14 

09 

78 

1505 

.3 

1  1 

09 

78 

151S 

.3 

17 

10 

78 

1530 

.3 

13 

11 

70 

1S30 

AVG    OR 

.3 

MAX  I  MUM 

GEOM    MN     |  -  ) 

MINIMUM 

MAJOR    BASIN:     GREAT 

LAKES 

STORET 

CODE: 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE 

HURON 

002 

TERM    STREAM:     SAUGEEN    RIVER 

1260 

ONG: 

U    T    M 

17    04  749  50 

.0    491240C 

•  0    4 

REGION:     01 

MILEAGE: 

17.00 

934 

901 

SO 

81 

34 

88 

805 

3 

1 

33 

sample 

SCO 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

P5EUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

HO 

C0L1F0BM 

CO  LI  FORM 

ENTER 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

42560 

6 

3    0 

15.0 

1  .0 

0.034 

42579 

6 

1500         G 

128. 

16. 

4. 

12    0 

13.5 

1  .4 

0.05S 

425S6 

6 

390. 

16. 

24 

4. 

L 

19,0 

10.5 

0.6 

0.022 

426  T1 

6 

22.0 

'J.  5 

0  a 

0.01a 

4J630 

6 

2600. 

8. 

4.        L 

4. 

i. 

25.0 

11,5 

0.8 

0.015 

42649 

6 

no. 

18. 

4. 

4. 

L 

20-0 

12.0 

0.6 

0.D21 

42666 

6 

90. 

13. 

4  . 

4. 

L 

7    0 

11-5 

0.  5 

0.011 

42687 

6 

1500. 

252. 

4. 

4  , 

L 

4.0 

12.0 

1  ,  2 

0.008 

2600 . 

252. 

24. 

4. 

25.0 

ISO 

I  .4 

O.OSS 

532    •     U 

30.  - 

7.-     D 

4  .  - 

0 

14.0 

1  1     9 

0    9 

0.023 

90. 

8. 

4. 

4. 

3-0 

9,5 

0.5 

0.008 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP      PJ 
£>Y    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


18 

04 

78 

1030 

3 

16 

05 

78 

1010 

3 

12 

06 

ie 

1435 

3 

17 

07 

78 

1520 

3 

14 

08 

78 

1505 

3 

11 

09 

76 

1515 

3 

17 

10 

78 

1530 

3 

13 

1  1 

78 

1530 

3 

MAX  I  MUM 

AVG    OR    GEOM    MN     [ *  1 

MINIM 

JM 

34 

19 

20 

21 

22 

17 

IB 

23 

S 

6 

Fl LTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FI  LTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

REACTIVE 

AKMON I A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.008 

0 .  025 

0    420 

0.007 

0.760 

0,792 

0.39S 

1  .  187 

292-0 

28.0 

0.004 

0.035 

0    665 

0.009 

0.340 

0.3D4 

0.630 

1  .014 

326.0 

25.5 

0.002 

0  ,  030 

0    430 

0.009 

0.51 

0.549 

0.400 

0.949 

346. 

9. 

0.007 

0,  020 

0,380 

0.006 

0.250 

0    276 

0.360 

0.636 

422.0 

12.0 

0.005 

O.OlO 

0.390 

0.006 

0    230 

0.246 

0.300 

0    626 

366.0 

5.0 

0.005 

0.005 

0,315 

0.007 

0.340 

0,352 

0.310 

0.662 

348.0 

9.5 

0 .  003 

0.  005 

0,445 

0.005 

0.360 

0,3  70 

0.440 

0.610 

406.0 

1  .0 

0.003 

0,005 

0,440 

0.009 

0.620 

0    634 

0.435 

1     069 

410.0 

2,0 

0.008 

0.035 

0,665 

0.009 

0.  760 

0,792 

0.630 

1  .  187 

422.0 

28. 0 

0.005 

0.017 

0,436 

0.007 

0.426 

0,450 

0.419 

0.B69 

364.8 

11  .5 

0.002 

0.005 

0.315 

0.005 

0.230 

0,246 

0.3ID 

0.626 

292.0 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    BIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


16 

04 

78 

1030 

16 

05 

76 

1010 

12 

06 

78 

1435 

17 

07 

78 

1520 

14 

oa 

78 

1505 

1  1 

09 

78 

IS15 

17 

10 

78 

153C 

13 

11 

78 

1530 

DISS. 

50L1CS 

MG/L 

264 
301 
337 
41G 

363 
33S 
405 
408 


COND.     TuPB.    CHLORIOE 
25C   FORMAZlN       MG/L 
UMHOS     UNITS 


426 
462 
S5S 
570 
S40 
575 
580 
610 


6.5 
7  0 
6.0 
9.0 
S.5 
9-5 
9.5 
9,0 


MAXIMUM 

41  0 

610 

AVG 

OR    GEOM    MN     ( • ) 

353 

540 

MINIMUM 

264 

426 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./    SITE       TEE5WATER    RIVER 
SAMPLE     POINT       AT     CHEPSTOW 
STATION    TYPE       RIVER 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    WO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


STATION    ID:       08-0123-044-02 


934 


901 
SCD 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES. 
LAKE    HURON 
SAUGEEN    RIVER 


U    T    M:     17    0477100.0    4888600.0 


80 
TOTAL 
COL] FORM 


81 
FECAL 
COLIFOBM 


MF/IOOML   MF/lOOML   MF/IOOML   MF/100ML 


17    01 

78 

1555 

.3 

42511 

6 

13    02 

78 

1350 

3 

42522 

E 

14    03 

78 

134  5 

3 

42537 

6 

17    04 

78 

1440 

.3 

42551 

6 

10 

4. 

1. 

4 

15    05 

78 

1325 

.3 

42570 

6 

270. 

8. 

20 

12    06 

78 

1330 

.3 

42590 

6 

230. 

92 

28 

17    07 

78 

1415 

.3 

42608 

6 

14    OB 

78 

1410 

.3 

42627 

6 

20 

4. 

L 

A 

11    09 

78 

1420 

.3 

42646 

6 

140 

20. 

4 

17    10 

7B 

1410 

.3 

42665 

6 

440 

12- 

16 

13   n 

78 

1415 

,a 

426B4 

e 

490 

32. 

56 

MAXIMUM 

490. 

92. 

56 

AV3 

OR    GEOM    MN 

i  • ) 

1  2  1  . . " 

14. 

D 

12 

MINIMUM 

10. 

4. 

4 

STORET    CODE: 

02 

002 

1260 

4 

REGION:     01 

MILEAGE: 

42.00 

66 

805 

3 

1 

33 

PSF-UD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

/100ML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0    0 

13    5 

0.4 

0.018 

0.0 

12    0 

0.8 

0-034 

0.5 

T2.0 

0.8 

0.029 

4- 

L 

2.5 

13.0 

0.8 

0.009 

4  . 

L 

12    0 

1  1  .5 

1  .  1 

0.022 

4. 

L 

19-0 

12.0 

1  .0 

0.038 

21  .0 

9.0 

0.5 

0.050 

4. 

L 

23.0 

10.0 

0.7 

0.050 

4. 

t. 

19.0 

1  1  .0 

0.5 

0.041 

4. 

L 

7.0 

10. 5 

1  .0 

0.019 

4. 

1 

4.0 

11.0 

1  .4 

0.030 

4. 

23.0 

13. S 

1  .4 

0.050 

4  .  ' 

D 

9.B. 

1  1  .4 

0.8 

0.031 

4. 

0.0 

9.0 

0.4 

O.009 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


1  1 


1  t 


17  01  76  1555 

13  02  7B  1350 

14  03  7B  1345 
17  04  78  1440 

15  05  78  1325 

12  06  76  1330 
17  07  7B  1415 
14  08  78 
11  09  78 
17  10  76  1410 

13  11  78  1415 


1410 
1420 


.3 
.3 
,3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  {*) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


34 
FI  LTEREO 
REACTIVE 
P  MG/L 


Oil 
015 
016 
0O5 
005 
013 
013 
027 
021 
0C7 
017 


0.027 
0.014 
0.005 


19 
FILTERED 
AMMON I A 
MG/L 

0.035 
0.045 
0.085 
0.005 
O.OlO 
0.045 
0.035 
0 .  035 
0.015 
0.005 
0.015 

0.085 
0.030 
0.005 


TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 


FILTERED 
N02-N 

MG/L 


445 
480 
535 
450 
715 
S3S 
560 
550 
365 
820 


0.820 
0.558 
0.365 


0.013 
0.011 
0.012 
0.007 
0  011 
0.021 

o.oia 
o.oia 
o.on 

0.007 
D.009 


0.021 
0.013 
0,007 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

I  .  860 
1.510 
1  .680 
1  .  120 
0.650 
1  .25 
1.070 
T  .  ISO 
1  .060 
0.750 
1.  130 

1.860 
1  .205 
0.650 


INRGNC 

N 
MG/L 

1  ,  90S 
1  566 
1  ,777 
1132 
0.671 
1  316 
1  ,  123 
1  233 
1  .086 
0.762 
1  154 

1  .908 
1  .248 
0.671 


TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 


0.4  10 
0.4  35 
0.4  50 
0.445 
0.705 
0.590 
0.525 
0.515 
0  350 
0.815 
0.570 

0  815 
0,528 
0.350 


MG/L 

2.318 
2  001 
2.227 
1  ,577 
1  .376 
1  906 
1  648 
1  748 
1  436 
1  577 
1     724 

2.316 
1  .776 
1  -376 


6  6 

TOTAL  SUSP, 

SOLIDS  SOLIDS 

MG/L  MG/L 


350.0 
298.0 
294.0 
220.0 
320.0 
318. 


332 
364. 
284 
370 


2.S 

2.5 

7.0 

1  .0 

4.0 

9. 

5.0 

4.0 

4.0 

2.5 

4.0 

9 


370.0 

319.3  4.1 

220 . 0  1.0 

11  11 

{CONltl 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


BO.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO: 


TEESWATER  RIVER 
AT  CHEPSTOW 
RIVER 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


■ 
.3 
.3 
.3 
.3 

i 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


17 

01 

78 

1555 

13 

02 

78 

1350 

14 

03 

78 

134S 

17 

04 

78 

1440 

15 

OS 

78 

1325 

12 

06 

78 

1330 

17 

07 

78 

1415 

14 

OB 

7B 

1410 

11 

09 

7B 

1420 

17 

10 

78 

1410 

13 

11 

78 

1415 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  j - ! 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


LONG: 


DISS. 

SOLIDS 

MG/L 

348 
296 
2B7 
2  19 
316 
30S 
327 
360 
283 
367 
358 

367 
315 
219 


555 
555 
558 
405 
487 
555 
565 
555 
579 
550 
570 

579 
539 
405 


MAJOR  8AS1N 
MU.OR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
SAUGEEN    RIVER 


DATE   OF    REPORT      25   OCT    79      PAGE         310 

STATION     10:        08    01 23- 044-02 

STORET    CODE:    02 
002 
12  60 


U    T    M:     17    0477100.0    4888600.0    4  REGION:     01 


MILEAGE: 


42.00 


14  16                        56 

CONO.  TURB.  CHLORIDE 

25C  F0RMAZ1N                MG/L 

UMHOS  UNITS 


2.80 


1 

2 

90 
70 

1 

80 

1 

50 

1 

9 

4 

00 

2 

50 

2 

10 

1 

80 

2 

00 

4 

00 

2 

28 

1 

.50 

13 

0 

13 

0 

17 

5 

9 

5 

12 

.5 

15 

5 

18 

0 

n 

0 

23 

5 

16 

S 

IB 

0 

23 

5 

15 

9 

B.O t. I    SITE:     PEARL    CREEK 

SAMPLE     POINT:     AT     1 OTH    CONC    BRANT    TOWNSHIP 

STATION    TYPE:     RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


1B  04  78  0910 
16  05  7B  0956 
12  06  78  1400 
18  07  78  1125 
15  09  78  1110 
12  09  78  1055 
18  10  7B  1010 
14    II     7B    0925 


J 
.3 
.3 
,3 
.3 


MAX  I  MUM 

AVG    OR    GEOM   MN     ( *  I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


934 

SAMPLE 

NO 

42556 

6 

42575 

6 

42592 

6 

4261B 

6 

42637 

6 

42655 

6 

42674 

6 

42693 

6 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
SAUGEEN    RIVER 


STATION    ID:       08-01 23- 045  -  02 

STORET    CODE:    02 


T    M:     17    04S8200.0    4897300.0    4 


PSEUD 
MPA 
MF/TOOML      MF/IOOML 


1                        BO 

81 

S 

SCO               TOTAL 

FECAL 

| 

COLIFORM 

CO  LI  FORM 

EN1 

MF/TOOML 

MF/IOOML 

MF/TC 

260. 

12. 

600 

430. 

80. 

72 

23000         G 

600. 

a 

600 

2500. 

870. 

5B0 

3300. 

500. 

544 

1 1900. 

1  500  . 

G 

1500 

660. 

30. 

10 

10400. 

600. 

G 

600 

23000. 

1500. 

1500 

2575.-    U 

226.* 

J 

304 

260. 

12. 

10 

192 

300 


REGION.     01 

B05 

3 

WATER 

OISi 

TEMP. 

( 

DEG    C 

MG 

2.5 

14.0 

10.5 

12. S 

18.0 

11.5 

17.0 

9.0 

24. 
12. 
2. 


14.0 
10.5 


002 

1260 

MILEAGE: 

37.70 

1 

33 

5-DAY 

TOTAL 

SOD 

F 

MG/L 

MG/l 

0.8 

0.029 

1  .2 

0.033 

2   6 

0.1  16 

0.5 

0,031 

0.8 

0.041 

1  ,4 

0.064 

0.5 

0.011 

1  .6 

0.061 

2.6 

0.116 

1  .  2 

0.048 

0.5 

0.011 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STh  SAMP   PJ 
DY  MO  YS  LMT    OIST  BRG  DEPTH 

FEET       MTRS 


18  04  79  0510 
16  05  78  0855 
12  06  78  1400 
1B  07  7B  1125 
15  08  78  1110 
12  09  78  1055 
IB  10  78  1010 
14    11     78    0925 


.3 
.3 
.3 


MA  X I MUM 

AVG    OR    GEOM    MN     (  ■  i 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


18  04  78  091 0 
1B  06  78  0655 
12  06  78  1400 
18  07  78  1 125 
15  08  78  1110 
12  09  78  1055 
18  10  78  1010 
14     11     78    0925 


34 
FI LTEF.ED 
REACTIVE 
P    MG/L 

0.011 
0 .  008 
0 .  007 
0.007 
0.0Q7 
0  .  023 
0.004 

o.oio 

0.023 

0  .010 

0.004 


SAMP    DTE    HOUR       SIN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     I • ) 

r,i;NIMDV 


19 
FILTERED 
AMMON 1  A 
MG/L 

0.  022 
0.020 
0  085 
0.020 
0.040 
0.015 
0 .  005 
0.045 

0.085 
0,032 
0.005 


DISS. 

SOLIDS 

MG/L 

320 
343 
322 
353 
395 
358 
420 
402 

420 

365 

320 


TOTAL       FILTERED 
KjELDAHL       N02-N 
MG/L       MG/L 


0  360 
0  510 
0  850 
0.35O 
0.41.5 
0.655 
0.310 
0  .  740 

0 .  BED 
0  524 
0.310 


Oil 

034 
008 
014 
.009 

.004 


22 
FILTEREO 
N03-N 
MG/L 

1  .590 

0  ,  800 

1  .21 


0  .  034 
0.013 
0.004 

8 


14  16                        56 

COND.  TUPB.  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN                  MG/L 

UMHOS  UNITS 


520 

3 

60 

590 

2 

SO 

550 

34 

59B 

10 

00 

605 

13 

00 

555 

14 

00 

640 

4 

00 

622 

8 

30 

640 

34 

5B4 

1  1 

23 

520 

2 

90 

7 

0 

3 

0 

5 

B 

5 

0 

5 

0 

11 

0 

7 

5 

11 

5 

11 

.5 

7 

.6 

5 

.0 

1  070 
1  .  190 
0.380 
I  .  160 
0.840 

1  .590 
1  .030 
0.380 


17 
I NRGNC 
N 
MG/L 

1  .620 
O.BIH 
1  .329 
1  .O'JB 
1  .244 
0.404 
1.169 

0  .  900 

1  .620 
1  .074 
0.404 


TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 

0.33B 
0.490 
0.765 
0.330 
0.375 
0.640 
0.305 
0.695 

0.765 
0.492 
0.305 


23 
TOTAL    N 

MG/L 

1     95B 

1  .321 

2  094 
1  -428 
1  .619 
1  .044 
1  .474 

1  .595 

2  094 
1  .567 
1  .044 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

326.0 
354  .  0 
390. 
388.  0 
414.0 
3B6.0 
4  22.  0 
416.  0 

422.0 
367.0 
326.0 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


5.8 
11  .0 
68.5 
25.0 


NO    OF    SAMPLES 


SIMPLE     INFORHATICN    SYSTEM 

STATION    SUMMARf 

REPORT    -    RIVER 

BASINS 

DATE    OF    REPORT       25 

OCT 

9      PAGE        311 

B .  0 ,  W  .  / 

SITE: 

SAUBLE    RIVER 

STATION 

ID:       08- 

0135 

002-02 

SAMPLE    POINT : 

AT     BRIDGE    FIRST 

CONCESSION    NORTH 

OF    TARA 

STATION 

TYPE  : 

RIVER          FLOW    GAUGE 

MOE    02FAI0I 

MAJOR    BASIN:     GREA1 

LAKES 

STOFJ          .:  .i ■■.. 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE 

HURON 

002 

TERM    STREAM;     SAUBLE    RIVER 

1410 

STN  NO: 

'.• 

LAT: 

LONG: 

U    T    M 

17    0466735. 0    492492S 

.  0    4 

REGION:    01 

MILEAGE: 

27.90 

934 

901 

SO 

El 

64 

SB 

605 

3 

1 

33 

SAMP    DTE 

HOUR 

S7N       STN    SAMP 

PJ 

SAMPLE 

SCD 

TOTAL 

fECAL 

M.  F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS 

5-OAY 

TOTAL 

DY  MO 

YR 

LMT 

OIST    BRG    DEPTH 

NO 

CO  LI  FORM 

CO  LI  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

P 

FEET                  MTRS 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/1O0ML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

IS  01 

7a 

095(1 

.3 

404  12 

4 

248. 

36. 

52 

4. 

L 

0.0 

9.1 

1  .4 

0.023 

13   02 

78 

1  60(1 

.3 

40425 

4 

1100. 

28. 

24. 

4. 

L 

1  .0 

11.2 

0.5 

0.026 

04    04 

7B 

1630 

.3 

40451 

6 

3 

1  400 . 

16. 

176. 

4 

L 

1  .6 

13.5 

0.053 

10   05 

78 

0730 

.3 

404  83 

3 

950. 

68. 

48. 

4. 

L 

10.3 

7.6 

1  .  1 

0.029 

SO    06 

7B 

094(1 

.3 

40504 

5 

9 

moo. 

128. 

124. 

4. 

L 

1B.9 

5. a 

1  .4 

0.070 

25   07 

78 

0S54 

.3 

40529 

5 

7    9 

2U0. 

20. 

1500.        G 

A. 

L 

21.2 

10.  1 

0.  9 

0.071 

22   oa 

78 

1  00!i 

.3 

40552 

5 

7  a 

2900. 

20. 

70. 

A. 

L 

19. B 

8.4 

0.6 

0.065 

12  oa 

78 

123(1 

.3 

40575 

7 

370'0. 

48. 

128. 

A. 

L 

18.0 

12.6 

0.7 

0.480 

11     10 

78 

1115 

.3 

40555 

7 

11.5 

9.6 

1  .0 

0.019 

31    10 

78 

11  no 

.3 

40614 

7 

240. 

4. 

4.        L 

A. 

L 

8.5 

io.o 

1  .0 

0.023 

OS    12 

78 

1  1  00 

.3 

40634 

6 

s 

3000. 

260. 

600.        G 

A. 

L 

0.2 

12.8 

1 . 1 

0.059 

MAXIMUM 

3700. 

260, 

1500. 

A, 

21  .2 

13.5 

1.4 

0.480 

AVG 

OS    GEOM    MN     (•) 

975.* 

35.' 

92.  *    E 

4.  ' 

D 

10.  1 

10.1 

1  .0 

0.033 

MINIMUM 

240. 

4, 

4  . 

4. 

0.0 

5.8 

0.5 

0.019 

NO  OF  SAMPLES 


34 

19 

20 

21 

22 

17 

16 

23 

5 

5 

SAMP    DTE 

HOLU 

STN 

STN    SAMP      PJ 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INfif.NC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

5USP. 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

REACTIVE 

AMMONIA 

KUELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SO  L I DS 

FEET 

MTRS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

18   01 

78 

0953 

.3 

0.0!  1 

0.030 

0.420 

0.009 

1  .290 

1  .329 

0.390 

1     719 

330.0 

2.5 

13   02 

78 

•  60  3 

.3 

0.015 

0.045 

0.405 

0.010 

1  .420 

1  ,475 

0.360 

1  -B35 

344.0 

2.S 

04   04 

78 

1633 

.3 

0.017 

0.035 

0.530 

0.01S 

1  .150 

1  .2110 

0.495 

1  .695 

182,0 

7.0 

10   05 

78 

0733 

.3 

0.011 

0.025 

0.410 

0  .  0  1  J 

I  .  1 90 

1  .328 

0,335 

1  .613 

312-0 

5.0 

20   06 

78 

0940 

.3 

0.037 

0.060 

0.740 

o.oat 

2  .  760 

2.901 

0.680 

3.581 

372.0 

9,0 

25   07 

78 

0954 

.3 

0.049 

0.020 

0.480 

0.011 

0.050 

0 .  OS  1 

0.460 

0    541 

274.0 

3.0 

22    OS 

7B 

1005 

.3 

0.037 

0.005L 

0.330 

0.001 

0.010L 

0,0  16 

0.375 

0.391 

243    0 

1  .0 

12   09 

7B 

1230 

.3 

0.410 

0.005L 

0.385 

0.002 

0.010L 

0.017 

0.380 

0    397 

266.0 

1  .5 

11    10 

7B 

1115 

.3 

0.0T1 

0.015 

0.550 

0.007 

0.360 

0.  3H2 

0.535 

0.917 

412.0 

12.0 

31    10 

79 

1100 

.3 

0.009 

0.010 

0.535 

B.0O6 

0.340 

0.3S6 

0,525 

0.881 

386.  0 

0.5 

05    12 

78 

1100 

.3 

0  .026 

0.045 

0.640 

0.013 

1  .860 

1  .918 

0.595 

2.513 

292.0 

2.0 

MAXIMUM 

0.410 

0.060 

0.740 

o .  oa  i 

2.760 

5.901 

0.630 

3.581 

412.0 

12.0 

AVG 

OR    GEOM   MN    ( ■  • 

0.05S 

0.0270 

0.493 

o.ois 

0.949D 

0.991 

0.471 

1  .462 

310.9 

4.2 

MINIMUM 

0.009 

0.005 

0.330 

o.ooi 

0.D10 

0.016 

0.360 

0.391 

1B2.0 

0.5 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


18  01  78  0950 
13  02  78  16C0 


7 

14 

16 

K-. 

STN       STN    SAMP 

PJ 

DISS. 

COND. 

TURB. 

CHLOR I DE 

DIST     BRG    DEPTH 

SOLtOS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

FEET                  MTRS 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

.3 

323 

595 

2.80 

6.5 

.3 

S42 

620 

1  .20 

6.5 

04    04 

7B 

163(1 

.3 

175 

417 

7.  SO 

4.5 

7.82 

10   05 

78 

073(1 

.3 

307 

522 

2.40 

6.5 

B.13 

20   06 

78 

094(1 

.3 

363 

520 

1  .60 

8.0 

7.96 

25    07 

78 

0954 

.3 

271 

468 

1  .00 

8.0 

8.31 

22  oa 

7B 

1005 

-3 

247 

480 

0.90 

9.0 

8.03 

IS   09 

78 

1230 

.3 

264 

479 

0.90 

10.0 

8.47 

11     10 

78 

1115 

.3 

400 

535 

5.40 

9.0 

8.44 

31     10 

78 

1100 

.3 

387 

577 

1.00 

9.5 

8.07 

05    12 

78 

1100 

.3 

290 

485 

4.90 

9.0 

7.91 

MAXIMUM 

400 

620 

7.50 

10-0 

B.47 

AVE   OS 

GEOM   MN 

C) 

307 

518 

2.69 

7.9 

8.09 

MINIMUM 

:73 

417 

0.90 

4.5 

7.77 

JO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  SAUBLE  RIVER 
SAMPLE  POINT:  AI  SAUBLE  FALLS 


STATION  ID:   08-0135-003-02 


STATION 

TYPE: 

RIVER 

FLOW    GAUGE 

FED    02FA001 

MAJOR 

BASIN:     GRE-A1 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:     LAKE 

HURON 

002 

TERM    STREAM:     SAUBLE    RIVER 

1410 

STN   NO: 

3 

LAT 

LONG: 

U    I    M 

:     17    0479745.0    494685C 

.0    4 

REGION: 

01 

MILEAGE: 

2 

.00 

934 

90  1 

444 

80 

81 

84 

83 

805 

3 

1 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP 

PJ 

SAMPLE 

SCO 

flow  cfs 

TOTAL 

FECAL 

M. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-OAV 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

6RG    DEPTH 

NO 

CO  LI  FORM 

C0L1 FORM 

ENTER. 

MP  A 

TEMP. 

02 

80IJ 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

DEG    C 

MG/L 

MG/. 

13   02 

78 

1515 

.3 

40424 

6 

344.00 

4. 

4.        L 

4. 

L 

4. 

L 

1  .0 

1  1  .5 

0.6 

08    03 

78 

1545 

.3 

40439 

6 

268.00 

36. 

4.        L 

60. 

4. 

L 

1  .0 

12.0 

1  .7 

04    04 

7B 

1800 

.3 

40453   . 

6 

1560.00 

56. 

4. 

16. 

4. 

L 

1  .0 

13.7 

0.6 

13    04 

7B 

0930 

.3 

40463 

6 

2530.00 

220. 

4. 

180. 

4. 

L 

4.0 

13.6 

1  .1 

26    04 

78 

0915 

.3 

40465 

6 

924 . 00 

BO. 

4.        L 

50. 

4. 

L 

10.0 

11. S 

0.8 

09    05 

78 

1800 

.3 

40475 

3 

484.00 

210. 

4  . 

4. 

4. 

L 

11  .9 

9-5 

1  .0 

19    06 

78 

2015 

.3 

40SOO 

6 

180.00 

150. 

12. 

4. 

L 

4. 

L 

16.4 

7.2 

0.9 

24    07 

78 

1902 

.3 

40523 

6 

54.00 

40  . 

10. 

10. 

4  . 

L 

20.6 

a.o 

0.9 

21    08 

78 

1610 

.3 

4054S 

5 

33.30 

3000. 

B. 

156. 

4. 

L 

20.  a 

7.6 

0.8 

12    09 

78 

0330 

•  3 

40569 

5    B 

25.30 

7300. 

16. 

4. 

4. 

L 

16.0 

7.8 

0.7 

10    10 

7  8 

1915 

.3 

40589 

6 

118.00 

11.5 

8.8 

0.9 

31     10 

78 

1145 

.3 

40615 

6 

118.00 

5D. 

4.        L 

4. 

L 

t. 

L 

9.D 

9.8 

1  .4 

05    12 

76 

114S 

.3 

MAX  I  MUM 

40635 

6 

587.00 
2530.00 

1000. 
7300. 

B8. 
BB. 

480. 
480. 

A. 
4. 

L 

1  .2 
20.8 

13.2 
13.7 

0.8 

1  .7 

AVG 

OR    GEOM   MN     (* J 

557.39 

156.* 

7.*    D 

21.  • 

D 

4. 

*    0 

9.6 

10.3 

0.9 

MINIMUM 

25.80 

4. 

4. 

4. 

4. 

1  .0 

7.2 

0.6 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 

B. O.K./  SITE:  SAUBLE  RIVER 
SAMPLE  POINT:  AT  SAUBLE  FALLS 
STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAD 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAM-''   Pd 
OY  MO  YR  LMT    01  ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    312 
STATION  ID:   08-0135-003-02 


13    02 

78 

1515 

.3 

08    03 

78 

1545 

.3 

04    04 

78 

1800 

.3 

13    04 

78 

0930 

.3 

26    04 

78 

0915 

.a 

09    05 

78 

1B0O 

.3 

19   06 

7B 

2015 

.3 

24    07 

73 

1  902 

.: 

21     08 

78 

1610 

.3 

12    09 

78 

OB30 

:■. 

10    10 

78 

1915 

- 

31     10 

78 

1145 

.3 

OS    12 

78 

11 45 

.a 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN 

[•  i 

MINIMUM 

0    02FA001 

MAJOR    BASIN:    GREAT 

LAKFS 

STORET    CODE: 

02 
002 

MINOR    S 

LS1N:     LAKE 

HURON 

TERM    STREAM:     SAUBLE    RIVER 

1410 

OMG: 

u    T    M: 

17    D47974^ 

0    4946050.0    4 

REGION:     01 

MILEAGE: 

2,00 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

1  7 

18 

23 

5 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

1NRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

P 

REACTIVE 

AMf.'ONIA 

KUELDAHL 

N02  -  N 

N03-N 

N 

ORGKC       N 

SOLIDS 

MS/L 

P   MS/1 

KG/ 1 

MG/1. 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.014 

0.003 

0.065 

0.430 

0.009 

0.36 

0.434 

0.365 

0.799 

2B2.0 

0.017 

0.01  1 

0.135' 

0.500 

0.007 

0.330 

0.472 

0    365 

0.837 

278.0 

0.040 

0.017 

O.07S 

0.520 

0.015 

0    810 

0  .  930 

0-445 

1  .375 

224.0 

0.027 

0.011 

0 .  025 

0.475 

0.009 

0 .  500 

0.534 

0    450 

0.98  4 

1  96  .0 

0 .  006 

0.003 

0.025 

0.275 

0.005 

0.220 

0.250 

0.250 

0.  500 

214.0 

0.012 

0.001 

0.020 

0.320 

0.003 

0  .190 

0.213 

O.3O0 

0.513 

200.0 

0 .  024 

0.008 

0.045 

0.480 

0.006 

0.  1  10 

0.  161 

0.435 

0.596 

2B8  .  0 

0.022 

0.003 

0.025 

0.540 

0.  004 

0.050 

0.079 

0.515 

0  .594 

236    0 

0.016 

0.003 

0.025 

0 .  495 

0.004 

o.oso 

0.079 

0.470 

0.54  9 

215.0 

0.021 

0.003 

0.035 

0    425 

0.003 

0  .  030 

0.068 

0.390 

0  .456 

246.0 

0.013 

0.005 

0.015 

0.465 

0    004 

0.  100 

0.1  19 

0.450 

0.56  9 

324    0 

0.013 

0 .  005 

0.015 

0.445 

0    003 

0    070 

0  .  088 

0    430 

0.518 

310.0 

0.017 

0.  QG4 

0.020 

0.510 

0    005 

0.600 

0.625 

0.490 

1.115 

266.0 

0.G40 

0.017 

0.  135 

0.540 

0.015 

0  .940 

0,930 

0.515 

1  .375 

324  . 0 

0.019 

0.006 

0.040 

0.452 

0.006 

0.265 

0.312 

0.412 

0.724 

252.0 

0.006 

0.001 

0.015 

0.275 

0.003 

0  .  030 

0.06B 

0.250 

0.458 

196.0 

NO  OF  SAMPLE., 


6 

- 

107 

14 

16 

56 

59 

2  BO 

55 

20E 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

SUSP  . 

DISS. 

CALCUL 

COND  . 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

PH 

TOTAL 

DY    MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG    DEPTH 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

AT     LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

MO/  L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI     MG/L 

MG/L 

13    02 

78 

1515 

.3 

t  .5 

281 

520 

1     00 

5.5 

11.0 

2.50 

7.78 

0.  19 

08    03 

78 

1545 

2.0 

276 

560 

1  .40 

3    0 

12.5 

2.  15 

7.92 

0.  280 

04    04 

78 

1B00 

.3 

2.0 

222 

430 

5.  10 

5.5 

9    0 

2.  10 

7  .88 

0.260 

13    04 

78 

0930 

.3 

4.5 

232 

3S7 

080 

4.5 

14.0 

l  .35 

B.02 

0.  270 

26    04 

78 

091  5 

.3 

14.0 

231 

356 

0.90 

4.5 

10.5 

0.30 

8.  30 

1  .720 

09    05 
19    06 

78 
78 

1800 
2015 

.3 
.3 

7.5 
8.5 

260 

243 

374 

417 

0.90 
1  .40 

4,0 
5.5 

10.0 
9.0 

0.30 
1  .  10 

B.  1  9 
6.14 

0.  050 
0.160 

24    07 

78 

1902 

.3 

6.0 

230 

417 

1  .20 

6.0 

7  .5 

1  .65 

8.  13 

0.  160 

21     08 

78 

1610 

.3 

2.0 

210 

413 

0.90 

7.5 

10.0 

1  .20 

8.  06 

0.200 

12   09 

78 

0B30 

.1 

2.5 

243 

443 

1  .00 

7.5 

12.5 

2.15 

7.98 

0.  1  20 

ID    10 

78 

1915 

.3 

1  .5 

322 

515 

0.95 

9.0 

36.0 

l  .25 

8.  26 

0  .  120 

31     10 

78 

1  1  45 

.3 

0.5 

309 

505 

0.  40 

9.0 

32.0 

1  .  IB 

8.10 

0  .  120 

05    12 

78 

1145 

,3 

p.  ML 

265L 

493 

0,55 

7.0 

22.5 

2.24 

B-05 

D .  1  30 

MAXIMUM 

14.0 

322 

243 

560 

5.  10 

9.0 

38.0 

2.50 

8.30 

1  .720 

AVG 

OR    GEOM   MN 

4  .  1  Q 

2640 

235 

446 

1     27 

6.0 

15.3 

1  .50 

8.06 

0.291 

H I N I  MUM 

0.5 

2I0 

231 

356 

0.40 

3    0 

7.5 

0.30 

7.78 

0.  050 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


13    02 

78 

1515 

.3 

OB    03 

78 

I  545 

.3 

04    04 

78 

1800 

J 

13    04 

78 

0930 

.3 

26    04 

78 

0915 

-3 

09    05 

78 

1800 

I 

19    06 

78 

2015 

J 

24    07 

78 

1902 

.3 

21     OB 

78 

1610 

,» 

12    09 

78 

0830 

.3 

10    10 

7B 

1915 

.3 

31     10 

78 

1  145 

•3 

OS    12 

78 

1145 

J 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN 

i 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


04   04    78    1800 
13   04    78    0930 
26    04    78    0915 
24    07    78    1902 
10    10    78    1915 

1 
1 

3 

.3 

AVG 

OR 

MAXIMUM 

GEOM    MN    I* } 

MINIMUM 

25 

47 

PHENOLS 

ORGANIC 

C    AS    C 

UG/L 

MG/L 

1  .OL 

I  .OL 

B.O 

1  .0 

4.  1 

1  .0 

4.2 

1    OL 

4.2 

1.SL 

5,2 

1  .0 

5.8 

1  .OL 

6.1 

1  .OL 

5.8 

1  .OL 

4.6 

1  ,0L 

7.6 

1  .OL 

6.8 

1  .OL 

a.o 

1  .0 

8.0 

1  ,0D 

5.9 

1  .0 

4.  1 

13 

12 

249 

238 

TOTJL 

TOTAL 

2  INC 

NICKEL 

MG/L 

MG/L 

0.010L 

0.020L 

0.O10 

0.020L 

O.OIOL 

0.020L 

0.01     L 

0.02     L 

O.OIOL 

Q.020L 

0  .  0 1 0 

0.050 

0.010D 

0.D20D 

O.OIO 

0.  020 

COD 
MG/L 


22 

16 


16 
19 
23 


361 

SOLVENT 

EXTRBLES 

MG/L 


265 

TOTAL 

RSENIC 

MG/L 

235 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L 

221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

21S 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

0.001 
0.001L 
0.001 L 

0.O3OL 
0.0301. 

0.040L 

0.020L 

0.030 

0.020L 

O.OIOL 
0    010L 
O.OIOL 

O.03OL 
0.030L 
0.030L 

0    005  L 
0.005L 
0.005L 

0.001 

0.05 

0.02     L 

0.01     L 

0.03     L 

0.005L 

0.001 

0.020 

0   010L 

0.030 

0.005L 

D.001 

o.ooio 

0.001 

0.05 

0.038D 

0.030 

0.030 

O.022D 
0.020 

0.010 

0.010D 

0.010 

0,030 

0.030D 

0,030 

0.005 

O.ODSD 
0.005 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  5YSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.U./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


AL8EMARBLE  BROOK 

A1  HIGHWAY  NO  6  NEAR  HAH  KOE  SW  A3 

RIVER    FLOW  GAUGE  MOE  02FA102 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
OY  MO  YR  IMT    DIST  EfiG  DEPTH 
FEET       MTRS 


13    02 

78 

'435 

.3 

OEI    03 

78 

500 

.3 

01    01 

78 

'  715 

.3 

09   05 

78 

830 

.3 

19   06 

78 

:757 

.3 

34   07 

78 

1636 

.3 

21    08 

78 

1640 

.3 

10   to 

78 

1700 

.3 

30    10 

78 

IBOO 

.3 

04    12 

78 

1800 

.3 
MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM   MN     ( • ] 

MINI  MUM 

934 
SAMPLE 


40423 

4 

40438 

4 

40452 

6    3 

40476 

3 

40497 

5 

40S20 

5 

40543 

s 

40586 

S 

4060S 

6 

40628 

6 

DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE 
STATION    10:       03-0135-004-02 


MAJOR    BASIN:     GRLA1 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR    BASIN;     LAKE 

HURON 

002 

TERM   STREAM:    SAUBLE    RIVER 

1410 

u  T  Hi: 

17    04S2700.0    4964350 

.0    4 

REGION:    01 

MILEAGE: 

15.61) 

BO 

81 

84 

88 

605 

3 

1 

3! 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

COLIFORM 

COII FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

Mf/IOOML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

40. 

4.        L 

4.       L 

4. 

L 

1  .0 

13.4 

0.  1 

0.011 

64. 

4.       L 

4.       L 

A. 

L 

0.8 

14.8 

0.8 

0.011 

36. 

4.        1. 

4.       L 

A. 

I 

0.0 

14.7 

0.2 

0.013 

420. 

4. 

4. 

A. 

L 

13.2 

8.6 

0.7 

0.015 

2000. 

260. 

600.        G 

A. 

L 

21  .8 

8.  1 

1  .  4 

0.048 

1500. 

400 . 

1 500 .      a 

A. 

L 

24  .0 

10,9 

1  .4 

0.  145 

3500. 

28. 

10.       L 

A. 

L 

21  .8 
13.5 

12.1 
8.6 

6.4 
0.6 

0.  157 
0.009 

200. 

12. 

16. 

A. 

L 

8.2 

10.0 

0.8 

0.048 

100. 

4. 

44. 

A. 

L 

0.5 

13.4 

0.4 

0.100 

3500. 

40-Q  . 

1500. 

A. 

24.0 

14. B 

6.4 

0.157 

272.- 

15.  •    D 

23."    E 

4.' 

D 

10.5 

11.5 

1  .3 

0.C56 

36. 

4. 

4. 

A. 

0.0 

8.1 

0.1 

0.C09 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    01 E     "lOLIR       STN       STN    SAMP       Pd 
DV    MO    VR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


13   02 

78 

1435 

.3 

08   03 

78 

1500 

.3 

04   04 

78 

1715 

.3 

09   05 

78 

1630 

.3 

19   06 

78 

1757 

.3 

24    07 

78 

1636 

.3 

21     D3 

78 

1640 

.3 

10    10 

78 

1700 

.3 

30     10 

7a 

1BD0 

.3 

04    12 

78 

1800 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1 • ) 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


13  02  78  1435 

08  03  78  ISOO 
04  04  78  1715 

09  05  78  1830 


34 
FI LTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

0.006 
0.009 
0.007 
0.003 

o.ooa 

0.017 
0.003 
0.005 
0.006 
0.001 


0.017 
0.007 
0,001 


DISS. 

SOLIDS 

MG/L 

262 
220 
I8« 


FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

0.050 

0.045 

0.020 

0.015 

0.015 

0.005 

O. 005L 

0.005 

0.005 

0.005 

D .  050 

0.017D 

0.005 

10 

107 
CALCUL 
D-SOLIDS 
MG/L 


20 

TOTAL 

KJELDAHL 

r.lG/  L 


0.260 
0.270 
0.305 
0.315 
0.630 
I  .200 
I  .750 
0 .  370 
0.370 
0.220 


1  .750 
0.569 
0.220 


C0«D. 

25C 

UMHOS 

445 
481 
400 
384 


21 

FILTERED 
N02  -  N 


000 
006 
010 
003 
003 
004 
002 
003 
003 
003 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 


D.OIO 

0.004 
0.002 

10 

16 
"'JRB. 
FDRMA21N 
UNITS 

0.75 
0.80 
1  .30 
1  .00 


310 

740 

7  BO 

010L 

010L 

020 

DIDL 

OIOL 

010L 

200 


0.  780 

0.210D 

0.010 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


2.5 
15. S 
3.0 
2.0 


17 
1NRGNC 


MG/L 

0 .  366 
0.7^,1 
0.6I0 

o.o?a 
o.a?a 
0.029 

0.017 
0.018 

o.ois 

0  .  208 


0.810 
0.2:i1 

0.017 


59 
SULPHATE 

MO/L 

8.5 
10.0 

9.5 

e.o 


TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 

0.210 
0.22S 
0.2B5 

0.300 
0.615 
1  .195 
I  .745 
0.36S 
0.265 
0.21S 

I  .745 
0.552 
0.2IO 


2G0 
REACTIVE 
SILICATE 

SI  MG/L 


TO 
10 
10 
35 


0.576 
I  .016 

1  .095 

0.32a 

0.643 
I  224 
I  .762 
0.383 
0.383 
0.423 

1  .  762 
0.783 
0-323 

10 

9b 
ACIDITY 
PH  B.3 
MG/L 

4.0 
4.0 
3.0 
6.0 


10 

s 

TOTAL 

SOLI DS 

MG/L 


262. 
222. 
188, 
212. 
360. 
300 
250 
314, 
310. 
244, 


360.0 
266.2 
188.0 

10 

52 
TOT  ALK 

AT  LAB 
MG/L 


223 
235 
175 
193 


10 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


0 


5 

0 

0.5L 


30.0 
9. 3D 
0.5 

10 

55 
PH 
AT  LAB 


7.98 
7.99 
8.03 
8.20 


19   06 

78 

1757 

.3 

332 

477 

8.  10 

0.5 

5.5 

2.75 

B.O 

269 

B.26 

24   07 

78 

1636 

.3 

277 

419 

9.80 

1  .5 

4.0 

2.10 

0.0 

231 

8.32 

21  oe 

78 

1640 

.3 

220 

421 

a.  20 

3.0 

4.0 

0.05L 

0.0 

230 

8.32 

10  10 

78 

1700 

.3 

312 

441 

0,65 

4,0 

9.5 

2.30 

12.0 

231 

6.09 

30    10 

7B 

1800 

.3 

308 

451 

1  ,  40 

4.5 

13.0 

2.  10 

11  .9 

236 

7.99 

04    12 

78 

1800 

.3 

243 

425 

0.95 

3.5 

16.0 

1  .38 

10.0 

215 

8.00 

MAXIMUM 

332 

237 

481 

9.80 

15.5 

15.0 

2.75 

12.0 

269 

8.32 

AVG   OR 

GEOM   MN 

I  •! 

265 

237 

432 

3.30 

4.0 

8  .B 

1  .49D 

5.9 

224 

8-12 

MINIMUM 

183 

237 

364 

0.65 

O.S 

4.0 

0.05 

0.0 

175 

7.98 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  ♦  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


13 

OS 

78 

1435 

OS 

03 

7B 

1500 

04 

04 

78 

1715 

09 

05 

78 

1830 

19 

06 

78 

1757 

24 

07 

78 

1636 

SI 

08 

78 

1640 

10 

10 

78 

1700 

30 

10 

78 

1800 

34 

13 

y.) 

1800 

208 

25 

76 

72 

74 

68 

67 

66 

TOTAL 

PHEN0L5 

CALCUL 

TOtAL 

TOT .     MAG 

COLOUR 

PT5S1UM 

SODIUM 

IRON 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HA /EN 

K 

NA 

MG/L 

UG/L 

MG  /  L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

0.070 

1  .OL 

24B.0 

56 .  50 

23.80 

10 

1  .00 

1  .30 

0.  120 

1.0L 

250.0 

58 .  50 

54.40 

10 

0.90 

1.20 

0.  160 

1  .OL 

187.0 

44.50 

I  8.  40 

10 

1  .20 

1  .50 

0.120 

1  .OL 

199.0 

4H.O0 

1  9  .  20 

20 

0.70 

0.90 

0.420 

1.  ,5 

275.0 

67.00 

26.00 

40 

0.20 

0.60 

1  .460 

1  .OL 

236.0 

54.00 

24.40 

30 

1  .05 

1  .20 

1  .000 

1  .OL 

230.0 

50.00 

25,60 

83 

2.35 

1  .60 

C.  120 

1  .OL 

239.0 

55.00 

24.60 

24 

1  .20 

1  .60 

0.  180 

1  .OL 

248.0 

58.50 

24.60 

2.4 

1  .50 

1  .80 

0.100 

1  .OL 

231  .0 

54.00 

23.40 

21 

0.95 

1  .20 

1  .460 

1  .5 

275.0 

67.00 

26.00 

83 

2.3S 

1  .80 

0.375 

1  .1D 

234,3 

54.60 

23.44 

27 

1  .11 

1  .29 

0.070 

1  .0 

187.0 

44.50 

IB  .40 

10 

0.20 

0.60 

MG/L 


11 
14 
27 

24 
19 
21 
25 


10 

452 

GROSS "A" 

DISS 

FCI/L 

3. 


453 

454 

45S 

457 

460 

464 

461 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pd 

GROSS" 

A" 

GROSS" B" 

GROSS" 

B" 

TRI1 IUM 

CESIUM 

CESIUM 

COBALT 

DY    MO 

Yf' 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

UNDISS 

DISS 

UNO  I  5S 

NCI/ 

I. 

-137 

1 

34 

60 

FEET 

MTRS 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/1 

13    02 

78 

1435 

.3 

1. 

L 

5. 

1 . 

L 

0.26 

L 

30. 

L 

30. 

L 

30.        L 

08    03 

7fl 

1500 

.3 

1. 

L 

1  . 

1  . 

L 

0.26 

L 

30. 

L 

30 

L 

30.       L 

04    04 

7(1 

1715 

.3 

1. 

L 

3. 

1  . 

L 

0.26 

L 

30. 

L 

30, 

L 

30.        L 

09    05 

711 

1830 

.3 

1. 

L 

2. 

1  . 

L 

D.27 

30. 

L 

30. 

L 

30.        L 

19    06 

7B 

1757 

.3 

1  . 

L 

2. 

1  . 

L 

0.26 

L 

30. 

30. 

L 

30.       L 

24    07 

7B 

1636 

.3 

1  . 

L 

4. 

1  . 

L 

0.2b 

L 

30. 

L 

30. 

L 

30.       L 

21    08 

70 

1640 

.3 

1 

L 

3. 

1  . 

L 

0.26 

L 

30. 

L 

30. 

L 

30.        I. 

10    10 

71! 

1700 

.3 

1  . 

L 

2. 

1  . 

L 

0.12 

I. 

30. 

L 

30. 

L 

30.        L 

30    10 

71! 

1800 

.3 

1  . 

L 

3. 

t . 

L 

0.12 

L 

30. 

» 

30. 

I 

30.       L 

04    12 

71! 

1800 

.3 
MAXIMUM 

1  . 
1  . 

I 

3. 
S. 

1  . 
1 . 

L 

0.19 

0.27 

L 

30. 
30. 

L 

30. 
30. 

L 

30.       L 
30. 

AVG 

OR    GEOM 

1  . 

a 

2. 

1 . 

D 

0.23 

D 

30. 

0 

30. 

D 

30.       D 

MINIMUM 

1  . 

1  . 

1  . 

0.12 

30. 

30. 

30. 

NO  OF  SAMPLES 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.N./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


KttS    BRIDGE    UPSTREAM    FROM    MOUTH    STOKESBAY^    ^^     ^     ^ 

R1V6R  M.I  NOR    EASIN:     LAKE    HURON 

TERM    STREAM:    STOKES    RIVER 


DATE   OF    REPORT      25   OCT   79      PAGE         31  A 

STATION    10  r       08 -01 43-001 ■ 02 

STOHET    CODE:    02 
002 


SAMP    DTE    HOUfi      SIN      STN    SAMP      Pd 
DY   KO    YR    LMT         DIST    BRG   BERTH 

FEET  MTRS 


09  05  7B  1940 
19  06  78  1922 
24  07  7B  1756 
21  03  7B  IB07 
11  09  79  1950 

10  10  78  1620 
30  10  78  1715 
04  12  78  1730 


a 
"J 

.3 
.3 
.3 

.a 
a 

.a 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP  PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


09  05  78  1940 
19  06  7B  1922 
24  07  78  1756 
21  06  7B  1607 
11  09  78  1950 

10  10  79  1820 
30  10  78  1715 
04  12  78  1730 


.3 
.3 

.  s 

.3 
.3 

.3 

.  ■: 

MAXIMUM 

OH  GEOM  MN  ( > , 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


LONG: 


934 
SAMPLE 


40479 
40499 
40522 
4054S 
40568 
40583 
40607 
10627 


34 
FI LTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

0.013 

0.013 
0.007 
0.017 
O.OOfl 
0.007 
0.007 
0.002 

0.017 
0.009 
0.002 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEkTH 
FLU       MTRS 


09  05  78  1940 
19  06  78  1922 
24  07  7B  1756 
21  OS  79  1807 
11  09  78  1950 
10  10  78  1B20 
30  10  78  1715 
04  12  78  1730 


7 
0IS5. 

SOLIDS 
MG/L 


277 
204 


U  T  M:  I'  0471175.0  4963100.0  4     REGION:  01 


901         80 
SCD      TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 


630. 

14100. 

160. 

3100. 

6500. 

250. 

170. 

390. 

14100. 
911  . 
ISO. 


8 

19         20 
FILTERED      TOTAL 

AMMONIA  KJELOAKL 
MG/L      MG/L 


FECAL 
COLIFORM 

MF/lOOMl. 

332. 
112. 

10.   L 

24. 

2b. 

20. 
8. 

24. 

332. 
31  .  •  D 


84  88 

M.F.  PSEUD. 

ENTER.  MPA 
MF/100ML   MF/10CML 

272,  4.   L 

124.  4.   L 

10.   L  4.   L 

60.  4.   L 

95.  4.   L 

52.  4.   L 

16.  4.   L 

172.  4.   L 

272.  4. 

64 . -  0  4  .  ■  0 


S  3 

21  22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


0.065 
0.02S 
0.030 
0.040 

0.015 
0. 005 L 
0.005 
0.005L 

0.065 

0.024D 

0.005 


107 
CALCUL 

D-SOLIOS 
MG/L 

217 
231 
193 
233 
242 
245 


080 
985 
685 


0.785 
0.805 
0.700 
0.450 

0.985 
0.672 

o.oeo 


334 
356 
297 
35B 
372 
377 
386 
446 


0.0I3 
0.007 
0.002 
0.003 
0.00b 
0.005 
0.005 
0.004 

0.013 
0.006 
0.002 


14  16 

COND.  THRU. 

25C  FORHAZIN 

UMHOS  UNITS 


9.30 
3.60 


00 
60 
70 
20 
00 
.20 


0.040 

0.010 

0.010L 

O.OlOL 

0.040 

O.OlOL 

0.010L 

0.100 

0.  100 

0.029D 

0.010 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


5.5 
1  .5 
4.0 
3.5 
5.0 
4.5 
5.0 
5.0 


17 
INRf'.NC 
N 
MG/L 

0.116 
0.042 
0.042 
0.0L3 
O.OhO 
0.020 
0.020 
0.109 

0.  I  IB 

0  .  058 
O.OJO 

B 


805 
WATER 


DEG 


11.5 
21  .0 
23.2 
21  .8 
19.5 
11.2 
7.  1 


TOTAL 

ORGNC      N 

MD/L 

0.015 
0.960 
0,655 
0.B45 
0.770 
O.EOO 
0.695 
0.445 

0.960 
0.648 
0.015 


5<l  280 

PHATE      REACTIVE 
SILICATE 
UG/L         SI     MG/L 


10  0 
7.0 

11  .0 
8.0 

16.0 
20. 0 
19-5 
14. D 


0  50 

1  .30 
D.55 

1.10 
1  .50 
2.75 
2.04 
1  .68 


MILEAGE: 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

7.3 
10.6 

9.8 
11  .3 
1  1  .S 

5.3 

7.  1 

7.8 

1  I  .5 
8.8 
5.3 


MG/L 

0.133 
1  002 
G.697 
0.B98 
0.830 
0.B20 
0.715 
0.554 

I  .  002 

0.706 
0.133 

B 

95 
ACIDITY 
PH    8.3 
MG/L 

13.0 
0.0 

0.0 
15.3 
17.1 


50AY 

BOO 

MG/L 

2.  3 
1  .4 
1.E 

0.9 
0.7 
0.9 
l  .2 

0.9 

2.3 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

226.0 
276.0 
186.0 
200.0 
228.0 
300.0 
278. 0 
208.  0 

300.0 
2  37.8 
186.0 


52 
TOT  ALK 
AT  LA8 
MG/L 

161 
186 
143 
183 
178 
175 
187 
168 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0.070 
0.054 
0.045 
0.056 
0  .040 
0.022 
0.03S 
0.024 

0.070 

0.043 
0.022 


6 
SUSP. 
SOL  I PS 
MG/L 

20.5 
12.0 
9.0 
8.0 
5.5 
4.0 
0.5 
4.0 

20.5 
7.9 
0.5 


55 

PH 
AT    LAB 


7.92 
8.32 
B.40 
8.  IB 
8.  1  1 
7.57 
7.41 
7.30 


||«!    RDM 

AVG  OR    GEOM  UN    (*) 

MINIMUM 

NO   OF   SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       SIN       STN    SAMP       PU 
DY   MO   YR    LMT         OIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


09  05  7B  1940 

.3 

19  06  78  1922 

.3 

24  07  78  1756 

■ 

21  08  78  1807 

.3 

11  09  78  1950 

.3 

10  10  7B  18S0 

,9 

30  10  7B  1715 

,3 

04  12  78  1730 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  '•"' 

MINIMUM 

277 

;■■-■ 

204 


20B 
TOTAL 

I6CN 
MG/L 

0.950 
0.740 
0.440 
0.600 
0.460 
0.400 
0.310 
0.430 

0.950 
0.541 
0.310 


245 
227 
193 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

177.0 
193.0 
158.0 
198,0 
197.0 
197.0 
209.0 
1S5.0 

209.0 
189,9 
158.0 


446 
366 
297 


9.30 
3.45 
1  .00 


TOTAL   TOT.  MAG 

CALCIUM     NESIUH 

MG/L       MG/L 


43.00 
48.50 
39.50 
48.00 

48.00 
47.00 
51.00 
44 .  50 

51  .00 
46.19 

39.50 


16.80 
18.60 
14.40 
19.00 
I  B ,  60 
1  9 ,  20 
19.80 
17.80 

19.80 
IB. 03 
14.40 


5.5 
4.3 


B 

68 

COLOUR 

HA'EN 

UNITS 

70 
70 
30 
E7 
52 
50 
94 
51 

B4 

63 
30 


200 

13.2 

7.0 


67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 

1  BO 
0.40 
7,50 
0.60 
1  .  15 
1.20 
1.30 
1.15 

7.50 

1  .89 
0-40 


2.75 

I  .43 
0.50 


66 

50D1UM 

NA 

MG/L 

2.10 
1  .30 
2.50 
10.00 
2.  BO 
2.20 
1  .80 
2.30 

1  0 .  00 


13.5 

o.o 


35 
46 

2'- 


1B7 
173 
143 


8.40 
7.90 
7.30 


34 
45 
46 


38 
24 


NO    OF   SAMPLES 


B.O.W./    SITE:    SPRING  CHEEK 
SAMPLE    POINT:     NCAR    MOUTH 
STATION    TYPE:     RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PU 
DY    MO    YS     LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


09  05  78  1915 

.3 

19  06  7B  1848 

.3 

24  07  78  1725 

3 

31  08  78  1730 

.3 

11  09  7B  1900 

.3 

10  10  7B  1745 

.3 

30  10  78  1630 

.3 

04  12  78  1700 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (*) 

MINIMUM 

934 
SAMPLE 
NO 


40478 
40498 
40521 
40544 
40557 
40587 
40606 
40626 


901 
SCD 


8 

5    7 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
SPRING    CREEK 


T    M.     17    0464250.0    4986050,0    4 


80  Bl 

TOTAL  FECAL 

COLIFORM  COLIFORM 

MF/100ML  MF/100ML 


STATION    ID:       08-01 44  -  001 -02 
STORET    CODE 


250, 

270. 

400. 

2700. 

25  00. 

700. 

20. 

190. 

2700. 
385.' 


20. 
16. 
20. 
48. 
56. 

4. 

4. 

4. 

56. 
13.' 


ENTER. 
MF/100ML 


128. 
80. 
184. 

100. 
12. 
12. 
32 


BS 

PSEUD. 

MPA 

MF/10UML 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

12.  D 
20.  I 
23.8 
23.2 

8.4 
12.5 

7.5 


23. B 

13.4 

0.0 


18 

5 

8 

6 

9 

8 

12 

2 

18 

5 

10 

9 

B 

4 

03 

002 
1570 


MILEAGE: 


3 

DISS, 

02 
MG/L 

8.6 


5-DAY 
BOO 

MG/L 

1  .0 
1  .3 
0.8 
1  .  1 

0.5 


1  .3 

0.  9 

0.5 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.019 
0.019 
0.022 
0.024 
0.020 
0.007 
0.010 
0.015 

0.024 
0.017 
0.0C7 


NO  01*  SAMPLES 


(  C  0  N  1  0  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


34 

19 

20 

21 

22 

17 

ie 

23 

5 

6 

SAMP   DTE 

HOJR 

STN 

STN    SAMP       Pj 

FI LTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

OY   MO 

YR 

LMT 

01ST 

BRG    DEPTH 

REACTIVE 

ftteWOWl  A 

KJELDAHL 

N02  ■  N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLICS 

FEET 

MTRS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

09    05 

78 

1915 

.3 

0.003 

0.D35 

0.36S 

0.004 

O.OlOL 

0,04a 

0.330 

0    379 

184.0 

8.5 

19    06 

78 

1648 

.3 

0.0G2 

0.015 

0.495 

0.003 

0. OlOL 

0    0?B 

0.480 

0    508 

330-0 

9.5 

24    0? 

78 

1725 

.3 

0    010 

0-005L 

0.555 

0.002 

0.0101 

0.017 

0.550 

0    567 

206.0 

3.0 

21    08 

78 

1730 

3 

0.012 

0.095 

0.340 

0.003 

O.OIOL 

0.  108 

0.745 

0    853 

188.0 

2.5 

11    09 

76 

1900 

.3 

0.005 

0.005 

0 .  555 

0.003 

O.DIOL 

0.018 

0.550 

0   568 

190.0 

1  .5 

10    10 

76 

1745 

.3 

0.004 

0. 0O5L 

0.390 

0  .  003 

O.OIOL 

O.0I8 

0.385 

0    403 

232.0 

1  .5 

30    10 

78 

1630 

.3 

0.007 

0.005 

0.350 

0    003 

O-DIOL 

o .  o  i  e 

0.345 

0    363 

258.0 

1  .0. 

04     12 

76 

1700 

.3 

0.001 L 

0.005 

0.  440 

0.003 

0 .  090 

O.OliS 

0.435 

0.S33 

1  92  -  0 

1  .0 

MAXIMUM 

0.012 

0 .  095 

0.S40 

0.004 

0.090 

0 .  1 08 

0.745 

0B53 

282.0 

ft.  5 

AVS 

OR    GEOM   UN     (- I 

0.0G6D 

0.02  ID 

0.499 

0.003 

0-O2OD 

0  .  044 

0.47B 

0,523 

216.3 

3.6 

MINIMUM 

0.001 

O.005 

0-350 

0.003 

0.010 

0.017 

0,330 

0363 

184.0 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


7 

107 

14 

16 

56 

50 

2B0 

95 

52 

55 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN 

stn   Samp     pj 

DISS. 

GALCUL 

CONO. 

1URU. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

RE  ACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

F'H 

DY    MO 

VR 

LMT 

OIST 

9RG    DEPTH 

SOLIDS 

D-50LIDS 

2SC 

FORMAZIN 

MG/L 

SI LICATE 

PH    p.  3 

AT    LAB 

AT     LAB 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

S]     MG/L 

MG/L 

MG/L 

D9    05 

78 

1915 

.3 

202 

31  1 

0    70 

2    5 

10.0 

0.20 

7,0 

155 

7,98 

19    06 

78 

1848 

.3 

203 

3T2 

0    80 

1  ,5 

7.0 

1  .00 

0.0 

160 

8.32 

24    07 

78 

172S 

.3 

322 

341 

0.85 

2.0 

6.0 

2.20 

13.8 

179 

8.02 

21     08 

78 

1730 

.3 

232 

357 

0    SO 

2,0 

4.5 

2.25 

17. a 

196 

6.12 

11     09 

78 

1900 

.3 

229 

352 

6,80 

2.0 

3.5 

2.05 

20.5 

160 

7.77 

10    10 

78 

1745 

-3 

247 

380 

0.40 

3,5 

135 

1  .  20 

IS. 4 

189 

7.87 

30    10 

78 

1630 

.3 

257 

370 

0.45 

3.5 

12.0 

i  .oq 

19.9 

191 

7.3' 

04    12 

78 

1700 

.3 

214 

330 

0,85 

2.5 

10,0 

1  .00 

20.0 

167 

7.58 

MAXIMUM 

257 

247 

380 

6.80 

3,5 

13.5 

2.25 

20.5 

196 

8.32 

AVO 

OR    GEOM    MN     I  - ] 

257 

221 

344 

1  .42 

2.4 

9.  1 

1  .  36 

14.3 

177 

7.87 

MINIMUM 

257 

202 

31  1 

0-4Q 

1  .5 

4.S 

0.20 

0.0 

155 

7.31 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  MCUH   STN   STN  SAMP   PJ 
Dr  MO  YR  LMT    OIST  ORG  DEPTH 
FEET       MTRS 

09  05  78  1  §  1  5  .3 
19  06  7B  1E48  .3 
34  07  7B  1725  .3 
31  08  78  17  30  .3 
11  09  78  IS 00  .3 

10  10  79  1745  -3 
30  10  7B  1E30  .3 
04  12  76  1700  .3 

MAXIMUM 

AVG  OS  GEOM  MN  <  •) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


208 

76 

72 

74 

68 

67 

66 

TOTAL 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.    MAG 

COLOUR 

PTSSiUM 

SODIUM 

TRON 

HARDNESS 

CALC I UM 

NESIUU 

HAZEN 

K 

NA 

MG/L 

MG/L 

KG/  L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

0.  100 

165,0 

37. DO 

17.60 

40 

0   50 

I  .20 

0.  120 

170,0 

38.50 

17.80 

40 

0.  IS 

0.90 

0.  150 

188.0 

42-00 

20.  20 

30 

0.  10 

0    90 

0.  100 

195.0 

43.00 

21  .30 

46 

0.50 

I  .40 

0.300 

193    0 

42.50 

21  .00 

49 

0.40 

0.9D 

o.  ioo 

202.0 

44.00 

22    40 

35 

0.40 

2.00 

o  ,oao 

200.  0 

44.00 

21  .80 

34 

0.70 

I     50 

0.180 

17  5.0 

37.50 

19.80 

22 

0.60 

1  .  10 

0.200 

202.0 

44.00 

22.40 

49 

0.70 

2.00 

0.129 

186.0 

41  .06 

20.23 

37 

0.42 

1  .  24 

0.080 

165.0 

37.00 

1  7 .  U0 

22 

0.  10 

0.90 

22 

21 
22 
26 
30 
23 
27 


30 
24 
21 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POIUT 
STATION  TYPE 


REDHILL  CREEK 
At  BEACH  ROAD. 
RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BAG  DEPTH 
FEET        MTRS 


1 1 

01 

78 

0835 

14 

02 

76 

12:>0 

14 

03 

78 

1005 

11 

04 

78 

1000 

15 

05 

78 

1125 

06 

06 

78 

1245 

12 

07 

78 

12  55 

23 

08 

78 

0930 

13 

09 

78 

1330 

12 

10 

78 

09  25 

21 

11 

78 

12  35 

12 

12 

78 

1230 

MAXIMUM 

AVfi    OP    GEOM   KIN     (  -  ) 

MINIMUM 


934 

901 

SAMPLE 

sen 

(.0 

39900 

9 

39905 

9 

399'2 

9 

39918 

9 

39924 

9 

39930 

9 

39936 

9 

0 

39942 

9 

39948 

0 

9 

39954 

9 

39960 

0 

39966 

0 

MAJOR     EAS1N;     G^EAT     LAKES 
MINOR    BASIN;     LAKE    ONTARIO 
TERM    STREAM       PtDHILL    CREEK 

U    T    M:     17    0595600.0    4790550.0    4 


TOTAL  FE.CA]  M.F. 

COLIFOSM      COL] FORM  ENTER. 

MF/  10QML       MF  /lOQMl.       MF/100ML 


350CQE+1 

14  500. 

6700  . 

900:808+1 

42000. 

1 8000 . 

56000E+3 

96000 El  1 

87000 . 

4 1 OODE+1 

18400. 

15000. 

35000E+1 

2OD00. 

20000 . 

96. 

B. 

10. 

2000. 

10.        L 

1000. 

10.        L 

10.        1- 

10. 

15C00E*3G 

150noE*1L 

1500. 

1 OOOOE+1 L 

10000.        1 

20000. 

81000E1-2 

1I900E*2 

40000E+1 

90000. 

102 00. 

4000- 

56000E1-3 

1 1900E+2 

40000E+1 

1 1494E+" E 

61 84 . *    D 

3965. • 

B05 
WATER 
TLMP. 
DEG    C 

7.0 

9.5 

9  0 
15.0 
14.0 
20.0 
23.0 
24.0 
22  0 
20  G 
16.  D 
I3-.0 

24.0 

16-0 

7,0 


STATION 

id;     oa-oooi-001  0! 

STORET    CODE: 

02 

004 

4620 

ON :     02 

MILEAGE: 

0.10 

3 

1 

33 

34 

DI5S. 

5-DAY 

TOTAL 

FI LTERED 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P   MG/L 

7    0 

5    S 

0    760 

0.500 

7    0 

33.0 

1  .790 

1  .  050 

5.0 

00    0 

3.000 

0.  100 

6.0 

18.0 

1  .330 

0  ,  420 

7  .0 

5,5 

2.370 

0  ,  626 

5.0 

6,0 

1  .980 

1  .230 

5.0 

13,0 

1     450 

0.075 

E.O 

4,0 

1  .250 

0.600 

6    0 

tl   0 

3    900 

1  .300 

5.0 

1S.0 

1  ,000 

0.730 

5.0 

1  05  . 0 

4  ,  090 

3  .  600 

6    0 

10.0 

2,340 

1  .400 

7.0 

105.0 

4.090 

3.600 

5.8 

29.7 

2.097 

0.96U 

5.0 

4.0 

0.760 

0.07!) 

NO    OF    SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FI LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INBGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

DY    MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       H 

SOLIOS 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

1  1     01 

78 

0835 

.3 

I  1  .200 

12,800 

1  .380 

4,  130 

16710 

1  .600 

18.310 

723.0 

21  .0 

702 

14    03 

78 

1250 

,St 

19.200 

19.200 

O.770 

1     840 

21 .810 

0 .  000 

21     810 

608.0 

67.0 

541 

14    03 

78 

1C05 

.3 

1 7 . 400 

26,000 

0-004 

0    006 

17,410 

8  .  600 

26.010 

966    0 

248.0 

716 

1  1     04 

78 

1CO0 

-3 

2  3.0OO 

25,500 

0-047 

0,050 

23    097 

2  ,  500 

35.597 

636.0 

35.0 

601 

15    05 

78 

1125 

.3 

1  8    600 

28    700 

0.245 

8    250 

27.095 

1  0 . 1 00 

37. 195 

683.0 

69.0 

614 

06    06 

78 

1245 

.3 

1  3 . 200 

16,300 

0.275 

5.970 

1 9 .445 

3.  100 

32.545 

625.0 

25-0 

600 

12    07 

78 

1255 

.3 

1  .  150 

15- 200 

0.210 

0.065 

1  -425 

14.050 

15.475 

506.0 

34.0 

562 

23  os 

78 

09  30 

.3 

10.400 

1 1 .900 

0.091 

10.700 

21  .  191 

1  .500 

2  2.691 

582.  0 

19.0 

563 

12   09 

78 

13  30 

.3 

16.800 

26.000 

0.435 

4.460 

21 .695 

9.200 

30.895 

560.0 

8B.0 

472 

12    10 

78 

0E25 

.3 

15.300 

19. 200 

0- 160 

7.340 

23.300 

3    900 

27.200 

576.0 

16.0 

560 

21    11 

78 

12  05 

.3 

4 1 . 000 

42. 500 

0-006 

1  ,340 

42    346 

1  .500 

43.846 

673.0 

71.0 

601 

12    12 

78 

1230 

,3 

12.800 

1 7 . 700 

1  .320 

13.700 

26.820 

4,900 

31 .730 

647.0 

26.0 

621 

MAXIMUM 

41  .000 

42.500 

1  .380 

12.700 

42.348 

14,050 

43    846 

966.0 

248.0 

7  18 

AVG 

OR    GEOM    MN     1  *  1 

16,671 

21 .750 

0.412 

4.779 

21-862 

5.079 

26,941 

656.3 

59.9 

S96 

MINIMUM 

1.150 

11 .900 

0.004 

0.006 

1.425 

0.000 

15,475 

S60.0 

16.0 

472 

NO    OF    SAMPLES 


(    C    0    N    T    0     ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTES 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.a./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  HO: 


REOHILL  CREEK 

AT  BEACH  ROAD.  HAMILTON 

RIVER 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DtST    BRG    MPTO 

FEET  MTRS 


11     01     7B 

0B35 

■ 

14    02    76 

1250 

.3 

14    03    7B 

1005 

.3 

1 1     01    78 

10QO 

.3 

15    05    78 

1  135 

-3 

06    06    7B 

1245 

.3 

12   07    7B 

1255 

" 

S3    08    78 

0930 

,i 

12    09    78 

1330 

.3 

12     10    78 

0S25 

.3 

21     11     78 

1205 

.3 

!2    12    7a 

1230 

a 

MAXIMUM 

AVG 

OR    GEOM    MN 

o 

MINIMUM 

MAUOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT    LAKES 
LAKE    ONTARIO 
REDHILL   CREEK 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  31 

STATION    ID:       09    0001  -  001 • 02 

STORET    CODE:    02 
004 
4620 


U    T    M:     17    0599600.0    4790550.0    4  REGION:     02 


14 

16 

56 

CCN3 

TURB. 

CHLORIDE 

25C 

FORM'AZIN 

VGA 

UMHC-S 

UNITS 

1220 

6.30 

203.0 

1010 

21.00 

1  45 .  0 

1280 

66.00 

229.0 

1  120 

15.00 

158.0 

1010 

27.00 

143.0 

960 

14.00 

143    0 

15.00 

1  33 . 0 

380 

6.90 

125.0 

aoo 

3.00 

102.0 

950 

14.00 

130.0 

1150 

37.00 

155.0 

1070 

11  .00 

160.0 

1280 

66.00 

229.0 

1025 

1  9.93 

152.6 

800 

3.00 

102.0 

MILEAGE: 


NO    Of    SAMPLES 


S&Le'fOINT;     oSnSTREAm'fROM    SANITARY     LANDFILL    SITE.     HAMILTON 
STATJON    TYPE:     RIVER  FLOW    GAUGE    *0E     02HB107  M*M    nASjN 

TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
REDHILL  CREEK 


SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG 

DEPTH 

hths 

1  1     01 

7B 

0900 

.3 

14    02 

78 

1235 

.3 

14    03 

78 

0940 

.3 

11     04 

78 

1035 

: 

15    OS 

76 

1100 

.3 

06    06 

78 

1150 

.3 

12    07 

78 

1220 

.3 

23    03 

78 

0950 

.3 

12    09 

78 

1300 

i 

12     10 

78 

0950 

■  3 

21     11 

78 

1230 

.3 

12    12 

78 

1210 

.3 

LONG: 

934 
SAMPLE 
NO 


39901 
39907 
3-1913 
39916 
39925 
39931 
39937 
39943 
39949 
39955 
39961 
39967 


901 

SOD 


U    T    M: 


TOTAL 
COLIFORM 
MF/IQOML 


800. 

430C0E+1 

3500. 
11300. 

240. 
300. 
300. 

13600E+1 
2000. 
9400. 
3500. 


81 
FECAL 
COLIF01M 
KF/lOOML 

180. 

3000  . 
120. 
210. 

16. 

40. 

60 
1 900 ... 
100.       L 
400. 

60. 


84 

K .  F  . 

ENTER. 

MF/IOOML 

200. 

8000. 
200. 
150. 

70. 
152. 
108. 
1240. 
200. 
100.        L 

40. 


STATION     ID:       09 -000] • 002  -  02 

STORET    CODE:     02 
004 
1620 


17    OS97290.0    1785525.0 


805 
WAIER 
TEMP. 
DEC    C 

0   5 


3.0 

9.0 
1  1  .0 
21  .0 
23.5 
21.0 
19.0 
15.0 
4.5 
3.0 


DISS. 
02 

MG/L 

13    0 

12.0 
11  .0 


5-OAY 

BOO 

MG/L 


1  .0 

0.6 
0.4 


MG/L 

0.058 

0.500 
0.034 
0.026 
0.01B 
0.019 
0  003 
0.155 
0.034 
0.040 
0.041 


4.20 

34 
FI LTEREO 
REACTIVE 
P  MG/L 

0.01  1 

0.013 
0 .  002 
0.001 
0.004 
0.008 
0.003 
0.126 
0.0Q5 
0.001 
0.006 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  <  • 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PU 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


430Q0E+1 

3000. 

3835.' 

164. 

240. 

16. 

8000  , 
219." 
40. 


FI LTEREO 

AMMONIA 

MG/L 


11     01     78    0900 

14  03    78    0940 

11  04    78    1035 

15  OS  78  1100 
06    06    78    1150 

12  07  7B  1220 
23  08  78  0950 
12  09  78  1300 
12  10  78  0950 
21  11  78  1230 
12    12    76     1210 


MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM   MN     (») 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pd 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


11     01     7B 

0900 

.3 

14    03    7B 

0940 

.3 

11     04    78 

I  035 

.3 

15    05    78 

1  100' 

.3 

06    06    78 

1150 

.3 

12   07    7B 

1220 

.3 

53    08    78 

0950 

.3 

12    09    78 

1300 

.3 

12    10    78 

0950 

.3 

21    11    7a 

1230 

.3 

12    12    78 

1210 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     ( * ) 
MINIMUM 

0.770 
0  .  860 
0.430 
0.062 
0.03* 
0.0«<j 
0.022 
0.  142 
0  .  024 
0.675 
0.610 

0  .  860 
0.334 
0  ,  022 

II 

14 
CONO . 
25C 

UMHOS 

1075 

1260 
1000 
1020 
1430 
1540 
1460 
885 
1330 
1320 
1270 

1540 

1240 

885 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 

MG/L 

1  .400 

2.  850 
0.  620 

0  .  680 
0.760 
0.  590 
0.530 
0.850 
0.710 

1  .270 
1  .310 

2 .  B50 
1  ,052 
0.530 

1 1 

16 
TURB. 
FORMAT.  IN 

UNITS 

17.00 
240.00 

18.00 
4.50 
3.00 
1  .60 
2.00 

59.00 
5.00 
6.00 
7.00 

240.00 

33.01 

1  .60 


FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0.025 

0.100 

0 .  037 
0.034 
0.013 
0.009 
0.007 
0.072 
0.042 
0.038 
0.060 

0.100 

0.040 
0.007 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


125.0 
265.0 
125.0 
110.0 
173.0 
198.0 
173.0 
88.0 
138.0 
130.0 
1-10.0 

265.0 

151  .4 

88.0 


FILTERED 

N03-N 

MG/L 


410 
820 

460 
450 
930 
650 
520 
360 
1  10 
260 
.040 


5.110 
2.643 
0.520 


MG/L 

3 .  205 
2.  7E0 
1  .927 
I  .546 
3.037 
2.699 
0.549 
3.571 
5.  176 
3.973 
4.710 

5.176 
3.016 

0.549 


24.0 

12.  I 

0.5 


TOTAL 

ORGNC      N 

M:G/L 

0.630 
1  .9110 
O.t'JO 
0.618 
0.726 
0.550 
0,508 
0.708 
0.6P.6 
0.595 
0.700 

1  .  9<>0 


13.0 

1  I  .  I 


MG/L 

3.835 
1.770 
2.117 
2.164 
3.763 
3.249 
1  .057 

4  282 

5  .  B62 
4.568 
5.110 

5.  862 
3.7  34 
1.057 


1  .0 

0.500 

0.  125 

1  .9 

0.084 

0.017 

0.4 

0.003 

0.001 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

733.0 

1 1 85 . 0 

675,0 

710.0 

1041 .0 

1 146.0 

1 176.0 

£i":8.0 

1024.0 

933.0 

87B.0 

1185.0 
926.3 
675.0 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

9.3 
404  .  0 

16.0 
4.5 
3.9 
2  E 
3.  3 

84.0 
2.4 


404,0 

49,9 

2.4 


DISS. 

SOLIDS 

MG/L 

724 

781 

659 

70S 

1037 

I  143 

SI  73 

604 

1022 

923 

B69 

1  173 
876 
604 


NO    OF    SAMPLES 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


I.O.I,/  SITE:  SPENCER  CREEK 

SAMPLE  POINT:  AT  COOTES  ROAD.  OUNOAS 

STATION  TYPE:  RIVES    FLOW  GAUGE  FED  02H6O1O 


SAMP  DTE  HCUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


934 
SAMPLE 

NO 


901 
SCD 


MAJOR  BASIN 
HII.OR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAkE    ONTARIO 

spencer  Creek 


U  T  K-     17  05B5050.0  4790350.0  4 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PACE 
STATION  ID:   09-0008-001 -02 


444 
FLOW  CFS 


TOTAL  FECAL 
COL  I  FORM  COLIfORM 
KF/10QML   MF/100ML 


STORET    CODE: 

02 

004 

4590 

.0    4            REGION:     02 

MILEAGE: 

2.30 

84                     60S 
M.F.               WATER 
ENTER.                TEMP. 
MF/IOfJML               DEG    C 

3 
DISS, 
02 
MG/L 

1 
5-DAY 
BOO 
MG/L 

33 
TOTAL 

e 

MG/L 

11     01 

76 

0U50 

.3 

03    02 

78 

1000 

.3 

14    02 

78 

09  10 

-3 

14    03 

78 

11:45 

.3 

11     04 

78 

1- 10 

.3 

21     04 

78 

OH  20 

.3 

15    OS 

78 

IMO 

.3 

06    OS 

78 

103S 

.3 

12   07 

78 

1030 

.3 

13  07 

78 

1-  10 

.3 

23  08 

78 

1045 

.3 

12   09 

78 

1145 

.3 

15   10 

78 

11)35 

.3 

25    10 

78 

1430 

.3 

21    11 

78 

1  105 

.3 

12    12 

78 

10  35 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     i  -  1 

M I N I  MUM 

39902 
38342 
39908 
393  '4 
39920 
3647D 
39926 
39932 
393  36 
38594 
39944 
39950 
39956 
387  16 
39962 
39963 


75 

90 

62 

20 

57000- 

1000 

47 

70 

SS 

00 

210OOE»2 

53000 

343 

00 

4800. 

550 

256 

00 

7300. 

200 

193 

00 

1  700- 

120 

16 

80 

1500. 

1  70 

4 

70 

1700. 

50 

4 

40 

OOO. 

200 

4 

30 

7300 

720 

21 

10 

1O700E*2 

37000 

35 

60 

IDOOo,        L 

1000 

30 

00 

7000. 

550 

46 

10 

1200. 

70 

59 

20 

410. 

20 

342 

00 

2 1 0001  *  2 

53000 

BO 

94 

8000 , '     0 

468 

4 

30 

410 

20 

9000. 

4.0 

1500. 

G 

B.O 

2100 

4.B 

600 

12.0 

130 

17.0 

60. 

21.0 

500. 

20.0 

530 

23.0 

1500 

L 

19.0 

1000 

L 

15.0 

750 

11.0 

1000 

L 

3-0 

360 

2.0 

9000 

23.0 

749 

E 

11.5 

60 

1-5 

9.0 

12,0 

13.2 

12.0 

9.0 

7.0 

6,8 

7,0 

e.o 
8.0 
10.4 
13. a 
13.0 


4.5 

0.2  59 

2.8 

0.120 

0.4 

0,(14 

1    0 

0,056 

1  .8 

0.052 

1  .5 

0.054 

1  .0 

0.020 

2.4 

0,057 

4.0 

0.550 

2.0 

1  .0 

0.031 

0.8 

0.042 

0.  2 

0.041 

0.5 

1  .630 

2.4 

0.233 

0.2 

0.020 

NO  OF  SAMPLES 


34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

( 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FI LTEREO 

FILTERED 

TOTAL 

Fl L1EHED 

FILTERED 

1NRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

susp. 

DY    MO 

YR 

LMT 

DI5T 

BRG    DEPTH 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03N 

N 

ORGNC       N 

SOLI  OS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MC/L 

03    02 

78 

1300 

.3 

0 .  04  1 

0.13S 

3,640 

0.017 

1  .040 

1  .  195 

3.502 

4    697 

14B7.0 

1 0B6 . 0 

14    03 

78 

1245 

,3 

0    039 

0    330 

1  .420 

0    037 

1  .680 

2.047 

1  .090 

3  ,  137 

550.0 

119    0 

11     04 

78 

1110 

.3 

0    041 

0    082 

0    350 

0    016 

0.B80 

0.978 

0.  768 

1     746 

344,0 

71    0 

21    04 

78 

0920 

.3 

0   035 

0.0B2 

0.68 

0.012 

0-960 

1  .054 

0.598 

1    652 

4D1  - 

S1  . 

15  05 

78 

1200 

.3 

0    008 

0.002 

0.800 

0    013 

Q.640 

0  .  655 

0.798 

1     453 

357    0 

17    0 

OS  06 

78 

1035 

3 

0.009 

0.070 

0840 

0    012 

0.565 

0.647 

0.770 

1     417 

359    0 

7    9 

12   07 

78 

1030 

.3 

0,006 

0.  164 

0.570 

0.010 

0.505 

0.679 

□  .406 

1    OBS 

591    0 

7    1 

13  07 

78 

1110 

,3 

0,001 

0.QI6 

0.4S0 

0  .005 

0.  431 

0.456 

D.464 

0-920 

431  -0 

3  a 

23  OS 

78 

1045 

.3 

0    007 

0.  166 

0.730 

0.014 

0.535 

0.765 

0.564 

1  -329 

401  -0 

16   0 

12  09 

78 

1145 

.3 

0,064 

0.  1B6 

2.000 

0.035 

1  .990 

2.211 

1  .814 

4.025 

603.0 

260    0 

12    10 

78 

1035 

.3 

414.0 

20,0 

26    to 

78 

1430 

3 

0,005 

O.009 

0.440 

O.OI  1 

0.630 

0-650 

D.431 

1  -0B1 

42B.0 

14,0 

21    11 

78 

1  1Q5 

.3 

0    015 

0.027 

0.770 

0OI2 

0.713 

0.752 

0 .  743 

1  .495 

408-0 

5,0 

12    12 

78 

1035 

,3 

0,012 

0.  038 

0.710 

0 .  009 

1  .290 

1.337 

0.672 

2.009 

427.0 

T.O 

MAXIMUM 

0,064 

0.330 

3.640 

0.037 

1  .  990 

2.211 

3.502 

4.697 

1487.0 

1086-0 

AVG 

OR    GEOM   MN     C) 

0,022 

0.  101 

1  .072 

0.016 

0.916 

1  .  0.13 

0.971 

2-004 

515.  1 

120,3 

MINIMUM 

0.001 

0.002 

0.440 

D.009 

0-431 

0.456 

0.406 

0-920 

344.0 

3.8 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  H3UR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LUT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


03   02 

76 

1DO0 

.3 

14    03 

78 

1245 

.3 

11     04 

76 

1110 

.3 

21     04 

78 

0920 

.3 

15    05 

78 

1200 

.3 

06   06 

78 

1035 

.3 

12   07 

78 

1030 

.3 

13  07 

78 

1  1  10 

.3 

23    08 

78 

1045 

.3 

IS    09 

78 

1145 

.3 

12    10 

78 

1035 

.3 

26    10 

7B 

1430 

,3 

21    11 

78 

1  105 

,3 

12    12 

78 

1035 

,3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN 

C) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  01 E  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  l.MT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


03    02 

78 

■  000 

,3 

14    02 

78 

0910 

.3 

14    03 

78 

245 

.3 

II     04 

78 

-11  10 

.3 

21     D4 

78 

0920 

.3 

IS    05 

78 

1200 

.3 

06    06 

78 

I03S 

,3 

12   07 

78 

1030 

.3 

13   07 

78 

I  1  10 

.3 

23   08 

78 

I04S 

.3 

12    09 

78 

1145 

.3 

12    10 

78 

1035 

.3 

26    10 

78 

1430 

.3 

31    11 

78 

II  OS 

.3: 

12    13 

78 

1035 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   MN 

C) 

MINIMUM 

7        107 

DISS  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIOS 

MG/L  MG/L 

401 
431 


350 
340 
361 

584 
427 
365 
343 

394 

414 
403 

420 

584 

404 
340 


47 
ORGANIC 


19 

0 

6 

4 

6 

5 

8 

5 

72 

■4 

4 

T 

6   0 

5 

T 

7 

2 

10 

0 

6 

6 

9.2 

7    0 

72 

4 

12 

a 

273 

273 
273 


41 
COD 


1  42 
142 
53 
35 
30 
31 
31 
26 
17 
20 
52 
40 
36 
60 


142 

49 
17 


CONO. 

25C 

UMHOS 

650 
715 
420 
520 
520 
570 
740 
620 
580 
520 
5S0 
610 
610 
660 

740 

594 

420 

14 

361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L 


16 
1URB 
FQRMAZIN 
UNI  TS 

265.00 
77.00 
36.00 
0.65 
7.00 
6.30 
4.30 
3.30 
B.60 


20 
.10 
90 
60 


NO    OF    SAMPLES 


265.00 
32.85 


13 

2B5 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

0.017 
0.017 


0,001 


O.OOI 


0.017 
0.007 
0.001 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


39.0 
110.0 
19  0 
33.0 
25.0 


2B 


57.0 
49.0 
45.5 
380 


34  .  5 
27.5 
38.  5 

110.0 
41  .9 
19.0 

13 

235 

total 
mercury 

UG/L 
0,  130 

0,  130 


so     2ao 

PHATE   REACTIVE 

SILICATE 

MC/L    SI  MG/L 


75. 
62 
62 

15B. 
64. 


13 

221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 

0.040 
0.040 


0-02  L 


4.  15 
2  ,  70 
1  .05 
1  .  15 
1  .70 
1  .50 
2.25 
I  .  65 
3.  15 
3.45 


2.61 
I  .05 

13 

225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

0.090 
0.090 


0.030L     0.020L     0.020 


O.OJ  L    0.01  L 


0. 130      D.040      0.090 
0.070D     0.028D     0.044D 
0.01       0.02       0.01 


s« 

PH 
AT  LAB 


7.64 
7.49 
B.  10 
8.39 
B.3B 
6.22 
B.27 
6.24 
7.99 
7.99 
8.33 
8.19 
B.08 
8.15 

8.39 


14 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

0.  150 
0.  150 


0.03     L 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

41  .000 
5  BOO 
3,000 
I  ,76 
0  670 
0  460 
0.240 
0.030 
0.320 

14.000 

0  380 
0-260 
0.400 

41 .000 
S.25S 
0,030 

13 

215 

TOTAL 

CADMIUM 

MG/L 

0.005L 
0.O05L 


0.0O5L 


25 
PHENOLS 

UG/L 

I  -OL 
4.0 
2.0 
2.5 
3.0 
1  .OL 
1  .OL 
1  .OL 
1  .OL 
1  .0 
2.0 
1.0L 
1  .OL 


4.0 
1  .7D 
1  .0 

13 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

0    620 
0.620 


0.150 

OOOS 

0 .  620 

0.07BD 

0.005D 

0.256D 

0.03 

O.OOS 

0.010 

(    C    0    N    1    D    I 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


8.0.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SPENCER  CREEK 

AT  COOTES  ROAD.  DUNOAS 

RIVER    FLOW  GAUGE  FEO  02HB010 


I.W.: 


DATE   OF   REPORT 
STATION    ID: 


MAJOR  BASIN 
MINOS  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
SPENCER    CREEK 


35   OCT    79       PAGE 
09-O00B-0O1 -OS 

STORET    CODE: 


02 
00  J! 
1590 


U    T    M:     17    0585050.0    4790350. 0    4 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 

DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


03 

OS 

78    1000 

.a 

li 

02 

7B    0910 

.3 

21 

04 

76    0920 

i 

13 

07 

78    1110 

.3 

36 

10 

7B    1430 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR 

GEOM    M.N     | ■ 1 

MINIMUM 

3.13 
TOTAL 

NICKEL 
MG/L 

0 . 0201 
0.020L 
0.02  L 
0.020L 
0.02   (. 

0.020 
0.020D 

0.020 


NO    OF   SAMPLES 


B.O.tl 

./ 

SITE: 

OESJARDINS    CANAL 

STATION    ID 

09-0 

308-002-02 

SAMPLE    POINT: 
STATION    TYPE: 

UPSTREAM 
RIVER 

FROM   CONF 

.UENCE  MITH 

SPENCER 

CREEK 

MAJOR    8 
MINOR    B 

iSlHi    GREAT 

.SIN:     LAKE 

LAKES 
ONTARIO 

STORET   CODE: 

02 
004 

TERM    STREAM:     SPENCER    CREEK 

4590 

STN   NO: 

2 

LAT  : 

LONG: 

U    T    M: 

T7    OS87200 

.0    4791300 

0    4            REGION:     02 

MILEAGE: 

1     60 

SAMP   DTE 
DY  MO   YR 

HOUR 

■LMT 

STN      STN 
DIST    BRG 
FEET 

SAMP       PJ 
DEPTH 
MTRS 

934 
SAMPLE 
NO 

901 

SCO 

80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/IOOML 

Bi 
FECAL 
COLIFORM 
MF/lOOML 

64 

M.F. 

ENTER. 

MF/IOOML 

805 

V.AIER 
TEMP. 
DEG    C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

l 
5-DAY 
BOD 
MG/L 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 
FI LTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

1  1    01 

78 

1000 

.3 

399C3 

2 

14    02 

I  I    0-1 
16    05 
06    06 
12    07 

23  oe 
12   09 

78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 

0935 
1  140 
1215 
1  100 
1045 
1  130 
1205 

.3 

a 

.:■; 
.3 
3 

.3 

38B0S 

39951 
33927 
399  33 
39939 
39943 
39351 

2 
3 
3 
7 
7 
7 
7 

10000. 

3000. 

700. 

100. 

1500. 

13000. 

1 300 . 
230. 

20. 

50. 

90. 
2600. 

720. 
130. 
300. 
850. 
160. 
870. 

7.0 
13.0 
31.0 
22.0 
25.0 
19.0 

7.0 
B.O 
14.0 
19-.0 
13.0 
13.8 

2.6 
0.6 

10.0 

a.o 

7.0 

45.0 

0.080 
0.040 
0.435 
0.485 
0.318 
0.955 

0.016 
0    003 
0-069 
0.001 
0.013 
0.  650 

12    10 

7R 

1150 

.3 

39957 

1 

21    11 

78 

1115 

.3 

39963 

1 

12    12 

78 

1100 

.3 

39969 

2 

MAXIMUM 

13000. 

3600. 

870. 

25.0 

19.0 

45.0 

0.955 

0.650 

AVG 

OR    OEOM   MN    (») 
MINIMUM 

1856. * 
100. 

203." 

30. 

381  .  • 

120. 

17.8 
7.0 

12.3 
7.0 

12.2 
0.6 

0  .  386 
0.040 

0 .  1  25 
0.001 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


11  04  78  1140 
15  05  78  1215 
D6    06    78  1 100 

12  07  78  1045 
23  OB  78  1130 
12    06    78  1205 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  [») 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


11  04    78 
15    05    78 
06    06    78 

12  07    7B 
23    08    78 
12    09    7B 

1140 
1215 
1100 
1045 
1  130 
1205 

i 
.3 
.3 
.3 
.3 

■ 

AVG    OS 

MAXIMUM 

GEOM -MM    (■) 

MINIMUM 

19 
FILTERED 

AMMONIA 
MC/L 

0.086 
0.030 

2.300 
0.056 
0.282 
0.025 

2.200 

0.447 
C.025 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN'    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    OEPTH 

FEET  M.TRS 


440 
5-:u 
730 
660 
600 

7eo 

780 
625 
440 


20 
TOTAL 

KJELDAHL 
MG/L 

0.760 
0.640 
4.650 
3 .  300 
2.900 
1  .650 

A.  650 
3.317 

0.640 


37.00 
6.30 
24.00 
30.00 
37.00 
11  .00 

37.00 

32  .55 

6.30 


FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0.014 
0.012 
0.350 
0.170 
0.075 
0.925 

0.925 
0.258 
0.013 


22 
f I LTERED 
NOS-M 
MG/L 

0.660 
0.625 
0.620 
0.260 
D.265 
0.725 

0 .  860 
0.559 
0.260 


14  16 

COMD.  TURB. 

25C  F0RMA21N 

UMHOS  UNITS 


CHLORIDE 
MG/L 


24.0 
27.5 


90.0 
80.0 

80.0 


17 

I N  RGNC 

N 

MG/L 

0  .  960 
0.667 
3.170 
0.436 
0.623 

1  .675 

3.  I  70 
1  .263 

0   486 


18 
TOTAL 
ORGNC      N 
MG/L 


674 
610 
450 

244 
618 
625 


3  244 
1  .  670 
0.610 


23 

TOTAL    N 

MG/L 

1  .634 
1  .277 
5.620 
3.730 
3.240 
3.300 

5.620 
3.  134 
1  .277 


TOTAL 

SOLIDS 
MG/L 

337 . 0 

357.0 
545  .  0 
529.0 
406.0 
405.0 

545.0 
454.8 
337.0 


SUSP. 

50LI0S 

MG/L 

60.0 
10.0 
71  .0 
81  .0 
68.0 
37.0 

81  .0 
54.5 
10.0 


7 
DISS. 

SOL  I  PS 
MG/L 

277 
347 
4  74 
448 
398 
4  58 

474 
400 
277 


NO    OF    SAMPLES 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM        STATION  SUMMARY  REPORT  ■  RIVER  BASINS 

B.OW./  SITE:  SPENCER  CHECK  WEST 

SAMPLE  POINT:  AT  BRIDGE  IN  CROOKS  HOLLOW  WEST  FLAMBOROUGH 

STATION  TVPE:  RIVER  MAJOR  BASIN   GREAT  LAKES 

MINOR  BASIN   LAKE  ONTARIO 
TEPM  STREAM   SPENCER  CREEK 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PACE    319 

STATION  ID:   09-0008-003-02 

STORET  CODE:  02 
004 
4590 


STN  NO: 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
BY    MO    VR    LHT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


11    01 

76 

11)20 

3 

14   02 

78 

1030 

.3 

14    0] 

78 

i:S40 

3 

11     04 

7a 

1325 

,3 

15    05 

7B 

1315 

.3 

06   06 

78 

O'i30 

,3 

12    07 

78 

0945 

.3 

23   OS 

7  0 

1:?05 

.3 

12   09 

78 

1  1 15 

.3 

12    10 

78 

1300 

.3 

21    T1 

78 

OU50 

.3 

12    12 

76 

1U15 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM   MN     ("1 

MINIMUM 

LONG: 


934 
SAMPLE 


39904 

4 

399  10 

4 

39916 

4 

39922 

3 

S9S3S 

39934 

6 

39940 

5 

39946 

7 

39952 

6 

39958 

6 

39964 

6 

39970 

6 

U    T    M:     17    0580625.0    4791800. 0    4  REGION:     02 


901 
SCO 


80         81  84 

TOTAL      FECAL  M.F 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/lOOML  MF/lOOML  MF/lOOML 


1700. 
2300. 

71 000. 
1200. 
1400. 
400. 

tao. 

380 . 
1200. 
1300. 

460. 

370. 

71000. 
1070. ■ 
120. 


10 
40 
350 
20 
90 

4 

I  2-1 

56 

16 

0 
49 
40 

390 

28 

0 


630. 
60. 
380. 
990. 
240. 


20B. 
516. 

990. 
140. 

10. 


805 
WATER 
TEMP. 
DEC  C 


0  5 
4  0 
9.0 
14 

20.0 
22.0 
27.0 
20.5 
16.0 
4.0 
2.0 

27.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


1  1  .0 
7,C 


a. 


.0 
.0 
.0 
12.0 
6.0 

13.0 

a.s 

6.0 


MILEAGE: 


5-DAY 

BOO 

MG/L 

1.0 

i  0 

1  .4 
2.S 
1  .5 
2,6 
4.5 
3.6 
48 
2.0 
0.4 
0.4 


2.2 
0.4 


33 
TOTAL 


.070 

.099 

.  148 

.064 

.078 

048 

.060 

.092 

0.120 

0.060 

0.020 

0.031 

0.148 
0.074 
0.020 


7.60 


34 
F1 LTEREO 
P       REACTIVE 
MG/L  P   MG/L 


0  03B 
0.051 
0.077 
0.009 
0018 
0.001 
0.002 
0  003 
0  002 
0.004 
0.015 
0.013 

0.077 
0.019 
0.001 


NO    OF    SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

IB 

23 

5 

6 

7 

SAMP    DTE 

H3UR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

Fl  LTEFVED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

1NRGNC 

TOlAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

BY  MO 

Yfi 

L!«T 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

no;i  -n 

N 

ORGNC       N 

50LIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MO/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MCA 

11    01 

7B 

1320 

.3 

0.  164 

0-800 

0    012 

1  .290 

1  .466 

0    636 

2.102 

364.0 

5    6 

358 

14   02 

78 

1330 

3 

0.256 

0    9B0 

0.019 

0.8/2 

1     146 

0.724 

1  .B70 

349.0 

6.0 

343 

14    03 

78 

1340 

.3 

0.  450 

t  .090 

0.027 

2  .  230 

2.707 

0.640 

3.347 

303.0 

7.2 

3E15 

11     04 

78 

1525 

.3 

0.046 

0.  920 

0.C07 

0.720 

0.773 

0.874 

1  .647 

2  72.0 

1B.D 

15    05 

IS 

1315 

-3 

0.026 

1  .  1  60 

0.014 

0    510 

O.550 

1  .  1 .14 

1  .684 

3::0. 

1B.0 

312 

06    06 

78 

0930 

,3 

0 .  1  46 

t  .  040 

0 .  0 1  3 

0.045 

0.  204 

0.8.14 

1  .  093 

324.0 

B.2 

316 

12   07 

78 

0945 

,3 

0.020 

1  .  360 

O.019 

0    111 

0.  150 

1  .340 

1  .490 

340.0 

9.0 

331 

23   OS 

78 

1205 

.3 

0.018 

2.320 

0    004 

0.035 

0.057 

2    302 

2.359 

308.0 

32.0 

12   09 

78 

1115 

.3 

0,092 

1  .900 

0.006 

0.05b 

0.  153 

1  .6118 

1  .961 

327.0 

17.0 

3-0 

12    10 

78 

1300 

.3 

0.104 

1  .  B80 

0  .  009 

0.375 

0    0B8 

1     776 

2.264 

382.0 

7.0 

38 

11    11 

78 

0B50 

,3 

0,169 

0-G20 

0.012 

0.490 

0.671 

0451 

1  .  122 

382. 0 

7.0 

375 

12    12 

78 

1015 

.3 

0.080 

0.950 

0.010 

1  .  190 

1  .280 

0.6  70 

2.150 

392.0 

3.0 

369 

MAXIMUM 

0.450 

2.320 

0.027 

2.230 

2.707 

2.302 

3.347 

393.0 

32.0 

389 

AVG 

OR    GEOM  MN    (*) 

0.  131 

1  .  252 

D.013 

0.66!) 

0.BQ4 

1.121 

1  .925 

346.9 

It. 5 

316 

MINIMUM 

O.OTB 

0-620 

0    004 

0.035 

0.057 

0    451 

1  .098 

272.0 

3.0 

39 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR       SIN       STN    SAMP       PJ 
BY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


107 

14 

16 

56 

CALCUL 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

D-SOLIDS 

25C 

FoftMAZ IN 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

11     01 

78 

1020 

,3 

575 

3.60 

21  .5 

14    02 

76 

1U30 

.3 

575 

4    20 

20-0 

14    03 

78 

1340 

.3 

630 

4. SO 

35.5 

11     04 

78 

IMS 

.3 

2  54 

390 

12.00 

14.5 

IS    05 

78 

1315 

.3 

475 

9.0 

220.0 

06    06 

78 

01130 

.3 

475 

4.30 

15.5 

12    07 

78 

0945 

.3 

510 

3.40 

20. 0 

23   08 

?B 

urns 

.3 

276 

425 

8 .  90 

25.5 

12    09 

7B 

I  i15 

.3 

470 

5.50 

27.0 

12    10 

78 

1300 

.3 

550 

5.00 

22.5 

Jl    11 

78 

0850 

.3 

560 

2.  10 

21  .0 

12    12 

79 

1015 

.3 

600 

2-40 

22.5 

MAXIMUM 

276 

630 

12.00 

220.0 

AVG    OR 

GEOM    MN 

(-) 

265 

520 

5    43 

36.  8 

MINIMUM 

254 

390 

2,10 

14.5 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  SPENCER  CREEK 

SAMPLE  POINT:  AT  VALENS  SIDE  ROAD  CULVERT 

STATION  TVPE:  RIVER 


SAMP  DTE.  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
BY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


STATION  ID:   09  0008- 004 -02 


11    01 

78 

1225 

3 

14    02 

78 

1105 

3 

14    03 

78 

1405 

3 

11     04 

7B 

1305 

3 

IS    05 

78 

1430 

3 

06    06 

78 

0850 

3 

12    07 

7B 

0910 

3 

33   08 

78 

1305 

a 

12   09 

7B 

1415 

3 

12    10 

78 

1345 

3 

21    11 

78 

(1750 

3 

12    12 

78 

0930 

3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     (  "  ] 

MINIM 

JM 

934 

901 

SAMPLE 

SCD 

NO 

39905 

3 

39911 

3 

0 

39917 

3 

39323 

3 

39929 

39935 

1 

39941 

7 

39947 

7 

39953 

6 

7 

39959 

6 

3    7 

39965 

6 

3 

39971 

3 

MAJOR  6AS1N 
MINOS  BASIN 
TERM  STREAW 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
SPENCER    CREEK 


U    T    M:     17    0570340.0    4803450-0    4 


TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM       COLTFOHM  ENTER 

MF/lOOML       MF/IOOr.lL       MF/lOOML 


20. 

10. 

3300 

16 

400 

400. 

560. 

3500. 

2000. 

20. 

160. 

3500. 

201  . 

10. 


2a 
2. 


92. 
332, 

10. 
10. 


332. 
14. 

2. 


76 
20 


290. 

256. 

260. 

28. 


430. 

39. 

4 


805 
WATER 
TEMP. 
DEC    C 

0    0 


25.0 

1Q.9 

0.0 


6.0 

4.0 


6.D 
9.0 


11.0 
7.8 
4.0 


STORET    CODE; 

02 

004 

4590 

MILEAGE: 

27.60 

1 

33 

34 

5-DAY 

TOTAL 

f I LTEREO 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

0.5 

0.D13 

0.001 

1     2 

0.030 

0.005 

1  .  4 

0.058 

0.011 

1  .5 

0.030 

0001 

0    510 

O.OOf 

1  .5 

0    03  6 

0.009 

3.5 

0    080 

0.011 

3.0 

0.144 

0.026 

1  .8 

0.130 

0.010 

1  .5 

0.018 

0.001 

0.2 

0.016 

D.OOIL 

0.4 

0.014 

o.ooi 

3.5 

0.510 

0.C2B 

1  .5 

0.090 

0.0070 

0.2 

0.013 

0.001 

NO    OF    SAMPLES 


(    C    0    N    T    0     ( 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


8.0.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SPENCER  CREEK 

AT  VALENS  SIDE  ROAD  CULVERT 

RIVER 


LONG: 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP      PJ 
DY    MO    YR    LMT         DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
ItG/ L 


11    01 

70    1225 

3 

0.124 

14    02 

7a    1105 

' 

0.322 

14   03 

78    1405 

.3 

0.420 

11    04 

78    1305 

.3 

0.  172 

15    05 

7B     1430 

.3 

0.024 

06   06 

78    0S50 

.3 

0.108 

12   07 

76    0910 

.3 

0.042 

23    08 

78     1305 

3 

0.  214 

12   09 

78    1415 

.3 

0.104 

12    10 

78    1345 

.3 

0.02E 

21    11 

78    0750 

.3 

0.018 

IS    12 

78    0930 

.3 

MAXIMUM 

0.022 

0.420 

AVG 

OR    GEOM  MN    tJ 

0.133 

MINIMUM 

o.oi  a 

NO 

3F    SAMPLES 

12 
107 

SAMP    DTE    HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

CALCUL 

DY  MO 

YR    LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

D-SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

11     01 

78    1225 

.:■- 

14    02 

78     1 1 05 

.3 

14    03 

78    1405 

.3 

11    04 

78    1305 

.3 

240 

15   OS 

78     1430 

.  '■ 

06    06 

78    0850 

,3 

247 

12    07 

78    0910 

.3 

228 

23  oe 

76    1305 

.3 

215 

12    09 

78    1415 

.3 

234 

12    10 

78    1345 

.3 

1B8 

21    11 

78    0750 

.3 

224 

12    12 

78    0930 

.3 

MAXIMUM 

247 

AVG 

OR    GEO« 

227 

MINIMUM 

198 

MAJOR  BASIN 
MINOR  8ASIN 
TERM  STREAM 


GRFAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
SPENCER  CREEK 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    320 

STATION  ID:   09-0008-004-02 

STORET   CODE;    02 
004 
4590 


U   T   M:     17    0S70340.0    4803450 . 0    4  REGION:    02 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.580 
0.770 

1  .040 

o.  6ao 

0.680 
0.730 
1  .  220 
1  .010 
1  .230 
0.690 
0.650 

0.710 

l  .230 
0.833 
0.580 

12 


FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0.013 
0.031 
0.019 
0,022 
0.007 
0.01  1 
0.030 
0.080 
0.029 
0 .  005 
0.002 
0.003 

0  .080 
0.021 
0.002 

12 


22 
Fl LTERED 
N03  -  N 
KG/L 

0.472 
0.414 
0.561 
0.505 
-  0.065 
0.125 
0.2I5 
0 .  885 
0  325 
0.050 
0.038 
0.127 


0.5S1 
0.274 
0.038 

12 


14  16        56 

COND.  TURB.    CHLORIDE 

25C  FORMAZIN       MG/L 

UMHOS  UNITS 

545 


580 
370 
400 
3B0 
350 
330 
360 
305 
345 
420 

595 
415 
305 


1 

50 

3 

60 

4 

60 

1 

60 

! 

9 

2 

10 

2 

10 

3 

30 

1 

60 

2 

00 

2 

.10 

l 

.10 

9.6 

10.0 

12 

5 

7 

2 

8 

9 

7 

1 

7 

7 

9 

1 

13 

0 

7 

8 

7 

9 

9 

0 

13 

a 

9 

i 

7 

i 

INRONC 

N 

MG/L 

0.609 
0.767 
1  -000 
0.699 
0.096 
0.244 
0.287 
0.679 
0.453 
0.081 
0.058 
0.152 


000 
428 
058 


TOTAL 
ORGNC   N 

M.G/L 

0.456 
0.44B 
0.620 

a.  sob 

0  .656 
0.622 

1  .178 

0  7-16 

1  .126 
0  .  6F,4 
0  .  632 
0.688 

1.178 
0.700 
0.448 


23 

TOTAL    N 

MG/L 

I  .065 
1  .215 
1  .620 
1  .207 
0,752 
0.866 
1  .465 
1  .475 
1  .584 
0.  745 
0,690 

0  B40 

1  .620 
1  .127 
0.690 


TOTAL 

SOLIDS 
MG/L 


345,0 
307.0 
300.0 
212.0 
265.0 
2  70,0 


38.0 


256. 

2^ 

200.0 

228.0 

273.0 

367.0 
271  .0 

200.0 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


23.0 
5.8 
0.8 


DISS. 

SOLIDS 

MG/L 

344 
365 
355 


365 
334 
271 


NO    OF   SAMPLES 


8    0.*./    SITE:    GRINDSTONE    CREEK 

SAMPLE    POINT:    HIGHWAY    2.    BAYV1EW,    HAMILTON    HARBOUR 

STATION    TYPE:    RIVER         FLOW   GAUGE    FED    02HBO12 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT         DIST    BRG    OEPTH 
FEET  MTRS 


24   01    78 

1330 

.3 

30   02    78 

1600 

.3 

22   03    7B 

1015 

.3 

18    04    7B 

1500 

.3 

24    05    78 

1000 

:■ 

27    06    78 

1045 

.3 

18    D7    78 

1100 

.3 

22   08    78 

1100 

,3 

27    09    7B 

1100 

.3 

18    10    7B 

1030 

.'. 

22    11    78 

1005 

.3 

18    12    78 

1130 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     (  "  ) 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

34  01  78  1330  -3 

30  02  78  160-0 

22  03  78  1015  -3 

IB  04  78  1500 

24  05  78  1000  .3 

27  06  78  1045  .3 

18  07  78  1100 

22  08  7B  1100 

27  09  78  1100 

IB  10  78  1030 

22  11  78  1005 

1B  13  78  1130 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( ■ ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE 
NO 


37212 
37228 
37244 
37260 
37276 
37252 
3730B 
37324 
37340 
373S6 
37372 
37338 


FILTERED 

REACTIVE 
P    MG/L 

0.085 
0.077 
0.041 
0.048 
D.045 
0.034 
0.045 
0.085 
0.  100 
0.  115 
0.124 
0.071 

0.  124 
0.073 
0.034 


901 
SCO 


0   8 

•:.    0 


FILTERED 

AMMONIA 
MG/L 

0.336 
0.  384 
0.270 
0.098 
0.128 
0.  680 
0.630 
1  .  260 
0.094 
0.058 
0.347 
0.  144 

1  .  260 
0.369 
0.058 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    ONTARIO 
TERM    STREAM:     GRINDSTONE    CREEK 


17    0590500.0    4793675,0    4 


STATION  ID:   09-0009-001-02 

STORET  CODE:  02 

004 
45B0 


444 

flow  cfs 


80         91 
TOTAL      FECAL 

COLIFORM  C0L1F0RM 

MF/IOOML  MF/IOOML 


3200. 

800. 

15000. 

7000, 

700. 
3000  . 

300. 

500. 
3100. 
4400- 

11500. 
15.90    2000. 

237.00   15000. 
34.66    2337.' 
1.50     300. 


31  .00 

21.50 

237  00 

49,40 

27.50 

4.80 

2.30 

1.50 

5.10 

7.00 

12.90 


280 

4 

1080 

600 
72 

496 
20 
48 
8B 

112 

416 


ioeo 
116 


TOTAL 

KJELDAHL 
MG/L 

1  140 
1  .160 
1  .420 
0.800 
1  .280 
0.  148 
2.450 
3,260 
1  .290 
0.780 
1  .060 
1  .570 

3.260 
1  ,363 
0.148 


12 

21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 


0  040 
0.036 
0.037 
0.017 
0.052 
0.  165 
0  .  084 
0,035 
0,086 
0,080 
0.040 
0.028 

0.165 
0.050 

0.017 


ENTER. 
MF/IOOML 


150 

20 

950 

1100 

100 

560 

4 

16 

48 

232 

552 

100 


805 

WATER 
TEMP. 
DEG  C 


1100 

117 


0 


24 

0 

22 

0 

1S 

0 

7 

0 

a 

5 

0 

0 

24 

0 

10 

0 

0 

.0 

12 


12 


FILTERED 

N03-N 

MG/L 

2.270 
2.260 

1  .570 

2  .  060 
1.  150 
1  .310 

0  556 
0.045 
2.660 
2.790 
2.750 
2.120 

2.790 

1  .795 
0.045 


17  18 

INRGNC  TOTAL 

N  ORGNC   N 

MG/L  MG/L 


2.646 
2.679 
1  .877 
2.  175 
1  .  330 
2-155 
1  .270 
1  .340 


(140 
92S 
137 
292 


0.804 
0.776 
1  .  I  50 
0.702 
1  .152 
0.532 
1  .820 
2.000 
1  .196 
0.722 
0.713 
1  .426 


3.  137 
3.222 
1  .270 


2.000 
1  .083 
0.532 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


13.0 
6.0 
14.0 
12.0 

e.o 

11.0 
9.0 
10.0 


10 


I  I  .0 


15.0 
11,0 
6.0 


MG/L 

3-450 
3  455 
3  027 
2  877 

2  482 
I  .623 
3.090 
3.340 
4.036 
3.650 

3  850 
3.718 

4 .  036 
3.217 
1.623 


5DAY 

BOD 

MG/L 

1  .0 
1  .0 
3.8 
O.B 
2.8 
8.0 
9.0 
8.5 
3.8 
1  .0 
1  .4 
1  .5 


9.0 
3.6 
O.B 

12 

5 
TOTAL 
SOLi  DS 
MG/L 


506 
487 
392 
391 
486 
477 
4  95 
449 
685 
BOB 
804 


685.0 
516.5 
391  .0 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.  1  11 
0.1  17 
0.272 

0  .  1  22 
0 .  1  83 

1  .  340 
0.300 

.430 
.350 
.170 
.188 


0. 

0. 
0. 
0. 
0 .  306 

1  .340 
0.324 
0.111 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 


15.0 
10.0 
143.0 
23 
68 
BS 
90 


143.0 

51  .0 

7.0 


(  C  0  N  T  0  » 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  5UMMARY  REPORT  -  RIVER  BA51NS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    351 


7 

107 

14 

16 

56 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

DISS. 

CALCUL 

COND. 

Tune. 

CHLORIDE 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

25C 

FOIIMAZIN 

MG/L 

FEET 

IKTRS 

MG/L 

MG/L 

UMHQS 

UNITS 

M   0' 

7f1 

1330 

.3 

491 

730 

1.4 .  00 

45.0 

SO   OP 

7B 

1600 

.3 

477 

740 

7.20 

46.5 

22   03 

7B 

1015 

.3 

249 

3B3 

63.00 

29.5 

IB   04 

78 

1500 

.3 

368 

560 

19.00 

39.5 

24    05 

78 

iooo 

.3 

413 

625 

40.00 

42.0 

27    OS 

78 

1045 

.3 

412 

620 

34.00 

60,0 

18    07 

78 

1  100 

.3 

405 

5a  0 

47.00 

68.0 

22    08 

78 

11  DO 

.3 

364 

600 

27.0 

67.0 

27    09 

78 

1  100 

.3 

621 

340 

44.00 

69.0 

IS    10 

78 

1030 

.3 

599 

B50 

6.70 

72.0 

22    11 

78 

1005 

.3 

597 

340 

16.00 

65.0 

IS    12 

78 

1130 

.3 

585 

790 

15.00 

63.0 

MAXIMUM 

62t 

249 

B50 

63.00 

72.0 

AVG 

OR    GEOM    8S    V   i 

485 

249 

680 

27.74 

55.5 

MINIMUM 

364 

249 

3B3 

6.70 

29.5 

NO  OF  SAMPLES 


.O.K./  SITE:  GRINDSTONE  CREEK 
SAMPLE  POINT:  WATERDOWN  ROAD.  WATERDOWN 


STATION  ID:   09-0009-002-02 


STATION 

TYPE 

RIVER 

urwriii      nuriui       n« 

MAJOR    BASIN:     GREA1 

LAKES 

STORET   CODE: 

02 

MK.OR    BASIN:     LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM    STREAM:     GRINDSTONE    CREEK 

45B0 

STN   NO: 

2 

LAT 

LONG: 

U    T    M: 

17    0590150.0    4  797950. 

0    4            REG 

ION:     03 

MILEAGE: 

4. SO 

934 

901 

90 

81 

84 

805 

3 

1 

33 

34 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

SAMPLE 

SCD 

TOTAL 

FECAL 

M .  F  . 

KAiER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

Fl LTERED 

DY   MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

NO 

COLIFORM 

CO  LI  FORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

RCACT1VE 

FEET 

MTP.5 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

DF.G    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

24    01 

78 

1345 

.3 

37213 

8 

4400. 

BO. 

100.        L 

O.O 

13.0 

65.0 

0.350 

0.013 

20    02 

78 

1500 

..-; 

37229 

8 

500. 

10. 

100.        L 

0.0 

12.0 

3.0 

0.051 

0.015 

22    03 

78 

0945 

.3 

37245 

a 

7600. 

90. 

1  100. 

o.o 

1  5 .  0 

0.  143 

0.048 

18    04 

78 

1530 

.3 

37261 

a 

1500. 

244. 

170. 

B.5 

12.0 

0.5 

0  .  03S 

0    005 

24    05 

78 

0930 

.3 

37277 

a 

12000. 

900. 

12. 

16.0 

11.0 

1  .6 

0.059 

o  oie 

27    06 

78 

1030 

.3 

37233 

a 

13000. 

392. 

440. 

20.0 

10.0 

0.650 

0.031 

18    07 

7fl 

1045 

.3 

37309 

B 

87000- 

376. 

280. 

17.0 

10.0 

2.5 

0    054 

0.037 

22    OB 

78 

1045 

.3 

37325 

a 

iaoo, 

116. 

128. 

16   0 

10.0 

0.4 

0    02  9 

0.017 

27    09 

78 

1040 

.3 

37341 

0  8 

400. 

56. 

116. 

13.0 

11.0 

0.4 

0  .040 

0.021 

18    10 

7B 

1015 

.3 

37357 

8 

570. 

4.       L 

6S. 

7.0 

12.0 

0.4 

0.033 

0.004 

22    11 

76 

0945 

.3 

37373 

B 

63000 

1200. 

920. 

2.0 

13.0 

1  .6 

0.084 

0.007 

13    12 

78 

1100 

.3 

37339 

B 

750. 

70. 

100.        L 

0.5 

15.0 

0.4 

0.026 

0.008 

MAXIMUM 

B7000. 

1200. 

11  DO. 

20.0 

15.0 

65.0 

O.650 

0.048 

AVG 

OR    GEOM   MN 

3701 .' 

115.'    D 

1  59  .  •    0 

8.3 

12.0 

7.6 

0.130 

0.019 

M I N I  MUM 

400. 

4. 

12. 

0.0 

10.0 

0.4 

0.026 

0.004 

NO  OF  SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

IB 

23 

5 

6 

7 

SAMP    DTP 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

015S. 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/t 

24    01 

78 

1345 

.3 

0.136 

2.360 

0.019 

2.300 

2.455 

2.224 

4.679 

4E2.0 

8.7 

453 

20    02 

78 

1S0C 

.3 

0.146 

1  .310 

0   019' 

2.000 

2.  165 

1  .  164 

3.329 

464.0 

12.0 

4  52 

22   03 

78 

094E 

.3 

0  .  356 

1  .000 

0.027 

1  .600 

1  .885 

0.742 

2.627 

18   04 

78 

1530 

.3 

0.004 

0.  700 

0.007 

1  ,  520 

1  .531 

c.5->e 

2.227 

349.0 

4.6 

344 

24    05 

78 

0930 

.3 

0.032 

1  .130 

0.021 

1  .080 

1  .133 

1  .0'i8 

2.231 

405 . 0 

3.  9 

401 

27   06 

7a 

1030 

.3 

0.  1  14 

0.070 

0.034 

3.820 

3.968 

0.044 

3.924 

18    07 

78 

1045 

.3 

0.016 

0.350 

0.012 

3.770 

3.798 

0 .  334 

4.  132 

466.0 

2.7 

442 

22    OB 

78 

1045 

,3 

0.020 

0  .  290 

0.012 

0  .  990 

1  .022 

0.270 

1  .292 

414.0 

2.  4 

412 

27    09 

78 

1040 

.3 

0.004 

0.410 

0.007 

3.640 

3.651 

0.406 

4.057 

513.0 

2.0 

511 

18     10 

78 

1015 

.3 

0 .  004 

0.640 

0.008 

3.440 

3.452 

0  .  636 

4,  DOS 

570.0 

4.3 

564 

22    1 1 

7B 

0945 

.3 

0.027 

O.920 

0.Q09 

2.940 

2.976 

0.b:i3 

3.869 

611  .0 

30.0 

S81 

18     12 

TB 

1  100 

.3 

0.010 

0.790 

O.OOS 

2.190 

2.208 

0.7H0 

2.  969 

551  .0 

3.0 

548 

MAXIMUM 

0.256 

2.360 

0.034 

3.820 

3.968 

2  .  224 

4.679 

611  .0 

30.0 

58  I 

AVG 

OH    GEOM   MN     1 

0.064 

0.631 

0.015 

2.44  1 

2.520 

0.774 

3.287 

480.5 

7.4 

471 

MINIMUM 

0.004 

0.070 

0.007 

0.990 

1  .022 

0.044 

1  .292 

349 .  0 

2,0 

344 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


CONO.     TUR8.    CHLORIDE 
25C   F0RMAZ1N      MG/L 
UMHCS     UNITS 


24    01 

78 

1345 

.3 

115 

la.oo 

42.0 

20   02 

7a 

1500 

.3 

690 

6.50 

36.0 

22    03 

■•8 

0945 

.3 

241 

17.00 

20.0 

18    04 

78 

1530 

.3 

485 

11  .00 

23.0 

24    05 

78 

0930 

.3 

575 

2.20 

2S. 0 

18    07 

78 

1045 

.3 

630 

1  2  .  00 

27.5 

22    08 

78 

1045 

.3 

660 

1  .2 

40.0 

57   09 

78 

104  0 

.3 

120 

3.60 

40.0 

18    10 

73 

1015 

.3 

7,...: 

2.30 

41  .0 

22    11 

78 

0945 

.3 

780 

4.30 

44.0 

1B    12 

78 

1100 

.3 

730 

3.00 

36.5 

MAXIMUM 

780 

IB. 00 

44.0 

AVG   OR 

GEOM    MN 

(*) 

581 

7.38 

34.4 

MINIMUM 

115 

1  .2 

20.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


8.0.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


TURKEY  CREEK 

AT  WINDSOR  5UBURBAN  ROAD  40 

RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR     LMT  CIST    BBC    DEPTH 

FEET  OT8S 


24    01 

?u 

1700 

.3 

22    02 

76 

0915 

.3 

13   03 

78 

1505 

3 

10    04 

7B 

1440 

.3 

24    OS 

78 

1415 

.3 

12    06 

78; 

1505 

.3 

17    07 

78 

iosa 

.3 

OB  oa 

78 

1336 

.3 

16    09 

78 

1505 

.3 

IS    10 

78 

1515 

.3 

28    1  1 

78 

1420 

.3 

11     12 

78 

1340 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM   MN 

[«) 

MINIMUM 

934 

SAMPLE 


40013 

4 

40026 

6 

40050 

6 

40075 

6 

40101 

6 

40135 

6 

401  58 

5 

401  S3 

5 

40209 

6 

40240 

6 

40271 

6 

40291 

6 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
TURKEY  CREEK 


DATE  OF  REPORT   3S  OCT  79   PAGE    32 

STATION  ID:   10-0001-002-02 

STORET    CODE.     02 
003 
2740 


U    T    M:     17    0329400.0    4679200.0    4 


SOt 
SCO 


TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/IOOML 


81 
fECAL 

CO  LI  FORM 
MF/'OOML 


56Q0CE*! 
32000E+I 
2SOO0E+2G 
44000E*2G 

5400CE*2 

2100OE+2 

1 550OE+2 

31000E+1G 

600GOE*! 

31000E+1 


27000. 
10000. 

5800. 

1600. 
18000. 
47000. 
63000. 

1500. 
S9000. 

8700- 


54O0OE*2  83000. 
10  758E+'U  12232. 
31000E+I    1500. 


ENTER. 
MF/IOOML 


15200. 
2 1  00  . 
57O0. 
250. 
1600. 
2100. 
5100. 
1500. 
3600  . 
4  100. 


15200. 
2653 . - 
250. 


PSEUD. 

MPA 

MF/IOOML 


40. 

24. 

580. 

40. 

244. 

1040. 

7000- 

1090. 

1  900 

220 


REGION:  01 

BOS 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 


7000. 

335. 

24. 


2.3 
1  ,0 
3.0 
12.3 
20.6 
20.2 
19.5 
24.0 


7.0 
3.0 

24.0 
12.3 

1  .0 


DISS. 

02 
MG/L 

4_  4 

6.6 
10.3 
11.5 

8.4 

5.6 

6.2 

1  .5 

3.9 

6.6 

7.7 


5    DAY 

BOD 

MG/L 

8    4 

42.0 

7.2 

40 

9.2 

12.6 

6.0 

35.0 

10.0 

8 . 0 

|4.B 

10.4 

42.0 
14.0 
4.0 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

3.  150 

2.750 
0.430 
0.720 
1  .  250 
2.2  00 
2.10O 
I  .640 
0.910 
0.680 
1  .600 
1  .920 

3  .  I  50 
1  .629 
0.4  30 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       5TN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTP.= 


24    01 

78 

1700 

.3 

22    02 

78 

0915 

! 

13    03 

78 

1505 

■ 

10    04 

78 

1440 

.3 

3,4   05 

78 

14  15 

.3 

12   06 

78 

1505 

.3 

17    07 

7B 

1058 

.3 

OB    OS 

78 

1336 

- 

IB    09 

78 

1505 

.3 

16    10 

78 

1515 

3 

28    11 

78 

I  420 

I 

It    12 

78 

1340 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     (*  J 
MINIMUM 

34 

1  9 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

Fl  LTERE.D 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03N 

N 

ORGNC       N 

SOLI DS 

P   MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

2.  350 

5.700 

7    750 

0.235 

0.270 

6 .  205 

2.050 

8    255 

568.0 

21  .0 

2  .  150 

5.000 

6 .  750 

0450 

0.670 

6.  120 

1  .750 

7.670 

720.  0 

16.0 

0.  245 

1  .480 

2.500 

0    08/ 

1  .900 

3.467 

1  .020 

4    467 

7  34.0 

50.0 

0.435 

2  .  590 

3.650 

0.080 

1  .  700 

4    460 

1  .  1  70 

5    630 

7  20    0 

25.0 

0  .037 

0.  590 

B  .  800 

0.119 

0.410 

1.119 

8.210 

9    329 

590.0 

15.0 

1  .  65Q 

8  .  500 

10.300 

0.041 

0.  170 

8.711 

1  .  BOO 

10.51 1 

482.0 

33  .  0 

0    G3Q 

6.9QQ 

8.500 

0  .  140 

0.510 

7.550 

1  ,600 

9    150 

5  34.  0 

21    0 

0     155 
0 .  455 

2 .  400 

5.300 

0.004 

0.010L 

2.414 

2.900 

5   314 

536.  0 

19.0 

2.420 

4.  SCO 

0  .  097 

0.470 

2.9U7 

2.080 

5    067 

376.  0 

133  .0 
64  .0 

0.460 

1  . 0,20 

2.500 

O.OUO 

0.71O 

1  .810 

1  .480 

3.290 

342.  0 

1  ,  240 

4.  580 

5.700 

0.4BS 

0.660 

5.725 

1  .  120 

6.845 

1162.0 

22  .0 

1  .  370 

6.500 

8 .  200 

0.  142 

1  .090 

7.732 

1  .  700 

9.432 

644.  0 

15.0 

2.  350 

6.500 

10.300 

0.485 

1  .900 

8    711 

B.210 

10.511 

1  1  62 . 0 

133.0 

0    6B7 

3  .  931 

6.221 

0.  163 

0.7I4D 

4    858 

2.240 

7    09B 

617.3 

36  ,  2 

0.037 

0  .  590 

2.500 

0.004 

0.010 

1,119 

1  .020 

3    290 

342  .  0 

15.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    BIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


12 


7 

1  07 

1  4 

16 

56 

55 

208 

25 

41 

361 

D I  55  . 

CALCUL 

COND. 

TuRB. 

CHLORIDE 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

COD 

SOLVENT 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

25C 

FQRMAZIN 

MG/L 

AT     LAB 

IRON 

EXTR6LES 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

24    01 

78 

1700 

.3 

22    02 

78 

0915 

■■» 

13    03 

78 

1505 

.3 

10    04 

78 

1440 

.3 

24    05 

7B 

141,5 

.3 

12    06 

78 

1505 

.a 

17    07 

78 

1058 

,3 

08    08 

78 

1336 

.3 

18    09 

78 

1505 

3 

16    10 

78 

1515 

-3 

28    11 

78 

1420 

J 

11     12 

78 

1340 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR    GEOM    MN 

("') 

MINIMUM 

547 

vo- 


513 

517 

27B 

114C 
629 

1140 
612 
27S 


253 
253 
253 


970 

17.00 

120.0 

1  180 

16.  00 

150.0 

1170 

21  .00 

200.0 

1060 

24 .  00 

125.0 

905 

5.30 

82,5 

765 

3    90 

aoo 

765 

12    00 

78.0 

810 

1  1  .00 

6S.0 

389 

9B.00 

40.0 

402 

65.00 

41  .5 

202Q 

6.00 

4  60.0 

1090 

7  .  10 

152.0 

2020 

98.  00 

480.0 

962 

25.53 

134, S 

389 

3.90 

40.0 

7 

52 

0 

520 

7 

57 

1 

720 

7 

73 

0 

660 

7 

72 

0 

4B0 

8 

04 

0 

7  60 

7 

37 

1 

400 

7 

03 

0 

860 

7 

08 

3 

300 

7 

54 

0 

700 

7 

71 

0 

420 

8 

04 

3 

300 

7 

52 

1 

102 

7 

03 

0 

.420 

17.0 
13.0 
5.0 
5.0 
5.0 
7.0 


7.5 
8.0 

4.S 

17.0 
7.5 
2.0 


154 
62 
49 
54 
73 
66 

119 

55 
142 

68 

154 
84 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DT  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24 

01 

78 

1700 

S 

13 

03 

7B 

1505 

..a 

10 

04. 

7B 

1440 

.3 

24 

05 

78 

1415 

.3 

12 

06 

78 

1505 

.$ 

17 

07 

78 

1058 

■i 

18 

10 

78 

1515 

.3 

11 

13 

78 

1340 

.3 
MAXIMUM 

AVG    OR    C 

MINIMUM 

225 

249 

238 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

COPPER 

ZINC 

NICKEL 

MG/  L 

MG/L 

MG/L 

0.010L 

0.280 

0.300 

0.020 

0.100 

o.oeo 

O.OIOL 

Q  .  1  1  0 

0.Q90 

0.020 

0.340 

0.020L 

0  ,  0 1  0 

0  .090 

0.050 

0    02    L 

0.02 

0.04    L 

s.sts 

0.  220 

0.1  10 

0.020L 

0.  120 

0 .  1  20 

0.020 

0.340 

0.300 

0.015D 

0.  160 

0. 101D 

0.010 

0.02 

0.020 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STAT  TOW  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  SIS  I  kiS 


•.O.K./    SITE 
SAMPLE    POINT 


tSNARO    RIVER 

HIGHWAY     18.     2    MILES    SOUTH    OF    RIVER    CANARD 


DATE   OF    REPORT      35   OCT    79      PAGE        333 
STATION    ID:        I0-O0O3-O0I-02 


STATION 

TYPE: 

RIVER 

MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 

STORE T   CODE: 

03 

MINOR    BASIN:     LAKE 

ERIE 

003 

TERM    STREAM:     CANARD    RIVER 

2700 

STN   NO: 

1 

LAT : 

LONG: 

U    T    M: 

17   0336710.0   4670400.0   4          REGION:    01 

MILEAGE: 

0.50 

934 

901 

90 

61 

84 

88 

80S 

3 

1 

33 

SAMP   DTE 

HOUR 

srN 

STN    SAMP       PJ 

SAMPLE 

SCD 

TOTAL 

FECAI. 

M.F. 

PSEUD. 

KATER 

DISS. 

5-OAY 

TOTAL 

DV   MO 

Yfi 

LMV 

OiST 

BRG    OEPTM 

NO 

COL1F0RM 

COLIFORM 

ENTER. 

MP* 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/10QML 

MF/10UML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

11   02 

78 

1D0 

.3 

40027 

4 

280 

16 

8. 

4.        L 

0    J 

9.5 

0.6 

0.061 

13    D3 

78 

14 .10 

.3 

40049 

4 

400O0 

G 

370 

168 

4 

0.5 

7.6 

2.6 

0.172 

10   04 

70 

Td  10 

.3 

40074 

6    3 

5400 

150. 

650 

10         L 

9.5 

13.5 

1.3 

0.460 

IS    04 

78 

ia:)0 

3 

40090 

6   3 

1200 

40, 

230. 

4,       L 

8.0 

13.8 

3.2 

0.270 

34    05 

76 

1315 

.3 

40 1 00 

6 

600 

13. 

10.       L 

4.        L 

30.3 

12.3 

6.0 

0.160 

13    06 

78 

1440 

.3 

40124 

6 

1000 

12. 

40. 

4.        L 

31-6 

9.6 

4.  6 

o.i  as 

IT    07 

78 

1009 

.3 

40155 

5 

70 

4. 

16. 

4.        L 

24.8 

7.7 

2.6 

0.150 

os  oe 

78 

1257 

-3 

40t62 

5 

ISO 

4.      L 

32. 

4          L 

24.2 

7.3 

3.0 

0.179 

IS  OS 

78 

14)4 

.3 

40208 

6 

24000 

20. 

10.       L 

10.        L 

24.0 

9.9 

2.4 

0.118 

IG    10 

78 

14)0 

.3 

40239 

6 

150 

4.        L 

12. 

4.        L 

9,5 

10.6 

1  .3 

0.  1  10 

3B    11 

78 

14  DO 

.3 

402  70 

4 

410 

10. 

10. 

4.        L 

1  .8 

14.  B 

5.4 

O.OBO 

11    <3 

78 

1310 

3 

40290 

4 

0.0 

15.5 

3.7 

0.070 

MAXIMUM 

40000. 

370. 

650. 

10. 

24.8 

15.5 

6.0 

0.460 

AVG 

OR    GEOM   MN     (•) 

981     •    U 

18.'    D 

33.'    0 

5.-    D 

12.0 

10.9 

3.0 

0.166 

MINIMUM 

70. 

4, 

8. 

4. 

0.0 

1.2 

0.8 

0.061 

NO    OF    SAMPLES 

1  1 

1  1 

1  1 

It 

12 

13 

12 

12 

34 

19 

20 

31 

22 

17 

13 

23 

5 

6 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOIAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DV    MO 

YR 

LPfT 

OIST 

BRG    DEPTH 

REACTIVE 

AMMONIA 

KjELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

P    110/ L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

33   02 

78 

1CI0 

.3 

0    040 

0.295 

0.610 

0.011 

0.810 

1.116 

0.315 

1    431 

292.0 

4.0 

13   03 

78 

1440 

,3 

0.115 

t  .  20D 

t  .930 

0.033 

1  .250 

2.483 

0.730 

3.213 

530,0 

B.Q 

10   04 

76 

KID 

.3 

0.355 

0.575 

1  .950 

0.  147 

1.  560 

3.303 

1  .375 

4.677 

620.0 

71.0 

18   04 

78 

U30 

.3 

0.062 

0     185 

1-300 

O.GGO 

3.140 

3.3*5 

1  .115 

3   500 

430.0 

82.0 

24    OS 

78 

IS35 

.3 

0.027 

0.030 

1.5S0 

0.045 

1.520 

l    t'15 

1  .520 

3    115 

406.0 

7S.S 

13   06 

76 

1*40 

.3 

0.019 

0.055 

1     250 

0.043 

0.470 

0.668 

1  .19S 

1  .763 

492.0 

85. 0 

17   07 

78 

1009 

.3 

0.025 

0.  165 

1,200 

0    010 

0.010 

0.  1H5 

1  .035 

1  .220 

440.0 

46  .  0 

08  OS 

78 

r.!S7 

3 

0.015 

0.  105 

1  .120 

0.015 

0010 

0.1.10 

1  .015 

1     145 

396.0 

67.  D 

18   09 

78 

1435 

.3 

0.011 

0.075 

0.B40 

0.010 

0.020 

0.  105 

0.765 

0.870 

264.0 

64.5 

16   10 

78 

1430 

.3 

0.007 

0.030 

0.430 

0.005 

0.1  00 

0.135 

0.400 

0   535 

234.0 

20.0 

28   11 

78 

1400 

.3 

0.005 

O.OlS 

osao 

0.012 

0.350 

0.277 

0.865 

1.142 

732.0 

37.0 

11    13 

78 

1310 

.3 

0.015 

0.270 

0.970 

0    019 

1  .600 

1     869 

0.700 

2    589 

614.0 

7.0 

MAX IMUM 

0.355 

1  .200 

1  .950 

0.  147 

2.580 

3.302 

1  .520 

4.677 

723.0 

82.0 

AVS 

OR    GEOM   MN    1 ■ | 

O.OSB 

0.350 

1  .169 

0,034 

0   897 

1  .tBI 

0.9*9 

2.100 

453.3 

45.3 

MINIMUM 

0.005 

0   015 

0.430 

O.QOS 

0.0)0 

o.tus 

0.315 

0535 

3340 

4.0 

NO    OF    SAMPLES 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

13 

12 

12 

12 

7 

107 

14 

16 

56 

59 

280 

55 

208 

25 

SAMP 

5TE 

H3UB 

STN 

STN    SAMP       PJ 

DI5S, 

CALCUL 

CONO. 

1UR8. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DV  MO 

YR 

LV1T 

oiSt 

BRO    DEPTH 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

25C 

FORMALIN 

MG/L 

SILICATE 

AT    LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNI  IS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

UG/L 

22    02 

78 

1010 

.3 

388 

494 

1  .50 

41  .8 

50.0 

1  .20 

7.63 

0.250 

I.OL 

13    03 

78 

K40 

.3 

522 

B15 

9.20 

72.0 

13S.0 

3.20 

7.51 

0.500 

2.0 

10    04 

'8 

1^  10 

3 

549 

409 

440.00 

21  .5 

60.5 

3    30 

7.93 

1 5 . 200 

1  .0 

IS    D4 

78 

U30 

.3 

348 

452 

110.00 

32    0 

5S.0 

1  .70 

B. 15 

5   400 

1  .OL 

24    05 

78 

1335 

3 

33  7 

480 

31  .00 

3B.5 

68    0 

0.  80 

7.99 

3.850 

1  .OL 

13    D6 

78 

1440 

.3 

427 

575 

Bs.OO 

52.0 

7.0 

0.05 

8.  18 

3.300 

1  .OL 

17    07 

78 

1009 

.3 

392 

561 

42.<>0 

55.0 

67.0 

0.  80 

7.89 

2.4B0 

1     OL 

08   08 

78 

IE  57 

3 

329 

477 

43,00 

51  .0 

41  .0 

1  .00 

7.81 

3.120 

1  .OL 

18   09 

78 

1435 

3 

199 

23B 

350 

4.  10 

36.0 

36.  S 

0.30 

8.00 

2.360 

1    OL 

16    ID 

78 

1.130 

3 

206 

316 

IB.  00 

29.0 

21  .5 

0.25 

7.88 

1  .300 

1  .OL 

26   11 

78 

1.100 

3 

695 

965 
935 

5.00 

97.0 

240.0 

0.68 

8.23 

0.550 

1  .OL 

11    13 

78 

1310 

3 

607 

3.  10 

U5.0 

172.0 

1.52 

B.ll 

0.500 

1  .01 

MAXIMUM 

ess 

228 

965 

440.00 

1  15.0 

240.0 

3.30 

9.23 

15.300 

2.0 

AVG 

OR    GEOM   MN     ( ■ 1 

426 

317 

569 

65.91 

53.4 

77. B 

1  .  17 

7.94 

3.234 

.1  .10 

MtNlMUM 

199 

206 

316 

1.50 

21.5 

7.0 

0    05 

7.51 

0.250 

1  .0 

NO    OF    SAMPLES 

11 

2 

12 

13 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

47 

41 

361 

365 

235 

22  f 

225 

229 

21S 

349 

SAMP    DTE 

H3UR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

ORGANIC 

COO 

SOLVENT 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

10TAI 

TOTAL 

TOTAL 

DV  "0 

YR 

L«T 

DIST 

BAG   DEPTH 

C    AS    C 

EXT8BLES 

ARSENIC 

MERCURY 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

2INC 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

"G/L 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

22   02 

78 

1010 

.3 

3.0 

9 

13   03 

76 

1440 

.3 

S.O 

27 

10   04 

78 

1410 

.3 

11  .8 

49 

1 

0.005 

0.020 

0.020 

0.030L 

0.005L 

0.060 

18   04 

78 

1430 

-3 

6.3 

26 

4 

0.003 

0.030 

0.0301 

0.020 

0.030L 

0.005L 

0.020 

24   05 

78 

133S 

,3 

5.8 

41 

12   06 

78 

1440 

.3 

6.8 

41 

17   07 

78 

1009 

.3 

6   8 

43 

0 

0.0O3 

0.04    L 

O.OS 

0.01     L 

0   03    L 

0.005L 

0.01 

08    08 

78 

1257 

.3 

5.7 

35 

18   09 

78 

1435 

,3 

3.2 

18 

18    10 

7B 

1430 

.3 

2.4 

101 

2 

0.001 

0.020 

0.020L 

0.010L 

0.030L 

0.00*1 

0.010 

28    11 

78 

1400 

.3 

5.2 

52 

11    13 

78 

1310 

.3 

5    8 

48 

MAXIMUM 

It. 8 

101 

4 

0.005 

0,04 

0,05 

0.O20 

0.030 

0.005 

0.060 

AVG 

OR    OEOM   MN     (  •  ; 

6.0 

41 

2 

O.O03 

0.0300 

0.0280 

0.01SD 

0 .  0300 

0.OD5D 

0.025 

M I N I  MUM 

2.4 

9 

0 

0.001 

0.020 

0.020 

0.01 

0030 

0.005 

0.01 

NO    OF    SAMPLES 


(    C    0    N    T    D     | 


5AMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.Q.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


CANARD  RIVER 

HI&hWAV  18,  2  MILES  SOUTH  OF  RIVER  CANARD 

RIVER 


DATE  OF  REPORT 
STATION  ID: 


238 

SA« 
OY 

P    DTE 

MO    YR 

HOUR 
LMT 

STN 

OIST 
FEET 

STN   SAMP      PJ 
BfUg    LEPTH 
MTRS 

TOTAL 
HICKEl 

MG/l 

10 
18 

17 
16 

04    73 
04    78 
07    73 
10    78 

1410 

1430 
1009 
1430 

.3 

.3 
1 

9 

0.Q20L 
0.0201. 
0.02    L 
0.020L 

AVG 

or  geom  mm  i • ) 

minimum 

0.020 
0 . 020D 

0 .  020 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./    SITE:    CANARD   RIVER 

SAMPLE    POINT:     2    MILES    SOUTH    OF     LUKSSVIUJ 

STATION   TYPE:    RIVER         FLOW  GAUGE    FED    02GH002 


MAJOR    BASIN 
MINOR    BASIN 

TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ERIE 
CANARD    RIVER 


25   OCT    79      PAGE 
10-0002-001 -02 
STORET    CODE: 


003 
2700 


U  T  M:    17   0326710.0  4670400.0 


MAJOR  0A5IN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES- 
LAKE    ERIE 
CANARD    RIVER 


STATION    10:        1 0-0002-002 ■ 02 

STORET    CODE:     02 
003 
2700 


U    T    H:     17    0333250.0    4669200.0 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PU 
DY   MO   YR    LMT         OIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


24    01     78 

1600 

.3 

22    02    78 

1030 

,' 

13    03    78 

1410 

.8 

10   04   76 

1340 

.3 

24   05   78 

1315 

.3 

12    06    78 

1330 

,3 

17   07   78 

0952 

-1 

08    08    78 

(237 

.3 

18    09    78 

1415 

.3 

IE    10    73 

1400 

.a 

SB    11    78 

1330 

.a 

11     12    78 

1230 

.3 

AVG 

OR   GEOM  MN 

MINIMUM 

934 
SAMPLE 
NO 


40012 
40028 
40048 

40073 
40099 
40123 
40154 
40181 
40207 
40238 
40269 
40289 


901 
SCO 


6 
6 

6  a 

6 

9  6 
6 
4  0 


BO         81 
TOTAL      FECAL 

COLIFORM  COLIfOHM 

MF/100ML  MF/100ML 


520. 

22000. 

9000. 

10800. 

1500. 

300. 

20000. 

8500. 

6800. 

670. 


22Q0C. 

3621  . 

300. 


180 

440 

76 

50 

24 

16 

160 

280 

20 


M.F. 

ENTER. 

MF/100ML 


28. 
190. 
300. 
132. 
150. 

68. 
312. 
530. 
310. 
160. 


530. 

158. 

28. 


PSEUD. 

MPA 

MF / 1 OOML 


520. 

28. 

4. 


520. 
9. 


WATER 
TEMP. 
DEO  C 

1  .2 

0.  1 

0.9 

7.7 
19.8 
21.2 
21  .  1 
24.1 
21  .0 

8.5 

3.5 

0.5 

24  1 
10.8 

0.  1 


3.9 
3.2 

8.7 

12.1 

8.9 

8.B 

7.1 
7.9 
6.4 
9.4 

14.0 
12.8 

14,0 
8.6 
3.2 


5-DAY 

800 

MG/L 


MG/L 


2.0 

0.385 

2.8 

0.  182 

9.2 

0.240 

I  .2 

0.086 

1  .  6 

0.030 

3.  2 

0.  152 

3.2 

0.098 

2.0 

0.108 

2.2 

0.  170 

S     2 

0.385 

2.9 

0.170 

1  .2 

0.030 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       ST*    SAMP       PJ 
BY    MO    YR    LMT  DIST     BRC-    DEPTH 

FEET  MTRS 


,3 

.3 
.3 
.3 

.'J 
.3 
.  i 
,9 
.3 
.3 


24 

01 

7B 

1600 

22 

02 

78 

1030 

13 

03 

78 

1410 

10 

04 

78 

1340 

24 

05 

yg 

13  15 

12 

OS 

78 

1330 

17 

07 

7B 

0952 

03 

08 

7B 

1237 

10 

09 

•7B 

1415 

16 

10 

78 

1400 

28 

11 

78 

1330 

i  i 

12 

78 

1230 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     I • 1 

MINIMUM 

NO    OF   SAMPLES 


SAMP    DIE    HOUR       STN       S'N    SAMP       P>J 
DY   MO    YR    LMT         OIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


24   01 

78 

1600 

.3 

22    02 

78 

1030 

.3 

13    03 

78 

1410 

.... 

10    04 

78 

1340 

.3 

24    05 

78 

1315 

.3 

12    06 

7B 

1330 

9 

17    07 

76 

0952 

.3 

OS    08 

78 

1237 

.3 

16    OS 

78 

1415 

-: 

16    10 

78 

1400 

-! 

28    11 

78 

1330 

.3 

11     12 

78 

1230 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   MN 
WIN 

i  ■  : 

34 
LTEREO 

19 
FILTERED 

20    ' 
TOTAL 

21 

FILTERED 

22 

FILTERED 

17 

INRGNC 

18 
TOTAL 
ORGNC       N 
MG/L 

23 
T01AL    N 

5 

TOTAL 
50L! OS 

6 
SUSP. 

SOLIDS 

ACTIst 
P   MG/L 

ANTON  I  A 
MG/L 

KJELDAHL 

i«5y  l 

N02-N 
MG/L 

N03-N 
MG/L 

N 
MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.179 
0.166 
0.  121 
0.276 
0.113 
0.077 
0.025 
0  .  DOi 
0.055 
0.059 
0 .  059 
0.088 

1  .320 
1  .560 
1  .120 

0. 385 
0.150 

0    205 

a.  130 
a  -  1 65 

0.470 
0.245 

0.045 
0.065 

1  .750 
1  .800 
1  .920 
1  .700 
1  .120 
1  .150 
0 .  E40 
0.420 

o.eflo 

0.570 
0.720 
1  .050 

0.021 

0.018 
0.041 
0.116 
0.035 
0.023 
0.007 
0.007 
0.039 
0.031 
0.016 
0.033 

0.  660 
0.270 
1  .400 
2.110 

0.660 
0.090 

0.010 

0.020 
0.490 
0.610 
0.700 

e.  ioo 

2  .001 
1  .  848 
2.561 
2.611 
0.845 
0.318 
0.  147 
0  .  1 02 
0.999 
0.886 
0.761 
8 .  1  98 

0.430 
0.240 
0.300 
1  .315 
0.  9  70 
0.945 
0.410 
0.255 
0.410 
0.325 
0.675 
0.985 

2.431 

2  oas 
3.361 
3.926 
1  .815 
1  .263 
0.557 
0.447 
1  .409 
1.211 
1  .436 
9.183 

676.0 

532.0 

450.0 

510.0 

4  66.0 

1112.0 

2466. 0 

3268.0 

2286.0 

1854    0 

740.0 

548.0 

4.5 
30.0 
28.0 
24.0 
35.5 
56.0 
18.0 
20.0 
227.0 
49.0 
4.0 
16.0 

0.276 

0.  1C2 

0.004 

1  .560 
0.488 
0.045 

1  .920 
1  .135 
0.420 

0.116 
0.032 
0.007 

8.100 
1  .260 

o.oio 

8.198 
1  .781 

0.  147 

1  .315 

0.6  47 
0.240 

9 .  1 83 
2.427 
0.447 

3268.0 

1242. 3 

450.0 

227.0 

42.7 

4.0 

12 

;2 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

t2 

7 

14 

16 

56 

55 

DISS. 

COND. 

TURB . 

CHLORIDE 

PH 

SOLIDS 

25C 

FORmaZIN 

MG/L 

AT     LAB 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

672 

980 

9.00 

82.0 

7.65 

502 

790 

19.00 

62.0 

7.27 

422 

690 

29.00 

70.0 

7.34 

466 

431 

240.00 

20.5 

7.79 

431 

625 

33.00 

36.5 

S     11 

1056 

1240 

80.00 

100.0 

8.  13 

2438 

2730 

26.00 

280.0 

7.84 

3248 

3510 

6.80 

360.0 

7.89 

20S9 

2300 

170.00 

245.0 

1805 

1870 

110.00 

220.0 

7.  46 

736 

1060 

7.20 

137.0 

7.91 

532 

775 

36.00 

82.0 

7.66 

3248 

3510 

240.00 

360.0 

8.13 

1 200 

1417 

63.83 

141  .3 

7.73 

422 

431 

e.ao 

20.5 

7.27 

NO    OF    SAMPLES 


S4MPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


1-0 >./  SITE:  ch:ppawa  canal 

SAMPLE  POINT   WHIRLPOOL  ROAO   NIAGARA  FALLS 
STATION  TYPE   RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   S1N   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BUG  DEPTH 
FEET       MTRS 


03    02 

78 

1320 

,3 

01    03 

73 

1000 

,4 

22   03 

78 

1405 

-3 

20   04 

70 

1310 

.3 

?5   05 

73 

IKS 

.3 

»i   06 

73 

1230 

3 

10    07 

7B 

1320 

.3 

26    OB 

73 

1440 

3 

tl    09 

73 

1100 

j 

31    10 

7B 

1150 

,  3 

?B    11 

7D 

1345 

3 

t2    12 

78 

1210 

MAXIMUM 

AUG    OB 

GEOM    MN     ("J 
MINIMUM 

334 

Sample 


38334 

6 

3B3S2 

6 

38422 

3 

38462 

6 

36504 

E 

38544 

6 

38585 

6 

iS629 

6 

.3B67D 

6 

38709 

6 

367  34 

6 

3B772 

6 

MAJOR  BASIN 
M!i;OR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
WELLAND  RIVER 


901 
SCO 


U    T    M:     17    0660075.0    4776300.0    4 


TOTAL  FECAL  M    F 

COL  I  FORM       CO  LI  FORM  EN  I  ER 

MF/100ML      MF/lOOML       MF/1Q0ML 


38000. 

I  4000. 

20. 

4600. 

2400. 

140O 

1  BOO 

1700 

470 

910 

3B000. 

ig27 

20 


1640 

100, 

1500 

700 

10. 

120 

140 

60. 

4B. 

56. 

24. 

1  12. 

1640. 

123. 

10. 


560 

100 

7B0. 

1200. 

10. 

30. 

36. 
140 

92, 

8 

516. 

270. 

1200. 
119. 


DATE    OF    REPORT 

25 

3CT    79      PAGE        325 

STATION    10: 

1  1  - 

3001-001 -02 

STORET    CODE: 

02 

004 

5400 

4 

REGION:     02 

MILEAGE: 

2.40 

805 

3 

1 

33 

34 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

Fl LTERED 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

DEG   c 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

1  .9 

in  .  2 

1  .4 

0.037 

0.012 

2.5 

13.2 

0.2 

0    024 

0.013 

7    0 

10.4 

2.6 

0     151 

0.045 

3    0 

12.7 

0,8 

0.045 

0    020 

11.5 

14.7 

1  .0 

0.036 

0    006 

20    0 

6-3 

0.3 

0,036 

0.008 

22,0 

B.5 

1    0 

0    024 

0,002 

23,0 

8.4 

0.4 

0,026 

0,002 

22.0 

7.  2 

0.2 

0    037 

0    006 

12.0 

10.5 

0.8 

0,018 

0.001 

6   0 

11.1 

0.8 

0    03  1 

0.007 

3-8 

13.3 

0    2 

0    064 

0.014 

23.0 

14     7 

2.6 

0,151 

0.045 

10.8 

10.  7 

0.9 

0    044 

0.011 

1  .9 

7  .  2 

0.2 

0    01  S 

0.001 

NO    OF    SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

16 

23 

5 

6 

107 

SAMP 

3TC 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP       PJ 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FI LTEREO 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

DY    MO 

VR 

LMT 

01ST 

BRG 

DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAKL 

N02-N 

K03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

0    SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

02    02 

78 

132C 

.3 

0.314 

0.650 

0.003 

0.402 

Q 

719 

0 .  336 

1  .  DBS 

212    0 

6.8 

205 

01     03 

78 

100C 

-3 

0.  160 

0-500 

O.005 

0.304 

0 

470 

0.340 

O.B10 

205    0 

2-0 

203 

11    03 

78 

1405 

.3 

0.2  74 

1.060 

O.01S 

0.534 

0 

824 

0.736 

1  .510 

240    0 

64.0 

176 

20    04 

78 

1  31  C 

.3 

0.520 

0.92 

0.004 

0.650 

i 

174 

0-  400 

1  .574 

157 

5.2 

192 

25    05 

79 

1  1  45 

.3 

0.256 

0.810 

O.OOS 

0.230 

0 

551 

0-554 

1  .105 

153.0 

7.9 

185 

19    06 

73 

1230 

3 

0.352 

0.980 

0.009 

0.520 

0 

861 

0    628 

1  .509 

IM    0 

7     4 

192 

10    07 

78 

1320 

3 

0.246 

0.640 

0.003 

0.250 

0 

504 

0.3*14 

0.838 

134,0 

6.  1 

IBB 

28    03 

78 

1440 

-3 

0.  140 

0    590 

0-OG9 

0.115 

0 

264 

0.450 

0.714 

190.0 

8.1 

IB2 

tt     09 

78 

1  1  DO 

.3 

0    296 

0.520 

0.01  1 

0.290 

0 

597 

0.224 

0.821 

202  ,  0 

6.  9 

195 

31     10 

76 

1  150 

,3 

0    49 

1  .2! 

0.007 

0.380 

0 

B77 

0.7J0 

1  .597 

205 

5.  2 

200 

28    11 

7B 

134  5 

.3 

0.240 

0.B7 

0.005 

0.235 

0 

530 

O-4'io 

0.960 

210 

8. 

202 

13    12 

76 

1210 

.3 

0    590 

1  .  34 

0.007 

0  .  858 

1 

455 

0-750 

2.205 

236. 

28 

208 

MAXIMUM 

0.590 

1  .34 

0.016 

0.858 

1 

455 

0.736 

2.205 

240.0 

64    0 

20S 

sva 

OR    GEOM    MN     (  -  ) 

0.323 

0.B24 

0.008 

0.407 

0 

737 

0.501 

1  .  2  3B 

206  .  9 

13.0 

194 

M INIMUM 

0 ,,  1  40 

0.  500 

0.003 

0.115 

0 

264 

0.  224 

0.714 

130.0 

2.0 

176 

NO    OF    SAMPLES 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

14 

16 

56 

59 

2  BO 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP      Pj 

CCND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

Adom 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

phenols 

Dr    MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG 

DEPTH 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

SILICATE 

PH    0.3 

AT     LAB 

AT     LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

ug/l 

02    02 

78 

I32C 

.3 

31.5 

6.00 

22.5 

26 

S 

0,35 

4.7 

99 

7.45 

0.370 

1  .OL 

01     03 

76 

looc 

.3 

313 

3.60 

31  .5 

27 

s 

0.25 

2.3 

IO0 

7.98 

0.120 

3.0 

32   03 

76 

1  4  05 

.3 

270 

43    00 

IB. 5 

25 

0 

0.70 

2    3 

63 

7.81 

3.500 

1  .OL 

20   04 

76 

I31C 

,3 

295 

2    6 

19.5 

26 

5 

0.20 

0.9 

93 

S.  18 

0.  ts 

l  .    L 

25    05 

78 

1  1  45 

.3 

234 

3.50 

20.5 

26 

s 

0.  15 

0.0 

6B 

8.48 

0    220 

1  .01 

19    06 

78 

1230 

,3 

295 

4.  20 

23.0 

27 

0 

0.20 

O.O 

91 

8.34 

0.33  0 

1  .OL 

10   07 

76 

1320 

.3 

290 

3.20 

20. S 

26 

0 

2.70 

0.0 

91 

8.46 

0.350 

1  .OL 

28    OB 

76 

1440 

.3 

260 

4.40 

21.0 

25 

0 

0.  20 

0.0 

93. 

8.44 

0-270 

1  .OL 

11     09 

78 

1100 

.3 

300 

2.70 

21.5 

26 

5 

0.40 

1  .2 

96 

3.25 

0-250 

1  .OL 

31     10 

76 

1150 

.3 

310 

2.8 

21  .5 

23 

0 

0.  10 

2    0 

97 

8.  17 

0.07 

1 . 

38     11 

78 

1345 

.3 

310 

6.5 

32.5 

2B 

0.20 

1  .7 

98 

7.  B6 

0.45 

2. 

12    12 

76 

1210 

.3 

320 

21  . 

23. 

31 

0.  i 

9.0 

100 

8.  OB 

1  .1 

1  .     L 

MAXIMUM 

320 

43  .  00 

23. 

31 

2.  70 

9.0 

100 

8,48 

3.500 

2.0 

AVG 

OR    GEOM   MN 

r-i 

399 

8.63 

21  .2 

27 

0 

0.46 

2.0 

94 

6.13 

0.601 

1  .20 

MINI  MUM 

270 

2    6 

18.5 

25 

0 

0.  10 

0.0 

83 

7.45 

0.07 

1  .0 

NO    OF    SAMPLES 


76 

72 

74 

68 

67 

66 

41 

201 

SAMP    DTE 

HOUH 

SIN 

STN    SAMP       PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.    MAG 

COLOUR 

PTSS1UM 

SODI UM 

coo 

TOTAL 

OY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HA2EN 

K 

NA 

MN 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

02    02 

78 

1320 

.3 

123.0 

37.00 

10.00 

10 

1  .55 

9.20 

51 

0    016 

01     03 

78 

1000 

-3 

1  32 . 0 

39.00 

8.50 

5 

1  .40 

1  1 .  00 

27 

0    006 

23    03 

7B 

1405 

■3 

113.0 

33.00 

7.50 

2.  10 

10.00 

7B 

0.  100 

20    04 

78 

1313 

.3 

121  . 

36. 

7.5 

S 

1  .35 

10. 

24 

0.010 

25    05 

78 

1143 

.3 

116    0 

35.00 

7.50 

5 

1  .45 

10.40 

27 

0    031 

19    06 

7  8 

123  3 

.3 

120.0 

35.00 

8.00 

12 

1  .35 

1  1  .CO 

16 

0    016 

10    07 

78 

1323 

.3 

133.0 

37.00 

7.50 

18 

1  .50 

1 1 ,  oo 

22 

0    014 

38    08 

7  8 

1443 

.3 

123.0 

36.00 

6.00 

3 

1  .35 

10.00 

63 

0    024 

11     09 

78 

1  100 

.3 

122.0 

35.00 

8    50 

9 

1  .40 

1  0  -  00 

71 

0.013 

31    10 

7B 

1  150 

.3 

123. 

36. 

8. 

6 

1  .40 

11 . 

17 

0    007 

28    11 

76 

1345 

.3 

125. 

37. 

8.0 

14 

1  .5 

11 . 

43 

0    013 

19    13 

7B 

1210 

3 

123. 

36. 

8. 

24 

1  .70 

10.3 

10L 

0.032 

MAX IMUM 

132.0 

39.00 

10.00 

24 

2.10 

I  1  .00 

78 

0,100 

AVG 

OR    GEOM    MN     ( '   , 

132.2 

36.00 

6.03 

11 

1  .50 

10.48 

370 

0    024 

MINIMUM 

113.0 

33.00 

7.50 

5 

1  .35 

9.20 

10 

0,006 

NO    OF    SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE:  WELLANO  RIVES 
SAMPLE  POINT:  AT  MONTROSE  BRIDGE 
STATION  TTPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 

DY  MO  YR  LMT    DIST  BRC  DEPTH 
FEET       MTRS 


OJ   02   78 

1210 

3 

01    03   78 

1050 

.3 

22  03   78 

1430 

3 

SO   04    7a 

1235 

.3 

55   05    78 

1115 

3 

19   06    78 

1  140 

3 

10    07    78 

1245 

.3 

38    08    78 

1300 

3 

11     09    78 

1  125 

.3 

31     10    78 

1200 

,3 

28     1 1     78 

1210 

3 

12    12    73 

1140 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM   MN 

I'l 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES. 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 

FEET       MTRS 


02  02 
01  03 
22  03 
20  04 
25  05 
19  OS 

10  07 
28  08 

11  09 
31  10 
28  11 

12  12 


78  1210 
7B  1050 
78  1430 
78  1235 
73  M15 
78  1140 
78  1245 
7B  1300 
78  1125 
78  1200 
78  1210 
78  1140 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [ ' I 
:.'  l  H I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 
SAMPLE 

NO 


38335 

38383 
384  23 
38463 
38505 
38545 
38587 
38630 
38671 
38710 
38735 
38773 


FILTERED 

AMMONIA 
MG/L 

2.900 

0.320 

0.510 

6.20 

4.  020 

2.250 

1  1  . 800 
1  .370 
2.8C0 

10.700 
1  .80 
8.80 

1  1  . 800 
4.456 
0.320 

; 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN;     LAKE    ONTARIO 
TERM    STREAM:     HLI.LAND    RIVER 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  326 

STATION     ID:        1 1 -0001 ■ 003    02 

STORET    CODE:     02 
004 

5400 


17  0652850.0  4767450.0  4 


901 
SCO 


80 
TOTAL 

COLIFORM 
MF/IOOML 

6700. 

740. 

10400. 

11700. 

200. 

3900. 

100. 

10400. 

i iooo. 

5500. 
1100. 
3200. 

11700. 

2620.* 
100. 


FECAL 
COLIFORM 

MF/100MI. 

580. 
200. 
1500.   G 
100.   L 

20. 

16. 

12. 

68. 
216. 

84. 

to. 
470. 

1500. 

92.*  E 
10. 


20 

TOTAL 

KJELDAHL 
MG/L 

5.750 
7 .  200 
3.100 
7.65 

14 .000 
5.000 

20.000 
1  .  780 

10. 100 

16.300 
3.70 

13.1 

20.000 
8.973 
l  .780 

12 


12 

21 
FILTERED 
NQ2-N 
MG/L 

0.021 
0  018 
0.047 
0.025 
0.033 
Q.02B 
0.047 
0.026 
0.039 
0.056 
0.029 
0.041 

0.056 
0.034 


ENTER. 
MF/100ML 

480 . 

180. 

12S0. 

200. 

4. 

20. 

36. 

4.        L 

32. 

96. 

140. 

340. 

I  280  . 
76.*    D 


12 


12 

22 
FILTERED 
ND3-N 
MG/L 

2.380 

1  .350 

0.928 

4.50 

2 .  550 

1  .570 

3.780 

0.360 

2.960 

8.240 

1,62 

8.46 

B.46 

3.225 

0.360 

12 


MG/L 

5.301 
1  .683 
I  .4B5 

10.725 
6.603 
3.848 

15.527 
1  .756 
5.799 

18.996 
3.449 

17.301 

18.996 
7.715 
1  .485 

12 


SAMP    DTE    HOUR      STN      STN    SAMP      PU 
DY   MO    YR    LMT         DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


,4  16  56  59  280 

COND  TURB.  CHLORIDE       SULPHATE       REACTIVE 

FORMAZIN  MG/L  SILICATE 


250 
UMHOS 


805 

WATER 
TEMP. 
DEC    C 

2.0 

2.5 

2.0 

5.3 
16.0 
20.0 
23.0 
23.0 
22.0 
12.0 

3.3 

2.8 

23.0 

11  .2 

2.0 


TOTAL 

ORGWC      N 

MG/L 

2.850 
6.880 
2 .  5'.lO 
I  .450 
9.980 
2.750 
8  .  200 
0.410 
7  .  300 
5 .  600 
1  ,  900 
4.300 

9.980 
4.518 
0.410 

13 

55 

PH 
AT    LAB 


UNITS 


MG/L 


SI    MG/L 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

7  9 
12-7 

8.6 
13.2 

13.0 

7.9 

7.5 

7.4 

5.  3 
10.1 
10.9 
12.4 

13-2 
9.8 
6.3 


23 
TOTAL    N 

MG/L 

8.  151 

B.55B 

4.075 

1  2  .  1  75 

16.583 

6.598 

23.827 

2.  166 

13.099 

24.596 

5.  349 

21 ,601 

24.596 

12.232 

2.166 

12 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


MILEAGE: 


5-DAY 
800 

MG/L 


B.80 


2.6 
1  .6 


2.0 

0.2 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

264.0 

245.0 

312.0 

249. 

264.0 

228.0 

2£i5.0 

233.0 

253.0 

262.0 

274. 


312.0 
262.6 
228.0 


25 

PHENOLS 


34 

Fl LTEREO 
REACTIVE 
MG/L     P  MG/L 


33 
TOTAL 


0.H1 

0.092 
0.490 
0.110 
0  440 
0.079 
0.148 
0.07  2 
0.104 
0.076 
0.100 
0.  138 

0.490 
0.1S3 
0.072 

12 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
KG/L 

5    8 


180. 
9. 
11  . 
13 
25 
2B 
16. 
8. 
14. 


0.051 

0.07b 

0.160 

0.063 

0.205 

.035 

.076 

.022 

.061 

.031 

.039 


0.074 

0.205 
0.074 
0.022 

12 

107 
CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 

2  56 
243 
132 
240 
253 
215 
260 
208 
237 
273 
260 


180.0 
28.2 

2.6 

1 1 

47 
ORGANIC 
C  AS  C 
MG/L 


2  73 

2  3  ■ 

1  sa 


COD 
MG/L 


02   02    78    1210 
01    03   78    1050 
22   03    78    14  30 
20    04    78    1235 
25    05    78    11 15 
19    06    78    1140 

10  07    78    1245 
28   08    78    1300 

11  09    78    11 25 
31     10    78    1200 
28    11    78    1210 

.3 
.2 
3 
.3 

.3 
.3 
•i 
.3 
.3 
.3 
.3 

397 
374 
203 
370 
389 
330 
400 
320 
365 
420 
400 

16.00 

5.30 
140-00 

9.2 

9-00 
11  .00 
19.00 
14.00 
11  .00 

6.70 
34. 

24.5 
24.5 
11  .0 
21  .5 
22. S 
22.5 
23.0 
24.0 
23.5 
24.0 
24.5 
22. 

46.5 

40.0 

26.0 

41  .5 

60.0 

37.5 

45.5 

32.5 

39.0 

47.5 

64. 

BO 

1  .  15 
0.35 
1  .25 
0.25 
0.30 
0,25 
0.25 
0.35 
0.35 
0.25 
1  .25 
1  .5 

6-91 
8.  16 
7.42 
8.16 
8.36 
8    31 
8.70 
B .  32 
8.09 
8.09 
7.  72 

1  .200 
G  ,290 
9.000 
0.55 
0.720 
0.770 
1  .400 
1  .600 
0.  850 
0.480 
1  .9 
2.5 

1  .OL 

1  .OL 
1  .0 
1  . 

1  .OL 
1.QL 
1  .OL 
1  .OL 
1  .OL 
1  .0 
1  .     L 

17. 
4.0 

12.0 
3.2 
6.0 
2.8 
5.4 
2.7 
5.  1 
4.8 
7.4 
7.4 

71 

21 
50 

go 

35 
16 
28 
34 
53 
26 
66 
66 

12    12    78    1140 

.  3 

AVG 

MAXIMUM 
OR    GEOM   MN    (*) 

MINIMUM 

420 
361 
203 

140.00 

25.02 

5.30 

24.5 
22.3 
11  .0 

64. 

45.0 

26.0 

1  .5 

0.63 

0.25 

8.70 
8.02 
6. 91 

9.000 
1  .773 
0    290 

1  .0 
1  .00 
1  .0 

17. 
6.S 
2.7 

71 
41 
16 

TO   OF    SAMPLES 

i  i 

11 

12 

12 

12 

11 

12 

11 

12 

12 

SAMP    DTE    HOUR 
DY   MO   YR    LMT 

STN 

DIST 

FEET 

STN    SAMP      PJ 
BRG    DEPTH 
MTRS 

361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L 

265 

TOTAL 

ARSENIC 
MG/L 

235 
TOTAL 

MERCUHY 
UG/L 

221 
TOTAL 

CHROMIUM 
MG/L 

225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

223 
TOTAL 

LEAD 
MG/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

236 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

02   02    78    1210 
20   04    7S    1235 
10   07    78    1245 
31    10   78    1200 

2 
3 

.3 

C 
1 
1 

0.001 
0.001 
0.001 
0.001 

0.040 
0.02    L 
0 . 030  L 
O.OIOL 

0.06 
0.07 
0.0201. 
0.04 

0.010L 
0.01     L 
O.OIOL 
0.01     L 

0.030L 
0.03    L 
0 . 030  L 
0.03    L 

0.0O5L 
0.005L 
0.005L 
0.005L 

0.010L 
0.01     L 
O.OIOL 
0.01     L 

0.020L 
0.02    L 
0.02    L 
0.02     L 

AVG 

MAXIMUM 

OR    GEOM   MN    (•] 

MINIMUM 

1 

1 
: 

0.001 
0.001 

0.001 

0.040 

0.025D 

O.01O 

0.07 

0.048D 

0.020 

0.010 

0.010D 
0.010 

0.  030 
0 .  MOD 
0.030 

0.D05 

0.0050 

0.005 

o.oio 

0.010D 
0.01  0 

0.020 

0.020D 

0.020 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


WELLAND  RIVER 

NEW  SYPHON  AT  PORT  ROBINSON 

RIVER 


MAJOR  BASIN 
MI  SOS  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
WELLAND  RIVER 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    32 

STATION  ID:   11-0001-005-02 

STORET    CODE:    02 
004 
5100 


U    T    M:     17    0645650.0    4765-150.0    4 


REGION:  02 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


934 
SAMPLE 


901 
SCD 


BO         81 
TOTAL      FECAL 

CO LI  FORM  CO LI  FORM 

MF/100ML  MF/1QQML 


02    02 

78 

1150 

.3 

01    03 

78 

1  105 

.3 

22    03 

7B 

1450 

.3 

20    04 

7B 

1220 

.3 

25    05 

78 

1105 

.3 

19    06 

78 

1120 

.3 

10   07 

78 

1230 

.3 

28    OS 

78 

1240 

.3 

11     09 

78 

1140 

.3 

31     10 

78 

1110 

.3 

2S    11 

78 

1200 

.3 

12    12 

78 

1125 

.3 

MAX  I  MUM 

AVG    OP. 

GEOM   MN    (•) 

MINIMUM 

38336 

A 

38384 

6 

3S424 

3 

38454 

3 

33506 

6 

33546 

6 

38533 

6 

33531 

E 

33672 

S 

38711 

6 

38736 

6 

3S774 

S 

4200. 

2600. 
1 1400. 
1 1300. 

4800. 
12000. 

S700. 
14000. 
15000. 
57000. 

3800. 

3500. 

S7000. 
B046,- 
2600. 


360. 
1 100. 
27D0  . 

900. 

420. 

230. 

450. 
1270. 

420. 
4000. 

720. 

640. 

4000. 
766. 
230. 


ENTER. 
MF/100ML 

290. 
100.   L 
1130. 
500. 
110. 

7D. 
116. 
15E. 

96. 
450. 
270. 
450. 

I  130. 


805 
WATER 
TEMP. 
OEG  C 

1  .5 

0.8 

2.0 

6.6 
16.5 
19.0 
23.0 
23.0 
22.0 

io. a 

4.7 
3.7 

23.0 


DISS. 

02 

MG/L 


12 

0 

S 

4 

7 

S 

7 

1 

13.2 
9.7 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

0.5 
0.2 
4.B 
O.B 
0.8 
1  .4 
1  .0 
O.S 
0.2 
1.0 
1  .0 
0.6 

4,g 

1 . 1 

0.2 


33 
TOTAL 
p 
MG/L 

0.  157 

0.041 
0.398 
0.116 
0.088 
0.066 
0.06  4 
0.062 
0.056 
0.062 
0.074 
0.103 

0.393 
0.1  OB 

0.041 


14. BO 

34 
FI LTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

0 .  1  00 
0.023 
0.130 
0.043 
0.015 

o.oi  :> 

0.025 
O.OKi 
0.010 
0.028 
0.02(1 
0.06" 

0.13(1 

0.041 
0.010 


NO    OF    SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

107 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP      Pj 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

DY   HO 

YR 

LSt 

CIST 

BRG 

DEPTH 

AMMONIA 

KUELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOL  IDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MC/L 

D2    02 

7B 

I  150 

.3 

0.23B 

0.600 

0.012 

0.460 

0.710 

0.362 

1  .072 

235.0 

6.2 

32!) 

01     03 

7S 

1  105 

.3 

0.  174 

0.430 

o.oto 

0.3K0 

0  .544 

0.306 

0.85D 

226.0 

2.4 

2  24 

22   03 

78 

14  50 

.3 

0.5B0 

2.240 

0.044 

0.846 

1  .  470 

1  .660 

3.  130 

281  .0 

164.0 

11* 

20  04 

78 

1220 

.3 

0.384 

0.96 

0.029 

0.610 

1  .023 

0.576 

1  ,599 

245. 

24. 

221 

25    05 

78 

1105 

.3 

0.204 

1  .020 

0.026 

1  .400 

1  .630 

0.816 

2.446 

2U6.0 

22.0 

244 

19    06 

78 

1120 

.3 

0.206 

0.620 

0.012 

0.235 

0.453 

0.414 

0.867 

2  T 7 . 0 

19.0 

198 

10    07 

78 

1230 

.3 

0.2S4 

0.680 

0.014 

0.250 

0.568 

0  .  3S!6 

0  .  944 

229.0 

24.0 

Ml 

28   08 

7B 

1240 

.3 

0.176 

0.580 

0.013 

0,090 

0.279 

0,404 

0.683 

225.0 

22.0 

203 

11     09 

7B 

1140 

.3 

0.32a 

0.  430 

0.016 

0.240 

0.584 

0.102 

0.686 

25B.Q 

20.0 

208 

31    10 

78 

1110 

.3 

0.271 

O.Bo 

0.022 

0.470 

0.763 

0.529 

1  .292 

149. 

12. 

237 

28     11 

?B 

1200 

.3 

0.  150 

0.70 

0.014 

0.516 

0.G80 

0.550 

1  .230 

23B. 

10. 

2  28 

12  ia 

78 

1125 

.3 

0.142 

0.88 

0.02B 

1  .27 

1  .440 

0.738 

2.  178 

245. 

224 

MAXIMUM 

0.5SO 

2.240 

0.044 

1  .  400 

1  .630 

1  .660 

3.130 

281.0 

164.0 

244 

Ave 

OR    GEOM    MN 

0.262 

0.333 

0.020 

0.562 

0.845 

0.570 

1  .415 

240.3 

29.6 

21:! 

M 

NIMUM 

0.  1  42 

0.430 

0.010 

0.090 

0.279 

0.  102 

0.683 

317.0 

2.4 

117 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

PH    8.3 

AT     LAB 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

208 

25 

TOTAL 

PHENO-S 

IRON 

MG/L 

UG./L 

02    C2 

78 

115.0 

.3 

352 

14.  00 

24.0 

37.5 

0.80 

e.5 

105 

7.04 

0.930                 1 

OL 

01    C3 

78 

1105 

.3 

344 

5.20 

24.0 

34.5 

0.40 

3.7 

107 

7.63 

0.480                     1 

OL 

22    C3 

78 

14  50 

.3 

180 

130.00 

10.5 

20.5 

1  ,20 

7.5 

51 

7.  29 

9 . 600                     1 

0 

20    C4 

78 

121'D 

.3 

340 

46. 

20.0 

46.0 

0.65 

1  .2 

9B 

S,  09 

2.8                           1 

L 

25    C5 

78 

1105 

.3 

376 

17.00 

23.0 

60.0 

0.35 

4.2 

100 

7.74 

2.100                  1 

OL 

19    C6 

78 

1120 

.3 

305 

19.00 

22.0 

31  .0 

0.20 

0.6 

95 

8.21 

1 .320                 1 

OL 

10    07 

73 

1230 

.3 

315 

21  .00 

22.0 

32.  S 

0.30 

0.6 

96 

8.20 

•1.500                     1 

OL 

28    OB 

78 

1240 

.3 

313 

13.00 

23..  0 

35.0 

0.35 

0.8 

97 

8.  13 

1.180                     1 

OL 

1  (    09 

78 

1140 

.3 

320 

1  3 .  00 

23.  D 

32.5 

0.30 

1.2 

99 

8.06 

C.930                     1 

OL 

31     10 

7a 

11  '0 

.3 

365 

14 

32.  D 

48.5 

1  .  10 

2.8 

138 

S.OI 

0.88                        1 

28    11 

78 

1200 

.3 

350 

26. 

22.5 

48. 

0.85 

2.B 

99 

7.52 

1  .4                           1 

12    12 

78 

itss 

.3 

36S 

41  . 

50 

1     50 

118 

96 

7.80 

5.0                        1 

L 

MAX IMUM 

376 

130.00 

24.0 

60.0 

1  .50 

11     B 

108 

3.21 

9.600                   1 

0 

AVG    OR    GEOM   MN 

1  ■  1 

327 

29.  93 

21  .5 

39.7 

0.67 

3.B 

96 

7.B3 

2.343                  1 

00 

MINIMUM 

180 

5.20 

10.5 

20. S 

0.20 

0.6 

51 

7.04 

0.480                   1 

0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LM"    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


02    02 

76 

1150 

.3 

01     03 

7B 

1105 

.3 

33    03 

78 

1450 

.3 

20    04 

78 

1230 

.3 

25    05 

78 

1105 

.3 

19    06 

78 

1120 

.3 

10    07 

78 

1  330 

.3 

SB    08 

7B 

1240 

.3 

11     09 

78 

1140 

.3 

31     10 

78 

11  10 

.3 

28    11 

'■'  Is 

1200 

.3 

12    12 

78 

1125 

.3 

MAXIMUM 

,WG   OR 

GEOM    MN 

-  I 

MINIMUM 

CaLC'JL 

HARDNESS 

MG/L 

144.0 
144.0 
72.0 
150. 
162.0 
127.0 
134.0 
139.0 
130.0 
151. 
148. 
139. 

162.0 

136.7 

72.0 


13 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

41  .00 

42.00 

19.60 

42. 

46.00 

37  .  00 

39.  00 

39.00 

36.00 

44. 

42. 

39. 

46.00 
39.05 
19.60 


TOT .  MAG 

NESIUM 
MG/L 

10.00 
9.50 
5.50 

1  1  . 

11.50 
B.50 
9.00 

10.00 
8.50 

10. 

10.5 

10. 

1  1  .50 

9.  50 

5.50 


12 

68 

COLOUR 

HA2EN 

UNITS 


67 
PTSS1UM 


66 
SODIUM 


30 

2.25 

12.00 

15 

1  .80 

13,00 

4.40 

6,00 

70G 

3.55 

12.5 

50 

3.D5 

13.00 

26 

1  .70 

12.00 

50 

2.15 

12.00 

10 

1  .95 

1  1  .  00 

S 

1  .70 

12.00 

43 

2.75 

12. 

70 

3,  1 

11  . 

330 

3.55 

9.7 

330 

4.40 

13.00 

64U 

2.66 

1  1  .  35 

8 

1  .70 

6.00 

201 

TOTAL 


42 

0  078 

31 

0.060 

4B 

0.240 

24 

0.058 

39 

0.066 

14 

0.044 

2S 

0    042 

47 

0    044 

57 

0    029 

26 

0    032 

64 

0    040 

31 

0.060 

64 

0240 

37 

0    066 

14 

0,029 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE    INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY     REPORT     -     RIVER     BASINS 


B.O.W./    SITE:    WELLANO    RIVER 

SAMPLE    POINT:     AT    NEW    SYPHON    CITY    OF    WELLANO 

STATION    TYPE:    RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       BIN       SW    SAMP       PJ 
OY    MO    YR    LMT  DIST     9RG    DEPTH 

FEET  MTRS 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  328 

STATION     10:        11-0001-006-02 


01  03  78  1215 
22  03  78  1535 
20  04  73  1055 
25  05  78  1015 
19    06    7B    1010 

10  07  78  11 55 
28    08    78    1 100 

11  09    78    1225 


.3 
.3 


.3 
.3 
.3 

.  3 


■MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     |" ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


01     03    78 

1215 

.3 

22    03    78 

1535 

.3 

20   01    78 

1055 

.  J 

25    05    76 

1015 

.3 

19  06   78 

1010 

.3 

10   07   78 

1155 

.3 

28    03    78 

1100 

.3 

11    09   78 

1225 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR    C 

MINIMUM 

01    03  78  1215 

22    03  78  1535 

20    04  78  1055 

25    05  78  10  15 

19    06  73  1010 

10  07  79  1155 
28    OB  78  1100 

11  09  7B  1225 


.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 


MAJOR    BASIN: 

GREAT 

LAKES 

MINOR    BASIN:     LAKE 

ONTARIO 

TERM    STREAM:    WEI.  LAND   RIVER 

ONG  : 

U    T    M; 

17    064245C 

.0    4761325 

0    4            REGION:     02 

93-1 

901 

ao 

81 

84 

805 

3 

SAMPLE 

SCD 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

HATER 

01SS. 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

MF/1.0QML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG    C 

MG/L 

30.3SE 

4 

2500. 

600. 

200. 

O.S 

13.0 

38426 

3 

9 

5900. 

400 

550. 

1    5 

B.2 

38466 

6 

210. 

10 

L 

10. 

4    8 

12.7 

3SS08 

6 

20. 

4 

L 

4.        L 

12.5 

14.5 

38548 

6 

9 

260. 

a 

4. 

17.5 

3  .8 

38590 

6 

1100. 

36 

42. 

38633 

6 

30. 

6 

16. 

22.0 

8.0 

3B674 

6 

550. 

10 

26. 

22.0 

6.  9 

5900. 

600. 

550 

22.0 

14.5 

362.  ' 

25."    D 

27     '     D 

116 

10.3 

20. 

4 

4. 

0.8 

6.9 

19         20 
FILTERED     TOTAL 

AMMONIA  KJELDAHL 
MG/L       MG/L 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pd 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRO    DEPTH 

FEET  MTRS 


21  22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


0.130 
0.S2O 
0.014 
0.036 
0.023 
0.034 
0.034 
0.028 

0.620 
0.116 
0.014 


0.490 
2.  1B0 
0.27 
0.340 
p.  310 
0.310 
0.310 
0.070 

2.  180 

0.535 
0.070 


O.OOS 
0.C47 
0.002 
0.OO4 
0.007 
0.008 
0.007 
0.006 

0.047 


0.315 


136 
220 
200 
070 
065 


0.B50 
0.258 
0,065 


14 

16 

56 

59 

OND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

MHOS 

UNITS 

K/l. 

338 

4.50 

23.0 

33    0 

156 

130.00 

9.0 

18.5 

295 

5.2 

20.0 

23.5 

2B5 

4.40 

20.5 

27.5 

290 

8.60 

21  .5 

27.0 

290 

10.00 

21  .0 

27.0 

285 

4.80 

21  .5 

27.0 

300 

7.50 

21  .5 

26.5 

3  7 

17  '8 

URGNC  TOTAL 

N  ORGNC   N 

MO/ L  MG/L 


0.450 
1.517 
0.226 
0.  176 
0.255 


242 


.517 
.385 
.099 

S 


0 

40 

1 

30 

0 

15 

0 

10 

0 

20 

0 

15 

0 

30 

0 

25 

0.360 
1  .560 
0.216 
0.304 
0.282 

0  .  276 
0.276 
0.042 

1  .SSQ 

0,420 
0.042 


95 


280 

REACTIVE  ACIDITY 

SILICATE  PH    8.3 

SI    MG/L  MG/L 


23 
TOTAL    N 


077 
462 
480 
537 
518 
387 
.141 


3.077 
0.804 
0,141 


TOT     ALK 

AT     LAB 

MG/L 


106 
43 


91 
93 
95 


STORET    CODE: 

02 

004 

54  00 

MILEAGE: 

10.40 

1 

33 

34 

-DAY 

TOTAL 

Fl LTERED 

BOO 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P   MG/L 

D.4 

0.325 

0.235 

4.4 

0.354 

0 .  1  00 

0.4 

O.OIB 

0.002 

1  .0 

0.025 

0    006 

0.6 

0.02  9 

0.007 

O.S 

0.04  2 

0.021 

0.2 

0.021 

0.003 

0.2 

0.02  8 

0.003 

4.4 

0.35  4 

0.235 

1  .0 

0.105 

0.047 

0.2 

0.01  6 

0.002 

8 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

220.0 
233.0 
197. 
102.0 
200.0 
200 ,  0 
192.0 
208. 0 

233.0 
205.0 
192.0 


55 

PH 
AT     LAB 


7.76 
7.13 
8.32 
B. 63 
8.40 
8.39 
6.28 
3.  26 


6  107 

SUSP.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


1  .5 
132.0 

4.9 

6.6 
11  0 
12.0 

7.4 
11.0 

132.0 

23.3 

I     5 

a 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0.260 

8,800 

0 .  20 

0.260 

0.570 

0.630 

0.300 

0.460 


21B 
101 
192 

185 
189 
188 
185 
195 

218 
182 
101 


UG/L 

1  OL 
t  .0 
1  .  L 
1  .OL 
1  .OL 
1  .OL 
1  .OL 


MAXIMUM 

336 

t  30 . 00 

AVG    OR    GEOM   MN    (") 

280 

21  .  88 

MINIMUM 

1S6 

4.40 

33.0 
26.9 
18.5 


1  .30 
0.36 
0.  10 


8.63 

8.800 

1  .0 

8.  15 

1  .435 

1  .00 

7.  13 

0.2Q 

1  .0 

HO    OF    SAMPLES  8 

78 
SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ  CALCUL 

DY    MO    YR     LMT  DIST     BRG    DEPTH  HARDNESS 

FEET  MTRS  MG/L 


01  03  78  1215 
22  03  78  1535 
20  04  78  1055 
25  05  78  1015 
16    06    76    1010 

10  07  78  1155 
28    08    78    1100 

11  09   78    1225 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM  MN    (-] 
MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


146.0 
64.0 
121  . 

1  1B.0 
121  .0 
123.0 
129.0 
123.0 

146.0 

118.1 
64.0 


72  74 

TOTAL  TOT.  MAG 

CALCIUM  NES1UM 

MG/L  MG/L 


42.00 
16.80 

36. 

35.00 

36.00 

36.00 

37.00 

36-00 

42.00 
34.35 

16.80 


10.00 
S.25 
7.5 
7.50 
7.50 
8.00 
9.00 

a. oo 

10.00 
7.34 
5.25 


69 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

10 

10 
10 
12 
21 
6 
2 


67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 

1  .80 
4.90 
1  .35 
1  .40 
1  .30 
1  .50 
i  ,50 
1  ,40 

4.90 
1  .B9 
1  .30 


66 
SODIUM 
NA 
MG/L 

12.00 

5 .  00 
10.2 
10.40 
1  1  .00 
11.00 

9.00 
10.20 

1. 2 .  00 
9.05 
5.00 


COD 

TOTAL 

MG/L 

MG/L 

31 

0.050 

50 

0.230 

22 

o.ooa 

16 

0    012 

1  OL 

0.018 

24 

0,024 

41 

0.064 

24 

0.018 

SO 

0 .  230 

27D 

0.053 

1:0 

0.008 

B.O.W./    SITE:     WEL1.A.ND    RIVER 

SAMPLE    POINT:     AT     BRIDGE    SOUTH    OF    WELLAND    AIRPORT 

STATION   TYPE:    RIVER 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


STN      STN    SAMP      PJ 
DtST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


05   02    7B 

1050 

.3 

01    03    78 

1200 

.3 

22    03    78 

1555 

.3 

20    04    78 

1040 

.3 

25    05    78 

10D5 

.3 

19    06    78 

0950 

.3 

10    07     78 

1140 

S 

28    08    T3 

1035 

.3 

11     09    7B 

1340 

.3 

31    10:7B 

1010 

.3 

28    11    78 

1100 

.3 

12    12    7B 

1025 

.3 
MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   MN    (*) 

. 

MINIMUM 

934 

SAMPLE 


901 
SCD 


3B339 

4 

38387 

4 

3642" 

3 

384B7 

3 

3aS09 

6 

33549 

6 

38591 

6 

38634 

B 

38675 

B 

387  13 

e 

38738 

6 

38776 

4 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
WELLAND    RIVER 


STATION    ID:        11-0001-007-02 

STORET    CODE:     02 


U    T    M:     17    0637150.0    4758BS0.0    4  REGION:     02 


TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFOHM       COLIFORM  ENTER 

MF/100ML       MF/TOOML       MF/100ML 

710  . 

230. 

1270. 

340, 

28. 

36. 


22B. 
630. 
1  120. 

1270. 
16S. 
20. 


470O. 

1  90 

4  00 . 

320 

3000. 

220 

SOO. 

50 

150. 

20 

300. 

36 

500. 

20 

2400. 

24 

420. 

4 

2500, 

208 

3700. 

420 

3700. 

1300 

4700. 

1300 

1 158." 

83 

150. 

4 

305 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

2.0 
0.3 


21 

0 

24 

0 

23 

0 

22 

0 

S 

9 

1 

3 

1 

2 

24 

0 

11 

.2 

0 

.3 

MG/L 


NO    OF    SAMPLES 


6.4 
6.4 
6.6 
6.8 
7.9 
9.6 
11.2 

11.2 
7.8 
3.5 

12 


MILEAGE: 

22.90 

1 

33 

34 

5-DAY 

TOTAL 

Fl  LTERED 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    M6/L 

1  .6 

0.116 

0.072 

0.8 

0.128 

0.085 

3.6 

0    226 

0.135 

1  .0 

0    268 

0.  1  10 

i  .a 

0.  160 

0.035 

1  .4 

0.245 

0.125 

1  .0 

0.  154 

0.092 

1  .5 

0.  140 

0.056 

0.4 

0  . 1  36 

0.054 

1  .8 

0.  180 

0.087 

2.8 

0.234 

0.  108 

1  .0 

0.22  2 

0.115 

3.6 

0    268 

0.135 

1  .6 

0.18S 

0.090 

0.4 

0.118 

0.035 

(    C   0   N   T    D    ) 


SIMPLE    INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPOHT     -     RIVER    6ASINS 


DATE    OF    REPORT       35   OCT    79       PAGE         329 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

.  5 

6 

7 

SAMP  oti: 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FI LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

F] LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL   U 

TOTAL 

SUSP. 

0I5S. 

OY    MO 

¥)! 

LMT 

OIST 

SAG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

sol i os 

SOLIDS 

FEET 

MTR5 

MO/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

HO/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

02    02 

7(1 

1050 

.3 

0.304 

1  .  170 

0027 

0.930 

1  ,261 

0.865 

2.127 

306,0 

7.  1 

299 

01    03 

7(l 

1200 

.3 

0.286 

1.140 

0-024 

1  .220 

1  .532 

0.6'j2 

2.364 

367.0 

7,  7 

359 

29    03 

Til 

1555 

.3 

0    440 

1  .680 

0.045 

0.7  70 

1  -255 

1  ,  240 

2.495 

138.0 

48.0 

20   04 

7(l 

1040 

.  3 

0.  104 

1  .  28 

0.053 

1  .13 

1  .287 

1  ,176 

2.463 

309. 

78. 

25    05 

7(1 

1005 

.3 

0.  1  IS 

1  .370 

0.016 

0.210 

0    342 

1  .264 

1  .596 

400  ,  0 

41  .0 

359 

19    06 

7(1 

0950 

.3 

0.  126 

1  .450 

0.  1S5 

0.615 

0.896 

1  .324 

7.220 

434,0 

82    0 

352 

10    07 

7(1 

1  140 

.3 

0.054 

1.140 

0.030 

0.S90 

J. 674 

1  .0136 

1  .760 

384.0 

40.0 

344 

28    08 

7(1 

1035 

.  3 

0.030 

1  .200 

0.004 

C.005L 

0.039 

1  .170 

1  .209 

432.0 

38.0 

453 

II    08 

7(1 

1340 

.3 

0.DI4 

0.450 

0  -  002 

0.005 

0.021 

0.4.6 

0.457 

400.0 

22.0 

378 

31    10 

7(1 

1010 

3 

0.  048 

1  .24 

0.032 

1  .07 

1  ,  150 

1  .  1 1)2 

2.342 

401  , 

28. 

373 

28   11 

7(1 

f  100 

.3 

0.  125 

1  .56 

0.037 

1.71 

1  .872 

1  .435 

3.307 

349. 

15. 

334 

12    12 

7(1 

1025 

.3 

o.o7a 

i .  4e 

0.050 

3.  IS 

3.273 

1  .  It! 

4.660 

MAX  I  MUM 

0.  440 

1  .680 

0.  155 

3.15 

3,278 

1  .435 

4.6B0 

492,0 

82.0 

453 

AVG 

OR   GEOM  MN    ( ■ l 

0 .  1  44 

1  .263 

0.040 

0 . 9500 

1  .134 

1.119 

2.253 

361  .8 

37.1 

361 

MINIMUM 

0.014 

0.450 

0.002 

0.005 

0.021 

0.436 

0.457 

138.0 

7.1 

299 

NO    OF    SAMPLES 


107 

14 

16 

56 

59 

260 

95 

52 

55 

80S 

SAMP  Oti; 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pj 

CALCUL 

COND. 

TURB 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

OV    MO 

YF! 

LMT 

DIST 

ORG    DEPTH 

D-50LIDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

PH    8.3 

AT     LAB 

AT    LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

51    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

02    02 

7(1 

1050 

.3 

452 

24.00 

28. 0 

29.0 

2    70 

17.2 

114 

6    48 

1     700 

01     03 

7(1 

1200 

.3 

525 

19.00 

28  .  0 

98    0 

3.00 

15.5 

139 

7.31 

2    700 

22    03 

7(1 

15S5 

.3 

90 

138 

100.00 

7.6 

17.5 

1     35 

8-3 

3B 

7.04 

6    000 

20    04 

7(1 

1040 

3 

231 

355 

140. 

16.5 

69. 

1  .  50 

2.3 

95 

7.08 

B    40 

25    05 

7(1 

I0O5 

.3 

474 

26-00 

24.5 

ioa.0 

0    40 

1  .9 

122 

8.07 

2    500 

19    06 

7(1 

0950 

.3 

465 

91  .00 

24.5 

83.0 

1     25 

3.9 

95 

7.94 

2    750 

ID    07 

7(1 

1  140 

.3 

455 

61  .00 

24.0 

83    0 

0    35 

2-9 

133 

8.00 

4    200 

28    08 

7(1 

1035 

.3 

5B0 

25.00 

40.0 

123.0 

0.60 

2.4 

132 

8.05 

1     820 

11     09 

7(1 

1340 

.3 

560 

16,00 

39.0 

102.0 

0.55 

1  .2 

138 

8.17 

1     150 

31    10 

7(1 

1010 

.3 

475 

40- 

20.0 

95. 

3    65 

6.4 

133 

7.71 

2     1 

28    11 

7(1 

1100 

.3 

430 

66 

22-5 

91  . 

3-35 

5.7 

93 

7.34 

3   2 

12    12 

7(1 

1025 

.3 

237 

17. 

75. 

3.60 

3.5 

82 

MAXIMUM 

237 

580 

140. 

40.0 

123    0 

3.85 

17.2 

139 

8.17 

8.40 

AVG 

OR    GEOM   MN     [*] 

186 

446 

55.46 

24.3 

81  .5 

1     68 

5.9 

110 

7.64 

3    320 

MINIMUM 

90 

138 

16.00 

7.6 

17.5 

0    35 

1  .2 

38 

6.48 

1  .150 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    OTC    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
Dr    MO    VF!    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


02    02  7(1  1050 

01     03  7(1  1 200 

22    03  7(1  t55S 

20    04  7(1  1040 

25    05  7(1  1005 

19    06  711  0950 

10   07  7(1  1  140 


25 

76 

72 

74 

66 

67 

66 

PHENOLS 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.     MAG 

COLOUR 

PTSS1UM 

SODIUM 

MABONESS 

CALCIUM 

NES 1UM 

HAZEN 

H 

NA 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

1  .OL 

187.0 

52.00 

14.00 

70G 

4.95 

16    00 

1  .OL 

227.0 

63.00 

17.00 

70G 

4.90 

17,00 

1     OL 

56.0 

1460 

4.65 

4,20 

4.00 

1  .     L 

165 

44. 

13.5 

70G 

7.5 

10.2 

1     OL 

217,0 

58.00 

17.50 

70G 

5.05 

14.00 

1  .OL 

213.0 

59.00 

16.00 

208 

5.30 

15.00 

T.OL 

214.0 

60.00 

15.50 

195 

6.00 

15.00 

41 

201 

COD 

TOTAL 

MN 

MG/L 

MG/L 

71 

0-296 

56 

0.530 

48 

0.  ISO 

50 

0.  130 

62 

0,102 

41 

a. 2to 

46 

o.  no 

28    08    78 

1035 

.3 

1  .OL 

259.0 

10,00 

20.50 

5-60 

21  .00 

55 

0.140 

11     09    7B 

1340 

.3 

1  .OL 

2360 

64.00 

18.50 

39 

5-45 

22.00 

46 

0.063 

31     10    78 

1010 

.3 

1  . 

223. 

63. 

16. 

222 

6.6 

1  1  . 

54 

0.03  6 

28   11    78 

1100 

,3 

1  -     I 

188. 

49. 

16. 

183 

7.8 

lo- 

83 

0.074 

12    12   78 

1025 

.3 

1  .     L 

159. 

43. 

12.5 

6.0 

go 

51 

MAXIMUM 

1  .0 

259    0 

64.00 

20.50 

222 

6.0 

22.00 

83 

0.530 

AVO 

OR    GEOM    MN 

I  •  ) 

1     OD 

195,3 

46.32 

15.14 

125U 

5.99 

13.6B 

55 

0.170 

M 1 N I  MUM 

1  .0 

56,0 

10.00 

4.65 

39 

4.20 

4.00 

41 

0.038 

NO    OF    SAMPLES 


BOW/  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


LITTLE    CATARAOUI     CREEK 

HIGHWAY    2.     1    MILE    SOUTHEAST    OF    CATARAOUI 

RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OY    MO    YF.     LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


09   01 

76 

1  105 

.3 

06    02 

76 

1055 

.3 

13    03 

75 

1050 

.3 

04    04 

76 

1035 

.3 

01    05 

7E 

1050 

.3 

OS    06 

76 

1050 

.3 

04    07 

7E 

1125 

.3 

01    OB 

7E 

1045 

.3 

OS    09 

7E 

1  100 

.3 

02    10 

76 

1020 

.3 

06    11 

76 

1040 

.3 

04    12 

7E 

1050 

.9 
MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM  MN  I  •  1 
MINIMUM 

934 

BO 

8 

SAMPLE 

TOTAL 

FE 

NO 

COL  I  FORM 

COL  IF 

MF/100ML 

MF/IO 

28505 

7100. 

640. 

28522 

100. 

72. 

28538 

900. 

232. 

28555 

260. 

20. 

28572 

470. 

28. 

26589 

28606 

1 5000 .        L 

36B. 

28623 

300. 

72. 

28640 

900 

120. 

28657 

1000. 

220. 

28674 

260. 

136. 

28691 

2500. 

432. 

15000. 

640. 

866.*     D 

134. 

100. 

20. 

MAJOR    EASIN:     GREAT     LAKES 

MINOR    BASIN:     LAKE    ONTARIO 

TERM    STREAM;     LITTLE    CATARAOUI    CREEK 

U    T    M:     IB    0377400.0    4900800-0    4 


64  88 

M.F.  PSEUD. 

ENTER.  MPA 

MF/IOOML      MF/lOOML  MF/100ML 


364 
12 
60 
28 
16 

7500. 
640. 
960, 
840. 
156 
920. 

7500. 
222.- 
12. 


10. 


10. 

10.' 

10. 


STATION    ID:        ) 2 - 0002 - 004  - 02 

STORET   CODE: 

02 

004 

CREEK 

0010 

4            REGION:     04 

MILEAGE: 

2.70 

805 

3 

1 

33 

34 

WATER 

DISS. 

5  -DAY 

TOTAL 

FU1ERED 

TEMP. 

02 

BOD 

t 

REACTIVE 

DEE    C 

MG/L 

MG/L 

■G/L 

P    MG/L 

0-0 

13.0 

1  .0 

0.169 

0.040 

0-0 

8.0 

0.5 

0.064 

0.014 

O-O 

6.0 

0.5 

0.086 

0.028 

0-0 

10.0 

0.5 

0.03  2 

0.026 

7.0 

9.0 

0.5L 

0.054 

0.010 

17.0 

7.0 

1  .5 

0-160 

0.O42 

22.0 

7.0 

1.5 

0.124 

0.052 

20    0 

4.0 

0.5L 

0.028 

18-0 

5.0 

0.7 

0.070 

0.024 

12,0 

5.0 

0.6 

0.M4 

0.064 

10,0 

6.0 

0.9 

0.094 

0.010 

1.0 

9.0 

0.8 

0    062 

0.O26 

22  .0 

13.0 

1  .5 

0.168 

0.064 

8,9 

7.6 

a.  bo 

0.095 

0,030 

0,0 

4.0 

0.5 

0.032 

0.010 

NO    OF    SAMPLES 


ICONTDI 


SAMPLE    INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -    RIVER    BASINS 


B.O.W./    SITE:     LITTLE   CATARAQUI    CREEK 

SAMPLE    POINT:    HIGHWAY    2.     I    HUE    SOUTHEAST    OF    CATARACUI 

STATION    TYPE:    DIVER 


SAMP   DTE   HOUR      STN      STN   SAMP      PiJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 

.a 

.3 


09 

01 

78 

1  105 

OS 

02 

78 

1055 

13 

03 

78 

1050 

Oi 

04 

i  e 

1035 

01 

OS 

78 

1050 

OB 

06 

7B 

1050 

04 

M 

1 E 

1125 

01 

m 

7B 

1045 

OS 

09 

78 

1  100 

05 

10 

78 

1020 

n 

11 

78 

1040 

04 

12 

78 

1050 

MAXIMUM 
AVC  OR  GEOM  MN  I • | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ: 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


09  01 

71 

1105 

.3 

06  02 

m 

1055 

.3 

13  03 

78 

1  050 

.3 

04  04 

78 

1035 

3 

01  05 

78 

1050 

,3 

05  06 

1050 

.3 

04  07 

78 

1125 

.3 

01  OS 

78 

1045 

> 

05  09 

7B 

1100 

3 

02  10 

78 

1020 

.3 

06  11 

78 

1040 

.3 

04  12 

7  a 

1050 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

I*] 

MINIMUM 

LONG: 

19 
FILTERED 

AMMONIA 
MG/L 

0.030 

0.130 

0.850 

0.070 

0.050 

0,060 

0.  100 

0.080 

0.020 

D.020 

0.04 

0.050 

0.850 
0.  125 
0.020 

13 

107 
CALCUL 
D-S0L10S 
MG/L 


34S 
315 
J3B 


3S1 
442 

494 
362 
250 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 

MINOR    BASIN:     LAKE    ONTARIO 

TERM    STREAM:     LITTLE    CATARAQUI     CREEK 

U    T    M:     18    0377400.0    4900800 . 0    4 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  33 

STATION    ID:        12-0002-004-0.2 

STORET  CODE:  02 
004 
0010 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 

MG/L 

0.B40 
0 .  340 
0.610 
0.310 
0.520 
O.B40 
0.830 

0.780 
0 .  820 
0.56 
0.530 

0.  940 
0.635 

0.310 

1  I 


21 
FUTEREQ 
N02-N 
MG/L 

0.066 
0.010 
0.030 
0.022 
0 .  020 
0.006 
0.004 
0.022 


0.002 
0.004 
0.012 

o .  ob  a 

0.01B 
0  .002 

1  1 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

0.650 
0.350 

0.470 

0  .  400 

0 ,  oao 
0.020 
0.020L 
0.040 

0.020 

0.02 

0.490 

0.650 

0.5330 

0.020 

11 


14  16  se 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

25C      F0RMA2IN  MG/L 

UHHOS  UNITS 

27    5 

35.0 

79.0 

24.0 

47.0 

40.0 

46.0 

42.0 

39.0 

51  .0 

45. 

B7.0 

87.0 
46.9 
24.0 


385 

29.00 

560 

4.50 

760 

4.30 

355 

4.20 

530 

6.50 

48S 

14.00 

520 

4.50 

540 

8.70 

540 

5.  10 

530 

15.00 

540 

21  , 

6B0 

17.00 

760 

29.00 

540 

1  1  .23 

355 

4.20 

INRGNC 

N 

MG/L 

0.748 
0.490 
1  .350 
0.492 
0.  150 

o.ces 

0.  124 
0.  142 

0.042 
0.064 
0.552 

1.350 
0.385 
0.042 


13 
TOTAL 
ORGNC   N 
MG/L 


BIO 

210 
240 
240 


'30 


0.760 
Q  .800 
0.520 
0.480 

0.810 
0.549 
0.210 


23 
TOTAL    N 


MG/L 


558 
700 
1  ID 
732 
620 
866 
854 


0.842 
0.584 
1  .032 

I  .55B 
0.890 
0.584 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

376.0 
370.0 
4B0.0 
200.0 
365.0 

320.0 

400.0 

320.0 

410.0 

310. 

400 . 0 

480.0 
361  .0 
200.0 


ILEAGE:  2.70 

6  7 

SUSP.  DISS. 

SOLIDS  SOLIDS 

MG/L  MG/L 


397 

452 
192 
374 

307 
3B6 
304 
390 
280 
380 

452 
336 
192 


79 

0 

15 

OL 

28 

0 

S 

0 

11 

0 

5 

OL 

13 

0 

14 

0 

16 

0 

20 

0 

30 

20 

0 

79 

0 

21 

60 

5 

.0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.H./  SITE:  LITTLE  CATARAQUI  CREEK 
SAMPLE  POINT:  DIVISION  STREET.  KINGSTON 
STATION  TYPE:  RIVER 


STATION  ID:   12-0002-005-02 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


09  01  78 

1130 

:; 

06  02  7B 

1130 

.3 

04  04  7B 

1100 

J 

01  05  7B 

1 1 1S 

,3 

OS  06  78 

112S 

.3 

04  07  78 

1245 

.3 

01  08  7B 

1110 

.3 

05  09  78 

1125 

.3 

02  10  78 

11  CO 

.3 

06  1 1  78 

1105 

.3 

04  12  78 

1110 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( -  I 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YS  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


09  0 1  78  1 130 
06  02  78  1130 

04  04  78  110Q 
01  OS  78  11  IS 

05  06  78  1 1 25 

04  07  78  1245 

01  08  78  11 10 

05  09  78  1125 

02  10  78  1100 

06  11  7B  1105 
04  12  78  1110 


.3 
.3 

.3 
.3 
.3 

.3 

.J 
.3 
.3 
.3 

3 


MAXIMUM 

AVQ  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


934        80 
SAMPLE      TOTAL 
NO   C0L1F0RM 
MF/100ML 


28506 

7100. 

28523 

110. 

28556 

160. 

2a  =  73 

200. 

28590 

28607 

1 sooo . 

28624 

1600. 

2B64I 

1 1 00 . 

2B65B 

920. 

28675 

170. 

28692 

1700. 

1 5000 . 

850. 

110. 

19 
FILTERED 

AMMONIA 
MG/L 


0.020 

0.  ISO 

0  .  I  00 

0.040 

0.050 

0.030 

0.030 

0.030 

0.010 

0.05 

0.060 

0.180 

0.055 
0.010 


10 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

o.  Sao 

1  .250 

0.610 

0.590 

0.570 

0.64U 

0.460 

O.610 

0 .  900 

0.73 

0.720 


1  .250 
0.705 
0.460 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 

TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 

LAKE  ONTARIO 

LITTLE  CATARAQUI  CREEK 


U  T  M:  18  0380175.0  4905100.0  4 

81  84         88 

FECAL  M.F.      PSEUD. 

COLIFORM  ENTER.         MPA 

MF/100ML  MF/100ML   MF/100ML 


76. 

720, 

8. 

16. 

16. 

26. 

16. 

64. 

240. 

460. 

152. 

920. 

52, 

60-0 . 

204. 

6B0. 

80. 

236. 

160. 

600. 

240. 

920. 

61  .  " 

235. 

8. 

16. 

IS 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.170 
0.018 
0,010 
0.016 
0.026 
0.010 
0.046 

0 .  002 
0.028 
0.032 

0.170 
0.036 
0.002 


10 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

1  .150 

0.780 

0.610 

O.OBO 

0.060 

0.020L 

0.  190 


160 

14 

550 

150 
,  374D 
,020 


MG/L 

1  .  340 
0.  978 
0.720 
0.  136 
0 .  1  36 

0  •  060 
0.26S 

0.  172 
0.218 
0.642 

1  .340 
0.467 
0.060 


4     REGION:  04 

805 

3 

WATER 

DISS. 

TEMP. 

02 

DEG  C 

MG/L 

0.0 

9.0 

0.0 

7.0 

1  .0 

9.0 

7.0 

8.0 

16.0 

10.0 

22.0 

9.0 

IB.O 

6.0 

17.0 

7.0 

11.0 

6.0 

9.0 

7.0 

0.0 

10.0 

22.0 

10.0 

9.3 

e.o 

0.0 

6.0 

TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 

0 .  660 
1  .070 
0.510 
0.550 
0.520 
0.610 
0.430 
0.580 
O.890 
0.680 
O.660 

1  .070 
0.651 
0.430 


23 
TOTAL    N 

MG/L 

2.000 
2  .048 
1  .230 
0.686 
0.656 
0.670 
0.696 

1  .062 
0.898 
1  .302 

2.  048 
1  .125 
0.856 


5-OAY 

BOD 

MG/L 

1.0 

3.0 

5.0 

0.5L 

1  .0 

1  .0 

0.5 

0.7 

3.5 

1  .5 

1  .1 

S.O 
1  .70 

o.s 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

2B8.0 

480.0 

230.0 

310.0 

290.0 

360.0 

410.0 

340.0 

430.0 

370. 

340.0 

480.0 
349.8 
230.0 


STORET   CODE:    02 
004 
00 10 


LEAGE:  6.80 

33  34 

TOTAL  FILTERED 

p  REACTIVE 

MG/L  P    MG/L 


0.072 
0.350 
0.02  8 
0.036 
0.138 
0.102 
0.094 
0.08  2 
0.230 
0.  156 
0.082 

0.350 
0.12S 
0.028 

11 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

16.0 

as.o 

9.0 

5.0 
5.0L 

16.0 

14.0 
9.0 

20.0 

30. 

24.0 

85.0 
21  .20 


0.024 
0.010 
0.004 
0.010 
0.054 
0.054 
0.052 
0.052 
D.052 
0.026 
0.022 

0.054 
0.033 
0.004 


DISS. 

SOLIDS 

MG/L 

272 

395 
231 
305 

j-l'l 
396 
331 
4(0 
3-10 
316 

410 

3  33 

221 


(    C    0    N    T    D     I 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY     REPORT     -     RIVER    BASINS 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    MO    YR    LMT  01  ST    6RG    DEPTH 

FEET  MTRS 


107                        14  16                        56 

CALCUL  COND.  TURB.  CHLORIDE 

D-SOLIDS                     25C  FORMAZIN                 MG/L 

MG/L  UMHOS  UNI TS 


09    01 

78 

1130 

.3 

06    02 

7S 

1  130 

.3 

04    04 

78 

1100 

-3 

01     05 

78 

11  15 

.3 

05    06 

78 

1125 

-3 

04    07 

78 

1245 

.3 

01     09 

78 

1110 

.3 

05    09 

78 

1125 

3 

OS    10 

78 

1100 

.3 

06    11 

78 

1105 

.3 

04    11 

78 

1110 

.3 
MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  (■  | 
MINIMUM 

192 
377 

308 
338 
338 
364 
351 
377 
390 
338 

390 

337 
192 


295 

1  .50 

5G0 

32.00 

400 

2.40 

473 

2     10 

520 

9.80 

520 

8.50 

560 

7,20 

540 

6.20 

580 

20.00 

600 

1  .3 

520 

6.30 

600 

32.00 

506 

8.85 

295 

1  .3 

1  1 

0 

24 

0 

12 

0 

16 

□ 

19 

0 

23 

0 

23 

0 

22 

0 

25 

0 

29 

22 

0 

28 

20 

5 

1  1 

0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.K./  SITE:  LITTLE  CATARAOUt  CREEK 


SAMPLE  POINT 


DOWNSTREAM    FROM    SEKAGE     PUMPING    STATION.     LAPANS    LANE,     KINGSTON 


STATION  ID:   t 2-0002- 007 -02 


STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


09    01 

7a 

124  5 

.3 

06    02 

78 

1245 

.3 

13    03 

78 

1205 

,  3 

04    04 

73 

1200 

3 

01     05 

78 

1200 

3 

06    06 

78 

1235 

.3 

04    07 

78 

1305 

.3 

01     08 

78 

1135 

•  3 

05   09 

73 

1250 

3 

02    10 

78 

1045 

.3 

06    11 

78 

1150 

,3 

04    12 

78 

1215 

3 
MAXIMUM 

AVC    OR 

GEOM  MN  (•) 
MINIMUM 

MAJOR    8AS1N:     GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM    STREAM:     LITTLE    CATARAOUI 

CREEK 

00  to 

ONG: 

U    T    M. 

IB    0379325 

0    4902525. 

0    4            REGION:     04 

MILEAGE: 

4. BO 

934 

80 

B1 

34 

88 

805 

3 

1 

33 

34 

SAMPtE 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD  - 

HATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

Fl LTEREO 

NO 

COLIFODM 

COLIFORM 

enter. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

DEC    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

f   MG/L 

28507 

15000.        G 

600.        G 

600.       G 

2.        L 

1.0 

12.0 

1  .5 

0-380 

0.175 

28524 

240. 

20. 

12. 

0.0 

10.0 

0.5L 

0.04  2 

0.016 

28540 

400. 

24 

15. 

0    0 

11  .0 

1  .0 

0.006 

28S57 

850. 

44  i 

4. 

3    0 

10.0 

0.5L 

0.026 

0.014 

28574 

480. 

144. 

4. 

8.0 

11  .0 

0.5L 

0.034 

0.004 

28591 

17.0 

15.0 

1     5 

0.040 

0014 

28608 

8300. 

40. 

300. 

25.0 

17    0 

1  .0 

0-O5O 

O.OOfl 

28625 

7500. 

2400. 

560  . 

23.0 

13.0 

3.0 

0.146 

0.054 

28642 

1000 

256. 

1000. 

19.0 

7.0 

0.8 

0.056 

0.018 

28659 

7800. 

180. 

1160. 

12.0 

6:,0 

1     9 

0.092 

0    042 

28676 

120. 

4. 

36. 

1  1  .0 

6.  0 

0    6 

0.062 

0    006 

28693 

16000E+1 

3500. 

2O0O. 

1  .0 

10.0 

2.1 

0.180 

0    032 

16000E-H 

3500. 

2000 .  . 

2. 

25.0 

17.0 

3.0 

0.380 

0.176 

1187.-    U 

125.'     U 

1  IE. *    U 

2.  •     D 

10.0 

10.7 

1  .20 

0.101 

0.033 

120. 

4. 

4  . 

2. 

o.o 

6.0 

0.5 

0.036 

0.004 

NO  OF  SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PI 

Fl  LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

1NRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

A  MWO  N I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MO/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

09    01 

78 

1245 

.3 

o.oao 

1  .  350 

0.440 

2.600 

3.120 

1  .270 

4.390 

428.0 

25.0 

403 

06    02 

78 

1245 

.3 

0    050 

0.  150 

0.008 

0.5  70 

0.628 

0.  100 

0    7  28 

530.0 

1S.0L 

13    03 

78 

1205 

.3 

0  ,  140 

0.420 

0.024 

0.940 

1-104 

0    2B0 

1  ,384 

670.0 

25.0 

645 

04    04 

78 

1200 

.3 

0.  030 

0.  ISO 

0.010 

0.4  30 

0.470 

0-150 

0.620 

440.0 

6.0 

436 

01     05 

78 

1200 

.3 

0.020 

0.3BO 

0.0O4 

0.040 

0.064 

0  .  360 

0.424 

560.0 

7.0 

5  73 

05    06 

78 

1235 

.3 

0.050 

0.  360 

0.004 

U.020L 

0.074 

0.310 

0.384 

360.0 

11.0 

349 

04    07 

78 

1305 

.3 

0,010 

0.620 

0.002 

0.  020L 

0.032 

0-610 

0.642 

400  . 0 

12.0 

478 

01     08 

78 

1135 

.3 

0  ,  420 

0.  990 

0.074 

0.2  30 

0.724 

0-560 

1  .284 

620.0 

10.0 

610 

OS    09 

78 

1250 

.3 

0,040 

0.610 

0.570 

480.  0 

18.0 

362 

02     10 

78 

1045 

-3 

0,030 

1  .650 

0.002 

0.  140 

0.  I72 

1  .620 

1  .792 

550.0 

11.0 

539 

06    11 

76 

1150 

.3 

0,02 

0.35 

0.004 

D.02 

0.  044 

o.3:jo 

0.374 

480. 

9. 

471 

D4    12 

78 

1215 

.3 

0.070 

0.680 

0.024 

0.860 

0.974 

0    610 

1.584 

680.0 

155.0 

625 

MAXIMUM 

0.420 

1  .650 

0    440 

2.600 

3.  120 

1  .620 

4,390 

880.0 

15S.0 

645 

AVG 

OR    GEOM   MN     I'l 

0.080 

0.644 

0,054 

0.5350 

0.673 

0.564 

1  ,237 

542.3 

25.  3D 

4  99 

MINIMUM 

0.010 

0.  150 

0,002 

0.020 

0    032 

o.too 

0.374 

360.0 

6.0 

349 

NO  0?  SAMPLES 


107 

14 

16 

56 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

DY    MO 

Yll 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

D 

SOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

FEET 

MTRS 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

09    01 

711 

1245 

,3 

580 

16.00 

69    0 

06    02 

711 

1245 

3 

533 

820 

5.00 

85    0 

13    03 

Til 

1205 

.3 

744 

1  140 

8.00 

212-0 

04    04 

7(1 

1200 

.3 

300 

2.50 

125-0 

01     05 

711 

1200 

.3 

5B3 

905 

4.00 

154.0 

05    06 

7« 

1235 

.3 

377 

580 

13-00 

89.0 

04    07 

7U 

1305 

.3 

S07 

780 

6.90 

68. 0 

01     OB 

7li 

1  135 

3 

507 

7B0 

6.50 

77.0 

05    09 

7U 

1250 

.3 

494 

760 

9.20 

68-0 

02    10 

7.) 

1045 

.3 

495 

760 

15.00 

67.0 

06    n 

73 

1150 

.3 

520 

BOO 

4.2 

68. 

04    12 

7J 

1215 

.3 

832 

12B0 

1 70.00 

290.0 

MAXIMUM 

832 

1230 

170.00 

290.0 

AVG 

OR    GEOM  KM    i 

560 

saa 

21  .69 

114.3 

MINIMUM 

377 

5B0 

2.50 

67.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 

B  O.V(./  SITE:  CATARAOUI  RIVER 

SAMPLE  POINT:  HIGHWAY  2.  KINGSTON  (CENTRE) 

STATION  TYPE:  RIVER 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE   332 
STATION  ID:   1 2 -0004-001 -OS 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FCET       MTRS 


09    01    78 

1340 

.3 

06   02    7B 

1330 

.3 

13    03    73 

1305 

.3 

04    04    78 

1250 

.3 

01     05    7B 

1250 

.3 

05   06    7 B 

t345 

.3 

04    07   78 

1400 

.3 

01     08    78 

1230 

.3 

05    09    78 

1340 

.3 

02    10    7B 

1  145 

.3 

07    11    7B 

1235 

.3 

04    12    78 

1310 

.3 

MAXIMUM' 

AVG   OR 

GEOM   MN 

(•) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY   MO    YR    LMT         OIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


06    02    78 

1330 

.3 

13    03    76 

130S 

.3 

04    04    78 

1250 

.3 

01    OS    78 

1250 

.3 

OS    06    7B 

1345 

.3 

04   07    78 

1400 

.3 

01    OB    78 

1230 

3 

05    09   78 

1340 

3 

02    10   78 

1145 

.3 

07    11    78 

1235 

.3 

04    12   7B 

1310 

.  3 
MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM  MN  t ' ) 
MINIMUM 

934  SO 

SAMPLE  TOTAL 

NO      COLL  FORM 

MF/tOOML 


28509 

5900  . 

26526 

60. 

28542 

290. 

28=59 

280. 

2B576 

30. 

28593 

266 10 

340. 

28627 

20. 

2BE44 

100. 

28661 

460. 

28678 

80. 

28695 

380. 

5900. 

184 

20 

170 
145 


170 
15B 
145 


STORET    CODE: 

02 

MAJOR 

8ASIN:     GREAT 

LAKES 

005 

MINOR 

BASIN:     ST.     LAWRENCE    RIVER 

17  70 

TERM 

STREAM;     C0TARAQU1     RIVER 

U    T 

M: 

IB    0382200 

.0    4890750 

0    4             REGION:     04 

MILEAGE: 

0.50 

Bl 

FECAL 

B4 

M.F. 

88 

PSEUD 

805 

WAFER 
TEMP. 
OEG    C 

3 

DISS. 
02 

1 
5-DAY 
80D 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

COLIFORM 
MF/lOOML 

ENtER. 
MF/lOOML 

MPA 
MF/IOOML 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

720. 

30B. 

14. 

0.0 
0.0 

10.0 
12.0 

0.5 

15. OL 

3. 

1  2  . 

0.0 

10-0 

2.0 

190.0 

20.0 

156. 

56. 

1  .0 

12.0 

1  .0 

150.0 

5.0 

40. 
4. 

4. 
B. 
4. 

L 

L 
L 

24. 
4.        L 

80. 
4.        L 
4.        L 

7.0 
16.0 
20-  0 
21.0 
21  .0 
1  4.Q 

12.0 

12.0 

12.0 

9.0 

9.0 

8.0 

1  .5 
1.5 
1  .5 
0.5L 
1  .8 
0,2L 

130.0 

5.0L 
16.0 
15.0 
7.0 
6.0 
4.0 

4. 

L 

4  . 
4. 
1fi  . 

10.0 

9.0 

0.9 

5. 

4. 

I  .0 

9.0 

11 

7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIOS  0-SOL1DS 

MG/L  MG/L 


153 
156 

125 
169 
201 
20S 
163 
192 
189 


2GS 
173 

12b 


720. 
15    ' 
4. 


I  I 


235 

240 
230 
195 

260 
310 
315 
250 

295 

2S0 


315 
262 
192 


11 


14  16 

COND.  1UR8. 

25C  FORMAZIN 

Ul.'.HOS  UNITS 


1  .70 
7.70 
3.20 
3.00 
5.4Q 
3.10 
3.80 
4.60 
2.90 


3.75 
1.70 


56 

PH 
AT     LAB 


7  50 
7.40 
8.  10 
B.00 
7.90 
8.  10 
8.00 
8.30 
8.00 
8.0 


B.30 
7.93 
7.40 


25 
PHENOLS 

UG/L 

1     0 
1  .OL 
1     OL 
1  .OL 
I  .OL 
l.OL 
3.0 
1  .OL 
1  .0 
2. 
l.OL 

3.0 
1  .30 

1  .0 


ORGANIC 

C    AS    C 

MG/L 

6.0 
12.0 
4.3 

4.7 
3.2 
3.4 
4.4 
3.2 
3.B 

3  e 

12.0 
4.9 
3.2 


2    0  1  90  .  0 

I.1D  156.7 

0    2  130.0 


41 
COD 


MG/L 

20  L 

31 

34 

20 

20L 

20  L 

22 

52 

20L 


52 

270 

20 


NO    OF    SAMPLES 


STATION     10:        12-0004-001-83 


B.O.W,/  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


CATARAOLI]  RIVER 
HIGHWAY  2  KINGSTON 
RIVER  COMPOSITE 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


12    04    78    1030 

.  1 

IB    05    78     1600 

.3 

27    06    7B    1430 

.3 

13    07    78    1440 

.3 

29   08    7B    1410 

.3 

27    09    78    14 10 

.3 

31     10   78    1500 

2 

MAXIMUM 

AVG    OR    C 

MINIMUM 

934 

901 

SAMPLE 

SCO 

NO 

25367 

25379 

25459 

26299 

25500 

35526 

6 

25554 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 

ST  LAWRENCE  RIVER 

CArARAQUI  RIVER 


U    T    n: 


IB    0382200.0    4890750.0    4  REGION:     04 


BO  81  84 

TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  EN1ER. 

MF/IOOML  MF/IOOML  MF/IOOML 


320. 

44. 

10. 
740. 

60. 
640. 

740. 
126.' 


124. 


124. 
12.* 


BO. 


20. 
4. 
4, 


805  3 

WATER  DISS. 

TEMP.  02 

DEG  C  MG/L 


3.5 
14.8 
IB.  4 
21  .8 


21  .8 

13.7 

3.5 


10.6 


11.2 

10.  1 
9.0 


STORET    CODE: 

02 

005 

1770 

MILEAGE: 

0.50 

1 

5- DAY 

BOO 

MG/L 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

34 

Fl LTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 

0.2 
1.8 

0.4 

0.03B 
0.02  9 
0.02  9 

0.004 
0.002 
0.005 

1  .0 
0.2 
0.2 

0.07  7 
0-068 
0.03  8 

0.026 
0.024 

o.oot 

1  .8 
0.6 
0.2 

0.077 
0.046 
0-029 

0.026 

o  oio 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BHG  DEPTH 
FEET       MTRS. 


12  04  78  1030 
16  05  7B  1600 
27  06  78  1430 
29  08  78  1410 
27  09  78  1410 
31  10  7B  1500 


.3 
I 

.3 
J 

.3 

.3 


MAXIMUM 

AVO  OR  GEOM  MN  I ■ I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 


056 
090 
120 
064 
021 


0.120 
0 .  065 
0.021 


TOTAL      FILTERED 
KJELDAHl       HQ2-N 
MG/L       MG/L 


0.440 
0.500 
0.420 
0.590 
0.490 
0.510 

0.590 
0.492 
0.420 


0.005 
0.004 
0.004 
0.012 
0 .  006 
0 .  004 

0.012 
0.006 

0.O04 


22 

Fl LTEREO 

N03-N 

MG/L 

0.390 
0.075 
0.075 
0.010 
0.020 
0.090 

0.390 
0.  110 
0.010 


NRGNC  TOTAL 

N       ORGNC      N 

MG/L  MG/L 


0.433 
0.  135 
0.  159 
0.  142 
0.090 
0.115 

0.433 


0.402 
0.444 
0.330 
0,470 
0.426 
0.489 

0.499 
0.427 
0.330 


MG/L 

0.B35 
0.579 
0.499 
0.612 
0.516 
0.604 

0.835 
0.608 
0.499 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

139.0 
162.0 
199.0 
185. 0 
196.0 
135.0 

199.0 
177.7 
139. C 


6  107 

SUSP.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


8.9 
6.1 

4.2 

5.7 

7. a 

6.0 

B.9 
6.5 
4.2 


130 

156 
195 
179 
IBS 
179 

195 

171 
130 


(    C   0   N   T    D    ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   2S  OCT  79   PAGE    333 


14 

1  6 

56 

59 

280 

55 

208 

25 

47 

41 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

ORGANIC 

COO 

DY    MO    YR 

LMT 

D1ST 

BUG    DEPTH 

2SC 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

AT    LAB 

IRON 

C    AS    C 

FEET 

MTRS 

UMHCS 

UNITS 

MG/L 

SI     MG/L 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

13    04    78 

1030 

-3 

200 

5.50 

6.2 

12. S 

1     30 

7.39 

0.300 

1  ,0L 

4.4 

16 

16    OS    78 

K,00 

.3 

240 

2.40 

11.5 

B.O 

0-35 

a.  I 5 

0.140 

1  .0 

4.0 

10L 

27    06    78 

1430 

.3 

300 

2.20 

23.5 

24.5 

0.35 

8.27 

0.050 

3.0 

20 

13    07    78 

1440 

-3 

3.0 

50 

29    08    78 

1410 

.3 

27S 

3.  BO 

21  .5 

3.0 

23 

27    09    7B 

1410 

.3 

290 

2. go 

24.5 

26.5 

0.30 

8.14 

0,240 

1  .OL 

2,8 

17 

31     10    76 

1500 

.3 

275 

4.60 

21  .0 

24. 0 

0.25 

8.07 

0.230 

1  .0 

4.2 

29 

MAXIMUM 

300 

5.50 

24.5 

26.5 

1     30 

8.27 

0.300 

1  .0 

4.4 

29 

AVG 

OR    GEOM   (IN     ('    ■ 

263 

3.57 

13. 0 

19.  1 

0.51 

8.00 

0.192 

1  .00 

3.5 

190 

MINIMUM 

200 

2.20 

5.2 

8.0 

0.25 

7.39 

0.050 

1  .0 

2.B 

10 

NO  OF  SAMPLES 


361 

265 

235 

22  1 

225 

229 

215 

249 

238 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

SOLVENT 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

DY   MO   YR 

LI«T 

DIST 

8RG    DEPTH 

EXTRBLF.S 

ARSENIC 

MERCURY 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

NICKEL 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

12   04    78 

1330 

.3 

0 

0.OO1 

0.020L 

0.010L 

0.030L 

0    005L 

0.010L 

0.020L 

16   05    78 

1500 

.3 

2 

0.001 

0.D30L 

0.020L 

Q.01QL 

o.o:iol 

O.OOSL 

0.010 

0.020L 

31    10   78 

1500 

.3 

1 

0.001 

0.D20L 

0.020L 

0.010L 

0.030L 

0.005L 

0.01OL 

0.020L 

MAXIMUM 

2 

0.001 

0.03Q 

0.020 

0.010 

0.030 

0.005 

0.010 

0.020 

AVG 

OR    GEOM    MN     ! = 

1 

0.001 

0.0250 

o.oaoo 

0.010D 

0.030D 

0.005D 

0 , 01 OD 

0.0200 

MINIMUM 

0 

0.001 

0.020 

0.020 

0.010 

0.030 

0  .  005 

0.010 

0-020 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


CATARAQUI  RIVER 

AT  DAM.  KINGSTON  MILLS 

RIVER 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

MINOR  BASIN:  ST.  LAWRENCE  RIVER 

TERM  STREAM:  CATARAOUI  RIVER 


STATION  ID:   12-0004-002-02 

STORET  CODE:  02 
005 
1770 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


09 

01 

78 

1310 

06 

02 

78 

'  305 

13 

03 

78 

1  230 

04 

04 

78 

'225 

01 

OS 

78 

■225 

OS 

OS 

78 

-.300 

04 

07 

78 

1330 

01 

08 

78 

'1200 

OS 

09 

'7a 

1315. 

02 

10 

78 

I  1  20 

OB 

11 

7B 

1210 

STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


S3  4 

SAMPLE 
NO 


28508 
28525 
2B54  1 
28558 
2(5575 
2G592 
28609 
28626 
28643 
28660 
28677 


U  T  M:  18  0385025.0  4905300.0  4 


84 


SO  81 

TOTAL  FECAL  M.F,  PSEUD. 

COLIFORM  COLIFOIiM  ENTER.  MPA 

MF/100ML  MF/100ML  MF/IOOML  MF/100ML 


30.  4.  L  4 

10.  L               4.  L  4 

25.  L               4.  L  4 

40.  4.  L  40 

10.  L               4.  L  4 

1600.  4.  L  100 

10.  4.  L  4 

10-  4.  L  8 

100.  L               4.  4 

10.  L               4.  L  4 


4            REGION:     04 

805 

3 

WATER 

DISS. 

TEMP. 

02 

DEG    C 

MG/L 

0.0 

10.0 

0.0 

12.0 

0.0 

10.0 

1  .0 

11  .0 

8.0 

12.0 

20.0 

9.0 

24.0 

1  1  .0 

23.0 

8.0 

20.0 

8.0 

13.0 

8.0 

9.0 

8.0 

5-DAY 

BOO 

MG/L 


LEAGE:  5.10 

33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P    MO/L 


0.02  2 
0.04  2 
0  03  2 
0  040 
0.034 
0.040 
0.160 
0.076 
0.086 


0.012 
0.020 
0,024 
0.044 
0.006 
0.010 
0.004 
0.044 
0.C10 
O.C06 


04  12  76  1245 


MAXIMUM 
AVO  OR  GEOM  MN  ( - ] 

MINIMUM 


ao. 

2.. 

24.0 

12.0 

14.0 

0.  160 

0.044 

7. 

0 

2. 

0 

9.8 

9.7 

2.  2D 

0.054 

0.018 

4. 

2. 

0,0 

B.O 

0.5 

0.018 

0.004 

NO  OF  SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

IB 

23 

5 

6 

7 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FI  LTEREO 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

DY    MO 

YR 

I.MT 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

VG/L 

OB   01 

T8 

1310 

.3 

0.020 

0.520 

O.OBO 

0 .  380 

0.400 

0.50D 

0.9B0 

210.0 

1  .  0 

209 

06   02 

78 

I305 

.3 

0.070 

0    330 

0.006 

0.110 

0.  1B6 

0.260 

0.446 

15. OL 

13    03 

7B 

1230 

.3 

o.oao 

0.440 

0-006 

0.210 

0.296 

0  .  360 

0.656 

150.0 

2.0 

148 

04    04 

7a 

1225 

.3 

0,090 

0.400 

0.036 

0.300 

0.426 

0.310 

0.736 

130.0 

5.0 

12S 

01     05 

7a 

1225 

.3 

0 .  030 

0.560 

O.OOG 

0.0201, 

0.106 

O.4P.0 

O.SGB 

5.0L 

05    06 

78 

1300 

.3 

0.060 

0.470 

0.002 

0.410 

6.0 

04    07 

78 

1330 

.3 

0.070 

4.300 

0,002 

0.020L 

0.092 

4.230 

4.322 

35.  0 

01    08 

78 

1200 

.3 

0.370 

0.640 

0.008 

0.020L 

0.398 

0.270 

0.66B 

8.0 

05   09 

78 

1315 

.3 

0,010 

1  .250 

1  .240 

6.0 

02    10 

78 

1120 

.3 

0.010 

0.270 

0.066 

0.130 

0.206 

0.260 

0.466 

S.O 

04    12 

78 

1245 

.3 

0.130 

0  .840 

0.004 

0.120 

0.254 

0.710 

0.964 

SO 

MAXIMUM 

0.370 

4.300 

0.080 

0.380 

0.480 

4.230 

4.322 

210.0 

35.0 

:i09 

AVG 

OR    GEOM            ! 

0.050 

0.911 

0.022 

0, 14GD 

0.272 

0.821 

1  .092 

163.3 

8.5D 

161 

MINIMUM 

0.010 

0.270 

0.002 

0.020 

0.092 

0.260 

0.446 

1  30  , 0 

1  .0 

»2S 

NO  OF  SAMPLES 


11 


10 


107 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pd 

CALCUL 

DY   MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

D-SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

09   Ol 

78 

1310 

.3 

143 

06    02 

78 

1305 

.3 

146 

13    03 

78 

1230 

.3 

143 

04   04 

78 

1225 

.3 

01    05 

78 

1225 

.3 

1  19 

05    06 

7B 

1300 

3 

133 

04    07 

78 

1330 

.3 

133 

01     08 

78 

1200 

.3 

107 

05    09 

78 

1315 

.3 

no 

02    10 

78 

1120 

.3 

T  14 

04    12 

78 

1245 

.3 

MAXIMUM 

146 
146 

AVG 

OR    GEOM    MN     (' 

129 

MINIMUM 

107 

14  16         56 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN       MG/L 

UMHOS  UNITS 

6.0 


220 

1  .60 

226 

1  .50 

220 

1  .50 

215 

3.60 

183 

1  .90 

205 

3.00 

205 

34,00 

165 

3,  50 

170 

3,70 

175 

3.50 

225 

3.00 

225 

34.00 

201 

5.53 

165 

1  .50 

6.0 
7.0 
4.5 
5.2 
6.0 
5.5 
6.0 
6.0 
7.5 

7.5 
6.1 
4.5 


KO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


CATARAOUI  RIVER 
JONES  FALLS 
RIVES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
f£ET      MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 


10 

01 

78 

1000 

07 

02 

78 

1010 

14 

03 

7B 

0905 

OS 

04 

78 

0905 

02 

OS 

76 

09O5 

OS 

06 

78 

0525 

OS 

07 

78 

0935 

02 

OB 

78 

0910' 

06 

09 

7B 

0915 

03 

10 

78 

0920 

07 

11 

7  8 

1005 

OS 

I  a 

7B 

0925 

MAX ! MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (») 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


10  01 
07  02 

05  04 
02  05 

06  05 

05  07 

02  08 

06  09 

03  10 

07  11 
05  12 


78  1000 

78  1010 

7B  0905 

78  0905 

76  0925 

78  0935 

78  0910 

76  0915 

78  0920 

78  1005 

78  0925 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( *  ) 

Hittiwm 

UO    OF    SAMPLES 


SAMP   DTE   HOUR      STN      STN    SAMP      PJ 
DY   MO   YR    LMT         OIST    BRG   OEPTH 
FEET  MTRS 

10  OV  78  1000  -3 


MALOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

MINOR  BASIN:  ST.  LAWRENCE  RIVER 

TERM  STREAM:  CATARAQUI  RIVER 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    334 

STATION  ID:   12-0004-004-02 

STORET  CODE:  02 
005 

1770 


U   T    M:     IB    0401700.0   4932950.0    4  REGION:    04 


934 

80 

SAMPLE 

TOTAL 

NO 

CO  LI  FORM 

MF/100ML 

28514 

10.       L 

28531 

4.        L 

2B547 

10.        L 

28564 

10.        L 

28581 

4.        L 

28598 

10.        L 

28615 

28632 

10. 

28649 

10.       L 

28666 

10. 

28663 

10. 

28700 

10.        L 

81  B4                       68 

FECAL  M.F.              PSEUD. 

COLIFORM  ENTER.                      MPA 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML 


16. 
4. 


4.-    D 
4. 


805 
WATER 
TEMP. 
OEG   C 

0.0 

0.0 

2.0 

2.0 

5.0 
21  .0 
24.0 
23.0 
21  .0 
13.0 

8.0 
0.0 

24.0 
9.9 
0.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

13.0 
12.0 
9.0 
11  .0 
11.0 


10 


9.0 
10.6 
11  .0 

13.0 
10.  1 
8.0 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


0.5 

1  .5 

0,5 

1  .5 

0.5L 

0.2L 

0.5 

0.6 


33 
TOTAL 


0.016 
0.024 

0.020 
0.022 
0.022 
0.02  2 
0.022 
0.026 
0.016 
0.050 
0.02  2 

0.050 
0.024 
0.016 


35.80 

34 
Fl LTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

0.006 
0.010 


11 

107 
CALCUL 
D-SOLIOS 
MG/L 


i  l 


1 0 


14  t6 

CONO.  TURB. 

25C  F0RMAZ1N 

UMHOS  UNITS 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


014 
.006 
.004 
.002 
.006 
.006 
.010 

026 
.010 

.026 
009 
.002 


19 
FILTERED 

20 
TOTAL 

21 
FILTERED 

22 

FI LTEREO 

17 
INRGNC 

IB 
TOTAL 

ORGNC       N 
MG/L 

23 
TOTAL    N 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

6 

SUSP. 
SOLIDS 

7 
DISS. 

SOLIDS 

AMMONIA 
MG/L 

KJELDAHL 
MG/L 

N02-N 

MG/L 

N03-N 

MG/L 

N 
MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

O.OSO 
0.070 
0.080 
0    060 
0.050 
0.010 
0,  080 

0.280 
0.260 
0.360 
0.  630 
0.420 
0.220 
0.440 

0.008 
0.006 
0.002 
0.004 
0.002 
0.002 
0.002 

0.030 

0.050 

0,  100 

0.020 

0.020L 

0.0201. 

0.020L 

O.OBB 
0.  126 
0.  162 
0  .  084 
0.072 
0.032 
0.  102 

0.230 
0 .  1  90 
0.260 
0.570 
0.370 
0.210 
0.360 
0.4M3 
0.300 
0  .  390 
0.500 

0.318 
0.316 
0.462 
0.654 
0.442 
0.242 
0.462 

192.0 
100.0 

1  .0 
15.  OL 
1  .0 
5.0L 
10. 0 
5.0L 
2.0 
5.0L 

191 
99 

o.ois 

0 .  050 
0,050 
0.  120 

O.SOO 
0.350 
0.440 
0.620 

0.006 
0.002 
0.002 

0.0201. 
0.0201. 
0.060 

0.076 

0.072 
0.  182 

0.376 
0.462 
0  .682 

105.0 

S.OL 
5.0L 
5.0L 

0.1 20 
0.057 
0.010 

0.630 
0.411 
0.220 

o.ooa 

0.004 
0.002 

0.  100 

0.0360 

0.020 

0.  I  82 
0.  102 
0.032 

0.570 
0.354 
0.190 

0 .  682 
0.442 
0.242 

192.0 
132.3 
1 00 . 0 

15.0 
5.40 
1  .0 

191 

145 
99 

200 


0.60 


D7   02    78 

1010 

.    1 

05   04    78 

0905 

.3 

02    05    78 

0905 

.3 

06   06    76 

0925 

.3 

05    07    78 

0935 

.3 

02    08    78 

0910 

.3 

06    09    78 

0915 

,3 

03    10    78 

0920 

.3 

07    11    78 

1O05 

.3 

05    12    78 

0925 

MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM  MN 

MINIMUM 

1  JO 

I  I  ,5 
I  SO 
117 

1 17 

117 

68 

120 

1:7 

130 

116 

66 


200 
205 
182 
185 
180 
180 
180 
180 
1B5 
I  95 

205 
188 
160 


1  .20 
0.60 
0.90 
1  .10 

2.10 

1  .70 


5.0 
4.8 

6.5 


5.4 
4.0 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO: 


CATARAOUI  RIVER  „„„ 

AT  BRIDGE  TO  BELL  ISLAND.  KINGSTON 
RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


01  05  78  1315 
05  06  78  1425 

04  07  7B  1435 

01  08  78  1250 

05  09  78  1 405 

02  10  78  1205 

06  11  78  1300 
04  12  7B  1335 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • i 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 
SAMPLE 
NO 


28S77 
2B594 
2861  1 
28628 
28645 
28662 
28679 
28696 


80 
TOTAL 
COLIFORM 

MF/100ML 

20. 

i oooo. 

500. 
600. 
200. 
700. 
530. 

10000. 

461  .* 
20. 


MAJOR  BASiN:  GREAT  LAKES 

MINOR  BASIN:  ST.  LAWRENCE  RIVER 

TERM  STREAM:  CATARAOUI  RIVER 


U    T 

M: 

38    0362400 

0    4900350 

.0    ^            | 

B1 

84 

B05 

3 

FECAL 

M.F. 

WATER 

DISS. 

COLIFORM 

enter. 

TEMP. 

02 

Mf/IOOML 

MF/lOOML 

DEG    C 

MO/  L 

4. 

L 

4. 

7.0 
18.0 

11  .0 

10.0 

4. 

20. 

25.0 

9.0 

12. 

1  Be . 

23.0 

11.0 

8. 

1  2B. 

22.0 

9.0 

4. 

2040. 

13.0 

6.0 

100. 

10.        L 

12.0 

a.o 

16. 

720. 

0.0 

12.0 

100. 

2040 . 

25.0 

12.0 

JO." 

D 

83.*    D 

15.0 

9.5 

4. 

4. 

oo 

6.0 

STATION  ID: 


REGION:  04 


12-0004-005-02 
STORET  CODE: 

MILEAGE: 


52 

005 
1770 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE   333 


T4 

16 

56 

59 

290 

55 

208 

25 

47 

41 

SAMP    E>TE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PU 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

ORGANIC 

COD 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BHG    DEPTH 

;5C 

FOPMAZIN 

MG/  L 

SILICATE 

AT     LAB 

IRON 

C    AS    C 

FEET 

MTRS 

UMH05 

UNI  TS 

MQ/L 

SI     MG/L 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

12   04 

7B 

1030 

.3 

200 

5.50 

6    2 

12.5 

1  -30 

7,39 

0    300 

1  .OL 

4    4 

16 

16   05 

7(1 

1600 

.3 

240 

2.40 

11  .6 

8.0 

0.35 

8.  15 

0.  140 

1  .0 

4.0 

10L 

37   06 

78 

1130 

3 

300 

220 

23,5 

24.5 

0.35 

B.27 

0    050 

3.0 

20 

13   07 

76 

1440 

.3 

3.0 

20 

29    OS 

78 

1  no 

.3 

275 

3.80 

51  .5 

3    0 

20 

2  7   09 

78 

1410 

.3 

290 

2.90 

24.5 

26.5 

0.30 

8.14 

0,240 

I  .OL 

2.8 

17 

31     10 

78 

1J00 

.3 

275 

4.60 

21  -0 

24.  0 

0    25 

8-07 

0.230 

1.0 

4.2 

39 

MAXIMUM 

300 

5.50 

24.5 

26-5 

1  .30 

8.27 

0    300 

1  .0 

4.4 

59 

AVG 

OR    GEOM    MN     [ ' ) 

263 

3.57 

18.0 

19.  1 

0  .51 

B.00 

0.192 

1.0D 

3-S 

19D 

MINI  MUM 

200 

2.  20 

6.2 

B.O 

0.25 

7.39 

0.050 

1  .0 

2.8 

10 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   5TN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

12  04  78  1030  .3 

16  05  78  1600  .3 

31  10  78  1500  .3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  M  CI 

MINIMUM 


361 

265 

235 

221 

225 

229 

215 

249 

236 

SOLVENT 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MERCURY 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

NICKEL 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0 

0.001 

0.020L 

O.OIOL 

0.030L 

0.005L 

0.010L 

0.020L 

2 

0,001 

0.030L 

0.020L 

0-OlOL 

O.OIOL 

0.005L 

0.010 

0.020L 

T 

O.OQl 

0    020  L 

0.020L 

O.OlOL 

0030L 

0.005L 

O.OIOL 

0.020L 

2 

0.001 

0 .  030 

0.030 

0.010 

0.030 

0.005 

o.oto 

0.020 

1 

0,001 

0.0250 

0.0200 

O-OIOD 

0.0300 

0    O05D 

0.0100 

0.020D 

0 

0,001 

0.020 

0.020 

0.010 

0.030 

0.005 

o.oio 

0.020 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  !,1TE 
SAMPLE  POINT 
STATION  -YPE 


CATARAOUI  RIVER 

AT  DAM.  KINGSTON  MILLS 

RIVER 


MAUOP  BASIN.  GREAT  LAMES 

MINOR  BASIN:  ST.  LAWRENCE  RIVER 

TERM  STREAM:  CATARAOUI  RIVER 


STATION    ID:        1 2 -0004-002 -02 

STORET    CODE:     03 
005 
17  70 


U    T    M:     16    03B5025.O    4905300.0    4 


REGION:     04 


5.  10 


Samp  dte  hour 
oy  mo  yr  _mt 


09  01  78 

06  02  78 

13  03  78 

04  04  7B 
01  OS  78 

05  06  78 

04  07  7B 

01  08  78  1200 

05  09  78  1315 

02  10  78  1120 

06  IT  78  1210 


I310 
I  305 
I230 
I225 
I225 
I  300 
1330 


STN   STN  SAMP   Pj 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


934 

80 

SAMPLE 

TOTAL 

NO 

C0L1F0RM 

MF / 100ML 

28508 

30. 

28S25 

10.        L 

23541 

26.        L 

28558 

40. 

2B575 

10.        L 

23593 

28609 

1600. 

28626 

10. 

28643 

10. 

28660 

100.        L 

28677 

10.        L 

FECAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 


INTER. 
MF/100ML 


88 
PSEUD. 
MPA 
MF/IOOML 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 

0    0 
0    0 

0  0 

1  .0 
8.0 

20.0 
24.0 
23.0 
20.0 
13.0 
9.0 


DISS- 

02 

MG/L 

10.0 
12.0 

10  0 
11.0 
12.0 

9,0 

11  .0 
B.O 
SO 
S.O 
8.0 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

0.5L 
0.5 


1  ,0 
0.5L 


14 


0 
2.0 

2.2 
1  -3 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P    MG/L 


0.022 
0.04  2 
0.03  2 
0.040 
0.03  4 
0.040 
0.160 
0.076 
0.086 
0.O1B 


0C12 
0.O20 
0.024 
0.044 
O.ClOS 
0-010 
0 .  004 
0 .  044 
0.010 
0.006 


04    12    78       245 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     J ■ I 

MINIMUM 


26694  10 

1  600 
27. 
10. 


00. 

2. 

24.0 

12.0 

14.0 

0.  160 

7 

D 

2 

D 

9  e 

9.7 

2. 2D 

0.054 

4, 

3. 

0.0 

8.0 

0.5 

0.018 

NO    OF    SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

19 

23 

5 

6 

7 

SA 

IP    DTE 

-(OUR 

STN 

STN 

SAMP        PJ 

FI LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

DY 

MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG 

DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/  L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

09 

01 

78 

1310 

.3 

0  ,  030 

0-520 

0.080 

0.380 

0.480 

0-500 

0.  9B0 

210.0 

1  .0 

:!09 

06 

02 

7B 

1305 

.3 

0.070 

0.330 

0.006 

0,110 

0.  186 

0    260 

0.  446 

15. OL 

13 

03 

78 

1230 

.3 

0    060 

0.440 

0.006 

0.210 

0.296 

0 .  3fiO 

0.656 

150.0 

2.0 

148 

04 

04 

78 

1225 

.3 

0    090 

0.400 

0.036 

0.3Q0 

0.426 

0,310 

0.736 

1  30 . 0 

S.O 

125 

01 

05 

76 

1225 

.3 

0.080 

0.560 

0    OOG 

0.0201. 

0.  106 

0    460 

0.586 

5.0L 

05 

06 

78 

1300 

.3 

0  .  060 

0.  470 

0.O02 

0    410 

6.0 

04 

07 

76 

1330 

.3 

0.070 

4.300 

0.002 

0.020L 

0.092 

4  . 2.':o 

4.323 

35.0 

01 

05 

06 
09 

78 
78 

1200 
1315 

.3 
.3 

0.370 
0    010 

0.640 
1  .250 

o.ooa 

0.020L 

0.398 

0.2  70 
1  .240 

0.66B 

8.0 

6.0 

02 

10 

78 

1  1  20 

.3 

0,010 

0    270 

0.066 

0.  1  30 

0-206 

0-260 

0,466 

5.0 

04 

12 

7B 

1245 

3 

0,130 

0    840 

0    004 

0.  120 

0.254 

0.7ID 

0    964 

5.0 

MAXIMUM 

0.370 

4    300 

0.060 

0.3BO 

0.  400 

4.230 

4.322 

210.0 

35.0 

209 

AVG 

OR    GEOM 

VIN     CI 

0    090 

0,911 

0.022 

0. 14GD 

0.272 

0.821 

1  .092 

163.3 

8    50 

161 

M I N 1  MUM 

0.010 

0.270 

0  -002 

0,020 

0.092 

0.260 

0.446 

130.0 

1  .0 

125 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


09   01 

78 

131  0 

.3 

06   02 

78 

1305 

.3 

13    03 

7S 

1230 

.3 

04    04 

7  8 

1225 

.3 

01     05 

7  8 

1225 

.3 

05    06 

78 

1300 

.3 

04    07 

70 

1330 

.3 

01    08 

78 

1200 

■3 

05   09 

78 

1315 

.3 

02    10 

78 

1120 

.3 

04    12 

78 

1245 

3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     (  -  ) 
M 1 N I  MUM 

107 

14 

16 

56 

CALCUL 

COND 

TUPB. 

CHLORIDE 

D- SOL  I  OS 

25C 

FORMAZ IN 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

143 

220 

1  .60 

6.0 

146 

225 

1  .50 

7.5 

143 

220 

1  .50 

E.O 

215 

3.60 

7.0 

1  19 

103 

1  ,90 

4.5 

133 

205 

3.00 

5.2 

133 

205 

34.00 

6.0 

107 

165 

3.50 

5.5 

1  10 

170 

3.70 

6    0 

1  14 

175 

3.50 

6   0 

146 

226 

3.00 

7.5 

146 

225 

34 .  00 

7.5 

129 

201 

5.53 

6.1 

107 

165 

1  .50 

4    5 

NO    OF    SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 

B.O.W./  SITE;  CATARAOUI  RIVER 
SAMPLE  POINT:  JONES  FALLS 
STATION  TVPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    331 
STATION  ID:   12-0O04-OO1-O2 


10  01    78 

(000 

.3 

07    02    7B 

1010 

.3 

14    03    7B 

0905 

.3 

05    04    78 

0905 

.3 

02    05    7B 

0905 

.3 

06   OS    78 

0925 

.3 

05    07    78 

0935 

.3 

02    08    78 

09IO 

.3 

06    09    7B 

0915 

.3 

03    10    78 

0920 

1 

07     11     78 

1005 

.3 

OS    12    78 

0925 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    MN 

(') 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  OEPTH 
FEET       MTRS 


10  01  7B  1O00 

07  02  76  1010 

05  04  78  0905 
02  05  78  0905 

06  06  78  0925 

05  07  78  0935 

02  06  7B  0910 

06  09  78  0915 

03  10  76  0920 

07  11  78  1005 
05  12  78  0925 


,3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 

.3 
.3 
,3 

.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  SIN  (*  ) 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


LONG: 

934         80 
SAMPLE      TOTAL 
NO   COL  I  FORM 
MF/100ML 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


10  01'  7B  1000 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRS  DEPTH 
FEET       MTRS 


28514 

10. 

28531 

4. 

28547 

10. 

28564 

10, 

28581 

4 

28598 

10 

286  IS 

2B632 

10 

28649 

10 

28666 

10 

28683 

10 

26700 

10 

[  :.-?-;■:: 

AMMONIA 

MG/L 


0 .  080 
0.060 

0.050 
0.010 
O.OBO 
0.010 
0.050 
0.050 
0.  120 

0.  120 
0.057 
0.010 


I  1 

107 
CALCUl 
O-SOLIDS 
MG/L 

130 


MAuOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 

ST.     LAWRENCE    RIVER 

CATARAOUI     RIVER 


IB    0401700.0    4932950.0    4  REGION:     04 


Bl  84  SB 

FECAL  M.F.  PSEUD 

COLIFORM  ENTER.  MPA 

MF/100ML  MF/lOOML  MF/100ML 


11 

20 
TOTAL 

KJELDAHL 
MG/L 

0.28O 
0.260 
0.  360 
0.  630 
0.420 
0.220 
0  .  440 
0.  500 
0.3.50 
0.440 
0  620 

0.630 


11 

14 

COND. 

25C 

UMHOS 

200 


FILTEREO 

N02-N 

MG/L 

0  .  008 
0.005 
0.002 
0,004 
0.002 
0  .  002 
0.002 

0.006 
0-002 
0.002 


0.004 
O.0O2 


JO 

16 

TURB. 

F0RMAZ1N 

UNITS 

0.60 


16. 


11 

22 
Fl  LTERED 
N03-N 
MG/L 

0.030 

0.050 

0  .  1  00 

0.020 

0.020L 

0.020L 

0,0201- 

0.020L 
0.0201. 
0.060 

0.100 
0.0360 

0.020 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


2. 


2. 
2  .  - 
2. 


17 
INRGNC 


0.068 
0.126 
0.  182 
0.O84 
0-072 
0.032 
0.  102 

0.076 
0.072 
0.  162 

0.  IBS 
0.  102 
0.032 


605 

3 

WA1ER 

DISS. 

TEMP. 

02 

DEG    C 

MG/L 

0.0 

13.0 

0.0 

12.0 

2    0 

9.0 

2.0 

110 

5,0 

11.0 

21  .0 

10.0 

24.0 

8.0 

23.0 

9.0 

21,0 

8.0 

13.0 

9.0 

TOtAL 

ORGNC   N 

MG/L 

0.230 
0 .  1  90 
0.  280 
0.570 
0.370 
0.210 
0.360 
0.4'JO 
Q.300 
0 .  390 
0  ,  500 

0.570 
0.354 
0.190 


23 

TOTAL  N 


316 
462 
654 
442 
242 
462 


0.376 
0.462 
0.682 

0.682 
0  .442 
0.242 


STORET    CODE: 

02 

005 

1770 

MILEAGE: 

35.60 

1 

33 

34 

-DAY 

TOTAL 

FI LTERED 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

0.5 

0.016 

0.006 

0.5 

0.02  4 

0.010 

0.5 

0.020 

0.014 

1  .5 

0    022 

0    006 

0.5 

0.022 

0.004 

1  .5 

0.022 

0.002 

0.5L 

0,022 

0.008 

0.2L 

0.026 

0 .  006 

0.5 

O.0T6 

0.010 

0.6 

0    050 

0,026 

0.022 

0.010 

1  .5 

0.050 

0.026 

0.7D 

0,024 

0    009 

0.2 

0.016 

0.002 

10 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

192.0 


192.0 
132.3 

loo.o 


SUSP. 

SOL  I DS 

MG/L 

1  .0 
15. OL 


0 

OL 
OL 
OL 


11 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

191 

99 


191 

145 

99 


07    02    78    1010 

,3 

05    04    7B    0905 

.3 

02    05    7B    0905 

.3 

06    06    7B    0925 

.-: 

OS    07    76    0935 

.3 

02    OB    78    091 0 

06    09    78    0915 

.3 

03    10    7B    0920 

,-i 

07    11     78    1005 

i 

OB    12    7B    0925 

'■ 

HAS IML-7 

AVE    OR 

GEOM    MN    CI 

MINIMUM 

'  !C 

200 

1  .20 

8.0 

205 

0.60 

6.0 

1  1 1 

182 

0.90 

4  .0 

120 

185 

1.10 

4  .  C 

1  17 

180 

2.  10 

4  .5 

117 

180 

1  .70 

4  .3 

117 

ISO 

0.75 

68 

ieo 

0.75 

5.0 

120 

185 

1  .00 

4.B 

127 

195 

1  .20 

6,5 

1,30 

20S 

2.10 

8.0 

116 

188 

1  ,08 

5.4 

68 

180 

0.60 

4.0 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./    SITE: 

CATARAOUI 

RIVER 

SAMPLE    POINT: 

AT    BRIDGE 

TO    BELL 

ISLAND.     KI 

NGSTON 

MAJOR    8A51N:     GREAT 

LAKES 

STATION   TYPE: 

RIVER 

MINOR    BASIN:    ST.     LAWRENCE    RIVER 

TERM    STREAM:     CATARAOUI     RIVER 

STN   NO:             5 

LAT: 

LONG : 

U    1    M: 

18    0382400 

0    4900350 

0    4 

SAMP    DTE    HOUR 
OY    MO    YR    LMT 

STN      STN 

DIST     BRG 
FEET 

SAMP       Pd 

DEPTH 
MTRS 

934 
SAMPLE 
NO 

80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

84 

M.F. 

ENTER. 

MF/100MI. 

8  05 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 

3 

OISS. 
02 

MG/L 

01     05    78    1315 

.3 

28577 

20. 

4.        L 

4. 

7.0 
1B.0 

1  i  .0 
10.0 

OS   06    7B    14  25 

04  07    78     1435 

01  OB    7B    1250 

05  09    78    1405 

02  10    78    1205 
OS    11     78     1300 
04    12    78    133S 

.3 
■ 
.3 
.3 
.3 
.3 

28594 
28611 
2B62B 
28645 
2B662 
28679 
28696 

10000. 
500. 
600. 
200. 
700. 
530. 

4. 
12. 

B. 

4. 

100. 

16. 

20. 
IBB. 
128. 
2040. 
10.        L 
720. 

25.0 
23.0 
22.0 
13.0 

12,0 
0    0 

9.0 

1  1  .0 
9.0 
6.0 
8,0 

12,0 

MAXIMUM 
AVG   OR    GEOM   MN    I » 1 

10000. 
461  .* 

100. 

10.  *    D 
4. 

2040. 
83.'   D 
4. 

25.0 
15.0 

0 ,  0 

12.0 
9.5 
6.0 

MINIMUM 

20 . 

STATION    10: 


REGION:     04 


12-0004-005-02 
STORET    CODE: 


02 

005 
17  70 


NO    OF    SAMPLES 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TfPE 


CATARAOUI  RIVER 
FOOT  OF  ELLIOT  AVE. 
RIVER 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

MINOR  BASIN:  ST.  LAWRENCE  RIVER 

TERM  STREAM:  CATARAOUI  RIVER 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    33 

STATION  ID:    12-0004-006-02 

STORET  CODE:  02 
005 
17  70 


STN    NO: 

6 

LAI 

LONG: 

U    T 

M: 

llj    0381950 

.0    4901340 

0    4 

BEG10N:    0 

931 

80 

81 

84 

88 

805 

3 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP       PJ 

SAMPLE 

TOTAL 

FECAL 

M    F. 

PSEUD 

WATER 

DISS 

OY   MO 

YR 

L7.T 

OIST 

3RG 

DEPTH 

NO 

COLI FORM 

COLI FORM 

LNTER. 

MPA 

TEMP. 

0 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG    C 

MG/ 

09    01 

78 

1420 

.3 

2851  1 

70. 

4. 

68. 

2.        L 

0.0 

13    0 

06    02 

78 

'350 

3 

38528 

10 

4  . 

L 

a. 

0,0 

12,0 

13    03 

78 

1335 

3 

28544 

1800- 

304. 

16. 

0.0 

10    0 

01    05 

78 

'335 

3 

28578 

10. 

L 

4. 

L 

16 

9.0 

13    0 

05   OS 

78 

'4-45 

3 

28595 

20   0 

12,0 

04    07 

78 

1500 

3 

28612 

44000 . 

4. 

40. 

25    0 

10    0 

01     03 

78 

1315 

3 

28623 

600. 

28. 

120. 

23.0 

9,0 

05    D9 

78 

'425 

3 

28646 

20. 

20. 

8. 

23.0 

10.0 

02    10 

78 

1225 

3 

28663 

100. 

4. 

L 

88. 

14.0 

9-0 

06     11 

78 

1320 

3 

28680 

10. 

L 

4. 

L 

52. 

1  1  .0 

9.0 

04     12 

78 

1355 

3 

28697 

130. 

12. 

760. 

0.0 

10.0 

MAXIMUM 

44000. 

304. 

760- 

2. 

25.0 

13.0 

AVG 

OR    GEOM    MN     ( - j 

124  .  • 

D 

10.* 

D 

42.- 

2.'     0 

1  1  .4 

10-6 

MINIM 

JM 

10. 

■     4. 

8. 

3. 

0.0 

9.0 

NO     OF    SAMPLES 


B.O.W,/  SITE: 
SAMPLE  PC  INT: 
STATION    TYPE: 


SAMP    OTE    FOUR 
OY    MO    YR    IMT 


MILLBURN    CREE.K 

1,6    MILES    SOUTH    OF    BATTEPSEA 

RIVER 


STN   STN  SoMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


STATION  ID:   12-0004-007-02 


10 

01 

78 

1100 

07 

02 

78 

1  100 

14 

03 

78 

1000 

OS 

04 

78 

0955 

02 

05 

78 

095b 

06 

OS 

78 

■015 

05 

07 

78 

1035 

02 

08 

78 

'010 

06 

09 

78 

iooo 

03 

10 

78 

020 

07 

11 

78 

050 

OS 

12 

78 

020 

,3 

.3 


MAJOR    BASIN: 

GREAT     LAKES 

MINOR     BASIN: 

ST.     LAWRENCE    RIVER 

TERM    STREAM; 

CATARtQUI     RJVER 

ONG: 

U    T    M 

18    0390450    0    491B525 

0    4            REGION:    04 

934 

80 

81 

B4 

88 

805 

3 

Sample 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

MATER 

DISS. 

NO 

COL  I  FORM 

C0L1F0RM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

DEG    C 

MG/L 

2BS15 

5800. 

328. 

600 

0 

2.        L 

O-O 

11.0 

28532 

18. 

4.        L 

4 

L 

0.0 

11.0 

2B516 

120. 

64. 

48 

0    0 

B.  0 

28565 

80. 

12. 

204 

1  .0 

12    0 

2BS32 

8. 

4, 

B 

5.0 

11.0 

2B599 

300. 

56. 

2  40 

17,0 

9.0 

28  B 1  6 

22    0 

6.0 

28533 

220- 

32 

104 

21  .0 

f.O 

28650 

500. 

112. 

100 

20,0 

7.0 

28667 

27000 

3600. 

400 

10    0 

7.0 

28584 

300. 

260. 

272 

3.0 

8,0 

2B701 

26000 

440 

600 

a 

0-0 

9.0 

STORET    CODE: 

02 

005 

1770 

MILEAGE: 

21  .90 

1 

33 

34 

■DAY 

TOTAL 

FILTERED 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

1  .0 

0.052 

0.036 

0.5 

0.036 

0.016 

1  .0 

0.040 

0.020 

1  .0 

0    022 

0.006 

1  .0 

0.062 

0.034 

1  .5 

0.094 

0.052 

0.5L 

0.020 

0.032 

0.4 

0.080 

0,038 

0.6 

0.070 

0,042 

0.8 

0.088 

0-C42 

0.094 

0.C30 

MAXIMUM 

27000 

3600 . 

600. 

2 

22    0 

12    0 

1  .5 

0.094 

0 

052 

AVO 

OR    GFOM    MN     **  < 

410     • 

73    '     D 

Hi.'    E 

3-D 

8.7 

8.8 

0    8D 

0.060 

0 

032 

MINIMUM 

8 

4. 

4. 

2. 

0    0 

6.0 

0    4 

0.02D 

0 

006 

NO    OF    SAMPLES 

11 

1  ! 

11 

1 

'2 

1S 

10 

1  1 

11 

19 

20 

21 

22 

1  7 

18 

33 

5 

6 

7 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP      PJ 

FILTERED 

TOTAL 

F  ILT^PED 

FI LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUS  P . 

3 1  55 

OY    MO 

YR 

l-MT 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

NQ2-N 

N03-N 

N 

ORGNt       N 

SOLIDS 

SOLI DS 

SOL lu; 

f£ET 

MTRS 

MG,'  L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

BG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/ 

10    01 

78 

100 

.3 

0.030 

0.  310 

0-022 

0    500 

0.552 

0    380 

0.832 

216.0 

9.0 

207 

07    02 

7B 

100 

.3 

0,090 

O.460 

0.004 

O.OBO 

0.  174 

0.370 

0  .  544 

15. OL 

05    04 

78 

0955 

.3 

0.070 

0.  470 

0.024 

0.  480 

0.574 

0    400 

0    974 

120.0 

6.0 

1  (4 

02    05 

76 

D955 

.3 

0,050 

0    490 

0.004 

0.020L 

0.074 

0    440 

0    514 

5.0L 

06    06 

70 

1015 

-3 

0,030 

0.500 

0,004 

0.020L 

0.054 

0-470 

0,524 

S.OL 

OR    07 

78 

1035 

.3 

0.010L 

0.690 

0.002 

0.020L 

0.032 

0.6130 

0.712 

9.0 

02    08 

78 

1010 

.3 

0.040 

0.240 

0,004 

0.0201. 

0    064 

0.200 

0.264 

2.  D 

06    09 

78 

iooo 

.3 

0.010L 

0    700 

0.6'JO 

5    0L 

03    10 

78 

1020 

.3 

0.030 

0.550 

0.020 

0,020 

0.070 

0-520 

0.590 

195.0 

6.0 

'.89 

07    11 

78 

1050 

.3 

0.040 

0,  520 

0  -004 

0,020 

0    064 

0    480 

0.544 

9.0 

OS    12 

78 

1020 

.3 

0.  100 

0    840 

0.016 

0.074 

0  .  1  90 

0.740 

0.930 

20.0 

MAX 1MUM 

0.100 

0  ,  840 

0.024 

0.500 

0.574 

0.740 

0-974 

216.0 

20.0 

207 

AVG 

OR    GEOM   MN    [ - ] 

0    045D 

0.525 

0.010 

0. 125D 

0-185 

0.479 

0.643 

177.0 

8.  3D 

170 

MINIMUM 

0.010 

0.240 

0.002 

0.020 

0.032 

0.200 

0.264 

120.0 

2.0 

114 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT     DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


10   01 

78 

1  100 

-3 

07    02 

78 

1100 

,3 

05   04 

78 

0955 

.  3 

02    05 

78 

0955 

,  3 

06    06 

7B 

1015 

.3 

05  07 

78 

1035 

,  3 

02  08 

78 

1010 

,3 

06  09 

78 

1O0O 

,3 

03    10 

78 

1020 

.3 

07     11 

76 

1050 

.3 

OS    12 

78 

1020 

.3 
MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM  MN  t  *  J 
MINIMUM 

107 

1  4 

16 

56 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLORIOE 

0    SOLIDS 

250 

FORMAZIN 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

140 

215 

6.50 

13.0 

185 

285 

2.10 

1  1  .0 

240 

4.00 

8.0 

127 

195 

1  .50 

5.0 

151 

232 

3,00 

7.0 

156 

240 

3.20 

8.0 

156 

240 

2.  10 

8,3 

163 

250 

3.  10 

127 

290 

2.50 

10.0 

240 

370 

3,50 

14.0 

182 

280 

9.60 

9,3 

240 

370 

9.60 

14.0 

163 

259 

3.65 

9.4 

127 

195 

1  .50 

5.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


GANANOOUE  RIVER 

AT  RAILWAY  TRESTLE.  CANADIAN  STEEL. 

RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAIVIP       PJ 
DY    MO    YR    LMT         01  ST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


10  01 

78 

0635 

-3 

07  03 

78 

0B50 

.3 

14  03 

7a 

0750 

.3 

05  01 

7B 

0755 

.3 

13  04 

78 

1010 

.3 

OS  05 

78 

0800 

.3 

16  05 

78 

1520 

.3 

06  06 

78 

0805 

.3 

27  06 

78 

1400 

.3 

05  07 

7B 

0S20 

.3 

13  07 

76 

1405 

.3 

OS  OB 

78 

oao5 

.3 

29  OB 

78 

1445 

.3 

06  09 

78 

0B10 

.3 

27  09 

78 

1455 

.3 

03  10 

78 

0805 

.3 

31  10 

78 

1550 

.3 

07  tl 

7B 

0905 

.3 

05  IS 

7B 

0815 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR  C 

C) 

WIN] MUM 

934 
SAMPLE 
NO 


28512 
28529 
28545 
2B562 
25366 
26579 
2537B 
2B536 
25453 
2S613 
254B2 
2B630 
25501 
28647 
25527 
28664 
25555 
2B691 
2869B 


GANANOOUE 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT     LAKES 

ST.     LAWRENCE    RIVER 

GANANOOUE    RIVER 


DATE   OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE         336 

STATION    ID;       12-DOI7-001 -02 

STORET    CODE:    02 
005 
12B0 


U    T    M:     IB    0406850.0    4908850.0    4  REGION:     04 

901                         30  61  64  88  805 

SCD               TOTAL  FECAL  M.F.  PSEUO.  WATER 

C0L1FQRM  COLIFORM  ENTER.  MPA  TEMP. 

MF/IOOML  MF/IOOML  MF/100ML  MF/100MI  DEC    C 

4.  0.0 

0.0 

3.0 

1  .0 

4.0 

5.0 

16.3 

20.0 

24.5 

21  .0 

26.0 

22.0 

20.0 

13.0 
10.0 
8.0 

1  .0 


4. 


920. 

224. 

520. 

400. 

84. 

40. 

580- 

220. 

108. 

490. 

168. 

364 

6B0. 

120. 

120 

112. 

24. 

4 

2000. 

124. 

2 

5000.   0    960. 

40 

2400. 

64. 

16 

63.00  . 

76. 

4 

2700. 

sa. 

60 

400. 

16. 

12 

800. 

8. 

4 

500. 

44. 

104 

660. 

56. 

16 

200. 

44. 

24 

2100. 

520. 

308 

15000. 

960. 

520 

952." 

J     B3.  * 

33 

1  12. 

8. 

2 

12 

0 

1 1 

0 

12 

0 

10 

0 

8 

7 

1  1 

0 

9 

A 

9 

a 

6 

g 

1 1 

0 

9 

.0 

8 

0 

10 

S 

10 

0 

8 

0 

12 

0 

9 

s 

6 

9 

5- DAY 

800 

MG/L 


33 

TOTAL 

F> 

MG/L 


1  .  0 
0.6 

0.03a 

l  .0 
1  i  3 

0.048 

2.0 
0.4 

0.081 

2.0 

1.0 
0,8 

0.082 

0.  6 
0.2 

0.040 

0.2L 
0.2 

0.220 

0.2L 

2.0 

0.2  2O 

O.BD 
0.2 

0.085 
0.038 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pd 
DY    MO    YR    LMT  OIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 


07 

OS 

78 

0850 

14 

03 

78 

0750 

OS 

04 

78 

0755 

12 

04 

78 

101O 

02 

05 

78 

08QO 

16 

05 

78 

1520 

06 

06 

78 

0305 

27 

06 

78 

1400 

05 

07 

78 

0820 

02 

08 

78 

0805 

29 

08 

78 

1445 

06 

oa 

78 

OB  10 

» 

09 

78 

1455 

03 

10 

78 

0805 

31 

10 

78 

1550 

07 

111 

78 

0905 

34 

LTERED 
ACTIVE 
P  MG/L 

19 

FILTERED 

AMMON I A 

MG/L 

20 
TOTAL 

KJELOAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

17 
I  NRG'NC 
N 
MG/L 

IB 
TOTAL 
ORGNC   N 
MG/L 

23 
TOTAL  N 

MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

165.0 
120.0 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

15. OL 
3.0 

a.o 

0.012 

0.032 

0.480 

0.006 

0.210 

0.248 

0.448 

0.696 

141.0 

7.6 

5.0L 

0.018 

0.060 

0.550 

0.005 

0.010 

0.075 

0.490 

0.565 

1  67  .  0 

1  1  .0 
7.0 

0.050 

0.076 

0.560 

0.004 

0.010 

D.090 

0.4S4 

0.S74 

161  .0 

7.9 
SOL 
14.0 

0.066 

0.  180 

0 .  760 

0.01  1 

0.020 

0  211 

0.5B0 

0,  791 

156.0 

2.7 
5  OL 

0.024 

0.072 

0  .490 

0.006 

0.005L 

0.083 

0.418 

0.501 

144.0 
125.0 

1  .0 
S.OL 

0.S10 

0.066 

0.640 

0.011 

0.  120 

0.197 

0.S74 

0.771 

173.0 

1  .0 
5.  L 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I ■ I 

MINI  MUM 


0.210 

0.  180 

0.063 

0.081 

0.012 

0-032 

0.011 

0.210 

0.248 

0.580 

0.791 

173  0 

15.0 

0.007 

0.0630 

0.151 

0 .  4  99 

0  650 

150.2 

6  .  50 

0.O04 

0.005 

0.075 

0.418 

0.501 

120.0 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


5AMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    D1ST  BRG  DEPTH 
FEI1       MTRS 


07  02 

78 

0B50 

.3 

14  03 

78 

0750 

.3 

05  04 

78 

0755 

.3 

12  04 

78 

1010 

'J 

02  05 

78 

0800 

.3 

16  05 

78 

1520 

.3 

OG  06 

78 

0805 

.3 

27  06 

78 

1400 

3 

05  07 

78 

0B20 

.3 

02  08 

78 

0805 

.3 

29  08 

78 

1445 

.3 

06  09 

78 

0810 

.3 

27  09 

78 

1455 

.3 

03  10 

78 

O805 

.3 

31  10 

78 

1550 

.3 

07  11 

7B 

0905 

.3 

OS  12 

78 

OS  15 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(') 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


07 

02 

7S 

0850 

14 

03 

78 

0750 

05 

04 

7B 

0755 

12 

04 

78 

1010 

02 

05 

7B 

OBOO 

16 

05 

78 

1520 

06 

06 

78 

0805 

27 

06 

78 

1400 

05 

07 

78 

0820 

13 

07 

78 

1405 

02 

08 

78 

0B05 

29 

08 

78 

1445 

06 

09 

78 

0810 

27 

09 

78 

1455 

03 

10 

78 

0805 

31 

10 

78 

1560 

07 

1t 

78 

0905 

05 

1  a 

78 

OB  15 

7        107 

DISS.  CALCUL 

SOLIOS  D- SO  LI  OS 

MG/L  MG/L 


162 
112 


162 

137 
1  12 


ORGANIC 

C  AS  C 

MG/L 


7  0 
4.9 
S.l 
5.4 
5.8 
6.8 
6  G 
6.5 
6.5 
6.7 
5.7 
6.2 
S.2 
5.3 
6.2 
S  6 
5  6 


166 
169 

133 
150 
156 
1B2 
153 
156 
163 
153 
153 
143 
81 
172 
172 


COND.     TURB. 

25C   FORM A Z IN 
UMHOS     UNITS 


255 
260 
210 
205 
230 
S40 
280 
235 
240 
250 
235 
235 
220 
225 
265 
265 


1  .40 
I.  SO 
4.60 
8,40 
1  .30 
1  .90 
2.50 


10 
3.  10 
2,70 
1  .60 
1  .60 
0.90 


56 
CHLORIDE 
MO/L 


5.0 

6     3 
5.8 

6.6 

5.5 
11.0 


59  280 

PHATE      REACTIVE 
SILICATE 
MG/L         SI    MG/L 


11  .5 
12.5 
11.0 

14.0 
1B.0 


1  .90 
1  .05 

1  .20 

1  .  15 
0.85 


55 

PH 

AT     LAB 


7.20 
7.60 
7.70 
7.30 
7.70 
7,  SB 
7.70 


B.00 
7.30 

7.90 
8.  15 

8.  10 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


0.600 
0.160 
0.120 


0.050 
0.090 


25 
PHENOLS 


UG/L 


1  .0 
1  .0 
1  .OL 
1  .OL 
1  .OL 
1  .0 
1  .OL 


1 

OL 

1 

OL 

1 

.OL 

1 

.OL 

1 

•  OL 

1 

.0 

2 

1 

.OL 

182 

153 

81 

380 

241 
205 

8.40 
2.37 
0.90 

11  .0 
6.7 
5.0 

1S.0 
13.4 

11  .0 

1  .90 
1  .23 
0.B5 

B.  15 
7.74 
7.20 

0.600 
0  .204 
0.050 

2. 

1  .ID 

1  .0 

15 

1S 

IE 

6 

5 

5 

IS 

s 

15 

41 
COD 

MG/L 

361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L 

265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

235 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L 

221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

20  L 
20L 

22 
IB 

0 

0.001 

0.020L 

0.010L 

0.030L 

0.005L 

0.010L 

A 
16 

1 

0.001 

0.030L 

0.020L 

0.020 

0.030L 

0.005L 

0.010 

34 

3.3 

23 

23 
28 
28 
47 
12 

0.010L 


(    C    0    N    T    0     > 


SiVI.E  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    337 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LWT 


STN  $|'\  SAMP  PJ  ORGANIC 
OIST  ERG  DEPTH  C  AS  C 
FEET       MTRS  MG/L 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( • | 

MINIMUM 


7.0 
6.0 
4.9 


41 

361 

265 

235 

221 

225 

229 

21S 

249 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MERCURY 

chromium 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

47 

7 

0.001 

0.030 

0.020 

0 .  02D 

0.030 

0.005 

0 .  0 1 0 

25D 

3 

0.001 

0.0250 

0.020D 

0.01  3D 

0.030D 

0.005D 

O.OU'D 

4 

0 

0.001 

0.020 

0,020 

0.010 

0.030 

0.005 

0.010 

NO  OF  SAMPLES 


23a 

Samp  o*e 

HCUR 

STN 

5TN    SAMP       PJ 

TOTAL 

OY    MO    YR 

LWT 

DIST 

BRG    DEPTH 

NICKEL 

FEET 

MTRS 

MG/L 

12   04   ?a 

1C10 

3 

0.020L 

16    05    78 

1520 

.3 

0.020L 

31     10    78 

1350 

.3 
MAXIMUM 

0.020 
0.020 

AVG 

OR     GEOM    MN     i 

0.0200 

MINIMUM 

0.020 

NO  OF  SAMPLES 


8.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


GANANOQUE  RIVER 

HIGHWAY  32,  2  MILES  NORTH  OF  HIGHWAY  401 

RIVER 


STATION  ID:   12-0017-004-02 


SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG 

DEPTH 
MTRS 

10  01 

78 

0900 

.3 

07   02 

78 

0515 

.3 

14    03 

78 

0E20 

.3 

05    04 

78 

0E25 

.3 

02    OS 

78 

06  25 

.3 

06    06 

78 

0E35 

.3 

05'    07 

78 

0E50 

.3 

02    08 

78 

0S30 

.3 

06    09 

78 

0E35 

.3 

03    10 

78 

0E35 

.3 

07    11 

78 

OE30 

.3 

05     12 

78 

0E45 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR    GEOM 

"NCI 

M I N I  MUM 

MA  JOB    BASIN: 

GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR    EASIN: 

ST.     LAWRENCE    RIVER 

005 

TERM 

STREAM: 

GANANOOUE    RIVER 

1280 

ONG: 

U   T 

M: 

18    0405150 

0    4912400 

0    4 

5EGI0N-     04 

MILEAGE: 

3.80 

934 

90 

ai 

84 

as 

BOS 

3 

1 

33 

34 

SAMPLE 

TOTAL 

FECAL 

M.F  . 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

FI  LTERILD 

NO 

COL  I  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

MF/100ML 

MF/ tOOML 

MF/100ML       MF/100ML 

DEG    c 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P   MG/L 

28513 

20. 

16. 

63 

2.        L 

0    0 

11.0 

1  .0 

0.028 

0.010 

28530 

12. 

4. 

L 

4 

L 

0.0 

9.0 

0.5 

0.030 

0.01-1 

2B546 

10.        L 

1. 

L 

4 

L 

3.0 

13.0 

28563 

SO. 

4. 

L 

32 

1  .0 

S.O 

0.5 

0.023 

0.01-1 

285S0 

16. 

1. 

L 

4 

L 

5.0 

12    0 

1.0 

0.042 

O.OM 

28597 

10. 

4. 

L 

4 

L 

13. 0 

10    0 

1.0 

0.070 

0.032 

28611 

23.0 

11  -0 

2.0 

0.050 

0.006 

2ee:-i 

10. 

4. 

4 

L 

22.0 

9.0 

3.0 

0.0S4 

0.022 

28649 

30. 

4. 

L 

108 

20.0 

7.0 

0.2L 

0.048 

0.02.! 

28665 

100. 

B. 

68 

12.0 

6-0 

0.2 

0.030 

0.02-1 

28662 

10.        L 

4. 

L 

4 

L 

B.O 

8.0 

0.4 

0.066 

0.03'J 

28699 

6100. 

640 . 

600 

G 

0.0 

10.0 

1  .6 

0  .  166 

0 .  082 

6100. 

610. 

600 

2. 

23.0 

13.0 

3.0 

0.  165 

0 .  08.3 

31.*    D 

8.' 

D 

17 

•    E 

2."    D 

9.4 

9.5 

1  .00 

0,056 

0 .  02:5 

10. 

4. 

4 

2. 

0.0 

6.0 

0.2 

0.028 

0 .  00*5 

NO  OF  SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PU 

FI  LTEREO 

TOTAL 

FILTERED 

FI LTERED 

INRQNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SU5  P . 

DISS. 

DY   MO 

YS 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02  -  N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

10  Oi 

78 

0950 

.3 

0.030 

0.230 

0.006 

0.090 

0.  126 

0.  200 

0 .  326 

224.0 

3 

0 

221 

07    02 

78 

0915 

.3 

0.030 

0.  300 

0.004 

0.060 

0,094 

0    5  70 

0.364 

15 

OL 

05    04 

78 

Ou.25 

.3 

0  .060 

0.390 

0.012 

0.170 

0.242 

0 .  330 

0.572 

130.0 

4 

0 

12ii 

02    05 

78 

08J5 

.3 

O.OfiO 

0.520 

O.O04 

0.020 

0.0B4 

0.460 

0.544 

5 

OL 

06    06 

7d 

0835 

.3 

o.oao 

0.730 

0,002 

0.0201. 

0.  102 

0.650 

0.7  52 

5 

OL 

05    07 

78 

0B50 

.3 

0.020 

0.660 

0.002 

0.0201. 

0.04  2 

0    640 

0.682 

5 

OL 

02    09 

78 

0B30 

.3 

0.250 

0.730 

0.O06 

0.0201. 

0.276 

0.4B0 

0.756 

5 

0 

06    09 

78 

0635 

.3 

0  ,010 

0.520 

0.510 

5 

OL 

03    10 

78 

08  35 

.3 

0.030 

0.450 

0.036 

0 .  040 

0.  106 

0.420 

0.526 

120.0 

5 

OL 

07    11 

78 

0930 

.3 

0  .050 

0.390 

0.002 

0.020L 

0.072 

0.340 

0.412 

5 

OL 

OS    12 

78 

0815 

.3 

0.1  SO 

0.B90 

0.020 

0.580 

0.780 

0.710 

1  .490 

22 

0 

MAXIMUM 

0.250 

0.890 

0.036 

0.580 

0.  780 

0.710 

1  .49D 

224.0 

22 

0 

22: 

AVG 

OR    GEOM   MN     (  - ) 

0.G73 

0.52B 

0.009 

0. 1040 

0.  192 

0.455 

0.642 

1S8.0 

7 

2D 

174 

MINIMUM 

0.010 

0.230 

0  .  002 

0.020 

0.042 

0.200 

0.326 

120.0 

3 

0 

126 

NO  OF  SAMPLES 


107 

14 

16 

56 

55 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

P 

OY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

D-SOLIDS 

2SC 

F0RMA2IN 

MG/L 

AT    LA 

FEET 

MTBS 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

10    01 

78 

0900 

.3 

149 

230 

2.00 

7.0 

7  ,  40 

07    02 

7B 

0915 

.3 

163 

250 

1     BO 

8.5 

05    04 

78 

0825 

.3 

230 

2.40 

7.0 

02    05 

78 

0825 

.3 

146 

225 

1  .  20 

5.0 

06    06 

78 

0B35 

.3 

1S7 

242 

2.00 

5.5 

OS    07 

78 

0850 

.3 

149 

230 

2.60 

6.0 

02    OB 

78 

0B3O 

.3 

146 

225 

1  .SO 

6.0 

06    09 

78 

0835 

.3 

146 

225 

0.95 

03    10 

78 

0B35 

.3 

78 

220 

1.10 

5.6 

07    11 

78 

0930 

.3 

156 

240 

1  .20 

6.0 

05    12 

78 

0B45 

.3 

124 

190 

19.00 

8.3 

MA  X I  MUM 

163 

250 

19.  DO 

9.5 

7.40 

AVG 

OB    GEOM 

141 

228 

3.28 

6.6 

7.40 

MINI  MUM 

78 

190 

0.95 

B.O 

7.40 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATICS  Stfitpi 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  BIVEB  BASINS 


B.O  *./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


LARUE  MILLS  CREEK 
THOUSAND  ISLAND  PA 
RIVER 


IE  OF  REPORT   25  OCT  73   PAGE    338 
STATION  ID:   12-0027-001-02 


SAMP  DTE  HOUR   S'N   STW  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


04  12  7B  1000 


M&XWlDi 

AVG  OP  GEOM  MN  i  '  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FLET       MTRS 


0*  12  78  1000 


VA  XI  MUM 

AVG  OP  GEOM  MN  .  ■  j 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR-   SIN  STN  SAMP   PJ 

Or  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FLET       MTPS 

04  12  78  1000  .3 


KWAY.     LAK 

JL     MILLS 

MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 

MINOR    BASIN:     ST.     LAWRENCE    RIVER 

TERM    STREAM:     LARUE    MILLS    CREEK 

STORET     CODE: 

02 

005 
09  70 

LONG: 

U    T    M: 

18    0429600 

0    4920325 

0   4          REGION-    04 

MILEAGE: 

0.10 

934 
5AMPLE 

NO 

80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/1 OOML 

31 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

W 

M    F  . 

ENTEP. 

MF/100ML 

805 
WATER 

temp. 

DEG    C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

1 
5-DAY 
BOD 
MG/L 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

19 
FI LTERED 
AMMONIA 
MG/L 

25565 

70 

4. 

4.        L 

23 

10    0 

0.2 

0-035 

0    015 

0-012 

70. 

70.  • 
70. 

a. 
4.  + 
4. 

4. 

4.  ■     D 
4  . 

2-3 
2.3 
2    3 

10.0 
10.0 

ioo 

0.2 
0.2 
0.2 

0.035 
0    035 
0    035 

0-015 
0.015 
0.015 

1 

0.012 
0.012 
0.012 

1 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

1 

21 
FILTERED 

N02N 
MG/L 

1 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

1 

17 
INRGf.C 
N 
MO/ 1. 

1 

18 
TOTAL 
ORGNc      N 
MG/L 

1 

23 
TOTAL    N 

MG/L 

5 
TOTAL 
50  L I DS 
MG/L 

6 
SUSP. 
S0LI05 
MG/L 

107 
CALCUL 
0- SOL  IDS 
MG/L 

14 
CONO. 
25C 
UMHOS 

0  .  660 

0.004 

0.  141 

0.  157 

0.64B 

o.eos 

266. 

a. 

264 

4  10 

0    660 
0.660 
0.660 

0.004 
0.  004 
0.004 

0.141 
0.  141 
0-141 

0.  157 
0.157 
0.157 

0.64B 
0.648 
0.648 

0.805 
0.805 
0.805 

266- 
266 
266. 

2. 
2 
2. 

264 
264 
264 

410 
410 
410 

1       I 

16        56 

TuRB.  CHLORIDE 
fORMAZIN       MG/L 
UNITS 


4.6 


20.5 


MAXIMUM 

4.6 

20.5 

AVG    OR    GEOM    MN     | ' 1 

4-6 

20.5 

MINIMUM 

4.6 

20.5 

NO  OF  SAMPLES 


8,0. W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


BUTLERS  CREEK 
HIGHWAY  2.  BROCKVILLE 
RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


04  12  78  1030 


VAX [MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (-1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DV  MC  VR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


04  12  78  1030 


va.t  I  mum 

AVG  OR  GEOM  MN  i  ■  i 

M [ N I  MUM 

NO  Of  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


04  12  78  1030 


MAX  LMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  { « I 

M I N I  MUM 


LONG: 

934         60 
SAMPLE      TOTAL 
NO   COLIFORM 

MF/100ML 

25566   21000E+1 

2IQQ0E-H 
21O02Ef 
21000E-M 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

MINOR  BASIN:  ST.  LAURENCE  RIVER 

TERM  STREAM;  6U1LERS  CHEEK 

U  T  M:  IB  0445100-0  4936960. D  4 


B1 

84 

FECAL 

M.F 

COLIFORM 

ENTER 

MF/100ML 

MF/lOOM 

5000 
4999. 
5000. 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

1  .  860 

I  .860 
I  360 
I  B60 


21 
FILTERED 

NQ2-N 
MG/L 

0.033 

0.033 
0,033 
0  033 

1 


16  S6 

TURB.  CHLORIDE 

FORMAZIN  MG/L 
UNITS 

61.  687. 

61  687. 

61.  687. 

61 .  687. 


1500. 
1  500 
1500. 


FILTERED 
N03  ■  N 
MG/L 


0  632 
0.632 
0    632 


1 


17 
INRGNC 
N 
MG/1. 

0.929 

0.929 
0.929 
0.939 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

3.0 


3  0 
3.0 


TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 


.596 
■  596 
596 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

10  2 

10  2 
10.2 
10.2 


MO/L 

2. 525 

2.535 
2  525 
2-525 


STATION 

ID:        120 

034-001 -02 

STORET    CODE: 

0.2 

005 

0640 

ON       04 

MILEAGE: 

0.30 

1 
5- DAY 
BOD 
MG/L 

33 
TDTAL 

P 
MG/L 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

19 
1 1  LTERE1 
AMMONI 
MG/ 

9.0 

0    368 

0-051 

0.264 

9    0 
9-0 
9.0 

0    368 
0.368 
0.363 

0.05  1 
0.051 
0    051 

0.264 
0.264 
0.264 

1 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

1377. 

I  377. 
1377, 
1377. 


1 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

141  . 

141 
141  . 
141  . 


DISS. 

SOLIDS 

MG/L 


1236 
1236 
1236 


COND. 
26C 

UMHOS 


2300 
2300 
2300 


NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    339 


B.O.K./     SHE:     RM5IN    RIVER 

SAMPLE    PDINT:     AT     BRIDGE    BETWEEN    WILLIAMSTOWN    AND    LANCASTER 


STATION    TYPE:     RIVER 


MAuOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 

ST     LAWRENCE     RIVER 

RAISIN    RIVER 


STATION    ID:        12-0073-002-02 


U    T    M:     IB    0535950.0    1997600-0    A  REGION:     04 


STORET    COM 


02 

OOS 

0250 


2.90 


SAMP    DTE     HOUR       SIN       STr«    SAMP       Pj 
OY    MO    YR    LMT  01ST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


934 
SAMPLE 


901 
SCD 


16   01 

58 

1225 

-3 

06   02 

78 

1  135 

.3 

34  0.1 

78 

1  135 

.3 

28    04 

78 

1  150 

.3 

23    05 

78 

1  100 

.3 

20    06 

7B 

1115 

.3 

17    07 

78 

1020 

-3 

14  oa 

78 

3945 

.3 

19   09 

79 

1  105 

.3 

06    11 

78 

1  1A5 

.3 

1200 

.3 

1  1     1! 

78 

1530 

-3 

MAXIMUM 

AVG 

OR    GEOM    MN     [ • ) 
MIN I  MUM 

29304 

4 

29319 

4 

29349 

3 

29334 

4 

29364 

29379 

3 

29394 

8 

29409 

B 

29424 

29439 

29439 

29454 

4 

TOTAL  FECAL 

COLIFORM       COLIFgi.H 
MF/100ML       MF/IOOMI. 


4100. 

380 

450. 

12 

16. 

4 

160. 

24 

1  100 

'•20 

10          L 

a 

10. 

4 

10. 

4 

10.        L 

4 

1150. 

20 

4100. 

920 

95.*     D 

17 

10 

4 

ENTER. 
MF/1 OOML 


1500 

12 
BO 


1500 
17 


BOS 
KA1ER 
I  IMP. 
DEG    C 

1  .0 

1  .0 
10.0 

1  0 
20.0 


26-0 

t  .0 


3 

01  St. 

02 

MG/L 

6.0 

B.O 
12.0 
11.0 

9.0 

9.0 

B.O 
10.0 
10.0 

6.0 

9.0 

12.0 
8.9 
6.0 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

1  .0 
1  .0 
0.5L 
2.0 
1  .0 
0.5 

1  .0 
0.2L 


33 
TOTAL 


0,046 
0.040 
0.  104 


0    040 
0.052 


34 
Fl  LIE  RED 
REACTIVE 
P    MG/L 


,022 
020 
032 
026 
.014 
.020 

.006 
.010 


3.0 

0.  104 

0.032 

0.80 

0-058 

0.018 

0.2 

0.040 

0.008 

NO    OF    SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

SAMP    OTE 

HOUR 

SIN 

STN 

SAMP       Pj 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

Fl LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

DY   MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG 

DEPTH 

AMVON  I  A 

KJELDAHL 

N02  -  N 

N03-N 

N 

OBGNC      N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

16  01 

78 

1225 

3 

0,030 

0 

470 

0.008 

0,250 

0.2B8 

0.440 

0    728 

250.  D 

7    0 

I!  43 

06    02 

78 

1  135 

3 

o.oso 

0 

4eo 

0    006 

0    230 

0.2B6 

0.430 

0,716 

200.0 

15,  OL 

24    04 

78 

1  135 

3 

0.C40 

0 

620 

0  .  006 

0     150 

0.196 

0.5HO 

0,776 

4.0 

29    04 

78 

1  150 

3 

0,  120 

0 

310 

0.012 

0.410 

0    542 

0.  l''D 

0.732 

26.0 

9.0 

17 

23    05 

78 

1  100 

3 

0.020 

0.006 

0,0201- 

0    046 

13    0 

20    06 

78 

1115 

3 

0  .060 

1 

BOO 

0.004 

0.0201. 

0    064 

1  .740 

1  .B24 

9.0 

14    08 

78 

0945 

3 

0 .  1  00 

0 

B30 

0    002 

0.0201. 

0     122 

0  .  730 

0.B52 

6    0 

19    09 

7B 

1  105 

3 

0.030 

0 

670 

0.012 

0,0201. 

0,062 

0.640 

0.702 

12,0 

06     11 

76 

1200 

3 

0.040 

0 

550 

0.002 

0.0201. 

0    062 

0.610 

0.572 

340.0 

12.0 

:13a 

MAX  I  MUM 

0.  120 

1 

BOO 

0.012 

0,410 

0,542 

1  .740 

1  .624 

340.0 

150 

328 

AVG 

Oft    GEOM    MN     [ -  1 

0.054 

0 

716 

0    006 

0, 127D 

o,  iee 

0-65B 

0.663 

226.5 

9.  70 

196 

MLNIML 

li 

0.020 

0 

310 

0.002 

0,020 

0    046 

0  .  1  rJ0 

0.572 

26.0 

4.0 

17 

NO    OF    SAMPLES 


107 

14 

16 

56 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN       STN    SAMP 

PU 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLOPiOE 

DY    MO    YR 

LMT 

DIST    BRG    DEPTH 

DSOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

FEET                 MTRS 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

16    01     79 

122S 

,3 

247 

380 

5,00 

10    0 

06    02    78 

1136 

.3 

333 

435 

5,00 

12,0 

34    04    7B 

1135 

.3 

1B3 

290 

6.60 

6,0 

28    04 

78 

I  1  SO 

.3 

62 

94 

3.30 

2.5 

23    05 

76 

I  100 

.3 

263 

405 

7.40 

17.0 

20    06 

7S 

11  15 

.3 

299 

4  60 

6.60 

13    0 

14    08 

78 

0945 

.3 

273 

420 

2.80 

16.0 

19   09 

78 

1105 

.3 

286 

440 

5.70 

21  .0 

06    11 

7B 

1200 

.3 

338 

520 

6.00 

32.0 

MAX  I  MUM 

333 

520 

7.40 

32.0 

AVG    OR 

GEOM    MN 

-  ). 

248 

382 

5.3S 

14.4 

MINIMUM 

62 

94 

2.80 

2.5 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION     TYPE: 


PA  I  SIN    RiVEfi 

AT     FIRST     BEND    DOWNSTREAM    FROM    WILLIAMSTOWN 


RIVER  FLO"    GAUGE    FEO    02MC001 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR     LMT  OIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTSS 


16   01 

76 

1  125 

.3 

06   02 

7a 

1030 

.3 

24    04 

70 

1030 

.3 

23    04 

70 

1  1  20 

.3 

33    05 

78 

1015 

.3 

!0    OS 

78 

3955 

•  3 

17    07 

78 

3920 

.3 

14    08 

78 

3920 

.3 

19    09 

7B 

1020 

.3 

06    11 

78 

1100 

.3 

1200 

.3 

1  1    12 

78 

1430 

.3 
MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM  MN  (  •  > 
MINIMUM 

MAdOP  BAilN: 
MINOR  Bfi&: W; 
T£RH     STREAM. 


GREAT     LAKFs 

ST     LAW&ENCE    TlvEB 

HA  t SIN    fil VER 


U  T  M;  18  O5303QC.Q  19987500  1 


934 

901 

444 

80 

01 

SAMPLE 

SCD 

flow  cfs 

TOIAI. 

FECAL 

NO 

CO li Foam 

MF/100HL 

COLIFORM 
MF/100ML 

29302 

4 

496    00 

29317 

4 

169    00 

160, 

10. 

29347 

3 

759    00 

500. 

24. 

29332 

272 ,00 

3800 

108. 

29362 

75,20 

340 

43. 

28377 

8 

76    30 

4400 

1  600  . 

29392 

8 

2,  BO 

4600  - 

52. 

29407 

8 

3,00 

30000E*3 

700. 

29422 

1.10 

7400. 

184  . 

29437 

3.40 

15000.       G 

2000. 

29437 

29452 

4 

17.90 

2800. 

T20. 

759 

00 

30000E»2 

2000 

170 

70 

4256."     U 

141 

1 

10 

160. 

10 

384  . 

4. 
640. 

4. 

4. 

4. 
12. 


STATION 

ID:        12-0073 

003    02 

STORET    CODE: 

02 

005 

0250 

REGION:    04 

MILEAGE: 

5,90 

805 

3 

1 

33 

WATER 

DISS. 

5-0  AY 

TOTAL 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

t.O 

5.0 

0.5 

0.032 

1  .0 

9.0 

1  .0 

0.036 

10.0 

13.0 

1  .0 

0.074 

2.0 

1  1  .0 

1     6 

0.048 

20.0 

1  1  .0 

0.5 

310 

B.O 

0.5 

0.080 

24.0 

9.0 

o.s 

26.  D 

5.0 

0.51 

0.038 

16.0 

13.0 

0.2 

0.068 

11.0 

13.0 

26.0 

13.0 

1.S 

0 .  060 

12.  1 

10.0 

0   60 

0.055 

1  .0 

5.0 

0   2 

0.028 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT 


B.O.W./  SITE:  RAISIN  RIVER  T11,,utTn 

SAMPLE  POINT:  AT  FIRST  BEND  DOWNSTREAM  FROM  WILLIAMSTC 
STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  Q2MCOOI 


SAMP  OTE  HOUR   STN   5TN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    D1ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


16  01  76  '125 
06  02  7FJ  1030 
24  04  78  1030 
2B  04  78  1150 
23  05  78  1015 
20  06  78  0955 

17  07  76  0920 
14  08  76  0920 
19  09  7B  1020 
08  11  7B  I20O 


.3 
.3 

.3 
.3 
3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


LONG: 


FILTERED 

REACTIVE 

P  MO./L 

0.016 
0.016 
0.022 
0.020 

o .  oca 

0.032 

0.008 

0.C46 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  1  -  J 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 

.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ' I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


16 

01 

7B 

I12S 

DEi 

02 

78 

1030 

34 

04 

78 

1030 

29 

04 

78 

1 1  20 

23 

OS 

78 

1015 

20 

06 

7B 

0955 

17 

or 

78 

0920 

(A 

oa 

7B 

0920 

19 

09 

78 

1020 

06 

11 

78 

1200 

0,04$ 
0.019 
O.OOS 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

0.03O 
0.060 
0.050 
0.070 
0.030 
0.070 

O.OIO 
0.030 
0.030 

0  .030 
0.044 
0.010 


143 


425 
290 
143 


237 
270 
173 
266 
250 
260 
273 
260 
273 
273 

260 
256 
173 


RIVER     BASINS 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     ST    LAWRENCE    RIVER 
TERM    STREAM:    RAISIN    RIVER 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  340 

STATION    ID:        12-0073-003-02 

STORET    CODE:    02 


U    T    M:     1B    0533300.0    499B750.0    4  REGION:     04 


20 
TOTAL 
XdEXDAHL 
Iffi/L 

0.510 
0.  500 
0.740 
0.570 

1  .400 

0.660 
0.570 
0-620 

1  .400 
0.721 
O.BOO 


7  107 

diss.  calcul 

Solids  o-solids 

MG/L  MG/L 


21 
FILTERED 
N02-N 
K6/L 

0.008 
0  .  006 
0 .  008 
0.030 
0  008 
0.008 


430 
393 

266 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

0.230 
0.  190 
0.  1  10 

0.390 

0.020L 

0.020L 


002 
004 
004 


0.030 
0.009 
0.002 


.020L 
.  020L 
.020 

.390 
.  11  3D 
.020 


14  16         56 

COND.  TUHn.  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN       MG/L 

UMHOS  UNITS 


365 
415 
266 
410 
385 
430 
420 
400 
420 
420 


4 

SO 

4 

80 

7 

60 

6 

00 

6 

80 

7 

40 

3 

oo 

1 

60 

1 

00 

5 

00 

7 

.60 

4 

.77 

1 

.00 

6 

0 

10 

0 

4 

5 

10 

«. 

g 

S 

9 

D 

It 

0 

11 

0 

14 

0 

15 

0 

15 

0 

9 

.9 

4 

.5 

17 
INRGNC 
N 
MG/L 

0.268 
0.276 
0.168 
0.4:i0 
0.058 
0  . 0'  '8 

0.0.12 


0.4'JO 
0.166 
0.032 


TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 


.  4  20 
.690 
.500 


0.650 
0.540 
0.790 


.330 
.675 
.420 


005 
0250 


23 
TOTAL  N 

MG/L 

0.748 
0  696 
0.858 
0.990 


0.692 

0  594 
0.644 

1  .  428 
0.855 
0.594 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

150.0 
310.0 


450.0 
303.3 
150.0 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

7.0 

15. OL 

20.0 

7.5 

It  .0 

13.0 

3.0 

5.0L 

5.0L 

25.0 

25.0 

11  .2D 

3.0 


SAMPu'pOINT;     At'c'p    r'SlwAY    BRIDGE    UPSTREAM    OF    W^ggf* 
STATION    TYPE:    RIVER  «*»    «$* 

TERM    STREAM 


5TATI0N    ID:       12-0073-004-02 


GREAT     LAKES 

ST     LAWRENCE     RIVER 

RAISIN    RIVER 


STN    NO: 


LAT: 


5AMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


16  01  78 

1100 

.3 

06  02  78 

1010 

.3 

24  04  78 

1010 

.3 

26  04  78 

1055 

3 

23  05  78 

0955 

.3 

20  06  76 

0930 

.3 

17  07  7B 

0055 

.3 

14  08  78 

0900 

.3 

19  09  7S 

0950 

.3 

06  11  78 

1  000 

.3 

1200 

.3 

11  12  78 

1400 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

<  ■ 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


Pd 


16  01  78 

1100 

.3 

06  02  78 

1010 

.3 

24  04  78 

1010 

.3 

28  04  78 

1055 

.3 

23  05  78 

0955 

.3 

30  06  76 

0930 

.3 

17  07  78 

0855 

.3 

14  08  78 

0900 

.3 

19  09  78 

0950 

,3 

06  11  78 

1200 

.3 
MAXIMUM 

AVO  OR 

GEOM  MN  ( •  ) 
MINIMUM 

LONG: 


934 

SAMPLE 


Fl LTERED 

AMMON 1 A 

MG/L 

0.010 
0,050 
0.030 
0.  140 
0,020 
0.060 
0.040 

0.010 

0.040 
0.O2O 

0.  140 

0.042 
0.010 


U    T    M:  18    0532275.0    4999175.0    4 

01  80  81  84 

SCD  TOTAL  FECAL  M.F. 

COL  1  FORM  CO  LI  FORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/100ML       MF/100ML 


2930I 

4 

29316 

4 

29346 

3 

29331 

4 

2936  1 

29376 

8 

29391 

8 

29406 

8 

29421 

29436 

29436 

29451 

4 

70 

220. 

3500. 

160. 

3200. 

200. 

10. 

30. 

20. 

240. 

3500. 
155.' 
10. 


20 
TOTAL 

KJELDAHL 
MG/L 

0.530 
0.  4  90 
0.530 
0.770 

1.250 
0.790 

0.740 
0.720 
0.760 

1  .250 
0.731 
0.490 


FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0.003 

0  -  006 
0.008 
0.038 
O.OOB 
0.008 
0.030 
0.002 
0.040 
0.002 

0.040 
0.015 
0.002 


10 
4 

96 
4 

sso 

2B 


880 
15 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0.230 

0.190 

0.  I  10 

0  380 

0.0201. 

0.030 

0.060 

0.0201. 

O.O40 

0.0201. 


10. 

4. 

500. 


4. 
16. 


0.380 
0. 1 10D 
0.020 


INRGNC 

N 

MG/L 

0.24B 
0  246 
0,  148 
0.658 
0.048 
0.098 
0.  130 
0.032 
0.  120 
0.042 


0.658 
0.  167 
0.032 


STORET  CODE: 

02 

005 

0250 

4     REGION:  04 

MILEAGE: 

6.70 

BOS 

3 

1 

33 

34 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

Fl LTERED 

TEMP. 

02 

BOO 

P 

REACTIVE 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P  MG/L 

1  0 

8.0 

0.5 

0.036 

0.008 

1  .0 

9-0 

1  .0 

0.032 

0.010 

10. 0 

13.0 

1  .0 

0.044 

0.012 

2.0 

10.0 

1  .5 

0.056 

0.016 

20.0 

9.0 

0.5 

0.008 

20  0 

8.0 

0.5 

0.062 

0.024 

23.5 

8.0 

0.5 

0.038 

0.010 

25.0 

8.0 

0.5L 

0.032 

0  006 

16.0 

9.0 

0.2 

0.04  6 

0.006 

9.0 

13. 0 

25.0 

1  1  .7 

I  .0 

11 

IB 
TOIAL 
ORGNC   N 
MG/L 

0.520 
0.440 
0.500 
0.630 

1  .  1 90 
0.750 
0  .  730 
0.6H0 
0.740 


100 
687 
440 


13.0 
9.2 
6.0 


23 
TOTAL  N 

MG/L 

0.768 
0.686 
0,648 
1  .188 

1  .268 
0.880 
0.762 
0.80O 
0.782 

1  2B8 
0.B67 
0.648 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


400.0 
303.3 
230.0 


0 

06  2 

0 

024 

0 

042 

0 

010 

0 

032 

0 

002 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

9.0 

1S.0L 

7.0 

b.b 
1.1. g 

14.0 

2.0 

10.0 

13.0 

7.0 

15.0 
9.  7D 
2.0 


DISS. 

SOLIDS 

MG/L 


391 
295 
221 


NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  I 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    73       PAGE 


SAMP    DTE    HOUS       STN       STN    SAMP       Pd 
DY    MO    YR    ,MT         D1ST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


16   01 

76 

MOO 

.3 

06   02 

78 

1010 

.3 

3.4   0-1 

78 

1010 

.3 

is  04 

78 

1055 

.3 

23   OS 

78 

3955 

.3 

20   06 

78 

3930 

.3 

17  07 

78 

0855 

.3 

14  03 

78 

3900 

.3 

19  09 

78 

3950 

,3 

06    11 

78 

1200 

3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( ■ ) 
MINIMUM 

107 
CALCUL 
D-5QLIDS 
MG/L 

234 
270 
172 
260 
250 
2  76 
273 
260 
273 
270 

276 
254 
172 


14  16         56 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

25C  FORMAT.  IN       MG/L 

UMkOS  UNITS 


360 
415 
265 
400 
385 
425 
420 
400 
420 
415 


S 

SO 

5 

10 

6 

40 

8 

00 

6 

30 

7 

00 

4 

60 

2 

90 

7 

SO 

3 

CO 

425 
391 

265 


6 

0 

9 

0 

4 

0 

9 

0 

7 

5 

9 

0 

10 

0 

11 

0 

13 

0 

16 

0 

16 

0 

9 

5 

NO  OF  5AMPLE5 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


RAISIN  RIVER 

AT  RIVER  SEND  1.4  MILES  DOWNSTREAM  FSOM  MARTlNTOWti 
RIVER  MAJOR  BASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 

si  Lawrence  river 

RAISIN  RIVER 


STATION  ID:   12-0073-006-02 

STORET  CODE:  02 
005 
0250 


LIT: 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  IMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


LONG: 


16 

01 

78 

1030 

06 

02 

78 

0935 

24 

04 

78 

0935 

28 

04 

78 

1030 

23 

OS 

78 

0915 

20 

06 

7B 

0045 

17 

07 

78 

0825 

14 

08 

78 

0825 

19 

09 

78 

0930 

06 

11 

78 

0640 
1200 

11 

12 

78 

1330 

.3 

.3 


934 

901 

SAMPLE 

SCD 

NO 

29300 

4 

293IS 

4 

2934S 

3 

29330 

4 

29350 

29375 

8 

59390 

8 

29405 

8 

29A20 

29A35 

29435 

294SO 

4 

U    T    M:  18    0523B75.0   4998800.0 

80  81  84 

TOTAL  FECAL  M    F. 

COLIFORM  COLIfOSM  ENTER. 

MF/100ML  MF/100MI.       MF/100ML 


170. 
1  180. 
4500. 

690. 
1300- 

400. 

560. 
70. 

210. 

800- 


i'O. 
40. 
92. 
24. 
1320. 


12. 
36. 


4 

1EGI0N      04 

805 

3 

WATER 

DISS. 

TEMp. 

02 

DEG  c 

MG/L 

1  .0 

70 

1  .0 

8.0 

9,0 

12.0 

4,0 

7.  0 

19.0 

10.0 

20   0 

7.0 

24,0 

8-0 

24,0 

10    0 

5-  DAY 
BOD 

MG/L 


L6A0E:  12.60 

33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P    MG/L 


04  8 
04  2 
012 
.056 


.058 
.066 


0.020 
0.014 

o.oia 

0.026 
O.OIO 
0.044 
0.002 
0.010 
0.010 

0.006 


MAXIMUM 

AVG.    OR    GEOM    MN     (  ■  | 

MINIMUM 


soo. 

1320. 

600 

559.- 

37.  • 

16 

70. 

4  . 

4 

13.0 

1.5 

0.114 

0.044 

9.5 

1  .0 

0.060 

0.016 

7.0 

0.5 

0.042 

0.002 

NO    OF    SAMPLES 


1  9 

70 

21 

22 

17 

19 

23 

5 

6 

7 

SAMP    DTE 

HOUR 

SIN 

STN  Samp     pj 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

1NRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMO N I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLtDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

IS   01 

79 

1030 

.3 

0.030 

0    530 

0,010 

0,  190 

0-230 

0  .500 

0,730 

290.0 

9,0 

281 

06   02 

7B 

0935 

.3 

0.050 

0    670 

0.0C6 

0,  150 

0,206 

O.f.20 

0    B26 

15    OL 

24    04 

7B 

0935 

,3 

0.030 

0,670 

O.OOB 

0,070 

0     108 

0.6-10 

0.74B 

5    0 

28    04 

79 

1030 

.3 

0    060 

0,510 

0.02B 

0,330 

0.418 

0.450 

0    866 

440.0 

14.0 

426 

23    05 

78 

0915 

.3 

O.05O 

0.010 

0    0201. 

0.080 

15    0 

20    06 

78 

0845 

.3 

0.030 

1  .900 

0.030 

0,790 

0    850 

1  .  770 

2.620 

20.0 

17    07 

78 

0825 

.3 

0.004 

0    0201. 

15.0 

14    08 

78 

0825 

,3 

0.010 

1  ,050 

0-002 

0,0201. 

0.032 

1  .040 

1  .072 

15.0 

19    09 

78 

0930 

.3 

0    030 

0,940 

0.006 

0    0201. 

0.056 

0.910 

0.966 

14.0 

06    11 

78 

1200 

.3 

0.050 

0.  760 

0.004 

0    040 

0.094 

0.710 

0,804 

320,0 

tl    0 

309 

MAX IMUM 

0.060 

1  .300 

0  .  030 

0,790 

0,350 

1  .770 

2    620 

440.0 

20.  D 

426 

AVG 

OR    GEOM    MN     1 " 1 

0.033 

0.366 

0.01  1 

0, t6SD 

0.230 

0.330 

1  .079 

350.0 

13. 3D 

339 

M I N I  MUM 

0.010 

O.SlO 

0.002 

0,020 

0.032 

0.450 

0  .730 

290.0 

5.0 

281 

NO    OF    SAMPLES 


107 

14 

16 

56 

SAMP 

3TE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

CALCUL 

CONO 

TUPB. 

CHLORIDE 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

D- SOL  IDS 

25C 

form a  2  in 

MG/L 

FEET 

MTRS 

MG/L 

umhos 

units 

16    01 

7B 

1030 

.3 

231 

355 

3    50 

7    0 

06    02 

78 

0935 

.3 

263 

AOS 

4    00 

110 

24    04 

78 

0935 

.3 

166 

255 

5,00 

4    5 

38    04 

78 

1030 

.3 

357 

395 

5,00 

10    0 

23    05 

78 

0915 

.3 

250 

335 

6.30 

20   06 

78 

0645 

.3 

283 

A35 

3,30 

11,0 

17   07 

78 

0825 

.3 

263 

405 

5,40 

12    0 

14   03 

78 

0825 

.3 

237 

365 

5    40 

13    0 

19  09 

78 

0930 

.3 

260 

400 

4  ,  SO 

17    0 

08    11 

78 

1200 

.3 

313 

480 

3,50 

17    0 

MAXIMUM 

312 

480 

3   30 

17.0 

AVG 

OP   GEOM  MN    ( -  I 

252 

388 

5,09 

11,4 

MINIMUM 

166 

255 

3,50 

4,5 

NO    OF    SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


At' FIRST* BRIDGE  UPSTREAM  OF  MARTINTOWN 

RIVER 


DATE  OF  REPORT 
STATION  ID: 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


16  01 
05  02 
24  04 
28  04 
23  05 
20  06 
1  7  07 
14  08 
19  09 
14  11 
12  12 


7a  i4oo 

78  1325 
7B  1330 
78  1305 
78  1330 
76  1 340 
78  1205 
78  1320 
7B  1230 
78  0900 
78  1130 


a 

.3 
.3 
.3 
.3 

.-" 

:-: 

.3 
.3 

.3 


MAXIMUM 
AVG ' OR  GEOM  MN  | ' I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  VR  LMT    DTST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


16    01     78 

1400' 

.3 

06   02    78 

1325 

.3 

24   04    78 

1330 

.3 

2B   04    78 

1305 

.3 

23   05    78 

1  330 

.3 

20    06    78 

1340' 

.3 

17   07    78 

1205 

.3 

14    08    7B 

1320 

.5 

19    09    78 

1230 

.3 

14    11    78 

0900 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    MN     I ' 
M'fNtMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN.  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


16  01  78  1400 
06  02  78  1325 
24  04  7B  1330 


934 
SAMPLE 


29307 
23322 
2S352 
29337 
29367 
29382 
29397 
59412 
29427 
29442 
29457 


19 
FI1 rEBLO 
AMMONIA 
MG/L 

0.030 
0  .  060 
0.030 
O.OEO 
0.030 
0.020 

0.0(0 

0.030 
0.030 

o.oao 

0.036 
0.010 


107 

CALCUL 

D-'SOLIDS 

MG/L 

224 
270 
159 


901 
SCO 


20 
TOTAL 

KJELDAHL 
MG/L 

0.590 
0.660 
0.560 
0.5.20 


1.300 


000 
900 
BOO 

300 

791 
.520 


MAJOR    BASIN:    GREAT    LAKES 
MINOR    BASIN:     ST     LAWRENCE    RIVER 
TERM    STREAM:     RAISIN    RIVER 


U   T   M: 

80 
TOTAL 

C0L1FQRM 
MF/IOOML 


100. 

270. 
1  1 00'. 

160. 
2600 . 

100. 

210. 

70. 

4. 

500. 

2600. 
130. 


10 

21 
FILTERED 
N02-N 
M6/L 

0.010 

0.008 
0.006 
0.024 
0 .  008 
0.014 

0.004 

0.005 
0.066 

0.056 
0.016 

0.004 


1B    0521250.0   4998625.0    4  REGION:    04 


81 
fECAL 

COLI FORM 
MF/100ML 


3-15 
415 
245 


1  11 

12 

111B 


1118 
20 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0.  130 

0  130 

0.050 

0.280 

0.0201. 

0.210 

0.020L 
0.020L 
0.020 


M.F. 
ENTER 
MF/IOOML 


110. 

4. 

36. 

8. 


0.280 
0 . 09U0 
0.020 


14  16        56 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

2SC  FQRMAZIN      MG/L 

UMH0.5'  UNITS 


4.40 

a.  oo 

3.90 


6.5 
12.0 
4.0 


17 


0.  170 
0:  196 
0.086 
0.384 
0 .  05  B 
0.244 

0-034 
0.056 
0.116 

0.364 
0.  150 

0.034 


805 
WATER 
TEMP. 
DEC  C 

1.0 

1  .0 
10.0 

1  .0 
21  .0 
21  .0 
26.5 
27.0 
16.0 

7.0 

I  .0 

27.0 
12.0 


18 


0 .  5G0 

0  .  too 
0 . 5.<0 
0.440 

1  .280 

0.900 
0.870 
0.770 

1  .280 
0.7S5 
0  .440 


DISS. 

02 

MG/L 


10.0 
9.0 


12.0 

a. 2 


23 


INRGNC      TOTAL    TOTAL  N 
N   ORC-NC   N 
MG/L       MG/L       MG/L 


0.7  30 

0  .798 
0.616 
0.B24 

1  .524 

1  .024 
0.926 
0.B86 

1  .524 
0.916 

0.616 


25  OCT  79   PAGE    342 

12-0073-007-02 

STORET  CODE:  02 
005 
0250 

MILEAGE:    16.10 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

0.5 

1  .0 

0.5 

1  .5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.2L 

0.2 


1.5 
0.6D 


10 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

240.0 


240.0 
225.0 
2I0.0 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

p  REACTIVE 

MG/L  P  •MG/L 


0.032 
0.042 
0.038 
0.046 

0.058 

0.036 
0.056 
0-050 


0.058 
0.04  5 
0.032 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

7.0 
15. OL 

l.OL 
10.0 


15: 

7. 


0.012 
0.010 
0.018 
0.024 
0.012 
0.01B 

0.002- 

0.012 

0.016 


0.024 
0.014 
0 .  002 


DISS. 

50LIDS 

MG/L 


233 
217 

200 


28  04  78  1305 
23  05  7B  1330 
20  06  7B  1340 
17  07  78  1205 
14  Oa  78  1320 
19  09  78  1230 
14    11    78    0900 


,3 
.3 

.  3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     [») 

MINIMUM 

NO   OF   SAMPLES 


254 

2  1 7 

asr 

254 
234 
244 
315 

315 
246 

b'J 


390 

3.90 

10.0 

330 

14.00 

8.0 

395 

4.00 

11  .0 

390 

1  .50 

11  .0 

360 

1.10 

18.0 

375 

3.20 

17.0 

485 

9.40 

16.0 

4B5 

1 4 .  00 

18.0 

378 

5.15 

11.4 

24  5 

1.10 

4.0 

STATION   TYPE:    RIVER 


SAMP    DTE    HOUR 

STN 

STN    SAMP 

DY    MO    YR    LMT 

DIST 

BRG   DEPTH 

FEET 

MTRS 

17    01     78    0935 

.3' 

08    02    7 B    1000 

.  a 

29   03    78   0945 

.3 

25    04    78    0945 

.3 

24    05    78    0925 

.3 

21    06    78    0915 

.3 

16    07    78    0855 

.3 

15    03    78    0950 

.3 

20    09    78    0925 

.3 

14    11     78    0930 

.3 

18     12    7B    1025 

.3 
MAXIMUM 

OR    GEO* 

HINIKUM 

STATION    10:        12-0073-008-02 

TREAM    FROM 

ST    ANDREWS 

STORFT    CODE: 

02 

MAJOR    BASIN:     GREAT 

LAKES 

005 

MINOR    BASIN:     SI     LAWRENCE    RIVER 

0250 

TERM    STREAM:     RAISIN    RIVER 

ONG: 

U   T   M: 

18    0517050 

0    4994950.0 

4          REGION:    04 

MILEAGE: 

20.30 

934 
SAMFLE 
NO 

901 
SCO 

80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

81 
FECAL 
COLIFOIIM 
MF/100ML 

84 

M.F. 

ENTER. 

KF/100ML 

805 

WAIER 
TCMp. 
DEC    C 

3 

DISS. 

02 

MG/L 

1 
5-DAY 

800 
MG/L 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 

Fl ITERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

29309- 
29324 

4 

•1 

400. 

50. 

20. 

re. 

10. 
4, 

1  .0 
1  .0 
2.  0 

4.0 

7.0 

11.0 

1  .5 

2.0 
0.5 

0.116 
0,05  8 
0.04  6 

0.012 
0-030 
0-018 

29339 

1  1  .0 
20.0 
20.0 

22  ■  5 

12-0 

11.0 

12. 0 

7  .  0 

0.5 

0.028 

0.012 

29354 
29369 

-■ 

110. 
90. 

4.       L 
16. 

1  20  . 
4.        L 

0.5 

1  .5 

0.060 

0.006 
0.018 

29384 

8 

480. 

123. 

30  . 

0.5L 

0.048 

0.026 

29349 

e 

4  .       L 

40. 

16. 

36. 

25    0 

13-0 

6.0 

1  .0 

9.0 

0.5 

o.osa 

0.018 

2S4I4 
29429 
29444 
29459 

9 
A 

200. 

270. 

1900. 

130. 

20  . 

10.       L 
28. 
64. 

11  .0 

10.0 

8.0 

0.2L 

0.2 

0.090 
0.02  4 

0.002L 
0.004 

1900. 
221.- 
50. 

12B. 
21  .*    D 
4. 

120. 
16."    D 

4. 

25.0 
11.1 

1  .0 

12.0 
9.3 

4.0 

2.0 

0.80 
0.2 

0.116 
0.059 
0.024 

0.030 
0  .  0 1  50 
0.002 

NO    OF    SAMPLES 


(    C   0   N  T    D    ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    343 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

SAMP    DTE 

HOLR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FI LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL   N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

OY   MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNL       N 

S0LID5 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/I. 

1?    0? 

78 

092  5 

.3 

0.030 

1  .240 

0.010 

0.  130 

0.170 

1  .210 

1  .380 

270.0 

50.0 

08    02 

7B 

10C0 

.3 

0.030 

0.680 

0.080 

0.260 

0.370 

0.660 

1.030 

290.0 

15.  OL 

29   03 

7E 

09*5 

.3 

o.oeo 

0.61Q 

0.018 

0.260 

0.356 

0.5.'>0 

0.BB8 

260.0 

6.0 

274 

25   04 

78 

09^5 

.8 

0.010 

0.610 

0.008 

0,050 

0.068 

0.6U0 

0.66B 

5.0 

24    05 

78 

09:15 

.3 

0.020 

0.  006 

0.020L 

0.046 

6.0 

21     06 

78 

0915 

.3 

0.040 

1  .400 

O.038 

0.420 

0.  498 

1  .360 

1  .858 

6.0 

18   07 

78 

0855 

.3 

0.030 

1.950 

0.052 

0.130 

0.212 

0.9,0 

1  .132 

5.0L 

15    OB 

78 

C9J0 

.3 

0.010 

0.820 

0.004 

0,0201. 

0.034 

0.810 

0.844 

5.0 

20   09 

78 

0915 

.3 

0.010L 

0.  100 

0.002 

0.020L 

0 .  032 

0.0' '0 

0.  122 

15.0 

14    11 

78 

oa:;0 

.3 

0.050 

0.650 

0.030 

0.010 

0.090 

0.600 

0.690 

390.0 

5.01. 

MAX IMUM 

0.080 

1  .400 

0.030 

0.420 

0.  498 

1  .360 

1  .B5B 

390.0 

50.0 

274 

AVG 

OR    GEOM    MN     ] ' ] 

0.03  ID 

0.7S6 

0.025 

0.  13  2D 

0.  188 

0.753 

0.957 

307.5 

1  1  .8D 

2  74 

MINIMUM 

o.oio 

0.  100 

0.002 

0.010 

0.032 

0 , 0'JO 

0.122 

270.0 

5.0 

274 

NO  OF  SAMPLES 


SAM,"'  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


17  01  78  09115 
08  02  78  lOtIC 
29  03  78  0945 
25  04  7B  0945 
24  05  78  0925 
21  06  78  09'  5 

18  07  78  0855 
15  08  7B  0960 
20  09  78  09I!5 
14  II  78  0930 


107 

la 

16 

56 

STN       STN 

SAMP       PJ 

CALCUL 

COND. 

TUR'B . 

CHLORIDE 

DiST     BRG 

DEPTH 

D 

SOLIDS 

25C 

FORMAZlN 

MG/L 

FEET 

MTRS 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

.3 

217 

33S 

24.00 

B.O 

.3 

240 

370 

4.00 

a.o 

.3 

237 

365 

4.40 

10,0 

.3 

165 

254 

4.00 

4.5 

.3 

237 

365 

3.  BO 

8.5 

.3 

260 

400 

9.5 

.3 

283 

435 

1  .20 

16.0 

.3 

270 

415 

1  .70 

19.0 

.3 

263 

405 

5.00 

17.0 

.3 

325 

500 

2.00 

13.0 

MAX IMUM 

325 

500 

24 .  00 

19.0 

OR    GEOM    MN     t  '  ) 

250 

384 

5.54 

1  1  .4 

M 

NIMUM 

165 

254 

1  .20 

4.5 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYFE 


RAISIN  RIVER 

AT  FIRST  BRIDGE  UPSTREAM  OF  ST  ANDREWS 

RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM   STREAM 


GREAT  LAKE5 

ST  LAWRENCE  RIVES 

RAISIN  RIVER 


STATION  ID:   12-0073-009-02 
STORET  CODE: 


02 

005 

0250 


U   T    M:    18    05I2925.0   4992825.0    4 


REGION:    04 


27.00 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


17   01 

78 

0955 

.3 

08   02 

78 

1030 

.3 

29   03 

7B 

1005 

.3 

25   04 

7B 

1000 

.3 

24    05 

78 

09',5 

.3 

21    06 

78 

09'i5 

.3 

18    07 

78 

0930 

.3 

15    08 

7B 

1015 

.3 

20   09 

7B 

0945 

.3 

14    11 

7B 

1000 

.3 

IS    12 

78 

1045 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM   MN    ( » 1 

M I N I  MUM 

934 

901 

SO 

SAMPLE 

SCD 

TOTAL 

F 

NO 

COLIFORM 

CO  LI 

MF/100ML 

MF/1 

29310 

4 

100. 

10 

29325 

4 

50. 

12 

29340 

29355 

3 

40. 

B 

29370 

100. 

25 

2S385 

B 

610. 

244 

29400 

B 

29415 

B 

200. 

24 

29430 

250. 

30 

29445 

270. 

4 

294B0 

4 

30. 

16 

610. 

119.* 

30. 


84 
FECAL       M.F. 
ENTER, 
MF/100ML 

30. 


244. 
19. 
4. 


805 
WATER 
TEMP. 
OEG    C 

1  .0 


10 

0 

19 

0 

20 

5 

23 

□ 

26 

□ 

14 

0 

7 

0 

1 

0 

25 

0 

1  1 

2 

3 

DISS. 

02 

MG/L 

4.0 


9. 
10. 


7.4 
3.0 


5.  DAY 
BOD 

MG/L 


0.5 

0.5L 

0.5L 

1     5 

0.5L 

0.5L 

0.6 

0.2L 


2.0 

0.8D 

0.2 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P   MG/L 


.116 
.040 
.044 
.028 

.102 

.060 
.032 
.006 
.034 


0.116 
0.054 

0.006 


0.D1B 
O.OIB 
0-018 
0.012 
0.038 
0.038 

0.016 
0.006 
0.012 


0.038 
0.019 

a.  ooe 


NO    OF    SAMPLES 


9 


11 


10 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY   MO   YR    LM"         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


17   01 

7S 

0955 

.3 

OB  02 

78 

io:io 

.3 

29  03 

78 

1005 

.3 

25   04 

78 

i  ooo 

.3 

34   05 

78 

09 '15 

.3 

21    06 

78 

094  5 

.3 

IB    07 

78 

0930 

.3 

15    08 

78 

iois 

.3 

2D    09 

7B 

0S4S 

.3 

>4    11 

78 

I  000 

.3 
MAXIMUM 

IVQ    OR 

GEOM  MN  ( • ) 
MINIMUM 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

0.030 
0.030 
0  .  090 
0,020 
0,020 
0.  150 

0.010 
0.020 
0.030 

0.  150 
0.044 
0.010 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.370 
0.670 
0.  640 
0.610 


050 
000 
770 
010 
590 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.012 
0.084 
0.016 
0  008 
0.010 
0.048 


.050 
.634 
.010 


.004 
.004 
.034 

.084 
.024 
.004 


22 
FILTERED 
N03  ■  N 
MG/L 


I  10 

260 

220 

030 

020L 

310 


0.0201. 
0.020L 
0.  130 

0.310 

0.1240 

0.020 


17  IB 

NRGNC  TOTAL 

N  ORGNC       N 

MG/L  MG/L 


0.  152 
0.374 

0.326 
0.0E8 
0.050 
0-508 

0.034 
0.044 
0.  194 

0.508 
0.193 
0.034 


0  340 
0  640 
0.550 
0  , 5'JO 

0  ,  900 


.760 
.010 
.560 

.900 
.544 
.010 


23 
TOTAL    N 

MG/L 

0.492 
1  .014 
0.B76 
0 .  646 


0  794 
0.034 
0.754 

1  ,408 
0.753 
0.034 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

370.0 
260.0 
290,0 


290.0 
280.0 
270.0 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

46.0 

15. OL 

4.0 

5.0 

B.O 

18.0 

8.0 
8.0 
B.O 

46.0 
13.  3D 
4.0 


7 

DI5S. 

SOL  I  OS 

MG/L 


286 


28li 
28(i 

2Bii 


NO    OF    SAMPLES 


(    C    0    N    T    D     ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE:  Pa. SIN  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  FIRST  BRIDGE  UPSTREAM  OF  ST  ANDREWS 

STATION  TYPE:  RIVER 


107 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP       PJ 

CALCUL 

DY  MO 

•S 

LMT 

r:  I S  i 
FEET 

BRI 

DE»TH 
MTRS 

0-SOLIDS 
MG/L 

17    01 

7B 

0955 

.3 

211 

oa  02 

78 

1030 

.3 

22S 

29    03 

78 

1005 

.3 

224 

25   04 

78 

1000 

.3 

159 

24    05 

78 

0945 

-3 

234 

21    06 

78 

0945 

.3 

257 

IB   07 

78 

0930 

.3 

306 

15   08 

78 

1015 

.3 

289 

20    09 

78 

0945 

.3 

286 

14    1  1 

78 

1000 

.3 

309 

MAXIMUM 

309 

AVG 

OR   GEO* 

mi      ■  : 

■>.w. 

M 

IRIMUM 

159 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT     LAKES 

SI     LAURENCE    RIVER 

RAISIN    RIVER 


U    T    M:     18    0512925.0    4992825    0    4 


DATE    OF   REPORT       25    OCT    79      PAGE 
STATION    ID:        1 2 -0073009 -02 
STORET    CODE 

REGION:    04  MILEAGE; 


02 
005 
02  50 


14  16                     56 

COND  TURB.  CHLORIDE 

25C  F0RMAZ1N                  MG/L 

UMHOS  UNITS 


325 

22 

00 

350 

4 

00 

345 

5 

30 

245 

4 

20 

360 

5 

50 

395 

14 

00 

470 

2 

50 

445 

2 

50 

440 

5 

10 

475 

E 

40 

475 

22 

00 

385 

7 

15 

245 

2 

SO 

7.S 

7.5 

11.0 

8    0 

7.5 

1  I  .0 
7.3 
3.5 


NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


RAISIN    RIVER 

AT     COUNTY     ROAD    NO    18    EAST    OF    LUNENBURG 

RIVER 


934 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STS 

SAMP       PJ 

SAMPLE 

DY    MO 

■is 

LMT 

DiST 
FEE  T 

BRG 

DEPTH 
MTRS 

NO 

17    01 

78 

1040 

.3 

29312 

4 

06    02 

78 

1145 

.3 

29327 

4 

29    03 

73 

1115 

.3 

29342 

25    04 

78 

1230 

.3 

29  357 

3 

24    05 

78 

1045 

.3 

29372 

21     06 

7B 

104S 

.3 

29387 

8 

16   07 

78 

1045 

.3 

29402 

8 

15   OS 

78 

1  115 

.3 

29417 

8 

20    OS 

7B 

1100 

.3 

29432 

14    11 

7E 

1140 

.3 

29447 

1B    12 

76 

1125 

.3 

29462 

•1 

MAJOR  BASIN;  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  ST  LAWRENCE  RIVER 
TERM  STREAM:  RAISIN  RIVER 


U    T    M: 

18    0504675 

.0    49B9350 

0    4             RE 

SION:     04 

80 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 

81 
FECAL 
COLIFOSM 
MF/100ML 

B4 

M.  F. 

ENTER 
MF/IOOML 

605 
HATER 
It  MP. 
DEG    C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

I  00, 
1  10. 

10.        L 
32. 

10.        L 
12. 

1     0 
1  .0 
2.0 

6.0 

8.0 

10.0 

2410. 

740. 

1800. 

4.        L 
516. 
1280. 

4.        L 
B. 
134. 

1  1  .0 
20.0 
21.0 
54.5 

12.0 
11  -0 

11.0 

e.o 

200. 
390. 

1  100 
90. 

60. 

240. 
112. 
24. 

28. 
20. 
136. 
64. 

26.5 

14.0 

8.0 

1     0 

12.0 
12.0 
10.0 
10.0 

STATION    ID:        1 2 -0073- 01 0 -02 

STORET    CODE:     02 
005 
0250 

MILEAGE:  34.80 


5-DAY 
60D 

MG/L 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

f  REACTIVE 
MG/L  P    MG/L 


042 
056 
060 
044 

160 
.102 
.108 
.106 
.086 


016 
028 
018 
016 
056 
054 
050 
042 
026 
03B 


AVG 

MAXIMUM 
OR    GEOM    MN     I » ) 

2410. 
402.  ' 

1260. 
6B,  •    D 

4. 

136. 

24.  •     D 
4, 

26.5 

1  l    8 

1  .0 

12.0 

10.0 

5-  0 

2.0 
1  .  ID 
0,5 

0.16D 
0.085 
0.042 

0.064 
0.035 
0.016 

MINIMUM 

90  . 

NO    OF    SAMPLES 

9 

9 

9 

11 

11 

10 

9 

10 

SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR     LMT 

STN 

OIST 

FEET 

STN    SAMP       PU 
BRG    DEPTH 
MTRS 

19 
FI LTEREO 
AMMON I A 
MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 
Fl LTEREO 
N03-N 
MG/L 

17 
INRGNC 
N 
MG/L 

IB 
TOTAL 
ORGNC      N 
MG/L 

23 
TOTAL    N 

MG/L 

5 
TOTAL 
50LIDS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

17  01     78    1040 
OB    02    7B    1145 
39   03    78    1115 
25    04    7B    1230 
24    05    7B     1045 
21     06    7B     1045 

18  07    7B    1045 
15    OB    7B    1115 
20    09    7B    1100 
14    11    7B    1140 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

0.070 

0.040 
0    090 
Q  .050 
0.030 
0.  150 
0.030 
0,040 
O.OIOL 
0 .  030 

0.720 
0.700 
O.690 
0.760 

1  .050 
1  ,250 
1  .350 
0.600 
1  .500 

0.008 
0.064 
0.022 
0.012 
0.016 
0-078 
0.006 
0.006 
0.066 
0.014 

0.050 
0.  180 
0.220 
0.  030 
0.020 
0.300 
0.090 
0.020L 
0.  140 
0  .  490 

0.1  2S 
0.234 
0.332 
0.092 
0.066 
0.528 
0.  126 
0.066 
0.216 
0.534 

0.650 
0 .  660 
0.6U0 

0  710 

0.900 

1  .220 
1  .310 

0  .  5'JO 

1  .470 

0.778 
0.944 
0.932 
0.B02 

1  .428 
1  .346 
1  .376 
0.806 
2.004 

180.0 

260.0 
280.0 

440.0 

8.0 
1S.0L 
17.0 

5.0 
10    0 
25.0 

7.0 

7.  0 
20.0 
10.0 

263 

430 

AYG 

MAXIMUM 
OR    GEOM   MN     (') 

MINIMUM 

0.150 
0    0S4D 
0.010 

1  .500 
0.958 
0.600 

0.D78 
0.02  9 
0.006 

0.490 
0. 154D 
0.020 

0.534 
0.237 
0.066 

1  .470 
0,901 
0  ,  590 

2.004 
1  .157 
0.77B 

440.0 
290.0 
180.0 

25.0 
12.40 
5.0 

430 
347 
263 

NO 

OF   SAMPLES 

10 

107 

9 
14 

10 
16 

10 

56 

10 

9 

9 

4 

10 

2 

SAMP    DTE    HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

CALCUL 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

DY    MO    YR    LMT 

DIST 

FEET 

BRG    DEPTH 
MTRS 

D-SOLIDS 
MG/L 

25C 

UMHOS 

F0RMAZ1N 
UNITS   . 

MG/L 

17    01     78    1040 

.3 

i  a: 

285 

3.50 

6.0 

08    02    78    1145 

.3 

192 

295 

3.70 

6.0 

29    03    78    1115 

,3 

201 

310 

7.10 

5.5 

25    04    7B    1230 

.3 

124 

190 

4.30 

2  ,  5 

24    05    7B     1045 

.3 

195 

300 

4.  70 

21     06    78     I045 

.3 

244 

375 

18.00 

7  .0 

18    07    78     1045 

.3 

260 

400 

2.  10 

5  .5 

15    06    78    1115 

.  3 

267 

410 

2.20 

6    0 

20    09    7i     1100 

.3 

273 

420 

6.00 

5.  0 

14     11     78     1140 

.3 

MAXIMUM 

351 

351 

540 

540 

5.10 
18.00 

13.0 
13.0 

A  v  i 

OR    GEOI 

229 

353 

5.67 

6.5 

MINIMUM 

124 

190 

2,10 

2.5 

NO    OF    SAMPLES 


S*MHE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY     REPORT     -     RIVER    BASINS 


B.O.*./    SITE:     WORTH    RAISIN    RIVER 

SAMPLE     POINT:     AT     FIRST    UPSTREAM    OF    MARTINTOWN 

STATION   TIRE:    RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 

17  01  78  01105  .3 
08  02  78  0<!30  .3 
29  03  78  0<!1S  .3 
25  04  7B  0:!25  .  3 
24  OS  7B  O'iOO  .3 
21  06  7B    01135  .3 

18  07  70  OII25  .3 
IS  08  78  01)25  .3 
20  09  78    01)00  .3 

14  11    79   09IS  .3 

15  12    78     1000  -3 

MAXIMUM 

AVG    09    GEOM    MN     I  - ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    MO    YR     L*T  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE 
STATION    ID:       12-0073-011-02 


17    01 

7  8 

0505 

.3 

0£    OS 

78 

0930 

3 

29    03 

78 

0915 

.3 

25    04 

78 

0925 

.3 

24    05 

78 

0900 

.3 

21    06 

?e 

DB35 

.3 

18    07 

78 

0925 

.3 

15  oe 

76 

0925 

.3 

20   09 

7B 

0900 

.3 

14    11 

7B 

0915 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR    GEOM    MN     ( ' 1 
MINIMUM 

FI l.TERED 

aMmOni a 

MG/L 

0.030 
0020 
0.070 
0.010 
0.010 

o.oco 

0  .030 
0.010 
0.030 
0.060 

0.070 
0.033 
0.010 


MAJOR    SAS1N:     GRI.AT 

LAKES 

STORET   CODE: 

02 

MINOR 

iASIN:     ST     LAURENCE    RIVER 

005 

TERM    STREAM:     RAISIN    RIVER 

0250 

ONG: 

U    T    M 

18    0520800 

0    4999425 

0    4            REGION       04 

MILEAGE. 

15.70 

934 

901 

SO 

81 

84 

805 

3 

1 

33 

34 

SAMPLF. 

SCO 

TOTAL 

FECAL 

It.  F, 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

Fl  tTERf-0 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER . 

TEMP. 

02 

80D 

P 

REACTIVE 

MF/tOOML 

MF/10QML 

tIF/IOOML 

DEO    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MS/L 

29308 

4 

90- 

10. 

20. 

1  .0 

B.O 

0.5 

D.040 

0  . 0 1  a 

29323 

4 

100. 

16 

4. 

1.0 

9.0 

3.0 

0.032 

0.003 

29338 

30 

6.0 

l  .5 

0-O62 

0.025 

29333 

3 

90. 

4.        L 

4.        L 

9-0 

12.0 

1  .0 

0.04  2 

0.023 

29353 

120. 

20. 

4.        L 

19.1) 

11.0 

l    0 

O.OOS 

29333 

8 

3800 

148. 

24. 

20.0 

9.0 

l  .5 

0.050 

0.014 

2  9398 

8 

22.0 

7.0 

0.5L 

0.128 

0,024 

2  9413 

a 

500 

32. 

e. 

24,5 

7.0 

0.5L 

0.040 

0,008 

29428 

190 

20. 

220 

12.0 

10.0 

0.3 

0.038 

0.002 

29443 

1500 

32. 

280 

7.0 

10.0 

0.2 

0.032 

0.004 

29458 

4 

50 

28. 

12 

1  ,0 

10.0 

3B00. 

118. 

280 

24    5 

12.0 

3.0 

0,128 

0.026 

240.- 

22.  >    D 

18     •     D 

10,9 

9-0 

1  .OD 

0.052 

0.013 

50. 

4 

4 

1     0 

6.0 

0.2 

0.032 

0.002 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.520 
0.540 
0.530 
0.580 

1  .  350 
1  .350 
0-  680 
0.580 
0.630 

1  .350 
0.771 
0.520 


FILTERED 

N02-N 

MG/L 


06a 

.020 
.012 
006 
046 
004 
C04 
002 
022 


0.06B 
0.019 
0.002 


22 
F] LTERED 
N03-N 
MG/L 

0.200 

0.300 

0 .  360 

0.  140 

0.0201. 

0  710 

0.060 

0.020L 

0.0201- 

0.01)0 

0.710 
O. 203D 
0.020 


MG/L 

0.  328 
0.4  38 
0  .450 
0.162 
0.0J6 
0.816 
0.094 
0.034 
0.052 
0.142 

0.815 
0.255 
0.034 


TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 

0.490 
0.520 
0  .  460 
0.5^0 


200 
320 
670 

55a 

570 

320 
736 


23 

TOTAL    N 


958 
,910 

712 

106 
.414 
.904 
.602 
.712 


.  106 
.015 
.602 


ID 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

150.D 
310.0 
260.0 


390.0 
277.5 
150.0 


9  10 

6  7 

SUSP.  OISS. 

SOLIDS  SOLIDS 

MG/L  MG/L 


3 

0 

15 

OL 

9 

0 

5 

0 

25 

0 

8 

0 

7 

0 

6 

0 

7 

0 

S 

OL 

25 

0 

9 

oo 

3 

0 

251 
251 
251 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN  STN  SAMP   PJ 

DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

17  01  78  0905  .3 

08  02  78  0930  .3 

59  03  78  0915  .3 


107 

14 

16 

56 

CALC'IL 

CONO. 

TURB. 

CHIOS.  IDE 

D- SOLIDS 

2  5C 

FORMAZIN 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

247 

380 

2. ED 

10.0 

266 

410 

4.20 

8.5 

237 

365 

8.40 

7.0 

25    04 

7B 

0925 

.3 

1B3 

280 

4,50 

4    0 

24    05 

76 

O'IOO 

.3 

265 

410 

7,80 

10    0 

21     06 

78 

01)35 

3 

289 

445 

6.50 

13,0 

18    07 

78 

0H25 

.3 

270 

415 

1     40 

10. 0 

15    OS 

7B 

0')25 

.3 

333 

520 

1  .40 

10   0 

"0   09 

78 

0900 

.3 

2  79 

430 

2.30 

H. a 

14    11 

VB 

09  1  5 

.3 

351 

540 

2.  TO 

17,0 

MAXIMUM 

351 

540 

7.S0 

17.0 

AVG    OR 

GEOM    MN 

(") 

273 

420 

3.92 

10.  1 

M I  N I  MUM 

183 

280 

1  .40 

4.0 

NO  OF  SAMPLES 


B.Q.W./  SITE 
SAMPLE,  POINT 
STATION  TYPE 


NORTH  RAISIN  DIVER 

AT  BRIDGE  EAST  OF  MCMILLAN  CORNERS 

RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LYiT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


17    01 

78 

I12S 

.3 

06    02 

7  8 

I  245 

.3 

29    03 

78 

I  220 

,3 

25    04 

78 

1335 

.3 

24    05 

78 

1205 

.3 

31     06 

78 

1  200 

.3 

IB    07 

78 

1  150 

.3 

15    08 

78 

1300 

,3 

20    09 

78 

1220 

.3 

14    11 

78 

1245 

:3 

18    12 

78 

1220 

,3 
MAXIMUM 

AVO    OR 

GEOM  MN  ( *  j 
MINIMUM 

934 

901 

SAMPLE 

SCD 

NO 

29314 

4 

29329 

4 

29344 

29359 

3 

29374 

29389 

8 

29404 

9 

29419 

9 

28434 

9 

29449 

29464 

4 

STATION 

!0:       12-0073-012-02 

MAJOR    BASIN: 

GREAT 

LAKES 

STORET    COOE: 

02 

MINOR    BASIN: 

ST     LAWRENCE    RIVER 

005 

TERM    STREAM: 

RAI SIN    RIVER 

0250 

U    T    M 

18    05 13000 

0    5002000 

0    4           REGION:    04 

MILEAGE: 

23.20 

BO 

81 

84 

805 

3 

1 

33 

31 

TOTAL 

FEtAL 

M.  F  . 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

FI LTERED 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

MF/100ML 

MF/IOOML       MF/100MI 

OEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    M'J/L 

2.        L 

10 

10 

1     0 

7.0 

0.5 

0.04  2 

0.012 

30. 

20 

4.        L 

I     0 

12.0 

1  .0 

0.062 

0.042 

2    0 

12.0 

0.5 

0.04  2 

0.0  24 

30. 

4 

L 

4.        L 

12    0 

12,0 

0.5 

0.03  6 

0.012 

300. 

8 

22,0 

11,0 

0.5 

0,0|2 

1600. 

880 

104 

24    0 

12,0 

1  .5 

0.064 

0,0  32 

24    0 

9,0 

0.5L 

0.D86 

0.038 

650. 

720 

4 

29,0 

11,0 

2.0 

0.160 

0    028 

1 1000. 

5100 

240, 

15.0 

8    0 

2,9 

0.130 

0,064 

3700. 

600 

G 

492 

9.0 

12    0 

1  ,9 

0.102 

0.032 

40- 

40 

28 

1  .0 

11,0 

1 1000. 

stoo 

492 

29.0 

12.0 

2.9 

0.160 

0-064 

213.'     D 

126 

*    E 

23.-    D 

12.7 

10.6 

1     2D 

0.08D 

0.030 

2. 

4 

4. 

1  .0 

7.0 

0.5 

0.036 

0.012 

NO    OF    SAMPLES 


(    C    0    N    T    0     ) 


SAMPLE    INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


8. O.K./    SITE:    NORTH   RAISIN    RIVER 

SAMPLE    POINT:     AT     BRIDGE    EAST    OF    MCMILLAN    CORNERS 

STATION    TYPE:     IKEP 


SAMP    DIE    HOUR       STN       STH    SAMP       PO 
Dr    MO    YR    LMT  01  ST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


17  01  78  1125 
08  02  78  1215 
29  03  78  1220 
25  04  78  1335 
21  OS  78  1205 
21     06    78  1200 

18  07  78  (150 
15  08  78  1300 
20  09  78  1220 
14     It     78  1245 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     I ' ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


F1 LTERED 

AMMONIA 
MG/L 

0.050 
0  .  020 
0.1  oo 
0.030 
0.030 
0.030 
0.030 

o.  ioo 

0.460 
0.030 

0.460 
0  .003 
0.020 


SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

5TN    SAMP       PJ 

CALCUL 

DY    MO    YR 

LMT 

01  ST 

8RG    DEPTH 

D-SOUDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

17    01     78 

1125 

.3 

230 

08    02    78 

1245 

-■ 

234 

29    03    78 

1220 

.3 

224 

25    04    78 

1335 

.3 

146 

24    05    78 

1205 

.3 

227 

21     06    78 

1200 

.3 

293 

18   07    7B 

1150 

.3 

315 

1S    08    78 

1300 

.3 

239 

20    09    78 

1220 

.3 

309 

14     11     78 

1245 

.3 

MAXIMUM' 

319 
319 

AVG 

OR    GEOM    MN     (' 

258 

MINIMUM 

146 

MAJOR  BASIN 
MIt.OR  8ASIN 
TERM    STREAM 


GREAT  LAKES 

ST  LAWRENCE  RIVER 

RA1 SIN    RIVER 


DATE    OF    REPORT       25    OCT     79       PAGE  346 

STATION    ID:       I  2 -0073-01 2    02 

STORET    CODE:    02 
005 
02  50 


18    O51J000.0    5002000.0    4 


REGION:  04 


20 
TOTAL 
KJELOAHL 
MG/L 

1  .750 
0.570 
0.  610 
0.600 

1  .050 
1  .400 

i  .eaa 

o .  500 
1  .500 

1  .750 
1  .064 

0.500 


FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0.008 
0.  108 
0.018 
0.  009 


22 

Fl LTERED 

NQ3-N 
MG/L 


340 
360 
345 
225 
350 
450 
485 
445 
475 
490 

490 
397 
225 


008 


0.012 
0  .006 
0.006 
2.500 

O.GOB 

2.500 
0.268. 
0 .  006 

10 


0.  130 

0.290 

0.240 

0.020 1. 

0.020L 

0.030 

0.090 

0.020L 

4.500 

0.320 

4.500 
0 . 5660 
0.020 

10 


14  16         56 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

250  FORMAZIN       MO/1- 

UMHOS  UNITS 


2  20 


50 

40 

SO 
70 
50 

30 


8  60 
3.38 
2.20 


to 

0 

10 

5 

13 

0 

4 

5 

12 

0 

16 

0 

1B 

0 

13 

0 

19 

0 

15 

0 

1« 

0 

13 

2 

4 

.5 

17 
INRGNC 


MG/L 


168 
418 
358 
058 
058 
072 
126 
126 
.460 
.358 


7.460 
0.922 
0.058 


TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 


700 
550 
510 
570 

020 
370 

.500 
.040 
.470 


I  .  700 
0.970 
0    040 


23 
TOTAL    N 


MG/L 


888 
968 


bl'B 


1  .092 
1  .495 
1  .626 
7.500 
1  .828 

7  .  500 
1  .  988 
0.628 


MILEAGE: 


380.0 
295.0 
230.0 


1 

5 

15 

OL 

B 

0 

2 

0 

9 

0 

4 

0 

G 

0 

16 

0 

IS 

0 

19 

0 

19 

0 

9 

70 

1 

5 

23.20 


5  6  7 

TOTAL  SUSP.  DISS 

SOLIDS  SOLIDS  SOLIDS 

MG/L  MG/L  MG/L 


230.0 
270.0 
300,0 


361 
327 
292 


NO    OF    SAMPLES 


B.Q.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


NCDIH    RAISIN    RIVER 

AT     HIGHWAY    NO    43    MONCKLANO 

RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pu 
OY  MO  YR  LMT    01ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01  78  1115 
08  02  78  1225 
29  03  78  1205 
25  04  7B  1320 
24  05  78  1140 
21  06  76  I  135 

1 8  07  78  1 1 30 
15  08  78  1240 
20  09  78  1200 
14  1  I  78  1210 
18  12  7B  1200 


.3 
-•• 

.3 

.3 
3 
i 

.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ ' 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    01ST  8RG  DEPTH 
FEET       vii. 


17  01  78  1  1  15 
08  02  78  1225 
29  03  78  120S 
25  04  78  1320 
24  05  78  1140 
21  06  78  1135 

18  07  78  1130 
15  08  78  1240 
20  09  78  1200 
14  11  78  1210 


... 
.3 
.3 

.3 
3 

J 

3 

i 

.  ! 


934 

SAMPLE 


29313 
29328 

29343 
29358 
29373 
29388 
29403 
29418 
29433 
2944B 
29463 


19 
Fl  -TEREO 
AMMONIA 
MG/L 

0,050 
0.020 
0.060 
.030 
.050' 
.100 
.030 
.050 

.oio 


0. 
0. 
0. 

0. 

0. 
0. 

0,030 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     ST     LAURENCE    RIVER 
TERM    STREAM:     RAISIN    RIVER 


U    T    M: 


18    0510400.0    5004900.0    4 


S01                        BO  81  B4 

SCD               TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIfORM  ENTER. 

MF/lOOML  MF/lOOMI.  MF/100ML 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     J • 1 

MINIMUM 


0.  100 
0.043 
0.010 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MB/L 

0.600 
0.740 
0.720 
0.560 

1  .  300 
1  .500 
1  .550 
0.200 
0.460 

1  .550 
0.848 
0.200 


20 


900 
1100 
3500 


3500 
95 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.006 
0.108 
0.022 
0.006 
0.014 
0.018 
0.006 
0.01  6 
0.112 
0.088 

0  112 
0  040 
0.006 


10 
12. 

4. 
36. 
148. 

60. 

200, 
48. 


200. 
26.'    0 


9 

22 
Fl LTERED 
N03-N 
MG/L 

0  .  070 

0,270 

0.240 

0.020L 

0    020I. 

0.030 

0.190 

0.020 

0.180 

0.420 

0.420 
0 , 1 4SD 
0.020 


10. 
4. 

4. 
28. 

36. 

20. 
100. 
440. 

32 

440. 
25. 


805 
WATER 
TEMP. 
OEG  e 

1  0 

i  .a 

2.0 
12.0 
21.0 
22  5 
21.0 
25.5 
1  1  .0 

9.0 

2  0 

25.5 
I  I  .5 

1  .0 


TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 


0,  126 
0.398 
0.322 
0.056 
0.0B4 
0.  138 
0.226 
0.086 
0.302 
0.53B 

0.538 
0,228 
0.056 


7  20 
.660 
.530 

.200 
.470 
.500 
.  190 
.430 

.500 
.806 
.  190 


STATION    ID 

12-Qt 

73-013-02 

STORET    CODE: 

02 

005 

0250 

ON:    04 

MILEAGE: 

28.60 

3 

1 

33 

34 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

Fl LTERED 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

8.0 

0.5 

0.030 

0    010 

7  .  0 

2.0 

0.04  2 

0.032 

10.0 

O.SL 

0-058 

0    020 

12.0 

0.5L 

0.044 

0    016 

10.0 

1  .0 

0.014 

7  .  0 

2.0 

0.012 

0    014 

4.0 

1  .0 

0  .  140 

0    040 

7.0 

1  .5 

0-060 

0,014 

5.0 

1  .5 

0  .  134 

0.020 

8.0 

O.B 

0.028 

0    014 

7.0 

12.0 

2.0 

0.140 

0.040 

7  .  7 

1  .  1D 

0.061 

0.018 

4.0 

0.5 

0.012 

0.010 

0.982 
0.586 

1  .338 
1  ,696 
1  .586 
0.492 
0 .  968 


1  .696 
1  .049 
0.492 


TOTAL  SUSP.  DISS. 

SOLIDS  SOLIDS  SOLIDS 

MG/L  MG/L  MG/L 

210.0 
280.0 
320.0 


350.0 
510.0 


600  ,  0 
373.3 
210.0 


1 

0 

15 

OL 

a 

0 

1 

OL 

7 

0 

7 

0 

13 

0 

6 

0 

75 

0 

6 

1 

75 

0 

13 

9D 

1 

.0 

594 
416 
312 


NO    OF    SAMPLES 


(   C  0  N  T   a    ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  DEPORT  -  RIVEB  BASINS 


DATE  OF  REPORT   35  OCT  79   PAGE    347 


I07 

14 

16 

56 

SAMP 

3TE 

HOUR 

S1N 

STN 

SAMP      Pu 

CALCUL 

COND. 

TURB 

CHLORIDE 

Dy   MO 

TR 

LMT 

DIST 

BBS 

DEPTH 

D-SOLIDS 

25C 

FORMiZIN 

MG/L 

FEET 

MTRS 

KG/  L 

UMHOS 

UNITS 

17    01 

78 

1115 

,3 

217 

335 

1  .  80 

10,0 

08    02 

78 

1225 

.3 

234 

360 

2-00 

14    5 

29    03 

7f) 

12  05 

3 

224 

345 

2.60 

12.0 

15    04 

78 

1320 

•  3 

140 

2  1  5 

1  .40 

4,0 

34   05 

78 

1140 

.3 

2J4 

375 

1  .60 

21    06 

78 

1  135 

.3 

325 

500 

3.50 

23,0 

ta   07 

78 

1  130 

i3 

390 

600 

4.30 

31  ,0 

15  08 

78 

15  40 

.3 

377 

5B0 

2-90 

19.0 

20  09 

78 

12  30 

.3 

403 

620 

55.00 

28    0 

14    11 

78 

1210 

.3 

760 

3.50 

36    0 

MAXIMUM 

403 

780 

55.00 

36.0 

avG 

OR    GEOM   MN     ( - ] 

2B4 

469 

7,86 

19.7 

M I N I  MUM 

140 

215 

1  ,40 

4,0 

NO    OF    SAMPLES 


BO  M.  /  SHE 
SAMPLE  POUT 
STATION    TY=E 


SOUTH    RAISIN    RIVER 
AT     BRIDGE     IN    GLENDALE 
RIVER 


SAMP    DTE    HO'JR       STN       STN    SAMP       PU 
OY    MO    TR    LMI  QI  ST     BRG    OF.PTH 

FEET  MTRS 


16   01 

73 

11  15 

.3 

06    02 

78 

1 1  70 

3 

24    04 

78 

1  1  I  5 

iS 

78    04 

78 

1  175 

.3 

23    0  5 

78 

1  0-35 

i'i 

20    06 

78 

1  0-sO 

.3 

17  07 

78 

1000 

.3 

14    08 

78 

1010 

.3 

19    09 

78 

10!iO 

3 

06     11 

78 

11  IS 

.3 

1200 

.3 

11     13 

78 

1500 

.3 

MAXIMUM 

WG    OR    GEOM    MN     (  -  J 

MINIMUM 

934 

901 

SAMPLE 

SCD 

NO 

29303 

4 

293  IB 

4 

293J8 

3 

293  33 

29343 

29378 

e 

29393 

5 

29408 

a 

29423 

29438 

29438 

29453 

4 

MAJOR    BASIN:     GGCAT     LAKES 

Mil, OR     BASIN;      SF     LAWRENCE     RIVER 

TERM    STREAM       RAI5IN    RIVER 

U    T    M:     18    0533025. G    4997775.0 


fiQ  8  1 

TOTAL  FECAL 

COL  I  FORM  CO  LI  FORM 

MF/10-OMl  MF/lOOML 


ENTER. 
MF/ 100ML 


soo 

120 

100. 

20 

900. 

209 

190. 

4 

t40. 

12 

220. 

a 

37000. 

208. 

564. 

25.5 

206. 

0 

19. 

0 

15. 

D 

1  1  .6 

10. 

4. 

4. 

1  .0 

STATION 

ID:        12-0073-014-02 

STORET    CODE: 

02 

005 

0250 

4            REGION:     04 

MILEAGE: 

5.00 

605 

3 

1 

33 

34 

HATES 

DISS 

5-DAY 

TOTAL 

FI LTERED 

TEMP. 

02 

BOO 

P 

REACTIVE 

DEC    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

1.0 

4.0 

0.5 

0    038 

0.014 

1.0 

9    0 

0.5 

0-034 

0.016 

0.0 

12.0 

1  .0 

0.052 

0.016 

2.0 

9.0 

1  .5 

0.048 

0.016 

0.0 

9    0 

0.5 

0.010 

0.0 

8.0 

1  .0 

0.062 

0.024 

4.0 

7.0 

0.5 

5.5 

7.0 

0.5 

0.042 

0.014 

3.0 

10.0 

0.3 

0,036 

0.006 

1  .5 

0.062 

0,024 

0.70 

0-044 

0.01' 

0.2 

0.034 

0.006 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP  DTE  HOLR   STN   STN  SAMP   PJ 
DT  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


•  6   01 

78 

1145 

.3 

06    02 

7B 

1120 

.3 

24    04 

78 

1115 

-3 

28    04 

76 

1  125 

.3 

23    05 

7B 

10:5 

.3 

20    06 

76 

I0EO 

.3 

17    07 

7a 

10C0 

.3 

14    06 

78 

1010 

.3 

■  9    09 

7f> 

1050 

.3 

06    11 

78 

12C0 

.3 

MAX  I  MUM 

AVG   OR 

GEOM    MN     {  *  ) 
MINIMUM 

19 

20 

21 

22 

17 

IS 

23 

5 

6 

7 

FI LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

JNRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DI5S. 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

WG/L 

MO/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0  .  0  40 

0 

340 

0.006 

0,230 

0    276 

0.300 

0.576 

260.0 

8.0 

252 

0.090 

0 

340 

0.006 

0,310 

0,406 

0.250 

0.656 

370.0 

15. OL 

0.050 

0 

500 

0    006 

0,  190 

0    246 

0.450 

0-696 

9.0 

0.080 

0 

460 

0.032 

0,470 

0,582 

0    3(J0 

0.962 

290.0 

17.0 

273 

0.010 

0.006 

0    0201. 

0    036 

330.0 

20,0 

310 

O.04O 

0 

690 

0.014 

0     190 

0.244 

0.660 

0.894 

330-0 

I8.0 
4.0 
11  .0 

372 

O.01O 

0 

560 

0.002 

0,0201. 

0.032 

0.550 

0.582 

0  .010L 

0 

340 

0.004 

0,0201. 

0,034 

0.330 

0.364 

8.0 

0  .040 

0 

330 

0-004 

0,  020 

0.064 

0.290 

0.354 

S10.0 

9.0 

501 

0  ,  090 

0 

690 

0    032 

0    470 

0.582 

0.650 

0.962 

510.0 

20.0 

501 

0.04  ID 

0 

445 

0.009 

0, 1630 

0.213 

0.400 

0.636 

348.3 

11  -9D 

342 

0.010 

0 

330 

0.002 

0,020 

0.032 

0.250 

0.354 

260.0 

4.0 

252 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOLR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

16  01  78  1145  .3 
C6  02  78  1 1 20  .3 
24  04  78  1 1 15  .3 
2B  04  78  1125  .3 
23  05  78  1035  .3 
20  06  78  105  0  .3 

17  07  78  10C0  .3 
14  08  7S  1010  .3 
19  09  ?B  105  0  .3 
06  11  78  12C0  .3 

MAXIMUM 
AUG  OH  GEOM  MN  (•) 

MINIMUM 


107 

14 

16 

56 

CALCUL 

COND. 

TUPB. 

CHLOPIDE 

D-SOLIDS 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/I. 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

309 

475 

7.60 

22.0 

35t 

540 

7.  BO 

24,0 

2  70 

415 

9    60 

16,0 

325 

500 

7,80 

27,0 

338 

520 

16    00 

27    0 

338 

520 

15,00 

33.0 

338 

520 

2    70 

23.0 

332 

510 

2    50 

34,0 

4'2 

680 

2,50 

65,0 

396 

660 

5,00 

56.0 

442 

680 

1  6    00 

65    0 

344 

534 

7,65 

32,9 

270 

415 

2.50 

16,0 

NO  OF  SAMPLES 


SAJWPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.C.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SOUTH  RAISIN  RIVER 

AT  BRIDGE  ON  COUNTY  ROAD  NO  SO  SOUTH  OF  CASHIONGLEN 
Biupo  MAJOR  BASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    348 
STATION  ID:   1 2-0073-01 5 ■ 02 


GREAT    LAKES 

ST     LAWRENCE    RIVER 

RAISIN    RIVER 


LAT: 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 

16  Ol     73    1305 

06    02    78  1225  .3 

24    04    78  1200  -3 

28    04    78  1225  .3 

23    05    78  1230  .3 

20    06    78  1200 

17  07    78  1Q55  3 
.14    08    78  1045  .3 

19    09    78    1 130 
06    11     7B    1200 

122S  .3 

12    12   78    1030  .3 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN    I  * ! 

MINIMUM 

SO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    ORG    DEPTH 

FEET  MTRS 


16   01 

78 

1305 

.3 

06    02 

78 

1225 

.3 

24    04 

78 

1200 

.3 

28    04 

78 

1225 

.3 

23    05 

78 

1230 

.3 

20   06 

78 

1200 

.3 

17   07 

78 

1055 

.3 

14    08 

7B 

1045 

.3 

19    09 

7B 

1130 

.3 

06   11 

76 

1200 

.3 
MAXIMUM 

AVG    OH 

GEOM  MN  [• ) 
MINIMUM 

LONG: 

334 
SAMPLE 
NO 


29305 
29320 
29350 
23335 

29365 
293B0 
29325 
29410 
29425 
29440 
29440 
29455 


U    T    M:     IS    0525400.0    4993900.0    4 


801                        SO  Bl  84 

SCO               TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/100MI.  MF/100ML 


680. 

4. 

22B. 

56. 

4. 

4a. 

12. 
43S. 

680. 
33.  > 
4. 


805 
WATER 
TEMP. 
DEO  C 

l  .0 


SO 

10. 

20 

8. 

3900 

312. 

90 

48. 

600 

256. 

460 

SB. 

300 

40. 

BOO 

72. 

90 

48, 

600 

BO. 

3900 

312. 

273 

*                  56. 

20 

B. 

11 

0 

2 

0 

21 

0 

21 

0 

25 

0 

26 

0 

13 

0 

1  1 

0 

1 

0 

26 

0 

12 

.  1 

1 

.0 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

6.0 

7.0 
12.0 
110 
12-0 
10.0 

8.0 

6.0 
11.0 

12  0 
6-0 

12.0 
9.2 
6.0 


STORET  CODE: 

02 

0Q5 
02  50 

MILEAGE: 

11.10 

1 

-DAY 

BOD 

MG/L 

33 
TOTAL 
P 

MG/L 

34 
F! LTEREO 
REACTIVE 
P    MG/L 

1  .0 
1  .0 
0.5L 
1  .5 
1  .0 
1  .0 

0.038 
0  .076 
0.056 
0.050 

0.042 

0.014 
0.026 
0.014 
0.020 
0.018 
0.024 

0.5 
1  .0 
0.2L 
0-2 

0.092 
0.008 
0.070 

0.018 
0.002 
0.008 

1  .5 

O-BD 
0.2 

0.092 
0  .  054 
0.008 

0.026 
0 .016 
0.002 

19 
FILTERED 

AMMONIA 
MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 

MG/L 

21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 

22 

FI LTERED 
N03-N 

MG/L 

17 
INRGNC 
N 
MG/L 

If] 
TOTAL 
ORGNC       N 
MG/L 

23 
TOTAL   N 

MG/L 

5 
TOTAL 

SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

7 
DISS. 
SO  L 1 DS 
MG/L 

0.05O 
0  .  090 

0.310 
0.  330 

0.0O6 

0  .  006 

0,210 
0.370 

0,266 
0.466 

0  .  260 
0.240 

0,526 
0.706 

390.0 

1.0 

15.0 

io.o 

20.0 
30.0 
20.0 
48.0 

375 

0  .  050 
0.090 
0  .  020 
0.  090 

0.440 
0.470 

0.450 

0.006 
0.014 
0.006 
0.024 

0.  190 
0.510 

0.020L 
0.260 

0.246 
0.614 
0.046 
0.374 

0.3':0 
0.380 

0.360 

0.636 
0.994 

0.734 

450.0 
370.0 
310.0 

430 

340 
290 

0.010 

0.980 

0.004 

0    0201. 

0 .  034 

0.970 

1  .004 

1D5.0 

0    0 1 0  L 

0.010 

0  .004 

0.0201. 

0.034 

o  ooo 

0,034 

18.0 

2  65 

0  .  040 

0.  580 

0  .006 

0  ,  020 

0.066 

0.540 

0    606 

400 .  0 

35  .0 

0.090 

0 .  Q5GD 

O.9B0 
0.446 

0.024 
0.D08 

0.510 
0.  180D 

0.614 
0.238 

0.970 
0.303 

1  .004 
0.655 

450.0 
384.0 

105.0 

31  .0 

4  30 
340 
265 

0.010 

0.010 

0.004 

0.020 

0.034 

0.000 

O.034 

310.0 

9.  0 

NO    OF    SAMPLES  9 

107 
SAMP  DTE  HOUR  STN  STN  SAMP  PJ  CALCL1L 
BY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH  D-SOLIDS 

FEET  MTRS  MG/L 


16    01     78    1305 
06    02    78    1225 


.3 


325 
377 


14  16         56 

CONO,  TURB.  CHLORIDE 

23C  FORMAZIN       MG/L 

UMHOS  UNITS 


500       B.00 

580      16.00 


25.0 
29.0 


24    04 

78 

1200 

.3 

296 

455 

15.00 

20  ,0 

28    04 

78 

1225 

.3 

403 

620 

9.00 

70.0 

23   05 

78 

1230 

.3 

377 

580 

2.40 

39.0 

20   06 

78 

I  200 

.3 

338 

520 

18.00 

21.0 

17   07 

78 

1055 

.3 

620 

25.00 

64  .0 

14    08 

7B 

1  045 

.3 

358 

550 

42.00 

46  .0 

19    09 

78 

1130 

.3 

351 

540 

1  .40 

35  .0 

06    11 

78 

1200 

.3 

494 

760 

2.30 

87.0 

MAXIMUM 

494 

760 

42.00 

B7.0 

AVG    OR 

GEOM    MN 

(*l 

363 

573 

13.91 

43.6 

MINIMUM 

296 

455 

1  .40 

20  .0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SOUTH  RAISIN  RIVER 

AT  BRIDGE  ON  MCCONNEL  AVE  (CORNWALL) 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02MC009 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PU 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


934 
SAMPLE 


16    01     78 

1335 

.3 

29306 

06    02    78 

1255 

.3 

29321 

24    04    78 

1215 

.3 

29351 

2B    04    78 

1240 

.3 

29336 

23    OS    76 

1255 

.3 

29366 

20    06    78 

1310 

.3 

29381 

17    07    78 

1125 

.3 

29396 

14    08    7  8 

1130 

.3 

2941  1 

19    09    78 

1150 

.3 

29426 

06    11     78 

1200 

•  3 

29441 

1245 

.3 

2944  I 

12    12    78 

1100 

.3 

29456 

MAXIMUM 

AVG   OK 

GEOM    MN 

(-) 

MINIMUM 

901 
SCD 


MAJOR  DASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 

ST    Lawrence   river 

RAISIN    RIVER 


U    T    M:     18    0520300.0    49B8975.0    4 


444 
FLOW    CFS 


STATION     ID:        12-0073-016-02 

STORET    CODE:    02 
005 
0250 

REGION:     04  MILEAGE;  16.5 


SO                        81  84 

TOTAL                FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML 


10. 
4. 


0.7$ 

140. 

48 

0.80 

1TO0. 

332 

0.70 

200. 

4B 

0.70 

2.        1 

4 

0.72 

70. 

20 

40. 

4 

600. 

44 

O.BO 

1  100. 

332 

0.74 

92. ■    D             20 

0.70 

2, 

4 

4 
132 

a 

96 


132 
19 


805 
WATER 
TEMP, 
DEO  C 

I  .0 


11 

0 

2 

0 

19 

0 

20 

s 

26.0 

11.9 

1  .0 


DISS. 

02 

MG/L 

7.0 

6.0 
14.0 

5.0 
1  I  .0 
1  I  .0 
15.0 
12.0 
14.0 

8.0 
7.0 

15.0 
10.0 
5.0 


5-DAY 
BOD 

MG/L 


0.5 

0.5L 

2.0 

0.5L 

1.0 

0.6 

0.5L 

0.2 

0.2L 


MG/L 

0.056 
0.044 
0.062 
0.076 

0.100 

0.028 
0.034 
0.044 


2.0  0 . 1 00 

0,70  0.056 

0.2  0.028 


NO    Of    SAMPLES 


(    C   0    N    T    0    ) 


SIMPLE  tKFOHMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PACE    349 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PU 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


16  01  78 
06  OS  7a 
24  04  78 
28  04  78 
23  OS  78 
SO  06  7B 

17  07  78 
14  08  78 
19  09  78 
08  11  78 


1335 
1355 
1315 
1240 
1255 
1310 
1125 
1  130 
1150 
1100 


•  3 
.3 
.3 

,3 
.3 
.3 
.3 
■3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (' J 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0.016 
0.010 
0.022 

0.028 
0.006 
0.024 


.004 
.004 
010 

.023 
.014 

.004 


FILTERED 

AMM0N I A 

MG/L 

0.040 
0.  130 
0.050 
0-  1)0 
0.010 

0.  too 
0.010 

0.010L 
0.040 

O.  130 
0 .  056D 
0.010 


SO         21 

TOTAL  FILTERED 

KJELOAHL  N02-N 

MG/L  MG/L 


0.400 
0.400 
0.530 
0.490 

1.300 

0.430 
0.230 
0.320 

1  .200 
0.500 
0.230 


0,006 
0.006 
0.004 

o.oia 

0.002 
0.016 


005 
004 
004 

016 
007 
002 


22 
FILTERED 
N03  -  N 
MG/L 

0.  1  10 
0.  190 
0.  100 
0.3J0 
0.020L 
0.  180 

0.020L 
0.020L 
0020L 

0,320 
0, 109D 
0.020 


MG/L 

0,  I  56 
0.326 
0.  ie.4 
0.  448 
0.0.12 
0.2<J6 

0 .  032 

0.034 

0.01,4 

0.446 
0.171 
0,032 


TOTAL 

ORGNC      N 

MG/L 

0.360 
0.270 
0.480 
0.380 

1  .100 

0,420 
0.220 
0.280 

1  .100 
0.439 
0.220 


23 

TOTAL  N 

MG/L 

0.516 
0.596 
0.634 
0.828 

1  ,396 

0,452 
0.254 
0.344 


396 
628 
254 


5  6 

TOTAL  SUSP. 

SOLIDS  SOLIDS 

MG/L  MG/L 


310. 0 
410.0 

320.0 
360.0 
430.0 


430.0 
356.  7 
310.0 


15.0 

15.0 
12.0 
26.0 
10.0 
35.0 
17.0 
6.0 
El.O 
20.0 


26.0 
15.6 
8.0 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


16  01 

78 

1335 

.3 

06  02 

7H 

1755 

.3 

34  04 

78 

1215 

.3 

28  04 

78 

1240 

.3 

23  05 

78 

I25S 

.3 

20  06 

7  8 

1310 

.3 

17  07 

78 

1125 

.3 

14  08 

76 

1130 

.3 

19  09 

78 

1150 

,3 

06  11 

78 

1200 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  |  '  1 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


7        107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  0-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


295 
395 


294 
350 


405 
338 
290 


325 
4j3 
300 
4)6 
377 
429 
309 
309 
338 
455 

455 
366 
300 


COND 

2SC 
UMHOS 

500 
620 
460 
640 

580 
660 
475 
475 
520 
700 

700 
563 
460 


16 
TuRB 
FORMAZIN 
UNITS 

13.00 

15-00 

16.00 

17.00 

5.40 

I  9 ,  00 

10.00 

3.20 

5.60 

19.00 

19.00 

12.32 

3.20 


«. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TfPE 


SOUTH    RAISIN    RIVER 

AT     BRIDGE    ON    COUNTY    ROAD    NO     15    ( AVONOALEDBI VE  } 
RIVER  FLOW    GAUGE    FED    02MC009  MAJOR    BASIN 

MINOR    6AS1N 
TERM    STREAM 


56 
CHLORJDE 
MG/L 


26 
35 
22 
65 

32 
49 
45 
4  2 
38 
60. 


65.0 
41  .4 
22.0 


GREAT     LAKES 

ST     LAWRENCE     RIVER 

RAISIN    RIVER 


LAT: 


SAMP  OTE  HOUR   STN 
BY  MO  YR  L'UT    DIS? 
FEET 


17  01 
08  02 
29  03 

25  04 
24  05 
21  06 


16 


07 


1S  08 
20  09 
14  11 
18  12 


78  1  320 

78  1100 

78  1030 

78  1530 

78  1010 

78  1  315 

78  1020 

78  I  350 

78  I  300 

78  1330 

78  I  I  05 


STN  SAMP   PJ 
BRG  DEPTH 
MTRS 

.3 
.3 

.3 
.3 

,3 
.% 

.a 

.3 
,3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  I 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  H'3L'R   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LUT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


LONG. 
934 

Sample 

NO 


2531  1 
29326 
293<11 
29356 
29371 
29386 
29401 
29416 
29431 
29446 
29461 


FILTERED 

REACTIVE 

f    MG/L 


901 
SCD 


444 

flow  cfs 


.71 
.69 
.70 


0.77 
0.73 
0.69 


80 
TOTAL 
COLIFOM 
MF/100ML 

20. 
30. 

40. 

200. 

12600. 

220. 

3000. 

10200. 

BO. 

12600. 
317.  • 
20. 


STATION    ID:       12-0073-017-02 


STORET   CODE;    02 
006 


U    T    M:     18    0510900.0    4986875.0    4 


FECAL 
COL] FORM 
MF/100ML 

20 
4,        L 


B. 

330. 

1000. 


M,F. 

ENTER. 

MF/IOOML 


210- 
312. 


312. 
21  . 


REGION:     04 

805 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 

1  .0 

1  .0 

2.0 

11     0 

18.0 

21  .0 

22.0 

26.0 

16.0 

10.0 

1  .0 

26.0 

11.7 

1  .0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


17  01 

78 

1020 

.3 

OB  02 

76 

l  100 

.3 

29  03 

78 

1'330 

.3 

25  04 

78 

1-330 

3 

34  05 

78 

1010 

.3 

21  06 

78 

1015 

.3 

18  07 

7B 

1020 

.3 

IS  06 

78 

1-350 

.3 

20  09 

78 

1300 

.3 

14  11 

76 

1030 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  | * | 

M I N I  MUM 

0.014 
0.028 
0.016 
0.014 
0.052 
0.076 
0.044 
0.024 
0.113 
0.026 

0.112 
0.041 
0.  014 


FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

0.020 

0-020 

0.050 

0.020 

0.010 

0 .  030 

0-D10 

0.010 

O.OtOL 

0.030 

0.050 
0.0210 

o.oio 


TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 

0-300 
0.370 

0,350 
0.370 

0.810 
0.460 
0.350 
0.520 
0.510 

0.810 
0.449 
0.300 


Fl LTERED 

N02-N 

MG/L 

0.004 
0.006 

o.ooa 

0.004 
0.004 

D.ooa 

0.004 
D.006 
0.008 
O.018 

0.018 
0.007 
0.004 


22 
FILTERED 
N03  N 
MG/L 


INR6NC      TOTAL 

N   ORGNC   N 

MG/L       MG/L 


060 
170 
170 
040 
020 
030 
160 
070 
160 
400 


0.  400 
0.  130 
0.O20 


0.  104 
0  .  1  !I6 
0.22B 
0.06a 
0.034 
0-066 
0.174 
0  ,  086 
0.  I7fl 
0.448 


260 
350 
300 
350 


0-448 
0.  158 
0.034 


0.780 
0.45D 
0.340 
0.510 
0.4BO 

0.760 
0.427 
0.2B0 


13.0 

11, a 

7.0 


23 

TOTAL    N 


0.384 
0,546 
0  528 
0.414 

0846 
0.624 
0.426 
0.688 
0.928 


928 
598 
384 


5-DAY 

600 

MG/L 

0.5 

2.0 

0-S 

0.5L 

0.5 

1.0 

0.5L 

0.5 

1  .5 

2.3 


2.3 
1  .00 
0.5 

10 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

320,0 
420.0 
380.0 


420.0 
382.5 
320.0 


TOTAL 

P 

MG/L 

0.052 
0.136 
0.062 
0.040 


O.  126 
0.074 
0.1  12 
0.280 

o .  oao 


0.260 
0.107 
0  .  040 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

15  0 

60  0 
20.0 

6.0 
10  0 

8 
19 
13. 
75. 


0 
.0 
.0 

.0 
32.0 

75.0 

34.8 

6.0 


NO  OF  SAMPLES 


i  C  0  N  7  0  I 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  ■  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


SOUTH  RAISIN  RIVER  ,„„,„<•, 

41  BRIDGE  ON:  COUNTY  ROAD  NO  15  < AVONOALEOR I VE ] 
BIUER    FLO-  GAUGE  FED  02MC009  ".JOB  HSIN 

TERM  STREAM 


STN   STN  SAMP   PJ 
D1ST  BP.G  DEPTH 
FEET      MTHS 


17    01 

78 

1020 

.3 

OS    02 

79 

1100 

.3 

29    03 

78 

1030 

.3 

25    04 

78 

1030 

.3 

24    OS 

78 

1010 

.3 

21    06 

7B 

1015 

.3 

1B   07 

78 

1020 

.3 

15   OB 

7B 

1050 

.3 

20  09 

7B 

10O0 

.3 

14    11 

78 

1030 

.3 
MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     I  * ) 

HI  1  N I  MUM 

7 

107 

DISS. 

CALCUL 

SOLIDS 

D-S0L1DS 

MG/L 

MG/L 

325 

360 

32S 

360 

315 

267 

325 

351 

293 

270 

263 

386 

351 

388 

351 

369 

309 

360 

263 

GREAT  LAKES 

ST  LAWRENCE  RIVER 

RAISIN  RIVER 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    350 

STATION  ID:   12-0073-017-02 

STORET    CODE:     02 
005 
0250 


U    T    M:  IS    0510900.0    4986875-0    4 

14  16                        56 

COND.  1UR8             CHLORIDE 

25C  FORMAZIN                MG/L 

UMHOS  UNITS 


39.0 
29.0 
36,0 
20.5 
32.0 
33.0 
33.0 
36.0 
36.0 
34.0 

39.0 


500 

8 

20 

500 

20 

00 

465 

16 

00 

411 

s 

80 

500 

5 

50 

540 

4 

40 

450 

6 

10 

4I5 

3 

40 

405 

41 

00 

540 

17 

00 

540 

41 

00 

475 

12 

74 

405 

3 

.40 

NO   OF    SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


SAMP    OTE    HOUR 
DY    MO    YR     LMT 


04  0!  7B  1615 
24  03  7B  1410 
2B    05    78    1730 

09  07  79  1610 
03  08  78  1530 
23  09  78  1715 
29    10    7B     1200 

10  12    78    1625 


ST.    MARYS    RIVER 

AT    HURON    STREET    OAM    I  CENTRE  J 

RIVER  FLOU    GAUGE    FED    02CA001 


STN       STN    SAMP 
DIST     BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 

.3 

.3 

.3 
.3 


LONG: 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   IH    I*) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


MAJOR    BASIN.     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 


16    0703360.0    5154450,0    4 


STATION     10:        1 3    0000-003  -  02 

STORET    CODE:    02 
002 


934 
SAMPLE 

NO 

444 

FLOW    CFS 

80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

61 
FECAL 
COLIFORM 
MF/lOOML 

84 

M.F. 

ENTER. 

MF/IOOML 

805 

WATER 
TEMP. 
DEG    C 

3 

oiss. 

02 
MG/L 

1 
5-DAY 
BOD 
MG/L 

33 
TOTAL 

P 
MG/L 

34 
Fl LTEREO 
REACTIVE 
P    MG/L 

24  0C6 

77300    00 

0. 

0- 

0. 

0   0 

0.0 

6.0 

14.0 

16.0 
12,0 

O.B 
0.2 

0.001 
0 .  00 1 

0.001 
0.001L 

24038 

76100,00 

15.0 

2.2 

0.006 

0    001  L 

24051 

8 1 900 . 00 

0. 

0.. 

4. 

14. 

2. 

8  .0 

2  .4 

0  .  01  4 

0,001 

24074 

a6400-oo 

2. 

0. 

15.0 
12.0 

7.0 
1  .0 

B  .0' 

0.4 

0.153 

0.135 

24097 

93000.00 

4. 

2  ■ 

9.  0 

0.2 

0.002 

0.002 

24  120 

97400    00 

6. 

0. 

11.0 

0.4 

0.006 

O.O01 

24143 

99000 . 00 

22. 

4. 

8.0 

0.  2 

0.007 

0.001 

24166 

74500.00 

460. 

8- 

99000.00 

460 . 

8. 

14. 
3.  • 
0. 

15.0 
6.9 

0 .  0 

16.0 

10.9 

8.  0 

2.4 
0.9 

0.153 
0.02  4 

0.135 
O.OlBD 

85700.00 

6." 

2.  * 

0.2 

0.001 

0.001 

74500.00 

0. 

D. 

SAMP    DTE   HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


STN       STN    SAMP       PJ 
DIST     BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


Fl LTEREO 

AMMONIA 

MG/L 


04    02  78     1615 

24    03  7B    14  10 

28  06  7B  1730 

09  07  7B  1610 
03  08  78  1530 
23  09  78  1715 

29  10  78  1200 

10  12  78  1625 


.3 
.3 
.3 

.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  M 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   M 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FE6T       MTRS 

04  02  78  1615  3 

24  03  78  1410 

28  05  78  1730  .3 

09  07  78  1610 

D3  08  78  1530  .3 

23  09  78  1715  -3 

29  10  78  1200  H 

10  12  78  1625  -3 

MAXIMUM 
AVG  OP  GEOM  MN  (*| 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
EY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 

FEET       MTRS 


04  02  78  1615 

24  03  76  1410 

28  05  78  1730 
09  07  78  1610 
03  08  78  1530 
23  09  78  1715 

29  10  7B  1200 
1D  12  7B  1625 


.a 

.3 

.3 
.3 
•  3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEDM  MN  ( *  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


014 
010 
094 
014 
052 
008 
017 
022 


0.094 
0,029 
0,008 


8 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.  120 

0,  160 
0.480 
1  .870 
0.360 
0.  130 
0.  150 
0.  120 

1  .370 
0.424 
0.  120 

8 


14  16 

CONO.  TURB. 

2SC  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


97 

100 

101 

160 

98 

97 

90 

100 

101 
98 


1  -30 
2.60 
0.50 
1  -70 
1  .  10 
0.50 
1  .50 
1     00 

2.60 
1  .  28 
0.50 

8 


FILTERED 

NQ2-N 

MG/L 

0  001 
0.002 
0.002 
0.002 
0.005 
0.003 
O.O03 
0.002 

0.005 
0-003 
0 .  00 1 

8 


22 

F ! LTERED 

N03-N 

MG/L 

0.279 
0,298 


2SS 
225 
275 

290 
318 


0.318 
0.2  32 
0.2S5 


56  59 

CHLORIDE       SULPHATE 
MG/L 

MG/L 


8 


45.0 

13 

60 

44.0 

13 

00 

44  .0 

13 

20 

44.0 

13 

00 

45.0 

13 

60 

44.0 

13 

20 

46-0 

14 

20 

45.0 

13 

40 

46.0 

14 

20 

44.6 

13 

40 

44.0 

13 

00 

2.70 


75 
70 
80 
70 
80 
.70 


4.0 
3.8 
3.5 

8 


5 
5 
4 
0 
8 
14 
6 
S 

14 
6 
0 

B 


17 
1NRGNC 


TOTAL 
ORGNC       N 
MG/L  MG/L 


0  294 
0,310 
0.411 
0.274 
0.282 
0.286 
0.310 
0,342 

0.411 
0.314 
0.274 


1  ,  to 
1  .30 
1  .20 
i  .  15 
1  .25 
1  .40 
1  .40 
1  .30 


76  72  74         68 

CALCUL  TOTAL  TOT.  MAG  COLOUR 

HARDNESS  CALCIUM  NESIUM  HAZEN 

MG/L  MG/L  MG/L  UNITS 


0  .  1  06 
0.  150 
0.3SJ6 

1  .856 
0.308 
0.  122 
0.  133 
0.098 

1  .856 
0.3'I5 
0.09B 


8  S 

230  95 

REACTIVE  ACIDITY 

SILICATE  PH  B.3 

51  MG/L  MG/L 


2,0 
1  ,3 
2.1 
l  .7 
3.6 
0.9 
0.9 
1  .4 


23 
TOTAL  N 

MG/L 

0.400 
0.460 
0  .  797 
2.130 
0.E90 
0.408 
0  .  443 
0  .440 

2.130 
0.709 
0  .  400 


52 
TOT    ALK 
AT     LAB 
MG/L 


44 
44 


1  .40 

3.6 

45 

1  .26 

1  .7 

44 

1.10 

0.9 

40 

a 

s 

8 

67 

66 

47 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

K 

NA 

C    AS    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.50 

1  .50 

0.65 

1  .90 

0.90 

1  .90 

0.50 

1  .80 

2.8 

0.65 

1  .50 

0.50 

1  .90 

0.60 

1  ,70 

0  .60 

1  .80 

0.90 

1  .90 

2.8 

0.61 

1  .74 

2.8 

0.50 

1  .50 

2.8 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

64.0 
66,0 
69.0 
6B.0 
67.0 
64  .  0 


69.0 
65.4 
59.0 


55 

PH 
AT     LAB 


32 
.93 


7.93 
7.66 


6  107 

SUSP,  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIOS 

MG/L  MG/L 


0.5 


206 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0  .080 
0.  120 
0.200 
0.040 
0  050 
0.02  0 
0.  100 
0.090 

0.200 
0.088 
0.020 


63 
65 
85 
65 
64 
63 
58 
65 

65 

64 
58 


UG/L 


1  .0 

3.0 
1  .0 
1  .0 
1  .OL 
I  .OL 
1  .0 
1  .OL 


41 

361 

265 

coo 

SOLVENT 

TOTAL 

EXTRBL65 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

13 

0.001L 

17 

10L 

0.001 L 

22 

0.001 

16 

0 

0.001 

10L 

0.001 

32 

0.001 

18 

0.001 

32 

0 

0.001 

170 

0 

o  -  oo  io 

10 

0 

o.ooi 

I     C    0    N    T    D     ) 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


DATE    OF    REPORT       55    OCT    79       PAGE  351 


203  221 

SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ  TOTAL  TOTAL 

DY    MO    YR    LIVST  DIST    BRG    DEPTH  ALUMINUM  CHROMIUM 

FEET  MTRS  MG/L  MG/L 


04  02  7B  1615 
24    03    7B    141D 

28  05    78    1730 

09  07  78  1610 
03  OS  78  1530 
23  09  78  1715 

29  10  78  1200 

10  12  78  1626 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEUM  MN  {'} 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


0.120 

0.100 
0.1S0 
0.  10 
0.  120 
0.05  L 
0.050L 

0.  150 

0.0990 

0.05 


0.020L 

0.020L 

0.0.10L 
0.04  L 
0.020L 
0.02  L 
0.Q20L 

0.040 

0.0260 

0.020 


22S 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

0.040 

0.2B0 
0.020 

o.oa 

0.020 

0.01 

0.050 

0,260 
0.071 
0.01 


229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

0.0301. 

0 . 030  L 
0.0301. 
0.03  I. 
0.0301. 
0.03  L 
0.0301. 


030 

030D 

030 


215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

0.005L 

0.005L 
O.OOSL 
0.005L 
O.005L 
O.OOSL 
0.005L 

0.005 

0.005D 

0.005 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

0.010 

0.020 

0  ,  080 
0.16 
0. OIOL 
0.01 
0.010 


0.0430 

o.oio 


201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

0.005 
0.010 
0.008 
0.006 
0.005 
0.002 
0.013 
0.009 

0.013 
0.007 
0.002 


238 
10TAL 
liiCKEL 
MG/L 

0.020L 

0  020L 
0  020L 
0  020 
0  020L 
0.05  L 
0.020L 

0.020 

0,0200 

0.020 


272 

AVAILBLE 
CYANIDE 
MG/L    CN 


0.01L 
0  01L 
0.01L 
O.OH 
O.OtL 
0-01L 


217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

0.020L 

0.020L 
0.050L 
0.02  L 
0.020L 
0.02  L 
0.020L 


0.01  0.020 

0 . 0 1  D  0 .  0200 

0.01  0.020 


B.O.W./    SITE:     ST. MARYS    RIVER 
SAMPLE    POINT:     AT     BELL'S    POINT    DOCK 
STATION    TYPE:     RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


04 

C2 

7a 

1330 

.3 

34 

03 

78 

12  =  0 

.3 

28 

OS 

78 

I3C0 

.3 

09 

07 

78 

1BC0 

.3 

03 

08 

7B 

12C0 

.3 

23 

09 

7B 

1310 

.3 

29 

TO 

78 

09;  0 

.3 

10 

12 

78 

1425 

AVG    OR 

.3 

MAXIMUM 
GEOM   MN     ('I 

MINIMUM 

LONG 

934 
SAMPLE 

NO 


24O03 
2402S 
24047 
24070 
24093 
241  16 
24139 
24162 


80 
TOTAL 

COL  I  FORM 
MF/100ML 


400. 
I  100. 
0. 
400. 
500. 
500. 


1  100. 


MAJOR    BASIN: 
MINOR    BASIN: 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 


STATION     ID;        13-0000-005-02 


STORET    CODE:     02 
002 


FECAL  M.F. 

COLIFOSM  ENTER. 

MF/100ML      MF/100ML 


200. 
20. 
98. 


100. 
9.- 
O. 


200. 
25.  • 

Q. 


5  157325 

.0    4 

JEGION:    05 

80S 

3 

1 

33 

34 

19 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

FILTERED 

FI  LTEREI) 

T  EMP  - 

02 

BOO 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

DLG   c 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

MG/I. 

0.0 

15-0 

1  .5 

0.OI9 

o.oi  t 

0.342 

0    0 

120 

0.2 

0.014 

O.O05 

0.202 

10.0 

13.0 

1  .4 

0.027 

o.oo  i 

0.016 

15.0 

6.0 

1  .4 

0.033 

0  .  003 

0.230 

17.0 

7.0 

D.8 

0.031 

0.004 

0.  192 

11.0 

9.0 

0.4 

0.035 

0.004 

0.  1  6B 

4.0 

10.0 

0.8 

0    009 

0.002 

0.097 

0.0 

7.0 

0.2 

0.013 

0.004 

0.260 

17.0 

'5.0 

1  .5 

0.035 

o.oi  1 

0.342 

7.1 

9.9 

O.B 

0.023 

0.004 

0.191 

0.0 

B.O 

0.2 

0.009 

0.001 

0.016 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP  DTE  HOLIR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

04  02  78  1330 

24  03  7B  1250 

28  OS  78  1300 

09  07  7S  1800 

03  00  78  1200 

23  09  78  1310 


20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

107 

1  4 

>     PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP- 

CALCUL 

COND. 

H 

KJELDAHL 

N02  -  N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

25C 

15 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/I. 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

3 

0.490 

0.002 

0.293 

0.637 

0.  148 

0.785 

70.0 

D.9 

69 

106 

3 

0.390 

0.005 

0.30B 

0.515 

0.  168 

0.703 

75.0 

6.4 

69 

107 

3 

0.470 

0.009 

0.295 

0.320 

0.454 

0.774 

70.0 

5.2 

65 

too 

3 

0.680 

0.002 

0.248 

0.4BO 

0.450 

0.930 

71  .0 

8.8 

62 

96 

a 

0.510 

0.029 

0.220 

0.441 

0.318 

0.759 

73.0 

10.0 

£3 

97 

a 

0.840 

0.005 

0  .  285 

0.458 

0.672 

1.130 

EO.O 

14.0 

66 

101 

29  10  78  0930 
10  12  78  1425 


MAXIMUM 

AVG  OR  G£OM  MN  (  ») 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


0 .  2 1 0 

0.007 

0.290 

0  .  394 

0.  113 

0.507 

0.46Q 

O.0O5 

0.320 

0.605 

0.  180 

0.785 

O.B40 

0.029 

0.320 

0.637 

0.672 

1.130 

0 .  506 

0.  008 

0.2B2 

0.481 

0.315 

0.797 

0.210 

0.002 

0.220 

0.320 

0.113 

0.507 

80.0 
71  ,9 
65.0 


14.0 
5.9 
0.7 


70 
66 
62 


93 
108 

108 
102 
96 


16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

76 

SAMP    DTE 

HOLR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

TURB, 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

CALCU. 

DY   MO 

YR 

LM1 

DIST 

BRG    DEPTH 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

PH    8.3 

AT    LAB 

AT     LAB 

IRON 

HARDNESS 

FEET 

MTRS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

04    02 

78 

1330 

.3 

3.30 

2.3 

4.5 

1  -25 

3.3 

47 

7.35 

0   too 

3.0 

47.0 

24   03 

7B 

1250 

.3 

1  .20 

2.6 

4.5 

1.4S 

4.7 

44 

7.38 

0    320 

6.0 

47.0 

28    05 

7B 

1300 

.3 

2.00 

2.  1 

3.5 

1  .  15 

1  .2 

39 

7.75 

0    150 

3.0 

45.0 

09   07 

78 

1800 

.3 

3.40 

1  .6 

4.5 

1  .  15 

1  .5 

43 

7.69 

0.460 

5.0 

45.0 

03    08 

7B 

1200 

.3 

3.20 

1  .7 

4.0 

1  .35 

3.7 

43 

7.27 

0.500 

2.0 

45.0 

23   09 

78 

13'0 

.3 

2.50 

2.2 

3.0 

1.30 

2.9 

45 

7.43 

0    520 

l  -0 

45.0 

29    10 

76 

0930 

.3 

1  .60 

1  .8 

4.  0 

1  .20 

2.2 

44 

7.52 

0    160 

3.0 

43.0 

10    12 

78 

1425 

.3 

1  .10 

2.3 

5.5 

1  .35 

2.0 

48 

7.32 

0    090 

5.0 

47.0 

MAXIMUM 

3.40 

2.6 

5.5 

1     45 

4.7 

48 

7-75 

0.520 

6.0 

47.0 

IIVG 

OR    GEOM    MN     | '    . 

2.29 

2.1 

4.2 

1  .28 

2.7 

44 

7-  46 

0.2BB 

3.5 

45  .5 

MINIMUM 

1  .  10 

1  .6 

3-0 

1  .  15 

1  .2 

39 

7.27 

0    090 

1  -0 

43.0 

NO  OF  SAMPLES 


72 

74 

6B 

67 

66 

47 

41 

265 

203 

22  1 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

TOTAL 

TOT  .     MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SOOIUM 

ORGANIC 

COD 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

DY    MO    YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

CALCIUM 

NE5IUM 

HAZEN 

K 

NA 

e  as  c 

ARSENIC 

ALUMINUM 

CKROMILM 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/I. 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

04    05    7B 

13.30 

.3 

14.00 

2.B5 

S 

0.70 

2.20 

17 

0.001 

0  .060 

0.020L 

24    03    73 

1250 

.3 

13.30 

2.95 

10 

0.70 

2.30 

23 

0    001 

0.050L 

0.020L 

28    05    78 

1300 

.3 

13.40 

2.75 

5 

0.95 

2.10 

10L 

0    001  L 

0.080 

0.020L 

09   07    7a 

1800 

.3 

13.40 

2.75 

15 

0.60 

1  .70 

2.1 

20 

0.002 

0.370 

O.04OL 

03    08    78 

12  30 

.3 

13.60 

2    GO 

9 

0.65 

1.50 

13 

0,01 

0.15 

0.04    L 

23    09    78 

1310 

.3 

13.40 

2,75 

16 

0.55 

1  .50 

29 

0.001 

0.520 

0.040L 

29    10    78 

0930 

.3 

13.00 

2    60 

10 

0.65 

1  .70 

19 

0001 

0  .05     L 

0.02    L 

10    12    78 

1425 

.3 

14.20 

2.75 

11 

0.60 

2.30 

20 

0.001 

0.050L 

0.020L 

MAXIMUM 

14.20 

2.95 

16 

0.95 

2.30 

2.1 

29 

0.01 

0.520 

0.04(1 

AVG 

OR    GEOM 

13.60 

2.78 

10 

0.6B 

1.91 

2.1 

19D 

0.002D 

0.166D 

0.O28D 

MINIMUM 

13.00 

2.60 

5 

0.55 

1.50 

2.1 

10 

0.001 

0.050 

0.020 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  ) 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE:  ST. MARYS  RIVER 
5AMPLE  POINT:  AT  BELL'S  POINT  DOCK 
STATION  TYPE:  RIVER 


MAJOR  BASIN; 
MINOR  BASIN: 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    352 
STATION  ID:   13-0000-005-02 


5T0RET  CODE:  02 
002 


LONG: 


U    T    M:     16    0713550.0    5157325,0    4 


R  EG  I  ON  :  05 


225 

229 

215 

249 

201 

238 

272 

217 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

AVAILBLE 

TOTAL 

BY  MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG  DEPTH 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

CYANIDE 

COBALT 

FCET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

may  i. 

m/  l 

MG/L 

MG/L  CN 

MG/L 

04  02 

78 

1330 

.3 

0.020 

0.  030L 

0 . 005  L 

0.020 

0.010 

0.020L 

0  020L 

24  03 

78 

1250 

0.010 

0.030L 

0 . 005  L 

o.oio 

0.015 

0 i 020L 

0  020L 

28  OS 

78 

1300 

■  3 

0.020 

0.030L 

O.0Q5L 

o.oio 

0.014 

0  020  L 

0.020L 

09  07 

7B 

iaoo 

,3 

0.070 

0.030L 

0.0051 

D.  120 

0.036 

0  020L 

0.05 

0  020L 

03  OS 

78 

1200 

7 

0.03 

0.03  L 

0.0051 

0.18 

0.014 

O.020 

0.01L 

0.02  L 

23  09 

78 

1310 

.3 

0 .  030 

0.030L 

0.005L 

0 .  320 

0.056 

O.OIL 

0  020L 

29  10 

78 

0930 

.3 

0.01 

0.03  L 

0.005L 

0.01  L 

0.007 

0.02  L 

0.01L 

0.02  L 

10  12 

78 

1425 

.3 

0.010L 

0.030L 

0.005L 

0  .  0 1  0 1. 

0.01  1 

0  020L 

0.03 

0.020L 

MAXIMUM 

0.070 

0.030 

0 .  BBS 

0.320 

0.056 

0,020 

0.05 

0.020 

AVG 

OR  GEOM 

0.025D 

0.030D 

0.005D 

0.0850 

0.020 

0.020D 

0 .  020 

0.020D 

MINIMUM 

0.010 

0.030 

0.005 

O.OIO 

0.007 

0.020 

0.Q1 

0.020 

B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


NO    OF    SAMPLES 


ST .MARYS    RIVER 

AT    PRIVATE    DOCK     EAST    OF    SAULT    STE-MARIE    GOLF    CLUB 
RIVER  MAJOR    BASIN: 

MINOR  BASIN: 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 


STATION  ID:   13-0000-006-02 


STORET  CODE:  02 
002 


LAT: 


STN      STN    SAMP 
DIST    BRG   DEPTH 


04  02 

78 

1400 

.3 

24  03 

78 

1310 

.3 

2B  05 

7B 

1400 

3 

09  07 

78 

1745 

.3 

03  06 

78 

1240 

.3 

23  09 

78 

13S0 

.3 

29  10 

78 

101  5 

.3 

10  12 

78 

1450 

a 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  I  '  1 
MNJ  M'JV 

LONG: 


U  T  M:  16  0709475.0  5152650.0  4 


934 

ao 

61 

84 

SAMPLE 

TOTAL 

FECAL 

M.F 

NO 

COL  I  FORM 

CO  LI  FORM 

ENTER 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/lOOM 

2400-4 

22. 

4. 

0. 

24026 

2404S 

4Q. 

4  . 

24071 

900. 

480. 

200. 

240S4 

38. 

4. 

76. 

241  17 

BOO. 

100. 

72. 

24140 

700. 

24 

24163 

50. 

10. 

900. 

4B0. 

200. 

136.* 

ia.  • 

32.  ' 

22. 

4. 

0. 

WATER 

T£MP. 


0.0 
0-0 
10.0 
13.0 
17.0 
15.0 
6  0 
0.0 

17.0 


3 
OISS. 
02 


15.0 
13.0 
12.0 

9.0 
10.0 

9.0 
10.0 
12  0 

15.0 
1  1  .3 
9.0 


-DAY 

BOD 


33  34  19 

TOTAL  FILTERED  FILTERED 

P  REACT [VE  AMMONIA 

MG/L  P  MG/L  MG/L 


0  008 
0  .  002 
0.018 
0.012 
0.042 
0  439 
0.007 
0.012 

0.439 
0  06B 
0    002 


0.  001  L 
0.001 
0  .  00  1  L 
0  .  00 1 L 
0.024 
O.015 
0.001 
0.001 

0.024 

0.006D 
0.001 


0.086 
0.0B6 
0.1  16 
0.420 
0.162 
0.  154 
0.086 
0.370 

0.420 
0.  188 
0,086 


NO    OF    5AMPLE5 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

107 

14 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL  N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

COND. 

KJELDAHL 

N02  -  N 

N03-N 

N 

ORGNC   N 

S0L1D5 

SOLIDS 

O-SOLIDS 

25C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

04  02 

78 

1400 

.3 

0.230 

0  .  00 1  L 

0.289 

0.376 

0.  144 

0,520 

6B.0 

0.9 

67 

103 

24  03 

78 

1310 

.3 

0.230 

0.002 

0.233 

0.381 

0.  144 

0.S25 

69.0 

1  .4 

68 

104 

28  05 

78 

1400 

.3 

0.500 

0.003 

0 .  290 

0.409 

0.304 

0.7'i3 

71.0 

6.  1 

65 

99 

09  07 

78 

1745 

.3 

1  .030 

0.003 

0.262 

0.685 

0.610 

1  .295 

68.0 

2.4 

66 

102 

03  08 

78 

1240 

.3 

0.460 

0 .  007 

0.2S5 

0.444 

0.  278 

0.722 

73.0 

7.  1 

66 

102 

23  09 

78 

1350 

.3 

0.410 

0.007 

0.295 

0.456 

0.256 

0.712 

76.0 

5.5 

70 

108 

29  10 

78 

1015 

.3 

O.250 

0.004 

0.290 

0 .  380 

0.  104 

0.544 

68  0 

1  .3 

67 

103 

10  12 

73 

1450 

.3 

0.550 

0.003 

0.322 

0 .  695 

0.  180 

0.875 

71  .0 

2  0 

69 

106 

MAXIMUM 

1  .030 

0.007 

0.322 

0.695 

0.610 

1  .295 

76.0 

7.  1 

70 

108 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1  '  ) 

0.45B 

0  004D 

0.287 

0.478 

0.270 

0.748 

70.5 

3.3 

67 

103 

MINIMUM 

0.230 

0.  001 

0.255 

0.376 

0  .  144 

0.520 

63.0 

0.9 

65 

99 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FCET       MTRS 


8 


16        56  59 

TURB.  CHLORIDE  SULPHATE  RE* 

F0RMA21N       MG/L  S][ 

UNITS  MG/L  SI 


04  02  78  1400 

24  03  78  1310 

SB  05  78  1400 

09  07  78  1745 
03  08  78  1240 
23  09  78  1350 
29  10  78  1015 

10  12  78  1450 


.3 
•3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  |  •  j 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


1  7C 
1.70 
l.BO 
3.80 
1.60 
2.60 
1  .60 
1.90 

3.80 


I  .9 
2.7 
2.0 
2.1 
2.2 
2.9 
2.1 
2.2 

2.9 
2.3 
1  .9 


4.0 


280 

95 

52 

55 

20B 

25 

76 

CTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

CALCUL 

ICATE 

PH  8.3 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

HARDNESS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

1  .20 

2.3 

46 

7.50 

0.140 

4.0 

46.0 

1  ,40 

2.1 

44 

7.B6 

0.  160 

7.0 

46.0 

1  .  35 

1  .7 

44 

7.29 

0  310 

7.0 

46.0 

1  .15 

1  6 

44 

7.4B 

0  200 

10.0 

46.0 

1  .25 

2.9 

44 

7.  36 

0.380 

5.0 

48.0 

1  .  45 

1  ,2 

49 

6.65 

0.  120 

1.0 

49.0 

1  .45 

1  .9 

44 

7  .54 

0.040 

1  .0 

45.0 

1  .70 

1  .7 

47 

7.69 

0.1S0 

9.0 

47.0 

1  .  70 

2.9 

49 

7.86 

0.3B0 

io.o 

49.0 

1  .37 

1  .9 

45 

7.42 

0.190 

S.5 

46.6 

1.15 

1  .2 

44 

6.65 

0.040 

1  .0 

45.0 

72 

74 

68 

67 

66 

47 

41 

361 

265 

203 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

TOT .  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

TOTAL 

DY  MO  YR 

LMT 

OIST 

BRG  DEPTH 

CALCIUM 

NE5IUM 

HAZEN 

K 

NA 

C  AS  C 

EXTRBLES 

ARSEN IC 

ALUMINUM 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

UMTS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

04  02  76 

1400 

.3 

1 3 .  BO 

2.85 

5 

0.70 

2  10 

15 

24  03  76 

1310 

.3 

13.60 

2.85 

10 

0.60 

2,60 

12 

0.001 

0.050L 

2B  05  76 

1400 

.3 

13.80 

2.65 

a 

0.65 

2.00 

10L 

0  .001 

0.330 

09  07  78 

1745 

.3 

13.60 

2.90 

1 1 

0.80 

2.40 

2,4 

22 

0.002 

0.260 

03  08  78 

1240 

.3 

12.00 

4.45 

7 

0.70 

2.20 

18 

1 

0.001 

0.22 

23  09  78 

1350 

.3 

14.60 

3.00 

16 

0.95 

2.40 

27 

0.001 

1  .800 

29  10  78 

1015 

.3 

13.60 

2.65 

10 

0.65 

2.00 

30 

D.001 

0.14 

10  12  78 

1450 

.3 

14.20 

2.60 

10 

0.65 

1  .90 

20 

0.00  1 

0  090 

MAXIMUM 

14.60 

4.45 

1B 

0,95 

2.60 

2.4 

30 

1 

0,00  2 

1  .800 

AVG 

OR  GEOM 

13.65 

3.04 

I  D 

0.71 

2.20 

2.4 

19D 

1 

0  ,001 

0.41  3D 

MINIMUM 

12.00 

2.65 

5 

0.60 

1  .90 

2.4 

10 

i 

0.001 

0.050 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  a    ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    35:1 


131 
SAMP  OTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   PJ      TOTAL 
BY  MO  YR  1MT    OIST  BRG  DEPTH      CHROMIUM 
FEET       MTRS  MG/L 


04   03    78 

1400 

.3 

34    03    78 

1310 

.3 

38   05    78 

1400 

.3 

09   07    78 

1745 

.3 

03   08    78 

1340 

3 

33    09    78 

1350 

3 

29    10    78 

1015 

.3 

10    13   78 

1450 

.3 
MAX! MUM 

AVG  OR 

GEOM  IN  l'| 
MINIMUM 

0201 
020L 
04CL 
04  L 
040L 
02  L 


0.040 

0.0290 

0.020 


225 
TOTAL 
COPPER 


O.OIOL 

0.040 

O.OBO 

0.  12 

0.060 

0.06 

0.020 


12 

056D 

010 


239 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 


0.030L 
0.030L 
0.030L 
0.03  L 
0.0301. 
0.03  L 
0.030L 

0.030 

0-030D 

0.030 


215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 


O.OOSL 
0.0051. 
0.0051. 
O.OOSL 
0.0051. 
O.OOSL 
0.0051. 

0.005 

0.0050 

0.OO5 


24g  201 

total  total 

zinc  MN 

MG/L  MG/L 


O.OIOL 
0.030 
0.  1  10 
0.  IB 
0  .440 
O.OI 
O.OlO 

0.440 
0.  I  11D 
0.010 


0.012 
0.012 
0.016 
0.040 
0.012 
0  . 0'JJ 
0.007 
0,017 

0.092 
0.026 
0.007 


338       272  J17 

TOTAL  AVAILBLE  TOTAL 

NICKEL  CYANIDE  COBALT 

MG/L  MG/L  CN  MG/L 


020L 

020L 

020L 

020 

020L 

02  L 

020L 


0.020 

D.020D 

0.020 


05 

10 

OIL 

OIL 

OIL 

09 


0.10 

0.05D 

0,01 


.0201 
020L 
020L 
02  L 
020L 
02  L 


0.020 

0.0200 

0.020 


NO  Of  SAMPLES 


B.O.*./  SITE 
SAMPLE  PC  INT 
STATION  TYPE 


SI. MARYS  RIVER 

AT  SAULT  STE  MARIE  CIVIC  CENTRE 

RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  IMT    BIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


04  02  78  1 530 

24  03  78  1330 

28  05  78  1630 

09  07  78  1730 
03  08  78  1415 
33  09  78  1410 
39  10  78  1100 

10  12  78  1535 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  - i 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


LONG: 

934         80 

Sample     total 

NO   COL  I  FORM 
MF/100ML 


24005 
24027 
24049 
21072 
24095 
24118 
24141 
24164 


36. 
300. 

2B. 
1000. 
400. 

42. 

1000. 
BB.  • 


MAJOR  BASIN: 
MINOR  BASIN: 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 


STATION  10.   13-0000-007-02 


U  T  M:  16  07O4S25.0  515367S.0  4    REGION:  05 


FECAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 


4, 
SO. 
14. 


50. 
6. 


enter. 

MF/100ML 


54. 
24. 


54. 
10. 
0. 


805 
WATER 
TEMP. 
OEC  C 


15.0 
13.0 
6.0 

1  .0 

15.0 
7.4 

o.o 


3 
DISS, 
02 

MG/L 

17  0 
13,0 
14.0 

80 

9-0 
10-0 
12-0 
I  I  .0 

17.0 


5-OAY 

BOD 

MG/L 

2.0 
0.2 
3.5 
1  .5 


3.5 

1  ,3 
0,3 


STORET    CODE: 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.006 
0.015 
0-004 
0.009 
0.012 
0.U23 
0.005 
0.028 


0-026 
0.0(3 
0.004 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 


.001 

.0011 
001L 
OOU 
006 
002 
001 
020 


0.020 

0.0040 

0.001 


02 

002 


19 

FILTERED 

AMMONIA 
MG/l 

0.348 
0.058 
0.141 
0.410 
0.20B 
0.168 
0.089 
0.410 


0.410 
0.229 

0.058 


5AMP    DTE    KIUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    MO    YR    IMT         OIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


OA  02  7B  1530 
24  03  78  1330 
28  05  7B  1630 
09  07  7S  1730 
03  08  78  14)5 
23   09   78    1410 


20  21 

TOTAL  FILTERED 

KJELDAHL  N03-N 

MG/L  MG/L 


0.530 
0.320 
0.590 
0,810 
0,470 
0,720 


0.001 
0.002 
0.OO3 
0  006 
0.009 
0.005 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 


254 
298 
295 
279 
260 
315 


17 
INRGNC 


18 
TOTAL 
N   ORGNC   N 
MG/L       MG/L 


0.603 
0.358 
0.439 
0.69S 
0.477 
0.488 


0.  182 
0.252 
0.449 
0.400 
0.262 
0.552 


23 

TOTAL 


MG/L 

785 
620 
888 
005 
739 
040 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


70 
68 
66 
70 
68 
69 


6  107 

SUSP.  CALCUl 

SOL10S  0-S0LID5 

MG/L  MG/L 


5.6 

2.4 


69 
66 
65 
65 
66 
65 


COnD. 

25C 

UMHOS 

I  35 

133 
130 
130 
101 
100 


29    10   7B 
10    13    78 

i  ioo 

1  53S 

.3 
3 

0.350 
0.570 

O.003 
0.003 

0.390 
0.313 

0.362 
0,725 

0.  161 
0,160 

0.543 
0    885 

63.0 
690 

2.8 
2.0 

60 
67 

=  2 
103 

AVG 

MAXIMUM 
OR    GEOM   MN     | • | 

0.310 
0.533 

0    009 
0    004 

0.315 
0   2BB 

0.725 
0.521 

0.552 
0.304 

1  .095 
0.824 

70.0 
67  .9 

5.5 

2  .7 

69 
SS 
60 

106 
101 
92 

MINIMUM 

0.350 

0.001 

0,254 

0.358 

0.  160 

0.543 

63.0 

1  .0 

NO    OF    SAMPLES 

8 

8 

a 

8 

8 

8 

S 

8 

8 

B 

SAMP    DTE 
DY    MO    YR 

HOUR 
U*T 

STN       STN    SAMP       Pj 
DIST    BRG    DEPTH 
f£ET                  MTRS 

16 

Tuoe, 

F0RM4ZIN 
UNITS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

59 
SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 

95 
AC  I  D I  T  Y 
PH    8.3 
MG/L 

53 
TOT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 

55 
PH 
AT     LAB 

JOB 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 
PHENOLS 

UG/L 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

04   03    78 
34   03   78 
38   OS   78 

09  07    78 
03   08    78 
23    09    78 
29    10   78 

10  13    78 

1530 
1330 
183D 
1730 
1415 
1110 
1  100 
1535 

.3 
.3 
,3 
.3 
.3 

,a 

3 
,3 

2    30 
1    80 
1  .30 
1  .90 
1  .40 
1  .60 
1  ,60 
1     50 

2.1 
2    1 

2.7 
2.0 
2.0 
2.4 
1  .8 
2.0 

4.5 
4.0 
4.5 
5.0 
4.0 
3.5 
4.0 
5,0 

1,15 
1  .20 
1  .20 
1  .20 
(.25 
1  .40 
1  .35 
1  .45 

3.  1 
2.7 
4.0 
(.5 
3    3 
3.3 
1  .4 
1  .7 

SO 
44 
44 
43 
45 
45 
44 
45 

7.69 

7.78 
7.64 
7.64 
7.18 
7.  45 
7.54 
7.47 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

750 
170 
070 
200 
220 
660 
190 
170 

13.0 
9.0 
7.0 
B.O 

10.0 
6.0 

10.0 

12.0 

45.0 
44.0 
45.0 
45.0 
45.0 
45.0 
44.0 
53,0 

AVG 

MAXIMUM 

OR    GEOM   MN    { • ) 

MINIMUM 

2.30 
1  .68 
1.30 

3.7 
2.1 
1  .3 

5.0 
4.3 
3.S 

1  .45 
1  .28 
1  .  15 

4.0 
2.5 
1  .4 

SO 
45 
43 

7.78 
7.55 
7.18 

0 
0 
0 

7S0 
304 
070 

13.0 
9.3 
5.0 

S3    0 
45.8 
44    0 

NO    OF    SAMPLES 

S 

a 

9 

8 

e 

B 

8 

8 

8 

8 

SAMP    OTE 
DY    MO    YR 

HOUR 
LMT 

STN     STN  Samp     Pj 

OIST    ERG    DEPTH 
FEET                  MTRS 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

74 
TOT.     MAG 
NESIUM 
MG/L 

SB 

COLOUR 

MAZEN 

UNITS 

67 

PTSSIUM 

K 

MG/L 

66 
SODIUM 
NA 
MG/L 

47 

ORGANIC 

C    AS    C 

MG/L 

41 

COD 

MG/L 

361 

SOLVENT 

EX1RBLES 

MG/L 

265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MC/L 

04   03    78 
24   03    78 
28   05    78 
0»  07    7B 
03   OB   78 
33   09   78 
39    10   78 
10   13    78 

1  330 
1330 
1530 
1  (30 
1515 
1410 
1  100 
1535 

3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

13.60 
13    20 
13.40 
13.60 
13    SO 
13.60 
13.20 
17.00 

2. 75 
2.  BO 
2.75 
2.75 
2.80 
2.75 
2.  60 
2.50 

S 
5 
S 

13 
7 

33 
7 

10 

0.65 
0.75 
1  .60 
0.75 
0.80 
0.65 
0.6S 
0.65 

2.10 
2.00 
3.10 
1  .50 
1  .80 
2.00 
1  .70 
1  .90 

2.0 

13 

17 

10L 

30 

10 

27 

30 

20 

1 

0.001 
0.001 
0    00! 
0-002 
O.OOT 
0.001 
0.001 
0.002 

0.300 
0.140 
0 .  070 
0.280 
0.  (4 
0,200 
0.09 
0 . 1 40L 

AVG 

MAXIMUM 

OR   GEOM  MN    [ • J 

MINIMUM 

17.00 
13.90 
13.20 

2.80 
2.71 
2.50 

23 
9 

5 

1  .60 
0.81 

0.65 

3.  10 

2.01 
1.50 

2.0 
2.0 
2.0 

30 
180 

10 

T 
1 
1 

0.002 
0.001 
0.001 

0.280 

0.1580 

0.070 

NO    OF    SAMPLES 


(     C    0    N    T    D     I 


5AMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


B.OW./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


ST.MARY5    RIVER 

AT     SAULT    STE    MARIE    CIVIC    CENTRE 

RIVER 


MAJOR  BASIN:  CREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  HURON 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


STATION  10:   13-0000-007-02 


STORET  CODE:  02 
002 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


04  02  78  1S30 

24  03  78  1330 

28  05  78  1630 

09  07  7a  1730 
03  OS  78  1415 
23  09  78  1410 
39  10  78  1100 

10  12  78  1535 


STN       STN    SAMP 
01  ST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


WAX IMUM 

AVG    OR     GEOM    MN     I ' i 

M I N I  MUM 


LONG: 

U   T   M: 

16    0704525 

0    5153675 

0    4            REG 

ION:     05 

221 

225 

229 

215 

249 

201 

236 

272 

217 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

total 

TOTAL 

TOTAL 

AVAILBLE 

TOTAL 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

CYANIDE 

COBALT 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L    CN 

MG/L 

O.O20L 

0.040 

0.030L 

0.0051. 

0    020 

0    020 

0.020L 

0.020L 

0.020L 

0.050 

0.03QL 

0,0051. 

0.030 

0.012 

0    020L 

0.02OL 

O.O20L 

0.050 

0.030L 

0.0051. 

0,030 

0.019 

0    200 

0.05 

0.020L 

0 .  060 

0.070 

0.030L 

0.005L 

0    060 

0,040 

0    020L 

0.  13 

0.020L 

0.04    L 

0.06 

0.03    L 

0  .  0051- 

0.22 

0.012 

0.020 

0.01  L 

0.02    L 

0.04CL 

0.040 

0.030L 

0.0051. 

0.050 

0.  15B 

0.01  L 

0-020L 

0.02    L 

0.01 

0.03    L 

0.0051. 

0.01    L 

0.010 

0.02    L 

0.01 

0.02    L 

0.020L 

0.010 

0.030 

0.0051. 

0    020 

0.011 

0.020L 

0.02  0L 

0.060 

0.070 

0.030 

0.005 

0.22 

0.  158 

0.200 

0,  13 

0.020 

0.030D 

0.04  1 

O.03OO 

0.005D 

0.058D 

0 .  035 

0.046D 

0.04D 

0  ,  0200 

0.020 

o.oi 

0  .  030 

0.005 

0.01 

0.010 

0.020 

0.01 

0.020 

.NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


ST    MARYS    RIVER 

AT    HIGHWAY    NO, 2    SAULT    SAINTE    MARIE    MICHIGAN    USA 

RIVER  MAJOR    BASIN;     GREAT     LAKE5 

MINOS    BASIN:     LAKE    HURON 


STATION    ID:        1 3-0000008 • 02 


STORET    CODE:     03 
002 


STN   NO: 

S 

LAI 

LONG: 

U    T    M: 

16    O70035O 

0    5  152250 

0    4            REG 

ON;     05 

934 

80 

61 

6.1 

605 

.1 

1 

33 

34 

19 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pj 

5AMPLE 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

TOTAL 

FILTERED 

F 1 LTERED 

OY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

NO 

COL  I  FORM 

COLIfORM 

ENTER 

TEMP  . 

02 

600 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

FEET 

MTR5 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

04    02 

78 

171$ 

.3 

24006 

0. 

0. 

0. 

0.0 

16.0 

0.4 

0.007 

0.001 

0,006 

24    03 

7B 

1450 

.3 

24030 

0    0 

13.0 

0.2 

0,  161 

0.125 

0    016 

03    07 

78 

1540 

.3 

24075 

12. 

12. 

54. 

13.0 

4    0 

0.4 

0    023 

0.006 

0    048 

03    06 

78 

1600 

.3 

24098 

0. 

0. 

0. 

14.0 

8    0 

0.2 

0    030 

0.001 

0    062 

24    09 

78 

1720 

.3 

24  121 

200 

42. 

200.       G 

12.0 

9,0 

2.2 

0,022 

o.ooi 

0,  13B 

29    10 

76 

1500 

.3 

241  44 

2. 

0, 

7    0 

10.0 

1  ,0 

0    030 

0.025 

0    006 

MAXIMUM 

200. 

42. 

200. 

14.0 

16,0 

2.2 

0     161 

0.125 

0    13! 

AVG 

OR    GEOM   MN 

5.- 

3.- 

10.  ■     U 

7.7 

10.0 

0.7 

0    046 

0,02  7 

0    046 

MINI  MUM 

0. 

Q. 

0. 

0    0 

4.0 

0.2 

0.007 

0.001 

0.006 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


04  02  78  1715 
24  03  78  1450 


STN   STN  SAMP 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

107 

14 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

I N  RG.NC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP- 

CALCUL 

COND. 

KdELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOL  IDS 

2SC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

0.090 

0 . 00 1 L 

0.265 

0.272 

0.084 

0.356 

62.0 

0.1 

62 

96 

0,220 

0.005 

0.295 

0.316 

0.204 

0.520 

65.0 

2.  1 

63 

97 

D9  07  78  1640 

03  08  78  1600 

24  09  78  1720 

29  10  78  15  00 


.3 
.3 

.3 


v  i ;. :  NUI.' 

AVG  OR  GEOM  MN  (  -  ) 

MINIMUM 


0    570 

0.003 

0.267 

0.318 

0.522 

0 

640 

0.2BO 

0 .  003 

0.195 

0.250 

0.218 

0 

47a 

0,660 

0.005 

0.230 

0.423 

0.722 

1 

145 

0.  ISO 

0.O02 

0 .  300 

0.308 

0.  144 

0 

452 

0.860 

0 .  005 

0.300 

0.423 

0.722 

1 

145 

0,362 

0.003D 

0.267 

0.316 

0.316 

0 

632 

0.090 

0.  001 

0.  195 

0.260 

0.0U4 

0 

35G 

61 

0 

63 

a 

71 

a 

64 

0 

71 

D 

64 

3 

61 

0 

60 

61 


66 
62 
60 


93 
94 


101 
96 

93 


NO  OF  SAMPLES 


16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

208 

25 

76 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT 

ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

CALCUL 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

FORMAZIN 

MG/L 

SI LICATE 

PH    8.3 

AT 

LAB 

AT     LAB 

IRON 

HARDNESS 

FEET 

MTRS 

UNITS 

MG/L 

SI     MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

04    02 

7  8 

1715 

.3 

0.70 

1    2 

3.5 

1  .  10 

1     5 

44 

7.74 

0    030 

2.0 

44  .0 

24    03 

7B 

1450 

.3 

1  .40 

1  .5 

4.0 

1  .20 

2.0 

43 

7.75 

0    020 

3.0 

44  .0 

09    07 

78 

1540 

.3 

1.40 

t  ,6 

4.0 

1.25 

0    8 

43 

7.91 

o.oao 

1  .  0 

44.0 

03   08 

78 

1600 

.3 

0.40 

1  .5 

3.5 

1.30 

0    9 

42 

7.45 

0.050 

1  .OL 

44  .0 

24   09 

78 

1720 

.3 

1  .90 

2,2 

3.0 

1  .30 

3.5 

45 

7.47 

0.060 

1  .OL 

44.0 

29    TO 

78 

1500 

.3 

1  .SO 

1  .4 

3.5 

1  .60 

1  .2 

44 

7.73 

0,060 

1  .OL 

43  .0 

MAX IMUM 

1  .30 

2    2 

4.0 

1  .60 

3.5 

45 

7.91 

0 ,  080 

3,0 

44  .0 

AVG 

OR    GEOM    MN    |*J 

1  .22 

1  ,6 

3.6 

1  .29 

1  .6 

44 

7.68 

0.050 

1  ,50 

43.8 

MINIMUM 

0.40 

1  ,2 

3.0 

1  .  10 

0.8 

42 

7  .  45 

0.  020 

1  .0 

43.0 

NO  Of  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 


04 

02 

78 

1715 

.3 

24 

03 

78 

1450 

.3 

09 

07 

7  8 

1540 

.3 

03 

08 

7B 

1600 

.3 

24 

09 

7B 

1720 

.3 

29 

10 

7B 

1500 

AVG    OR 

-3 

MAX  I  MUM 

GEOM   MN     ( » ) 

M I N I  MUM 

72 

74 

66 

67 

66 

47 

TOTAL 

TOT.     MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

500IUM 

ORGANIC 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

C 

AS    C 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

13.  20 

2.70 

5 

0.50 

i  .go 

13.2 

2.  BO 

5 

0.55 

1  .60 

I3.O0 

3.70 

0 

0.55 

1  .60 

2.0 

1  3 .  00 

2.70 

3 

0.60 

1  .40 

13.20 

2.70 

9 

1  .00 

2.  10 

I  2 .  SO 

2.60 

78 

0.55 

1  .70 

13.20 

2.80 

78 

1  .00 

2.  10 

2.0 

13.07 

2.70 

17 

0.63 

1  -72 

2.0 

12.80 

2.60 

0 

O.SO 

1  .40 

2.0 

1 

361 

265 

203 

COO 

SOLVENT 

TOTAL 

TOTAL 

EXTRBLES 

ARSENIC 

ALUMINUM 

G/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

17 

0 . 00  1  L 

0.060 

17 

20 

0.00  1 

0.110 

1B 

1 

0.001 

0.10 

22 

0    001 

o.  iso 

23 

0.001 

0.  14 

23 

1 

0.001 

0.160 

20 

1 

0 . 00 1 D 

0.1  14 

17 

1 

o.ooi 

0.060 

NO  OF  SAMPLES 


(    C  O  w  T  n  \ 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    355 


521 

225 

SAMP    DTE    HOUR 

STN       STN    SAMP       PJ 

TOTAL 

TOTAL 

DV    MO    YR    LMT 

DIST     BRG    DEPTH 

CHROMIUM 

COPPER 

FEET                  MTRS 

MG/L 

MG/L 

04  02  78  1715 

24  03  78  1450 

09  07  78  1540 

03  09  78  1600 

24  09  78  1720 

29  10  78  1500 


MAXIMUM 

AVC  OR  GEOM  MN  (•) 

Ml N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


0.020L 

0.040L 
0.04  L 
0.020L 
0.02  L 

0.040 

0.0280 

0.020 


020 
OS 

020 
04 


0-09 

0.038 

0.020 


259        215 

TOTAL      TOTAL 

LEAO  CADMIUM 
MG/L       MG/L 


0.040 
0.03  L 
0-030L 


0.040 

0.032D 

0.030 


0.005L 

0.0051. 

0  ,  0G5 1. 
0.005L 


0.005 

0.005D 

0.005 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

0.010 

O.OSO 
0.  16 
0.  040 


.  16 

.0560 

.010 


201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

0.003 
0 .  004 
0  022 
0.004 
0.006 
0  005 

0.023 
0.007 
0.003 


238 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

0.020L 

0.020L 
0  ,  020 
0.020L 


0.020 
0.02QD 
0  .  020 


272 

AVAIL6LE 

CYANIDE 

MG/L  CN 


0.01L 
0.01L 
0.01  L 
COIL 


0.01 

0.010 

0.01 


217 
TOTAL 
COBALT 
MG/t 

0.020L 

0.020L 
0.02  L 
0.020L 
0,02    L 

0.020 

0-020D 

0.020 


B.O.W./    SITE;     BIG    CARP    RIVER 

SAMPLE     POINT;     AT     HERKIMER    STREET    SAULT    STE    MARIE 

STATION    TYPE;     RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP      PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


04  02  7S  1820 
24    03    78     1550 

28  05    76    1815 

09  07  78  1500 
03  08  78  1540 
23  09  78  IB4S 

29  10  78  1300 

10  12  78  1715 


MAXJMUM 

AUO  OR  GEOM  MN  ( » | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LVT    OIST  BHG  DEPTH 
FEET       MTRS 


04 

02 

78 

1820 

24 

03 

78 

T550 

28 

05 

78 

1615 

OS 

07 

78 

1500 

03 

03 

70 

16  40 

23 

09 

78 

1  H4S 

29 

10 

78 

1300 

934 
SAMPLE 


2  4C10 
24032 
24054 
24077 
2410O 
24123 
24146 
24T69 


80 

TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

50 


50 

400 

2700 

1200 

72 


MAJOR  &ASIN 
MI1.0R  EAS1N 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
BIG    CARP    RIVER 


STATION    10:        13-0003-001-02 
STORET    CODE: 


U    T    M:     16    0655650,0    5153350.0    4 


FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


2700. 
22. 


ENTER- 
MF/10CML 


200. 

200. 

SS. 


805 
WATER 
TEMP. 
DEO    C 

0.0 

0.0 
20.0 
19.0 
20.0 
12.0 

4.0 


3 
0IS5. 
02 
MG/L 

16  0 
12.0 
10.0 

7.0 

6.0 

8.0 
1  1  .0 

9.0 


5- DAY 

BOD 

MG/L 


33 
TOTAL 


0  004 
0.020 
0  023 
0.036 
0  020 
0  022 
0.015 
0.021 


FILTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 

0 . 00  1  L 
0.006 
0  .  003 
0 . 00 1 L 
0.00  7 
0.003 
0.004 
0.00  4 


02 

002 

8640 

0,70 

19 
FI LTERED 
AMMONl  A 
MG,'L 

0.082 
O.OB'I 
D.050 
0.072 
0.026 
0-030 
0.01' 
0.062 


2700. 

2700 

200. 

20.0 

16,0 

1  .5 

0.036 

0.007 

o.oa:> 

248.  " 

47.  - 

39.  ■     U 

9.4 

9    9 

0,7 

0.020 

0.004D 

0.050 

SO. 

10 

0 

0.0 

6,0 

0.2 

0 .  004 

0.001 

0.011 

6 

6 

4 

8 

e 

8 

8 

6 

II 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

107 

1  4 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INfiGKC 

TOTAL 

TOTAL   N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

CON!). 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLI05 

0-S0L1DS 

2!>C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

0 .  350 

0.004 

0.  151 

0.237 

0.268 

0  ,  60S 

54  .0 

1   .4 

53 

81 

0.620 

0.009 

0.291 

0.364 

0.556 

0    920 

79.0 

4.2 

75 

T  17 

0.490 

0.006 

0.060 

0.  1  16 

O.440 

0.656 

67.0 

fl.B 

52 

713 

0    S30 

0.009 

0.121 

0,202 

0.  458 

0.660 

67.0 

5.  5 

62 

96 

0,500 

0.026 

0.105 

0.  157 

0.  474 

0.631 

E3.0 

7,6 

61 

9-4 

0    600 

0.006 

0.110 

0.146 

0.570 

0.716 

55.0 

5.8 

4  9 

76 

0    380 

0.005 

0.110 

0,  126 

0    369 

0.41)5 

55.0 

3.5 

51 

7'3 

10  12  78  17  15 


MAX  I  MUM 

AVQ    OR  &EOM  MN  ( ' | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


0.620 
0.185 
0.350 


026 

0.291 

0,364 

0.570 

0.920 

009 

0-144 

0.203 

0.435 

0-618 

004 

0-060 

0,116 

0206 

0.4'J5 

e 


e 


79.0 
62.  I 

54  0 


1  17 
68 
76 


Samp  dte  hour  sin  stn  samp  pj 
dy  mo  yr  lmt   oist  brg  depth 
feet     mtrs 


04    02  78    1820 

24    03  78    15'?0 

28  05  78  1B15 

09  07  78  1500 
03  08  78  1640 
23  09  78  1815 

29  10  7B  1300 

10  12  78  1715 


.3 

.3 

.3 

.3 


MAXIMUM 

1VG  OR  GEOM  MN  ( -  J 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


TUR5. 

FORMAZIN 

UNITS 

4.50 
4.80 
4.80 


7.60 
5.35 
4.40 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


59 
SULPHATE 


MG/L 


ID 

S 

to 

O 

IT 

s 

12 

5 

12 

5 

10 

8 

9 

5 

260 
REACTIVE 
SI LICATE 

SI  MG/L 

4.35 
1.40 
2.50 


3-66 
2.50 


95 
ACIDITY 
PH  8.3 
MG/L 

6.5 
6.4 
3.  1 
3.4 
3.9 
3.2 
2.6 
13.0 

13.0 
5.3 
2,8 


TOT  ALK 

AT  LAB 

MG/L 

26 
27 
2A 
36 
27 
22 
25 
23 

36 

26 
22 


55 
PH 
AT  LAB 


,65 

.06 


7.49 
7.  15 
6.85 


208 

25 

76 

TOTAL 

PHENOLS 

CALCLL 

IRON 

HARDNESS 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

.200 

2.0 

31  .0 

.200 

3.0 

42.0 

-100 

2.0 

31  ,0 

.BOO 

1  .0 

41.0 

.700 

1  .OL 

36  .  0 

-100 

1  -OL 

29.0 

000 

1  .0 

30.0 

.  100 

2.D 

30.0 

.300 

3.0 

42.0 

.275 

1  -6D 

33.  El 

000 

1  .0 

29.0 

SAMP  DTE  HOJR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


04 

02 

79 

IBJO 

.3 

24 

03 

78 

15  50 

.3 

26 

05 

73 

1815 

.3 

09 

07 

78 

15  30 

.3 

03 

08 

78 

1640 

.3 

23 

09 

78 

1815 

.3 

29 

10 

78 

1330 

.3 

10 

12 

78 

1715 

AVG    OR 

.3 

MAXIMUM 

GEOM  MN    ( • ) 

MINIMUM 

TOTAL 

CALCIUM 

MG/L 


9 

40 

12 

40 

10 

30 

8 

80 

9 

20 

9 

00 

12 

40 

10 

05 

8 

eo 

74 
TOT.  MAG 
NESIUM 
MG/L 

1  95 
3.05 
1  90 


68 

COLOUR 

HAZLN 

UNITS 

SO 
60 
97 
102 
118 
95 
76 


I  IB 
B3 
50 


67 
PTSSIUM 


0.  78 
0.60 


66 
SODIUM 


50 

90 


2.70 
2  80 
2.60 

7.50 
3.70 
2.70 


47 
ORGANIC 
C  AS  C 
MG/L 


9.8 
9.8 
9.8 


1 

201 

COD 

TOTAL 

MN 

G/L 

MC/L 

37 

0.077 

25 

0.072 

12 

0    064 

43 

0.  104 

52 

0.061 

41 

0.076 

37 

0    063 

33 

0    075 

52 

0    104 

35 

0.074 

12 

0.061 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


8. o.w./  site:   east  oavignon  creek 

SAMPLE  POINT:  NEAR  MOUTH.  WEST  OF  A LGOMA  SAULT 
STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


04  02  7B  1800 
24  03  78  1530 
26  05  78  1750 

09  07  78  1515 
23  09  78  1815 
29  10  78  1230 

10  12  78  I645 


i 

3 
3 

.i 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


04  02  78  1800 

24  03  78  1530 

28  OS  76  17S0 

09  07  78  1515 
23  09  78  IBIS 

29  10  78  1230 

10  1:2  78  1645 


934 
SAMPLE 
NO 


24  009 
24031 
24053 
24076 
24122 
24145 
24168 


20 
TOTAL 

KJELDAHL 
M5/L 


3 
.3 

.1 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( » ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR  STN   STN  SAMP   PJ 

DY  MO  YR  LMT  DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

04  02  7B  1800  .3 

24  03  78  1530  '        .3 

28  05  78  1750  .3 

09  07  78  1515  .3 
23  09  78  1315  .3 

29  10  78  1230  .3 

10  12  7B  1645  .3 


550 
740 
550 
200 
180 

ate 


2.200 
0.990 
0.210 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT     LAKES 

LAKE    HURON 

EAST    DAV1GN0N    CREEK 


DATE    OF    REPORT      25   OCT    79      PAGE         356 

STATION    ID:        1 3 -000B- 001 -02 

STORET    CODE:    02 
002 
8600 


U    T    M:     16    O70O925.O    5155300.0    4  REGION:     05 


80 
TOTAL 
C0L1F0HM 
MF/100ML 

30. 

400. 

36. 

8000. 


8000 

242. 

30. 


FECAL 
COL  I  FORM 

MF/100ML 


84 

M.F. 

ENTER. 

MF/100ML 


44. 

52. 


52. 

17. • 
2. 


21        22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


0.031 
0.000 
0.06S 
0.048 
0.044 
0.060 
0.028 

0.065 
0.041 
0.008 


16        56 

TURB.  CHLORIDE 
FORMAZIN       MG/L 
UNITS 


16.00 
33.00 
4.60 
9.50 
6.50 
6.80 
6.50 


I  1  .5 
18.0 

II  .0 
11.5 
15.5 

8.0 
9.2 


0.334 
0.469 
0.380 
0.367 
0.255 
0.340 
0.397 

0  .  469 
0.377 
0.334 


59 
SULPHATE 


MG/L 

7.0 
7.0 
9.5 
11.5 
12.0 
8.5 
8.5 


17 
INRGNC 
N 
MG/I. 

0.681 
0.851 
1  .475 
1  .015 
0.63S 
0 .  5S9 
0.657 

1  .475 
0.B39 
0.559 


805 

WATER 
TEMP. 
DEG  C 

10.0 

8  0 
24.0 
21.0 
17.0 
12.0 

9.0 

24.0 


TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 

0.234 
0.366 
0.520 
1  .600 
0.944 
0.051 
0.268 

1  .600 
0.569 
0.051 


280  55 

REACTIVE  PH 

SILICATE  AT     LAB 

SI    MG/L 


1  .75 
1  .75 
1  .80 
2.  10 
2.60 
1  .95 
2.20 


DISS. 
02 

MG/L 

13.0 
1  1  .0 

9.0 

7.0 

8.0 

9.0 
10.0 

130 
9.6 
7.0 


23 
TOTAL   N 

MG/L 

0.915 
1.217 
1  .  995 
2.615 
1  .579 
0.610 
0.925 

2.615 


BOO 
60  0 
700 
000 

500 
300 
200 


5 -DAY 

BOD 

MG/L 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

99.0 
125.0 
109.0 
147.0 
124.0 
93.0 
98.0 

147  .0 

113.6 

93.0 


208        25 

total  phenols 

IRON 

MG/L  UG/L 


1 05 .  i 

80. 

100. 

70. 

1  . 

7. 

36. 


33 
TOTAL 
P 
MG/l 

0.021 
0  016 
0.O25 
0  056 
0.153 
0.019 
0.026 

0.1  S3 
0.045 
0.016 


FILTERED 

REACTIVE 

P   MG/L 

0.001 
0.001 
0.002 
0-001 

o.oo  a 

0.018 

0    006 

0  .01  B 
0.005 
0.001 


Fl  LTESED 

AMMONIA 

MG/L 

0.316 
0 .  374 

1  .  030 
0.600 
0.236 
0.159 
0.232 

1  .030 
0.421 

0.159 


6  107 

SUSP.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


II  .0 

22.0 

5.4 

17.0 

6.B 
5.2 
B.O 

22.0 
10.8 
5.2 


ORGANIC 

C    AS    C 

MG/L 


3.0 
2.8 
3.2 
3.8 
3.0 
3.2 


68 
103 
104 
130 
117 
88 
90 

130 
103 
89 


MG/L 

2.- 

37 

■  01 

28 

23 

23 

16 


14 
COND. 
25C 
UMHOS 

138 

159 
160 
200 
180 
135 
138 

200 
158 

135 


265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 


0.003 
0.003 


IVC 

OR   GEOM  MN    CI 

MINIMUM 

33.00 
11  .84 
4.60 

18.0 

12.1 

B.O 

12.0 
9.1 
7.0 

2.60 
2.02 
1  .75 

7.58 

7.13 
6.55 

1 1 .000 
4.443 

1  .7C0 

105.0 
57.  OD 

1  .0 

3.8 

3.2 
2.8 

37 

240 

10 

0.003 
0.003 
0.003 

NO    OF   SAMPLES 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

7 

2 

SAt 
DY 

IP    DTE 

MO   YR 

HOUR 
LMT 

STN       STN    SAMP       PU 
DIST    BRG    DEPTH 
FE6T                MTRS 

235 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L 

221 

TOTAL 

CHROMIUM 

MG/L 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 

TOTAL 

CADMIUM 

MG/L 

249 

TOTAL 
2  INC 
MG/L 

23  B 

TOTAL 

NICKEL 

MG/L 

si 

05    78 
10   78 

1750 
1230 

:.< 
.3 

0.030L 
0.03 

0.020L 
0.02     L 

0.010L 

o.os 

0.030L 
0.03    L 

0.005L 
0.005L 

O.02O 
0.02 

0.020L 
0.02    L 

VwC 

MAXIMUM 
OR    GEOM  MN    I • 1 

:■     '.  I  VJV 

0.030 

0.030D 

0.030 

0.020 

0.020D 

0.020 

0.05 
0. 0300 
0.010 

D.030 

0.0300 

0.030 

0.005 

0.005D 

0.005 

0.020 
0.020 
0.020 

0.020 

0.0200 

0.020 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./ 

SITE: 

FORT    CREEK 

STATION 

ID:       13-0 

309-001 -02 

SAMPLE    P0I1 

AT    MOUTH 

SAULT     STE 

MARIE 

STATION 

TYPE: 

■RIVER 

MAJOR    BASIN:    GREAT 

LAKES 

STuret  tout: 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE 

HURON 

002 

TERM    STREAM:     FORT 

CREEK 

8590 

STN   NO: 

1 

LAT: 

LONG: 

U    T    M 

16    0703800 

.0    5154550 

0    4           REGION.    05 

MILEAGE: 

0.10 

934 

80 

B1 

84 

805 

3 

1 

33 

34 

19 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN      STN 

SAMP      PJ 

SAMPLE 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

TOTAL 

FILTERED 

f 1 LTERED 

DY   MO    YR 

LMT 

DIST    BRG 

DEPTH 

NO 

COL  I  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACT  I VE 

AMMONIA 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

04   02   78 

1645 

.3 

24007 

400. 

60. 

0. 

0.0 

16.0 

3.2 

0.066 

0  .004 

0.D02L 

24   03    78 

1420 

--! 

24029 

0  .0 

13.0 

1  .0 

0.030 

0.002 

0.060 

2B    05    78 

1700 

.3 

24050 

8000. 

40. 

20.0 

8.0 

!    ..1 

0    052 

0.012 

0.092 

09    07    78 

1640 

.3 

24073 

3000 

500. 

200 .      G 

15.0 

4.0 

1  .0 

0   044 

0.002 

0.062 

03   08   7B 

1500 

.3 

24096 

1500. 

200. 

200.       G 

14.0 

6.0 

0.6 

0.090 

0.025 

0 .  076 

23    09    7  8 

1650 

.2 

241  19 

8000. 

320. 

122. 

12.0 

8.0 

1  .4 

0.120 

0  .030 

0.232 

29    10    7B 

1210 

.2. 

24142 

1800. 

14. 

5.0 

1  1  .0 

1  .4 

0.056 

0.01  1 

0.027 

10    12    78 

1610 

.3 

24165 

120. 

120. 

1.0 

9.0 

0.2 

0.060 

0.021 

0.088 

MAXIMUM 

8000. 

500. 

200. 

20.0 

16.0 

3.2 

0.120 

0,030 

0.232 

KVG 

OR   GEOM 

UN     i"  ■  ) 

1582. • 

104.* 

47.  '    U 

8.4 

9.4 

1  .3 

0.066 

0.013 

0.0S2D 

MINIMUM 

120. 

14. 

0. 

0.0 

4.0 

0.2 

0.030 

0.002 

0.002 

NO    OF    SAMPLES 


(     C    0    N    T    D    1 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  DEPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   2S  OCT  79   PAGE   357 


SAMP  DTE  HOUR   STN   SIN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


20 

TOTAL 
KJElDAHL 

MG/L 


04  03  78 
34  03  78 

38  OS  78 
09  07  78 
03  OS  7B 
23  09  78 

39  10  7a 
■0  13  78 


1 64  5 

1703 
164) 
1503 
16SJ 
1213 
1610 


MAXIMUM 

A  7G  OR  GEOM  MN  I'j 

M 1 N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BUG  DEPTH 
FEET      MTRS 

04  02  78  164!i  ,3 

24  03  7B  1420  3 

28  OS    78     170(1  .3 

09  07  78  164(1  .3 
03  08  78  1500  3 
33  09  78  165(1  .3 

29  10  78  12111  .3 

10  12    78     161(1  .3 

MAX  IMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     | • ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


410 
580 
550 
040 

600 
200 
460 
440 


1  .  200 
0.660 
0.410 


tURB 

FORMAZIN 

UNITS 

1  4  00 
13.00 
10.00 
9-60 
35-00 
35.00 
15.00 
16.00 

35.00 
1B.45 
9.60 


21  22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  H03-N 

MG/L  MG/L 


17 
INR&NC 


0.010 
O.OlO 
0-012 
0.011 
0.066 
0.028 
0.013 
0.014 

O.0B6 
0.023 
0.010 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


58.  O 
170.0 
I  00 .  G 
99.0 
1020 
82.0 
65.0 
84.0 

170.0 
94.9 

58.0 


445 

695 
190 
179 
300 
430 
305 
526 


0.695 
0-384 
G.179 


59 
SULPHATE 


23.6 
17.5 


MG/L 

457 
.765 
.254 
.372 
.462 
.690 
.345 
.638 


0,765 
0  ,  489 
0.272 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

51  MG/I- 


6.00 
5.50 


6.20 
5.39 
3.75 


18 
TOTAL 
ORGNC   N 
MG/L 


0.  408 
0.520 
0.458 
0-958 
0.524 
0.968 
0.4  33 
0,352 

0  ,  968 
0.576 
0  352 


96 
ACIDITY 
PH    8.3 
MG/L 


5.7 
4,3 
0  7 
11 
4  3 
6  0 
3.7 
3.8 

6.0 
3.8 


MG/L 

.865 
.285 
•  TS3 
330 
9H6 
.658 
.778 
980 


1  ,668 
1  067 
0.752 


52 
TOT    ALU 
AT     LAB 
MG/L 

124 
135 
Ki2 
129 
1  17 
132 
t33 
135 


135 
127 
I  17 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


278 
S04 
375 
372 
406 
372 


504  0 
367.6 
278. G 


7,67 
7  64 
8,24 
7  96 
7,69 
7.71 
7.69 
7.90 

8.24 
7.63 
7.59 


6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

13.0 
'3.0 
t4.0 
13.0 
39.0 
31  .0 
15.0 
10.0 

39.0 
18  5 
10,0 


:os 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

1  400 
1    200 

i  ooo 

1-100 
2.500 
2.  BOO 
1  .300 
I  .300 

3.800 
I  575 
1  .000 


DISS. 

SOLIDS 

MG/L 

26S 

491 
361 
359 
367 
341 
299 
309 

491 
349 
266 

8 


25 
PHENOLS 


1.0 
10 
1  .0 
1.0 
'.OL 
l.OL 
1  .0 
1  .OL 

1  .0 
1    00 
1  .0 


COND. 

25C 

UMH05 

446 
825 
600 
560 
590 
1060 
465 
550 

1060 
640 
446 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
UG/L  MG/L 


139.0 
177.0 
171  .0 
154.0 
148.0 
156.0 
134.0 
139.0 

177,0 
153.3 
134.0 


SAMP    DTE    HOtll:       STN       STN    SAMP       Pd 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


04    02 

78 

164; 

.3 

24    03 

78 

142C 

3 

28    05 

78 

170C 

.3 

09   07 

78 

164C 

.3 

03   OB 

7B 

1S0C 

.3 

23   09 

78 

165C 

-3 

28    ID 

78 

12IC 

-3 

10    13 

78 

161C 

.3 
MAXIMUM 

AYG    OR 

GEOM  MN  ( • J 
MINIMUM 

72 

74 

68 

67 

66 

47 

TOTAL 

TOT .     MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

C    AS    c 

MG/L 

MG/L 

UNI  TS 

MG/t 

MG/L 

MG/L 

39    00 

10.  00 

30 

2.  10 

36.00 

51  .00 

12.00 

30 

3,70 

97    00 

48.00 

12.50 

4B 

3    30 

56.00 

45.00 

10    00 

48 

3,35 

57-00 

6    6 

42.00 

10    50 

80 

3,95 

61  ,00 

45.00 

10    SO 

163 

4.00 

51     00 

38.00 

9.50 

78 

3.65 

40-00 

39.00 

10,00 

41 

3.40 

54.00 

51  .00 

12.50 

163 

4.00 

97.00 

6.6 

43    38 

10.63 

65 

3.06 

56    SO 

6.6 

38.00 

9.  50 

30 

210 

36.00 

6.6 

41 
COD 


201 
10TAL 


6.0.*./  StTE: 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE. 


NO    Of    SAMPLES 


ROOT    BIVER 

AT     HIGHWAY    NO     17    6   MILES    EAST    OF    SAULT     STE    MARIE 
RIVEfl  FLOB    GAUGE    FED    02CA002  MAJOR    BASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GflEAT     LAKES 
LAKE    HURON 
ROOT    RIVER 


19 

0.208 

55 

0    380 

12 

0    120 

32 

0    220 

46 

0.076 

23 

0.320 

41 

0.180 

20 

0.260 

55 

0.380 

31 

0208 

12 

0.076 

STATION  ID: 


STN  NO:       1     LAT: 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
BY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


04    02 

7B    1300 

.3 

34   03 

78    1230 

.3 

3S   05 

78     1245 

.3 

09   07 

78     1625 

.3 

03    08 

78    1135 

.3 

33    09 

78    1250 

.3 

39    10 

78    0920 

3 

10    13 

78    1410 

,3 
MAXIMUM 

AVC 

OR  GEOM  MN  ( • 1 
MINIMUM 

LONG: 


U    T    M       IS    0713250,0    5158350.0    4 


934 

444 

80 

81 

84 

BOS 

3 

Sample 

FLOW    CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

WA1ER 

DISS 

no 

COL  I  FORM 

C0L1F0RM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

MF/100ML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

DEG    C 

MG/L 

34002 

21  .30 

4. 

4. 

2 

0-0 

15    0 

24024 

5.00 

0-0 

13.0 

24046 

29     10 

500. 

70. 

20    0 

7,0 

24069 

4    80 

300. 

100. 

150 

17    0 

6.  0 

24092 

31  ,00 

28. 

28. 

200        G 

15   0 

8    0 

24  115 

34,30 

200. 

30- 

128 . 

11    0 

10,0 

24138 

50.  10 

600 

46. 

3   0 

100 

24161 

32.50 

200. 

■8 

0   0 

loo 

50-  tO 

600. 

100. 

200. 

20.0 

15.0 

26.01 

122.- 

30.' 

53.  ■    u 

8,3 

9.9 

4.80 

4  . 

4. 

2. 

00 

6.0 

13-0011-001  -02 

STORET    CODE: 

02 

003 

8570 

MILEAGE: 

0.  BO 

1 

33 

34 

-DAY 

TOTAL 

FILTERED 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

1.4 

0.015 

0.001 

0.2 

0.005 

0.003 

0.5 

0    017 

0.004 

0.5 

0-021 

o .  a  05 

0.3 

0.030 

0.010 

0.6 

0.028 

0.004 

1  .4 

0.036 

0.015 

0.2 

0.013 

0.004 

1  .4 

0.036 

0.015 

0.6 

0.021 

0.006 

0.2 

0.005 

oooi 

NO    Of    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       ST*       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


04    03    78  1300 

24    03    78  1230 

28    05    78  1245 

09  07  78  1825 
03  08  78  1  I  35 
23  09  78  1250 
39    10  78  0930 

10  12    78  1410 


.3 
-3 
-3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM  MN    I • ) 

MINIMUM 

NO    Of    SAMPLES 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 


0.  122 
D.  I  12 
0.056 
0.036 
0.012 
0.  116 
0.064 
0  .  140 


0.  140 
0.082 
0.012 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.370 
0.  300 
0.360 
0.300 
0.460 
0.820 
0,380 
0.370 

O.BJO 
0.420 
0.300 


21 
f ILTERED 
N03-N 
»G/L 


003 
005 
009 
004 
060 
009 
005 
004 


0,060 
0-012 
0.DO3 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 


337 
402 
230 
321 
230 
15S 
336 


0.402 
0.278 
0.155 


17 
I NRGNC 


0.462 
0.519 
0.295 
0.361 
0.302 
0,280 
0,304 
0.455 


519 
373 

280 


TOTAL 

ORGNC  H 

MG/L 


248 
108 
304 
264 
448 
704 
316 
230 


0,704 
0.338 
0.  IBS 


23 
TOTAL  N 


710 
707 
599 
625 
750 
984 
620 
685 


0,984 
0,710 
0.599 


TOTAL 

SO  L I  OS 

MC./L 

57.0 
69.0 
54.0 
71.0 
60,0 
51  .0 
54.0 
59.0 

71.0 
59.4 
51  .0 


SUSP. 

SOL  I  DS 

MG/L 


107 
CALCUL 
0-50LIDS 
MG/L 

55 
68 
49 

64 

53 
44 
49 
57 

68 
55 


I    C    0    N    T    D    ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  KIVER  BASINS 


B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


ROOT    RIVER 

AT     HIGHWAY    NO     17    6    MILES    EAST    OF    SAULT     STE    MARIE 
RIVER  FLOW    GAUGE    FED    02CA002  MAJOR    BASIN 

MINOR    BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
ROOT  RIVER 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    05 

STATION  ID-   13-0011-001-02 

STORET  CODE:  03 
002 

8570 


LAT:  LONG: 


SAMP    OTE    HOUR       STN       SI*    SAMP       PJ  CEND . 

DY    MO    YR    LMT  BIST    BRG    DEPTH  25C 

FEET  MTRS  UMHOS 


U    T    M:     16    0713250.0    5156350.0    4 


REGION:  05 


01    02 

78 

1300 

.3 

85 

4.20 

24    03 

78 

1230 

J 

105 

3.20 

2a    05 

7S 

1245 

i 

76 

4.50 

09    07 

76 

1825 

.3 

99 

6.50 

03  oe 

7B 

1135 

•3 

82 

4.70 

23    09 

7B 

1250 

•  3 

68 

3.60 

29     10 

78 

0920 

.3 

75 

4.30 

10    12 

78 

1410 

.3 
MAXIMUM 

88 

IDS 

3.40 
6.  50 

AVG 

OR    G 

EOM    MN     I-: 
MINIMUM 

65 
68 

4.30 
3.20 

NO 

OF    SAMPLES 

8 

7E 

3 

72 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       W 

CALCUL 

TOT  A 

OY    MO 

Ytl 

LMT 

01  ST 

BRG    DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUJ 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/ 

04    02 

78 

1300 

.3 

29    0 

8.20 

24   03 

78 

1230 

.3 

33.0 

9.40 

20   05 

78 

1245 

.3 

26.0 

7.60 

09   07 

78 

1625 

.3 

38.0 

1  1  .  00 

03   08 

78 

1  135 

.3 

30.0 

e.eo 

23   09 

78 

1250 

.3 

25.0 

7.40 

29    10 

78 

0920 

i 

25.0 

7.20 

10    12 

7B 

1410 

.3 

MAXIMUM 

26.0 
38.0 

7,60 
11.00 

AVG 

OR    GEOM   MN    ( 

29.0 

8.40 

It' IN  1  MUM 

25.0 

7.20 

16         56 

TURB-  CHLORIDE 
FORMAZIN       MG/L 
UNITS 

6.0 

10.5 
5.9 
7.6 


10.5 
6.5 
4.5 

e 


59 
SULPHATE 


2.00 
2.30 

1  .75 


1  .65 
1  .60 

I  .80 

2.55 
1.96 
1  .60 


280 
REACTIVE 
SILICATE 
MG/L  SI     MG/L 


74  69 

TOT.    MAG  COLOUR 

NESIUM  HAZIM 

MG/L  UNITS 


20 
30 
44 
48 
77 
B8 
55 
39 

U 

50 
20 


05 
25 
60 
55 
45 
15 


.55 
.64 
.60 


67 
PTSSJUM 


0 

70 

0 

90 

0 

as 

0 

70 

0 

75 

0 

70 

0 

90 

0 

76 

0 

70 

95  52 

ACIDITY  TOT    ALR 

PM    fi. 3  AT     LAB 

MG/L  MG/L 


6.6 
5.2 
2.4 
2.5 
2.8 
3.8 
2.6 
1  .2 


8 

66 

SOD  I UM 

NA 

MG/L 


00 
Ml 
90 
20 
BO 
40 
60 
00 


6.50 
4.30 
3.40 


22 
25 


30 
21 


19 
22 


ORGANIC 

C    AS    C 

MG/L 


.67 
.98 


.94 
.15 


7.69 
7.  1  I 


MG/L 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0.5EO 
0.620 
0.590 
0.960 
1  .  TOO 
0.B10 
0.680 
0 .  540 

1  .100 
0.735 
0.540 


201 
TOTAL 


21 

0 

054 

27 

0 

050 

10L 

0 

036 

24 

0 

078 

39 

0 

060 

33 

0 

081 

30 

0 

050 

16 

0 

04  8 

39 

0 

oai 

25D 

0 

057 

10 

0 

03  6 

25 
PHENOLS 


UG/L 


1  .OL 

1  .0 

2  .0 
1  .0 

1  .OL 
1  .OL 
1  .OL 
1  .OL 

2.0 
1.10 

I  .0 


NO    Of    SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


ROOT     RIVER 

Al     HIGHWAY     NO    it    4    MILES    NORTH    OF    SAULT    $TE    MARIE 

RIVER  MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 

MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM       ROOT    RIVER 


STATION     ID:        13-00  11-002-02 

STORET    CODE:     02 
002 
8570 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP 

DY    MO    YR     LMT  01  ST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


LONG: 


934 

SAMPLE 


U    T    M: 

80  Bl 

TOTAL  FECAL 

COLIFORM  COLIFORM 

MF/100ML  MF/100ML 


05 

02 

78 

0955 

.3 

24011 

84 

as 

03 

78 

0915 

.3 

24033 

11 

06 

78 

1000 

.3 

24055 

09 

07 

78 

1430 

.3 

24078 

1000 

04 

08 

7» 

1100 

.3 

24101 

01 

10 

78 

0830 

.3 

24124 

29 

10 

78 

1320 

.3 

24147 

MAXIMUM 

iooo 

AVG    OR 

GEOM    MN 

!"> 

290 

MINIMUM 

84 

16    0705300 

0    5160999 

0    4            REGION:     05 

MILEAGE: 

84 

BO  5 

3 

1 

33 

34 

M.F  . 

WATER 

DISS. 

S-DAY 

TOTAL 

FILTERED 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

MF/100ML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

4. 

0.0 

17    0 

1     0 

0.007 

0  .  00 1 L 

0.0 

17    0 

0.2 

0.004 

0 . 00  1  L 

14.0 

9  ,0 

0-4 

200.       G 

17,0 

9.0 

1  .0 

0.010 

0.001L 

14.0 

10.0 

0.2 

0.024 

0.002 

11.0 

I0.0 

0.4 

0.010 

0,002 

5.0 

13.0 

0.4 

0 .  008 

0.001 

200. 

17.0 

17.0 

1  .0 

0.024 

0.002 

2B  .  *    U 

8.7 

12.0 

0.5 

0    011 

0.00  ID 

4  . 

0.0 

9.0 

0,2 

0    004 

0.001 

FI LTEREO 

AMMONIA 

MG/L 

0.098 
0.4  70 

0.890 
0.178 

0.050 
0.221 

0.890 


NO    OF    SAMPLES 


20 

21 

22 

1  7 

18 

23 

5 

6 

107 

1  4 

SAMP    DTE 

HOUR 

SIN 

STN    SAMP       PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

COND. 

DY    MO    YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

KJELDAHL 

N02-N 

N03N 

N 

ORGNC       N 

SO  L I  OS 

SOLIDS 

D 

SOL  I DS 

25C 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

05    02    78 

0955 

.3 

0.310 

0-002 

0.318 

0.416 

0.212 

0 .  630 

54.0 

0.5 

54 

83 

25    03    7B 

0915 

.3 

0.740 

0  .  005 

0.265 

0.740 

0.270 

1.010 

65.0 

o.e 

64 

99 

11     06    78 

1000 

.3 

54.0 

0.7 

53 

82 

09    07    78 

1430 

.3 

1  .230 

0.018 

0.702 

1  .610 

0.340 

1  .950 

115.0 

0.6 

1  1  4 

1  75 

04    OB    78 

1100 

3 

0 .  540 

0.0B3 

0.135 

0.396 

0.362 

0    7SB 

50.0 

2.0 

48 

74 

01     10    78 

0830 

.3 

0.460 

0.003 

0.110 

0.  163 

0.410 

0    573 

31  .0 

1  .8 

29 

45 

29    10    78 

1320 

.3 

0 .  490 

0.003 

0.220 

0.444 

0.269 

0.713 

47.0 

1  .2 

46 

70 

MAXIMUM 

1  .230 

0.083 

0    702 

1.610 

0.  410 

1  .950 

115.0 

2.0 

1  14 

175 

AVG 

OR    GFOM   MN     ( ■ 

0.62B 

0.01  9 

0    292 

0.629 

0.311 

0.939 

59  .4 

1  .  1 

53 

90 

MINIMUM 

0.310 

0.002 

0.110 

0.163 

0.212 

0.573 

31  .0 

0.5 

29 

45 

NO    OF    SAMPLES 


{    C    0    X    T    0 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT 


54MP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


05 

0! 

78 

0955 

:-3 

35 

03 

78 

0915 

.3 

!l 

06 

78 

1O00 

.3 

09 

07 

78 

1430 

.3 

04 

08 

7B 

i  too 

.3 

01 

10 

78 

083D 

.3 

2s 

10 

78 

1320 

M/G    OR 

.3 

MAX |MUM 

GEOM    UN     1 • J 

Ml N I  MUM 

NO    OF    SAMPLES 

SAMP    OTE    H0U1       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    HO    Yfi     LMT  OIST    8RG    DEPTH 

FEET  MTRS 

05  OS    7B  0955  .3 

25  03    7B  Q91I5  .3 

11  06    78  1000  . 3 

09  07    78  1430  .3 

04  OB    78  1100  .3 

01  10    78  0031)  .3 

29  10    78  1321)  .3 

MAXIMUM 

AUG    OP    GEOM    MN     (  »  ) 

M INIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


16  56 

TUBB.  CHLORIDE 
FORMAZIN  MG/L 

UNITS 


1  40 
1  .60 
0.60 
s  -  10 
0.90 
I  .30 
I  .90 


1  .90 


11  .0 
10.0 


-      KIVbR 

BASINS 

0 

ATE   OF    R! 

PORT       25    OCT 

79       PAGE 

359 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

76 

SULPHATE 

REACTIVE 

ac  i  a  1 1  y 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

CALCUL 

SILICATE 

PH    8.3 

AT     LAB 

AT     LAB 

IRON 

HARDNESS 

MG/L 

SI    MG/I. 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

8,0 

2.75 

4.4 

6.71 

0.270 

1  .0 

20.  0 

a. 5 

3.55 

2,8 

33 

7.  18 
6.97 

0.620 

1  .0 
1  .0 

31  .0 

7-5 

2.35 

1  .5 

40 

7.  76 

0.350 

1     0 

48.0 

7.0 

2.10 

2.7 

17 

7.11 

0.720 

1  .0 

23.0 

8.  0 

2.  15 

8.0 

10 

6.08 

0    550 

1.0L 

16.0 

8.  0 

2.30 

1  .8 

14 

7  .08 

0.430 

1.0 

32.0 

8.5 

3.55 

8.0 

40 

7.76 

0.720 

1  .0 

48.0 

7.8 

3,53 

3.5 

21 

7.  10 

0    490 

i  .oo 

28.3 

7.0 

2.10 

1.5 

10 

6.  71 

0    270 

1  .0 

16.0 

73 

74 

68 

67 

66 

47 

TOTAL 

TOT.     MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

C   AS   c 

MS  1  L 

MG/L 

UNITS 

MG/I. 

MG/L 

MG/L 

6.00 

1  .30 

20 

0.55 

6.10 

8.60 

2.40 

30 

0.90 

6.30. 

5.5 

13  .60 

3-50 

27 

2.00 

15.00 

4.4 

6.60 

1  .60 

74 

0.65 

4.60 

4.40 

1  .  10 

TS 

0.4S 

2.00 

10.60 

1  .30 

44 

0.60 

4.60 

13.60 

3.50 

76 

2.00 

15.00 

5    5 

8.30 

1  .67 

45 

0.86 

6.57 

SO 

4.40 

1  .  10 

20 

0.45 

2.80 

4.4 

41 
COD 


301 
TOTAL 


19 

0.026 

17 

0.  154 

24 

0.060 

31 

0.066 

27 

0.072 

37 

0    086 

37 

0.  154 

26 

0.077 

17 

0    026 

8. O.K./  SITE 
SAMPLE  P0IN1 
STATION    TYPE 


GARDEN    RIVER 

HIGHWAY     17.     GARDEN    RIVER 

RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
GARDEN  RIVER 


STATION  ID:   13-0013-001-03 

STORET  CODE:  02 
002 
8550 


SAMP  DTE  HOUK   SIN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


04 

02 

78 

123C 

24 

03 

78 

1  15C 

28 

os 

78 

123C 

09 

07 

78 

1046 

03 

08 

78 

1  120 

23 

09 

78 

1236 

29  1 0  78  O9O0 


UNU: 

U    T    M 

16    07I790C 

.0    5  158150 

■0    4             REGION:     05 

MILEAGE: 

1  .40 

934 

80 

81 

84 

805 

3 

1 

33 

34 

1  9 

SAMPLE 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

WATER 

DISS. 

S-OAY 

TOTAL 

FILTERED 

FI LTERED 

NO 

COLI FORM 

COLIFORM 

enter. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

A  MMO  N 1 4 

Mf/100ML 

MF/100ML 

mf/iooml 

OEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

240DI 

24023 

4  . 

0. 

0 

0    0 

16.0 

2.0 

0.0!  1 

0 . 00  1  L 

0.014 

0.0 

13    0 

0    2 

0.  156 

0.010 

0-002L 

24045 

22 

0. 

21.0 

9    0 

0.5 

0.017 

0.006 

0  .058 

24368 

500 

60 

200. 

20.0 

5    0 

0,6 

0.012 

0-016 

0.014 

34091 

26. 

26. 

78. 

15.0 

10.0 

0.4 

0.010 

0.001 

0-218 

24114 

300. 

6. 

68. 

IT     0 

11.0 

2.B 

0.  020 

0-001 

0.  1S2 

241  37 

8. 

a. 

3-0 

11.0 

0.8 

0.006 

0.002 

0.006 

10  12  78  1345 


MAX  I  MUM 

AVIi  OR  GEOM  MN  (  ■  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  Yfi  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 

04  02  78  1230  .3 

34  03  78  1150  3 

28  05  78  1230  3 

09  07  78  1845  . 3 
03  08  78  1120  .3 
23  09  78  1236  .3 
Jy  10  78  0900  3 

10  12  78  1345  3 

MAXIMUM 

AVC-  OP  GEOM  MN  (  ■  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


20 
TOTAL 
KJELOAHL 
MG/L 


200 
2*0 
290 
2  10 
650 
390 
210 
300 


1  .390 

0    439 
0    300 


16 


500. 
21  . 


60 
5. 


21  22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


0.002 


0  .001 
0-003 
0.001 
0  003 
0.  004 
0.002 
0   002 

0.004 
0.003 
0.  001 

a 

56 


0.233 
0.314 
0.130 
0.165 
0-160 
0  ,  1  50 
0.210 
0.308 

0-314 
0.219 
0.  150 


200 

32. 

0. 


17 

INRGNC 


MG/L 

.349 
.317 
.251 
.  180 
401 
,306 
.218 
.332 


0.401 
0.232 
O.  180 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj  TuflB.  CHLORIDE       SULPHATE       REACTIVE 

DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH  FORMAZIN  MG/L  SILICATE 

FEET  MTRS  UNITS  MG/L         SI    MG/L 


04    03     78  1330 

24    03    78  I  1  50 

28  06  78  1230 

09  07  78  1345 
03  08  78  1 120 
23  09  78  1236 

29  1 0  78  0900 

10  1!  78  1345 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [*} 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


.2 

30 

2 

80 

3 

20 

4 

50 

2 

40 

2 

40 

2 

50 

29 

00 

38 

00 

6 

01 

3 

30 

0.9 
1  .0 
0.6 
2.3 

1  .2 
2.2 


9.0 
B.S 
9.5 
8.5 
8.0 
7.5 
10-5 
9-5 


3.  11 
2.50 


0.0 

21,0 

8.8 
0.0 


TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 

0.  186 
0.258 
0.232 

0  196 
0.  432 
1236 
0.  204 
0.278 

1  .238 
0.378 
0.186 


55 
PH 
AT  LAB 


22 


7.  17 
7.63 
7.15 
6.72 
7.19 
7,25 

7.63 
7.  16 
6.73 


16  0 

10.3 

SO 


MG/L 

.435 
.575 
.483 
.376 

8/(3 

544 

422 
.610 


I  .544 
0.660 
0.376 


208 

T01AL 
IRON 
MG/L 

210 
610 
250 
500 
350 
270 
2(i0 
800 


800 
659 
210 


5 

TOTAL 

SO  L 1 DS 

MG/L 

41  0 
50 . 0 
42.0 
55  0 
48.0 
46.0 
39.0 
140.0 


25 
PHENOLS 


2.0 

2.0 

1  .5 


2.0 
I  6 
1  .0 


0.  156 

0.015 

0 . 2 1 8 

0.036 

0.005D 

0.061D 

0.006 

0.001 

0.002 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

1  .2 
4.5 
6.2 
6.7 
3.3 

3. a 
2.6 

9B.0 
98.0 

is. a 

1  .2 

8 

47 
ORGANIC 
C    AS    C 
MG/L 


3.0 
3.B 
3  0 
3  8 
6,8 
4.2 
4.2 


B 

107 
CALCUL 
D-SOLIDS 
MG/L 

40 
46 
36 
48 
45 
42 
36 
42 

48 
43 
36 


COD 
MG/L 


6.8 

4.  1 
3.0 


19 
31 


31 
26 
19 


8 

14 
COND. 
25C 
UMHOS 

63 
70 
56 
74 
69 
65 
55 
64 

74 
65 
55 

8 

265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 


D.001 

0.0010 
0.001 


(     C    0    N    T    D     ) 


SIMPLE     INFCRMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY     REPORT     -     RIVES    BASINS 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE         361 


SAMP    DTE    HCUR       STN       STN    SAMP 
DY    MO    YR     Ih'I  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 

04    OS    78     1C 50  .3 

S4   03    78   OS  50  .3 

MAXIMUM 
AVG    OP    GEOM    MN    1  * ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HCUR       STN       STN    SAMP       Pd 
OY    MO    Yfi    LKT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTHS 


04    02    78     1CS0 
34    03    78    OS  50 


3 
.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     (  "  J 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


20  21 

TOTAL  FILTERED 

KJELDAHL  N02-N 

MG/L  MG/L 


.260 
.280 

.280' 
.270 
.260 


16 
TUR3- 
FORMAZIN 
UNITS 

3  50 


3.50 
3.35 
3.20 


.002 
.001 

.002 
002 
001 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


FILTERED 
N03  N 
MG/L 

0.143 
O.  199 

0.T99 
0.171 
0,143 


59 

Sulphate 


mg/l 

10.0 


no 
10.5 


17 
1NRGNC 


0.  167 
0    206 

0.206 
0.  167 
0.  167 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI     MG/L 

3   SO 


3.85 
3.  66 
3.50 


18 

total 

ORGNC       N 
MG/L 

0.238 
0.274 

0.274 
0.256 
0.23B 


55 

PH 
AT     LAB 


7.  19 
7.15 
7.  1  1 


TOTAL    M 

MG/L 

0,405 
0.460 

0  .  400 
0.443 
0.405 


208 
TOTAL 

IRON 
MG/L 

0.400 
0    400 

0.400 
0.400 
0.400 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

51.0 


60. 0 
55.5 
51  .0 


ORGANIC 

C    AS    C 

MG/L 


6  107 

SU5P.  CALCUL 

SOLIDS  O-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


1  .7 


3.8 
2.8 


41 
COD 

MG/L 

19 
33 

33 
26 

19 


49 
56 

56 
53 
49 


CONI). 

25C 

UMHOS 

7!) 
6'' 

S5 
81! 
76 

a 


e.o.*./  site 

SAMPLE     POINT 
STATION    TYPE 


SAMP    DTE    HOUR 
OY    MO    YR     LNT 


19 

01 

78 

1730 

14 

03 

78 

1100 

1? 

03 

78 

1100 

29 

04 

78 

1030 

29 

05 

78 

1S00 

28 

06 

78 

17  30 

25 

07 

78 

1730 

31 

08 

78 

1330 

26 

09 

78 

1300 

26 

10 

78 

1330 

28 

11 

78 

1730 

26 

12 

78 

1300 

MISSIS5AGI     RIVER 

A1    M1SSISSAGI    CHUTE 

RIVER         FLOW    GAUGE    FEO    02CC008 


Stn  stn  samp  pj 
oist  brg  depth 
feet     mtrs 

.3 
,3 
.3 
.3 
.3 
-3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


934 
SAMPLE 
NO 


22004 
22037 
22071 
22TC3 
22133 
22163 
22194 
22225 
22256 
22288 
22319 
22350 


901 
SCO 


MAJOR  BASIN 
MINOR  6ASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
MISSISSAGI     RIVER 


U    T    M;     17    0343360.0    5017525.0    4 


444 

Flow  cfs 


4130.00 
6000.00 
915.00 
6990-00 
5760.00 
2790  00 
1620.00 
1680. 00 
3110-00 
7120.00 
3800.00 
4220.00 


80  61                        84 

TOTAL  FECAL              .    M.F. 

COIIFORM  COLIFORM            ENTER. 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML 


STATION 

ID:        14-001 2-001 -02 

' 

STORET    CODE: 

02 

002 

ano 

ON:    05 

MILEAGE: 

2.40 

1 

31 

34 

19 

5 -DAY 

TOTAL 

FILTERED 

f  1  LTERIID 

BOD 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

O.S 

0    007 

0 . 00 1 L 

0.016 

0.2 

0    009 

0.001 

0.013 

0.2 

0,010 

0 . 00 1 L 

0.036 

1  .0 

0    035 

0.012 

0  .  04(1 

OB 

0-009 

0-001 

0  .  036 

1  .0 

0 .  008 
0.010 

0.002 

0  .  1  66 

0.2 

0 .  008 
0    026 

0.003 

0 .  064 

0.6 

0-010 

0.DO1 

0.028 

0.2 

0.010 

0 . 00 1 L 

0.014 

0.6 

0.003 

0.001 

19 

CI 

76 

1798 

14 

02 

76 

1100 

27 

03 

78 

1100 

29 

04 

76 

1 0.iO 

29 

05 

76 

1800 

28 

06 

78 

17::0 

25 

07 

78 

17::0 

31 

08 

78 

13;:0 

26 

09 

76 

1300 

26 

ID 

78 

13:0 

28 

1  1 

78 

i7;o 

26 

12 

78 

1300 

MAX IMUM 

t.VG    OR    GEOM    MN     {') 

M  |  N I  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LM1  OIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


.3 
.3 
•  3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

<VG    OR    GEOM    MN     (  -  ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     ( ■ ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


7120 

00 

20 

401  1 

25 

20 

915 

00 

20 

19 

Of 

76 

17110 

14 

02 

78 

1  100 

37 

03 

78 

1100 

29 

04 

78 

io;o 

29 

05 

76 

1 600 

2E 

06 

78 

17  SO 

25 

07 

78 

I7S0 

31 

08 

78 

1 3;-  o 

26 

09 

78 

13C'0 

26 

10 

78 

13^0 

2S 

11 

78 

17=0 

26 

12 

78 

13C0 

20  21 

TOTAL  FILTERED 

KJELDAHL  N02 - N 

MG/L  MG/L 


0.250 
0-260 
0.300 
0.460 
0.290 
0.660 
0.490 
0  .  160 


0.002 


0.390 


0,  660 
0.356 
0.  160 


003 

002 
003 
004 
010 


0.002 
0.002 


0.010 
0.003 
0.002 


16 

56 

TURB 

CHLORIDE 

RMAZIN 

MG/L 

UNITS 

1   ,40 

1  .6 

1  .40 

0.7 

1  .20 

1  .2 

1  .50 

0.8 

1  .40 

0.9 

1.60 

1    6 

1  .20 

1  .0 

1  .50 

1.0 

0    9 

2.10 

0.9 

1  .7 

1  .  1 

1  .51 

1  -20 


1  .6 
1  .1 
0.7 


12 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

0.093 
O.  127 
0-140 
0.015 
0.111 
0.105 

0  075 

0.188 
0.163 


0.188 
0.113 
0.015 

9 


1 

17 
1NRGNC 
N 
MG/L 

0.111 
0  .  1  42 
0  178 
0  058 
0  151 
0.281 

0.  142 

0.21S 
D .  I  79 


0.281 
0.  162 

o.ose 


59        280 

sulphate  reactive 

si LICATE 
MG/L    SI  MG/L 


8 

5 

* 

0 

11 

0 

9 

0 

9 

0 

8 

5 

9 

0 

9 

0 

9 

5 

11 

0 

9 

0 

a 

0 

30 
40 
55 
SO 
50 
BO 


-25 
.75 

.05 


1a 

TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 

0.234 
0.248 
0  264 
0.  420 
0.254 
0.494 

0.096 

0.362 
0.2B6 


0.494 
D.29S 
0.096 


95 

ACIDITY 

PH  8.3 

MG/L 


2.3 
2.3 
2.3 


MG/L 

.345 
.3'JD 
.442 
47B 

405 
7  75 


0-580 
0.465 


D.775 
0.458 
0.238 


TOT  ALK 

AT  LAB 

MG/L 


23 
23 
23 


10 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

47  ,0 
41  .0 
42.0 
38.0 
38.0 
48.0 
44.0 
47  .0 


67.0 
46.6 
38.0 


55 
PH 

AT  LAB 


6.94 
7.07 
7.81 
7  09 
7.36 
7.  10 

6.96 


.  15 
.76 


035 

0.012 

0.  166 

012 

0.00 2D 

0.046 

003 

0.001 

0.012 

12 


3 

1 

1 

5 

3 

7 

6 

0 

3 

5 

3 

9 

1 

8 

1 

7 

23 

0 

4 

0 

1 

8 

25 

0 

25 

0 

B 

6 

1 

5 

12 

306 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


10 


6        107 

SUSP.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


44 
39 
38 
32 
34 


220 

280 

250 

270 

200 

160 

280 

350 

290 

22 

480 


O.4B0 
0.273 
0.160 


42 
45 
42 
36 
40 
42 

45 
40 

32 

T2 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


27.0 
27.  D 
27.0 


CONO 

26: 

UMHOS 


S9 
49 
52 

67 
69 
69 
65 
56 
61 
65 


69 
62 
49 


TOTAL 

CALCIUM 

MG/L 


6.00 
8.00 

8.00 


<    C    0    H  T    D    ) 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEV 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RTVER     BASINS 


B.O.W./    SITE:     MISSISSAGI     RIVES 

SAMPLE    POINT;     AT     MI5SI5SAGI    CHUTE 

STATION    TYPE:     RIVER  FLOW   GAUGE    FED    02CCOOB 


MAOOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
MISSISSAGI     RIVER 


DATE    OF    REPORT 
STATION    10: 


25    OCT    79       PAGE         36 

14-0012-001 -02 

STORET    CODE:     02 
002 
81  10 


5TN   N 

): 

1 

LAT: 

LONG: 

U   T   M: 

17    0343360 

0    5017525-0    4             REC 

. ON :    05 

74 

6a 

67 

66 

47 

41 

201 

SAMP   OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

TOT.    MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

COD 

TOTAL 

DY   MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

C    AS    C 

MN 

FEET 

MTRS 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

27   03 

7B 

1100 

.3 

5.2 

29 

2  9   01 

78 

1030 

.3 

4.0 

19 

29   OS 

78 

1300 

.3 

4.4 

IOL 

2B    06 

78 

1730 

.3 

5.4 

10L 

25    07 

78 

1730 

.3 

I.  BO 

27 

0,60 

1  .50 

0.017 

31     08 

78 

1330 

.3 

4.B 

15 

26    09 

78 

1300 

.3 

5.8 

37 

26    10 

7B 

1330 

.3 

5.8 

53 

28    11 

70 

1730 

.3 

5.8 

37 

26    12 

7B 

1300 

J 

5.7 

64 

MAXIMUM 

1  .80 

27 

0.60 

1  .50 

5.8 

64 

0.017 

AVG 

OR    GEOM   MN     I 

1  .60 

27 

0.60 

1  .50 

5.2 

30D 

0.017 

MINIMUM 

i.eo 

27 

0.60 

1  .50 

4.0 

10 

0.017 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  BLIND  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  HIGHWAY  17  BRIDGE  BLIND  RIVER 

STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BUG  DEPTH 
FEET       MTRS 


19 

01 

78 

1700 

14 

02 

78 

1200 

27 

03 

78 

1200 

29 

04 

78 

1930 

29 

05 

7B 

1700 

26 

06 

78 

1900 

25 

07 

78 

1800 

31 

08 

78 

1400 

26 

09 

7a 

1430 

26 

10 

78 

1400 

2B 

11 

78 

1800 

28 

12 

78 

1430 

934 

SAMPLE 


3 

3  2033 

3 

22070 

3 

22104 

3 
3 

3 

3 
3 

22134 
22164 
22195 
22226 
22257 
22289 

3 

22320 

G 

3 

22351 

6 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
BLIND    RIVER 


U    T    M:  17    0349020.0    5016350.0    4 

901  BO  81  84 

SCO  TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORU  ENTER. 

MF/100ML  MF/100ML       MF/IOOML 


STATION    10.        14-0014-003-02 


STORET    CODE:     02 


002 

8090 

REGION.    OS 

MILEAGE 

0.20 

l 

33 

34 

19 

20 

•DAY 

TOTAL 

F1L1ERED 

FILTERED 

TOTAL 

GOD 

P 

REACTIVE 

AMM0N ] A 

KJELDAHL 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.4 

0 .  006 

0.001 L 

0.024 

0.190 

0.4 

0 .  008 

0  .  00 1 L 

0.02  0 

0.230 

0.2 

0.006 

0.002 

0.032 

0.220 

0.4 

0 .  008 

0   001 

0.024 

0.240 

1  .0 

0.016 

0    004 

0.090 

0.490 

o.e 

0.005 
0.016 

0.O02 

0.  150 

0.600 
0.470 

2.0 

0.045 
0.042 

0.D16 

0.390 

0.720 

1  .2 

0.010 

O.OOT 

0.02  8 

0.480 

0.2 

0.014 

0.001 

0.032 

0.31 

0.4 

O.OOS 

o  ooi 

MAXIMUM 
AVG    Ofl    G£OM   MN     ('  ) 

MINIMUM 

NO    OF    5AMPLE5 


2.0 

0.045 

0.016 

0.390 

0.7  20 

0.7 

0.015 

0. 003D 

0.088 

0.3  94 

0.2 

0.005 

0.001 

0.020 

0.  190 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

107 

14 

16 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP      PJ 

FI  LTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

COND. 

TUR8. 

DY    MO 

YD 

LMT 

OIST 

BRG 

DEPTH 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLiDS 

SOLIDS 

0    SOLIDS 

2  5C 

F0RMAZ1N 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

19    01 

78 

1700 

.3 

0.001 

0.069 

0.094 

0.  166 

0.260 

30.0 

1  .0 

29 

44 

1  .20 

14    02 

7B 

1200 

.3 

0.001 

0.114 

0.  135 

0.200 

0.335 

31  .0 

0.9 

30 

46 

1  .  40 

27    03 

78 

1200 

.3 

0.002 

0.  140 

0.174 

0 .  1  88 

0.362 

33.0 

2.1 

31 

49 

1  .60 

29    04 

78 

1930 

.3 

0.003 

0.  185 

0.212 

0.216 

0 .  428 

36. 0 

2.2 

36 

55 

1  .  40 

29    05 

7B 

1700 

.3 

0.004 

0.006 

0.100 

0.  4  00 

0.500 

32.0 

3.3 

29 

44 

1  .90 

28   06 

78 

1800 

.3 

0.012 

0.005L 

0-167 

0.4  50 

0    617 

33.0 

3.  1 

30 

47 

1  .40 

25   07 

78 

1800 

.3 

33.0 

2.6 

30 

47 

1  .20 

31    OS 

78 

1400 

.3 

0.002 

0.005 

0.397 

0.330 

0.727 

46.0 

5-7 

40 

62 

2.  30 

26   09 

7B 

1430 

.3 

45.0 

3.4 

42 

84 

26    10 

7B 

1400 

.3 

0.001 

0.084 

0.113 

0.453 

0.565 

31  .0 

4-0 

26 

40 

2.  70 

28    n 

7B 

1800 

.3 

0.002 

0.113 

0.147 

0.278 

0.425 

33. 

1  .2 

32 

49 

2.  1 

26    12 

7B 

1430 

.3 

36.0 

OB 

35 

54 

1  .30 

MAXIMUM 

0.012 

0.  185 

0.397 

0.452 

0.  727 

46.0 

5.7 

42 

64 

2.70 

AVG 

OR    GEOM 

m   ( -  j 

0.003 

0.080D 

0.17! 

0.298 

0.469 

35.  1 

2.5 

33 

50 

1  .  68 

M 

NIMUM 

0.00  I 

0.005 

0.094 

0,  166 

0.260 

30.0 

0.8 

26 

40 

1  .20 

NO    OF    SAMPLES 

9 

9 

9 

9 

9 

12 

12 

12 

12 

11 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

203 

76 

72 

74 

SAMP    DIE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP       PJ 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

CALCUL 

TOTAL 

TOT .     MAG 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG 

DEPTH 

MG/L 

SILICAIE 

PH    8.3 

AT     LAB 

AT     LAB 

IRON 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

FEET 

MTRS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

19   01 

78 

1700 

.3 

0.7 

14    02 

78 

1200 

.3 

0.7 

9.0 

1  .40 

0.360 

27    03 

7B 

1200 

.3 

0.9 

9.5 

1  .50 

6.84 

0.230 

29    04 

78 

1930 

.3 

0.8 

10.0 

2.75 

7.02 

0.350 

29    05 

7B 

1700 

.3 

I  .0 

9.0 

1  .00 

7.95 

0.4  70 

29    06 

78 

1800 

.3 

0.8 

8.5 

0.90 

7.34 

0.260 

25   07 

78 

1800 

.3 

1  .0 

8    5 

0.95 

1  .8 

13 

7.  17 

0.200 

18.0 

5.20 

1.  15 

31    08 

78 

1400 

.3 

2.4 

9.5 

1  .30 

6.68 

0 .  380 

26    09 

73 

1430 

.3 

2.4 

2.0 

0.500 

26    10 

78 

1400 

.3 

l  .0 

9.5 

1  .00 

6.63 

0.  190 

29    1  1 

78 

1800 

.3 

1  .0 

9.5 

1  .7 

6.31 

0.  17 

26    12 

78 

1430 

.3 

0.8 

10.0 

1  .55 

8.19 

0.210 

MAXIMUM 

2.4 

10.0 

2.75 

1  .8 

13 

8     19 

0.500 

18.0 

5.20 

1  .  1S 

AVG 

OR    GEOM 

m     {  -  1 

1  .  1 

8.E 

1.41 

1  .8 

13 

7.  18 

0.302 

IB.  0 

5.20 

1  .15 

MINIMUM 

0.7 

2.0 

0.90 

1  .8 

13 

6.63 

0.17 

18.0 

5.20 

1.15 

NO    OF    SAMPLES 


I     C    0    N    T    0 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPOfiT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPOfiT   25  OCT  79   PAGE    M3 


SAMP  DTE  TOUR   SIN   STN  SAMP   PJ 
DV  MO  ¥R  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


27  03  78 
29  04  7B 
29  05  78 

28  06  78 
55  07  78 
31  OB  78 


1200 
19  30 
1700 
1600 
1800 
1400 


28  09  78  1430 


S6  10  78 
28  II  78 
28  12  78 


MOO 
1800 
14  30 


.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAX IMuM 

AVG  OR  SEOM  MN  [ • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


65 

67 

66 

47 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

HA  2  EN 

K 

NA 

C    AS    C 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/ 1. 

5    8 
3    8 

9 

0.35 

1    20 

4     7 

7,6 
4-0 

0.35 
0.35 
0.35 


.20 
.20 
JO 


7.6 
4.6 
3.8 


41 

201 

COD 

toial 

MN 

MG/L 

MG/L 

20 

21 

IS 

10 

0 

020 

22 

50 

29 

40 

50 

0 

.020 

23 

0 

.050 

10 

0 

-030 

B.O.H./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TVPE 


STN  NO 


SERPENT  RIVER 

AT  OLD  IRON  BRIOOE  OLD  HIGHWAY  NO  17  3  MILES  EAST  OF 
RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02C0OO1  MAJOR  BASIN: 

MIr.OR  BASIN: 
TERM  STREAM: 


HW 


S  108  S  17  57  2 
GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SERPENT  RIVER 


STATION  ID:   14 -00 1 9- 001 -02 

STORET  CODE:  02 
002 
8040 


LAT: 


SAH'P  DTE  HCUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LCT    DIST  8RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


20 

01 

78 

IE  00 

14 

02 

78 

15  00 

30 

03 

78 

1  7  30 

28 

04 

78 

UOO 

2? 

OS 

78 

i;oo 

27 

06 

78 

isoo 

is 

07 

76 

IS  30 

26 

08 

78 

IE  00 

26 

09 

78 

IE  30 

26 

10 

78 

IE  00 

2B 

1 1 

78 

IS  00 

26 

12 

78 

If  30 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • J 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


LONG 


934 

SAMPLE 


520O6 
32040 
22073 
22105 
22136 
22166 
22197 
22228 
22260 
22291 
22322 
22353 


901 
SCO 


U  T  M   17  0383350.0  5118400.0  4 


444 

flow  cfs 


551  00 

320.00 
248.00 
1880. 00 
1450.00 
413.00 
219.00 
129.00 
401 .00 
980  00 
682.00 
584  00 

1880  00 
671 .42 
129.00 


REGION;     05 


80 

TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/100ML 


'6 
16. 


FECAL 
COLI FORM 
MF/100ML 


84 
M  F. 
ENTER. 
MF/100ML 


5-DAY 

BOO 

MG/L 

0.5 
0.4 


0.0 
0.4 

0.2 


33 
10TAL 

P 
MG/L 


0  003 
0.007 
0.010 
0.015 
0  009 
0  007 
0  026 
0  014 
0.01  I 
0  006 
0  007 

o  oio 

0  026 

o.oio 

0.003 


MILEAGE 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 


00  I  L 

OOl 
.001 
.  00  1L 
.  00 1  L 


.001 

.001L 

.001 

.001 
.00  ID 


Fl LURED 

AMMONIA 

MG/L 

0.451) 
0  104 
0  .  402 
0 .  2  2U 
0.274 
0 .  4  40 

0  .  3  1 15 

0-441) 
0.340 


0.450 
0  .  333 

0  .  t  04 


SAMP    DTE    HOUR 
OY    MO    YR    LMT 


STN       STN    SAMP       PJ 
DIST     BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


20    01 

78 

1630 

.3 

14    02 

78 

15  JO 

-3 

30    03 

78 

17  30 

.3 

28    04 

78 

17  30 

.3 

37   05 

78 

12  30 

.3 

2  7   06 

78 

1930 

.3 

25    07 

78 

19  30 

.3 

36    08 

78 

1500 

3 

26    09 

78 

1530 

.3 

28    10 

76 

1530 

,3 

3»    11 

78 

19  30 

.3 

26    13 

78 

1530 

•  3 

MAX  I  MUM 

4VG   OR 

GEOM    MN 

1*1 

MINIMUM 

SAMP    i 

>TE 

HOJR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

20 

01 

78 

1630 

14 

02 

78 

1500 

30 

03 

78 

17  30 

28 

04 

78 

17  00 

37 

OS 

78 

1230 

27 

06 

78 

19  30 

25 

07 

7B 

1930 

26 

08 

78 

1500 

26 

09 

78 

1530 

26 

10 

78 

15  30 

28 

T1 

78 

1900 

28 

12 

7B 

1630 

NO    OF    SAMPLES 


STN       STN    SAMP       PJ 
DIST    BRG    DEPTH 
FEEt  MTRS 

.3 
.3 
.3 
■  3 
.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN     ( • ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


TOTAL 

KJELOAHL 

MG/L 


700 
460 
700 
4S0 

5;o 

660 
600 
590 


0.730 
0.69 


0.730 
0.620 
0.480 


10 


21  22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


005 
004 
008 
006 
005 
007 


0.006 
0.005 


0-025 
0.008 
0.004 


9 


16         56 

TuRB.  CHLORIDE 
FORMAZIN       MG/L 
UNITS 


2.40 
I  .60 
3.60 
I  .70 
1  .20 
0.90 


1 

50 

1 

.8 

2 

.23 

3 

.60 

1 

S3 

0 

.90 

3.6 


1  .870 
0.216 
1  .820 
1  .  100 
1  470 
2.220 


3.060 


2.  190 
1  .65 


3.060 
1  .733 
0.216 


59 
SULPHATE 


25.0 
40.5 
37.0 
43.0 
61  .0 
63.0 
70. 0 
42.5 
55.0 
44  ,  5 
54.0 

70.0 
48-6 
25.0 


MG/L 

2    325 

0  324 
2  230 
»  .334 

1  .749 
3.667 

3.401 

3.636 
I  .995 


3  ,  401 
2  073 
0.334 


380 

REACTIVE 

S1LICAIE 

SI    MG/L 


2.60 
1  .85 
1.45 
1-35 
1  .25 
1  .  15 


I  -65 
1  .60 


2.60 
1  .57 


TOTAL 

ORGNC      N 

MG/L 

0  250 
0  376 
0.298 
0  252 
0.296 
0.220 

0.274 

0.290 
0  350 


0.376 
0290 
0.220 

9 

95 
ACIDITY 
PH    8.3 
MG/L 


3.6 
2.2 


33 
TOTAL    N 


MG/L 

.575 
.700 

52B 

5B6 

045 

Bt!7 


2.926 
3.345 


3.675 
2.363 
0,700 


52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

1140 
73.0 

93.0 
79.0 

eo.o 

119.0 
129.0 
142.0 

91  .0 
108.0 

93 
110,0 

142.0 

103.3 

73.0 


55 
PH 
AT    LAB 


6  89 
6.41 
6.66 
7.52 
6.74 
6.80 
6.  OS 

6.25 
6.64 
6.34 

7  52 
6.63 
6.05 


6  107 

SUSP,  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


0,8 
1  .5 
2.4 

2.  1 
3  2 
S.3 
1  .5 

3.  1 


5.3 
2.1 
0.8 

12 

70S 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


0  420 
Q  260 
0 .  I  50 

0  100 
0.080 
0.230 

1  .300 
0.340 
0.090 
0.19 
0,  150 


1  300 
0  301 
0.080 


112 

72 

91 

77 

86 

117 

124 

140 

8B 

107 

93 

107 

140 
101 

72 


CALCUL 

HARDNESS 

MG/L 


68.0 
75.0 


COND. 

25C 

UMHOS 

172 
1 10 
140 
11(1 
132 
18(1 
190 
215 
135 
165 
142 
16!i 

2  15 
15!i 
110 

12 

72 

TOTAL 

CALCIUM 

MG/L 


34  ,  00 
27.00 


75.0 

27.00 

52,  7 

18.67 

15.0 

5.00 

(    C    0    N    T    0    | 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM                     STATION    SUMMARY    REPORT 

-    RIVER 

BASINS 

DATE    OF   REPORT      25   OCT    79      PAG 

E          364 

B.O.W./ 

SITE: 

SERPENT    RIVER 

STATION 

ID:       14-0019-001-02 

SAMPLE     POINT: 

AT    OLD    IRON    BRIDGE 

OLD    HIGHWAY 

NO    17   3 

Miles  east  of  kwys  - 

2 

STATION 

TVDC 

RIVER          FLOW    GAUGE 

FED    02CD001 

MAtJOR    B 

ASiN:     GREAT 

LAKES 

STORE 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE 

HURON 

002 

TERM    STREAM:     SERPENT    RIVER 

BC40 

STN    NO: 

1 

£ 

LONG: 

U    T    M: 

17    0363.150 

.0    51  18400 

0    4            REGION:     05 

MILEAGE: 

5.10 

74 

sa 

67 

66 

47 

41 

265 

203 

221 

225 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP      PJ 

TOT.    MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

COD 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

DY    MO    ¥R 

LMT 

OIST 

BRG    DEPTH 

NESIUM 

HAJEN 

K 

NA 

C    AS    C 

ARSENIC 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

FEET 

MTRS 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/t. 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

14   02    78 

1500 

.3 

0.6S 

s 

0.45 

0.90 

13 

0.001 L 

0.020L 

0.020L 

0.030 

30   03   ?B 

1730 

.3 

3,9 

22 

28   04    78 

170O 

3 

3.7 

15 

27    05    7a 

1200 

3 

3.6 

10L 

27    06    70 

1900 

.. 

2.0 

22 

2S    07    78 

19-30 

9 

1  .85 

1L 

3.35 

3.00 

26    OS    78 

1500 

3 

1  .85 

5 

3.65 

2.  SO 

26   09    78 

1530 

i 

5.  1 

27 

26    10   7a 

1500 

.3 

3.4 

40 

0.001 

0.02    L 

0.01     L 

28    11    78 

1900 

■  < 

4.2 

27 

28    12   78 

1530 

.3 

3.8 

54 

MAXIMUM 

1  .85 

5 

3.6S 

3.00 

5.  1 

54 

0.001 

0020 

O.D2  0 

0.030 

AVG 

OR    GEOM 

1  .45 

4D 

2.49 

2.23 

3.7 

260 

0.001D 

0.0300 

0.02  0D 

0.D20D 

MINIMUM 

0.65 

1 

0.45 

0.90 

2.0 

10 

0.001 

0.020 

0.020 

0.01 

NO    OF    SAMPLES 

3 

3 

3 

3 

8 

9 

2 

1 

2 

2 

229 

215 

249 

201 

238 

217 

351 

452 

453 

454 

SAMP    DTE 

HOUR 

SIN 

STN    SAMP      M 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

RADIUM 

GR0SS»A" 

GROSS" A" 

GROSS"B- 

D¥    MO    YD 

LMT 

DiST 

BRG    DEPTH 

LEAD 

CADMIUM 

ziNc 

MN 

NICKEL 

COBALT 

226    DISS 

DISS 

UN01SS 

DISS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

14    02    78 

1500 

.3 

0.030L 

0.005L 

0.010L 

0.020 

0.020L 

0.020L 

28    01    78 

1700 

.3 

2. 

10. 

5. 

10. 

27    05    78 

1200 

3 

3. 

10. 

4. 

10. 

27    06   78 

1900 

3 

9. 

2. 

12. 

25    07    78 

1930 

.3 

0.235 

6. 

5. 

2. 

12. 

26    08    78 

1500 

.3 

0.200 

6. 

19. 

2. 

17. 

26    10   78 

1500 

■:< 

0.03    L 

0.005L 

0.01     L 

0.02    L 

26    11    78 

1900 

.3 

4. 

9. 

1  .     L 

9. 

MAXIMUM 

0.030 

0.005 

0.010 

0.215 

0.  020 

0.020 

6. 

19. 

5. 

17. 

JVC 

or  tm 

0.0300 

0.0050 

0.0100 

0.202 

0.020D 

0.0200 

4  . 

10. 

2.    0 

11  . 

MINIMUM 

0.030 

0.  005 

0.010 

0.020 

0.020 

0.020 

2. 

5. 

1  . 

9. 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PU 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FC£T      MTRS 


455  455 

GROSS "8"  URANIUM 

UNDISS  238 

PCI/L  UG/L 


26  04  7B  1700 

27  05  7B  1200 
27  06  7B  1900 

25  07  78  1930 

26  08  78  1500 


.3 
.3 

3 
.3 


1  . 
1. 


10.  L 

10.  L 

10.  I 

10.  L 

10.  L 


28  11  78  1900 


10.  L 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( -  1 

MINIMUM 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  DEPOT  LAKE  OUTLET 
SAMPLE  POINT:  AT  LAKE  DEPOT   52  1 


STATION  ID:   14-0019-002-02 


STATION 

TYPE: 

RIVER 

FLOW    GAUGE 

MOE    02CD101 

MAJOR    BASIN:     GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE 

HURON 

002 

TERM    STREAM:    SERPENT    RIVER 

B040 

STN    NO: 

2 

-■'.; 

LONG: 

U    T    M: 

1?    03B15O0 

.0    5132250 

0    4           REG 

ION.    05 

MILEAGE: 

28.90 

934                     901 

80 

81 

84 

1 

33 

34 

19 

20 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN 

STN   SAMP 

Pd 

SAMPLE                     SCO 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

5 -DAY 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG   DEPTH 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

BOD 

P 

REACTIVE 

AMMO*)  1 A 

KJELDAHL 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

MG/L 

MG/L 

P   MG/L 

MG/L 

MG/L 

24    01 

78 

1700 

.3 

22025 

0,4 

0.012 

0.036 

0.250 

27    02 

78 

170Q 

.3 

22064 

0.2 

o.oia 

0.001 

0.012 

0.260 

27   03 

78 

1300 

.3 

22091 

4.        L 

2.       L 

2.        L 

0.2 

0.017 

0    004 

0.07  4 

0.310 

28   04 

78 

1440 

.3 

22106 

0.012 

0    001 

0.07  4 

0    330 

23    05 

78 

1900 

: 

22141 

0.013 

0.001 

0.104 

0    540 

20   06 

78 

2200 

.1 

22171 

0.012 

0-001L 

0.08  4 

0.660 

24    07 

78 

2200 

J 

22202 

0.003 

0.550 

25   06 

7B 

2200 

.J 

22233 

0.004 

0    001  L 

0.164 

0.320 

27    09 

7B 

1530 

.3 

2226S 

0.017 

27    10 

78 

2200 

.3 

22296 

0.009 

0    001  L 

D.010 

0  .  480 

2B    11 

78 

1440 

.3 

22327           6 

0,009 

0    001  L 

0.120 

0.40 

27    12 

78 

1530 

.3 

22358             6 

0.012 

0.002 

MAXIMUM 

4. 

2. 

2. 

0.4 

0.01B 

0.004 

0.164 

0.660 

nvc 

OR    GEOM   Ml 

4.-    D 

2.'   D 

2.*    D 

0.3 

0.012 

0    00  ID 

0.075 

0.410 

vim  wur.- 

4. 

2. 

2. 

0.2 

0.004 

0.001 

0.010 

0.250 

NO  OF  SAMPLES 
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SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    365 


SAMP  DTE  HOUF'   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
f[ET       MTRS 


34    01 

78 

1700 

,3 

27   02 

78 

1700 

.3 

27   03 

78 

1300 

.3 

28  at 

79 

1440 

.3 

23  os 

?a 

1900 

.3 

10    06 

78 

2200 

.3 

24    07 

78 

2200 

.3 

25    08 

78 

2200 

.  3 

27   09 

78 

1530 

.3 

27    10 

78 

2200 

.3 

28    1  1 

76 

1440 

.3 

27    12 

78 

153(1 

.3 

MAX I  MUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     J  *  ) 
Ml  MI  MUM 

24    01 

78 

170(3 

3 

2  7   02 

78 

1700 

J; 

2  7    03 

78 

1300 

3 

36   04 

78 

1440 

3 

23   OS 

78 

1  900 

3 

20   06 

78 

220!) 

3 

24    07 

78 

2200 

3 

25   08 

78 

2200 

.3 

27    09 

78 

1530 

.3 

27    10 

78 

2203 

.3 

23    1  1 

76 

1440 

.3 

27    12 

7B 

1530 

.3 
MAXIMUM 

*WG    OR    GEOM    MM    {  *  ■ 

MINIM 

M 

as  22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


17 

INRGNC 


NO  of  samples 


SAMP    DTE    HOUli       STN       STN    SAMP       PJ 
DV    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


19 
TOTAL 
N      ORGnC      k 
MG/L  MG/1 


001  L 

001 

002 

002 

006 

004 


0.285 
0.3S4 
0-34S 
0.2S0 
0  .  1  74 
0.0S5 

0.010 


0.322 
0-367 
0.421 
0.326 
0.2B4 
0.143 

0.177 


214 
248 
236 
256 
4  36 
576 


23 
TOTAL  N 

MG/L. 

0  536 
0  615 
0.657 
0.582 
0.720 
0.719 

0.333 


TOTAL 

SOLIDS 

Ml./L 

91.0 
85.0 
82.0 
76.0 
79.0 
88.  0 
85.0 
86  0 
134.0 


6        107 

SUSP.  CALCUL 

SOLIDS  D-S0LID5 

MG/L  MG/L 


0.8 


0.003 

2.  170 

a 

183 

0.4  70 

2.653 

83.0 

0 .  003 

0.217 

0 

340 

0.2110 

0.620 

105.0 

0.006 

2.  170 

2 

IB3 

D.576 

2.653 

134.0 

0.0030 

0.429 

0 

507 

0.319 

0.626 

90    5 

0.001 

0.010 

0 

143 

0.  156 

0.333 

76.0 

48.0 
6.8 


90 
85 
65 
73 
77 
83 
83 
87 
86 
83 


93 
84 
73 


14 
COND. 
25C 
UMHOS 

13B 
131 
126 
112 
t  1  B 

i2a 

128 
134 
132 
128 

143 

143 
129 
112 


16 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 

0.60 
0.85 
0.40 


I  .40 
1.  10 


3.00 
1  .09 
0.40 


56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

76 

72 

74 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.     MAG 

MG/L 

SILICATE 

PH    8.3 

AT    LA8 

AT    LAB 

IRON 

HARONESS 

CALCIUM 

NESIUM 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG./L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

7.4 

39.0 

1  -00 

2,3 

8 

7.55 

D.I  20 

48.0 

14.00 

3.20 

7.3 

36.0 

1  .15 

4.9 

? 

6.83 

0.220 

43.0 

12    80 

2.60 

7.2 

34.5 

1  .25 

3,6 

5 

6,55 

0.090 

42.0 

12.40 

2.60 

6.2 

30.0 

2    7 

7 

6    68 

0.  120 

35,0 

10.40 

2.20 

6.0 

34.5 

0    0 

8 

8    48 

0.050 

37.0 

ii.oo 

2.2S 

6.9 

35,0 

2.8 

7 

7.23 

0.060 

42.0 

12-60 

2.45 

6.9 

35    0 

0.85 

1  .6 

11 

7.  12 

0.  190 

42.0 

12.80 

2.45 

7.0 

35,0 

0.9 

10 

7    12 

0.020 

42.0 

12.40 

2.65 

7  .  5 

34    0 

2.9 

3 

0.33D 

41  .0 

12. 2D 

2.45 

6.8 

37,5 
37 

2.2 

9 

6.92 

0.090 

40. Q 

12-00 

2.45 

7.7 

42.0 

10 

s.et 

0.290 

45.0 

13.  BO 

2.6S 

7.7 

42.0 

1  .25 

4.9 

1  1 

B.4a 

0.330 

4a.  0 

14.00 

3.  20 

7.0 

35.8 

1.06 

3.4 

e 

7.  14 

0.  144 

41  .5 

12.40 

2.54 

6.0 

30,0 

0.85 

0.0 

3 

0.55 

0.020 

35,0 

10.40 

3.20 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


.3 
.3 
.3 

.3 


24 

01 

78 

1700 

27 

02 

78 

1700 

37 

03 

78 

1300 

28 

04 

78 

1  440 

33 

05 

7a 

1900 

20 

06 

78 

2200 

24 

07 

78 

2200 

68 

67 

COLOUR 

PT5S1UM 

HA2EN 

K 

UNITS 

MG/L 

to 

1  .55 

15 

1  .45 

to 

1  .35 

1    30 
1  .50 


MG/L 

5.30 
5.40 
500 
4.40 
4.50 
4.80 


41 

265 

203 

221 

225 

229 

215 

COD 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ARSENIC 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

C  ADM  I UM 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MO/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

24 

0.001 L 

0.  160 

0.0201 

0   030 

0.0301 

0.0051. 

22 

0 . 00 1 L 

0 .  O'jO 

0.020L 

0,030 

0.030L 

o.ooSl 

27 

0.001 

0.310 

0.040L 

0,040 

0.030L 

0.005L 

0.001 

0.260 

O.OJOL 

0   050 

0.030L 

0.0051. 

0.001 L 

0.22 

0.02    L 

0    04 

0.03    L 

0.0051. 

2S    08 

76 

2201) 

.3 

13 

1.45 

5,00 

27    09 

78 

1530 

.3 

1  .50 

6,90 

0,001 

0.240 

0.020L 

0.020 

0.030L 

0 -005L 

27    10 

78 

2200 

.3 

19 

0    30 

5,00 

0,001 L 

0.  18 

0,02    L 

0.04 

0.03    L 

0 .005L 

26    t  1 

78 

1440 

.3 

0,001  L 

0.250 

0.020L 

0.020 

0030L 

0 .  005L 

27    12 

78 

1531) 

.-3 

9 

1     65 

0.001 

0.430 

0.020L 

0.060 

0.030L 

o.ooSl 

MAXIMUM 

19 

1     65 

6.90 

27 

0.001 

0,430 

0.040 

0.060 

0    030 

0  .005 

AVG 

OR    GEOM    WD 

13 

1     34 

5.  16 

24 

0.0010 

0,220 

0.0220 

0.036 

0    0.300 

0.005C 

MINI  MUM 

2 

0,30 

4.40 

22 

0 .  00 1 

0,050 

0.020 

0.O20 

0   030 

0.005 

NO 

3F    SAMPLES 

10 

1  1 

10 

3 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

249 

201 

238 

217 

451 

452 

453 

4  54 

455 

456 

SAMP    OTE 

H0U1 

5TN 

STN    SAMP       PJ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

RADIUM 

GROSS"*" 

GROSS "A" 

GROSS'S" 

GROSS" B" 

U  RAN  I  Mm 

DY    MO 

YD 

LMT 

OIST 

BRG    DEPTH 

2IVC 

MN 

NICKEL 

COBALT 

226    DISS 

DISS 

UNDISS 

DISS 

UNDISS 

238 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

PCI/L 

PC1/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

UG/L 

24    01 

78 

1700 

.3 

0 

010L 

0.  140 

0.020L 

0.020L 

27    02 

78 

1703 

.3 

0 

oic 

0.  140 

0.020L 

0  .0201. 

1  . 

2. 

1         L 

5  , 

1  .     L 

10.  1. 
10.  1. 
10.  1. 
10.  L 
10.  1. 
10.  1. 
TO.  1. 
10.    1. 

37    03 

78 

1303 

3 

0 

020 

0.  126 

0.020L 

0.0201. 

1  -       L 

S. 

t_ 

5 

1  .     L 

28   04 

78 

1440 

.3 

0 

05C 

0.097 

0.020L 

0.0301. 

1  . 

2 

4. 

1 

23   OS 

78 

19O0 

.3 

0 

03 

0.073 

0.02     L 

0.04 

1  .        L 

5. 

5 

1 

20    06 

78 

3200 

.3 

0.038 

1  .        L 

1  -    L 

t 

5. 

f. 

24   07 

78 

2200 

.3 

0 

02 

0.060 

0.02     L 

0.02     L 

1  .        L 

1      L 

L 

3. 

1  -     L 
1  ,     L 
1 

25   08 

78 

2200 

.43 

0.023 

1  .        L 

1        L 

L 

3, 

27   09 

78 

1530 

.3 

0 

020 

0.058 

0.020L 

0.0201. 

1  .        L 

1  .    L 

L 

3. 

57    10 

78 

2200 

.3 

0 

01 

0.  144 

0.02     L 

0.02    L 

28    11 

78 

1440 

.3 

0 

OlO 

0.020L 

0.020L 

1  .       L 

l  .    L 

l  ,    L 

3. 

1  -     L 

10.    1. 

27    13 

7B 

1530 

.3 

0 

020 

0.  176 

0.020L 

0030L 

MAX IMUM 

0 

050 

0.  176 

0.020 

0.04 

1  . 

5. 

i  . 

5. 

io. 

10.  1) 
10. 

AVG 

OR    GEOM    MN     |*| 

0 

020D 

0.098 

0-020D 

0.024D 

1  ,       0 

2.    D 

1       D 

4. 

1.    D 
1  . 

MINIMUM 

0 

010 

0.023 

0    020 

0.020 

1  . 

l  . 

t 

3. 

NO    OF    SAMPLES 


SAMPLE    INFORMATION    SYSTEM 

STATION    SUMMARY    REPORT 

-     RIVER 

BASINS 

DATE   OF   REPORT      25  OCT   79      PAGE        366 

B.O.N./ 

SITE: 

PECORS    LAKE    OUTLET 

STATION 

ID         14-0019-003-02 

SAMPLE    POINT: 

AT    PECORS    LAKE 

33 

1 

STATION 

TYPE; 

RIVER        FLOW   GAUGE 

FED    02CD004 

MAJOR    BASIN:     GREAT    LAKES 

STORE 

OS 

MINOR    BASIN:     LAKE 

HURON 

002 

TERM    STREAM:     SERPENT    RIVER 

8C40 

STN   NO: 

3 

LAT: 

LONG: 

U  T  M: 

17    0389400.0    5136400 

.0    4           REGION:    05 

MILEAGE: 

29.70 

934 

1 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

17 

16 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN      STN   SAMP 

PJ 

SAMPLE 

5-DAY 

TOTAL 

F1LTERI0 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

DY    MO    YR 

LMT 

D1ST    BRG   DEPTH 

NO 

BOO 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDSHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

FEET                MTRS 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

38    03    78 

1700 

.3 

22066 

0.2 

0 .  005 

0.001 L 

0.920 

1  .  160 

0.005 

3.970 

4.895 

0.240 

29   03   78 

1800 

.3 

22099 

0.2 

0.002 

O.OOIL 

1  .010 

1.120 

0.006 

4.  140 

5.156 

0.1  10 

27    05    78 

1800 

,S 

22142 

0   007 

0  .  00  1  L 

0.790 

1  .  030 

0.005 

2.620 

3.415 

0.240 

20    06    7B 

2030 

.3 

22172 

0.005 

0.001 

I  .420 

1  .770 

0.013 

4.170 

5.603 

0.350 

24    07    78 

2030 

,3 

22203 

0.O02 

1  .210 

31     OB    78 

1930 

.3 

22234 

0,001 L 

P . 00 1 L 

1  .320 

2.100 

D.021 

4.260 

5.601 

0.780 

30    09   7B 

1800 

.3 

22266 

0.008 

MAXIMUM 

0.2 

0.008 

0.001 

1  .420 

2.  mo 

0.021 

4.260 

5.603 

0.780 

AV8 

OR    GEOM  MN    1 • ] 

0.2 

0    0050 

0.0010 

1  .092 

1  .3!!S 

0  .  0 1 0 

3.832 

4.934 

0.344 

MINIMUM 

0.2 

0.001 

0.001 

0.790 

1  .030 

0.005 

2.620 

3.415 

0.  1  10 

NO    OF    SAMPLES 

2 

7 

5 

5 

6 

S 

5 

S 

5 

23 

5 

6 

7 

107 

14 

16 

56 

59 

2B0 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN       STN    SAMP 

Pd 

TOTAL   N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

DY   MO    YR 

LMT 

DIST    BRG   DEPTH 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SO  LI  OS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SI LICATE 

FEET               MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

28    02    78 

1700 

.3 

B.I3S 

162.0 

2.3 

160 

246 

0.B5 

2.9 

85.0 

l.SO 

29    03    78 

1800 

.3 

5.266 

1S2  .0 

2.7 

159 

245 

0.40 

3.1 

83.0 

1.55 

27   OS    78 

1800 

9 

3.  655 

13S.0 

7.7 

130 

2(j0 

0.50 

2.4 

73.0 

20   06    78 

2030 

3 

5.953 

173.0 

3.9 

169 

2f>0 

0.80 

4.6 

88.0 

24   07    78 

2030 

i 

178.0 

0.9 

177 

BOO 

0.32 

3.2 

B6.0 

1  .45 

3)    OB    78 

1930 

.3 

6.381 

167.0 

1  .0 

166 

255 

0.55 

3.4 

92,0 

30   09    78 

1B00 

.3 

159.0 

0.3 

159 

245 

3.3 

84.0 

MAXIMUM 

6.331 

178. 0 

7.7 

177 

169 

BOO 

0.35 

4.6 

92.0 

1  .55 

svr 

OR   GEOM  MN    ( - | 

5.278 

162.7 

2.7 

177 

157 

322 

0.57 

3.3 

B4.4 

1  .50 

MINIMUM 

3.655 

138.0 

0.3 

177 

130 

200 

0.32 

2.4 

73.0 

1  .45 

NO    OF    SAMPLES 

5 

7 

7 

1 

6 

7 

6 

7 

7 

3 

95 

52 

55 

2Q8 

76 

72 

74 

68 

67 

66 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN       STN    SAMP 

Pd 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

CALCUL 

TOlAL 

TOT .     MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

DY    MO    YR 

LMT 

DIST    BRG    DEPTH 

PH  a. 3 

AT    LAB 

AT    LAB 

IRON 

HARDNE5S 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

FEfT                MTRS 

MG/L 

MG/L 

WG/T. 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

28    02    78 

1700 

,a 

5.9 

1 

5.11 

0.080 

9D.0 

33.00 

1  .95 

10 

4.60 

2.80 

29   03   78 

1800 

.3 

6.0 

1 

4.95 

6 .  i  oo 

90.0 

33.00 

1  .95 

5 

4.80 

2.40 

27   05    78 

1800 

< 

6.3 

2 

5.61 

0.230 

72.7 

26.00 

1  .75 

6 

3.20 

2.10 

20   06    78 

2030 

.3 

5.0 

2 

6.04 

D.070 

92.0 

34.00 

1  .80 

fi 

5.40 

3.50 

24   07    7B 

2030 

.3 

s.  a 

3 

5.53 

0.050 

90.0 

33.00 

1  .75 

1L 

5. OS 

2.80 

31    08    7B 

1930 

.3 

5.0 

5 

6.04 

1  .200 

95.0 

35.00 

1  .85 

7 

5.  10 

2.40 

30   09    7B 

1800 

.3 

4.9 

2 

0.030 

92.0 

34.00 

1  .80 

5.00 

2.  BO 

MAXIMUM 

6.3 

s 

6.04 

1  .  200 

95,0 

35  .  00 

1  .95 

ID 

5.40 

3.50 

AVG 

OR    GEOM    MN     1 • 1 

5.5 

2 

5.56 

0.251 

SB. 8 

32.57 

1  .84 

6D 

4.74 

2,69 

MINIMUM 

1.3 

1 

4.95 

0.030 

72.7 

26.00 

1  .75 

1 

3.20 

2.  10 

NO    OF    SAMPLES 

7 

7 

6 

7 

7 

7 

7 

6 

7 

7 

41 

26S 

203 

221 

225 

229 

215 

249 

201 

233 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN       STN    SAKF       Pd 

COD 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

10TAL 

TOTAL 

IOTAL 

DY    MO    YR 

LMT 

DIST     BRG    DEPTH 

ARSENIC 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FEET                  MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

«(G/L 

MG/L 

WG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

28    02    78 

1700 

.3 

16 

0 . 00 1 L 

0.440 

0.0201. 

0.030 

0.0301 

O.OOSL 

0 .  030 

0.44  0 

0.020L 

29    03    78 

1300 

.3 

10 

D.001L 

0.510 

0.0401. 

0.040 

0.030L 

0.005L 

0.070 

0.435 

0.020L 

27    05    76 

1300 

-1 

0 . 00 1 L 

0.82 

0.02    L 

0.05 

0.03   L 

0.005L 

0.04 

0.365 

0.02    L 

20    06    78 

2030 

3 

0.3S0 

24    07    78 

2030 

,3 

0.001 

0.47 

0.02    L 

0.04 

0.03    L 

O.OOSL 

0.02 

0.330 

0.02    L 

31    08    78 

1930 

.3 

0.360 

30   09    73 

1800 

.3 

0.350 

MAX IMUM 

IE 

O.OOl 

0.82 

0.040 

0.05 

0.030 

0.005 

0.070 

0.440 

0.020 

AVE 

OR    GEOM    MN     ( ' ) 

13 

0.001D 

0.550 

O.025D 

0 .  040 

0 . 030D 

0.005D 

0.040 

0.387 

0-020D 

MINIMUM 

10 

0.001 

0.440 

0.020 

0,030 

0 .  030 

0.005 

0.02 

0.350 

0.020 

NO    OF    SAMPLES 

3 

A 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

7 

4 

217 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN      STN    SAMP      Pd 

TOTAL 

RADIUM 

GROSS" A" 

GROSS "A" 

GR0SS"B" 

GROSS'B- 

URANIUM 

DY   MO    YR 

LMT 

DIST    BRG  DEPTH 

COBALT 

226    DISS 

DISS 

UNDISS 

DISS 

UNDISS 

238 

FEET                MTRS 

MG/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

UG/L 

SB    02    78 

1700 

.3 

0.020L 

4. 

15. 

(. 

15. 

1 . 

10.     L 

29  03   78 

1800 

.3 

0.020L 

7. 

35. 

3. 

30. 

3. 

10.     L 

S?    05    78 

1800 

.3 

0.02    L 

6 

20. 

4. 

25. 

3. 

10.     L 

20    06    78 

2030 

1 

a. 

20 

4. 

27. 

3. 

10.     L 

24    07    78 

2030 

,    ■ 

0.02    L 

6. 

11. 

f. 

20. 

2. 

10.     L 

31    08    73 

1930 

.3 

6. 

13. 

2. 

19. 

3- 

10.     L 

MAXIMUM 

0 .  020 

8. 

35. 

4. 

30. 

3. 

10. 

AVG 

OR   GEOM   MN    1  •  I 
MINIMUM 

0.020D 
0.020 

6. 

4. 

19. 

11. 

2. 
1  . 

22. 
15. 

2. 
1  . 

10.    D 

10. 

NO    OF   SAMPLES 


SAMPLE  INFCRMAtlON  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  B4SINS 


B.O-H./  5ITE 
SIMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


PECOB5  LIKE  INLET 
AT  PECORS  LAKE   37  I 
RIVEB 


SAMP  OTE  HCUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LKT    DIST  BRC  DEPTH 
FEET       MTRS 


28  02    78 

1300 

.3 

29  01    7B 

1700 

.3 

27   05   78 

1930 

.3 

20   06   76 

1S30 

.3 

24    07    7B 

1930 

.3 

31    OB    7B 

IE  30 

.3 

30   09    78 

1700 

3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM   MN     (  '  ) 
MINIMUM 

►.0  Of  SAMPLES 


SAMP  DTE  HCUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  L»T    DIST  BRC  DEPTH 
FEET        MTRS 


28   02    76    1200 

3 

29    03    7B    1700 

.3 

27   05   7fl    1930 

.3 

20    06    78     1930 

.3 

34   07    7s    1930 

.3 

31    08    78    1830 

.3 

30   09   78    1700 

.3 

MAXIMUM 

avo  OR 

GEOM    MN    1') 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


28  02  78  1200 

29  03  78  1700 
17  OS  78  1930 
20  08  78  1930 
24  07  TB  1930 
31  08  78  1830 

30  09  78  S70C 


.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 


OATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    367 
STATION  [0:   14-0019-004-02 


MAJOR    E 

ASIN,     GREA 

r    LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR    BASIN;     LAKE 

HUBON 

002 

TERM    STREAM:     SERPENT    RIVER 

8040 

LONG: 

U    T    M 

17    0384BOO.O   513B650.0    4           REGION:    05 

MILEAGE: 

34.00 

934 

1 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

SAMPLE 

5-DAV 

TOTAL 

F1LTERI0 

FILTERED 

TOTAL 

Fl  LTERf.0 

FIL1ERED 

INRGNC 

TOTAL 

NO 

BOO 

P 

REACTIVE 

AMMON I A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03    N 

N 

ORGNC       N 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

22065 

0.4 

0-OOU 

0  .  DO  1  1. 

0.272 

0.3'!0 

0.002 

0.223 

0.497 

0,  1  18 

22098 

0.2 

0,003 

0  .  00 1  1. 

02B6 

0.330 

0.002 

0  ,240 

0.528 

0.O94 

22143 

0.005 

0.0011. 

0.236 

0.370 

0.005 

0    185 

0.426 

0.134' 

22173 

0.006 

0.O01 

0.310 

I  .  1«0 

O.OOI 

0,  185 

0.496 

0.870 

22204 

0.045 

1  .  800 

22235 

0-003 

0 .  00 1  1. 

0.218 

0.410 

0.001 

0    205 

0.424 

0.  192 

22267 

0-O03 

0.4 

0.045 

0.001 

0-310 

1  .800 

0.005 

0    240 

0    528 

0.870 

0.3 

0.009D 

0   OOID 

0.264 

0.7J5 

0,002 

0    2D8 

0.474 

0.282 

0.2 

0.001 

o.ooi 

G.21B 

0.370 

0.001 

0   1B5 

0.424 

0.094 

2 

7 

5 

S 

6 

5 

5 

5 

S 

23 

5 

6 

107 

14 

16 

&6 

59 

260 

95 

TOTAL    N 

TOTAL 

susp. 

CALCUL 

CONO. 

TURD. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SO  LIDS 

25C 

FORMA/IN 

MG/L 

SILICATE 

PH    B    3 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNI  IS 

MG/L 

St    MG/L 

MG/L 

0.615 

130.0 

T  .  4 

129 

1  98 

1,40 

1  .6 

79.0 

2    00 

14    4 

0.622 

134.0 

1  .8 

132 

205 

O.'JO 

1  .6 

75.0 

2.05 

15.0 

0.560 

109.0 

1  .  1 

107 

165 

0    60 

1     4 

64.0 

11  .5 

1  .366 

1(5.0 

1  .5 

1  14 

175 

1  .00 

2.0 

70.0 

11  e 

143.0 

9.5 

133 

205 

1  .10 

3.  1 

74,0 

1.35 

B.4 

0.E16 

114.0 

0.1L 

1  14 

175 

0 .  <iO 

1  .6 

67.0 

11  .8 

1 1  1  .0 

0.1L 

1  11 

170 

1  .3 

67.0 

10.7 

1  .366 

143.0 

9.5 

1.13 

205 

1  .40 

3,1 

"  =  .0 

2.05 

15.0 

0.756 

122.  1 

2. 2D 

120 

185 

0-M8 

1  .8 

70.9 

1    90 

1  1  .6 

0.560 

106.0 

0,  1 

107 

165 

0.1,0 

1  ,3 

64.0 

1.35 

6.4 

5 

7 

7 

7 

7 

6 

7 

7 

3 

1 

52 

55 

208 

76 

72 

74 

6B 

67 

66 

41 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

CALCUI. 

TOTAL 

TOT       MAG 

COLOUR 

PTSS1UM 

5001 UM 

COO 

AT    Li9 

AT     LAB 

IRON 

HARDNESS 

CALCIUM 

NEMUM 

HAZEN 

K 

NA 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0 

4.37 

0    370 

70.0 

24.00 

2,35 

10 

1  .  10 

2.00 

14 

0 

4.36 

0    360 

70.  a 

24.00 

2 .  38. 

5 

1  ,10 

1  .50 

Ml 

1 

*    93 

0,300 

55.0 

19.10 

l .  b5 

8 

0.90 

1  .40 

2 

4    91 

0.  190 

61    0 

21  .00 

205 

5 

1  .00 

1  .60 

2 

S.04 

0-200 

71  .0 

25    00 

2.00 

40 

2.80 

2.20 

T 

4.B6 

0.050 

62.0 

21  .60 

2.05 

6 

1  .10 

t  .50 

1 

0.D40 

62.0 

21  .60 

t  .95 

1  .00 

1.80 

MAXIMUM 

2 

5.04 

0.370 

71    0 

25.00 

2.35 

40 

2.80 

2.20 

18 

liVG 

OR    GEOM    MN     1 

1 

4.75 

0.216 

64.4 

22.34 

2.09 

12 

.29 

1  .71 

16 

MINIMUM 

0 

4.36 

0.040 

550 

19.20 

1    85 

s 

0.90 

1  .40 

14 

NO 

OF    SAMPLES 

7 

6 

7 

? 

7 

7 

6 

7 

7 

2 

265 

203 

221 

225 

229 

215 

249 

201 

238 

21  7 

SAMP 

HE 

HOUR 

STN 

STN  Samp     Pj 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

01AL 

TOTAL 

TOTAL 

OY 

MO 

YR 

LM" 

DIST 

BRG    DEPTH 

ARSENIC 

ALUMINUM 

Chromium 

COPPER 

LEAO 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

COBALT 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

28 

02 

78 

1200 

.3 

0.001L 

1  .200 

0.02OL 

0.030 

0    030L 

0.0C5L 

0 

060 

0 

400 

0.O2OL 

0.020L 

29 

03 

7B 

1700 

,3 

0.001 

1  .700 

0    040L 

0.040 

0.030L 

0.005L 

0 

070 

0 

390 

0.020L 

0.030L 

27 
20 

05 
06 

7B 
76 

1930 

1930 

,3 

.3 

0.001L 

1  .2 

0  02    L 

0.04 

0.03    L 

0.005L 

0 

06 

0 

0 

330 

330 

O.02     L 

0.02    L 

24 
31 

07 

06 

7B 
78 

I9:i0 
1830 

.3 

.1 

0.001 

0.87 

0.04    I 

0.05 

O.03    L 

0.005L 

0 

19 

0 

0 

350 
320 
310 

0.02     L 

0.02    L 

30 

09 

78 

1700 

.3 

0 

MAX I  MUM 

0 .  DO  1 

1  -700 

0.040 

0    05 

0.030 

0.005 

0 

19 

0 

400 

0.020 

0.020 

AVG 

OR   GEOM  KM    1  -  1 

0  .  00 1 D 

1  ,243 

0.030D 

0.040 

0.030D 

0.0050 

0 

095 

0 

347 

0.0200 

0.02CD 

MINIMUM 

O.OOl 

0.87 

0.020 

0.030 

0-030 

0.005 

0 

060 

0 

310 

0.020 

0.02C 

NO 

OF    SAMPLES 

4 

451 

4 
452 

4 
453 

4 
454 

4 
455 

4 
456 

4 

7 

4 

4 

SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

stn  samp     pj 

RADIUM 

GROSS" A" 

GROSS* A- 

GROSS'S" 

GROSS-B" 

URAN 1 UM 

DY 

MO 

YR 

LM" 

DIST 
FEET 

BRG   DEPTH 
MTRS 

226  DISS 
PCI/L 

DISS 
PCl/l 

UNDISS 
RCI/L 

DISS 
PCI/L 

UNDISS 
PCI/L 

238 

UG/L 

28 

02 

78 

121)0 

.3 

17. 

45. 

4. 

45 

1  . 

10 

29 

03 

78 

171)0 

.3 

10. 

75. 

15. 

55. 

5. 

12. 

27 

05 

78 

1930 

.3 

10. 

35. 

10. 

35. 

a. 

10.    L 

20 

06 

78 

1930 

3 

12. 

22. 

4. 

27. 

4 

10. 

24 

07 

78 

1 9.10 

3 

9. 

21  . 

3, 

23 

3. 

10.    L 

31 

08 

78 

18:10 

3 
MAXIMUM 

11  . 

17. 

IB. 

75. 

2. 
15. 

21  . 
55. 

2. 
5. 

10      L 
12. 

4va 

OR    GEOM   MN    ( - ) 

12. 

36. 

5. 

34. 

3. 

10.     0 

MINIMUM 

9- 

16. 

2. 

21  . 

1  . 

10. 

NO  Of  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


8.O.W./  SITE:  CROTCH  LAKE  OUTLET 

SAMPLE  POINT:  AT  CROTCH  LAKE   34  1 

STATION  TYPE:  OUTFALL  FLOW  GAUGE  MOE  02CDI07 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SERPENT  RIVER 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    368 

STATION  10:   14-0019-006-09 

STORET  CODE:  02 
002 
8010 


U  T  M:  17  0377300. 0  8)41500.0  4 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    D1ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  01 

7B 

1630 

.3 

23  02 

76 

1730 

.3 

31  03 

78 

1600 

.3 

30  06 

78 

1500 

.3 

24  07 

78 

1730 

.3 

25  08 

78 

1630 

.3 

2B  09 

78 

1  130 

.3 

28  10 

78 

1630 

.3 

30  11 

78 

1430 

.3 

28  12 

78 

1 1 30 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (  ■  | 
MINIMUM 

934 

SAMPLE 
NO 


22029 
22054 
22095 
22 '63 
22214 
22245 
22277 
22306 
22339 
22370 


901 
SOD 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


MG/L 

O.O02 
0.00 1 
0.001 
0.0  JS 
0.025 
0.007 
0.004 
0  004 
0.006 
0.024 

0.036 
0.0!  1 
0.001 


FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0.001 L 
0.001L 
0. 001 L 
0.001 


18 

23 

5 

6 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

TOTAL  N 

TOTAL 

SUSP. 

OY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

ORGNC   N 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MT'.RS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

Ml./L 

S6  01 

78 

1630 

J 

0.520 

0.788 

125.0 

17.0 

23  02 

78 

1730 

.3 

0.265 

0.656 

153.0 

1  .2 

31  03 

78 

1600 

.3 

0.430 

1  .393 

143.0 

3.2 

30  06 

78 

1500 

.3 

0.448 

0.7A3 

218.0 

3.9 

24  07 

78 

1730 

.3 

317.0 

23.0 

25  08 

78 

1630 

.3 

0.408 

0.817 

221  .0 

3.2 

2B  09 

7B 

1130 

.3 

296.0 

9.6 

2E  10 

78 

1630 

.3 

0.272 

0.645 

248.0 

4  .0 

30  11 

78 

1430 

.3 

0.208 

0,  580 

233. 

2.  i 

28  12 

78 

1130 

.3 

23B.O 

46.0 

MAXIMUM 

0.S20 

1  .393 

317.0 

46.0 

AVG 

OR  GEOM  MN 

0.364 

0 .  803 

219.8 

1  1  .3 

MINIMUM 

0  .  208 

0.580 

125.0 

1  .2 

FILTERED 

AMMON I A 

MG/L 

0.  120 
0.  165 

0.3U0 
0.  152 


0  001 L     0.232 


REGION:  05 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.640 
0.4  30 
0.910 
0.600 
0.650 
0.640 


0 . .  00 1  L 

0.001 

0.001 

0.001 
0.001D 

0.001 

8 


148 
132 


0.3(10 
0 .  1  BO 
0.  ISO 


294 
294 
294 


MILEAGE 

21  22 

FILTERED  FILTERED 

N02    N  N03-N 

MG/L  MG/L 


7  107 

PISS.  CALCUL 

50LIDS  D-SOLIOS 

MG/L  MG/L 

108 
158 
140 

214 


218 
2FJ6 
244 
231 

i  sa 

296 
1<J9 


0    420 
0.34 


0.810 
0.566 
0.34 


COND. 
25C 

UMHOS 

166 
243 
215 
330 
480 
336 
440 

3  75 
355 
295 

4  80 
324 

166 


0.003 
0-006 
0  008 
0.003 

0.087 

0.009 
0.006 


0.0B7 
0.017 

0.003 


0.145 
0.220 
0.575 
0.140 

O.090 

0.216 

0-234 


0.57  5 
0.23  1 
0-090 


16  56 

T1JR8.  CHLORIDE 
FORMAZIN  MG/L 

UNITS 


16.00 
2.40 
2.90 
3.10 

36.00 
5.  10 

5.30 

3.0 

23.00 

36.00 
10.76 


: 


MG/L 

0.268 
0.391 
0.963 
0.295 

0.409 

0.373 
0.  372 


0.963 
0.439 
0.2  68 


59 
SULPHATE 

MG/L 

67.0 
10B.0 

95.0 
136.0 
197.0 
151  .0 
200  .  0 
170.0 
147. 
115.0 


200  .0 
I3B.6 
67  .0 


NO    OF    SAMPLES  7 

280 
SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ       REACTIVE 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH  SILICATE 

FEET  MTSS  SI    MG/L 


26  01  78  1630 
23  02  7B  1730 
31  03  7B  1600 
30    08    78    1500 


,3 
.3 
.3 
.3 


2.55 


'95 

52 

55 

208 

76 

72 

74 

63 

67 

CI DITY 

TOT 

ALK 

PH 

TOTAL 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

PH  8.3 

AT 

LAB 

AT  LAB 

IRON 

HARDNI.SS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNI  TS 

MG/L 

4.  1 

4 

6.18 

7.200 

66.0 

22  .  00 

2.65 

70G 

1  .25 

6.0 

5 

6.24 

0.710 

102.0 

37.00 

2.35 

40 

1  .  30 

7.4 

3 

5.70 

1  .650 

87.0 

30-00 

2.95 

50 

1  .50 

2.7 

g 

6.69 

0.740 

153.0 

57.00 

2.50 

18 

2.30 

24 

07 

78 

17  30 

25 

08 

78 

1630 

as 

09 

78 

1130 

28 

10 

7B 

1630 

30 

1 1 

78 

1430 

28    12    7B    1130 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GIOM    MN     ( ' | 

MINIMUM 


2.95 
2.06 
1  .  15 


30.7 
I  .9 
4.3 


3.41 

10.000 

174  0 

59 

00 

6.39 

1  .600 

160.0 

59 

00 

5.000 

184.0 

6B 

00 

6.46 

0.850 

170.0 

63 

00 

6.13 

0.75 

151  . 

54 

6.97 

18.000 

137.0 

49 

00 

6.97 

18.000 

184.0 

SB 

00 

6.01 

4.650 

138.4 

43 

SO 

3.41 

0.  710 

66,0 

22 

00 

6.50 
3.15 

3.50 


3.41 
2.35 


100 

2 

20 

27 

2 

00 

2 

IS 

27 

1 

95 

21 

1 
1 

80 
80 

100 

2 

30 

44U 

1 

83 

1  8 

1 

25 

NO    OF    SAMPLES 

SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pd 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


26  01  78 

1630 

.3 

23  02  78 

1730 

.3 

31  03  78 

1600 

.  J 

30  06  78 

1500 

.3 

24  07  78 

1730 

.3 

25  08  78 

1630 

.3 

2B  09  78 

1  130 

.3 

28  ID  7B 

1630 

.3 

30  1 1  78 

1430 

.3 

28  12  78 

1130 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  | • J 

MINIMUM 

66 
SODIUM 


1 

BU 

: 

50 

1 

90 

2 

00 

1 

10 

l 

70 

S 

60 

i 

50 

2.60 
1  .78 


1 

265 

203 

221 

225 

229 

215 

249 

201 

COD 

TOTAL 

TOIAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ARSENIC 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CALM1UM 

ZINC 

MN 

G/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

23 

0.001 L 

0.730 

0.04QL 

0.020 

0.030L 

0.005L 

0.030 

0.  400 

IB 

0.001 L 

0.160 

0.020L 

0.040 

O.O30L 

0  OOSL 

0.010 

0.220 

33 

0.001 

0.410 

0.040L 

0.040 

0.030L 

0  005L 

0.030 

0.310 

0 . 00 1 L 

0.31 

0.02  L 

0.03 

0.03  L 

0  OOSL 

0.02 

0.  152 

0.001 

0.6B 

0-02  L 

0.06 

0.03  L 

0  OOSL 

0  .01 

0.  340 
0  .  1  90 

0.001 

0.640 

0  020  L 

0.020 

0.030L 

0.005L 

0-020 

0.280 

O.OOIL 

0.  4H 

0.02  L 

0.02 

0.03  L 

0.005L 

0.01  L 

0.220 

0.001 

0.280 

0.020L 

0 .  030 

0.030L 

0.005L 

0.010 

0.28 

0.004 

1  .600 

0.020L 

0.040 

0.030L 

0.010 

0.040 

0.460 

33 

0 .  004 

1  .600 

0.040 

0.06 

0.030 

0.010 

0 .  040 

0.460 

26 

0 . 00 1 D 

0.588 

0. 024D 

0.033 

0.030D 

0.006D 

0.020D 

0,285 

18 

0.001 

0.  160 

0.020 

0.020 

0 .  030 

0.005 

0.01  0 

0.  152 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


26  OT 

78 

1630 

.3 

33  02 

78 

1730 

.3 

31  03 

78 

1600 

.3 

30  06 

78 

1500 

.3 

24  07 

78 

1730 

.3 

25  08 

78 

1630 

.3 

28  09 

78 

1130 

.3 

2S  10 

78 

1630 

.3 

30  11 

78 

1430 

.3 

28  12 

78 

1130 

.3 

MAXIMUM. 

AVG  OR 

GEOM  MN  [■ ) 

MINIMUM 

238 

217 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

TOTAL 

TOTAL 

RAD1 UM 

GROSS"A" 

GROSS "A" 

CROSS'S" 

GROSS"B" 

URANIUM 

NICKEL 

COBALT 

226  DISS 

DISS 

UNDISS 

01  5S 

UNDISS 

238 

MG/L 

MG/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

UG/L 

0  .  020 

0.020L 

0.020L 

0.020L 

4. 

10. 

1  . 

15. 

1  . 

L 

10.  L 

0.020L 

0  020L 

3. 

15. 

1  . 

15. 

2. 

10.  L 

0,02  L 

0.02  L 

6. 

6 

6. 

8. 

5. 

10.  L 

0,02 

0.02  L 

9. 

38. 

10. 

14. 

5. 

13, 

9. 

19. 

3. 

14. 

1  . 

L 

10.  L 

0.020L 

0.020L 

7. 

20. 

10. 

17. 

5. 

10.  L 

0,02  L 

0.02  L 

0.020L 

0.020L 

6. 

20. 

3. 

15. 

3. 

10.  L 

0.020 

0.040 

0.020 

0.040 

9. 

38. 

10. 

17. 

5. 

13. 

0 . 020D 

0.022D 

6. 

ta. 

4. 

14. 

3. 

D 

10.  D 

0.020 

0.020 

3. 

8. 

1  . 

a. 

1  . 

10. 

NO    OF   SAMPLES 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


fl.O.M./    SITE:     BUCKLES    CREEK 

SAMPLE    POINT:     AT    HIGHWAY    NO    TOS    2    MILES    SOUTH   OF    ELLIOT     LAKE       40    1 
STATION    TYPE:     OUTfALL    FLOW    GAUGE    WOE    02CD102  MAJOR    BASIN;     GREAT     LAKES 

MINOR    BASIN;     LAKE    HUftON 
TERM    STREAM;     SERPENT    RIVER 


DATE    Of    REPORT 
STATION     10: 


STN    NO: 


LAT; 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


24  01 

7B 

1S30 

.3 

17  03 

78 

1500 

.3 

27  03 

76 

1130 

.3 

28  04 

78 

1300 

,3 

23  OS 

78 

1703 

.3 

20  OS 

73 

17  03 

.3 

24  07 

7S 

1703 

.3 

25  08 

78 

1700 

.3 

27  09 

78 

1  30  3 

.3 

27  10 

78 

1700 

.3 

28  11 

78 

1300 

.3 

27  12 

78 

1300 

.3 
MAXIMUM 

A7G  OR 

GEOM  MN  (') 
MINIMUM 

LONG: 

934 
SAMPLE 
NO 


22022 
22063 
2203B 
22M0 
22138 
22168 
22199 
22230 
22262 
22293 
22324 
223SS 


NO    OF    SAMPLES 

18 
SAMP    DTE    HOUt!       SIN       STN    SAMP       PJ  TOTAL 

DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH  ORGNC       N 

FEET  MTRS  MG/L 


O.  440 
0.500 
0.300 
0.800 
0.300 
0.30D 

s.oeo 

0.390 
0    2C0 


5.080 
0.923 
0.200 


24  01 

76 

153(1 

.3 

27  02 

78 

1500 

.3 

27  03 

78 

1430 

.3 

2B  04 

78 

1300 

.3 

23  05 

-a 

17  DO 

,3 

20  06 

76 

17  DO 

.3 

24  07 

78 

1700 

.3 

25  08 

78 

1  700 

.3 

27  09 

78 

1300 

.3 

27  10 

78 

1700 

■M 

28  11 

76 

1300 

.3 

27  12 

76 

1300 

.3 

MAXIMUM 

A.VG  OR 

CEOM  MN 

(  "  1 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


9 


280 
SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ       REACTIVE 
OY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH  SILICATE 

FEET  MTRS  SI    MG/L 


901 
SCD 


23 
TOTAL    N 

MG/L 

6.406 
7,617 
7.675 
5.  731 
7.493 
7.925 

7.322 

7.888 
6.235 


7,925 
7.  166 
5.731 


95 
ACIDITY 
PH    8.3 
MG/L 


5DAY 

BOO 

MG/L 

1  .0 
1  .0 
0.4 


0.8 
0    4 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

637.0 
65.0 
712.0 
431  .0 
674.0 
935  0 
950.0 
235.0 
777.0 
743 .  0 
566. 
670.0 

950.0 
616.3 


12 

52 
TOT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 


33 
TOTAL 
p 
MG/L 

085 
007 
120 
020 
029 
034 
065 
052 
010 
037 
016 
077 


O.  120 
0.054 
0.010 

12 

6 
SUSP. 

Solids 
mg/l 


ID. 

9 
12 

2. 

5 

3. 

7 
20 

6 

8 

4 


20.0 

a.o 

2.9 


55 
PH 
AT     LAB 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 

0.003 

0.001 L 

0.002 

0.004 

0.002 

0,002 

O.OOIt. 

0.001 
0.001 
0-004 

0.004 
D.0020 

o.ooi 

10 


H 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 


700 
300 
700 
100 
400 
BbO 


4.900 
3.88 


4.900 
3.806 
1  .420 


9 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  O-SOLIDS 

MG/L  MG/L 

627 

56 

700 
428 
669 
932 
943 

2t5 
771 
735 
561 
662 


943 
703 
428 


203 

total 


215 

1  36 
56 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

4.  140 
4.800 
5  000 
3.900 
4.700 
4.  150 
4.300 


6.500 
4.686 
3.900 

10 

14 
COND. 
25C 
UMHOS 

B35 
85S 

SBO 
540 
840 
1040 
1080 
331 
980 
960 
760 
660 

IOBO 
B30 
331 

12 


25   OCT    79      PAGE 

14-0019-007-09 

5T0KET    CODE 


U    T    M:     17    0377I50.0   5136600. 0    4  REGION:    05 


21 
FILTERED 
IJ02    N 
MG/L 


056 
047 
OSS 
031 
063 
975 


0  062 


0.059 
0.065 


0.975 
0,  157 
0  031 

9 

16 
TURB. 
FOPMAZIN 
UNITS 


6.70 
7.70 
7.7: 
I  90 
2.60 
2.50 
3.20 
5.60 


5.10 


B.70 
4.79 
1  .90 


1  1 


IRON   HARDNESS 
MG/L       MG/L 


72  74 

TOTAL  TOT.  MAG 

CALCIUM  NESIUM 

MG/L  MG/L 


MILEAGE: 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

2.210 
2.770 
2.820 
1  ,800 
2,730 
2.800 

0-760 

2.540 
2.09 


2.820 
2.280 
0.760 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


15.0 
14.Q 
16-0 

8  2 
13,0 
19.0 
19.5 

8.7 
IB.  0 
15.5 
11.5 
15.0 

19.5 
14.5 
B.2 

12 

68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 


02 

002 

8040 


MG/L 

5.966 
7.117 
7.575 
4.931 
7.193 
7.625 

2.2  42 

7.498 
6.035 


7.625 
6,242 
2.242 


393.0 

400.0 

4IS.0 

24  1  .0 

410.0 

525.0 

489.0 

137.0 

458.0 

450.0 

350. 

410.0 


525  0 
389,8 
137.  D 

12 

87 
PTSSIUM 
K 
MG/L 


24  01 

78 

1530 

.3 

27  02 

78 

1600 

.3 

27  03 

78 

1430 

,3 

28  04 

79 

13D0 

.3 

23  05 

79 

1700 

.3 

20  06 

78 

1700 

.a 

24  07 

78 

1700 

.3 

25  OB 

7B 

1700 

.3 

27  09 

78 

1300 

.3 

27  10 

7B 

1700 

3 

28  11 

78 

1300 

.3 

27  12 

78 

1300 

.3 
MAXIMUM 

AVC,  OR 

GEOM  MN  (•) 
MINIMUM 

2.70 
2.75 
2.70 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24  01 

78 

1530 

.3 

27  02 

78 

1500 

.3 

27  03 

78 

1430 

.3 

2B  04 

78 

1300 

.3 

23  05 

79 

1700 

,3 

20  06 

78 

1700 

,3 

24  07 

78 

1700 

.3 

25  08 

78 

1700 

.3 

27  09 

78 

1300 

.3 

27  10 

76 

1700 

.3 

2B  <l 

7B 

1300 

.3 

27  12 

78 

1300 

.3 
MAXIMUM 

AVO  OR 

GEOM  MN  ( • J 
MINIMUM 

2.75 
2.59 
2.20 


MG/L 

11  .00 
11  .00 
12.00 

6.30 
10.00 
13.00 
14.00 

6.30 
12.50 

I  t.00 

II  . 

10.00 

14.00 
10.68 
E.30 


12.4 

15 

6.42 

2.500 

399.0 

1 22 . 00 

23.00 

60 

9  70 

10.2 
II  .4 

15 

6.53 

2.600 

417.0 

1 25 . 00 

25.50 

40 

10,  00 

15 

6.57 

2.  100 

405.0 

1  2D . DO 

25.50 

35 

10.  40 

2.  9 

12 

7,09 

67 . 000 

239.0 

75.00 

12.50 

15 

5.  20 

5.  4 

1 1 

7.84 

1  020 

336.0 

132.00 

IB.  00 

19 

9.50 

9.  5 

3 

5.79 

0.660 

425.0 

16.50 

3,10 

20 

1 1  .  80 

11.4 

6 

5.92 

1  .260 

546.0 

1  65  .  00 

32,50 

18 

T2.  50 

3  .2 

16 

6.74 

2.900 

139  0 

41  .00 

0.00 

56 

3.  65 

7  .5 
2,0 
5.3 

16 

1  .300 

434  C 

130,00 

26.50 

1 1  .  DO 

18 

6  85 

1  .700 

498.0 

155.00 

27.00 

43 

1 1  .00 

19 

6,91 

1  .2 

328. 

100. 

19. 

35 

8.  5 

20 

6.90 

1  .700 

424.0 

132.00 

23.00 

35 

10.50 

12.4 

20 

7.84 

67.000 

546.0 

1 65 . 00 

32.50 

60 

12  .50 

7,  4 

14 

6.69 

7.  162 

382.6 

109-46 

20.38 

34 

9,  48 

2,  0 

3 

5.79 

0.660 

139  0 

16.50 

3.10 

15 

3.65 

TT 

12 

11 

12 

12 

12 

12 

1  1 

12 

41 
COO 

265 
TOTAL 

203 
TOTAL 

221 
TOTAL 

225 
TOTAL 

229 
TOTAL 

315 
TOTAL 

249 
TOTAL 

20 1 
TOTAL 

ARSENIC 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CAI.MIUM 

11  NC 

MN 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/t 

MG/L 

MG/L 

38 

0.001 

0,670 

0.020t_ 

0.030 

0.030L 

0  005L 

0 

.030 

O.SSO 

54 

0 .001 L 

0.530 

0.020L 

0  040 

0.03DL 

0  005  L 

0 

.020 

0.600 

18 

0  .  001 

0.  710 

0.0401 

OOfiO 

0.030L 

0.005L 

0 

.030 

0.590 

0  .001 

0,460 

0.  100 

0.020 

0.030L 

0  005  L 

0 

.030 

0.200 

0 , 00 1  L 

0.  29 

0.02  L 

0.04 

0.03  L 

0 . 005  L 

0 

.01 

0.440 

0.001 

0 . 1.8 

0.02  L 

0.06 

0.03  L 

0.005L 

0 

-01  L 

0.685 
0.710 

0.001 
0.001 

0.630 
0.56 

0.020L 
0.02  L 

0.040 
0.03 

0.040 
0.03  L 

O.OOSL 
0-005L 

0 
0 

020 
01 

0.570 
0.480 
0.  400 

D.001 

0.500 

O.020L 

0.030 

0.030L 

O-OOSL 

0 

010 

0.  29 

O.OOT 

l  .200 

0.020L 

0.080 

0.030L 

0-005L 

0 

040 

0.360 

54 

37 

0  001 
0.001D 

1  .200 
0  611 

0.100 
0.0300 

o.oao 

0.043 

0  .040 
0.031D 

0,005 
0-005D 

0 
0 

.040 
.  02 10 

0.710 
0.490 

1  8 

0.0O1 

0.26 

0.020 

0.020 

0.030 

0005 

0 

.01 

0.200 

NO    OF    SAMPLES 


I    C    0    N    T    D     ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


BUCKLES  CREEK 

AT  HIGHWAY  NO  108  2  MILES  SOUTH  OF  ELLIOT  LAKE   40  I 
OUTFALL  FLOW  GAUGE  MCE  02CD1O2  MAJOR  BASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SERPENT  RIVER 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    370 
STATION  ID:   14-0019-007-09 

STORET  CODE:  02 

00  2 
BO  4  0 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24   01 

78 

1530 

.3 

27   02 

78 

1500 

.3 

2  7    03 

78 

1430 

.3 

28    04 

7B 

1300 

.3 

23    05 

7B 

1700 

.3 

20    06 

78 

1700 

.3 

24    07 

78 

1700 

.3 

25    08 

78 

1700 

.3 

27   09 

7B 

1300 

.3 

27     10 

7B 

1700 

.3 

2B    11 

78 

1300 

.3 

27    12 

78 

1  300 

.3 

MAXIMUM 

AUG    OR 

GEOM    MN 

C) 

MINIMUM 

LONG: 

238 
TOTAL 
NICKEL 

MG/L 

0.020L 
0.020L 
0.02CL 
0.020L 
0.02     L 

0.02 

0,020 

0.02  L 
0.020L 
O.02OL 

0 .  020 

0.020D 

0.02G 


U    T    M:     17    0377150.0    5136600.0    4 


217 
TOTAL 
COBALT 
MB/L 

0.020L 

0, 020  L 
0.020L 
0.03OL 

0.02  L 

0.02  L 

0.020L 
0.02  L 
0.020L 
0-030L 

0.030 

0.022D 

0-020 


451 
RADIUM 
226    DISS 
PC1/L 


452 

GROSS"*" 


150. 
10. 
1S. 


150. 

25. 

3. 


453 

GR0SS"A" 

UNDIS5 

PCI/L 


454 
GROSS"B" 
DISS 

PCI/L 


REGION:     05 

455 
GR0S5"6" 
UNDISS 
PCI/L 


10. 
10. 

5. 

5. 


456 

URANIUM 

233 

UG/L 


10. 

L 

10. 

L 

10. 

■L 

10. 

L 

2  5 . 

1 1  . 

10. 

18. 

7. 

10. 

D 

10. 

4. 

10. 

NO    OF    SAMPLES 


BO.W./    SITE:     SHERIFF    CREEK 

SAMPLE    POINT:     AT    HIGHWAY    NO    108    ELLIOT     LAKE       45     I 

STATION    TYPE:     RIVER 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


23 

01 

78 

1630 

23 

02 

7a 

1730 

27 

03 

78 

1530 

28 

04 

78 

1530 

24 

05 

78 

2000 

28 

08 

78 

1600 

24 

07 

78 

1430 

25 

08 

7B 

1300 

28 

09 

78 

1230 

28 

10 

78 

1300 

30 

11: 

7B 

1330 

2B 

I2 

78 

1230 

STN       STN    SAMP       Pd 
01  ST     BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


934 

SAMPLE 


3 

22019 

3 

22056 

3 

22086 

3 

22111 

3 

221  51 

:: 

221B1 

3 

222  12 

3 

22243 

3 

22275 

3 

22306 

3 

22337 

3 

22368 

901 
SCO 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM   STREAM:    SERPENT    RIVER 

U    T    M:     17    0372100.0    5139900.0    4 


STATION     ID:        1 4 -00 1 9- OOS -  02 


STORET    CODE:    02 
002 


REGION:     05 


5-DAY 
BOD 

MG/L 


MG/I. 

0.117 
0.142 
0.0!i6 
0.047 
0.044 
0.098 
0.0!j2 
0,029 
0  .  050 
0,049 
0.038 
0.133 


FILTERED 

REACTIVE 

P   MG/L 

0.007 
0.001 L 
0.001 
0.003 
0.  004 
0 .  008 

0.006 

0.001 L 
0 . 00 1  L 
0.001 


1 0  20 

FILTERED  TOTAL 

AMMONIA  KJELDAHL 
MG/L  MG/L 


1  .  430 
1  .920 
1  .  580 
0.710 
0.470 
0.450 


640 

500 


1  .560 
2.  4  BO 
I  .980 
1  .060 
O.8O0 
0.850 
1  .  100 
0.810 

0.890 
0.68 


MILEAGE: 


22 


21 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


0.006 
0 .  009 

0  003 
0.OO1 
0  003 
0,008 

0    004 

0.014 
0.007 


0.214 
0.131 
0.165 
0-050 
0.  24  0 
0.105 

0.055 

0.351 
0.25a 


17 

INRGNC 

N 

MG/L 

1  .650 
2.060 
1  .763 
0.761 
0.713 
0.563 


1  .  005 
0.765 


MAXIMUM 

0.5 

0.142 

0.003 

1  .920 

2.  480 

0.014 

0-351 

2.060 

AVG 

OR 

GEOM    MN     ( " ) 

0.4 

0.078 

0.0030 

0.908 

1  .231 

0.007 

0  .  174 

1  .  087 

MINIMUM 

0.2 

0.029 

0.001 

0.440 

o.ee 

0.001 

0.050 

0.4  99 

:■■-.: 

OF    SAMPLES 

3 

12 

10 

9 

10 

9 

9 

9 

18 

23 

5 

6 

107 

14 

16 

56 

59 

280 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pd 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP, 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIS 

T     BRG    DEPTH 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

0-SOLIDS 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

SILICATE 

FEET                  MTR5 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

23   01 

78 

1630 

.3 

0  .  230 

1  .880 

203.0 

22    0 

181 

27B 

la.oo 

30.0 

73.0 

3.30 

23   02 

78 

1730 

.3 

0 .  5  60 

2.620 

211.0 

16.0 

195 

300 

15.00 

32.0 

3.  50 

27    03 

78 

1530 

1 

0.390 

2.  153 

200.0 

8.3 

192 

295 

8.20 

21  .5 

90.0 

4.25 

28    04 

78 

1530 

.3 

0.350 

1.111 

133.0 

2.8 

130 

200 

1  .90 

15.0 

53.0 

24    05 

78 

20G0 

1 

0.330 

1  .043 

166.0 

4.2 

162 

250 

0.90 

2B.5 

59.  0 

20    06 

78 

1S00 

.3 

0 .  400 

D.9S3 

1 32 . 0 

6.6 

175 

270 

1  .90 

37.5 

63.0 

24    07 

78 

1430 

.3 

172.0 

3.4 

169 

260 

1  ,50 

3\  .5 

60-0 

1  .  50 

25    08 

78 

1300 

.3 

0.370 

0.B69 

137.0 

1  .7 

135 

207 

1  .10 

37.5 

55.0 

26   09 

78 

1230 

.3 

173.0 

7.2 

166 

250 

32.0 

61.0 

2B    10 

78 

1300 

.3 

0.250 

1  .255 

204.0 

6.0 

193 

305 

3.  10 

33.5 

82.0 

30    11 

78 

1330 

.3 

0.  180 

0.  945 

223. 

7.6 

215 

330 

10. 

14. S 

102. 

28    12 

78 

1230 

.3 

205.0 

10. 0 

195 

300 

10-00 

33    0 

75.0 

MAXIMUM 

0.560 

2.620 

223. 

22.0 

215 

330 

18.00 

37.5 

102. 

4.25 

avg 

OR 

GEOM    MN     (,») 

0.340 

1  .  427 

184.  1 

8.0 

176 

270 

6.51 

28.9 

70.3 

3.  14 

MINIMUM 

0.180 

0.869 

133.0 

1  .7 

130 

200 

0.90 

14.5 

53.0 

1  .50 

SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


NO  OF  SAMPLES 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


12 


12 


23    01 

7B 

1630 

.3 

23    02 

7B 

1730 

.3 

27    03 

78 

1530 

.3 

28    04 

78 

1530 

.3 

24   OS 

78 

2000 

.3 

20   06 

78 

1600 

.3 

24   07 

78 

1430 

.3 

25   08 

78 

1  300 

.3 

28   09 

78 

1230 

.3 

28    10 

78 

1300 

.3 

30    11 

78 

1330 

.3 

28    12 

78 

1230 

.3 
MAXIMUM 

AVG    OR    C 

MINIMUM 

95 
ACIDITY 
PH    8,3 
MG/L 

25.8 
16.6 
25.0 

13.5 

14.5 

T1  .  1 

S.O 

2.  1 

7    4 

16.8 

46.5 


17.0 
2.1 


52 
TOT    ALK 
AT     LAB 
MG/L 

2 

6 


5.11 
5.63 
4.85 
4.31 
6.92 
6.05 


4  B2 
3,61 
4.78 

6.92 
5.28 


20S  76 

TOTAL  CALCUL 

IRON  HARDNESS 

MG/L  MO/ L 


.800 
.800 
.700 
.430 
.6  70 
.600 
.630 
0.4B0 
0.400 


3.7 


3.7 
1  .283 
0.400 


68,0 

75,0 

7B.U 

42.0 

53.0 

63.0 

57  ,0 

60,0 

63.0 

67.0 

78. 

73.0 

73.0 
64.8 

42.0 


12 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

20.00 
22 .  00 
23.00 
1  2 .  BO 

15  60 
18.60 

16  80 
17.40 
18.80 
20.00 
23. 
22.00 

23.00 
19.20 
12.80 


TOT.     MAG  COLOUR  PTSSIUM 

NESIUM  HAZEN  K 

MG/L  UNtTS  MG/L 


4.50 
4.80 
5.00 
2.50 
3  .  20 
3.95 
3.60 
3.90 
4.  00 


4.25 

4  .  90 
4.50 


5.00 
4.09 
2.50 


66 
50DIUM 


27 

5 


2.20 

19.00 

2.50 

21  .OD 

2.  10 

15.00 

1.20 

10.20 

1  .80 

17.00 

1  .80 

23.00 

1  .00 

20.  OD 

1  .55 

18.00 

1  .95 

20,00 

2.25 

21  .00 

1  .60 

8,5 

2.40 

20,00 

2.50 

23.00 

1.BS 

17.73 

1.00 

8.5 

NO    OF    SAMPLES 


(     C    0    N    T     D     ) 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


SAMP    OTE    HOLR       STN       STN    SIMP       Pg 
DY    MO    Yfl     LMT  OtST    8BG    OEPTH 

FEET  MTRS 


33  01 

78 

■630 

.3 

23    03 

78 

1730 

3 

37   03 

78 

1530 

.3 

38   04 

78 

1530 

.3 

34    05 

7B 

30C0 

.3 

30    06 

7  6 

1600 

3 

34    07 

7B 

1430 

3 

35   OB 

78 

1300 

3 

38   09 

78 

1330 

3 

2»    tQ 

78 

1300 

.3 

30    ll 

78 

1330 

.3 

3a  13 

78 

1330 

.3 
VAX [MUM 

iJC.    OB 

SEOM  MN  | • 1 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  H0U»   STN   STU  SAMP   Pd 
DV  MO  VB  LMT    OtST  6RG  DEPTH 
FtET       MTRS 


33   01 

78 

1630 

.3 

33  03 

78 

1730 

.3 

37   03 

78 

1530 

.3 

38   04 

78 

1S3D 

.3 

34   05 

78 

3000 

.3 

30   06 

7B 

1600 

.3 

34   07 

78 

1430 

.3 

as  ob 

78 

1301) 

.3 

38   09 

78 

1231) 

J 

30    11 

76 

1330 

3 

38    13 

78 

1330 

.3 
MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  I • ] 
MINI  MUM 

TION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER 

BASINS 

OATE    OF    REPORT       25    OCT 

79      PAGE 

371 

41 

366 

303 

221 

335 

221 

215 

249 

30 1 

23B 

COO 

T01AL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

10TAL 

TOTAL 

TOTAL 

ARSENIC 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

Cadmium 

2  INC 

MN 

NICKEL 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

mg/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

33 

0.001L 

3    600 

002OL 

0.030 

0.0.10L 

0.005L 

0.050 

0.680 

O.030 

30 

0    00 1 L 

1  .900 

0.030L 

0.040 

oo:iol 

0.0051. 

0    030 

0.790 

0.050 

24 

0    00  IL 

3.000 

0.0401. 

0.120 

o.onoi 

0.0051 

0    060 

0    840 

0.0201. 

0. 001 L 

1  -600 

0.02m. 

0   030 

0.0.10L 

0.005L 

0   060 

0.340 

0.0301- 

0-0Q1L 

1  .0 

0.03    L 

0.04 

0.03    L 

0.005L 

0   03 

0.365 
0.370 

0.02    t. 

0.001 

0.52 

0.02     L 

0.10 

0.03    L 

0.005L 

0.D1 

0-590 

0.02    L 

o .  oo  i 

0.670 
1  .3 

0,0201- 

0,030 

O.O.SOL 

0    OOSL 

0  020 

0  .  103 
0    400 
0,570 

0.0201 

0.001 L 

3.700 

0.0201. 

0    070 

0.0-10L 

0.005L 

0.040 

0    Bl 

0-0201 

O.001 L 

3.000 

0.020L 

0.040 

0.0 JOL 

0.005L 

0.040 

0.660 

0,0201 

33 

0    001 

3.700 

0.040 

0.  I  20 

0  o:io 

0.005 

0.060 

0.840 

0.050 

26 

0    001D 

1  .819 

0.0220 

0.056 

o.o  ioo 

O.OOSD 

0.038 

0.543 

0.034D 

20 

o.oot 

0,53 

0.020 

0.030 

o.o;io 

0 .  005 

0.01 

0.103 

0.030 

3 

9 

10 

9 

9 

9 

9 

9 

12 

9 

317 

451 

453 

453 

454 

455 

456 

TOTAL 

RADIUM 

GROSS" A- 

GROSS "A " 

GROSS"  6" 

GROSS -B- 

URANIUM 

COBALT 

226    DISS 

OISS 

UNO  IIS 

DISS 

uno] ss 

238 

MG/L 

PCl/l 

PCI/L 

PC  I  / I. 

PCI/L 

PCI/L 

UG/L 

0.020L 

0.030 

5- 

15. 

IS. 

20 

10. 

10.     L 

0.040 

a 

170. 

20. 

70. 

20. 

60. 

D.030L 

4), 

85. 

5. 

30. 

3, 

35  . 

0.02    L 

4. 

15. 

10. 

30. 

10. 

30. 

4. 

10. 

4. 

17. 

5. 

10.     L 

0.03    i. 

6. 

6. 

3. 

13. 

3. 

10.     L 

3. 

6. 

2. 

6. 

1 . 

10.     L 

0.020L 

3. 

12. 

4  . 

11  . 

4. 

10  .     1 

0,030 

If, 

300. 

9. 

60. 

12 

95. 

0    040 

0.04a 

16. 

300- 

20 

70. 

20 

95 

0.0270 

5. 

61  . 

8 

27 

7, 

3B  .    D 

0.020 

2. 

6. 

3 

6 

1 

10. 

HO  OF  SAMPLES 


10,1./  SITE   ROCHESTER  CREEK 

SAMPLE  POINT   N[A«  QUIRKE  LAKE  INLET   59  1 

STATION  TYPE:  RIVES    FLOW  GAI 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FCET       MTRS 


STATION  ID.   14-0019-010-03 


29   01 

78 

1530 

.3 

21    02 

78 

1800 

3 

27    03 

78 

1900 

.3 

39   04 

78 

1500 

.3 

36  o: 

78 

1930 

.3 

18   06 

78 

1700 

.3 

24   07 

78 

1  100 

.3 

34   D8 

78 

1  100 

.3 

38   09 

78 

1030 

.3 

38    10 

78 

1100 

.3 

30    11 

78 

1530 

.3 

38    13 

78 

1630 

.3 
MAXIMUM 

AVG    OR 

OEOM  MN  CI 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YB  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


39   01 

7B 

1530 

.3 

31    03 

78 

1800 

.3 

27    03 

78 

1900 

.3 

39   04 

?8 

1500 

3 

36   05 

78 

1930 

3 

18  06 

78 

1700 

3 

24   07 

78 

1100 

.3 

24   08 

78 

1100 

.3 

28   09 

78 

1030 

.3 

38    10 

78 

1100 

.3 

30    11 

7B 

1530 

.3 

38   13 

78 

1630 

,3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM    MN    ( • | 
MINI  MUM 

EO    03CDC 

05 

MAJOR 

BASIN:     GREAT 

LAKES 

STORET    COBF- 

02 

MINOR 

8ASIN:     LAKES 

HURON 

003 
60  40 

TERM    STREAM:     SERPENT    RIVER 

10NC: 

U    T    M 

:     17    0383100 

0    5150450.0    4            REGION:     05 

MILEAGE: 

4  9.50 

934 

Sample 

NO 

901 
SCD 

444 
FLOll    CFS 

1 

5-OAY 

33 
TOTAL 

34 
FILTERED 

19 
FILTERED 

20 
TOTAL 

31 
FILTERED 

22 
Fl LTERED 

BOO 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N03-N 

N03-N 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

22034 
32050 
33100 
22112 
33154 
22185 
23216 
32247 
23279 

20.  BO 

14.00 

12.80 

379.00 

115.00 

3  7.40 

17.10 

7.90 

80.  TO 

D.4 
0.3 
0.3 

O.OOU 
0008 

0  005 
0.006 
D.003 
0.006 
0.009 
0.027 

0 .  00 1 L 

0.003 

OOOl 

0001 

O.OOU 

O.OOil 

0.064 
0.092 
0.  192 
0.056 
O.036 
0.028 

0.060 

0.300 
1     000 
0    320 
0.  700 
0    290 
0.360 
0    420 
0.680 

0.003 
0.005 
0.001 
0.O02 
0.004 
0.002 

0.021 

0-063 
0.130 
0.  165 
0.135 
0 .  066 
0,045 

0.190 

22310 
33341 
33373 

6 
6 

63,70 
53,00 
34.30 

a, 034 

0    008 
0.008 

0-001L 
0   001 

0   039 
0,052 

0    350 
0   26 

0.004 

0.  166 

379.00 

0.4 

0.027 

0,002 

0.192 

1    000 

0    02  1 

0-190 

59   51 

0.3 

O-OlOD 

o  oo  i  o 

0    072 

0    470 

0    005 

0-119 

7.90 

0.3 

0.001 

o-ooi 

0.026 

0.28 

0.001 

0.045 

12 

3 

1 1 

8 

9 

10 

s 

8 

17 
INRGT<C 
N 
MG/L 

TOTAL 
ORGNC       N 

33 
TOTAL    N 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

6 

susp 

SOLIDS 

107 
CALCUL 
DSOLIDS 

14 
COND. 
25C 

16 
TURB. 
FORHAJIN 

S6 
CMLOfilDE 
MG/L 

59 

Sulphate 

MU/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHDS 

UNITS 

MG/L 

0.  149 
0.317 
0    358 
0.  193 
0.096 
0.075 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

316 

908 
12B 
644 
264 

332 

0.365 
1  ,  135 
0.486 
0.837 
0.360 
0.407 

51  .0 

57.0 
119.0 
34.0 
30.0 
40.0 

•A.O 
5.6 
5.1 
1  .8 
3.3 
4.4 

47 
51 
1  14 
32 

28 
36 

72 
79 
175 
50 
43 
55 

4.30 
5.20 
5.40 
1     SO 
1  -10 
1  ,30 

0-9 
0.8 
I  .3 
0.  7 
0.6 
0.7 

28.0 
35.5 
63.0 
16.0 
14    5 
21  .5 

0.391 

0 

600 

0.891 

36.0 
44.0 

3.6 
2.  1 

33 

42 

SO 
64 

2.80 
1  .BO 

0.7 
0.8 

ISO 
31  .0 

0.222 

a 
0 

311 
238 

0.45D 

63,0 
40   0 
39. 

13,0 
1  .0 
0.8 

51 

39 
3B 

78 
60 
58 

1  -30 
1  .5 

0.8 
0.9 
0.  8 

36.0 

T5.5 
18 . 

I8S.Q 

3.0 

183 

280 

1  .50 

4.  1 

94.0 

0.358 
0.200 
0.075 

0 
0 
0 

90S 
403 
138 

1.135 
0.615 
0.360 

185.0 
61  .5 
30.0 

12.0 
3« 
0.8 

162 
58 
28 

380 
B9 
43 

5.40 
3,53 
1,10 

4.  1 
t.  1 
0.6 

94.0 
29.9 

14.5 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  O 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.tf./  5ITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


ROCHESTER  CREEK 

HEAR  QUIRKE  LAKE  INLET   59  1 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02CDQO5 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd   REACTIVE 

DY  MO  YR  LMT    DIST  BfiG  DEPTH      SILICATE 

FEET       MTRS       SI  MG/L 


2.15 
2.05 
2.60 


29  01  7B 

1530 

.3 

21  02  78 

1300 

.3 

27  03  78 

1900 

.3 

29  04  78 

1500 

.3 

26  OS  78 

1930 

.3 

18  OS  78 

1700 

.3 

24  07  78 

1100 

.3 

24  08  7B 

1100 

.3 

28  09  76 

1030 

.3 

28  10  7B 

1100 

.3 

30  11  78 

1530 

.3 

28  12  78 

1630 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

C) 

MINIMUM 

95 
ACIDITY 
PH  8.3 
MG/L 

3.0 


1  .94 
0.95 


2.3 
5.7 


S.4 
3.7 
2.0 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKES  HURON 
SEHPENT    RIVER 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  372 

STATION     tD:        1 4-00 1 9-010    02 

STORET    CODE:     02 
002 

B040 


U    T    M:     17    0383100.0    5150450.0    4 


52 
TOT    ALK 
AT    LAB  AT    LA 

MG/L 


1L 
2 


PH 


6.01 

5.  11 
4.23 

6.  OB 
5.89 
6.47 
6.62 
6.  14 


6.62 
5.  SI 
4.23 


1  .BOO 
1  .800 
1  .  640 
0.710 
0-420 
0.670 
5  .000 
0.  920 
0.410 
0.640 
0.72 
0.450 

5-000 
1  .265 
0.410 


REGION:     OS 


72 


208  76 

TOTAL  CALCUL  TOTAL 

IRON  HARDNESS  CALCIUM 

MG/E  MG/L  MG/L 


25.0 
27.0 
59.0 
17.0 
14.0 
19.0 
22-0 
25  0 
31  .0 


101  . 
31  . 


B.00 
B.60 

20.00 
5.40 
4.  60 
5.80 
6-20 
8.40 

10.60 
S.00 
7 

37.00 

37.00 
10.63 
4.60 


74 
TOT.  MAG 
CESIUM 
MG/L 

1  .15 
I  .25 
2.  10 
O.BO 
0.70 
1  .00 
1  .55 
0.90 
1  .00 
0.80 
I  .5 
2.00 

2.  10 


68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

50 
50 
45 
3S 
41 


46 
36 
20 

50 
39 
20 


0 

40 

0 

50 

1 

10 

0 

30 

0 

30 

0 

40 

0 

40 

0 

50 

0 

35 

0 

35 

0 

40 

s 

25 

5 

26 

D 

BS 

o 

30 

SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


NO    OF    SAMPLES 


STN       STN    SAMP 
DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


29  01  78 

1530 

.3 

21  02  78 

1800 

.3 

27  03  78 

1900 

.3 

29  04  78 

1500 

.3 

26  05  73 

1930 

.3 

18  06  78 

1700 

.3 

24  07  76 

1100 

.3 

24  08  7B 

1100 

.3 

28  09  78 

1030 

.3 

28  10  78 

1100 

.3 

30  11  78 

1530 

.3 

28  12  78 

1S30 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (  ■  1 
MINIMUM 

0 

90 

1 

30 

0 

90 

1 

00 

1 

10 

1 

10 

1 

00 

1 

30 

0 

80 

1 

5 

4 

00 

4 

00 

i 

.33 

0 

.80 

41 

26S 

203 

221 

225 

229 

215 

249 

201 

COD 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ARSENIC 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CACMIUM 

ZINC 

MN 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

24 

0.001L 

0,320 

0  -  020 

0  040 

0.030L 

0  005L 

0.010L 

D.068 

18 

0.001 L 

0,440 

0.020L 

0  ,  040 

0.030L 

0  005  L 

0.010 

0.066 

I  1 

0 . 00 1 L 

1  ,000 

0.040L 

0.060 

0.030L 

0  005  L 

0.080 

0.  160 

0 . 00 1 L 

0.210 

0.020L 

0.030 

0.030L 

0  005  L 

0.020 

0.06B 

0.001 L 

0.39 

0.02  L 

0.04 

0.03  L 

0-005L 

0.02 

0.043 
0.063 

0.001 

0.  10 

0.04  L 

0.02 

0.03  L 

0.005L 

0.01 

0.090 
0.057 

0.001 

D.4B0 

0.020L 

0.  020 

0.03OL 

0.005L 

0.020 

0.038 

0.001 L 

0.36 

0.02  L 

0.02 

0.03  L 

0.005L 

0.01 

0.049 

o.ooi 

0.330 

0.020L 

0  ,  030 

0  030  L 

0.005L 

0.010L 

0.  1  14 

0.001 L 

0 .  500 

0.020L 

0.070 

0.030L 

0  005  L 

0.030 

0.210 

24 

0.001 

1  .000 

0.040 

0.070 

0.030 

0.005 

o.oao 

0.210 

18 

0 . 00 1 D 

0.413 

0.024D 

0.037 

0.0 30D 

0  0050 

0 . 03  2D 

0.086 

11 

0.001 

0.  10 

0.020 

0.02 

0.030 

0.005 

0.010 

0.038 

SAMP    DTE   HOUR 
OY   MO    YR    LMT 


NO    OF    SAMPLES 


238 

217 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

STN   STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

TOTAL 

RADIUM 

GROSS "A" 

GROSS"*" 

GROSS" B" 

GROSS "B" 

URANIUM 

DIST  BRG  DEPTH 

NICKEL 

COBALT 

228  DISS 

DISS 

UNDISS 

DISS 

UNDiS5 

238 

FEET      MTRS 

MG/L 

MG/L 

PC1/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

UG/L 

29  01 

78 

1530 

.3 

0.020L 

0.020L 

21  02 

78 

1BO0 

.3 

0.020L 

0.020L 

T 

L 

5 

4. 

5. 

5. 

10  . 

27  03 

7B 

1900 

.3 

0.020L 

0 .  040 

5 

25 

5. 

15. 

S. 

10  . 

29  04 

7B 

1500 

.3 

0.020L 

0.03  L 

1 

S 

2. 

5  . 

3  . 

10. 

36  05 

78 

1930 

.  3 

0.02  L 

0.02  L 

1 

L 

5 

•  3. 

5. 

3  . 

10, 

IB  06 

78 

17D0 

.3 

3 

3 

4. 

8. 

4  . 

1  0. 

24  07 

78 

1  too 

.3 

0.02  L 

0.02  L 

1 

4 

2. 

4. 
7. 

1  . 

1  0. 
10. 

24  08 

78 

1100 

.3 

2 

6 

3  . 

1  . 

28  09 

78 

1030 

.3 

0.020L 

0.020L 

28  10 

78 

1100 

.3 

0.02  L 

0.02  L 

30  11 

78 

1530 

.3 

0.020L 

0.020L 

1 

L 

2 

1  .  L 

3. 

1  .  L 

10. 

28  12 

7B 

1630 

.3 

0 .  020 

0. 030L 

MAXIMUM 

0.020 

0.040 

5 

25 

5. 

15. 

5. 

10. 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(*1 

0.020D 

0.024D 

2 

D 

6 

3.  0 

6. 

2.  D 

10. 
10. 

MINIMUM 

0.020 

0.020 

1 

1 

1  . 

3. 

1  . 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


SERPENT    RIVER 

NEAR    qUIRKE    LAKE    INLET       24    2 

RIVER  FLO*    GAUGE    FED    02CDOOB 


MAdOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN;     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:    SERPENT    RIVER 

U   T   M:    17   03765S0.0   5151850.0   4 


5TATI0N  ID:   14-0019-011-02 

STORET  CODE:  02 


REGION:  05 


002 
8040 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  8HG  DEPTH 
FEET       MTRS 


934 

sample 


901 
SCO 


444 

Flow  cfs 


21  01 

78 

1700 

.3 

22013 

22  02 

78 

1600 

.3 

22049 

26  03 

78 

1230 

.3 

22080 

29  04 

78 

0800 

.3 

22113 

24  05 

7B 

1800 

.3 

32162 

19  06 

78 

1800 

.3 

22193 

23  07 

78 

1600 

.3 

22224 

24  06 

78 

1500 

.3 

22255 

29  09 

78 

1500 

.3 

22287 

29  10 

7B 

1500 

.3 

2231  B 

30  11 

78 

1930 

.3 

22349 

29  12 

73 

1500 

,3 

22380 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(*) 

MINIMUM 

67 

ID 

48 

40 

6S 

30 

239 

00 

97 

90 

B7 

60 

64 

30 

49 

40 

B7 

00 

11  1 

00 

89 

50 

68 

90 

239 

DO 

89 

62 

4S 

.40 

1 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

-DAY 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

fi ltere: 

BOD 

P 

REACT i VE 

AMMONIA 

KUELOAHL 

N02-N 

NO  3  -  N 

MG/L 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.4 

0.005 

9.700 

9.980 

2.050 

1 7 . 300 

0.4 

0.011 

0 .  005 

1 1 .800 

13.500 

2  .400 

21  ,000 

0.2 

0.003 

1 2 . 800 

1 3 . BOO 

1  .530 

20. 000 

0.003 

0.001 

3.900 

4  .  500 

O.350 

6.900 

0.006 

0.001L 

6.200 

6  500 

0.B25 

14.900 

0.004 

0.001L 

5.050 

5.150 

0.77b 

17.700 

0.D16 

4.  100 

0.005 

0 .  001 

2.380 

2.400 

0.330 

1 5 . 500 

0.010 

0.005 

0.001L 

4.300 

5.  100 

1  .500 

1 4 . 600 

0.003 

0 . 00 1 L 

4.75 

4.98 

1  .55 

12.9 

0.001 

0.001 

0.4 

0.016 

0.005 

12. BOO 

13.800 

2.400 

21 .000 

0.3 

0.006 

0.0O2D 

6.764 

7.001 

1  .257 

15.644 

0.2 

0.001 

0.001 

2.380 

2.400 

0.330 

6.900 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPOBT     -     RIVER    BASINS 


DATE    Of    BEPOBT       25    OCT    79       PAGE  373 


SAMP    OTE    HOUR       5TN       STN    SAMP       PJ 
Or    MO    VR    Lt*T  OIST    BBG    DEPTH 

FEET  MTRS 


ai  01 

76 

1  700 

3 

33    02 

76 

1  300 

3 

3G   03 

7B 

1  230 

3 

39   04 

78 

0  300 

3 

24    05 

78 

1  300 

3 

19    06 

76 

1  300 

3 

33    07 

78 

1  300 

3 

34    OS 

78 

1  500 

3 

39   09 

78 

1  500 

3 

39    10 

78 

1  500 

3 

30    11 

78 

1330 

3 

39    13 

78 

1500 

3 

VAX  I MUM 

AVG    OP 

GEOM   MN     1 • ; 
M 1 N I  MUM 

17 

INRG.SC 

N 

MS/L 

39,050 
35  300 
34,330 
I  I . 150 
21 .925 
33    525 

18.210 

20  400 

1  9  300 


35  200 
23.666 
1  1  .  I  50 


NO  OF  SAMPLES  9 

2B0 
SAMP  OTE  H3UB   STN   STN  SAMP   PJ   REACTIVE 
(W  MO  YR  LWT    OIST  BRG  DEPTH      SILICATE 
FEET       MTRS       SI  MG/l 


31 

01 

7B 

1700 

23 

03 

78 

1600 

2G 

03 

78 

1230 

29 

04 

78 

OBOO 

34 

05 

78 

teoo 

19 

06 

78 

1B0O 

33 

07 

78 

1600 

34 

08 

78 

1500 

39 

09 

78 

1500 

29 

10 

78 

1500 

30 

11 

78 

1930 

29 

12 

78 

1500 

MAX 1MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  <  ■  I 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


Samp  die  hour  stn  stn  samp  pj 

dt  mo  ys  lwt  dist  srg  oepth 

FEET       MTB5 

31  01  78  1700  .3 

22  02  78  1600  .3 
26  03  7B  1230  .3 
39  04  7B  C800  .3 
24  05  7B  1800  .3 
'9  06  78  1800  .3 

23  07  78  1600  .3 


085 

0  80 
0  SO 


0.90 
0.84 
0-80 


66 
SODIUM 

N4 
MG/L 

7.50 

12  00 

5.40 

10.00 


TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 

0  280 

1  .700 
1  .000 
0.600 
0  300 
0.  100 


0.800 
0.230 


1  .700 
0.559 
0,020 


95 
ACIDtTV 
PH  B-3 
MG/L 


6  4 

is 

0.0 


41 

COO 

MG/L 

42 

14 
30 


MG/L 

29  330 
36.900 
35.330 
1 1 . 750 
23  225 
23.625 

58-230 

31 .200 
19.430 


36.900 
24.224 
11-750 


52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


22 


<2 
12 
9 
12 
12 

33 

16 
9 

12 

265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

0.004 
0.005 
0.004 
0.001 
0  002 

0  002 


T01AL 

SOLIDS 
MG/L 

671.0 

785  0 

733.0 

2B9.0 

578  0 

565.0 

60*3-0 

631  0 

764.0 

450.0 

466 

511,0 

785,0 
591  .B 
289.0 


B.  16 

8.41 
8.  72 
7.  15 
8  07 
7  20 
6-95 
7.04 

6-87 


B.72 
7.51 
6.81 

11 


6 
SUSP  . 
SOLIDS 
MG/L 

I  .4 
1  .  1 
1  .4 
0.8 
l  .6 


12 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0-110 
0.  1  10 
0.  100 

0.  230 
3  080 
3  060 

a  090 

0.  MO 
3  120 
3.280 
3-39 
3.  160 


0.39 
0  153 
0.060 

12 


303  22, 

TOTAL  TOTAL 

ALUMINUM  CHROMIUM 

MG/L  MG/L 


36 
660 

6ft0 
330 
29 


02 

0201 
040L 
020L 
02  L 


7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

6  70 
784 
732 
28B 
576 
564 
607 
6i!0 
762 
449 
465 
510 

784 
591 
288 

12 

76 
CALCUL 
HARDT-ESS 
MG/L 


388 
463 
388 
149 
2H0 
309 
310 
335 
388 
273 


462.0 
358.2 
149    0 

10 

325 
TOTAL 
COPPER 
MO/L 

0.02 
0.04O 
0.110 
0  .  060 
0-06 

0.07 


COND. 

250 

UMHOS 

895 
1050 
950 
410 
750 
720 
740 
770 
920 
700 
68D 
720 

1050 
775 
410 


TOTAL 

CALCIUM 

MG/L 

150  00 
180  00 
ISO  00 

57.00 
108.00 
1  20  00 
1  20  00 
I  30 . 00 
1 50 . 00 
1  06    00 

95 
1 09 .00 

I  BO .  00 

122.92 

57.00 

12 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

0.03  L 
D-030L 
0.030L 
0. 030 L 
0.D3    L 

0.03    L 


TUHB. 
FORMAZIN 

UNITS 

1.30 
0.95 
1.00 
0.65 
1  .DO 
0.70 
1  .60 
1  .00 

2.10 
3.1 
1  .90 

2.10 

1  .32 
0.  70 

1  1 

74 

TOT,     MAG 

NESIUM 

MG/L 

3.15 
3.00 
3.30 
1  ,65 
2.45 
3.35 
2.50 
2.45 


3,30 
2,61 
1  .65 

10 

315 
TOTAL 
CAOMIUM 
MG/L 

0  005  L 
0  005  L 
0 . 005  L 
0.O05L 
0.005L 

O.OOSL 


56 
CH  L0« 1 OE 
MG/L 


59 
SULPHATE 


22.5 
13.3 
7.9 

12 

68 

COLOUR 

HA2EN 

UNI  TS 


5 
10 

9 
12 
13 
10 

17 

18 

4 


10 

349 

TOTAL 
J  INC 
MG/L 

3.01     L 
3,0101 
3,040 
3    030 
3,01 


348 
413 
351 
137 
285 
275 
26 
318 
363 
340. 
260. 
273. 

4(3. 

274. 

36. 


67 
PTSSIUM 
K 
MC/L 

35-00 
32.00 
29  .  00 
1 0  .  iO 
3 1  ,  00 
21.  10 
23.S.O 
34.00 
27.00 
1 8 .  00 
11.5 
3 1  .  50 

32.00 
31  .  93 
10.40 


30' 
TO"AL 
MN 
MO/L 


110 
096 
003 
073 
107 
01»B 
I  19 


34  08 

78 

1500 

.3 

6    20 

0 
D 

123 
160 

29  09 

78 

1  500 

3 

13    50 

0-001 

0.370 

0.020L 

0.040 

0    030L 

0    005  L 

0 

oiol 

29    10 

78 

1  SOO 

,a 

7,50 

0.001 

0.340 

0.030L 

0.020 

0.030L 

0.005L 

0 

010L 

0 

1  14 

30    1 1 

78 

1  330 

.3 

SO 

0.003 

0.240 

0.020L 

0.005L 

0030L 

0    005L 

0 

OIOL 

0 

136 

39    13 

78 

1  SOO 

.3 

9.00 

0.002 

0.330 

0.020L 

0.060 

0.030L 

0    005L 

0 

020 

0 

130 

MAX  I  MUM 

13.50 

43 

0.005 

0.660 

O.040 

0.  1  10 

0.03 

0    005 

0 

040 

0 

1  60 

AVG 

OB    GEOM    MN     I ' 1 

8.77 

29 

0.002 

0.367 

0.032D 

0.0490 

003DD 

0    005D 

0 

0150 

0 

113 

M I N [ MUM 

5-40 

14 

0.001 

0.  19 

0.03 

0.005 

0.03 

0.005 

0 

01 

0 

073 

NO 

OF    SAMPLES 

10 
23B 

3 
217 

10 
451 

10 
452 

10 
453 

10 
454 

to 

455 

10 
456 

10 

12 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

TOTAL 

TOTAL 

RADIUM 

GBOSS-A" 

GROSS'A- 

GROSS "B* 

GROSS -B" 

URANIUM 

OY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

NICKEL 

COBALT 

336    DISS 

DISS 

UNDISS 

DISS 

UNDISS 

338 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

UG/L 

21    01 

76 

1700 

.3 

0    02    L 

0.02    L 

33    03 

78 

1600 

.3 

0.03CL 

0-020L 

3. 

65. 

3. 

45 

4  . 

30  . 

36    03 

78 

12  30 

.3 

0.020L 

0.020L 

6. 

B5 

3 

45 

3. 

3  , 

39   04 

78 

OBOO 

.3 

0.020L 

0.03    L 

2. 

30. 

25. 

10 

15. 

10 .     L 

24   05 

78 

1BO0 

.3 

0.02    L 

0.03    L 

3. 

35. 

15. 

30 

10. 

20, 

19   06 

76 

1B00 

.3 

8. 

9. 

6. 

30 

4  . 

17, 

33   07 

78 

1600 

,3 

0,03    L 

0-02    L 

3 

B. 

6. 

24 

4 

10.     L 
10 .     L 

24    08 

78 

15D0 

3 

3. 

4. 

5. 

19 

6  . 

39  09 

78 

T5D0 

3 

0.020L 

0.020L 

39    10 

78 

1500 

3. 

0.020L 

0.020L 

30    11 

78 

1930 

.3 

0    02CL 

0.020L 

4. 

39 

7. 

35. 

4  . 

1  7  . 

39    12 

78 

1500 

.3 

0.020 

0    030L 

MAXIMUM 

0,03 

0.03 

B. 

85. 

35. 

45. 

15. 

30. 

AVG 

OB   GEOM  mn 

0 .  0200 

D.0230 

4. 

33. 

e. 

29 

6 

14.     D 

MINIMUM 

0.02 

D.Q2 

2. 

4. 

3. 

10 

3. 

3. 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  •  RIVER  BASINS 


B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


CREEK 

NEAR    ROAD    TO    STANROCK 

INDUSTRIAL    PROCESS 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  374 

STATION     10:        1 4 -00  I  9-012    09 


TOWiSITE       32    2 


SAMP    DTE    HOUR       STN       5TN    SAMP       PiJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

fEET  MTRS 


23  OS  78  1530 

t 9  06  78  2030 

23  07  78  1700 

34  OS  78  1700 

28  09  78  '400 

38  10  78  1700 


MAXIMUM 
AVG   Oft    GEOM   MN    (  ■  ) 

MINIMUM 

NO   OF   SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


33  05  78  1530 
19    06    7B    2030 

33  07  78  1700 

34  08  78  1700 
38  09  78  1400 
38  10  78  1700 


MAJOR    BASIN:     GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE 

HURON 

002 

TERM   STREAM:    SERPENT   RIVER 

8040 

ONG: 

U    T    M 

17    031)0800.0    S147400 

.0    4            REGION:     05 

MILEAGE: 

54.00 

934 

33 

19 

20 

21 

ie 

S 

6 

7 

14 

SAMPLE 

TOTAL 

FILTERED 

TOIAL 

FILTERED 

TOTAL 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

COND. 

NO 

P 

AMMON I A 

KJELOAHL 

N02-N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLI  DS 

35C 

MG/L 

'MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

22  147 

0.330 

2  .  450 

4.  100 

1  .830 

1  .650 

7566.0 

7.Q 

765  8 

4700 

22177 

3.400 

5.400 

4.100 

2.000 

11787.0 

37.0 

1  1760 

6800 

22203 

0.450 

2.700 

4294 .0 

31  .0 

4263 

4400 

22239 

1  .250 

8.400 

9.  100 

1  .600 

0.700 

17714 ,0 

10.0 

17704 

9400 

22271 

0.062 

1367.0 

23.0 

1344 

1660 

22302 

S.200 

7.900 

1  ,700 

15261 .0 

12.0 

15249 

8100 

1  .250 

a.  400 

9.  100 

4.  100 

2.000 

17714.0 

31  .0 

17704 

94  00 

0,523 

5.113 

5.B40 

2.577 

1  .513 

9631     5 

IB. 5 

9563 

5B43 

0.062 

2.450 

2.700 

1  .800 

0.700 

1367.0 

7.8 

134  4 

1660 

MAXIMUM 
AVG  Oft  GEOM  MN  (») 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


TJRB. 

FORMAZIN 

UNITS 

1  .  10 

10.00 

31  .00 

260.00 

1  .90 

260.00 
62.40 

1  .10 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


23.5 

33.0 


7.2 
27.5 

33.0 
31  .7 

7.2 


MB/  L 

4289.0 
5000 . 0 
2371 .0 
B375.0 
B08.0 


83  75.0 

4  1  68    6 

808.0 


2B0 
REACTIVE 

SILICATE 
S I     MG  / L 


15 

00 

2400.0 

8290,0 

909.0 

7990,0 

15 

00 

8390.0 

1S 

00 

3997.5 

15 

00 

6.1 

TOT    ALK 

AT     LAB 

MG/L 


55 

20a 

76 

72 

PH 

IOTAL 

CALCUL 

TOTAL 

T 

LAB 

IRON 

HARDNESS 

CALCIUM 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

3 

41 

13750.00 

620.  0 

2  30 . 00 

2 

33 

42500.00 

11 74.0 

335    00 

2 

30 

100.000 

4  36.  0 

155.00 

2 

28 

5900    000 

1360.0 

380.00 

145.000 

360    0 

73.00 

2 

10 

3000.000 

1 050 . 0 

325.00 

a 

41 

42500.00 

1 360. 0 

380. 00 

2 

28 

10891).  17 

825.0 

249.67 

2 

10 

100.000 

260.0 

73.00 

SAMP    DTE 
OY    MO    YR 

HOUR 
LMT 

STN 

DIST 

FEET 

STN    SAMP       PJ 
BRG    DEPTH 
MTRS 

74 
TOT.    MAG 
NE5IUM 
MG/L 

68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 

66 
SODIUM 
NA 
MG/L 

265 
TOTAL 

ARSENIC 
MG/L 

203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 

221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 

235 
IOTAL 
COPPER 
MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/t 

23    05 

78 

1530 

.3 

11  .00 

1700 

1  4 .  OO 

16.00 

0.14 

130. 

0.20 

1     6 

0  .  03     L 

0.01 

19    06 
23    07 

7B 
78 

2030 
1700 

.3 
.3 

82.00 
24.00 

12200 
750 

26 .  90 
6.40 

4.80 

0,  10 

72. 

0.20    L 

0    85 

0.15    L 

0.025L 

34   08 
3B  09 
38    10 

7B 
78 
78 

1700 
1400 
1700 

.3 
.3 
.3 

1 00 . 00 
19.00 
58.00 

1737 

39.00 

2.40 

54.00 

17.00 

6.00 

41    00 

0.023 
0-55 

33.000 
350- 

0.030 
0.4B 

0.300 
3.7 

0 .  030 
0.53 

0.005L 
0.03 

AVG 

MAXIMUM 
OR    GEOM  MN    ( • ) 

MINIMUM 

1 00.00 
49,00 
11  .00 

12200 

4109 

750 

54.00 

23. 7B 

2.40 

41  .00 

16.96 

4.80 

0.55 

0.203 

0.023 

250. 
121 .250 
33.000 

0.48 
0. 223D 
0,030 

2.7 
1  .363 
0300 

0.53 
0.1 85D 
0-03 

0.03 

0.018D 

0.005 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEFTH 

FEET  MTRS 

23    05  78  1530  .3 

19    06  7B  2030  .3 

23    07  78  1700  .3 

34    08  78  1700  3 

28    09  7B  1400  .3 

IB    10  78  1700  .3 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     I  '  I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


349 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

5.3 


8.6 
4.350 
1  .000 


201 

TOTAL 

MN 

MG/L 

50.000 
74 .000 

6.  000 
22 . 000 

0.860 
IB. 000 

74.000 

28.477 

0.B60 


238 

217 

451 

452 

453 

454 

TOTAL 

TOTAL 

RADIUM 

GROSS "A- 

GROSS "A" 

GROSS 'B" 

NICKEL 

COBALT 

336    DISS 

DISS 

UNDISS 

DISS 

MG/L 

MG/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

1  .3 

i  .a 

2. 

4700. 

15. 

1500. 

2. 

2710. 

30. 

2200. 

0.55 

1  .0 

1  . 

L 

2440. 

BB. 

730. 

1  , 

L 

1 1300. 

1620. 

3000. 

0.240 

0.420 

1  . 

L 

680. 

2. 

170. 

2.  1 

3.3 

2,  1 

3.3 

2. 

1 1300. 

1620. 

3000 . 

1  ,048 

1  ,630 

1  . 

D 

4366. 

351  . 

1520. 

0.240 

0    420 

1 . 

680. 

2. 

170. 

455  456 

GROSS -8"  URANIUM 

UNDISS  238 

PCI/L  UG/L 


10 

15. 

35. 

410. 

1  . 


410. 
94. 


I  BOO. 
1420. 
1040. 
4  150. 
210. 


4150, 
1724. 
210. 


B.O.X./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


BUD     LAKE    CREEK 

AT    HIGHWAY    NO     108    BUD    LAKE       22 

RIV6R  FLOM    GAUGE    MOE    02CD112 


STATION    ID:        14 -0019- 013 -02 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


934 
SAMPLE 


21    01 

7  8 

1500 

■3 

22011 

22    02 

78 

1200 

.3 

22047 

26   03 

78 

1  130 

.3 

22078 

29    04 

7fl 

0900 

,3 

221  15 

24    05 

78 

1700 

.3 

22160 

19   06 

7B 

1700 

.3 

22191 

23   07 

78 

1500 

.3 

22222 

24    08 

78 

1400 

.3 

22253 

29    09 

78 

1400 

.3 

22285 

29    10 

78 

1400 

.3 

22316 

30    11 

78 

1B30 

.3 

22347 

28    12 

78 

1430 

.3 

22378 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN 

(') 

MINIMUM 

901 
SCD 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
SERPENT    RIVER 


U    T    M:     17    0373500.0    5151450.0    4 


5 -DAY 

BOD 

MG/L 

0.6 
0.2 

0.4 


0.6 
0.4 
0.2 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.001L 
0.012 

0.004 
0  .  005 


010 
006 
006 
007 
018 
004 


34 
FII TEHED 
REACTIVE 
P    MG/L 


0.018 

0.007D 
0.001 


FILTERED  TOTAL 

AMMONIA       KJELOAHL 

MG/L  MG/L 


0.014 

0.007D 
0.001 


19.000 

1 9  -  500 

22.200 

8    950 

1 1 . 800 
1 7 . 200 

9.600 

10.000 

11  .3 


22.200 

14,334 
8,950 


1 9 . 000 
I  9 . 500 
26  000 
9,800 
12.500 
17.200 
19.500 
11 .200 

10.300 
12.0 


26.000 

15.700 

9.  BOO 


STORET    CODE: 


REGION:     05 


21 

FILIEHED 
N02    N 
MG/L 

9    300 

7  500 

8  500 
2  350 
3.400 
4    600 

4.350 

7.100 
6.90 


9.300 
6  000 
2.350 


FILTERED 

N03-N 

MG/L 

56  300 
58 .300 
55-000 
20.300 
31  .100 
52.400 

53.600 

44 .400 
43.1 


53 .300 
46.100 
20.200 


02 
002 

8040 


MG/L 

84.600 
B5.800 
85.700 
31 ,500 
46.300 
74.200 

67.550 

61 .500 
6 1  . 300 


85.800 
65 . 494 
31 .500 


NO    OF    SAMPLES 


(    C    0    N    T    D     ) 


SAMPLE  tNFOHMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BIS  IKS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    375 


SAMS  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  VR  LMT    01  ST  SRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 

3 
.3 
.3 

3 

-3 
.3 
.3 
.3 
.3 


31 

01 

78 

1  500 

23 

02 

78 

1200 

26 

03 

78 

11  SO 

39 

04 

78 

0900 

24 

OS 

78 

1  700 

19 

06 

78 

1700 

23 

07 

78 

1500 

34 

08 

78 

1400 

29 

09 

78 

1400 

39 

10 

78 

1400 

30 

11 

78 

1830 

29 

12 

78 

14  30 

MAX  1  MUM 

tVO  OR  GEOM  MN  <  ■  | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


TOTAL 

ORCNC   N 

WG/L 


000 
000 

eoo 

650 
700 

ooo 


0  300 
0.700 


3  eoo 

0  883 

o  ooo 


23 
TOTAL  N 

MG/L 

84 . 600 
95  800 
89  500 
32.350 
47.000 
74.200 

69. 150 

61  800 
63.000 


89.500 
67  378 
33 . 350 


TOTAL 
SOL! OS 

mo/L 

3127  0 
2248-0 
2156-0 
795.0 
1300. 0 
2129.0 
2088.0 
2SOS-0 
1297.0 
1741 .0 
1655. 
2169.0 

2805,0 
1875.8 
795.0 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

8  3 

11.0 
9.0 
3.2 
5.5 

1  I  .0 
6  3 
2.  a 

14.0 
10.0 
12 
s.o 

14.0 


7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

2119 
2237 
2147 
792 
1394 
21  IS 
2082 
3802 
1283 
1731 
1643 
2161 

2302 

1867 

792 


CONO.      TURB. 

25C   FORMAZIN 
UHHOS     UNITS 


3330 
23F.O 
221,0 
9ilO 
14!J0 
2175 
2120 
22f.O 
1380 
1950 
1900 
23(10 

23;>0 
19^5 
960 


6.  70 
6-40 
5.60 
3.60 
5.  10 
6.00 
6    20 


20.00 
SI  - 
13.00 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


IS. 5 
IB.  5 


1  1  .5 
14.5 
15.0 
180 
9.6 
IS. 5 
13.5 
17.5 

16. 0 
t4.2 
7.2 


59 
SULPHATE 


MG/L 


1117.0 

1163.0 

I  096 . 0 

400,0 

700.0 

1168   0 

1053    0 

1 1 78. 0 

648.0 

812.0 

850. 

1129.0 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 

0.65 


1 188.0 
944.5 
400.0 


1  .40 
0.96 
0.80 


SAMP  OTE  HOJR   SIN   STN  SAMP   PJ 
BY  MO  YR  LMT    DIST  6RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


31    01 

78 

15  30 

.3 

32   02 

7S 

12  30 

.3 

26   03 

78 

1130 

.3 

29   04 

78 

09  30 

•  3 

24    OS 

78 

17  30 

3 

19    06 

78 

17  30 

3 

23    07 

78 

15  JO 

.3 

24  08 

78 

1400 

.3 

39  09 

78 

1400 

.3 

39    10 

78 

1400 

.3 

30    11 

78 

18  30 

3 

39    13 

78 

14  30 

.3 

MAXIMUM 

1VG    OR 

GEOM   Kl    l'| 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  6RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


II 

01 

78 

1500 

22 

02 

78 

13)0 

26 

03 

78 

1  1  JO 

39 

04 

76 

09  30 

24 

05 

78 

1700 

19 

06 

78 

1700 

33 

07 

78 

1500 

95 

62 

55 

208 

76 

72 

74 

63 

67 

66 

AC IDI TY 

TOT     ALH 

PH 

TOIAL 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.     MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

PH   S  ,  3 

AT     LAB 

AT    LAB 

I  PON 

HARDNESS 

CALCIUM 

NES1UM 

HA2EN 

K 

NA 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

0   0 

42 

8    51 

1    200 

1232    0 

485  00 

S-00 

30 

89.00 

1  3.0C 

0.  0 

47 

9.04 

2.300 

1290.0 

5 1  0    CO 

3    95 

98.00 

o.  a 

57 

9.53 

0.740 

1213.0 

480. MO 

3.50 

20 

90.00 

15.00 

0  a 

24 

8-6S 

0.640 

433.0 

170    00 

2.00 

s 

32-00 

5  -6C 

6-  3 

18 

6-54 

0.520 

717.0 

28  1 .00 

3.75 

24 

50    00 

9.0C 

7.  1 

22 

7    t5 

1     440 

1146    0 

450    OD 

5 -SO 

28 

80.00 

12.8 

14 

6   63 

0,640 

1046,0 

410    1  '0 

5 -SO 

22 

74.  DO 

1 2  .  OC 

7.3 

15 

6   64 

0    620 

1194.0 

470.00 

5.00 

20 

91     00 

1 2 ,  00 

4.0 

6 

2     100 

637.0 

250    00 

3.05 

51-00 

9 ,  00 

12-2 
355 

5 
10 

5,44 

S    SB 

4.300 
4.2 

355    00 
370- 

80 
73 

72.00 
71  . 

22.  OC' 

20 

7.  16 

2.600 

13B    00 

37 

97.00 

35.5 

57 

9.53 

4.300 

1290.0 

510   00 

5.50 

80 

98.00 

32 .  OC' 

7    7 

23 

7.39 

1  .775 

989.8 

36  4.08 

4.  14 

34 

74    58 

12   20 

o  o 

5 

5.44 

0.520 

433.0 

136.00 

2.00 

5 

32.00 

S.  60 

1 1 

12 

11 

12 

9 

12 

9 

10 

12 

e 

41 

265 

203 

221 

225 

229 

215 

249 

201 

238 

COD 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

total 

TOTAL 

total 

10TAL 

TOTAL 

TOTiL 

ARSLNIC 

aluminum 

CHROMIUM 

COPPER 

LLAD 

CADMIUM 

2tNC 

MN 

fclCKEL 

MG/1 

MG/L 

mg/l 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

42 

0.009 

1  .8 

0.02    L 

0.04 

0   03    L 

0.005L 

0    01 

0.  156 

0  ,02    L 

25 

0.  009 

1  .400 

0.020L 

0.  120 

0   O.iQL 

0.005L 

0    030 

0.  146 

0.020L 

32 

0.  Dl  1 

1  .400 

0.040L 

0.060 

0.0301 

O.DOSL 

0.040 

0    100 

0-020L 

0.003 

0.860 

0.020L 

0.040 

O.OiiQL 

0.005L 

0.010 

0.  138 

0-02OL 

0.O03 

l  .0 

0.02    L 

0.06 

0.03    L 

D . 005  L 

0.02 

0.510 

0.02    L 

0.006 

D.83 

0.02    L 

0.04 

0.03   I 

O.OOSL 

0.03 

0.410 
0,435 

0.03    L 

24 

08 

78 

1400                                           3 

39 

09 

76 

1400                                         ,3 

39 

10 

78 

14D0                                         ,3 

30 

11 

78 

HOT                                         ,3 

2» 

12 

78 

1 430                                     . 3 

MAXIMUM 

J.VG    OR    GEOM   MN     (  '  ] 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 

SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    Yfl    LM1  OIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


31    01 

76 

1500 

.3 

32   02 

78 

1200 

.3 

26   03 

76 

1130 

■  3 

29   04 

78 

0900 

-3 

24   OS 

78 

17U0 

.3 

19   06 

78 

1700 

.3 

33   07 

78 

1500 

.3 

24   08 

78 

1400 

.3 

39   09 

78 

1400 

.3 

39    10 

78 

14  00 

■  3 

30    11 

78 

18,10 

3 

29    12 

78 

1430 

.3 

MAXIMUM 

i.VG    OR 

GEOM    MN 

<-> 

MINIMUM 

0.005 

0.980 

0.0201. 

0.020 

0    030L 

O.OOSL 

0020 

0.450 
0.310 

0   020 

0.  004 

1    000 

0.020L 

0.060 

0    OJOL 

0.005L 

o.oio 

0.390 

0  -020 

0.  007 

1     100 

0.020L 

0.050 

0.030L 

O.OOSL 

0  030 

0.33 

0 .020L 

0.  006 

0.600 

D.020L 

0.080 

0.030L 

O.OOSL 

0.020 

0.330 

0.020L 

43 

O.OH 

I    8 

0.040 

D.  120 

0.03 

0.005 

0.040 

0.510 

0.  02 

33 

0.007 

1117 

0.0220 

0.057 

0.030D 

O.OOSD 

0.021 

0.308 

0 . 0200 

25 

0003 

0.800 

0.02 

0.020 

0.03 

0,005 

0.01 

0.100 

0.02 

3 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

12 

10 

217 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

TOTAL 

RADIUM 

GBOSS-A- 

GROSS-A" 

GROSS" B' 

OROSS'B- 

URANIUM 

COBALT 

226   DISS 

DIS5 

UNOtSS 

DISS 

UND 1 SS 

238 

MG/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

UG/L 

0.02    L 

0    020L 

4. 

140. 

MO. 

100. 

70. 

66  . 

0.020L 

3. 

150. 

130. 

100. 

70- 

80- 

0.03    L 

3. 

120. 

60 

45. 

25 

60. 

0.02    L 

I, 

180. 

6S 

65. 

40 

110. 

3, 

130. 

340 

46. 

230. 

89. 

0.03    L 

4 
4 

135. 

73. 

28. 

16 

7  7 
69. 

27. 
14. 

77. 

41 

0.020L 

O.030 

0.020 

3 

0.030L 

0.03 

4. 

0  ,  0230 

3. 

0.02 

3. 

18D. 
123. 
56. 


340. 

111  . 

16. 


100. 
68. 

40. 


230. 
64. 
14. 


1  10. 
69. 
34 


NO    OF    SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.M./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SERPENT  RIVER 

AT  PANEL  MINES] DE  ROAD 

RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


21  01  78 

1630 

.  t 

22  02  76 

1630 

.3 

26  03  76 

1200 

l 

29  04  7B 

0B30 

.3 

24  05  78 

1730 

.3 

19  06  78 

1730 

.3 

23  07  78 

1530 

9 

24  08  ?a 

1430 

-3 

29  09  78 

1430 

.3 

29  10  78 

1430 

1 

30  1 1  78 

1900 

.3 

29  12  78 

1430 

j 
MAXIMUM 

AVG  OR 

SBC*  MN  (» I 

MINIMUM 

934 
SAMPLE 


22012 
22048 
22079 
22115 
22161 
22192 
22223 
22254 
22286 
22317 
22346 
22379 


901 
SCD 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SERPENT  RIVER 


OATE  OF  REPORT   25  OCT  79   RASE   376 

STATION  ID:   14-0019-014-02 

STORET    CODE:    02 
002 
B040 


U    T    M:     17    03  74060.0    31 51 050.0    4 


5-DAY 
BOO 


0.6 

0.4 
0.2 


0.6 
0  .  4 
0.2 


REGION:     05 


MG/ 1- 

0.001 
0.001 
0 ,  009 
0.005 
0.003 
0.002 
0.007 
0.006 
0.010 
0.005 
0.002 
0 ,  009 

o.oio 

0.  00  s 
0.001 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 


0.001 
B.  001 1 


0.001 L 
0.001 L 
0.001 

o.  ooi 

O.OOTD 
0.001 


FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

e.  ioo 

10. 100 
10,600 
2  650 
4.000 
4.600 

1  .500 

2.340 

4.1? 


TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 


MILEAGE: 

21  22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


I  1 


8.  100 

0  800 
900 

3.500 
4.300 
4.900 
4.300 

1  .590 

3.450 
4.30 


0.390 
0-400 
0.  1B0 
0.073 
0.  195 
0.650 

0.078 

0.440 
0.650 


0.650 
0.340 
0.073 


10.600 

12.200 

13.500 

4.380 

6.970 

9 .  900 

2.980 

0.385 

10.4 


13.500 
7.924 
0.385 


17 
INRGNC 


19.090 
22.700 
24.280 
7.303 
I  1  .  I  65 
1  5  .  1  50 

4.  558 

3.665 
15.220 


24.260 
13.681 
3.665 


NO  OF  SAMPLE5 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMF   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


21  01 

22  02 
26  03 
29  04 
24  OS 
19  06 

23  07 

24  08 
29  09 

29  10 

30  11 
29  12 


78  1630 
78  1630 
78  1200 
78  0830 
78  1730 
78  1730 
7B  1530 
78  1430 
78  1430 
78  1430 
7S  1900 
78  1430 


TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 

0.000 
0.700 
1  .300 
0.650 
0  .  300 
0.300 

0.090 

0.610 

0.  130 


I  .  300 
0.453 
0.000 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  *  ) 

MINIMUM 

NO  OP  SAMPLES 


260 
SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ   REACTIVE 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH      SILICATE 
FEET      MTRS       SI  MG/L 


23 
TOTAL  N 

MG/L 

1 9 . 090 
23.400 
25.560 
7.953 
11 .466 
1 5 . 450 

4.648 


25.580 
14. 135 

4.275 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MS/  L 

gsi.a 

405 . 0 

447.0 

178.0 

330.0 

394  .0 

364  . 0 

127.0 

435.0 

221  .0 

24S. 

228. 

447.0 
310.7 


95 

52 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH  8.3 

AT  LAB 

MG/L 

MG/L 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

0  9 

1  .2 


1  .4 
2.  1 
0.9 
1  .0 
0.8 
1  .  1 
1  .0 
0.4 


1  .3 
0.4 


7  10? 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 

350 
404 
446 

176 
329 
393 
363 


221 
247 
224 


446 
306 
339 


10  9 

14  16 

COND.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


620 
640 
270 
440 
520 
470 
190 
BOO 
340 
380 
345 

640 
44S 
190 


0.60 
0.90 
0.70 
I  .00 
0.50 
0.50 
O.BO 
0.60 

1  .00 


CHLORIDE   SULPHATE 
MG/L 

MG/L 


10.5 
13.0 
15.0 

7.0 
13.0 
14.0 
14.5 

6.3 
20.5 

9.6 
12.5 
12.  5 

20.5 
12.4 


208 
215 


S3.0 
154.0 
170.0 
148.0 

53.0 
220.0 
105.0 
120. 
103.0 

220.0 
145.8 
53.0 


208 

76 

72 

74 

66 

67 

TOTAL 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

IRON 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

MG/L 

MG/  L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

21  01 

78 

1630 

.3 

22  02 

78 

1630 

.3 

26  03 

78 

1200 

.a 

29  04 

78 

0830 

.3 

24  OS 

78 

1730 

i 

19  06 

7S 

1730 

.3 

23  07 

78 

1530 

.3 

24  08 

78 

1430 

-S 

29  09 

7B 

1430 

.3 

29  10 

78 

1430 

.3 

30  11 

78 

1900 

.3 

29  12 

TB 

1.430 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

G60M  MN 

-  i 

MINIMUM 

0.70 
0.7S 
0.60 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    5AMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


21  01 

7B 

1630 

.3 

22  03 

78 

1630 

.3 

26  03 

78 

1200 

s 

29  04 

78 

OB30 

3 

24  05 

78 

1730 

.3 

19  06 

78 

1730 

.3 

23  07 

78 

1530 

! 

24  06 

78 

1430 

.3 

29  09 

7a 

1430 

3 

29  10 

78 

1430 

.3 

30  11 

78 

1900 

.3 

29  12 

78 

1430 

.3 

MAXIMUM 

AVE  OR 

GEOM  MN 

C) 

MINIMUM 

66 
SODIUM 


11  .00 
4.90 
9.00 

10.20 
4.10 

13.00 


13.00 
B.38 

4.  tO 


2.8 
2.4 
2.5 
2.4 
1  .B 
3.2 
4.8 
1.9 
2.6 
2.1 
4.8 


4.8 
2.8 
1  .8 


41 
COD 


33 
20 
36 


60 


22 

12 

9 

12 

265 

TOTAL 

ARSENIC 

MG/L 

0.001 
0.003 
0.003 

o.ooi 

0.002 
0.002 


7.  14 

a.  os 

7.24 
7.06 
7.04 

6.B6 


8.05 
7.33 
6.75 

11 

203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 

0.52 
0.430 
0.740 
0.200 
0  37 

0.26 


0.230 

0.670 

0.060 

0.030 

0.040 

0.040 

0.090 

0.080 

0.080 

0.  120 

0.  10 

0.250 

0.670 
0.  149 
0.030 

12 

221 
TOTAL 

CHROMIUM 
MG/L 

0.02  L 
0.O2QL 
0.  040L 
0 . 020  L 
0.02  L 


0.002 

0.500 

0.020L 

0.001 

0.360 

0.020L 

0.002 

0.330 

0. 02  OL 

0.001 

0.070 

0.020L 

36 

0.003 

0.740 

0.040 

30 

0.002 

0 .  366 

0.023D 

20 

0.001 

0.070 

0.02 

179. 
216 
225 
91 
170 
198. 


207 
100 


225.0 
159.3 

67  0 

It 

235 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

0.04 
0.030 
0.040 
0.040 


.040 
.050 
•  005L 
.040 


.05 

.035D 

.005 


67  00 

82.00 

85  00 

34,00 

65.00 

73.00 

64  ,00 

25.00 

79.00 

36.00 

43. 

46.00 

85  00 
58  42 
25.00 

12 

229 
TOTAL 
LEAD 

MG/L 

0.03  L 
0.0301 
0.030L 
0.030L 
0.03  L 


.030L 
.030L 
.030L 
030L 

.03 
.030D 


2.80 
2.65 
3.20 
1  .45 
1.75 
I  .95 
3 .  20 
1  .20 
2.40 
2.50 


3.20 
2.24 
1  .20 

11 

215 
TOTAL 

CADMIUM 
MG/L 

0  005L 
O.005L 
0.005L 
0.005L 
0.005L 

0.005L 

0.005L 
0.005L 
0 .OQSL 
0  005  L 

0.005 

0.0050 

0.005 


5 

12  ,00 

S 

18,00 

s 

18.00 

10 

6.  10 

1 1 

13.00 

18 

14.30 

10 

15.00 

s 

4.  55 

16.00 

6 

7.50 

10 

2.5 

5 

9.00 

18 

18.00 

8 

1  1  .33 

5 

2.5 

1 1 

249 

TOTAL 
2  INC 
MG/L 

0.01  L 
0.010L 
D.02  0 
0.020 
0.02 

0.01  L 

0.010 
0.010L 
0.01 OL 
O.OIOL 


201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

0.072 
0.076 
0.06? 
.033 
.043 
.032 
044 
.058 
.056 
.045 
.054 
.057 


02  0 
01  3D 


0.076 
0.053 
0.032 


NO    OF    SAMPLES 


*    r-    n    N    T    n 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    377 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LM7    OIST  BUG  DEPTH 
FEET       MTRS 


21 

01 

78 

1630 

as 

02 

78 

i6;io 

26 

03 

7B 

1200 

23 

04 

7B 

oa:io 

24 

05 

78 

i7;io 

19 

OS 

78 

1730 

23 

07 

78 

1 5:to 

24 

oa 

78 

1430 

29 

03 

78 

14.10 

21 

10 

78 

1430 

30 

11 

78 

i  sno 

39 

12 

78 

1430 

233 

217 

451 

452 

453 

454 

TOTAL 

TOTAL 

RADIUM 

GROSVA" 

GROSS" 4" 

GROSS-B" 

NICKEL 

COBALT 

226    DISS 

DISS 

UNDISS 

0155 

MG/L 

MS/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

0.02    L 

0.02    L 

0.020L 

0.020L 

1. 

10. 

10. 

25. 

0.020L 

0.020L 

4. 

35. 

15. 

25. 

0.020L 

0.03    L 

3. 

10. 

5. 

15. 

0.02    L 

0.03    L 

0.02    L 

0.020L 
0.030 
0.020L 
0.020L 


020L 
020  L 
020L 
030L 


21. 
23. 


455  456 

GROSS'S"  URANIUM 

UNDISS  238 

PCI/L  UG/L 


MAXIMUM 

I.VO    OR    GEOM   MN     (  '  | 

MINIMUM 

NO    OF   SAMPLES 


0.030 

O . 02 1 D 
0.02 


0.03 

0.023D 

0.02 


35. 
1S. 

A. 


16. 
11  . 
10. 


B.C.W./    SHE:     5T0LLERY     LAKE 

SAMPLE    POINT:     STOLLERY    LAKE    AT     DENISON    DAM       21     4 

STATION    TYfE:     INDUSTRIAL    PROCESS 


STATION    ID:        14-0019-017-09 


SAMP    DTE    HOLR       STN       STN    SAMP       Pd. 
DY   MO    YR    LMT         DIST    8RG   DEPTH 
FEET  MTRS 


22    01 

7  a 

1630 

.3 

22    02 

78 

097:0 

.3 

28    03 

78 

I6C0 

.3 

05   05 

78 

15C0 

.3 

27   05 

78 

1SC0 

.3 

19   06 

78 

19C0 

.3 

23   07 

78 

16C0 

.3 

24   08 

78 

1530 

.3 

2B   09 

78 

16C0 

.3 

2B    10 

78 

153  0 

.3 

29    11 

78 

15C0 

.3 

28    12 

7  a 

16C0 

.3 
MAX ] MUM 

AVS 

OR    GEOM   MN    (») 

MINIMUM 

934 

SAMPLE 


22016 
22041 
22063 
22117 
22144 
22174 
22205 
22236 
22268 
22299 
22320 
22361 


901 
SCD 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT    LAKES 
LAKE    HURON 
SERPENT    RIVER 


U    T    M:     17    0374500.0    5149100.0    4 


STORET    CODE: 


REGION:     05 


02 

002 

8040 


1 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

1  7 

-DAY 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGN 

BOD 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MO/ 

0.6 

0.007 

76.000 

76.000 

2    3CJ 

86.500 

164.800 

0.2 

0.03B 

0 . 00 1 L 

82  .  5IJ0 

104.000 

1  .720 

98.200 

182.420 

1  .6 

0.044 

0.001 L 

62 . 000 

62.000 

0.725 

97.600 

160,525 

0.006 

0.001L 

46.500 

73.000 

0.925 

72.500 

1 19.925 

0.030 

39 . 000 

40.000 

3    100 

68  .  900 

111. OOO 

0.070 

40 . 200 

40.700 

8.800 

76.200 

125.200 

0 .  024 

42.300 

0 .  060 

19.600 

44.000 

1  1  .  600 

86.400 

1 1 7 . 600 

0.025 

0.012 

0 .  00 1 

43.000 

4  3.000 

5.400 

64.600 

1 1 3 . 000 

0.008 

0.001 L 

46.5 

51  .0 

4  .40 

73.1 

124.000 

0.010 

0 .  C0 1 

1.6 

0.070 

o.ooi 

B2.50O 

104.000 

11 .600 

98.200 

182,420 

0.8 

0.028 

0.001D 

50.569 

57.650 

4.330 

80.467 

135,386 

0.2 

0.006 

o.ooi 

19.600 

40.000 

0    725 

64.600 

11  1  .000 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  OIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


.3 

.3 
.3 
.3 


22 

01 

78 

1630 

22 

02 

78 

0930 

K8 

03 

78 

1600 

05 

05 

78 

1500 

27 

05 

78 

1500 

19 

06 

78 

1900 

23 

07 

78 

1600 

24 

08 

78 

1531) 

28 

OS 

7B 

1600 

28 

10 

78 

1530 

2  9 

11 

7B 

150D 

28 

12 

7B 

1600 

.3 
.3 
.3 

.3 
.3 


MAX IMUM 

AVG    OR    GEOM    MN    (•) 

MINIMUM 

NO    OF   SAMPLES 


IB 
TOTAL 
ORGNC      H 
MG/L 

0.000 
21  .500 

O.OOD 
26.500 

!  .  000 

0.500 


0 .  ooo 

4  .  500 


26.500 
8.711 

0.000 


23 

TOTAL    N 

MG/L 

164. BOO 
203.920 
160.525 
146.425 
112.000 
125.700 


24.4Q0  142.000 


1 13.000 
128.500 


203.920 
144.097 
112.000 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

2841 .0 

2875.0 

3020.0 

2599.0 

2622.0 

3103-0 

3185.0 

3433.0 

2745.0 

2411 .0 

2647. 

2268.0 

3433.0 
2329.6 
2268.0 


a 
susp. 

SOLIDS 
MG/L 

1  .5 
1  .9 
21  .0 
5,  1 
5.4 
8. 5 
7,2 
2.0 
4.5 
3,0 
0.9 
6.0 

21  .0 
5.6 
0.9 


DISS. 

SOLIDS 

MG/L 

2339 
2874 
2999 
2594 
2817 
3100 
3178 
3431 
2740 
2408 
2646 
2262 

3431 
2824 
2262 


COND. 

?5C 

UI.1H0S 

3210 
3230 
3230 
2780 
3000 
3200 
3340 
32<">0 
3000 
28510 
3000 
280D 

3340 
3075 
2780 


TURB, 

FORMAZIN 

UNITS 

1  .40 
2.00 
8.50 
4.40 
3.70 
4.40 
4.60 
0.80 

2.60 
0.9 
4.  40 

8.50 
3.43 

0.80 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


59 

SULPHATE 


105. 
110. 
135. 
130. 
1  18. 
112. 
145. 
125. 


145. 
110.1 
76.0 


MG/L 


14B1 


1975.0 

1457,0 

1325.0 

1338,0 

14  63.0 

1564.0 

1671 . 0 

1336.0 

1300,0 

1375. 

1225.0 

1975.0 
1466.7 
1225.0 


280 

REACTIVE 

SI LICATE 

SI    MG/L 

0.50 
0.40 

0.30 


1  .00 
0.55 
0.30 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY   MO    YR    LMT         OIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


■i? 

01 

7B 

1630 

22 

02 

78 

0930 

28 

03 

78 

1600 

OS 

05 

78 

1500 

27 

05 

78 

1500 

19 

06 

78 

1900 

23 

07 

78 

1600 

24 

08 

78 

1531) 

28 

09 

78 

1600 

28 

10 

78 

1530 

:'9 

11 

78 

1500 

28 

12 

7B 

1600 

.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

A»'G    OR    GEOM   MN     (*) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


95 

52 

55 

208 

76 

72 

74 

68 

67 

66 

ACIDITY 

TOT     ALK 

PH 

TOTAL 

CALCUL 

TOIAL 

TOT.     MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

PH    B.3 

AT    LAB 

AT    LAB 

IRON 

HARDNESS 

CALCIUM 

NES1UM 

HAZEN 

K 

NA 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

0.0 

68 

8.54 

0.650 

1524.0 

580.00 

1  B .  50 

5 

115.00 

50.  00 

0.0 

101 

9.36 

1  .800 

1583.0 

610.00 

14.50 

5 

128.00 

0.0 

74 

9.02 

0.  480 

153G .0 

590,00 

16.00 

15 

136.00 

71  .00 

0.0 

62 

8-86 

o.oao 

129B  ,0 

500,00 

12.00 

5 

99.00 

54.00 

0.0 

48 

8.70 

0.040 

1692.0 

661 .00 

10.00 

1S 

1 04 ,00 

60.00 

5.7 

45 

8.09 

0.050 

1722.0 

660.00 

16.00 

13 

133.00 

6.1 

4  0 

8.10 

0,130 

1575.0 

6 1 0 . 00 

12.50 

6 

138.00 

85.  00 

17.0 

29 

7.53 

0  .  090 

1504.0 

580.00 

13.50 

9 

143.00 

65.00 

8.7 

33 

0.080 

1300.0 

500.00 

12.50 

105.00 

63.  00 

6.9 

35 

7.83 

0  .060 

1 131  .0 

435.00 

11  .00 

15 

90.00 

0. 

53 

8.46 

0.21 

7 

500. 

99. 

60 

8,62 

0.390 

460.00 

9 

92.00 

17.0 

101 

9.36 

1  .800 

1722.0 

661 .00 

18.50 

IS 

500. 

99. 

4.0 

54 

8.47 

0.337 

1486.8 

562,36 

13.85 

9 

148.58 

68  .  38 

0.0 

29 

7.53 

0.040 

1131 .0 

435,00 

10.00 

B 

90.00 

50 .  00 

[    C   0   H   T    D    ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  HlULR  BASINS 


B.Q.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STQLLERY     LAKE 

STOLLERY     LAKE    AT    DEN  I  SON    OAM 

INDUSTRIAL    PROCESS 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  37B 

STATION     ID.        14-00190I7-09 


SAMP    DTE    HOUR      STN      STN   SAMP      PJ 
OY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


32    01 

78 

1630 

.3 

22    02 

78 

0930 

.3 

28    03 

78 

1600 

.3 

05    05 

78 

1500 

-3 

17    05 

78 

I  500 

.3 

19    06 

78 

1900 

3 

23   07 

7B 

1600 

.3 

24    08 

7B 

1530 

.3 

28    09 

70 

1600 

.3 

28     10 

7B 

1530 

.3 

SB    11 

78 

1500 

.3 

38    13 

76 

1600 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN 

(-) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


33    01 

76 

1630 

.3 

32   02 

7B 

0930 

.3 

28    03 

78 

1600 

.3 

05    05 

78 

I5Q0 

.3 

27    05 

78 

1500 

.3 

19    06 

78 

1900 

3 

S3   07 

78 

1600 

.3 

24    08 

78 

1530 

.3 

38   09 

78 

1600 

j 

23    10 

78 

1530 

.3 

29    II 

78 

1500 

.3 

38    12 

71 

1600 

,3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN 

(*) 

M [ N I  MUM 

}UN     UAW1 

J  1       H 

MAJOR    BASIN:     GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE 

HURON 

002 

TERM    STREAM:     SERPENT    RIVER 

8O40 

3NG: 

U    T    M: 

17    0374500 

.0    5149100 

.0    4            REC 

ION:    05 

MILEAGE: 

57    50 

4' 

265 

303 

221 

225 

229 

215 

249 

201 

238 

COD 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ARSENIC 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/I 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

26 

0.010 

1  .800 

0.020L 

0.050 

0.030L 

0.005L 

0010 

0.4S0 

0.020L 

35 

0.016 

0.020L 

0.0201. 

0.050 

0    0;:0L 

0.005L 

0    OIOL 

0.220 

0.020L 

30 

0.018 

0.960 

0.04QL 

0.050 

0.030L 

0.005L 

0    OIOL 

0.240 

0. 020L 

0.  009 

0.830 

0.0201. 

0    030 

o.o;<ol 

0.005L 

0.010 

0.124 

0.020L 

0.  17     L 

1  .  1 

0.02    1. 

0.0 

0    03    L 

0    Q05L 

0    02 

0.092 
0    OBB 

0.02   L 

0.022 

0.99 

0.02     L 

0.08 

0.03     L 

0 . 005  L 

0    01     L 

0.09  9 
0.172 

C.02    L 

0.014 

0.5BO 

0.02OI. 

0.040 

O.03OL 

0.005L 

0.010 

0.290 

0.020 

o  1.001 

0    -18 

0.02    1- 

0.  08 

0.03    L 

0.005L 

0.02 

0.260 

0.02    L 

0.014 

0.950 

0.0201. 

o.ioo 

0.U30L 

0.005L 

0.010 

0.036 

0.020L 

O.OIO 

1.000 

0.0201. 

0.080 

0.030L 

0.005L 

0    OIOL 

0.190 

0.020L 

35 

0.17 

1  .800 

0,040 

o.  too 

0 .  030 

0.005 

0    03 

0.450 

0.020 

30 

0. 02SD 

0.B72D 

0.022D 

0    056 

0.0300 

0. 005D 

0    0120 

0.  136 

0 . 0200 

26. 

0.001 

0.020 

0.020 

0.0 

0  .  030 

0.005 

o.oto 

0.036 

0.020 

3 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

13 

10 

2  1  7 

45! 

452 

453 

454 

455 

456 

TOTAL 

RADIUM 

GROSS" A- 

GROSS-A" 

GROSS-'B" 

GROSS'S' 

URANIUM 

COBALT 

226    DISS 

DISS 

UNDISS 

DISS 

UND1SS 

238 

MG/L 

PCI/L 

PC  I  /  L 

PCI/L 

PCI/L 

PCi/L 

UG/L 

0.020L 

0.020L 

1  .        L 

160. 

20 

140. 

15. 

B4. 

0.O2OL 

4. 

190. 

370 

200. 

150. 

95. 

O.O30L 

0.02    L 

2. 

65. 

290. 

70. 

1  30 

45. 

0    02    L 

2 . 

2. 

160. 

380. 

110. 

205. 

99. 

l  . 

186. 

7  . 

120. 

26. 

110. 

Q.020L 

1  .        L 

230. 

140. 

130. 

120. 

120. 

0.02     L 

0.020L 

1  . 

360. 

1  1  . 

130. 

37. 

210. 

0.030L 

0 .  030 

4. 

360. 

360. 

200. 

205. 

210. 

0.0220 

2.        0 

190. 

174 

128. 

97. 

109. 

0.020 

1  . 

65. 

7. 

70, 

15. 

45. 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


LONG  LAKE  OUTLET 

LONG  LAKE  OUTLET  AT  BARIUM  TREATMENT  20 

INDUSTRIAL  PROCESS 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


934 
SAMPLE 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


22  01 

22  02 

26  03 
06  05 

27  05 
19  06 

23  07 

24  08 

28  09 

28  10 

29  1  1 
2  8  12 


78  1600 
78  1000 
78  1530 
7B  1530 
7B  1530 
7B  1930 
7B  1630 
7B  1500 
78  1530 
78  1600 
78  1530 
78     1530 


TOTAL 
ORGNC       N 

MG/L 


32 . 400 
1  ,000 

35.500 
0.000 

o.aoo 


MAXIMUM 

AVG    Ofi    GEOM    MN     I  -  I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


3,300 
5,000 


33,400 
1 1 . 000 
0.000 


90] 
SCO 


22    01     78 

1600 

.3 

22015 

22   02    78 

1000 

.3 

22042 

2B    03    7B 

1530 

.3 

220B3 

05    05    78 

1530 

.3 

22118 

27    05    78 

1530 

.3 

22145 

19    06    78 

1930 

.3 

22175 

23    07    78 

1  630 

3 

22206 

24    OB    78 

1600 

:' 

22237 

28    09    78 

1530 

.3 

22269 

28    TO    78 

1600 

.3 

2230O 

29    11     7B 

1530 

3 

22331 

6 

3S    12    76 

1530 

.3 

22362 

e 

MAX  1  MUM 

AVG    OR 

GEOM    MN 

(-) 

MINIMUM 

23 
TOTAL    N 


231 .200 
173.050 
1 91 . 260 
172  600 
161 .300 


19.600  174.000 


132.250 
153.450 


231 .200 
176. 129 
132.250 


MAJOR  6ASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
SERPENT    RIVER 


STATION  ID:   14-0019-018-09 

STORET  CODE:  02 
002 
6040 


U  T  M:  17  0374450.0  5148700.0  4     REGION:  05 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

3240  .0 

2960.0 

2919.0 

3344 . 0 

3380.0 

3559.0 

3310.0 

3138.0 

2599.0 

2607.0 

2616. 

2031 .0 

3SS9.0 
2975.3 
2031 .0 


MG/1- 

0.015 
0.036 
0.026 
0.011 
0.045 
0.035 
0.  055 
0.030 
0.017 
0.036 
0  .OOB 
0.006 

0.055 
0.027 
0.006 

12 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

3.4 

13.0 

6.3 

37.0 

12.0 

14.0 

18. 0 

4.3 

5.6 

E.O 

2.4 

11.0 

37.0 

1  1  .0 

2.4 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 


0 . 00 1 L 

0.001 

0.001L 


.001  L 
.  001 

.001 
.00  ID 
.001 


19 
FILTERED 
AMMONIA 

MG/L 

124 .000 
67 . 600 
72 . 000 
63.500 
53  6(J0 
62  .  600 

70 .400 


124 .000 
71 2><9 
46  500 


7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

3237 
2947 
2913 
3307 
3  368 
3545 
3292 
3134 
2593 
2603 

2020 

3545 
2996 
2020 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


12  1. 000 
73.000 
89.000 
53  BOO 
63  000 
43.000 
90.000 

49 .800 
6B.0 


121.000 
72.067 
43  000 


MILEAGE: 

21  33 

FILIEREO  FILTERED 

N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


14 
COND. 
35C 
UMMOS 

3650 
3360 
3310 
35U0 
3500 
3600 
3300 
3200 
27U0 
3000 
3950 
2570 

3650 
3220 
3570 


16 
TUR6. 
FORMA  7.  IN 
UNITS 

2.60 
5.70 
6.80 

58.00 
5.60 

15-  00 
9.50 

6.10 

2    SO 

2.5 

23.00 

SB  .  00 

12.  48 

2.50 


17 
INRONC 


0  883    117.000    211. BS3 

1  500    108.700    197.800 


0.950 

t  .260 

10  GOO 

14  200 

10  000 


14  200 
5  135 
0  883 


99 . 100 
101 .000 

108.000 
104.000 

74.000 


1 17.000 
97.333 
74.000 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


143.0 
143.0 
126.0 
130.0 
120.0 
103.0 
152.0 
237. 


237. 
131  .1 
67. 0 


MG/L 

1636.0 
1950.0 
1487.0 
1566. 0 
1590-0 
15B5  0 
1 590 . 0 
1616.0 
12  44.0 
1350.0 
1375. 
1200.0 

1950.0 
1515.8 
1200.0 


172.050 
165.780 
172.600 
131 .000 

1 54 . 400 

12B . 950 

1  4  e .  4  so 


241 .883 
173.657 
12B.950 


280 

REACTIVE 

SI LICATE 

SI  MG/L 


1  .00 
0.44 


(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE     INFORMATION     SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


DATE   OF    REPORT      25    OCT    79      PAGE        379 


SAMP    OTE    HOJR       STN       STN    SAMP       PU 
DY    MO    rR    LMT  OtST    BRG    DEPTH 

FEET  MTR5 


.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


22 

Ot 

7B 

16  30 

22 

02 

78 

1030 

28 

03 

78 

15  30 

05 

OS 

78 

15  30 

27 

05 

78 

15  30 

19 

05 

78 

19  30 

23 

07 

TB 

16  30 

24 

OS 

7B 

1600 

2B 

09 

7B 

15.30 

28 

10 

78 

1600 

29 

11 

78 

1530 

28 

ig 

78 

1530 

.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

4VG    OR    GEOM   MN     (-  ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


95 

52 

55 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

PK   9.3 

AT     LA8 

AT    LAS 

MG/L 

MG/L 

0.0 

123 

9.20 

0.0 

140 

9.45 

O.O 

57 

B.72 

0.0 

60 

8. 52 

0.0 

91 

9.24 

0.0 

62 

8.47 

i  .a 

38 

8.26 

32,0 

B 

5.54 

0.0 

42 

0.0 

71 

9.20 

a. 

145 

9.42 

45 

B.  1  1 

32.0 

145 

9.45 

3.1 

73 

B.56 

0.0 

6 

5.54 

208  76  7  2 

TOTAL  CALCUL  TOTAL 

IRON  HARDNE5S  CALCIUM 

MG/L  MG/L  MG/L 


0  .  250 
0.780 
0.  130 

1  1  . SOU 
0.360 

1  .520 
0.520 
0.920 
0.470 
0.200 


17 


6.000 

11 .500 
1  .902 
0.  130 


1602.0 
1 489 . 0 
1497.0 
14413. 0 
1322,0 
1830. 0 
1573.0 
1350.0 
1 179.0 


1630.0 
1437.8 
1082.0 


620.00 
580.00 
570,00 
560 . 00 
5 1 2 . 00 
700.  [JO 

6  to. 00 

520-00 
450.00 
4  60.00 
470. 
420.00 

700 . 00 
540. 17 
420.00 


74 
TOT.  MAG 
NE51UM 
MG/L 

13.00 
10.00 
IB.  00 
12.00 
10.  5Q 
20.00 
12.00 
14.00 
7.50 


20.00 
12.50 


68 

COLOUR 
HA7.EN 
UNITS 

10 

15 

15 

70G 

10 

41 

21 

24 


70 

26U 

9 


PTSSIUM 

K 

MG/L 

1B5.00 
143.00 
124.00 

15.00 
16S.00 
170.00 
115.00 
104.00 

83.00 
102.00 
101  - 

77.00 

185.00 

1  I  6.00 

15.00 


66 
SODIUM 


73 .  00 
95.00 
88.00 

85  .  00 
58.00 
60  .  00 


95.00 
77.38 
58.00 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    HO    YR    LM"  D1ST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


22 

01 

78 

1600 

22 

02 

78 

1 01)0 

2B 

03 

78 

1530 

05 

OS 

78 

1530 

27 

05 

78 

1530 

19 

05 

78 

1930 

23 

07 

76 

1630 

24 

08 

7B 

1600 

28 

09 

78 

1530 

28 

>0 

78 

1600 

29 

11 

78 

15;:0 

28 

is 

78 

i5;o 

MAX  I MUW 

tVG    Oft    GEOM   MN     ( ') 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


41 
COO 

wo/l 

265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

203 

TOTAL 

ALUMINUM 

MG/L 

22! 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/l 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

238 

TOTAL 

NICKEL 

MG/L 

33 

31 
26 

0.016 
0.  030 
0.020 
0.130 
0.024 

3.  BOO 
0.020L 
1  .600 
2.600 
2.4 

0.020L 
0.020I. 
0.040I. 
0,020 
0,02    I. 

0.070 
0.060 
0.070 
0.100 
0.06 

0.0.30L 
0.030L 
0.030L 
0.03QL 
0.03    L 

0.005L 
0.005L 
0.005L 
0005L 
0.005L 

O.OIOL 
0    010L 
0.05O 
0    060 
0.01 

0.  136 

0  ,04  5 
0.340 
0.  54  0 
0.060 

0 .  020 
0.0301 
0.020, 
0.060 
0.02    L 

0.007 

1.2 

0.02    L 

0.09 

0   03    L 

0.005 

0.01 

0.224 
0.173 

0.02    - 

0.015 
0.012 
O.OlS 

0.006 

1  .400 
1  .0 
1  .200 
1  .300 

0.020I. 
0.02    L 
0.020I. 
0.020L 

0.  04  0 
0.06 
0.  120 
0.060 

0.030L 
0.03    L 

0.030L 
0.030L 

0.005L 
0.005L 

0.005L 
0.005L 

0.020 
0.O1     L 
0.010L 
0.050 

0-600 
0.182 
0.065 
0.060 

0.480 

0.020 
0.02    L 
0.020i. 
0.020 

33 
30 
26 

0.130 

0.028 
0.006 

3.800 
1  .6520 
0.020 

0.040 

0.0220 

0.020 

0.120 
0.073 

0.040 

0.030 

0 . 030D 
0.030 

0.005 

0.005D 
0.005 

0.060 

0.024D 

0.010 

0.600 
0.242 
0,045 

0.060 

0.024D 

0.020 

SAMP    OTE  HOUR      STN      STN    5AMP 

DV    WO    YR  LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 

22  01  76  1600 

22  02  7B  1000 
28  03  7d  1530 
05  05  78  1530 
27  05  78  1530 
19  06  78  1930 

23  07    78  1630 


PU 

H 

ts 

217 
TOTAL 
C0B4LT 
MG/L 

451 
RADIUM 
226    DISS 
PCI/L 

452 
GR0S5"A" 
DISS 
PCI/L 

453 
GROSS'A" 

UNDISS 
PCI/L 

4  54 
GROSS'S* 
DISS 
PCI/L 

455 
GROSS'S" 

UND ISS 
PCI/L 

456 
URANIUM 
238 
UG/L 

3 

0.020L 

3 
3 
3 

0.020L 
0.020L 
0.030L 

173. 
790. 

540. 
1300. 

35. 
200. 

590  . 
1300, 

25. 
100. 

43 
50. 

3 
3 
3 

0.02    L 
0.02    L 

200. 
540. 
500. 

800. 
590. 
620. 

1200. 

97. 

245. 

570. 
670. 
630. 

590. 

74. 

136. 

255. 

73. 
S3. 

24    OS    78  1600 

28    09    76  1530 

28  10  76  1600 

29  II  7B  1530 
28  12  7B  1530 


.3 
.3 
.3 

0.020L 
0.02    L 

310. 

370. 

1650. 
750. 

330. 
160 

470. 
590. 

250. 

98. 

770 

140 

.3 
.3 

0.020L 
0.070 

440. 

7S0. 

57. 

700. 

39. 

99 

MAXIMUM 
AYG  OR  GEOM  MN  {  *) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


0.070  790- 
O.Q26D  415. 
0.020     173. 


1650. 

1200. 

1300. 

590. 

770 

S  76. 

290. 

690. 

164. 

189 

540. 

35. 

470. 

25. 

43 

B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


OUNLOP  LAKE  OUTLET 

AT  OUTLET  OF  DUNLOP  LAKE   18  2 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02CD002 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
,3 
.3 
.3 
.3 
.3 


27 

01 

78 

173C 

3  2 

02 

78 

0900 

2B 

03 

78 

1630 

OS 

OS 

78 

1600 

27 

05 

78 

1600 

19 

06 

78 

2000 

23 

07 

78 

1700 

14 

08 

78 

1630 

28 

09 

7B 

1500 

28 

10 

78 

1630 

2  3 

11 

78 

1600 

28 

13 

78 

1500 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( ■) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 

sample 


22017 
22060 
22084 
22119 
22146 
22176 
22207 
22238 
22270. 
22301 
22333 
22363 


901 
SCD 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


444 

flow  cfs 


37 

20 

23 

90 

30 

90 

107 

00 

SO 

20 

57 

10 

42 

10 

28 

10 

33 

70 

73 

50 

48 

30 

46 

80 

107 

00 

48 

23 

23 

90 

STATION 

ID:       14-0019-019-02 

great   lakes 
lake   huron 
serpent  river 

STORET    CODE: 

02 

002 
8040 

1373450 

0   5148600.0    4           REGION:    OS 

MILEAGE: 

S8.00 

1 

-DAY 

BOO 

MG/L 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

34 
FILTEREO 
REACTIVE 
P    MG/L 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 
Fl LTERED 
N03-N 
MG/L 

0.4 

0.007 

1  .200 

1  .200 

0.040 

1  .700 

0.2 

0.006 
0.  006 

o.oia 

0.011 

o.oos 

0.012 
0.003 

O.OOIL 
0  .  00 1 L 
0.007 
0.001 L 

0.001 L 

0.032 
0.020 
0.013 
0.D38 

0.026 

0.240 
0.  190 
0.230 
0.310 
0.300 
0.260 

0.002 
0.001 
0.003 
0.003 

0.004 

0.080 
0.090 
0.092 
0,075 

0.005L 

0.005 
0.003 
0-016 

0.00! 
0.002 
0.001 

0.020 
0.032 

0.220 
0,21 

0 .  00 1 
0.001 

0.059 
0.104 

0.4 
0.3 
0.2 

0.018 
0.008 
0.003 

0.007 
0 .0020 

0.001 

1  .200 
0.173 
0.018 

1  .200 
0.351 
0.190 

0.040 
0.007 

o.ooi 

1  .700 

0.27SD 
0.005 

13 


(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  ■  RIVER  BASINS 


B.O.M./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


DUNLOP  LAKE  OUTLET 

AT  OUTLET  OF  DUNLOP  LAKE   18  2 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02CD002 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  VH  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 


22    01 

78 

1730 

.3 

29   03 

78 

1630 

.3 

05    05 

78 

1600 

i 

27    05 

78 

1600 

.3 

19    OE 

78 

2000 

.3 

23    07 

78 

1700 

.3 

24    08 

78 

1630 

.3 

2B    09 

7B 

1500 

.3 

23     10 

78 

1630 

.3 

29    11 

78 

1600 

.3 

28    12 

78 

1500 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR    GEOM  MN    ( 

M [ N I  MUM 

NO    OF 

SAMPLES 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP 

OY    MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BSG    DEPTH 
MTRS 

22    01 

78 

1730 

.3 

28    03 

78 

1630 

3 

05    05 

78 

1600 

.3 

27    05 

78 

1600 

.3 

19    06 

78 

2000 

.3 

23    07 

7B 

1700 

.3 

24  as 

76 

1630 

.3 

28    09 

76 

1500 

.3 

28     10 

78 

1630 

.3 

29     11 

78 

1600 

.3 

28    12 

7B 

1500 

■  3 

MAXIMUM 

AVG 

OR    GEOM    MN    ( ■ 

MINIMUM 

17 
INRGNC 


2.910 
0.114 
0.111 
0.113 
0.  116 


0.035 


2.940 
0.456 
0.035 


280 
Pd       REACTIVE 
SILICATE 
SI    MG/L 

0-50 
0.50 


0.  50 


0.50 
0 .  50 
0.50 


TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 


000 
208 
170 
21  2 

272 


0    200 
0.  178 


0  .  272 
0.  184 

0.000 

8 

95 
AC  1 D I T  Y 
PH    8.3 
MG/L 

2.9 
1  9 
1.4 
1  .2 
1.1 
1  .2 
2.2 
1  .  1 
1  .3 
1  .9 


2,9 
1.6 
1  .1 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  380 

STATION    ID:        I  4-00  I  9-019-02 


MAJOP  6ASIN 
MIHOB  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
SERPENT    RIVER 


U    T    M"     17    0373450.0    5  148600.0    4 


MG/L 

2-940 
0.322 
0.281 
0.325 
0.383 

0.259 

O.2B0 
0.315 


2.940 

0.640 
0.  269 


52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

11 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

24.0 

26.0 

30.0 

2S.0 

27.0 

34.0 

26.0 

31  .0 

24. 0 

23. 

26.0 

34,0 

27.1 


7.75 
7.25 
6.80 
7.94 
7-33 
7.  19 
7.46 

6.  95 
6.68 
6.79 

7.94 
7.21 
6  68 


6        >07 

SUSP.  CALCUL 

SOLIDS  0- SOL  IDS 

MG/L  MG/L 


0,5 


24 
26 
28 
24 
22 
33 
26 
2S 
23 
33 
24 

33 
25 
22 


STORET 

CODE: 

02 

002 

8040 

REG1DN:     05 

MILEAGE: 

58 

ao 

14 

16 

56 

59 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

2SC 

F0RMAZ1N 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

37 

0.6S 

0    6 

7.5 

40 

1  .00 

0.6 

9.0 

43 

0.55 

0.  B 

7.5 

37 

0.20 

0.8 

8.0 

35 

1  .40 

0.8 

7.0 

51 

D.60 

0.  7 

7.0 

40 

1  1  .00 

0.7 

9.5 

38 

0.6 

8.0 

35 

0.90 

0.6 

B.5 

35 

0.7 

0.6 

8.5 

38 

0.60 

0.8 

9.5 

51 

11  .00 

O.B 

9.5 

39 

I  ,76 

0.7 

8.2 

35 

0.20 

0.6 

7.0 

208 

76 

72 

74 

68 

67 

TOTAL 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.     MAG 

COLOUR 

PTSS1UM 

IRON 

HARDNESS 

CALCIUM 

NES1UM 

HAZEN 

K 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

.040 

12    0 

4.00 

0    60 

5 

0.4O 

.030 

13.0 

4.20 

0.65 

5 

0.50 

.040 

14.0 

4.40 

0.65 

S 

0.25 

.030 

12    0 

4.00 

0.60 

B 

3.00 

.120 

12    0 

3.60 

0.6S 

6 

0.  35 

.020 

13.0 

4.40 

0.60 

7 

0.35 

.040 

17.0 

6.00 

0.45 

6 

0.35 

.050 

12.Q 

4  .  00 

0.55 

0.30 

.040 

10.0 

3. 2D 

0.60 

1  1 

0.30 

.21 

12. 

3.6 

0.65 

T 

0.30 

.  150 

12.0 

3.  BO 

0.55 

4 

0.30 

21 

17.0 

6.00 

0.65 

1  1 

3.00 

070 

12.6 

4,11 

0.60 

E 

0.58 

.020 

10. 0 

3    20 

D.45 

4 

0.25 

SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


22  01  78  1730 
22  02  78  0900 


NO  OF  SAMPLES 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.8 

.3 


66 

41 

365 

203 

221 

225 

229 

215 

249 

201 

ODIUM 

COD 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

NA 

ARSENIC 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

.     MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.90 

31 

0.001 L 

0,380 

0,040 

0.060 

0.030L 

0.005L 

0,010 

0.032 

a. 022 

0,060 

0,060 

0.580 

0.030L 

0.006 

1  .900 

28    03 

78 

1630 

.3 

0    90 

05    05 

78 

1600 

.3 

1  .90 

27    05 

78 

1600 

.3 

1  .00 

I  9   06 

78 

2000 

.3 

1  .10 

23    07 

78 

1700 

.3 

0.90 

24    08 

78 

1630 

.3 

0.90 

28    09 

7a 

1500 

.3 

1.50 

28     10 

78 

1630 

.3 

0.70 

29    1  1 

78 

1600 

.3 

1  .5 

23    12 

7B 

1500 

.3 

1  -  10 

MAX IMUM 

1  .90 

AVG    OR 

GEOM    MN 

I-) 

1.13 

MINIMUM 

0.70 

22 

0.01  1 

45.000 

0.060 

0.040 

0 . 030  L 

0    005  L 

1  .300 

0.016 

0  .  00  1  L 

0.050L 

0.020L 

0    020 

0.030L 

0    005  L 

0.02  0 

0.011 

0    0D1L 

0.34 

0.02     L 

0    04 

D.03    L 

0.005L 

0.11 

0.028 
0.018 

O.ODI 

0.12 

0    02     L 

0.08 

0.03    L 

0    005  L 

0.01     L 

0.012 

0  .  008 

0.001 

0    340 

0.020L 

0.030 

0-G30L 

0.005L 

0.010L 

0.012 

0.001 

0.26 

0.02     L 

0 .  03 

0.03    L 

0.005L 

0.01 

0.D24 

0.001 

0.460 

0.O2OL 

0.080 

0.030L 

0.O05L 

0.020 

0.036 

0  .  00  1  L 

0.210 

0.020L 

0-020 

0.030L 

0.005L 

0.020 

0.046 

31 

0.022 

45.000 

0.060 

0.5F10 

0.030 

0.006 

1  .900 

0    046 

27 

0- 0O4D 

4.722D 

0.030D 

0  .  008 

0.030D 

0    005D 

0.341D 

0.022 

22 

o.ooi 

0.050 

0.020 

0    020 

0    030 

0    005 

0.010 

0.008 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


22  01 

22  02 
28  03 
05  05 
37  05 
19  06 

23  07 

24  OS 
28  09 

28  10 

29  11 
28  12 


7B  1730 
7  8  0900 
78  1530 
78  1600 
78  1600 
78  2000 
7B  1700 
78  1630 
78  1500 
78  1630 
78  1600 
7S  1500 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  I 

MINIMUM 


11 

238 
TOTAL 

NICKEL 
MG/L 

0.Q3OL 
0.420 
0.360 
0.020L 


0 . 020  L 
C.020L 


420 
G94D 

020 


217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

0.020L 
0.640 
0.  5B0 
0. 030L 
0.02  L 


0. 020L 
0.030L 

0.  640 

0. 1400 
0.02D 


451 

452 

453 

4S4 

455 

456 

RADIUM 

GROSS"!" 

GROSS-A" 

GROSS"  B1 

GR05S-B- 

URANIUM 

236    DISS 

DISS 

UNDISS 

DISS 

UNDISS 

238 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

UG/L 

E. 
3. 

2. 


10. 
10. 


10. 
10. 
10. 


NO  OF  SAMPLES 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  5UMMABY  REPOBT  -  R1VEB  8ASINS 


10  *./  SITE 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TVPE. 


CREEK 

NEW  DAM  OVEBFLOM  STANROCK 

RIVER 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BOG  DEPTH 
FEET       MTBS 


27  01  78  1530 
23  OS  7B  1100 
29  03  7B  1500 
23  05  78  1630 
19  06  78  2100 

23  07    73  1745 

24  OS  78  17  45 
2B    09    79  14  30 

28  10    7B  1745 

29  11     78  1645 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     ( ' ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    Vft    LMT  OIST     BUG    DEPTH 

FEET  MTRS 


27    01 

78 

1530 

.3 

23   02 

78 

1200 

.3 

29    03 

78 

1  51)0 

.3 

23    05 

78 

1630 

3 

19    06 

78 

2  100 

.3 

23    07 

7S 

17-15 

.3 

24    08 

78 

1715 

.3 

28    09 

78 

1430 

.3 

2B    10 

70 

17-15 

.3 

29    11 

76 

l  616 

.3 
MAX IMUM 

JIVG 

OR  GEOM  MN  [ • ) 
MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 

SAMP    DTE    HOUR       STN  STN    SAMP       PJ 

DY    MO    YR    LM'           DIST  8RG    DEPTH 

FEET  MTRS 

27    01     7B     15.'I0  .3 

23    02    7a     1200  .3 

29    03    78     1500  3 

23    05    78     16110  3 


934 
SAMPLE 


3 

22031 

3 

22052 

3 

22097 

3 

2^148 

a 

22'78 

3 

223  09 

3 

22240 

3 

22272 

3 

22303 

3 

32334 

TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 

1  .  444 
0.370 
0  .400 
0.010 
0.480 

0.750 


444 
.  466 
.010 


95 
ACIDITY 
PH  8.3 
MG/L 

1110  0 

1240. 
952  0 
425  0 


901 

SCD 


23 
TOTAL  N 

MG/L 

1.540 
3.350 

4.  600 
I  .705 


.220 
,945 

.600 
.057 
.540 


52 
TOT  ALK 
AT  LA8 
MG/L 

II 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 
STATION  ID;   14-0019-020-02 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
SERPENT    RIVER 


U    T    M:     17    0383550.0    5146325    0    4 


5-DAY 

BOD 
MG/L 

0.8 
0.2 
0.5 


6 

TOTAL 

SOLI DS 

MG/L 

25 12.0 
2734.0 
2820.0 
1520  0 
1 896 . 0 
2019,0 
2296,0 
2338.0 
2031 .0 
5093. 

2820.0 
2225.9 
1520.0 


PH 
AT    LAB 


REGION:     05 


33 

TOTAL 


0.026 
0.050 
0.040 
0.006 

0  .  045 
0.025 
0.005 


0.050 
0.028 
0.Q05 


6 

SUSP. 

SOL  IDS 

MG/L 

13.0 


37. 
10, 
6. 


4 

4 

a. 

46. 

IS. 


10 


FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 


0.001 L 
0.034 


O.OOt 

0,040 
0. 001 L 

0.  040 

O.0I5D 

0.001 


DISS. 

SOLIDS 

MG/L 

2499 
2697 
28  10 
1514 
1868 
2005 
22SO 
2  3  33 
2029 
2093 

2810 
2210 
1514 

10 


208  76 

TOTAL  CALCUL 

IRON  HARDNESS 

MG/L  MG/L 


2.58  590.000  646.0 

2.65  340.  667 

2.85  235.000  1031 .0 

2. 95  146.000  61B.0 


19  20 

FILTERED  TOTAL 

AMMONIA  KJELDAHL 
MG/L  MG/L 


0.076 
1  .93 
3.700 
1  .32D 
1  .670 

2,000 

2,500 
3.58 

3.700 
3  .097 
0.076 

6 

14 


1  .520 
2,300 
4  100 
1  ,330 
2,  150 
2,900 
2.7  50 


2.750 


.  100 
.600 
.330 


9 


16 
COND.     TURB. 

25C   FORMAT.  IN 
UM>  !0S     UNITS 


2680 
261.-0 
2700 
1900 
2250 
2090 
2  180 
2150 
2100 
2100 

2780 
2292 
1900 


6.80 
43 
8.  60 
5.60 
9.40 
22  00 
16    00 


2    20 

1  .5 


43. 
12.79 


STORET    CODE: 


MILEAGE: 

21  22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


0  012 
0  350 
0275 
0.075 
0.170 

0.004 


0.008 
0.700 
0.225 
0.300 


042 

0 

428 

016 

0 

32  9 

350 

0 

700 

1  18 

0. 

325 

004 

0 

008 

CHLORIDE 
MG/L 


30.0 
27.0 
78  0 
21  5 
33.5 
44.5 
50.0 
48.0 
37.5 


7B.0 
41  .  1 
21  .5 


1507.0 

1487,0 
964  0 
1 1 88. 0 
1  1  57 , 0 
1350.0 
1336.0 
1470. 0 
1425. 

1507.0 
1320.4 
964.0 


02 

002 

B040 


17 
INRG>.C 

H 
MG/L 

0.096 
2.98C 
4.200 
1  .695 


.970 
925 

.20C 
.594 
.096 


2B0 
REACTIVE 

SI LSCATE 
SI  MG/L 

T2.80 
13.00 
10.70 


13.00 
10.24 
4.45 


72 

74 

68 

67 

66 

TOTAL 

TOT.     MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

22  5    00 

20.50 

70(3 

2.45 

7.70 

230. 

22.5 

10 

2.35 

7    3 

360. 00 

20.00 

70G 

5.10 

13.00 

231 .00 

10.00 

43 

1  .90 

10.  00 

19  OS  7S  2100 

23  07  78  1745 

24  08  78  1745 
28  09  76  1430 

28  10  7B  1745 

29  1 1  7B  1645 


MAXIMUM 

AVG  Oft  GEOM  MN  ( * ) 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    D1$T  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


27  01  7B  153^ 
23  02  ?B  1303 
29  03  78  1503 

23  05  78  163  D 
19  06  78  210D 
33  07  78  1745 

24  08  78  1745 
2B  09  79  1430 

28  10  76  17-45 

29  It  78  1645 


MAXIMUM 

AVQ  OR  GEOM  MN  ( - ) 

Ml  M  LhTUM 

NO  OF  SAMPLES 


430 

0 

160 

0 

0 

0 

14 

9 

S 

5 

0 

4 

240 

4  3-4 

1 

10 


coo 


32 


0 

2.86 

520.000 

849 

0 

320.00 

12 

00 

a 

3.40 

1  1  .000 

1  143 

0 

445.00 

9 

00 

77 

11  ,78 

16.000 

1227 

0 

490-00 

1 

80 

0 

0    660 

1250 

0 

490-00 

6 

50 

1L 

S.26 

83,000 

470, OD 

18 

8.81 

0.  13 

S10, 

77 

1  1  .78 

520.000 

1250 

0 

510. 

22 

5 

IOD 

4.79 

T64 . 1 79 

929 

4 

379. 10 

IS 

79 

0 

2.58 

0.  13 

61  8 

0 

225.00 

1 

SO 

10 


265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L       MG/L 


0.019 
0  001  L 
0.002 
0.002 


001 
007 

00.1 

018 

0040 

001 

8 


9         10 

203        221 
TOTAL      TOTAL 

ALUMINUM  CHROMIUM 
MG/L       MG/L 


.000 

000 

150 


24  . 
6.741 

O.tSO 


0  020 
0.02QL 
0.040L 
0.02  L 

0.02  L 

O.02OL 
0.02  L 
0.020L 

0.040 

0.023D 

0.020 


8 

225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

0.550 
0  050 
0.050 
0.28 


060 

06 

D40 


0.550 
0.  161 
0  .  040 


10 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

3 . 030L 
0.03OL 
3 . 030  L 
3  03  L 


030L 

03  L 
030L 

030 

030D 

030 


8 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 


005L 
005L 
005  L 
005  L 


.005L 
.005L 
005  L 

.005 
005D 

.005 


62 
22 

28 


70 
3SU 


249 
TOTAL 
2  INC 

MG/L 

1.B00 
0.  1  10 
0.010L 
0.64 

0.5S 

0.150 

0.24 

0-020 

1  BOO 
0  .  440D 
0,010 


2 

65 

IB 

00 

3 

90 

17 

00 

5 

3S 

16 

00 

5 

40 

21 

00 

4 

70 

16 

00 

4 

55 

1  1 

5 

40 

21 

00 

3 

94 

13 

50 

1 

90 

7 

3 

10 

201 
TOTAL 
MN 
MG/L 


600 
700 
280 
620 
350 
660 
880 
.095 

.2 

.989 

.095 


10 

238 
TOTAL 
NICKEL 
MG/I. 

0  .  390 
0.050 
0.0201. 
0.17 

0.(2 

0.040 

0.06 

0.0201. 


390 
.  1  08D 
.020 


SAMP    DTE    HOUM       STN       STN    $AMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


27  01  7B  1530 
23  02  78  1200 
29  03  78  1500 
23  05  78  1630 
19  06  78  2100 

23  07  78  1745 

24  08  78  1745 

28  09  78  1430 
28  10  78  I741i 
39  11  7B  164S 


.3 
.3 
-3 
.3 
3 
.3 
-3 
.3 


217  451 

TOTAL  RADIUM 

COBALT  226  DISS 

MG/L  PCI/L 

0.600 

0.040  1 . 

0.020L  3- 

0  28  1  . 

1    L 

0.02  L  1  . 

3. 

0.090  1  .   L 
0.08 

0  020L  1 . 


452 

453 

454 

455 

456 

GROSS" A- 

GROSS'A" 

GROSS" B" 

GROSS" B" 

URANIUM 

DISS 

UNDISS 

DISS 

UNDISS 

238 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

UG/L 

2  700. 

2. 

2000. 

1  . 

575. 

2300. 

4. 

730. 

2 

580. 

660. 

2. 

220 

2 

330 

SOO. 

2. 

260 

2 

320 

245. 

24. 

66, 

8 

170 

9. 

25. 

9. 

12 

10.     L 

67. 

13. 

1  1  . 

IT 

34. 

MAXIMUM 

AUG  OB  GEOM  MN  ( * | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


0.600 
0. 1440 
0.020 


3. 
2. 


2700. 
BIO. 


25 

S, 


2000. 
413. 


12. 
5. 


580. 
253. 

10. 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


B.O.*./    SITE;     BUU     LAKE    CONTROL 

SAMPLE    POINT:     WEST     BSD   Op    BUD    LAKE    TAILINGS 

STATION    TYPE;     LAKE 


MAJOR  BASJN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
SERPENT    RIVER 


U    T    M:     I?    0370375.0    5150900-0    4 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  382 

STATION    ID:        14-0019-022-01 

STORET    CODE:    02 
002 
6040 

REGION:     05  MILEAGE:  57-00 


SAMP    DTE    HOUR       STN 
DY    MO    YR    LMT  OIST 

FEET 


21  01 
20  02 
26  03 
29  04 
24  05 
19  06 

23  07 

24  08 
29  09 

29  10 

30  11 
29  12 


78  1300 
78  1500 
78  0900 
78  1 1 00 
78  1500 
7B  1500 
7B  1300 
7B  1200 
7B  1200 
78  1200 
78  1630 
7B  1 200 


934 

901 

STN   SAMP      PJ 

SAMPLE 

SOD 

BRG    DEPTH 

NO 

M.TRS 

.3 

22007 

.3 

22043 

.3 

22  tog 

.3 

22120 

.3 

22156 

.3 

22187 

.3 

22218 

.3 

22249 

.3 

22281 

.3 

22312 

.3 

22343 

E 

.3 

22374 

E 

5-DAY 

BOD 

MG/L 


33 

TOTAL 

P 
MG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  - | 

MINIMUM 


0  007 
0.002 
0.007 
0.010 
0.005 
0.003 
0.012 
0.012 
0.015 
0.013 
0.006 

0,015 
0.008 
0.002 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

0.002 
0 . 00 1 L 

0.001 
0.002 


0.003 
0.001 

0.003 
0    002D 
0,001 


19  20 

FILTERED  TOTAL 

AMMONIA  KiIELOAHL 
MG/L  MG/L 


1  16 
182 
136 
130 
006 
008 


0  .  064 

0.  i  io 


0    344 
0.1 42 

0  ,0b4 


0  240 
0.5  TO 
0.360 
0.290 
0.550 
0.360 
0.320 
0.640 

0.530 
0.40 


0  640 
0.420 
0.240 


FILIERED       FILTERED  I.NRGNC 

N02-N  N03^N  N 

MG/L  MG/L  MO/L 


0.008 
0.007 
0.002 
0.028 
0  008 
0.006 

0.016 

0,012 

0.014 


0  028 
0.011 
0    002 


0.072 
0.318 
0.  130 
0.  170 
0  130 
0.110 


.088 
.266 


.318 

.151 
.07  2 


0,  196 
0,507 
0.2  68 
0  .  328 
0.234 
0.214 

0.435 

0.164 
0.390 


.507 
.  304 
.164 


NO    OF    SAMPLES 


18 

23 

5 

6 

107 

14 

16 

56 

59 

2B0 

SAMP    DTF 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP       Pd 

TOTAL 

TOTAL   N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

CONO 

TURB- 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

DY    MO 

YR 

LMT 

OIST 

ERG 

DEPTH 

OfiGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SI LICATE 

FEET 

MTBS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI     MG/L 

21     01 

78 

1300 

.3 

0.124 

0.320 

28.0 

0.7 

27 

41 

1  .20 

0.9 

10. 0 

2.75 

20    02 

78 

1500 

.3 

0.328 

0.B35 

31.0 

1  .5 

29 

45 

0.  90 

1  .  1 

11.0 

2.  70 

26    03 

7B 

09O0 

.3 

0.224 

0.492 

31. 

1  .9 

29 

45 

0.7 

1  .0 

9.  0 

2  .  75 

29    04 

78 

1100 

.3 

0 .  1  60 

D.488 

30.0 

3.2 

27 

42 

i  .00 

1  .2 

B.  0 

24    05 

78 

1500 

.3 

0.454 

0.688 

30.0 

1  .4 

29 

45 

0,90 

1  .0 

B  .  5 

19    06 

78 

1500 

.3 

0.262 

0.476 

32.0 

3.2 

29 

44 

0.80 

0.9 

11.0 

23   07 

78 

1300 

.3 

28.0 

1  .6 

26 

40 

1  .  10 

1  .0 

7.  0 

1  .60 

24    OS 

78 

1200 

.3 

0.296 

0.731 

34.0 

7.3 

27 

41 

0.90 

1  .1 

8.  2 

29    09 

7B 

1200 

.3 

31  -0 

4  ,  4 

27 

42 

1  .1 

7  .  5 

29    10 

7B 

1200 

.3 

0.466 

0.630 

31.0 

4.0 

26 

40 

1  .50 

1  .3 

8.  0 

30    li 

78 

1630 

.3 

0.290 

0.680 

2  9 

1  . 

28 

43 

1  -  1 

1  .  1 

9.5 

29    12 

?B 

1200 

.3 

30.0 

2.0 

28 

44 

1  .80 

1  .3 

9    0 

MAXIMUM 

0.466 

0.835 

34.0 

7.3 

29 

45 

1  .80 

1  .3 

11.0 

2.  75 

AVG 

OP    G 

EOM 

MN    (  *  1 

0.285 

0.593 

30.4 

2.7 

28 

43 

1  .08 

1  .  1 

B.  9 

2.45 

MINIMUM 

0.  124 

0.320 

28.0 

0.7 

26 

40 

0.7 

0-9 

7  .  0 

1  .60 

SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


'■.C  OF  SAMPLES 


95 

52 

STN       STN   SAMP      PJ 

ACIDITY 

TOT    ALK 

DIST    BRG    DEPTH 

PH    8.3 

AT     LAB 

FEET                MTRS 

MG/L 

MG/L 

209 

76 

72 

74 

68 

67 

66 

TOTAL 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.     MAG 

COLOUR 

PTSS I UM 

SODIUM 

IRON 

HAR0NES5 

CALCIUM 

NESIUM 

HA2EN 

K 

NA 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

21     01 

78 

1300 

.3 

20    02 

78 

t500 

.3 

26    03 

78 

0-900 

.:■ 

29    04 

7B 

1  100 

.3 

24    05 

78 

1500 

.3 

19    06 

78 

1500 

.3 

23    07 

78 

13O0 

.3 

24    08 

78 

1200 

.3 

29    09 

7B 

1200 

.3 

29    10 

78 

1200 

.3 

30    11 

78 

1630 

.3 

29    12 

7B 

1200 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OK 

GEOM    MN 

■ 

v  .-<:vl--. 

4.5 
4.9 
5.9 
2.9 
3.1 
3.3 
1  ,8 
4.3 
I  8 
3.2 
3.1 


5.9 
3.5 


81 

0 

650 

32 

2 

500 

51 

0 

54 

36 

0 

340 

S3 

0 

140 

49 

0 

130 

14 

0 

220 

96 

0 

230 

0 

400 

42 

0 

380 

58 

0 

76 

74 

0 

760 

53 

a 

500 

72 

0 

588 

32 

0 

130 

1  1  0 

15.0 

15. 

12.0 

14.0 

15.0 

15.0 

22.0 


4  ,40 

0    70 

40 

0.35 

1  .20 

4.80 

0.75 

40 

0.45 

1  .20 

4.6 

0.75 

45 

0-55 

1  .3 

4.00 

0.55 

35 

0-35 

1  .60 

4.50 

0.60 

31 

0.35 

1  .  1  0 

4.  BO 

0.65 

23 

D.40 

1  .  20 

4,20 

1  .05 

16 

0.45 

1  .  10 

3.00 

3.60 

16 

0.55 

1.30 

5.0O 

0.65 

0.40 

1.60 

4.20 

0.60 

54 

0.40 

1.10 

4    0 

1  .0 

58 

0.35 

1  .5 

4.60 

0.65 

50 

0    45 

1  .40 

5    00 

3.60 

5B 

0-55 

1  .  60 

4.34 

0.96 

37 

0    42 

1  .30 

3.00 

0.55 

16 

0-35 

1.10 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


21    01 

78 

1300 

.3 

20    02 

7B 

1500 

.3 

26    03 

78 

0900 

.3 

29    04 

78 

1100 

.3 

24    05 

78 

1600 

.3 

19    OS 

7S 

150O 

.3 

23    07 

7S 

130O 

.3 

24    OB 

7a 

1200 

.3 

29    09 

78 

1200 

.3 

29    10 

78 

1200 

.3 

30    11 

7B 

1630 

.3 

29    12 

7B 

1200 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

QR    GEOM   MN 

I-  ' 

MINIMUM 

41 

265 

203 

22  1 

225 

229 

215 

249 

201 

238 

COD 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

10TAL 

TOTAL 

TOTAL 

ARSENIC 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

SO 

0.001L 

0.29 

0.02    L 

0.02 

0.03     L 

0.005L 

0    02 

0.  120 

0.02    L 

20 

O.OOIL 

0.250 

0.020L 

0.040 

0.030L 

0.005L 

0    030 

0.162 

0.020L 

30 

0 . 00 1 L 

0.34 

0.04    L 

0.  08 

0.03    L 

0    005L 

0.06 

0.083 

0.02    L 

0. 001 L 

0.380 

O.02OL 

0.020 

0.030L 

0.005L 

0.O3O 

0,081 

0 .020L 

O.OOIL 

0.36 

0.02    L 

0.04 

0.03    L 

0.005L 

0    02 

0.04  6 
0.03  4 

0.02    L 

0.00 1 

Oil 

0.02    L 

0    03 

0.03    L 

0.005L 

0.01     L 

0.030 
0.049 

0.02     L 

0.003 

0.120 

0,0201- 

0.020 

0.030L 

D.OOSL 

0    OIOL 

0.0S2 

0.020L 

0.001L 

0.400 

0.0201. 

0.070 

0.030L 

0.005L 

0    OIOL 

0.108 

0.020L 

O.OOIL 

0.390 

0.020L 

□  .060 

0.030L 

0.005L 

0    020 

0.176 
0.091 

0.020L 

50 

0.003 

0.400 

0.04 

O.OB 

0.03 

0.005 

0    06 

0.176 

C.02 

33 

0.001 D 

0.293 

0.022D 

0.042 

0    030D 

0.005D 

0.0230 

0    086 

0.020D 

20 

0.001 

0.  I  I 

0.02 

0.02 

0  .03 

0.005 

0.01 

0.030 

0.02 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  J 


SAMPLE  INFOJMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  DIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   35  OCT  79   PAGE    383 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BUG  DEPTH 
fEIT       MTRS 


21  01  78 

30  03  78 
36  03  78 
39  04  78 
24  OS  78 
19  06  78 

31  07  78 
34  08  7B 
29  09  78 

29  10  78 

30  11  78 


1310 
15  50 
0910 
1 1 00 

15  30 
1500 
13  DO 
13  30 

12  30 

13  30 

16  JO 


217 

TOTAL 

COBALT 

MG/L 


0.02  L 
0.030L 
0.02  L 
0.03  L 
0.02    L 


Q-02    t 

0020L 
0  0301 
0    020L 


451 
RADIUM 
226    DISS 
PCI/L 


452 
GROSS* A" 
DISS 
PCI/L 


453 
GROSS" A" 
UNDISS 
PCI/L 


454 
GROSS- B" 
DISS 
PCI/l 


455  456 

GROSS"B"  URANIUM 
UNOISS  238 

PCI/L  UG/L 


10. 
10. 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (  '  | 

M I N I  HUM 

NO  OF  SAMPLES 


0.03 
0.02  ID 
0.D2 


2. 
1  . 


1  . 
1. 


8,0. *./  SITE 
SAMPLE  POUT 
STATION  TYPE 


PPONTO  LAKE  OUTLET 

AT  HIGHWAY  NO  17  NEAR  PPONTO  MINE  ROAD 

LAKE     FLO*  GAUGE  MOE  02C0100 


SAMP  DTE  HOJR   STN   STN  SAMP  fj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  8RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


19   01 

78 

1630 

.3 

39   04 

7B 

19  30 

.3 

39    05 

78 

16  30 

.3 

38    06 

?B 

1830 

.3 

35    07 

78 

18  30 

.3 

31     OB 

78 

1430 

.3 

26   09 

78 

1500 

.3 

36    10 

78 

1430 

.3 

38    11 

78 

1830 

.3 

38    13 

78 

1530 

3 
MAXIMUM 

«VG 

OR  GEOM  MN  ( • I 
M I N I  MUM 

934 
SAMPLE 


22002 
22  121 
22135 
22165 
32196 
22227 
22259 
22390 
22321 
22352 


901 
SCD 


NO    OF    SAMPLES 

18  33 

SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ  TOTAL  TOTAL    N 

DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH  ORGNC       N 

FEET  MTRS  MG/L  MG/L 


6D    1 

MAJOR    6ASIN,  GREAT     LAKES 

MINOR    BASIN.  LAKE    HURON 

TERM    STREAM:  SERPENT    RIVER 

U    T    M:     T7    0369000.0    51 17G50.0    4 


STATION    10.        14-0019-023-01 
STORET    CODE: 


S-DAV 

BOD 

MG/L 


0,5 
0.5 
0.5 

1 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


33 
TOTAL 


MG/L 


OH 
012 
002 
03b 
042 
007 
006 
002 
017 


0.043 
0.015 
0.002 

9 

6 
SUSP. 
SOL  I  OS 
MG/L 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

0,003 
0 . 00 1 L 
0. 001 L 
0.002 

0.005 


O.0O1L 
0.001 

0.005 
0. 002D 
0.001 


7 
DISS. 
S0LI05 
MG/L 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MO/L 

0  -  400 
0.210 
0  ,  0B2 
0  .  036 


0.  166 
0.460 


0  .  490 
0.218 
0,036 


20 
TOTAL 
KOELDAHL 
MG/L 

0,650 
0.480 
0.290 
0.200 
0.900 
0.820 

0.460 
0.59 


0 .  900 
0.549 
0.2D0 


MILEAGE: 

21  22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


0.015 

0.0:  ■ 

0.038 
0002 

0   010 

0.014 
0    045 


0045 
0  019 
0    002 


0.075 
0.070 
0.053 
0.035 

0.010 

0.241 
0.235 


0.24  1 
0.103 
0.010 


02 

002 

8040 

0.50 

17 
INRGF.C 
N 
MG/L 

0.580 
0.291 
0,  172 
0.07* 

0.100 

0.431 
0 .  740 


0,740 
0.340 
0.07;i 


I"                      16                     56  59                   280 

CONO.             TURB.  CHLORIDE  SULPHATE  REACTIVE 

25C  FORMAZIN  MG/L  SILICATE 

UMHOS            UNITS  MG/L  SI    MO/L 


IS    01     78 
29    04    78 
29    05    78 
38   06   7B 

25  07    78 
11    OB    78 

26  09    78 
26    ID    78 
28    1 1     78 
26    12    76 

16O0 
1900 
1600 

le.so 

18:30 
1430 
1500 
14  JO 
18:30 
1500 

-3 
3 
-3 
.3 
.3 
3 
3 
.3 
3 
3 

0.  160 
0.270 
0.208 
0.  164 

0 .  740 

0.294 
0.  130 

0.740 
0.561 
0.3B0 
0.237 

0.840 

0.715 
0    B70 

644.0 

437.0 

532,0 

750,0 

439,0 

394.0 

597.0 

823.0 

910. 

611.0 

5.6 
3   0 

2    2 
3.  1 
7   8 
26   0 
2.6 
5.0 
3.1 
4.0 

638 
434 
530 
747 
431 
368 
594 
816 
907 
607 

810 
560 
670 
660 
570 
SID 
790 
990 
1080 
800 

4.50 
1  .30 

1  ,70 
S    60 
4    80 

10.00 

3.50 

2  0 
4.70 

12.5 
13.0 
1I.S 
14.  D 
63.0 
59.0 
26.5 
9.0 
IB. 5 
39.0 

376    0 
224.0 
304.0 
410.0 
1  16.  0 
97.0 
340.0 
487.0 
600. 
310.0 

1  .45 
3.95 

,tVG 

MAX IMUM 

OR    GEOM   MN     ( ■ | 

MINIMUM 

0.740 
0.381 
0.  130 

0.870 
0.62D 
0.237 

910. 

613.7 

394.0 

36.0 
6.3 
3.2 

907 
607 
368 

1080 
768 
510 

10.00 
4,23 
1  .30 

59.0 

25.4 

9.0 

600. 
326.4 
97,0 

3.95 

3.70 
1.45 

NO 

OF    SAMPLES 

7 

7 

10 

10 

10 

10 

9 

10 

10 

3 

SAMP    DTE 
DY    MO    YR 

HOUR 
LMT 

STM 

DIST 

FEET 

STN    SAMP       PJ 
BRG    DEPTH 
MTRS 

95 
ACIOITY 

fH    9.3 
MG/L 

52 

TOT    ALK 

AT     LAB 

MG/L 

ss 

Ph 
AT    LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

76 
CAlCUL 
HARDNESS 
MG/L 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

74 
TOT,     MAG 
NESIUM 
MG/L 

68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

67 
PTSSILM 
K 

MG/l 

66 

SODIUM 

NA 

MG/L 

18    01     78 
29    04    78 
39    05    78 
38    06    78 

25  07    78 
31     08    78 
36    09    78 
36     10    78 
28     11     7B 

26  12    78 

1600 
1900 
1600 
18  30 
1830 
14  30 
1500 
1430 
1830 
15i)0 

.3 

.3 
.3 
.3 
3 
,3 
.3 
.3 
.3 
.3 

1     8 
0-0 
0    0 

4,0 
ISO 
9.  1 
50 
2.4 
2.0 

34 
48 
31 
19 
98 
65 
40 
31 
26 
61 

7,58 
10.  OB 
8.61 
7.43 
7.  16 
7.30 

7.36 
8.64 
7.08 

0.550 

0.  130 

0,330 

5.5QQ 

3.950 

1  .950 

0.390 

0.270 

0.38 

1  .100 

688.0 
279.0 
337.0 
4B0.0 
23  7.0 
172    0 
400.0 
567.0 

396.0 

260-00 
110-00 
135    00 
185    00 
81  .00 
60.00 
148    00 
3  1 0    00 
300. 
138.00 

9.  SO 
0.9S 
1  ,BS 
4.50 
6.00 
5-50 
7,50 
B    00 

12.50 

15 

15 

33 

34 

189 

251 

13 
11 
SO 

2- 25 
1.35 
1  -60 
3.50 
075 
1    00 
2.45 
3.80 
3.70 
1    85 

8.4C 

7.5C 

7.00 

9.6C 

29.  OC 

31.  OC 

16. OC 

IT  .00 

10. 

20.50 

)VG 

MAXIMUM 

OR    GEOM   MN     (•) 

MINIMUM 

15.0 
4.4 
0.0 

98 
45 
19 

10    08 
7.90 
7.08 

8,500 
1    354 
0.  130 

689,0 
392.9 
17J.0 

360.00 
152.70 
60.00 

12.50 
6.26 
0    95 

351 
69 
11 

3-80 
2.23 
0.75 

31  .00 

IS. 00 

7.00 

NO    OF    SAMPLES 

9 

10 

« 

10 

9 

10 

9 

9 

10 

10 

SAMP    DTE 
DY    MO    YR 

HOUR 
LMT 

STN 

OIST 

FEET 

STN    SAMP       PJ 
BRG    DEPTH 
MTR5 

41 
COO 

MG/L 

265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

203 

TOTAL 

Aluminum 

MG/L 

231 

TOTAL 

CHROMIUM 

MG/L 

335 
total 
copper 

MG/L 

329 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

338 
TOTAL 
NICKEL 

MG/L 

IS   01    78 
39  04    78 
29  05   78 
28  06   78 
25   07    7B 

16'30 
1930 
1600 
18  30 
1830 

.3 
.3 
.3 
3 

.3 

42 

0.001L 
0.  001 
0.001L 
0.001 

0  96 

1  .700 
0.67 
0.33 

0    03    L 
0.020L 
0.D2    L 
0.D3    L 

0,07 
0.030 
0.03 
0,06 

0.3      L 
0.030L 
0    03    L 
0,03    L 

O.OOSL 
0.005L 
O.OOSL 
0.005L 

0    01 
0   010 
0.01     L 
0  01    L 

0.100 
0    012 
0.038 
0.099 

D.04 
0.0301 
O.03    L 
0.02    L 

31    08    78 

1430 

3 

0.400 

36   09   7B 
26    10   78 
28    II    78 

1500 
14  30 
18  30 

.3 
.3 
.3 

D.001 
0.O01 

0.360 
0.44 

0.070 
0.02    L 

0.030 
0.02 

0.030L 
0.03    L 

0.005L 
0.005L 

D.030 
0.01    L 

0    148 
0    048 
0.029 

0.030 
0.02   L 

2a  13  7a 

1630 

.3 

0.001 

0230 

0.020L 

0,050 

0.0301 

O.OOSL 

0010 

0.040 
0.370 

0 .  030L 

IVQ 

MAXIMUM 

OR    GEOM   MN     ( • ) 

MINIMUM 

42 
42 
43 

o.oot 

0 . 00 1 D 
0.001 

1  .700 
0.669 
0.230 

0.070 

0.0370 

0.03 

0.07 

0.039 

0.03 

0:3 

0 . 0690 

0,030 

O.OOS 
0 . 0050 
0.005 

0   030 
0,01  3D 
001 

0,400 
0.12B 
0.012 

0.04 
0.023D 
0 .  020 

NO    OF    SAMPLES 


(    C    0    N    T    D     ) 


SAMPLE    INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     R„VER    BASINS 


B.O.W./    SITE:     PRONTO    LAKE    OUTLET 

SAMPLE    POINT:     AT     HIGHWAY    NO    17    NEAR     PRONTO    MINE    ROAD       SO 


STATION    TYPE:     LAKE 


FLOW    GAUGE    MOE    02CDTOO 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


CHEAT     LAKES 
LAKE    HURON 
SERPENT    RIVER 


DATE    OF    REPORT 
5TATION    ID: 


25   OCT    79      PAGE 
14-0019-023-01 
STORE 


CODE:    02 
002 
B040 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR     LMT 


STN       STN    SAMP       PU 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


217 

TOTAL 


COBALT   226  DISS 
MG/l      PCI/L 


451         452        453 

radium  gross* A'  gross -a- 

DISS     UNOISS 
PCI/L      PCI/L 


.0  51 17650 

.0  4     REGION:  05 

454 

455 

456 

BROSS"B« 

GROSS" B" 

URANIUM 

DISS 

UNOISS 

236 

PCI/L 

PCI/L 

UG/L 

19  Of 

78 

1600 

.3 

0.04 

29  04 

78 

1900 

.3 

0.030L 

29  05 

78 

ISQO 

.3 

0.02  L 

3. 

30. 

28  06 

78 

IB  30 

3 

0.02  L 

2. 

30. 

25  07 

7S 

1830 

.3 

2. 

1  10. 

31  08 

78 

1430 

.3 

3. 

64. 

26  09 

78 

1500 

.3 

0.020L 

26  10 

78 

1430 

.3 

0.02  L 

28  1  1 

78 

1S30 

.3 

3. 

12. 

26  12 

7B 

1500 

.3 

0.030L 

MAXIMUM 

0.04 

3. 

110. 

AVG  OR 

GEOM  MM 

l»i 

0.026D 

3. 

43. 

MINIMUM 

0  ,  02 

2. 

12. 

15. 

9. 

20. 


1. 
A. 
2. 


69. 
33. 


69. 
29.  D 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


PUD     LAKE     [AILINGS 

BUD     LAKE    TAILINOS    UPSTREAM    FROM    BARIUM    TREATMENT       22 
LAK£  MAuOR    BASIN 

MIKOR    8ASIN 
TERM    STREAM 


21 

01 

78 

1330 

22 

02 

78 

1  130 

26 

03 

73 

0930 

29 

04 

78 

1030 

24 

05 

78 

1530 

18 

06 

78 

1530 

23 

0? 

78 

1350 

24 

06 

7B 

1250 

29 

09 

7B 

1250 

29 

10 

76 

1250 

30 

11 

78 

1700 

St 

■2 

78 

1250 

SIN       STN    SAMP       PJ 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


934 

901 

SAMPLE 

SOD 

NO 

22008 

22044 

22075 

22132 

22157 

22188 

2221 

22250 

22282 

22313 

22344 

6 

22375 

6 

GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
SERPENT    RIVER 


U    T    M:     17    0371200.0    5151250.0    4 


-DAY 
BOD 


0.5 
0.2 
0.2 


33         19 
TOTAL   FILTERED 
P    AMMON I  A 


STATION     ID:        14-0019-024-01 

STORET    CODE:     02 
002 
8040 


REG1  ON  :     05 


MG/L 

.012 
010 
014 

.030 


0.030 
0.0.22 
0.010 
0.035 
0.022 
0.016 
0 .  004 


MG/L 

23.600 
20  500 
27 . 400 
2B . 400 
23.400 
2  3.000 

13.SO0 

1 4 .  300 
17.8 


20  2  1 

TOTAL  FILTERED 

KOELOAHL  N02-N 

MG/L  MG/L 


23. BOO 
20.800 
32.200 
32.500 
23.400 
23.700 
20.000 
15.200 

16. BOO 


13.000 
13.000 
9.000 
8.800 
8.700 
9.200 

11 .200 

13.600 
13.0 


MILEAGE:  56.40 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

69 , 700 
72  000 
74  000 
66.700 
69 .800 
71 .800 


17 
INRGNC 


18 
TOTAL 
ORGNC   N 
MG/L      MG/L 


106.300 
105.500 
1 1 0.4CQ 
103.900 
101 .900 
104.000 


60  BOO    105.500 


75.400  103.300 

79.5  110.300 


0.200 
0.300 
4.800 
4.  100 
0.000 
0.700 


500 
700 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM    MN     (*) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTR5 


o.s 

0.035 

28.400 

32 

500 

13  600 

80 

800 

110.400 

4.600 

0.3 

0.019 

21 .322 

22 

690 

1 1 .056 

73 

300 

105.678 

1  .667 

0.2 

0.004 

13.500 

15 

200 

8.700 

66 

700 

101 .900 

0.000 

21  01 

22  02 

26  03 
29  04 
24  05 
19  06 

23  07 

24  08 
29  09 

29  10 

30  11 
29  12 


78  1330 

78  1130 

78  0930 

78  1 030 

78  1530 

78  1530 

78  1350 

78  1250 

78  1250 

78  1250 

78  1700 

78  1250 


MAXIMUM 

AVG    OR     GEOM    MN     I • 1 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


21  01 

78 

1330 

.3 

22  02 

78 

1130 

.3 

26  03 

78 

0930 

.3 

29  04 

78 

1030 

.3 

24  05 

78 

1530 

.3 

19  06 

78 

1530 

j 

23  07 

7B 

1350 

.3 

24  08 

7B 

1250 

,3 

29  09 

76 

1250 

3 

29  10 

78 

1250 

.3 

30  11 

78 

1700 

.3 

29  12 

78 

1250 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR  C 

MINIMUM 

23 
TOTAL    B 

MG/L 

I  06. 5  00 

1 05 . BOO 
1 15.200 
108.000 
101.900 
104.700 

107.200 

105.800 
1 1 1 .000 


1 1 5,200 
107.344 
101 .900 


52 

TOT    ALK 


NO    OF    SAMPLES 


66 
85 
IJS 
105 

fir 
S3 
IS 


51 

*s 

122 

62 

6 

'.I 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

2599.0 

2572.0 

2547.0 

233B.0 

2493.0 

2791  .0 

2971 .0 

3213.0 

3071 .0 

2266,0 

246B. 

2596.0 

3213,0 
2S60 ,6 
2269.0 

12 

55 

Pri 

AT     LAB 


9.64 
10.  12 
10.50 
10.00 
9-52 
9.01 
9.36 
9.30 

B.  S3 
6.77 

9.B3 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

14. D 


3.3 
3.0 

0.5 


22.0 
6.  1 


12 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0.030 

0.470 

O.O50 

0.090 

0.030 

0.300 

0.200 

0.140 

0.310 

0.220 

0.06 

0.010 

0.470 

0 .  1  59 
0.010 


1 1 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

2565 
2566 
2539 
2336 
2400 
2737 
2949 
3209 
3068 
2265 
2467 
2594 

3209 
2655 
2265 


CALCUL 

HARDNLSS 
MC/L 

1463.0 
1532.0 
1403.0 
1  133  0 
1686.0 
1566  0 
1540.0 
1533.0 
1 440 .0 


1ES8.0 
1477.6 
1133.0 


COND. 

25C 

UMHOS 

2690 
2650 
2580 
2350 
2500 
2700 
2700 
2690 
2660 
2700 
2750 
2700 

2750 
2639 
2350 


TOTAL   TOT 
CALCIUM     N 
MG/L 

580 . 00 

6  1  0 . 00 

560.00 

490  00 

671 .00 

620 .00 

610.00 

610.00 

570.00 

535,00 

550. 

140.00 


10  9 

16         56 

TURB.  CHLORIDE 
FORMAZIN       MG/L 
UNITS 


E71  00 
545,50 
140,00 


1  .20 

o.es 
0.80 
I  .70 
I  .20 
2.90 
15.00 
1  .50 

2.50 


59  280 

PHATE       REACTIVE 
SILICATE 
MG/L  SI    MG/L 


16.0 


1 403 . 0 

2325    0 

1333.0 

1163.0 

1373.0 

1 396 . 0 

13S7.0 

1425.0 

1307.0 

1800.0 

1450. 

1428.0 


19,5 

2325,0 

16.4 

1407.0 

14.0 

1 163.0 

0.30 
0.45 
0.85 


0.85 
0.50 
0.30 


74 

68 

67 

66 

.  mag 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

£5  1  UM 

HAZEN 

K 

NA 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

3.55 

5 

115.00 

16.00 

2,20 

5 

110.00 

1  .25 

5 

107.00 

17.00 

2.25 

5 

98.00 

15.00 

3.10 

9 

105,00 

15.00 

4.30 

21 

1  1 3  .  00 

4.00 

17 

1 00 . 00 

16.00 

2. 45 

13 

124.00 

14.00 

4.00 

1 13.00 

16 

102.00 

5 

60. 

3 

130.00 

4.30 

21 

1 30 . 00 

17.00 

3.01 

9 

106.42 

15. SO 

95 
ACIDITY 
PH    8.3 
MG/L 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
D.O 
0.0 
0. 


0.0 
0.0 
CO 


COD 
MG/L 

90 

20 
40 


90 

50 
20 


(   C    0   N   T   0    I 


SAMPL 

E    ] 

VFORMA 

TlON 

SYSTEM 

s 

TAT  ION    SUN 

WARY    REPOR 

T     -     RIVER 

BASINS 

DATE    OF    REPORT       25    OCT 

79       PAGE 

385 

SAMP 
DY   MO 

3TE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

265 
TOTAL 

203 
TOTAL 

221 
TOTAL 

225 
TOTAL 

229 
TOTAL 

215 

TOTAL 

249 

TOTAL 

201 
TOTAL 

238 
TOTAL 

317 
TOTAL 

YR 

LMT 

DIST 

BBS    DEPTN 

ARSENIC 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

COBALT 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

•KS/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

81    Ol 
23   03 

78 

13.90 

.3 

0.013 

1  .8 

0.02 

0.04 

0.03     L 

0.005L 

0.01     L 

0    006 

0.02     L 

0.03    i. 

78 

1  1  JO 

.3 

0.014 

1  .200 

0.030L 

0.060 

0-030L 

0.005L 

0.010 

0    034 

0    020L 

0.030L 

35   03 

78 

09  30 

3 

0.009 

1  .  100 

0.030 

0.060 

0.030L 

0-OOSL 

0.030 

0.012 

O.020L 

O.Q30C 

29    04 
34    06 
19    06 

76 

10  30 

.3 

0.009 

1  .900 

0    030  L 

0.050 

0.030L 

0.005L 

0.020 

0    01  1 

0.020L 

0.03    I 

7a 

76 

15  30 
15  30 

-3 
.3 

0.010L 

2.2 

0-03    L 

0.06 

0.03     L 

O.OOSL 

O.Ol 

0    005 
0.016 
0    014 
0,026 
0    024 

0.02     L 

0.03    t 

33  07 

34  08 

76 
76 

1330 
1250 

.3 
.3 

O.017 

3.2 

0.02    L 

0.08 

003    L 

o.oosl 

0.01     L 

0.02     L 

0.02    t 

29   09 

29  to 

30  11 
29    13 

76 

12:0 

.3 

O.OTS 

2.40O 

0-020L 

0.060 

0.030L 

0.005L 

O.OlOL 

0.020L 

0.020L 

76 

12  50 

■  3 

0    009 

2.D0O 

0-020L 

0.050 

0.030L 

0.005L 

0.010 

0.020 

0.020 

0 .020L 

78 

17  30 

3 

0,015 

1  .600 

0.020L 

0.090 

0.030L 

0.005L 

0    010 

0.013 

0020L 

0 -020L 

78 

12  50 

.3 

0    003 

1  .  400 

0.020L 

0,050 

0.030L 

0.005L 

0.010L 

0.010 

0.020L 

0.03CL 

MAXIMUM 

0.016 

3.2 

0.02 

0.090 

0.03 

0.005 

0,030 

0.034 

0.02 

0.03 

AVG 

OB    GEOM    MN     1  •  > 

0    OHO 

1  .900 

0.020D 

0    060 

0-030D 

0-0050 

0 .  0 1  30 

0.016 

0.0200 

0.023D 

MINIMUM 

0.0O3 

1  .  100 

0.02 

0.04 

0    03 

0    005 

0.01 

0.005 

0.02 

0.02 

NO    OF    SIMPLES 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

12 

10 

M 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

Samp  dte 

HOJR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

RADIUM 

GROSS- A" 

GROSS- A- 

GROSS "e- 

GROSS -6" 

URAN !UM 

DY    MO 

YR 

LMI 

DIST 

BRG    DEPTH 

226    DISS 

DISS 

UND15S 

DISS 

UN0IS5 

23B 

FEET 

MTRS 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

UG/L 

22   03 

78 

11  30 

-3 

81  . 

26   03 

78 

0930 

3 

740. 

67D. 

20. 

560. 

1  1  . 

10.     L 

29    04 

78 

1030 

3 

490, 

1800. 

40- 

1  300  . 

20. 

10 .    L 

24    05 

78 

1530 

3 

500 

1300. 

30, 

1220. 

10. 

30 

19    06 

78 

15  30 

3 

720 

930. 

34. 

830 

37. 

50 

33    07 

78 

13  50 

3 

5 

50. 

3085. 

B3. 

783. 

20 

24  oa 

78 

1350 

3 

650- 

980. 

130. 

780, 

40 

27, 

30    11 

78 

1700 

3 

320. 

300. 

700- 

250. 

170. 

36. 

MAXIMUM 

740. 

1800. 

3085. 

1300. 

783. 

50. 

AVG 

OR    GEOM   MN     (  *  | 

426. 

66  1 

432. 

7.7. 

151. 

26.     0 

MINIML 

M 

5. 

50. 

20. 

83. 

10. 

10. 

NO  OF  SAMPLES 


BO.*./ 

SITE: 

ELLIOT    LAKE 

STATION 

ID:        14-0019-027-01 

SAMPLE    POINT: 

AT     ELLIOT    LAKE    MUNICIPAL    PUMPH0U5E       48 

1 

STATION 

TYPE: 

LAKE 

MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 

STORET    CODE: 

03 

MINOR    BASIN:     LAKE 

HURON 

002 

TERM    STREAM:     SERPENT    RIVER 

6040 

STN  NO: 

37 

LAT: 

LONG; 

U    T    M 

17    0372000.0    5138450 

.0    4           REGION:    05 

MILEAGE: 

47.50 

934 

901 

1 

33 

34 

19 

20 

31 

22 

17 

SAMP    DIE 

HOUR 

5TN 

STN    SAMP       PJ             SAMPLE 

SCD 

5-OAY 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

DY   MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

NO 

80D 

P 

REACTIVE 

AMKON 1 A 

KJELDAHL 

N03N 

N03-* 

N 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

33  03 

78 

1600 

,3 

22057 

0.2 

0    020 

0.002 

0.006 

0.  190 

0    001 

0    394 

0.301 

37  03 

78 

1500 

.3 

22103 

0.3 

O.O10 

0.OO1L 

0.050 

0.320 

0 .  002 

0.315 

0.367 

3B  04 

78 

ISOO 

.3 

22133 

0.014 

0.O01 

0.052 

0.350 

0.002 

0.320 

0.174 

24  05 

78 

3C30 

,3 

22153 

0.059 

0.D01 

0.012 

D.600 

0.008 

0.26  7 

0.367 

20    06 

76 

IE  30 

,3 

23162 

0.012 

0.001 

0-040 

0.340 

0004 

0.185 

0.229 

24    07 

78 

i;oo 

3 

33213 

0.043 

0.460 

35  08 

78 

1 1  30 

.3 

22244 

0.008 

0 . 00 1 L 

0.072 

0    4  70 

0    002 

0.305 

0.379 

38    09 

7B 

i;oo 

.3 

22276 

0.006 

SB    10 

7B 

U30 

.3 

22307 

0.011 

0 . 00 1 L 

0.042 

0.350 

0.004 

0.356 

0.302 

30    11 

78 

WOO 

.3 

22338 

6 

0    009 

0.001 L 

0.050 

0.39 

0.003 

0,38  7 

0.340 

3S    12 

78 

i:oo 

3 

32369 

6 

0.021 

0.001 

MAXIMUM 

0.2 

0    059 

0.0O3 

0.O92 

0.600 

0.006 

0,315 

0.379 

AVG 

OR    GEOM    MN     <  •  ) 

0.2 

0.019 

0.001D 

0.051 

0.363 

0.003 

0.266 

0.330 

MINIMUM 

0.2 

0.006 

0.001 

0.O06 

0.  190 

0.001 

0.185 

0.229 

NO    Of    SAMPLES 

2 

11 

9 

8 

9 

8 

B 

B 

18 

33 

5 

6 

107 

14 

16 

56 

59 

3SC 

SAMP   OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ               TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

CONO 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

Or   MO 

rn 

UIT 

DIST 

BRG    DEPTH 

ORGNC      n 

SOLIDS 

Solids 

D-S0LI05 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

23   02 

7B 

1800 

.* 

0.  164 

0 

485 

76-0 

1 .1 

75 

115 

0.90 

1  1  .0 

25.5 

1.05 

37   03 

78 

1  *>00 

.3 

0.270 

0 

637 

75    0 

0.6 

74 

114 

0.80 

11  .5 

35.5 

1  .05 

28    04 

7B 

11500 

.3 

0    298 

■0 

572 

57    0 

1  .7 

55 

84 

1  ,00 

8.7 

16.0 

24   05 

76 

2030 

.3 

0    508 

0 

875 

113.0 

34.0 

79 

131 

3.  10 

13.0 

25    5 

20   06 

76 

11330 

.3 

0.300 

0 

429 

78.0 

13    0 

65 

100 

1  .60 

10.0 

27   0 

24   07 

76 

1!)00 

.3 

94.0 

3.9 

90 

139 

1  .00 

19.5 

23.5 

1  .25 

25   08 

78 

1130 

.3 

0.398 

0 

777 

107.0 

4.  t 

103 

158 

1  .40 

26.0 

23.5 

2B    09 

78 

1  iOO 

.3 

63.0 

2    4 

66 

102 

11  .0 

23   0 

28    10 

78 

1130 

.3 

D.308 

0 

610 

76.0 

3,0 

73 

1  12 

1  .60 

13,0 

25   0 

30    11 

78 

1100 

.3 

0.240 

0 

580 

72. 

0,6 

71 

109 

1  ,6 

1 1 .6 

26. 

2*    13 

78 

1300 

.3 

89.0 

4    0 

85 

130 

2.20 

13.5 

29.5 

MAXIMUM 

0.508 

0 

875 

113,0 

34,0 

103 

15B 

3.  10 

26.0 

29.5 

1.25 

AVG 

OS    GEOM   MS     ( -  1 

O.301 

0 

621 

82.3 

6    2 

76 

1  17 

1  .52 

13.5 

24   6 

1  .  12 

MINIMUM 

0.184 

0 

429 

57.0 

0.6 

55 

64 

0.60 

8.7 

18.0 

1,05 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  •  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


ELLIOT  LAKE 

AT  ELLIOT  LAKE  MUNICIPAL  PUMPHOUSE   48  1 

LAKE 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       f>d 
OY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FP.ET  MTRS 


23   02 

78 

iaoo 

.3 

27   03 

78 

isoo 

.3 

2a  04 

7B 

1500 

'J 

24   OS 

78 

2030 

.3 

20    06 

78 

1630 

.3 

14    07 

78 

1500 

.3 

25  oa 

78 

1430 

.3 

28   09 

78 

1200 

.3 

28    10 

7fl 

1430 

.3 

30    11 

78 

1400 

i 

23    12 

7B 

1200 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR    £ 

MINIMUM 

95 
ACIDITY 


5.5 
2.5 
I  .2 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SERPENT  RIVER 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    386 

STATION  ID:   14-0019-027-01 

5T0RET  COOE:  02 
002 

8040 


U  T  M:  17  0372000.0  5138450.0  4 


S3 


52 

TOT    ALK  PH 

AT     LAB  AT    LAB 

MG/L 


REGION:     05 


20B  76 

TOTAL  CALCUL 

IRON  HARDNESS 

MG/L  MG/L 


5.90 

0 

290 

6.29 

0 

080 

6.47 

0 

120 

7.67 

0 

800 

7.40 

0 

300 

6.85 

0 

230 

6.87 

0 

200 

0 

oao 

6.46 

0 

170 

6.21 

0 

09 

6.57 

0 

450 

7.67 

0 

800 

6.67 

0 

255 

5.90 

0 

080 

32 

0 

30 

0 

2i 

0 

29 

0 

26 

0 

32 

0 

34 

0 

26 

a 

27 

0 

27 

34 

0 

72  74 

TOTAL  TOT.     MAG 

CALCIUM  NESIUM 

MG/ L  MG/L 


1  .95 
1.85 
1.25 
1  .70 
1  .60 
1  .80 
1  .90 
1  .55 


9 

40 

9 

Do 

6 

40 

9 

10 

7 

80 

9 

80 

10 

60 

7 

80 

8 

20 

e 

0 

10 

20 

1  .70 
1  ,65 

2,00 


COLOUR 
HAZEN 
UNITS 

10 
10 
10 
17 

16 


KG/  L 

095 

1  .oo 

0.55 
1  .00 
0.B5 
1.05 
1.15 
0.80 
0.80 
0.85 
1  .30 

1  .30 
0.94 
0.55 


66 

SODIUM 

NA 

MG/L 

8.40 
7.30 
5.60 
9.00 
6.70 
11  .00 
12.00 
7.  20 
7.60 
6.9 
8.50 

12.00 
6.20 
5.60 


NO  OF  SAMPLES 


41 

265 

203 

221 

225 

229 

215 

249 

201 

238 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pd 

COD 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

total 

TOTAL 

TOTAL 

10TAL 

TOTAL 

TOTAL 

Dr   MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

ARSENIC 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

copper 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

23   02 

7B 

1800 

.3 

16 

O.OOIL 

0.120 

0.020L 

0 .  050 

0.030L 

0.005L 

0.030 

0.142 

0 . 020L 

2  7   03 

7B 

1500 

.3 

■02 

0.001 

0.060 

0.04DL 

0.020 

0.030L 

0.005L 

0.010 

0  .  128 

0.020L 

28    04 

78 

1500 

.3 

0.001 L 

0.37D 

0.020L 

0.020 

0-030L 

0.005L 

0    020 

0.110 

0.020L 

24    05 

78 

2030 

■  J 

O.OOIL 

0.57 

0.02    L 

0.03 

0.03    L 

0.005L 

0.03 

0.184 

0.02    L 

20    06 

78 

1630 

.3 

0.157 

24   07 

78 

1500 

.  1 

0.001 

0.30 

0.02   L 

0.09 

0.03    L 

0.005L 

0    01     L 

0.  102 
0.042 

0.02    L 

25   08 

78 

1430 

1 

2B   09 

78 

1200 

.3 

o .  ao  i 

0.360 

0.020L 

0.010 

0.030L 

0.005L 

0.020 

0.02S 

0.0201 

28    10 

78 

1430 

.3 

0.001L 

0.30 

0.02    I 

a.  03 

0.03    L 

0.005L 

0.02 

0.110 

0.02    L 

30    11 

78 

1  400 

.3 

0.001L 

0.090 

0.020L 

0.030 

0.030L 

0.005L 

0.010L 

0  ,  150 

0.020L 

28    12 

7» 

1200 

.3 

O.OOIL 

0.390 

0.020L 

0.060 

0.030L 

0.005L 

0.020 

0.  1B0 

0.020L 

MAXIMUM 

22 

0.001 

0.57 

0.040 

0.09 

0 .  030 

0.005 

0.030 

a.  184 

0.020 

,:■  v  G 

OS    GEOM 

19 

o.ooio 

0.284 

0.022D 

0.038 

O.OiiOD 

0.005D 

0.0190 

0.121 

0.0200 

MINIMUM 

16 

0.001 

0.D60 

0.020 

0.010 

0.038 

0.005 

0.010 

0.028 

0.020 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ- 
01    MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


S3  02  78  1800 
27  03  7B  150O 


217 

TOTAL 

COBALT 

MG/L 

0.02OL 


451 
RADIUM 
226  DISS 
PCI/L 


452 
GROSS"*" 
DISS 

PCI/L 


4S3 

GROSS-A" 

UNDI5S 

PCI/L 

1  .  L 


454 
GROSS "B" 
DISS 
PCI/L 

10. 


455 
GR05S"B" 
UNDISS 
PCI/L 

1  . 


456 
U  RAN  I UM 
236 
UG/L 

10.     L 


28   04 

78 

1500 

.3 

0.030L 

24    05 

78 

2030 

.3 

0.02    L 

20    06 

78 

1630 

.3 

24    07 

78 

1500 

.3 

0.02    L 

25   08 

78 

1430 

.3 

28   09 

78 

1200 

.3 

0.020L 

28    10 

78 

1430 

.3 

0.02    L 

30    11 

78 

1400 

3 

0.020L 

28    12 

7B 

1200 

.3 

0.030L 

MAXIMUM 

0.030 

AVG   OR 

GEOM  MN 

0.0220 

MINIMUM 

0 .  020 

5. 

2. 

5 

5. 

3. 

10 

2. 

1  . 

L 

5 

1  . 

1  . 

L 

2 

2. 

1  . 

L 

4 

10. 
4. 


10. 
6. 

2. 


10. 
10. 


TO. 
10.    D 


NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./    SITE:     SHERIFF    CREEK 

SAMPLE    POINT:     ABOVE    OLD    TAILINGS    SPILL      MULEK1N    MINE 

STATION    TYPE:     RIVER 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


STN       STN    SAMP       Pd 
DIST     BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


23   01 

Te 

1600 

.3 

23   02 

78 

1700 

.3 

27   03 

78 

1600 

.3 

28    04 

7  8 

1700 

.3 

24    05 

78 

1930 

.3 

20   06 

78 

1530 

.3 

24    07 

78 

1400 

.3 

25   OB 

78 

1330 

.3 

28    09 

78 

1300 

.3 

23     10 

7B 

1330 

.3 

30    11 

78 

1300 

.3 

28    12 

76 

1300 

.3 
MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN    (-1 

MINIMUM 

934 

901 

SAMPLE 

SCD 

NO 

220  IB 

22055 

22085 

22124 

22150 

22  1  30 

22211 

22242 

22274 

22305 

22336 

6 

22367 

6 

MAJOR  9ASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
SERPENT    RIVER 


U    T    M:     17    0374750.0    5140100.0    4 


STATION    ID:        14-0019-028-02 
STORET    CODE 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

0.4 
0.2 


0.4 
0.3 
0.2 


33 

TOTAL 
P 

MG/L 


0.001 L 

O.OOIL 

0.004 

0.006 

0.016 

0.022 

0.004 

0.014 

D.005 

0.010 

0.01 1 

0.022 
0.009D 

o.ooi 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 


FILTERED  TOTAL 

AMMONIA       KJELDAHL 

MG/L  MG/L 


0.002 

0.001 

0.002 

0.001D 

0.001 


0.330 
0.230 
0.232 
0.086 
0-088 
D.232 

0.  162 

0,243 
0  .290 


0.330 
D.210 
0.086 


0.380 
0.440 
0.350 
0.250 

0.320 
0.390 
0.560 
0.320 

0.470 


0.66 

0.416 

0.250 


02 

002 

8040 


REGION:  05 


MILEAGE: 


22 


21 

FILTERED  FILTERED 

N02  N  N03-N 

MG/L  MG/L 


0  00 1  L 
0.007 
0.007 
0  006 

0 .  006 
0.D3O 

0.002 

0.073 
0  .046 


0.  175 
0.343 
0.375 
0.T05 
0.175 
0  ,  500 

0.205 

0.36  7 
0.539 


.073  0.539 
. 020D  0 . 309 
.001      0.105 


17 

INRGNC 

N 

MG/L 

0.536 
D.5B0 
0.614 
0.197 
0.269 
0.762 

0.369 

D.683 
0.875 


0.B75 
0.539 
0.  1  97 


NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  0  | 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE         3B7 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SUMP       Pj  TOTAL 

BY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH  ORGNC      N 

FEET  MIPS  MG/L 


23  01 
33    03 

27  03 
2B   04 

24  OS 
20  06 
24    07 

3S  oe 

28  09 

3a  io 

30    11 

la  12 


78  KiDO 

78  1V0O 

78  k;oo 

78  tVOO 

78  l<130 

78  1  !>30 

78  KIOO 

78  1330 

78  1300 

7B  1330 

7S  1300 

78  1300 


MAXJMUM 

AVIS   OR   OEOM   »    ■:  ■  I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YB    LMT  OIST    BRG    OEPtH 

FEET  MTRS 


23   01 

78 

1600 

.3 

23    02 

78 

1700 

.3 

27    03 

78 

1'iOO 

-3 

28    04 

7B 

1  700 

.3 

34    05 

78 

1)30 

.3 

20    06 

7E 

1)30 

.3 

24    07 

78 

1  100 

.3 

35   08 

7B 

1330 

.3 

3B    09 

7B 

1  iOO 

.3 

3S    10 

78 

1330 

.3 

30    11 

7S 

1  300 

.3 

38    (2 

78 

1300 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   MN 

I  ■  1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HSUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LVT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


33  01  78  1S00 

33  02  78  1700 

27  03  78  1600 

28  04  7B  1700 

34  05  7B  1930 
20  OB  7B  1530 
24  07  7B  1400 


.3 
.3 

.3 

.3 
.3 


0.050 
0.210 
0.  I  IS 
0.164 
0.232 
D.  158 

0.158 

0.227 
0.370 


0.370 
0.187 
0.050 


380 

REACTn/E 

SILICATE 

SI    MG/L 

4. BO 


66 

SODIUM 

NA 

MG/L 

3.  SO 
2.00 
2.50 
1  .00 
1  .70 
5.30 
2.30 


23 

TOTAL    N 

MG/L 

0.SS6 
0.790 
0.732 
0.361 
0.501 
0.920 

0.527 

0.910 
1.245 


1  .245 
0.  727 
0.361 


95 
ACIDITY 
PH    3.  3 
MG/L 

85.  1 
4  3,9 
81  9 
574 

6a.  t 

78.  1 
113.0 


37.4 


282 

161 


282.0 
ID2.5 
37.4 


COO 
MC/L 


33 

14 
34 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


233 

217 

218 

216 

240 

331 

293 

237 

521 

327 

305. 

252 


521  .0 
281  .7 
216.0 

12 

52 
TOT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 

U 

0 

0 

0 

0 


00 
0 


12 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

18.0 
17.0 
IS.O 


42. 
33. 


43. 

14.6 


12 
76 

14 

04 
09 

76 
29 
04 

1  1 


265       203 
TOTAL      TOTAL 

ARSENIC  ALUMINUM 
MG/L       MG/L 


0 . 00  I L 
0 . 00 1 L 
0.001 L 
Q.OOIL 
0-001L 

0.001 


7.200 
4  800 
5 .  600 
3.600 
3.5 

8.3 


7         107 

DISS,  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 

205 
300 
203 


330 

287 

504 
317 
263 
219 

504 
281 
200 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

1  1  000 

10, 000 

10,800 

7.  BOO 

7.300 

4700 

B.200 

0.850 

35.000 

26-000 

23. 

1 6  000 

35.000 
13.5S4 
0.950 

12 

221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 


020L 
020L 
040L 
030L 
02  L 


205 
237 


3.17 
236 

205 


76 
CALCUL 
KARON! SS 
MO/L 


127 
89 
97 
143 
108 
73 
74 


143.0 
86- 1 
38  0 

12 

325 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

0.040 
0.060 
0  080 
0.060 
0.07 

o.to 


14 
CONO 

25C 
umhOS 

4B3 
510 

455 
315 
365 
540 
S60 
363 
980 
690 
455 
510 

980 
519 
315 


TOTAL 

CALCIUM 

MG/L 

34.00 

22  40 

23.00 

tl  40 

14.50 

37.00 

35.00 

28.00 

40.00 

31  .00 

22. 

32.00 

40.00 
25.03 
11.40 

12 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

0-030L 
0  030L 
0  030L 
0.030L 
0.03  L 

0.03  L 


16 

TUR3. 

FORMAZIN 

UNITS 

33.00 
36.00 
IB.  00 
14.00 

5  80 
5.30 
6.80 
4.20 

2.30 
40. 
42.00 

42.00 
18.B6 
2.  3D 

1  1 

74 
TOT.  MAG 
NESIUM 
MG/L 

5.00 
S.20 
5.00 
2.40 
2.90 
8.50 
6.50 

6  50 
10.50 

7.  JO 

4.5 

4.75 

10.50 
5.77 
3.40 

12 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 


58 
CHLORIDE 
MG/L 


59 

SULPHATE 


005L 
005L 
D05L 
OOSL 

003  L 


3.0 
3  3 
2.6 
1  .6 


5.7 

2.4 
0.6 

12 

68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 


40 
30 
25 

25 


24 

92 
95 

95 
36 
1  1 

1  1 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

0.040 
0.060 

0.060 
0  .  140 
0.03 

0.09 


132 
B3 
103 


303. 

129. 

333. 

230.0 

150. 

140.3 

336  0 
165.9 
82.0 


67 
PTSSIUM 

«E 
MG/L 

1.  15 

1  .20 
1  .  10 
0  55 
0.65 
1.70 


1  .75 
1  ,21 
O.ES 

13 

201 
TOTAL 
MN 
■  G/L 

0.930 

i .  i  oo 

0 . 1 05 
0 . 3(10 
0.51)0 
2.300 
1  .420 


25    OB 

78 

1330 

.3 

3.  10 

1  -34D 

38   09 

78 

1300 

.3 

4.30 

0    OOI 

1 6 . 000 

0-020L 

0.090 

0.04O 

0    005  L 

0 

090 

0.2I-0 

28    10 

7B 

1330 

.3 

2.70 

0    001 

12. 

0,02    L 

0.T3 

0.03    L 

0   005L 

0 

07 

1  .  600 

30    11 

78 

1300 

-3 

2-5 

0,001 

6.  100 

0.020L 

0.050 

0.03DL 

0 . 005  L 

0 

030 

1  .1 

28    12 

78 

1300 

.3 

2.70 

0    002 

5.500 

O.O20L 

0.060 

0.030L 

00051 

0 

040 

1  .200 

MAXIMUM 

5.30 

34 

0   002 

1 6 . 000 

0.040 

0,13 

0.040 

0.O05 

0 

140 

2 .  300 

AVG 

OR    CEOAt    K-K     '  ■ 

2.73 

27 

0    001  D 

7.250 

0.0220 

0.074 

0.0310 

0.0050 

0 

065 

1.024 

MINIMUM 

1  .00 

14 

0,001 

3.5 

0.020 

0-040 

0.030 

0.005 

0 

03 

0.11)5 

NO 

OF    SAMPLES 

12 

3 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

12 

238 

217 

451 

452 

453 

454 

455 

458 

SAMP   OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

TOTAL 

TOTAL 

RADIUM 

CROSS" A" 

CROSS "A- 

GROSS "B" 

GROSS "B" 

URANIUM 

DY    MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG    DEPTH 

NICKEL 

COBALT 

236    DISS 

DISS 

UNDISS 

DISS 

UNDISS 

338 

FEET 

MTRS 

■G/L 

MG/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

UG/L 

23   01 

76 

1600 

3 

0.050 

0-050 

33   02 

78 

1700 

,3 

0.050 

0.050 

3. 

360. 

15. 

130. 

15. 

IEB. 

27    03 

78 

T60O 

.3 

0.030 

0.070 

4. 

400. 

10. 

110. 

5. 

1B5. 

28   04 

76 

1700 

.3 

0.020L 

0.030L 

2. 

250. 

10. 

70. 

5. 

130. 

34    05 

78 

1930 

,3 

0.04 

0.06 

3 

370. 

3. 

65. 

2. 

145. 

30  06 

78 

1530 

,3 

9. 

I3D. 

t  . 

120. 

4  . 

370. 

34    07 

78 

1400 

.a 

0.06 

0.02    L 

9. 

539. 

4 

115. 

4. 

300. 

35  OB 

78 

1330 

.3 

8. 

HO. 

2. 

82. 

5. 

26. 

28  09 

78 

1300 

.3 

0,  110 

0.  I4D 

10. 

650. 

5. 

160. 

5. 

32G. 

28    10 

78 

1330 

3- 

0,07 

0.  12 

30    tl 

7B 

'300 

.3 

0,050 

0.050 

6. 

200. 

4. 

5B 

6 

96. 

38    13 

78 

'300 

.3 

0    040 

O.OBO 

MAXIMUM 

0.  1TD 

0.  140 

10. 

650. 

15. 

160. 

15. 

370. 

AVG 

OR    GEOM    MN    ( • ) 

0.0530 

0.067D 

6. 

333. 

6. 

100. 

5. 

193. 

MINIMUM 

0.020 

0.03 

2. 

110 

1  . 

5B. 

2. 

38. 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.M./  !»ITC 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  10UR 
DY  MO  YR  LMT 


14  05  78  3900 
31  10  78  1350 


DUNLOP  LAKE 

OUNLOP  LAKE  IN  BAY  A 

LAKE 


STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


MAXIMUM 

AVG  OR  QEOH  MN  < • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 
SAMPLE 

NO 


21  BOO 
31 828 


805 
MATER 
TEMP. 
DEG  C 


BO 
8.0 
80 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
SERPENT    RIVER 


STATION    10:        14-0019-030-01 
STDRET    CODE: 


y    T    M:     17    0372900.0   5149000.0    4  REGION:    05 


33 

TOTAL 


0.003 
0.003 

0.003 
0.003 
0.003 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

O.OOIL 
0.001L 

0.001 
0 . 00 1 D 
O.OOt 


19 
FILTEREO 
AMMON I A 
MG/l 

0.013 
0.024 

0.034 
0.018 
0.012 


30 
TOTAL 
KjELDAHL 
MG/L 

0  160 
0.220 

0.230 
0.190 
0.160 


21 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0.002 
0.002 

0.002 
0.002 
0.002 


23 

FtLTERED 

N03N 

MG/L 

0.105 
0.103 

0.105 
0.104 
0.103 


17 
I NRGNC 


0,119 
0.139 

0.129 
0,124 
0.119 


03 

002 

8040 

58 .  30 


18 
TOTAL 
N   ORGNC   N 
MG/L        MG/L 


48 


0.196 
0.173 
0-148 


I    C   0    N    T    D    ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


8. O.K./  5ITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


DUN  LOP    LAKE 

DUNLQP     LAKE     IN    BAY    A 

LAKE 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY   MO   YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


34    OS    7B    0900 
31     10    7B    1350 


.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM  MN     (  •  ) 

MINIMUM 


MAJOR    BASIN:    GREAT    LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     SERPENT    RIVER 

U    T    M:     17    0372'100.0    5149000.0    A 


DATE   OF   REPORT      25  OCT   79      PAGE        388 

STATION    ID:       14-0019-030-01 

STORET    CODE:     02 
002 
8040 

REGION:     05  MILEAGE:  58.30 


23 

5 

6 

107 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

SOLIDS 

SOLIDS 

0  -  SO  L I DS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.267 

24.0 

1  .  1 

23 

0.325 

0.325 

24.0 

1  ,  1 

23 

0.296 

24.0 

1  .  1 

23 

0.267 

24.0 

1  .1 

23 

COND.  TURB.         CHLORIDE 

25C      FOHMAZIN  MG/L 

UMHOS  UNITS 


34 
34 

34 
34 
34 


O.B 
0.7 
0.7 


59        2BQ 
PHATE   REACTIVE 
SILICATE 
MG/L    SI  MG/L 

8.0 


95 
ACIOITY 
PH  8.3 
MG/L 


I  .B 
I  .8 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP    DTE   HOUR 
OY   MO    YR    LMT 

STN       STN    5AMP       PJ 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET                  MTRS 

52 
TOT    ALK 

AT    LAB 

MG/L 

55 

PH 
AT     LAB 

208 
TOTAL 

I  RON 
MG/L 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

72 
TOTAL 

CALCIUM 
MG/L 

74 

tot .  mag 

NESIUM 
MG/L 

68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

67 
PTSSIUM 
K 

MG/L 

66 
SODIUM 
NA 
MG/L 

265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

24   05    7B   0900 
31     10    78    1350 

•  3 
1 

7 

6.56 
6.  BO 

0.040 

11.0 

3.60 

0.55 

8 

0.30 

0.80 

0.001L 
0.001L 

SVC 

MAX  I  MUM 

OR    GEOM   MN     ( *  ) 

MINIMUM 

7 
7 

6.80 
6.68 
6.56 

0.040 
0.040 
0.040 

11  .0 
11  .0 
1  1  .0 

3.60 
3.60 
3-60 

0.55 
0   55 
0-55 

8 
8 
8 

0.30 
0.30 
0.30 

O.BO 
0.80 
0.80 

0.001 

O.OOID 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP    DTE 
DY   MO   YR 

HOUR 
LMT 

STN      STN   SAMP      PJ 

DIST    8RG    DEPTH 
FEET                  MTRS 

203 
TOTAL 

ALUMINUM 
MG/L 

221 
TOTAL 

CHROMIUM 
MG/L 

225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 

MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

238 

TOTAL 

NiCKEL 

MG/L 

217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

4S1 
RADIUM 
226   DISS 
PCI/L 

24   05    78 
31    10    78 

0900 
1350 

.3 
.3 

0.100 
0.050L 

0.020L 
0.020L 

0 .  030 
0.030 

0.030L 
0.030L 

0.005L 
0.005L 

O.DIOL 
O.OIOL 

0.022 

0.020L 
0.02DL 

0.020L 
0.020L 

1  .       L 
1  .        L 

AVG 

MAXIMUM 

OR    GEOM   MN     (*) 

MINIMUM 

0.100 

0.0750 

0,050 

0.020 

0.0200 

0.020 

0.030 
0.030 
0.030 

0.030 

0.0300 

0.030 

0.005 

0.005D 

0.005 

0.010 

0-0100 

0.010 

0.022 
0.022 
0.022 

0.020 
0    D20D 
0.020 

0.020 
0 .0200 
0.020 

1  . 

1  .       D 

1  . 

SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


24  05  78  0900 
31  10  78  1350 


NO    OF    SAMPLES 


STN       STN    SAMP      PJ 
DIST     BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


452 
GROSS"A" 
DISS 
PCI/L 


) 

.3 


453 
GROSS'A" 
UNOISS 
PCI/L 


454 
GROSS" B" 
DISS 
PCI/L 


455 
GROSS"B" 
UNDISS 
PCI/L 

1  .  L 


456 

URANIUM 

238 

UG/L 

10.  L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


5. 
3. 
2. 


10. 
10. 


B.O.W./  SITE:  OUIRKE  LAKE 

SAMPLE  POINT:  SOUTH  KEST  Of  STANROCK  MINE  25  4 

STATION  TYPE:  LAKE 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    QIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24  05  78  1400 
31  10  7B  1325 


.3 

.3 


MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM   MN    ( • ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


84    05    78     1400 
31    10   78    1325 


MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM   MN     ( ■ ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STh    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


24    05    7B    1400 
31     10    7B    1325 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM  MN    ( » ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


934 
SAMPLE 

NO 


21801 
21B27 


23 

TOTAL    N 

MG/L 

10.675 
I  1  .099 

1 1 . 099 
10.887 
10.675 


805 
WATER 
TEMP. 
D6G  C 


1 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

251  .0 


251  .0 
251  .0 
251  .0 


MAJOR  EAS1N 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SERPENT  RIVER 


STATION     ID:        14-0019-031-01 

STORET    CODE:     02 
002 
8040 


U   T    M:    17    0375400    0   5147075.0    4 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 
MG/L  P   MG/I. 


FILTERED 

AMMON I  A 

MG/L 


0.002 
0.003 

0.003 
0.003 
0.002 


SUSP. 

SOLI DS 

MG/L 


0.001  1. 
0.0Q1L 

0 .  00 1 

O.OOID 

0.001 


107 
CALCUL 
D-SOLIDS 
MG/L 

250 


250 
250 

250 


.700 
.720 

.720 
.710 
.700 


14 
COND. 
25C 
UMHOS 

385 
415 

415 
400 
385 


20 
TOTAL 

kjElOahl 

MG/L 

3.300 
3.050 

3.300 
3.  175 


16 
TUR8. 
FORMAZIN 
UNITS 

0.40 
0.90 

0.90 
0.65 
0.40 


21  22 

FILTERED  FILIERED 

N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


NRGNC  TOTAL 

N      ORGNC       N 

MG/ L  MG/L 


0.045 
0.069 


.069 
.057 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


330 
980 


5.6 
6.5 


-980 
655 


59 

SULPHATE 


146.0 
152.0 

153.0 
149.0 
146.0 


10.075 
10.769 

10.769 
10.422 
10-075 


0.600 
0.330 

0.600 
0.465 
0.330 


280  95 

REACTIVE  ACIDITY 

SILICATE  PH  8.3 

SI  MG/L  MG/L 


a  a 

4.9 


52 

55 

208 

76 

72 

74 

68 

67 

265 

203 

OT    ALK 

PH 

TOTAL 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.     MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

TOTAL 

TOTAL 

AT    LAB 

AT     LAB 

IRON 

HARONESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

ARSENIC 

ALUMINUM 

MG/L 

5.  29 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 
0.001 L 

MG/L 
0.440 

3 

5.60 

0 .  080 

14B.0 

56.00 

2.  10 

3 

9.80 

0.001 

0.380 

3 

5.60 

O.OBO 

148.0 

56.00 

2.  10 

3 

9.80 

0.001 

0.440 

3 

5.45 

0.080 

148.0 

56.00 

2.10 

3 

9.80 

0.0010 

0.410 

3 

5.29 

0.080 

148.0 

56.00 

2.  10 

3      . 

9.80 

0.001 

0.380 

I  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


SAMP    DTE    HOUR       SIN       5TN    SAMP       Pd 
DV    MO    YR    LMT  OIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


24    OS    78    1430 
31     10    78     1325 


MAX 1MUM 

&VG    Oft    GEOM    MN     ( ■ J 

MINIMUM 


AT  ION    5UMM 

ARY    REPORT 

•     RIVER    E 

1A5INS 

DATE    OF    REPORT       25    OCT 

79      PAG! 

363 

221 
TOTAL 
CHROMIUM 

MG/L 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

229 

TOTAL 
LEAO 
MG/L 

215 
TOTAL 
CADM 1UM 
WG/L 

209 

TOTAL 
Z  INC 
MG/L 

301 
TOTAL 
MN 
MG/L 

238 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

217 

TOTAL 

COBALT 

MG/L 

451 
RADIUM 
226    DISS 
PCI/L 

452 

GROSS "A- 

OISS 

PCI/L 

0.020L 
0.Q20L 

0.020 
0.020 

0.030L 
0    030 

0.0051. 
D.OOSL 

0.020 
0.010L 

D.330 

0.020L 
0.020L 

0    020L 
0    020L 

6. 

4. 

75. 
44. 

0.020 

0.0200 

0.020 

0.020 
0.020 
0.020 

0.030 

0.0300 

0.030 

O.OOS 

O.OO'.iD 

0.005 

0.020 

0.0150 

0.010 

0 .  330 
0.330 
0.330 

0.020 

0.0200 

0.020 

0    020 

0.020D 

0.020 

6. 
5 
4 

75. 
59. 
44  . 

NO    OF    SAMPLES 


453 

454 

455 

4  5E 

SAMP    DTE 

ho  jFr 

SIN       STN    SAMP 

FM 

GROSS-A- 

GROSS-B- 

GROSS- B" 

URAN  eum 

DY    MO    YR 

LMT 

DIST     BRG    DEPTH 

UNDISS 

DlSS 

UNO  I  SS 

236 

FEET                  MTRS 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

UG/L 

24    05    7B 

1400 

.3 

3. 

60. 

5. 

17 

31    10   78 

1325 

3 

4. 

24. 

4. 

18 

MAXIMUM 

A. 

60. 

5. 

IB. 

avc 

OR    GEOM    MN     « - ) 

3. 

42. 

4- 

17 

MINIMUM 

3. 

24. 

4. 

17 

NO    OF    SAMPLES 


!.«»./    SITE:     0U1RKE    LAKE 

SAMPLE    POINT:     NORTH    EAST    OF    CAN    MET    MINE    25    7 

STATION    TYPE:     LAKE 


STATION    10:        1 4 -001 9- 032    01 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR     LMT  OIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


24    05    78     1400 
31    10   78    1315 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN    (- | 

M I N I  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DT£    HOUR       STN       STN  SAMP       Pj 

DY    MO    YB    LFH  DIST     BRG  DEPTH 

FEET  MTRS 

24   05    78    1400  .3 

31     10    78    1315  .3 


LONG: 


934 
SAMPLE 


21802 

2  1-9  25 


23 
TOTAL    N 


7.796 
TO. 553 


805 
WATER 
TEMP 
DEG    C 


6.0 
8-0 
8.0 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN.     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     SERPENT    RIVER 

U    T    M:     17    0382650.0    5149100.0    4 


33  34 

TOTAL  F3  LTEREO 

p  REACTIVE 

MG/  L  P    MG/  1. 


0.003 
0 . 00 1 L 

O.O03 

0    002D 
0.001 


6 

susp. 

SOLIDS 
MG/L 


O.OOIL 
O.OOIL 

O.OOI 
0  ,  0  0 1  D 
0.001 


107 
CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 


1  .9 


195 


19 
FILTERED 
AMMON I  A 
MG/L 

2.000 
2.640 

2.640 
2.320 

2.  OOO 


COND. 

25C 

UMHOS 

300 

400 


2  .  300 
2  .  900 

2.900 
2.600 
2.300 


TURB. 
fORMAZIN 

UNI  TS 


STORET    CODE: 


REGION:     05 


20  21 

TOTAL  FILTERED 

KuELDAHL  N02-N 

MG/L  MG/L 


0.036 
0.053 

0.053 
0.045 
0.036 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


22 
F  IL1F.RED 
N03N 
MG/L 

5.460 
7.600 

7.600 
6  530 
5.460 


SB 
SULPHATE 


0.80 
0.70 


MG/L 


111.0 
I4S.0 


17 
INRGNC 


7.49  6 
10.293 

10-293 
B.B95 
7.496 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


02 

002 

8040 

50.40 

1B 
TOTAL 
ORGNC   N 
MG/L 


.300 
.260 

.300 
.280 
.260 


i 


95 
ACIDITY 
PH  8.3 
MG.'L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( ' * 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


10.553 
9.  175 
7.796 


195 

400 

0.80 

195 

350 

0    75 

195 

300 

0.70 

1 


145.0 

1  .40 

3 

123.0 

1  .40 

3 

111.0 

I  .40 

3 

SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


24  05  78  1400 
31  10  78  1315 


SIN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( * | 

MIN I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


TOT  ALU 

AT  LAB 

MG/L 


55 

PH 
T  LAB 


5.73 
7  20 

7.20 
6.47 
5.73 


208  76 

TOTAL  CALCUL 

IRON  HARDNESS 

MG/L  MG/L 


0.060 
0,060 
0    OSO 


143-0 
143.0 
143.0 


72 
TOTAL 
CALCIUM 
KG  A 

74 
TOT .     MAG 
NES1UM 
MG/L 

68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 

66 

SODIUM 

NA 

MG/L 

265 
TOTAL 
ARSENX 
MG/L 

54,00 

2.05 

2 

9.00 

4.00 

0.001L 
0.001 

54  ,  00 
54,00 
54    00 

2,06 
2    05 
2.05 

2 
2 

2 

9.00 
9.00 
9.00 

4,00 
4.00 
4.00 

0.001 
0.00  ID 
0.00  1 

SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 

24    05    78     1400  .3 

31     10    78    1315  .3 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     i  '  : 

M I N I  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 

221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 

255 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

329 

TOTAL 
LEAO 
MG/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

249 

TOTAL 
2  INC 
MG/L 

201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

=  38 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

451 
RADIUM 
225    DISS 
PCI/L 

0  ,  340 
0,600 

0.020L 
0. 020 L 

0.030 
0.020 

O.030I. 
0.0301. 

O.005L 
0.005L 

0-020 
0.020 

0.320 

0.020L 
0.030L 

0.020L 
0.020L 

4. 
4. 

0,600 
0.470 
0.  340 

0.020 

0.0200 

0.020 

0.030 
0.025 
0.020 

0.030 

0.0300 

0.030 

0.005 

0.0050 

0.005 

0.020 
0 .  020 
0.020 

0.320 
0.320 
O.320 

0020 

0.020D 

0.020 

0.020 

0.020D 

0.020 

4. 
4. 
4. 

SAMP    DTE    HOUR       SIN       STN    SAMP       F>J 
DY    MO    YR    LIVT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


24    05    78    I4O0 
31     10    78    1315 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN    I -) 

M I N I  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


452 
GR05S-A- 

DISS 
PCl/i 

20 
38. 


29 

20. 


4S3 
GROSS "A" 
UNOISS 
PCI/L 


4. 
3. 
3. 


454 
GROSS"B" 
DISS 
PCI/L 

25. 


25. 

24. 
24. 


455 
GROSS "B" 
UNDtSS 
PCI/L 

10. 

5. 

10. 
7. 
5. 


456 
URANIUM 
238 
UG/L 

TO.  L 
16. 


SIMPLE     INFORMATION    SVSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     ■     RIVER    BASINS 


S. O.K./    SITE:     CU1RKE    LAKE 

SAMPLE    POINT:     SOOTH    EAST    CORNER    25    6 

STATION    TYPE:    LAKE 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
SERPENT    RIVER 


U    T   M:     17    O3B2S0O.0    5147450.0 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  390 

STATION     ID:        14-0019-033-01 

STORE?    CODE:    02 
002 
IS040 

REGION:     05  MILEAGE:  51.60 


samp  dte  hour  5tn  stn  samp  pj 
Oy  mo  yr  lmt   oist  erg  depth 
feet     mtrs 

24  05  78  1400  .3 

31  10  78  1300  .3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( »  I 

MINIMUM 


934 

SAMPLE 


2  1803 
21824 


605 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 


8.0 
8.0 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0 .  003 
0.020 


Fl  LTEREO 

REACTIVE 

P    MG/L 

0.001 L 
0  .  00  1  L 

0.001 
0 . 00 1 D 
0.001 


FILTERED 

AMMON I  A 

MG/L 

3.050 
2.650 

3.050 
2.  855 
2.660 


TOTAL 

KJELDAHL 
MG/L 

3.  100 
3.000 

3.100 

3.050 
3.000 


FI LTEHED 

N02-N 
MG/L 

0.050 
0.052 

0.052 
0 .  051 
0.050 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

7.700 
7.  BOO 

7.  BOO 
7.750 
7.700 


17 
INRGNC 


10.800 
10.512 

10.800 
10.656 
10.512 


TOTAL 

ORGNG      N 

MS/L 

0.050 
0.340 

0.340 
0.195 
0.050 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  SRG  DEPTH 
FEET      MTRS 

24  05  78  1400  .3 

31  10  78  1300  .3 

MAXIMUM 
AVE  OR  GEOM  MN  I ■ 1 

MINIMUM 


23 

5 

6 

107 

14 

15 

56 

59 

TOTAL  N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

COND. 

turb. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOL  IDS 

25C 

FCRKAZIN 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

10.850 

255.0 

1  .  1 

254 

390 

0.50 

5.B 

13B.0 

10.B52 

410 

O.BO 

6.3 

152.0 

10.852 

255.0 

1  .  1 

254 

410 

O.BO 

6.3 

152.0 

10.851 

255.0 

1  .  1 

254 

400 

0.65 

6.0 

145.0 

10.850 

255.0 

1  .  1 

254 

390 

0.50 

5.6 

138.0 

280  95 

REACTIVE  ACIDITY 

SILICATE  PH  8-3 

SI  MG/L  MG/L 


1  .40 
I  .40 
I  .40 


4.2 
4.2 
4.2 


NO  OF  SAMPLES 


52 

55 

208 

76 

72 

74 

68 

67 

66 

265 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN   STN  SAMP 

PJ 

TOT 

ALK 

PH 

TOTAL 

CALCUL 

total 

tot .  mag 

COLOUR 

PT5SIUM 

SODIUM 

TOTAL 

DY  MO  YR 

LMT 

DIST  BRG  DEPTH 

AT 

LAB 

AT  LAB 

IRON 

HARDNESS 

CALCIUM 

N  ES  1  UM 

HA2EN 

K 

NA 

ARSENIC 

FEET       MTR5 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

24  05  78 

1400 

.3 

7.98 

0.001 

31  10  78 

1300 

.3 

2 

5.32 

0.110 

146.0 

55.00 

2.  10 

4 

0.50 

5.00 

0.001 

MAXIMUM 

2 

7  98 

0.  1  10 

146.0 

55.00 

2.10 

4 

9.50 

5.00 

o.oot 

AVG 

OR  GEOM  MN  ( • I 

2 

6.65 

0.110 

145.0 

55.00 

2.  ID 

4 

9.50 

5.00 

0.001 

MINIMUM 

2 

S.32 

o.no 

146.0 

55  00 

2.10 

4 

9.50 

5.00 

0  .001 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR. 

24  05  78  1400 
31  10  78  1300 


203 

221 

225 

229 

215 

249 

201 

238 

217 

451 

Pd 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

RADIUM 

H 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

COBALT 

226  DISS 

S 

MS/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

PCI/L 

a 

0.390 

0.020L 

0 .  04  0 

0.030L 

0.005L 

0.020 

0.020L 

0.02  0L 

5. 

3 

0.510 

0-020L 

0  .  020 

0.030L 

0.005L 

0.030 

0.330 

0.020L 

0-D20L 

S. 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( • ! 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YH  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
OIST  BRG  DEPTH 


0 

sia 

0.020 

0 

450 

0.020D 

0 

390 

0.020 

452 
GROSS-A" 
OISS 


453 
GROSS"A" 
UNDISS 


.040 
.030 
.020 


454 
GROSS" B" 
DISS 


0.030 

0.030D 

0.030 


455 
GROSS" B" 
UNDISS 


0.005 

0.005D 

0.005 


456 
URANIUM 
238 


0  .  030 
0.025 
0.020 


0.330 
0.  330 
0.330 


0.020 
0.020D 
0 .  020 


020 

020D 

020 


24  05  78  1400 
31  10  78  1300 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • 1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


IS 

41. 


45. 

43. 


S5. 

30. 

25 


15. 
15. 


B.O.K./  SITE:  0U1 RKE  LAKE 

SAMPLE  POINT:  EAST  OF  DENISON  MINE  25  2 

STATION  TYPE:  LAKE 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  SRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


STATION    ID:        14 -0019-034    01 


24    05    7B    1400 
31     10    78    1335 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     I • J 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pd 
DY   MO    YR    LMT         OIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 

24   05    78    1400  .3 

31     10    78    1335  .3 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM   MN    (-} 

MINIMUM 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  HURON 
TERM  STREAM:  SERPENT  RIVER 

STORET  CODE: 

02 

002 

8040 

ONG: 

U  T  M: 

17  0377800 

.0  5149100 

0  4     REGION:  05 

MILEAGE: 

53.30 

934 
SAMPLE 
NO 

BOS 
WATER 
T  EMP  . 
DEG  C 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

34 
Fl LEERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 
FI LTERED 
N02-N 
MG/L 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

17 
INRGNC 
N 
MG/L 

1  S 
TOTAL 
ORGNC   N 
MG/L 

21804 
21826 

8.0 

0.002 
0.001L 

0.001 L 
0.001  1. 

2  950 
2.720 

3  .200 
3  .  1  50 

0.055 
0.070 

7.440 
8.030 

10.445 
10.820 

0.250 
0.430 

8-0 

a.o 

8.0 

0.002 

0.002D 
0.001 

0.001 

O.OOlD 

o.ooi 

2.950 
2.835 
2.720 

3.200 
3.  175 
3.150 

0.070 

0.063 
0.055 

8.030 
7.735 
7.440 

10.820 
10.633 
10.445 

0.430 
0  .340 
0.250 

23 

5 

6 

107 

TOTAL  N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

SOLIDS 

SOLIDS 

0  50LIDS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

10.695 

248.0 

1  .1 

247 

1  1 . 250 

11  .250 

248.0 

1  .1 

247 

10.973 

24B.0 

1  .1 

247 

10.695 

248.0 

1  .  1 

247 

14  16                        56 

COND.  TUBE.  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN                  MG/L 

UMHOS  UNITS 


380 

415 

415 
398 
380 


0.60 
0.80 

0.80 
0.70 
0-60 


5.5 
6.5 

6.5 

6.0 
5.5 


59 

SULPHATE 


133.0 
150.0 

150.0 
141  .5 

133.0 


280  95 

REACTIVE  ACIDITY 

SILICATE  PH    8.3 

SI    MG/L  MG/L 


.40 
.40 
.40 


3.9 
3.9 
3.9 


NO    OF    SAMPLES 


(    C    0    N    T    D    ) 


3AMKLC     II 

YFOHMA 

TION    SYSTEM 

S 

STATION    SU« 

IMARY    REPOf 

IT     -     RIVER 

BASINS 

DATE    OF    REPORT       25    OCT 

79      RAGE        391 

SUP    DTE 
DY  bo  yr 

HOUR 
LHT 

STN       STN    SAMP 
OIST    BRG    DEPTH 
FEET                  MTRS 

PJ 

53 

TOT     ALU 

AT     LAB 

MG/L 

55 
PH 
AT     LAB 

308 

TOTAL 
IflON 
MG/L 

76 

CALCUi. 

HARONESS 

MG/L 

73 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

74 
TOt .     MAG 
NESILW 
MG/L 

68 

COLOUR 
HAZEN 
UNITS 

67 
PTSS1UM 
K 
MG/L 

66 
$001 UM 
NA 
MG/L 

365 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

34    05    TB 

31     10    7B 

MOO 

1335 

.3 
.3 

a 

8.66 
7. 05 

0.070 

146    0 

56    00 

3.  10 

5 

9.80 

5    00 

0.0D1L 
0.001 

AVC 

WAX  1 MUM 
OR    GEOM   UN     1 ■ : 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 

3 
3 
3 

1 

8    66 
7    86 
7.05 

2 

0.070 
0.070 
0-070 

1 

14B.0 
146.0 
148.0 

1 

56.00 
56.00 
56.00 

1 

3.  10 

3.  10 
3.  10 

1 

5 
5 
S 

1 

5,  BO 
0,80 
9.80 

1 

5.00 
5.00 
5.00 

1 

0.001 

0.0010 

O.001 

3 

SAMP   DTE 
OY    HO    YR 

HOUR 
LFIT 

STN      STN   Samp 

OIST    BRG    DEPTH 
FEET                MTRS 

PJ 

303 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 

33t 
TOTAL 
CHROMIUM 

MG/L 

335 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

339 

TOTAL 
LEAD 

MG/  L 

215 

total 

CADMIUM 
MCVL 

349 

TOTAL 
Z  INC 
ML./L 

301 
TOTAL 
MN 
MG/L 

336 

TOTAL 

NICKEL 

MG/L 

317 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

451 
RAD! JM 
336    DISS 
PCI/L 

34   05    78 
11     10    7a 

1400 
1 .135 

.3 
3 

0.410 
0.630 

0.030L 
0.030L 

0.040 
0.030 

0.030L 
0.030L 

O.OOSL 
0    005  L 

0.030 
0.010L 

0.330 

0.030L 
0.030L 

0    020L 
0.030L 

4. 

5. 

SVG 

MA  X I  MUM 
OR    GEOM    MN     1  •  1 

MINI  MUM 

0.530 
0    465 
D.410 

0.030 

0.030D 

0,030 

0.040 
0   030 
0.020 

0,030 
0 , 0300 
0,030 

0.005 

0.005D 

0005 

0,030 
0   0I5D 
0,010 

0.330 
0.330 
0.330 

0030 
0.030D 
0  030 

0.030 

0.030D 

0.030 

5. 
5. 
4. 

NO    OF    SAMPLES 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

3 

3 

2 

SAMP   DTE 
DY    MO    YR 

HOUR 
LMT 

STN       STN    SAMP 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET                  MTRS 

PJ 

453 

GR0S5-A- 

OISS 
PCI/L 

453 

GROSS" A- 

UNDISS 

PCI/L 

454 
CROSS- B' 

DISS 
PCI/L 

455 
GR0SS"8" 
UNOISS 
PCl/i. 

4  SB 
URANIUM 
338 

UG/L 

34    05    78 

31     10    78 

1400 
1335 

3 

3 

50. 
43. 

5 
3. 

35 

26 

10 

4 

•  7. 
18 

AVG 

MAXIMUM 

OR    GEOM   MN     1 ' 1 

M I N I  MUM 

SO. 
4E. 
43. 

5. 
4. 

3, 

35. 
30. 
36. 

10 
7 
4. 

16 
17. 
17. 

NO    OF    SAMPLES 


WHISKEY    LAKE 
SOUTH    END    NCA 
LAKE 


BO.W./  SiTE: 
SAMPLE  POiNt: 
STATION   T-'PE: 


STN   NO: 


SAMP  DTE  HOUR   STN  STN  SAMP 

BY  MO  YR  LMT    DI5T  BRG  DEPTH 

FEET  MTHS 

JS  OS  78  0900  3 

3t  10  78  1130  .3 


>;wr    39  4 

STATION 

ID:       14- 

0019-035-01 

MAJOR    1 
MINOR    1 

JAS1N:     GREAT 
US1N:     LAKE 

LAKES 
HURON 

STORET   CODE; 

03 

003 

G040 

TERM    STREAM:     SENPENT    RIVER 

.ONG: 

U    T    M. 

17    0396300 

.0   5140000 

■0    4            BIGION:     05 

MILEAGE: 

36.90 

934 
SAMPLE 
NO 

805 
MATER 
TEMP. 
DEG    C 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

34 

YILTEHtO 

REACTIVE 

P    MG/L 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

20                    21 
TOTAL       Fl  LTERED 
KJELDAHL       N02-N 
MG/L      MG/L 

33 

FILTERED 
N03    N 
MG/L 

17 
INRGNC 
N 
MC/L 

18 
TOTAL 
ORGNC      N 
MG/L 

31806 
31BT9 

6.0 

0.001L 
0.001L 

0.001L 
0.001L 

1  .500 
1  .430 

1  .500               0.005 
1.430               0.033 

5   040 

5    180 

6.545 
6.633 

0.000 
0.000 

AVQ 

MA  X  J  MUM 

OR    GEOM   MN     {  •  I 
MINI  MUM 

6   0 
6.0 
60 

0.001 

00010 

0.001 

o  ooi 

0.0010 
0.001 

1  .500 
1  .465 
1  .430 

1  .500 
1  -465 
1  .430 

0.033 
0,014 
0.005 

5    180 
5    110 
5.040 

6.633 
6.589 
6.545 

0.000 

o.ooo 

0.000 

NO    OF    SAMPLES 

i 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

2 

SI 

SAM»    DTE 
OY   MO   YR 

HOUR 
LMT 

STN       STN    SAMP       PJ 
DIST    BRG   DEPTH 
FEET                MTRS 

33 
TOTAL    N 

MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 

susp. 

SOLIDS 
MG/L 

107 
CALCUi. 
D-SOLIDS 
MG/L 

14 
CONO 

35C 
UMHOS 

16 
TURB. 
F0RMAZ1N 
UNITS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

59 

SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 

95 

ACIDITY 

PH    S3 

MG/L 

15   05   78 
31     10    7B 

0900 
1130 

3 

.3 

6.545 
6.633 

177,0 

1  .1 

176 

270 
375 

0    40 
0.60 

3.6 
3.7 

too.o 
toa.o 

1.40 

3.(1 

AVG 

MAXIMUM 

OR    GtOM   MN     [ ■ ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 

6   633 

6. 539 
6.545 

a 

177.0 
177.0 
177.0 

1 

1  .  1 
1     1 
1  .  1 

1 

176 
176 
176 

1 

275 

273 
270 

3 

0.60 
0.50 
0.40 

2 

3.7 
3.6 

3.6 

3 

102.0 
101  .0 

ioo.o 

3 

1  .40 
t  .40 
t  .40 

1 

3.B 

3.« 
3.U 

SAMP   DIE 
OY    MO    YR 

HOUR 
LMT 

STN       STN    SAMP       PJ 
DIST    BRG  OEPTM 
FEET                 MTRS 

52 

TOT    ALK 

AT    LAB 

MG/L 

55 
PH 
AT     LAB 

308 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

76 

CALCUI. 

HARDNESS 

MG/L 

73 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

74 

tot .  mag 

NESIUM 
MG/L 

68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 

66 
SODIUM 
NA 

MC/L 

365 

TOTAL 

ARSENIC 

MG/L 

3S  05   78 

31    10   78 

0900 
1130 

.3 

.3 

2 

5.31 
S    38 

0.030 

100    0 

37.00 

1  .75 

2 

6,00 

3.70 

0.001L 
0.001 

AVG 

MAXIMUM 
OH    GEOM   MN     1 ' | 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 

3 
3 
3 

1 

5.  38 
5.  35 

5.31 

2 

0    020 
0.030 
0.030 

1 

100.0 
100.0 
100.0 

1 

37.00 
37.00 
37.00 

1 

1.7S 
1  .75 
1.75 

1 

2 

2 

3 

1 

6.00 
6.00 
6.00 

1 

2- 70 
2.70 
3. 70 

1 

0.001 
D .  00 1 D 
0.001 

3 

SAMP  OTE 

DY  MO   YR 

HOUR 
LMT 

STN       STN    SAMP       PJ 
DIST     BRG    DEPTH 
FEET                  MTRS 

303 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 

231 

TOTAL 

CHROMIUM 

MG/L 

225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

339 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

315 

total 

cadmium 

MG/L 

349 
TOTAL 

lime 

MG/L 

201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

23B 

TOTAL 

NICKEL 

MG/L 

317 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

451 

RADIUM 

236   01SS 

t>CI/L 

IS  OS   78 

31    10   7S 

0900 

l  130 

3 
.3 

0.370 
0.730 

0.020L 
0.030L 

0.010L 
0-040 

0.030L 
0.030L 

0.005L 
0 . 005  L 

0.020 
0.030 

D.350 

0.0201 
0    030L 

0.030L 
0.030L 

8. 

4, 

AVQ 

MAXIMUM 

OR    GEOM   MN     ( • | 

M I N I  MUM 

0.730 
0.545 
0.370 

0.O3O 

0.0300 

0.020 

0.040 

O.035D 

0.010 

0.030 

0.0300 

0.030 

0.O05 

0.O050 

0.005 

0.030 
0,035 
0.030 

0.350 
0.350 
0.350 

0 .  020 
0   0300 
0.020 

0.020 
D.0200 

0.030 

6. 

t. 

4, 

NO    OF    SAMPLES 

3 

3 

2 

3 

3 

2 

1 

2 

3 

3 

StMP  OTE 

DY  MO  YR 

HOUR 
LMT 

STN       STN    SAMP       PJ 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET                  MTRS 

453 

GROSS'A- 

DISS 

PCI/L 

453 

GROSS"*- 

UNDISS 

PCI/L 

454 

GROSS -B- 
DISS 

PCI/L 

455 

GROSS-B- 

UNDISS 

PCI/L 

456 

URANIUM 

338 

UG/l 

as  os  7i 

Si     10    7t 

0900 
1130 

.3 
3 

30 
37. 

2. 
1  . 

40. 
24. 

4. 

a. 

10,    t 

AVQ 

MAXIMUM 

OR    GEOM    MN     |  •  ) 

MINIMUM 

37. 
33. 
30. 

3. 
1  „ 
1. 

40. 
32. 
24. 

4. 
3. 
2. 

11  . 

10.    D 
10. 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  5UMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


6.0.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MCCABE  LAKE 

CENTRE  OF  LAKE  35  t 

LAKE 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR     LMT  OIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


24    05    78    1000 
3t     10    78    1145 


MAX  I  MUM 

AVG    OR    GEOM    MN     (  '  I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


DATE    OF    REPORT 
STATION     ID: 


25    OCT    79      PAGE         392 
14-0019-036-01 


MAJOR    BASIN;     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM;     SERPENT    RIVER 

STORET    CODE: 

02 

002 
8U40 

ONG: 

U    T    M 

17    03791125 

.0   5142000 

.0    4            REGION:     05 

MILEAGE: 

43.20 

934 
SAMPLE 
NO 

805 

WATER 
TEMP. 
DEG    C 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 
Fl  LTERf.D 
REACTIVl 
P    MG/L 

'9 

FILTERED 

AMMON I  A 

MG/L 

20 
TOTAL 

KJELDAHL 
MG/L 

21 

FI LTERED 

N02-N 

MG/L 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

17 

INPGNC 

N 

MG/L 

18 
TOTAL 
ORGNC       N 
MG/L 

21805 
SI  820 

7.0 

0.004 
0.001L 

O.OOIL 
0.001  1. 

0.069 
0.038 

0 .  2C0 
0  -  1  90 

0.002 
0 .  002 

0.205 
0.238 

0.276 
0.268 

D.191 
0.  152 

7.0 
7.0 

7    0 

0.004 

0.003D 

0.001 

0.001 

O.OOID 

0.001 

0.069 
0.054 
0.038 

0.260 
0.225 
0 .  1  90 

D .  002 

0.002 
0 .  002 

0.228 
0.217 
0.205 

0  .276 
0.272, 
0.26a 

0.  191 
0.172 
0.152 

23 

5 

6 

107 

14 

16 

56 

59 

260 

95 

SAMP    DTE 

HOUR 

SIN       STN    SAMP       Pd 

TOTAL   N 

TOTAL 

SUS  P . 

CALCUL 

COND, 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIOITY 

DY    MO    YR 

LMT 

DIST    8RG   DEPTH 

SOLIDS 

SOL  I OS 

d- sol i os 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

PH    fl.  3 

FEET                MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

24    05    78 

1000 

.3 

0.467 

138.0 

0.6 

137 

209 

0.90 

0.1 

84  .0 

31     10    78 

1145 

.3 

0.420 

225 

0.70 

1  .2 

95.0 

1  .20 

1  .5 

MAXIMUM 

0 .  467 

138.0 

0.6 

137 

225 

0.110 

1  .2 

95.0 

1  .20 

1  .5 

AVC 

OR    GEOM  MN    ( *  1 

0.444 

138.0 

0.6 

137 

217 

0.80 

0.6 

89.  5 

1.20 

1  .5 

MINIMUM 

0.420 

138    0 

0.6 

137 

2  09 

0.70 

0.1 

B4.0 

1.20 

1  .5 

MO    OF   5AMPLES 


52 

55 

20B 

76 

72 

74 

68 

67 

66 

265 

SAMP    DT6    HOUR 

STN       STN    SAMP       PJ 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

CALCUL 

Total 

TOT .     MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SOOI  UM 

TOTAL 

DY    MO    YR    LMT 

OIST    BfiG   DEPIH 

AT   ua 

AT     LAg 

IRON 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

ARSENIC 

FEET                MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/i- 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

24    05    78    1000 

.3 

6.49 

O.OOIL 

31     10    78    1145 

,3 

8 

6    51 

0.040 

93.0 

34    00 

2.00 

6 

1  .25 

1  .60 

O.OOIL 

MAXIMUM 

8 

6.51 

0.040 

93.0 

34.00 

2.00 

5 

1  .25 

1  .60 

0.001 

AVG 

OR    GEOM   MN    CI 

a 

6.50 

0.04O 

93.0 

34.00 

2.00 

6 

1.25 

1  -60 

o.ooio 

MINIMUM 

a 

6-49 

0-040 

93.0 

34.00 

2.00 

6 

1  .25 

1  .60 

0.001 

NO    OF    SAMPLES 


1 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  OIST     8RG    DEPTH 

FEET  MTRS 


24   OS    78    1000 
31     10    78    1145 


203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 

0.1  10 
0.320 


221 

TOTAL 

CHROMIUM 

MG/L 

0.020L 
0.020L 


225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

0.020 
0.020 


229 

TOTAL 
LEAO 
MG/L 

0.0301. 
0.030L 


215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

0.005L 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

O.OIOL 


201 

238 

217 

451 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

RADIUM 

MN 

NICKEL 

COBALT 

226    DISS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

PC1/L 

C020L 

0.020L 

7 

.037 

0.020L 

0.02  0L 

1. 

MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM   MN     (»| 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pd 
DY    MO    YR    LMT         DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


24  06   78    1000 
31     10    78    1145 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM  MN    ( ■ ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


0.320 
0.215 
0.  110 


452 

GROSS" AN 

DISS 

PCI/L 


20. 

n 


0.020 

0.020D 

0.020 


453 
GROSS- A" 
UND1SS 
PCI/L 


1  . 


1  . 
1  . 


0.020 
0.020 
0.020 


454 
GROSS"B" 
DISS 
PCI/L 


15. 


0.030 

0.030D 

0.030 


455 
GROSS "B" 
UNDISS 
PCI/L 

2. 

1  .  L 

2. 

1  .  D 
1  . 


0.005 

0.0050 

0.005 


456 
URANIUM 
238 
UG/L 

10.     L 
10.     L 

10. 
10.    0 
10. 


0.010 
0  . 0 1 OD 
0.010 


0.037 
0.037 
0.037 


0    020 
0    0200 
0.020 


0.02  0 

Q.020D 

0.020 


7. 

7. 


B.O.*./    SITE:     CAMP     LAKE 

SAMPLE    POINT:     AT     SOUTH    END    55     1 


STATION     ID: 


14-0019-037-01 


STATION 

TYPE: 

LAKE 

MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    SA5IN;     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     SERPENT    RIVER 

STORET    CODE; 

02 

002 
8040 

STN    NO: 

37 

LAT: 

LONG: 

U    T    M 

17    O38AB50 

.0    5120950 

.0    4            REGION:     05 

MILEAGE: 

10.40 

SAMP    DTE 
DY    MO    YR 

HOUR 
LMT 

STN      STN    SAMP      Pd 
DIST    BRG   DEPTH 
FEET                  MTRS 

934 
SAMPLE 

NO 

805 
WATER 
TEMP. 
DEG   C 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 
FILTERED 
REAC1 IVE 
P    MG/L 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MQ/L 

20 
rOUL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 
FILTERED 
N03   N 
MG/L 

17 
INRGNC 

N 
MG/L 

18 
TOTAL 
ORGNC       N 
MG/L 

24    05    78 
31    10   78 

1000 
1030 

.3 

.3 

21807 
21816 

E.O 

0 .  004 
0.004 

0.0011. 
0.001 

0.327 
0.480 

0.550 
0  .  660 

0.005 
0.007 

1  .790 
2.490 

2.122 
2.97  7 

0.223 
0.180 

AVG 

MAXIMUM 

OR    GEOM   MN.   (  -  ) 

MINIMUM 

6.0 
E.O 
6.0 

0.004 
0.004 
0.004 

0.001 

0.0010 

0.001 

0.480 
0.404 
0.327 

0.660 
0.605 
0  .  550 

0.007 
0.006 
0.005 

3    490 
2.  140 
1  .790 

2.977 
2.550 
2.122 

0.223 
0.202 
0.  ISO 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP   OTE   HOUR      STN      STN   SAMP      Pd 
DY    HO    YR    LMT  OIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


24    05    78    1000 
31    10   78    1030 


MAXIMUM 

AVQ    OR    GEOM   MN     ( • ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


23 

5 

6 

107 

14 

16 

56 

59 

TOTAL   N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

COND 

TUflB. 

CHLORIDE 

SULPHAT 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-S0L1DS 

25C 

FORMAZIN 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNI  15 

MG/ 

2.345 

100.0 

2.2 

98 

150 

1  .00 

3.3 

49.0 

3.157 

180 

1  .  10 

3.7 

61  .0 

3.157 

100.0 

2.2 

98 

180 

1  .  10 

3.7 

61  .0 

2.751 

100.0 

2.2 

98 

165 

1  .05 

3.5 

55.0 

2.345 

100.0 

2.2 

98 

150 

1  .00 

3.3 

49.0 

2B0  95 

REACTIVE  ACIDITY 

SILICATE  PH    8-3 

SI    MG/L  MG/L 


1  -40 
1  .40 
1  .40 


2.3 
2.3 
2.3 


(    C    0   N   T    B    ( 


SIMPLE     II 

*FORMA 

TION    SYSTEM 

S 

TAT  ION    SUM 

MARY    REPOR 

T     -     RIVER 

BASINS 

DATE    OF    REPORT      35   OCT 

79      PAGE 

393 

SIMP    DTE 
OY    MO    YR 

HOUR 

LMT 

STN       5TN    SAMP 
DIST     BRG    DEPTH 
FEET                  MTRS 

PJ 

52 

TOT    AL* 

AT     LAB 

MG/L 

55 
PH 
4T     LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

76 

CALCUL 

HARDNESS 

MG/L 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
»G/L 

74 
TOT .     HAG 
NESIUM 
MG/L 

68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 

66 

500 1 -LiM 

NA 

MG/L 

365 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

34  os  7a 

31    10   78 

1300 
1330 

3 

.3 

4 

613 
6.28 

0.050 

65.0 

33.00 

1  .75 

12 

3.30 

2.70 

D.aoiL 

0.001 L 

i¥G 

MAXIMUM 

OR    GEOM   M     l'| 

MINIMUM 

NO   OF    SAMPLES 

4 
4 
4 

1 

6-JS 
6-20 
6.13 

2 

0.050 
0    050 

o.oso 
I 

65.0 

65.0 
65.0 

1 

22.00 
22    00 
22.00 

1 

1  .75 
1  .75 
1  .75 

1 

12 
12 
13 

1 

3.30 
3,30 
3.30 

1 

2.70 
3- 70 
2.70 

1 

0.001 

O.OOID 

0.001 

2 

S*MP    OTE 
OY    MO    YR 

HOUR 
LMT 

STN       STN    SAMP 
DIST     9SG    DEPTH 
FEET                 MTRS 

PJ 

203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MC/L 

221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L. 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

339 

T01AL 
LEAO 
MC/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

24<_l 

TOTAL 
^INC 
MG/L 

301 
TOTAL 
MN 
MG/L 

23B 

TOTAL 

NICKEL 

MG/L 

317 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

451 

RAOIUM 

336   DISS 

PCI/L 

24    OS    7B 
31     10    78 

1DO0 
1030 

3 
.3 

0    400 
0.300 

0    020L 
0.020L 

0.010L 
0    040 

0    031L 
O.OJOL 

0 . 005  L 
0. 005L 

0    020 
0.020 

0    190 

0    020L 
0    020L 

0.020L 
0-020L 

4. 
4. 

AVG 

MAX  I  MUM 

OR    GEOM   UN    C| 

MINIMUM 

0.400 
0.350 
0.300 

0.030 

0.020D 

0,020 

0    040 

0.025Q 

0.010 

0.030 

0.030D 

0.030 

0.005 

0.0O50 

0.005 

0.020 
0    020 
0    030 

0.  190 
0.  190 
0  . 1  90 

0,020 
0    030D 
0,020 

0.020 

0.020D 

0-020 

4. 

4. 
4. 

NO    OF    SAMPLES 

2 

2 

3 

2 

2 

3 

t 

2 

2 

2 

SIMP   DTE 
OY    MO    VR 

HOUR 
LMT 

STN       STN    SAMP 
DIST     BOG    DEPTH 
FEET                MTRS 

PJ 

452 
GROSS- A- 

0I5S 
PCI/L 

453 
GROSS- A" 
UNDISS 

PCI/L 

454 
GROSS' B" 
DISS 
PCI/L 

455 
GROSS-B" 
UN01SS 
PCI/L 

456 
URANIUM 
2  38 

UG/L 

24   OS   7fl 
31     10    7B 

1000 
1030 

3 

3 

IS 
13. 

2. 
3. 

15. 
13 

3 

2. 

10.     L 
10,     L 

AVG 

MAXIMUM 

OR    GEOM   MN     ( ' ) 

MINIMUM 

15 
14. 
13. 

a. 

2. 
2. 

15 
14. 
13. 

3. 

2. 

3 

10. 
10.     D 
10. 

NO  OF  SAMPLES 


•.O.K./  SITE:  SERPENT  HARBOUR 

SAMPLE  POINT:  NEAR  HOSPITAL  POINT  OB  2 

STATION  TYPE:  LAKE 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  I.MT 


24  05  78  0900 
31  10  7B  I0O0 


STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 

.3 


<8    2 

STATION 

10          14 

0019-03801 

MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN       LAKE    HURON 
TERM    STREAM;     SERPENT    RIVER 

STOflET    CODE: 

02 

002 

8040 

ONG: 

U    T    M 

17    0370700 

.0    51 17275 

.0    4            REGION:     05 

934 

SAMPLE 
NO 

BOS 

HATER 
TEMP- 
DEG   C 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 

FILTEREO 

REACTIVE 

P    MG/L 

19 
FILTERED 
AMMON  t  A 
MG/L 

20 
TOTAL 
KJELOAHL 
MG/L 

21 
Fl LTERED 
N02-N 
MG/L 

22 

FILTEREO 
N03    N 
MG/L 

17 
I NRGMC 
N 
MG/L 

18 
TOTAL 
ORGNC      N 
MG/L 

21  BOB 
21815 

6    0 

0.006 
0,011 

0.001 
0.007 

0.262 
0.056 

0.570 
0.370 

0.005 
0.DO6 

1    340 

0549 

1  .607 
0,613 

0,308 
0.212 

AVG 

MAXIMUM 

OR    GEOM    MN    |  •  | 

MINI  MUM 

8.0 
80 
SO 

D.01  1 
0.009 
0 .  006 

0.007 
0.004 
0.001 

0.262 
0     160 
0.05B 

0.570 
0.420 
0.270 

0.0O6 
0,006 
0.005 

1     340 
0-945 
0    549 

1  .607 
1.110 
0.SI3 

0.308 
0.3(.0 
0.212 

NO    OF    SAMPLES 

1 

2 

3 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

SAMP   DTE 
OY    MO    YR 

HOUR 
LMT 

STN       STN    SAMP       PJ 
DtST     BRG    DEPTH 
FEET                  MTRS 

33 
TOTAL    N 

MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIOS 
MG/L 

6 

susp. 

SOLIDS 
MG/L 

107 
CALCUL 
0- SO  LIDS 
MG/L 

14 

CONO 

25C 
UMHOS 

16 
TURB. 
FORMAiiH 
UNITS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

69 
SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 

9S 

acio:ty 

PH    B.3 

MG/L 

24    05    78 

31    10   78 

0900 
1000 

.3 
.3 

1  .915 
0.B25 

80,0 

2.0 

78 

120 
144 

1    00 
1  -  10 

2.8 
4.2 

38.  S 
21  .5 

1  .40 

3.B 

AVG 

MAX IMuM 

OR    GEOM   MN     |  *  ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 

1  .915 
1  .370 
0.S25 

3 

BO.O 
BO    0 
80.0 

1 

2.0 
2.0 
2.0 

1 

7B 
78 
78 

1 

144 
133 
120 

2 

1.  10 
1  .OS 
1  .00 

2 

4.2 
3.5 
2.B 

2 

38.5 
30.0 
31  .5 

2 

1  .40 
140 
t  .40 

1 

2   6 

It 
2   6 

l 

SAMP   DTE 
DY   MO    YR 

t-OUR 
IMT 

STN       STN    SAMP       PJ 
DIST     BRG    DEPTH 
FLIT                  MTRS 

52 
TOT    ALH 
AT    LAB 
MG/L 

55 

PH 
AT     LAB 

308 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

74 
TOT.     MAG 
NESIUM 
MC/L 

68 

COLOUR 

HAIEN 

UNITS 

67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 

66 
SODIUM 
1A 
MG/L 

365 

TOIAL 

ARSENIC 

MG/L 

34  OS   78 
31    10   78 

C9D0 
1000 

3 

.1 

44 

6.27 
7.30 

0-O60 

63.0 

18.20 

4.00 

14 

1.05 

3-10 

o.orjiL 
0.031 

AVG 

MAXIMUM 

OR    GEOM   MN     1 • 1 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 

44 
44 
44 

1 

7.30 
6.79 
•   27 

2 

0.060 
0.060 
0.O60 

1 

62.0 
62.0 
C2.0 

I 

18.20 
IB    20 
18    20 

1 

4.00 
4    00 
4    OO 

( 

14 
14 
14 

1 

1  ,05 
1  .05 
l-OS 

1 

3.  10 
3.10 
3-  10 

1 

0,001 

0.0010 

O.OOl 

2 

SAMP   DTE 
OY    MO    YR 

HOUR 
LMT 

STN       STN    SAMP       PJ 

DIST   brg  Depth 

FEET                  MTRS 

203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 

221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 

325 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

249 
TOTAL 

;inc 

MG/L 

301 
TOTAL 
MN 
MG/L 

238 

TOTAL 

NICKEL 

MG/L 

217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

451 
RADIUM 
226   DISS 

PCI/L 

24   05    78 
31    10   78 

0900 

000 

.3 
-3 

D    240 
0     190 

0.020L 
0.030L 

O.OIOL 
0    040 

0    030L 
0.030L 

0005L 
0005L 

0.020 
0.010 

0.026 

0    020L 
0    020 

0    020L 

0   0201 

2. 

1  .        L 

AVG 

MAXIMUM 

OR    GEOM    MN     | • ) 

MINIMUM 

0.240 
0.215 
0    190 

0    020 
0 . 020D 
0.020 

0,040 

0.025D 

O.OIO 

0.030 

0,0300 

0.030 

0,005 

0.005D 

0-005 

0.030 
0.015 
0.010 

0.026 
0.026 
0.026 

0,020 

0.0200 

0030 

0.030 

Q.020D 

0.020 

3. 

2.      D 

1. 

NO    OF    SAMPLES 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

1 

2 

2 

2 

SAMP   DIE 

DY  MO   YR 

HOUR 

LMT 

STN     stn   Samp     pj 

DIST    8RG    DEPTH 
FEET                  MTRS 

452 
GROSS-A- 
DISS 
PCI/L 

453 

GROSS- A- 

UNDISS 

PCI/L 

454 

GROSS* 6- 

01  SS 

PCI/L 

455 

GROSS- B" 

UNDISS 

PCI/L 

456 
URANIUM 
238 
UG/L 

24   05    78 

31     10    78 

0900 

000 

.3 

.3 

10. 

1.     1 

1  . 
2. 

10. 
3. 

1, 

3. 

10.     L 
10.     L 

AVG 

MAXIMUM 

OR    GEOM   MN     (•> 

MINIMUM 

10. 
5.    □ 
I 

3. 
1. 
1  . 

10. 
6 

3 

3. 
3. 
2 

10. 
10.     D 
10. 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BAS I NS 


B.O.W,/  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MCCARTHY  LAKE 
AT  WEST  END  53 
LAKE 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 

24  05  76  1 100  .3 

31  10  78  11 10 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  C) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 
STATION  10:   14-0019-039-01 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     SLKPENT    RIVER 

STORET    CODE: 

02 
002 

6040 

ONG: 

U    T    M 

17    0301)700 

.0    5131475 

0    4            REGION:     05 

MILEAGE: 

25.40 

934 
SAMPLE 
NO 

805 

WATER 
TEMP. 
OEG    C 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 
F] LTEREO 
REACT IVE 
P    MG/L 

19 
FILTERED 
AMMON I  A 
MG/L 

20 
TOTAL 
KdELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02  -  N 
MG/L 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

17 
INRGNC 
N 
MG/L 

IB 
TOTAL 
ORGNC       N 
MG/L 

21609 
21SIS 

7    0 

0.006 
0.006 

0.001 
0.001  1. 

0.062 
0.044 

0.  170 
0    260 

0 .  003 
0.002 

0310 
0.148 

0.375 
0.194 

0.  1  08 
0.236 

7.0 

7    0 
TO 

0.006 
0  .006 
0.0D6 

0.001 
0.00  10 
0.001 

0.062 

0.053 
0.044 

0.2(10 
0.325 
0.  170 

0.003 

0 .  003 
0.002 

0.310 
0.229 
0.  143 

0.375 

0.2B5 
0.194 

0    236 
0.172 
0.  10S 

5AMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


24  05  7$  1100 
31  10  76  11  10 


STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  UN  I »| 
MINIMUM 


23 

5 

6 

107 

14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

OTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

C0N3  . 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACT  I V£ 

ACIDITY 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-S0L1DS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

PH    B.3 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

0 .  483 

74.0 

1  .5 

72 

1  10 

0.40 

E.6 

32.5 

0.430 

1  1? 

0  .90 

S.2 

33.5 

0.60 

1     B 

0.433 

74.0 

1  .5 

72 

1  17 

0.90 

6.2 

33.5 

0,60 

1  .8 

0.457 

74.0 

1  .5 

72 

114 

0.65 

5.9 

33.0 

0.60 

1  .8 

0.430 

74.0 

1  .5 

75 

1  10 

0.40 

5.6 

32.5 

0.60 

1  .8 

NO  OP  SAMPLES 


SAMP    DTE 
OY    MO    YR 

HOUR 
LMT 

STN       STN    SAMP 
DIST     BRG    DEPTH 
FEET                MTRS 

PJ 

TOT 

M 

52 

ALK 

LAB 

MG/L 

55 

PH 
AT     LAB 

20B 

TOTAL 
IRON 
MQ/L 

76 
CALCUL 

hardness 
Mg/l 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

74 
TOT.    MAG 
NESIUM 
MG/L 

5B 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 

66 
SOOI  UM 
NA 

MG/L 

265 
TOTAL 

ARSENIC 
MG/L 

24    05    7B 
31    10   7B 

1100 
1110 

i 
LI 

10 

6    52 
6.82 

0.070 

39.0 

12.00 

2.30 

18 

1  .40 

4.30 

0.001 L 
0.001 

AVG 

OR    GEOM   MN    (•) 
MINIMUM 

10 

0 
10 

6.82 
6.67 
6.52 

0.070 
0.070 
0.070 

39.0 
39.0 
39.0 

12.00 
12.00 
12.00 

2.-10 
2.30 
2.30 

18 
18 
18 

1.40 
1  .40 
1  .40 

4.30 
4.30 
4.30 

O.OOI 
0.00  ID 
0.001 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


34  OS  78  1100 
31  10  7B  11 10 


203 

221 

225 

229 

215 

249 

201 

238 

217 

451 

STN       STN    SAMP 

Pd 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

RADIUM 

DIST    BRG    DEPTH 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

2  INC 

MN 

NICKEL 

COBALT 

226    DISS 

FEET                  MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

PCI/L 

.3 

0.  120 

0.020L 

O.04O 

0.0301. 

0.005L 

0.010 

0.020L 

0.020L 

1  .        L 

.3 

0.300 

0.D20L 

0.030 

0.030L 

0-005L 

0.010 

0.074 

0.020L 

0-020L 

1  .        L 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  C) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24  05  78  1100 
31  10  78  11 10 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (') 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


452 
GROSS" A" 
DISS 
PCI/L 

5. 


5. 
3.  0 


0.020 

0.020D 

0.020 


453 

GROSS-A" 

UNDISS 

PCI/L 

1  . 


0.O40 
0.035 
0.030 


0.030 

0.O3OD 

0.030 


454  455 

GR05S"B-  GROSS"B- 

DISS  UNDISS 

PC  1 / L  PCI/L 

6.  1  . 


4. 
3. 


0  ,  005 

0.005D 

0.005 


456 
URANIUM 
238 
UG/L 

10.     L 
10.     L 

10. 
10.     0 

10. 


o.oio 

0.010 
0.010 


0.074 
0  074 
0.074 


0.020 
0    020D 
0    020 


0.020 
D  .0200 

0.020 


B.O.W./    SITE;     MCCARTHY    LAKE 
SAMPLE    POINT:     AT    SOUTH    END    53    3 
STATION    TYPE:     LAKE 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP 
OY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


34    05    78    1100 
II     10    7B    1050 


MAX IMUM 
AVG   OR    GEOM  MN    CI 

M I N I  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pd 
DY    MO    YR    LMT         DIST    8RG   DEPTH 
FEET  MTRS 

24    05    7B    1100  .3 

31     10    76    1050  .3 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     (• ) 

MINIMUM 

NO    OF   SAMPLES 


STATION 

ID:        14- 

0019-040-Ot 

MAJOR    8ASIN:     GREAT    LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     SERPENT    RIVER 

STORET    CODE: 

02 

002 

8040 

ONG: 

U    T    M 

17    03(1(1450 

.0    5  129100 

.0    4            REGION:     OS 

MILEAGE: 

22. BO 

934 

SAMPLE 
NO 

aos 

WATER 
TEMP. 
DEG   e 

33 
TOTAL 

P 
MG/L 

34 
FI  LTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

20 

TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 

21 

FI LTERED 

N02-N 

MG/L 

22 

EI  LTEREO 
N03    N 
MG/L 

17 
INRGNC 
N 
MG/L 

1  B 
TOTAL 
ORGNC       N 
MG/L 

21810 
21817 

€.0 

0.005 
0.007 

0.001 L 
0.001 

0.353 
0.560 

0  .  630 
0.730 

0 .  005 
0.009 

1  .740 
2.690 

2.099 
3.259 

0.277 
0.170 

6.0 

6.0 
6.0 

0.007 
0.006 
0 .  DOS 

0.001 
0.00  ID 
0.001 

0.560 
0.457 
0.353 

0.730 
0.6B0 
0  .  63Q 

0.009 
D.008 
0.006 

2.690 
2    215 
1  .740 

3.259 
2.679 
2.099 

0.277 
0.2  24 
0.  170 

23 

5 

6 

107 

14 

16 

TOTAL    N 

TOTAL 

susp. 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

25C 

FORMA Zl 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

2.376 

ID3.0 

1  .7 

101 

153 

1  ,00 

3.429 

190 

1  .00 

3.429 

103.0 

1  .7 

101 

190 

1  .00 

2.903 

1  03  .  0 

1  .7 

101 

172 

1  .00 

2.376 

103.0 

1  .7 

101 

153 

1  .00 

56  59 

CHLORIDE       SULPHATE 
MG/L 

MG/L 


280  95 

REACTIVE  ACIDITY 

SILICATE  PH    B.3 

SI    MG/L  MG/L 


3.3 
3.7 


49.0 
64.0 

64.0 
56.5 
■19.0 


1  .40 
1  .40 
1  .40 


2.3 
2.3 
2.3 


(    C    0    N    T    D    I 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATIO*  SUIAMARV  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    395 


SAMP  DT£  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
Or  HO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


34  OS  78  1100 
31  10  78  10S0 


MAXIMUM 

HVG  OP  GEOM  MN  I • J 

MINIMUM 

MO  OF  SAMPLES 


SIMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
BV  MO  VR  LM"    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


34  OS  76  1100 

31  io  78  iaso 


MAX  I MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  {  - } 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


< 


6.38 
6  43 

6.43 
6.  35 

£28 


303        321 
TOTAL      TOTAL 

ALUMINUM  CHROMIUM 
MG/L       MG/L 


0.530 
0.400 

0.400 

0.  360 
0,330 


0.030L 
Q.020L 

0.D20 

0.0300 

0.030 


208  76 

TOTAL  CAlCUL 

IRON  HARDNESS 

MG/L  MG/L 


0.080 

0.060 
0.060 
0.060 

1 

22S 
TOTAL 
COPPER 

MG/L 

0.010L 
0.030 

0.020 
0.01SD 

o.oio 


65.0 
65.0 
65.0 

I 

329 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

0.O30L 
0.0301. 

0.030 

O.OJOD 

0.030 


72  74 

TOTAL  TOT.  MAG 

CALCIUM  NESIUM 

MG/L  MG/(. 


33.00 
33.00 
23.00 

t 

315 

TOTAL 

CADMIUM 

MG/L 

0.005L 
0.0051 

O.OOS 

0.005D 

0.005 


.75 
.78 
75 


349 
TOTAL 

l  INC 
MG/L 

0.030 
O.O.iO 

0 . 0.10 
0.035 
0.030 


COLOUR 
HAZEN 
UNITS 


10 
10 
ro 


301 

TOTAL 

MN 

MG/L 


0.230 
0.230 
0.230 


67 
PTSSIUM 


MG/L 


3.40 

3-40 
3.40 
3.40 

1 

338 
10TAL 
f.  ECKEL 
MG/L 

0    020L 
0-02OL 

0    020 

0.0200 

0.030 


66 
SODIUM 


265 
TOTAL 
NA         ARSENIC 
MG/L  MG/L 

0,001  I. 
30  0.001L 


3.20 
3.20 
3.30 

1 

317 
TOTAL 
COBALT 
MG/l 

0    0201 
0.020L 

0.020 
0 . 0200 
D.020 


0.001 

0.0010 

0.001 


451 

RADIUM 

226    DISS 

PCI/L 


3. 

2. 
J. 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY  MO   YR   LM"        DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


34    05    7B    1100 
31     10    78    10!>0 


MAXIMUM 

HVC    OR    GEOM   MN     (-) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


453  453                     454  4SS 

GROSS'A"  GROSS'A"  GROSS"B*  GROSS'S" 

DISS  UNDISS                 DISS  UNDISS 

PCI/L  PCI/L               PCI/L  PCI/L 


IS. 
9 


4. 
3. 

3. 


15. 
13 

15. 
14. 
13. 


4. 
3 


456 
URANIUM 
238 
UG/L 

10.    L 
10.    L 


10, 
10 


I. O.K./  SI'E 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYI>£ 


STN   NO: 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LOT 


34  05  78  1000 
31  ID  78  1305 


HOUGH  LAKE 
CENTRE  OF  LAKE 
LAKE 


STN   STN  SAMP   Pj 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 


STATION 

ID:        14- 

O019'04l-01 

MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
Ml  '-OS    BASIN:     LAKE    HURON 
TEBM    STREAM:     SERPENT    RIVER 

STORET    CODE: 

02 

002 
8040 

ONG: 

0    T    M 

17    0385300 

■0    5140350 

0    4           RESIGN      05 

MILEAGE: 

35.30 

934 

SAMPLE 
NO 

80S 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

34 

FILTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 

19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

30 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 

FILTERED 
N03-N 

MG/L 

17 
INRGNC 
N 
MO/L 

IS 

TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 

31811 

3 1831 

6.0 

0.003 
0.003 

0 , 00 1 L 
0.001L 

0.239 

0.  194 

0.330 
0,350 

0.001 
0.00'L 

0.  195 

0.245 

0.435 
0  .440 

0.091 
0.056 

MAX  I  MUM 

HO  OR  GEOM  MN  (  •  | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


6-0 
6.0 
6.0 

T 


0.003 
0.003 
0.D03 


0.001 
O . 00 1 D 
0.001 


0.239 
0.217 
0.  194 


0.330 
0 .  3<)0 
0.350 


0.001  0.34S 
0.001D  0.220 
0.001      0  195 


0.440 
0.438 
0.435 


0.091 
0.074 
0.056 


SAMP  DTE  HOJP   SIN   STN  SAMP 
DT  MO  VR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


34  OS  78  1030 
IT  10  78  )3  3S 


,3 

.3 


MAXIMUM 

AVQ  OR  GEOM  MN  |  »  | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


Samp  dte  hour  stn  stn  samp  pj 
dv  mo  yr  lmt   dist  brg  depth 
feet     mtrs 

24    OS    78    1000  3 

31    10   78    1205  3 

MAXIMUM 

AV6   OR    GEOM    MN    ( - ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HCUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


14  05   78    I  COO 

41    10   78    130S 


.3 

.3 


MAXIMUM 

AVS   OR    GEOM    MN     I  • ! 

MINI  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


23 

TOTAL    » 


0.536 
0    496 

0.526 
0.511 
0.496 


53 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


1 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

114.0 


114.0 
114.0 
114.0 


4.64 
4.31 

4.64 
4.48 
4.31 


303        331 
TOTAL      TOTAL 

ALUMINUM  CHROMIUM 
MG/L       MG/L 


.300 
.400 

.403 
.300 
.200 


0.020L 
0.020L 

0.02O 

0.0200 

D.020 


6 
SUSP. 
SOL]  OS 
MG/L 

0.4 


0.4 
0,4 
0.4 


107 
CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 

114 


114 
M4 
It4 

I 


30B  76 

TOTAL  CALCUL 

IRON  HARDNESS 

MG/L  MG/L 


0.  140 
0.140 
0.140 

1 

235 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

0  010L 
0.060 

0.060 

0.035D 

0,010 


239 

TOTAL 
LEAO 
MG/L 

0.030L 
0.030L 

0.030 

0.0300 

0.030 


CONO. 

25C 

UMHOS 

175 
180 

180 
178 
175 


72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 


21  .00 
21  ,00 
21  .00 


315 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

0 . 005  L 
0 .  005  L 

0.005 

O.OOSO 

0.005 


16 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 

0,30 


0.90 
0.60 
0.30 


74 

tot .  mag 

NESIUM 
MG/L 


2  00 
3.00 
3.00 


349 

TOTAL 
2  IMC 
MG/L 

0.060 
0.O70 

0.070 

0.065 
0.060 


56  59 

CHLORIDE   SULPHATE 
MG/L 

MG/L 


1  .4 

t  .5 


1  .5 

1  .5 


COLOUR 
HAZEN 
UNITS 


301 
TOTAL 


MG/L 


0.340 

0.340 

0.340 
0.340 


7D.0 
70.0 

70.0 
?0.0 
70.0 


67 
PTSSIUM 

K 
MG/L 


0.90 
O.go 
0.90 


338 

tOTAL 

NICKEL 

MO/L 

0    020L 
D.020L 

0   020 
0  0200 
0.020 


280  95 

REACTIVE  ACIDITY 

SILICATE  PH    1.1 

SI    MG/L  MG/L 


80 
.80 
80 


1  .60 
1  .60 
1  .60 


217 

TOTAL 

COBALT 

MG/L 

0.020L 
D.020L 

0,030 

0.0200 
0.020 


12. El 
12  .* 
13.  B 

1 


66  265 

S001UM  TOTAL 

MA  ARSENIC 

MG/L  MG/L 


0.00' L 
0.00'L 

0.001 

o.oo'o 

0.001 


451 
RADIUM 
326  DISS 
PCI/L 

10. 


14. 
13. 

10. 


SAMP  OTE  HCUR   STN   STN  SAMP   Pj 
OT  MO  YR  LUT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

34  OS  78  1000  .3 

31  10  78  1505  .3 

MAXIMUM 

AVQ  OR  GEOM  MN  I  -  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


452 
GOOSS'A- 
01SS 
PCI/L 

35. 
54 

54. 

44. 

38. 


453 

GROSS-A" 

UNDISS 

PCI/L 


5. 

3.  □ 
1  . 


GBOSS'B-   GROSS'B" 

DISS     UNDISS 

PCI/L     PCI/L 


40. 
33. 


4. 
1  .  L 


2.  0 
1  . 


456 

URANIUM 

338 

UG/L 

10.  L 
II  . 

11  . 

10.  0 
10. 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT 


'TVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


FRESH  WATER  CANAL 

FRESH  WATER  CANAL  BEFORE  NORDIC  TREATMENT  PLANT  N  17 

RIVER 


DATE    OF    REPORT 
STATION    ID: 


25  OCT  79   PAGE 
14-0019-042-02 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    OIST  ORG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24  01 

78 

1630 

.3 

27  02 

78 

1600 

.3 

27  03 

78 

1330 

-3 

2B  04 

78 

1400 

.3 

23  05 

78 

1800 

J 

20  06 

78 

1800 

.3 

24  07 

78 

1800 

.3 

25  06 

78 

1800 

.3 

27  03 

78 

1400 

.3 

27  10 

78 

1800 

.3 

28  11 

78 

1400 

.3 

27  12 

78 

1400 

.3 

MAXIMUM 

A  TO  OR 

GEOM  MM 

(•) 

MINIMUM 

934 
SAMPLE 


22024 

22062 
22090 

241  as 

22140 
22170 
22201 
22232 
22264 
22295 
22326 
22357 


MAJOR  6 

ASIN:  GfiEA 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM:  SERPENT  RIVER 

8040 

U  T  M: 

17  0377800.0  5137500 

.0  4     REGION:  OS 

MILEAGE: 

45.20 

01 

1 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

17 

SCD 

5-DAY 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

BOD 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02  -  N 

N03-N 

N 

MG/L 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

8.0 

30 . 500 

33,500 

0  001 

5.900 

36.401 

0.4 

44 . 000 

48.300 

0  034 

18.600 

62.634 

1  .2 

49.000 

49.000 

0.060 

15.700 

64.760 

0.007 

0.001 L 

15.200 

17.000 

0075 

5.020 

20-295 

0.016 

19.600 

20.500 

0.050 

6.580 

26.230 

0.032 

O.OOU 

24.000 

25.000 

0  059 

4.690 

28.949 

0.016 

40.700 

0.014 

'1 .000 

0-060 

12.700 

0.012 

0.01B 

19. BOO 

20.000 

0  0B2 

7.970 

2  7.BS2 

0.002 

0.001 L 

28.0 

29.2 

0-033 

10.5 

38.533 

0  066 

0.002 

8.0 

0.056 

0.002 

49.000 

49,000 

0  082 

18.600 

64 .760 

3.2 

0.019 

0. 00  ID 

28.7h3 

29.420 

0.050 

9.762 

38.207 

0.4 

0.002 

0.001 

1 5 . 200 

1  1  .000 

0.001 

4.B90 

20.295 

NO  OF  SAMPLES 


18 

23 

5 

6 

7 

14 

16 

56 

59 

280 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PU 

TOTAL 

TOTAL  N 

TOTAL 

susp. 

DISS. 

COND. 

TUR6. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

DY  MO 

YR 

IMT 

OIST 

BRG  OEPTM 

ORGNC   N 

SOL  1 DS 

SOLIDS 

SOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

Si  LICATE 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

24  01 

78 

1630 

.3 

3.000 

39.401 

2568.0 

15.0 

2553 

2620 

24.00 

39.0 

1675.0 

6.20 

27  02 

78 

1600 

.3 

4.300 

66.934 

2572.0 

68.0 

2504 

2B60 

82.00 

3B.0 

1575.0 

5.90 

27  03 

78 

t330 

.3 

0.000 

64. 760 

2677.0 

84.0 

2593 

2U50 

79.00 

41  .S 

1590.0 

6,00 

28  04 

78 

14D0 

.3 

1  .800 

22.095 

1693.0 

50.0 

t643 

I960 

47.00 

22.0 

1 024 , 0 

23  05 

78 

18D0 

.3 

0.900 

27. 130 

2123.0 

38.0 

2085 

2350 

27.00 

30.0 

1301 .0 

20  06 

78 

1800 

.3 

i.ooo 

29.949 

2634.0 

31  .0 

2603 

2800 

41  .00 

39.0 

1524.0 

24  07 

78 

1800 

.3 

2726.0 

30.0 

2696 

29;io 

17.00 

30.5 

1615.0 

9.30 

25  08 

76 

1B00 

.3 

23  .  760 

3151 .0 

50.0 

3101 

3000 

25.00 

43.0 

1700-0 

27  09 

78 

1400 

.3 

22Q3.0 

13.0 

2190 

2550 

22.5 

1 40S . 0 

27  10 

78 

1800 

.3 

0 .  200 

28.052 

2C60.0 

47.0 

2013 

2300 

48.00 

28.0 

1300.0 

29  11 

78 

1400 

.3 

1  .200 

39.733 

2363. 

45. 

2318 

2450 

51  . 

31  . 

1475. 

27  12 

7E. 

1400 

.3 

757.0 

7.0 

750 

950 

3.40 

15.0 

493.0 

MAXIMUM 

4.300 

66.934 

3151  .0 

84.0 

3101 

3000 

82.  00 

43.0 

1700.0 

9.30 

AVG 

OR  GEOM  MN  I • 1 

1  .550 

37.979 

2293.9 

39.  B 

2254 

2468 

40.40 

31.6 

1369. B 

S.85 

MINIMUM 

0.000 

22.095 

757.0 

7.0 

750 

950 

3.40 

15.0 

493.0 

5.90 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMF   PJ 
DY  MO  YR  LMT    D1ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


95 

52 

55 

208 

76 

72 

74 

6B 

67 

66 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ph  a. 3 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

MG/L 

MG/L 

MG/  L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

24  01 

7  6 

1630 

.3 

147.0 

1L 

4.77 

76.000 

1449  ,0 

320.00 

158,00 

70G 

41  .00 

28.00 

2  7  02 

7B 

1600 

.3 

173.0 

0 

3.14 

63  000 

1462,0 

330.00 

155.00 

42.00 

56.00 

27  03 

78 

1330 

.3 

205.0 

0 

3.35 

63.000 

1412.0 

310  00 

155.00 

4 

43.00 

30.00 

28  04 

76 

1400 

.3 

243.1 

0 

3.  17 

87.000 

862.0 

200.00 

88  00 

70G 

24.00 

16.00 

23  05 

78 

1B00 

.3 

312.0 

0 

3.5< 

52.000 

1023,0 

225.00 

1  1  2  00 

38 

5.90 

21  .00 

20  06 

78 

1800 

.3 

206.0 

0 

3.10 

35,000 

1367  0 

3  16.00 

150  00 

21 

43.70 

14.00 

24  07 

78 

1B00 

.3 

350.0 

0 

2.91 

70.000 

1310.0 

330  00 

118  00 

44 

24-00 

22.00 

25  03 

78 

1800 

.3 

215.0 

0 

3.24 

59  000 

1487-0 

340.00 

155.00 

28 

45.00 

22,00 

27  09 

78 

1400 

.3 

590.0 

0 

350.000 

890.0 

195  00 

98.00 

23.00 

16.00 

27  10 

78 

1800 

.3 

237.0 

0 

3.13 

104.000 

940,0 

190  00 

113  00 

B8 

15.00 

45.00 

28  1  1 

76 

1400 

.3 

271  . 

0 

3.38 

0.1(6 

1139. 

250. 

125 

28.5 

25. 

57  12 

78 

1400 

.3 

20 

6.89 

1  ,300 

477.0 

148.00 

26.00 

22 

1  0.50 

1 0  .  00 

MAXIMUM 

590.0 

20 

6.B9 

350,000 

1487.0 

340  00 

158  00 

88 

45.00 

56,00 

AVG 

OR  GEOM 

268.3 

2D 

3,69 

80,035 

1151.5 

262,83 

121 .OB 

43U 

28.80 

25.42 

MINIMUM 

147.0 

0 

2.91 

0.116 

477.0 

148.00 

26.00 

4 

S.90 

1 0  .  00 

NO  OF  SAMPLES 

1  1 

12 

1  1 

ta 

12 

12 

12 

9 

12 

12 

41 

265 

203 

231 

325 

229 

215 

249 

201 

238 

SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

COD 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

DY  MO 

YR 

LMT 

OIST 

8RG  DEPTH 

ARSENIC 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

Mil/  L 

MG/L 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

24  01 

78 

1630 

.3 

-U! 

0 

002 

6.800 

0  020L 

0.060 

0.030L 

0.005L 

0 

140 

6.300 

0.  160 

27  02 

78 

1600 

3 

20 

0 

001 

4.700 

0.040L 

0  060 

0.030L 

0.005L 

0 

130 

6-600 

0.  130 

27  03 

78 

1330 

.3 

- 

0 

001 

5.100 

0.040L 

O.OlO 

0.030L 

0.005L 

0 

120 

6.700 

0.  130 

28  04 

7a 

1400 

.3 

0 

001 

12.000 

0.020L 

0.  120 

0.030L 

0.005L 

0 

140 

5.100 

0.  180 

23  05 

78 

1800 

.3 

0 

00* 

12. 

0.02  L 

0  11 

0.03  L 

0.005L 

0 

17 

6.600 

0.22 

20  06 

78 

teoo 

.3 

6.600 

24  07 

TQ 

1800 

,3 

0 

002 

14. 

0.02  L 

0.  15 

0.20 

0.005L 

0 

15 

S.750 

0.20 

26  OB 

Ta 

1800 

.3 

9.000 

27  09 

78 

1400 

.3 

0 

001 

1 1 .000 

0.030 

0.  140 

0.070 

0 . 005  L 

0 

140 

5.200 

0.250 

27  10 

78 

1B00 

.3 

0 

001 

8.  1 

0.02  L 

0.09 

0.03  L 

0.005L 

0 

13 

6.000 

0.10 

2B  11 

78 

1400 

.3 

0 

002 

9  .400 

0.020L 

0  090 

0.030L 

0. 005 L 

0 

120 

6.3 

0.  120 

27  12 

7F, 

1400 

.3 

0 

001  L 

0  460 

0.030L 

0  030 

0.030L 

0.005L 

0 

010L 

0.350 

0.020L 

MAXIMUM 

42 

0 

002 

14. 

0.040 

0.  15 

0.20 

0.005 

0 

17 

9  000 

0.250 

AVG 

OR  GEOM 

29 

0 

0010 

8.358 

0.0250 

0.066 

0.051D 

0.005D 

0 

12SD 

6.058 

0. 1510 

MINIMUM 

•>o 

0 

001 

0.460 

0.020 

O.OlO 

0  .030 

0.005 

0 

010 

0.350 

0.020 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  | 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE         397 


SAMP    OTE    HOLR       SIN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR     LMT  OIST    6RG    DEPTH 

FEEf  MTRS 


24   01 

78 

1630 

.3 

27  02 

76 

I6C0 

.3 

27   03 

76 

1330 

.3 

28    04 

7« 

14C0 

.3 

23    OS 

76 

18C0 

.3 

20   06 

76 

1800 

,3 

24    07 

78 

1300 

.3 

IS  oe 

76 

1800 

.3 

27    09 

78 

1400 

.3 

27    10 

78 

1800 

.3 

28    11 

7B 

1400 

.3 

27    12 

76 

1400 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   MN     (•) 
MINIMUM 

217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

0.260 
0.  200 
0.220 
0.260 
0.26 


451 
RAOIUM 
226    DISS 
PCI/L 


19. 
22. 
16. 


0 

260 

24 

0 

15 

0 

160 

IB 

0 

030L 

0 

26 

47 

0 

1660 

20 

0 

02 

9 

452 
GROSS" A- 
DISS 
PCI/L 


ISO. 
220. 
400. 
260. 
68. 
750. 
220. 
1060. 


1060. 

385. 


453 
GROSS" A" 
UNDISS 
PCI/L 


10. 
10. 
20. 

5- 

2. 

6. 

1  . 

2. 


454 
GROSS'S" 
DISS 

PCI/L 


190. 
140. 
110. 
370. 
120. 
360. 


370 
203, 
1  10 


455  456 

GROSS'S-  URANIUM 

UNDISS  236 

PCI/L  UG/L 


10 

90. 
130 
190. 

78. 
270. 

86. 
320, 


3 

2, 

16 

1  . 


120. 


320. 
143.  0 
10. 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.K./  SITE: 
SAMPLE  POINT : 
STATION  TYPE: 


SAMP 

5TB 

HOUt 

DV 

MO 

YR 

LMT 

24 

01 

78 

1600 

27 

02 

7e 

1200 

27 

03 

70 

1400 

28 

04 

78 

1330 

23 

05 

76 

1730 

20 

06 

78 

1730 

24 

07 

76 

17  30 

25 

08 

78 

17  31) 

27 

09 

76 

1331) 

27 

10 

76 

1731) 

28 

11 

76 

1330 

27 

12 

78 

1330 

NORTH  NORDIC  LAKE 

NORDIC  LAKE  OUTLET  AT  EFFLUENT  CANAL  N  19 

LAKE 


STN  stn  Samp 

DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


STATION  ID:   14-0019-043-01 


MAXIMUM 

A'rG  OR  GEOM  MN  {  ■  1 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


MAJOR 

3AS1N:     GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR 

3ASIN:     LAKE 

HURON 

002 

TERM    STREAM:     StfiPENT    RIVER 

8040 

ONG 

U    T    M 

17    0377700-0   5137100 

■0    4           REGION:    05 

MILEAGE: 

44.60 

934 

901 

1 

33 

34 

18 

20 

21 

22 

(  7 

SAMPLE 

SCD 

5-OAY 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

NO 

BOO 

P 

REACTIVE 

AMMON I A 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

23033 

1  -0 

o.ost 

0.003 

4  .  300 

4  .350 

0-064 

2.530 

6.  B94 

22061 

1  .0 

0.0H6 

0.001 

S.SOO 

5    500 

0.063 

3.050 

8.613 

23069 

0.2 

0.  102 

0.002 

4.250 

6    650 

0.062 

2.920 

7.  232 

22126 

0.015 

0.001 

4.650 

4    900 

0.040 

2.210 

6.800 

22  1  39 

0  ,  02  1 

0  .  001 

6.450 

6,760 

0.088 

3.910 

10.448 

22  1  69 
22200 

0,026 
0.079 

o  oot 

6.500 

6.600 
6.300 

0.042 

2.860 

9.403 

22231 
22263 

0,045 
0.024 

0    001  L 

1  .340 

1  .  650 

0.041 

0.700 

2.081 

22294 

0.025 

0. 001 L 

8.200 

8.200 

0.089 

3.960 

12.249 

22325 

6 

0.014 

0.001 

5,24 

5.35 

0.083 

2.62 

7  .943 

22356 

6 

0.060 

1  .0 

0.  102 

0.003 

6.2O0 

8.200 

0.089 

3.960 

12.249 

0.7 

0.048 

0. 001 D 

S.  148 

5.665 

0  .  064 

2.751 

7.962 

0.2 

0.014 

0.001 

1  .340 

1  .850 

0.040 

0.700 

2.081 

18 

23 

5 

6 

7 

107 

14 

16 

56 

S9 

SAMP 

3TE 

HOUR 

STN 

STN   Samp     Pj 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

0I5S. 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHL0R1 DE 

SULPHATE 

DY  MO 

Yfi 

LMT 

OIST 

BRG    DEPTH 

ORGNC      N 

SOLI  OS 

SOLIDS 

S0L10S 

0- SOL  IDS 

25C 

FOfcUAZIN 

MG/L 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MO/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

24   01 

78 

1600 

.3 

0,050 

6.944 

703.0 

10.0 

693 

4720 

1  .  BO 

14.5 

414.0 

37   02 

76 

1200 

.3 

O.QOO 

6.613 

B09.O 

7.0 

802 

995 

6.00 

14.5 

494  .0 

27   03 

78 

1400 

.3 

2.600 

9.832 

735.0 

11  .0 

724 

340 

7.50 

15.0 

439  .0 

SB  04 

78 

1330 

.3 

0.350 

7.150 

618,0 

3.3 

615 

790 

2,  10 

9.9 

385  .0 

23   05 

76 

17  30 

.3 

0,300 

10.748 

B92.0 

3,4 

889 

1050 

2.50 

14.0 

548  .0 

20   06 

76 

1730 

.3 

0.  TOO 

9.502 

1079.0 

3.2 

1076 

1230 

2.70 

19.0 

638  .0 

24   07 

76 

1730 

.3 

1125.0 

9.8 

1115 

12  50 

5.00 

IB. 5 

705  .0 

25   08 

76 

1730 

.3 

O.SIO 

2.591 

230.0 

15.0 

215 

330 

4.90 

7.2 

145  .0 

27   09 

76 

1330 

.3 

451  .0 

8.2 

443 

600 

14.  0 

241-0 

27    10 

78 

1730 

.3 

0.000 

12.249 

1102.0 

5,0 

1097 

1320 

3.90 

18.  0 

725  .0 

28    1  T 

?e 

1330 

.3 

0.  1  10 

8.053 

705. 

4,5 

700 

690 

3.5 

12.5 

462  . 

27    12 

78 

1330 

.3 

2398.0 

40,0 

2358 

2675 

3.90 

32.0 

1521  .0 

MAXIMUM 

2.600 

12.249 

2398.0 

40.0 

2358 

215 

4720 

7.50 

32  .  0 

1531     0 

AVG 

OR    GEOM   MN    I  - ) 

0.  447 

8.409 

903.9 

10.0 

956 

215 

1349 

3.89 

15.  B 

559  .8 

MINIMUM 

0.000 

2,591 

230.0 

3.3 

443 

215 

330 

1  -80 

7.2 

145.0 

NO    OF    SAMPLES 

9 

9 

12 

12 

1  1 

1 

12 

1  1 

12 

12 

280 

95 

52 

5S 

208 

76 

72 

74 

69 

67 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pj 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.     MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

DV    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BSG    DEPTH 

SILICATE 

PH    8.3 

AT    LAB 

AT    LAB 

IRON 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZtN 

K 

FEET 

MTRS 

SI     MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

24    01 

78 

1600 

.3 

2.70 

565.4 

U 

3. St 

2.000 

440.0 

1  35    00 

25.00 

5 

10.  50 

27    02 

78 

1200 

.3 

2.65 

10.7 

15 

5.56 

1  .400 

468.0 

1 50 . 00 

27.50 

30 

12.  00 

27    03 

78 

1400 

.3 

2.55 

5.0 

14 

6.03 

1  .740 

438.  0 

1  30 .  00 

27.50 

25 

10.  60 

30    04 

78 

1330 

■  3 

2.2 

12 

7.42 

0.400 

372. 0 

1  1  B  .  00 

20,50 

20 

8.  20 

23    OS 

78 

1  730 

3 

5.0 

9 

7.62 

0.650 

4b8    0 

174,00 

24-50 

1  8 

2,  20 

20    06 

78 

1730 

.3 

6.4 

7 

6.60 

0.550 

502    0 

195,00 

36-50 

1  2 

14    40 

24    07 

76 

1730 

.3 

2.00 

10.2 

8 

6.11 

1  .600 

647.0 

195.00 

0.39 

30 

15.  00 

25    08 

78 

1730 

.3 

5.8 

13 

6.55 

2.  100 

139.0 

40.00 

3  .50 

40 

3    65 

37   09 

7B 

1330 

.3 

9.7 

14 

1  .200 

251  .0 

75.00 

15.50 

6.  00 

27    10 

78 

1730 

.3 

5.2 

16 

7.94 

1  .000 

612.0 

1 80 . 00 

33.50 

26 

1  .  55 

28    n 

76 

1330 

.3 

6.0 

19 

6.55 

1  .3 

130. 

28 

10. 
1  .65 

27    12 

78 

1330 

.3 

0 

3.04 

105.000 

1204    0 

276.00 

125,00 

1  1 

MAXIMUM 

2.70 

565.4 

19 

7.94 

105.000 

1204.0 

276.00 

125.00 

40 

15.  DO 

AVG 

OR    GEOM   MN     ( *  1 

2.48 

S7.4 

110 

6.08 

9.912 

S04.6 

149.83 

31  .95 

22 

7.  98 

MINIMUM 

2.00 

2.2 

0 

2,51 

0.400 

139.0 

40    00 

0.39 

5 

i  !ss 

NO  OF  SAMPLES 


12 


12 


(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


NORTH  NORDIC  LAKE 

NORDIC  LAKE  OUTLET  AT  EFFLUENT  CANAL  N  19 

LAKE 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24    01 

78 

1600 

.3 

27    02 

78 

1200 

.3 

27    03 

78 

1400 

.3 

28    04 

78 

1330 

.3 

23    05 

73 

1730 

.3 

20    06 

7a 

1730 

.3 

24    07 

76 

17  30 

.3 

25    08 

76 

1730 

.3 

27   09 

78 

1330 

.3 

27    10 

7B 

1730 

.3 

28     11 

79 

1330 

.3 

27     12 

78 

1330 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN 

[») 

MINIMUM 

NO    Of    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       RU- 
DY   MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


24    01 

78 

1600 

.3 

27    02 

78 

1200 

.3 

37    03 

7B 

1400 

.3 

2B    04 

78 

1330 

.3 

23    05 

7a 

1730 

.3 

20    OS 

7a 

1730 

.3 

24    07 

7a 

1730 

.3 

2S    08 

78 

1730 

,3 

27    09 

78 

1330 

.3 

27    10 

7B 

1730 

.3 

28    11 

78 

1330 

.3 

27    12 

7B 

1330 

.3 

MAXIMUM 

AVO    OR 

GEOM   MN 

(*] 

MINIMUM 

66 

SODIUM 

NA 

MG/L 

1  1  .00 
14.00 

12.00 
7.40 

I  o .  oo 

II  .00 
14.00 

5.40 
10.00 
13.50 
10. 


14.00 
10.67 
5.40 


238 
TOTAL 

NICKEL 

MG/  L 

0 .  030 
0.020L 
0.020L 
0.020L 
0.02    L 

0,04 

0.020 
0.02    L 

0.020L 
0.  120 

0.  130 

0.033D 

0.020 


27 
20 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
SERPENT    RIVER 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  398 

STATION    ID:        14-0019-043-01 

STORET    CODE:    02 
002 
BO  40 


U    T    Ml     17    0377700.0    5137100.0    4 


41                    265  203  221 

COD               TOTAL  TOTAL  TOTAL 

ARSENIC  ALUMINUM  CHROMIUM 

MG/L                  MG/L  MG/I.  MO/L 

35               0.001  0.380  0-Q20L 

26               0.001L  0.440  0.020L 

20               0.001  0.740  0.040L 

0.001  0.350  0.020L 

0.001 L  0.26  0.02    L 


217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

0.020L 
0  020L 
0.020L 
0.030L 
0.02  L 

0.02  L 

0.020L 
0.02  L 
0.020L 
0.  180 

0.  180 

0.037D 

0.020 


0.001 

0.001 
0.001 
0.001 
0.001 

0  .001 
0.00  ID 
0.001 

10 

451 
RADIUM 
226  DISS 
PCl/l 


0.53 


0.600 
6.800 

G .  BOO 

1  .  127 
0.26 

10 

452 

GROSS'A" 

DlbS 

PCI/L 


0.02  L 


O.02OL 
0.020L 

0.040 

0.022D 

0.020 

10 

453 
GROSS" A" 

UNDISS 
PCI/L 


13. 

17 

17. 


TOTAL 
COPPER 

MG/L 

0.030 
0  050 
0  .060 
0.020 
0.06 

0.04 


REGION;     OS 

229 
TOTAL 
LEAD 
MG/L 

0.030L 
0  .  030L 
0.030L 
0.030L 
0.03    L 

0.03    L 


0  050 
0.  100 

0 .  I  00 
0.044 
0.020 

10 

454 
GROSS "B" 
DISS 
PCI/L 


20. 
20. 
15. 
15 
77. 
16. 
15. 
1S. 


0.030L 
0.030L 

0 .  D30 

0.0300 

0.030 

10 

455 
GROSS" B" 
UNDISS 
PCI/L 


s. 

10. 
5. 


315 
IOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

0.005L 
0.005L 
0.005L 
0.005L 
0.005L 

0.005L 

0.005L 
0  005  L 
0.005L 
0.005L 

0.005 

0.005D 

0.005 

10 

456 
URANIUM 
233 
UG/L 


10. 
10. 
10. 
10. 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

0.010 
0.01O 
0.040 
0.020 
0.02 


0.01     L 

0.040 
0.02 
0.020 
0.120 

0.120 
0.0310 

0.010 


201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

0.530 
0.5B0 
0.530 
0.300 
0.490 
0.765 
0.740 
0    470 

0  460 
0.470 
0.33 
6.400 

6.400 

1  .014 
Q    300 


15. 

17. 

77. 

9. 

10. 

22 

B. 

5. 

11. 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


WESTMER    LAKE 

AT    SKI    CLUB    ROAD    N    15 

LAKE 


STATION     ID:        14-0019-044-01 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    MO    YR     LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


23    01 

7e 

1730 

.3 

23    02 

7B 

1830 

.3 

27    03 

7  a 

1430 

.3 

28    04 

76 

1600 

.3 

24    05 

7B 

1900 

.3 

20    06 

78 

1500 

.3 

24    07 

7B 

1500 

.3 

25    08 

7B 

1400 

.3 

28   09 

78 

1330 

.3 

2B    10 

78 

1400 

.3 

29    11 

78 

1730 

.3 

2B    12 

78 

1330 

.  3 

MAXIMUM 

AVG    Ofi 

GEOM    MN 

(*» 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUft   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    DlST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


23   01 

78 

1730 

.3 

23   02 

78 

IB30 

.3 

27   03 

78 

14  30 

.3 

28    04 

78 

1600 

.3 

24    05 

78 

1900 

.3 

20    06 

78 

1500 

.3. 

24  07 

78 

1500 

.3 

25   08 

78 

1400 

.3 

28    09 

73 

1330 

.3 

28    ID 

78 

1400 

.3 

29    11 

7a 

1730 

.3 

28    12 

78 

1330 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   MN 

(*l 

MINIMUM 

MAJOR    BASIN;     GREAT 

LAKES 

ST 

3RET    CODE: 

02 

MINOR    BASIN;     LAKE 

HURON 

002 

TERM    STREAM:     SERPENT    RIVER 

804O 

LONG: 

U    T    M: 

17    037497E 

.0    513770C 

.0    4           REGION:    05 

MILEAGE: 

47.10 

934 

901 

1 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

17 

SAMPLE 

SCD 

5-DAY 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FI LTERED 

INRGNC 

NO 

BOD 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

22021 

0.5 

0.4"!0 

0.630 

0.001L 

0.135 

0.626 

22058 

0.2 

0.003 

0.001L 

0.6D0 

0.740 

0    002 

0.203 

0    805 

22037 

0.2 

0.0011. 

0.001L 

0,680 

0.760 

0    002 

0.235 

0.917 

22127 

O.OOB 

0.001L 

0.1  16 

0.280 

0    00  I 

0.230 

0.347 

221  49 

0.005 

0.001 

0.  126 

0.320 

0.003 

0.137 

0.266 

22179 

0.010 

0.001 

0.043 

0.270 

0.003 

0  .  050 

0.095 

22210 

0,024 

0.620 

22241 

0.912 

0-002 

0.166 

1  .120 

0.006 

0.020 

0.1  32 

22273 

0.004 

22304 

0.007 

0.001L 

0.271 

0.390 

0.002 

0.178 

0.451 

22335 

6 

0.006 

0.650 

0.72 

0.004 

0.226 

0.880 

22366 

6 

0.003 

0.001 

o.s 

0.912 

0.002 

0.680 

1  .  120 

0,006 

0.235 

0.917 

0.3 

0.089D 

O.OOID 

0    349 

0  ,  585 

0.003D 

0     157 

0.509 

0.2 

0.001 

0.001 

0.042 

0,270 

0.001 

0.020 

0.095 

3 

1  1 

B 

9 

10 

9 

9 

9 

ia 

23 

5 

6 

7 

107 

14 

16 

56 

59 

TOTAL 

TOTAL   N 

TOTAL 

SUSP. 

OISS. 

CALCUL 

CO  NO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

ORGNC      N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIOS 

D-SOLIDS 

25C 

FORMAT.  IN 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

0.  140 

0 

766 

245.0 

5.3 

240 

369 

5.20 

33.5 

109.0 

0 .  1  40 

0 

945 

233.0 

4.4 

239 

353 

2.80 

34.0 

108.0 

0 .  080 

0 

997 

307  .0 

10.0 

297 

450 

4,30 

59   0 

111.0 

0.  164 

0 

511 

138.0 

1  .6 

136 

210 

1  ,30 

29.5 

40.5 

0.  194 

0 

460 

219.0 

1  .0 

21B 

335 

0.70 

26.0 

101  .0 

0.228 

0 

323 

346.0 

2  .  1 

244 

375 

0.50 

53.0 

68-0 

278.0 

4.6 

373 

420 

3.10 

80.0 

55.0 

0.954 

1 

146 

252.0 

9.2 

243 

374 

13.00 

85.0 

41  .5 

234.0 

3.0 

231 

355 

62.0 

58.0 

0.119 

0 

570 

219.0 

1  ,0 

218 

335 

O.BO 

23,  5 

105.0 

0.070 

□ 

950 

263- 

0.4 

263 

405 

0.9 

13.5 

150. 

283  .  0 

5.0 

283 

435 

3.80 

22.5 

148.0 

0.954 

1 

146 

307.0 

10.0 

297 

263 

450 

13.00 

85.0 

150. 

0.232 

0 

741 

243.5 

4.0 

297 

234 

368 

3.31 

43.9 

92  .9 

0.070 

0 

333 

138.0 

0.4 

297 

136 

210 

0.50 

13.5 

40  .5 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORKATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  84S I XS 


DATE  OF  REPORT   2S  OCT  79   PAGE 


SAMP  07E  HOU»   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
fEET        MTRS 


33  01  TB  1730 

33  02  7*  1830 

27  03  78  1*3:3 
58  01  7fl  160' J 

34  05  70  1900 
20  06  7a  15015 

24  07  78  1500 

25  08  78  1400 

28  09  78  1330 
38  10  78  1400 

29  11  78  1730 
2B  12  78  1330 


.3 

.a 

,3 

3 
,3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 


380 

REACTIVE 

SI LICATE 

51  MG/L 

4  50 

4.75 
4,40 


f  .30 


MAX IMUM 

AVC  OR  GEOM  MN  1*1 

MINIMUM 

NO  QF  SIMPLES 


SAMP  DTE  MOUII   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


23    01 

7B 

173(1 

-3 

23  02 

78 

1830 

.3 

27  03 

78 

143(1 

.3 

28  04 

7B 

160(1 

3 

34   05 

78 

190(1 

.3 

20  oe 

78 

1500 

-3 

24   07 

78 

1500 

.3 

25   OB 

78 

1400 

3 

21   09 

78 

1330 

3 

28    10 

78 

140C' 

3 

29   11 

78 

1730 

.3 

28    12 

78 

1330 

.3 
MAXIMUM 

AYG    OR    GEOM   MN     (  •  1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOU"   5TN   5TN  SAMP   Pj 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEF.T       MTRS 


23  01  78  1730 

23  02  78  1B3C 
37  03  78  1430 
2B  04  78  1500 

24  05  78  1900 
20  06  78  1500 
24  07  78  1500 


3 
3 

.3 
.3 
•3 
■3 
.3 


4.75 

». if 

1  .20 


56 
SODIUM 
NA 
MG/L 

20 .  00 
21  .00 
34.00 
17.00 
16.00 
31  00 
46  00 
39.00 
36.00 
18.00 

8.5 
14.50 

46.00 

25.08 

8.5 

12 

238 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

0.040 

0.040 

0.040 

0.020L 

0.04 


95 
AC  1 0 1 T  Y 
PH    8.3 
MG/L 

34.3 
17.9 
12.5 
6.0 
0.0 
12.5 
5,5 
6,7 
2.6 
0.8 
54.7 


54.7 
14.0 
D.O 

11 


COD 


26 
20 
24 


26 
23 

20 


217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

0.040 

0.030L 

D.060 

0.030L 

0.03 


52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

U 

2 

3 


0 
2 
6 
16 
0 
0 
0 

16 
3D 


12 


265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L  MG/L 


0 . 001 L 

o  oo  u 
o  001 
0 . 00 1 L 
0 . 00 1 L 

0    002 

0.001 
0 . 00 1  L 
0.00 1 
0 . 00 1 L 

0  .  002 
0 . 00 1 D 
0.001 

10 

451 
RADIUM 
226    DISS 
PCI/L 


0.03    L  0.02     L 


3 
3 


1,03 
4.89 
5.  14 
4.93 
4.  10 
4.64 
6.07 
6.05 

4.48 
3.67 
3.70 

6.07 
4,70 
3    67 

1» 

203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 

3.400 

0  880 

1  .300 

0  780 
2.9 

0.30 

0,640 

1  ,9 
6.400 
5.700 

6.400 
2.420 
0.30 

10 

452 
GROSS-A- 
01S5 
PCI/L 


35. 

15, 

5. 

IS. 


208 
TOTAL 

Iron 
MG/L 

1  500 
0  600 
0.440 

0,  170 
0.350 
0.230 
4  000 
4.  400 
0.540 

0  120 

1  .6 

1  .800 


4.400 
1  313 
0  120 

12 

221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 

0.020L 
0.020L 
0.040L 
0  020L 
D.02  L 

0.04  L 

0,0301 
0,02  L 
0.020L 
O.OJOL 

0    040 

0-024D 

0.020 

10 

453 
GROSS-A- 
UNDISS 
PCI/L 


76 
CALCUL 
HARDNt SS 
MG/L 

98.0 
106.0 
123  0 
45.0 
67.0 
87    0 


97.0 
103. 
113.0 

122  0 

88    S 
45.0 

12 

225 
TOTAL 
COPIER 
MG/L 

0  0  JO 
D.010L 
0.010 
0  030 
0.03 

0.05 

0 .  MO 
0.02 
0,040 
0    050 

0,05 

C-0J8D 

0-010 

10 

454 

GROSS- B- 

DISS 

PCI/L 


20. 
15 
10. 
16. 
14. 
5 


TOTAL 

CALCIUM 

MG/L 

26.00 
30.00 
35.00 
13  60 
25.00 
25.00 
21  .40 
16  SO 
30  00 
28  00 
29. 
32.00 

35.00 
25.  15 
13.60 

12 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

0-0301. 
0.0301 
0 . 030L 
0.030L 
0,03    L 

0.03    L 

0,0301 
0.03  L 
0-030L 
0.D30L 

0.030 
0.030D 
O    030 

10 


74 
TOT.  M4G 
MESIUM 
MG/L 

a.  00 

7.50 
8  SO 
3  00 
6.00 
6.00 
4.90 
4.50 
5.00 
6.50 
7.5 

e.oo 

8.50 
6.38 
3.00 

12 

215 
TOTAL 
CAOMIUM 
MG/L 

0  0054. 
OOOSL 
0  005L 
0  005L 
0  005  L 

O.OOSL 

0.005L 
O.OO-iL 
O.OOSL 
0.005L 

DOOS 
0-005D 
0  005 

10 


455  456 

GROSS "B"  URANIUM 

UN0IS5  238 

PCI/L  UG/L 


10. 
10. 
10 
10. 
10. 
10. 


68 

COLOUR 
HAZEN 
UNITS 

30 

10 

5 

5 

7 

11 

67 

16B 

10 

7 
12 

16B 
30 


1  1 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

0  .040 
0  050 
0.050 
0.040 
0.04 

0.02 

0    020 
0.04 
0.O8O 
0.O8O 

O.OBO 
0.046 

0.02 


67 

PTSS1UM 


1  85 
1.95 
2.30 


.25 

90 
.95 
.05 
.20 
.75 
.40 
3  30 
2.90 


2.90 
2.  15 
T.25 


201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

1  .200 
1  .300 
1  .140 
0.330 
0.740 
0.855 
0.620 
0.550 
0.152 
0.920 
I  .1 
I  .200 

1  .300 
0.843 

0.152 


35  08   78    (400 

.3 

1  . 

7. 

1  .    L 
1 

9, 
6. 

2B  09   78    1330 

.3 

O.020L 

0.020L 

1  . 

L 

1  . 

38    10   78    1400 

.3 

0.03    L 

O.02    L 

38    11    78    1730 

.3 

0.050 

0.070 

5. 

43. 

1  .     L 

32. 

28    12    78    1330 

.3 

0.060 

0.080 

MAX IMUM 

0.060 

0.080 

5. 

43. 

2. 

22 . 

AVC 

OR 

GEOM   MN 

I'  1 

0.035D 

0   0390 

2. 

0 

14. 

1  .     0 

I2. 

MINIMUM 

0.020 

0.020 

1, 

1  . 

1  . 

5. 

10. 
10. 


11 . 
10.    D 
10. 


NO    OF    SAMPLES 


8.0,*./    SITE;     PRONTO    DITCH 
SAMPLE    POINT;     OUTLET    BELOH    PRONTO 
STATION    TYPE;     INDUSTRIAL    PROCESS 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


STN   STN  SAMP   Pj 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


19  01  79  1530 


MAXIMUM 

AVC  OR  GEOM  MN  (•) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


REATWENT 

PLANT    PR 

4 

STATION 

ID:       14-0019-046-09 

MAJOR    BASIN;     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN.     LAKE    HURON 
TERM    STREAM;     SERPENT    RIVER 

STORET   CODE: 

02 

003 

8040 

ONG: 

U    T    M: 

17   0367950 

.0   5117950.0    4 

REGION:    OS 

MILEAGE: 

(.TO 

934 

SAMPLE 

NO 

1 
5 -DAY 
BOD 
MG/L 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P   MG/l 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAML 
UG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

23 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

17 

INRGNC 

N 

MG/L 

18 
TOTAL 
ORGNC       N 
MG/L 

33 

TOTAL   N 

MG/L 

2200T 

0.4 

O.OOH 

o.eso 

0.850 

0.003 

0.082 

0.735 

0.200 

0.935 

0.4 
D.4 
0.4 

0.001 
0 . 00 1 0 
0.001 

0.660 
0.650 
0.650 

0.850 
0.850 
0,850 

0.003 
0.003 
0.003 

0,082 
0.082 
0.082 

0    735 
0.735 
0735 

0.200 
0.200 
0.200 

0.935 
0.93S 
0.935 

(  C  0  N  T  0  > 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RI"ER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SIMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
QY  MO  YR  LMT 


18  Ot  78  1530 


PRONTO  DITCH 

OUTLET  BELOW  PRONTO  TREATMENT  PLANT  PS  4 

INDUSTRIAL  PROCESS 


STN   STN  SAMP   Pj 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 


DATE  OF  REPORT 
STATION  ID: 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MM  I » I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 


25  OCT  79   PAGE 
14-0019-046-09 
STORET  CODE:  0 


MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     SERPENT    RIVER 

002 

BO  40 

LONG: 

U    T    M 

17 

0367950.0    S1179S0 

.0    4           REGION:    05 

MILEAGE. 

1 

10 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

6 
SUSP. 

SOLIDS 
MG/L 

7 
DISS. 

SOLIDS 
MG/L 

14 
COND. 
25C 
UMHOS 

16 

TURB. 

FORMAZIN 

UNITS 

56 
CHLORIDE 
MC/L 

59 
SULPHATE 

MG/L 

2  BO 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 

95 
ACIDITY 
PH    8.3 
MG/L 

52 
TOT     ALK 
AT     LAB 
MG/L 

I  101  .0 

215.0 

BBS 

I4SS 

67.00 

14.5 

467,0 

1.4S 

0    0 

356 

1 101 .0 
1 101 .0 
1  101 .0 

215.0 
215.0 
215.0 

BBS 
886 
BBS 

1485 
1485 
I4B5 

67.00 
87.00 
67.00 

14    5 
14    5 
14. S 

467.0 
467  . 0 
467.0 

1.45 
1.45 

1  .45 

o  o 

0.0 
0.0 

366 
366 
366 

SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


19  01  78  1530 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (-) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


55 

208 

76 

75 

74 

67 

66 

PH 

TOTAL 

CALCUL 

TOTAL 

TOT .     MAG 

PTSStUM 

SODIUM 

AT    LAB 

IRON 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

K 

NA 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

1  1  .35 

31 .000 

600 .  0 

240.00 

0.  15 

3.  10 

9.90 

1  1  .35 

31 .000 

600.0 

240.00 

0.  15 

3.  10 

9.90 

1  1  .35 

3  I  .000 

600.0 

240.00 

0.15 

3.  10 

9.90 

11.35 

31 .000 

600.0 

240.00 

0.15 

3.10 

9.90 

41 

255 

203 

COO 

TOTAL 

TOTAL 

ARSENIC 

ALUMINUM 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

38 

0 . 00 1  L 

7.4 

3a 

0.001 

7.4 

38 

0.0010 

7.4 

38 

o.ooi 

7.4 

SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STH  SAMP 

01  ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


19  01  78  1530 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( - ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


221 

225 

229 

215 

249 

201 

238 

217 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

2!NC 

MN 

NICKEL 

COBALT 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0    02     L 

0.54 

0.03     L 

0.005L 

0.09 

0.B60 

0.06 

0.41 

0.02 

0.54 

0.03 

0.005 

0.09 

0.660 

0.06 

0.41 

0,02    D 

0.54 

0.03    D 

0.005D 

0.09 

0.860 

0    06 

0.41, 

0.02 

0.54 

0.03 

0.005 

0.09 

0.860 

0.06 

0.41 

B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


PRONTO  DITCH 

AT  FEED  TO  PRONTO  TREATMENT  PLANT  PR  2 

RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       SIN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


19    01     7B     1500 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     1 ■ ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE   HOUR      STN      STN    SAMP      PJ 
OY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


934 

sample 
no 


5DAY 
BOD 

MG/L 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     SERPENT    RIVER 

U    T    M:     17    0368350,0    5118300.0    4 


STATION  10:   14-0019-047-02 

STORET  CODE:  02 
002 
8040 


FILTERED 

AMMON I  A 

MG/L 


0.650 
0.650 
0.650 


TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 


0.800 
0  .  800 
0.800 


FILTERED 

N02-N 

MG/L 


0.006 
0.006 
0.006 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0.005L 

0.005 
□ .005D 
0.005 


REGION:     05 

17 
INRGNC 
N 
MG/L 


0.661 
0.661 
0.661 


TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 


0.150 
0.150 
0.150 


23 
TOTAL    N 

MG/L 

0.B1  1 

0.B1  1 
0.81  1 
0.B1  1 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


752.0 
752-0 
752.0 


6 

7 

14 

IE 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

SUSP. 

DISS. 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

P 

SOLIDS 

SOLIDS 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

SI LICATE 

PH    8.  3 

AT    LAB 

AT     LA 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

19  01    78    1500 


MAXIMUM, 

5.6 

746 

1255 

5.40 

AVG    OR    GEOM    MN    /'] 

5.6 

746 

1255 

5.40 

MINIMUM 

5.6 

746 

1255 

5.40 

475.0 

7.70 

191 

0 

475,0 

7  .  70 

191 

0 

475.0 

7.  70 

191 

0 

.01 
.D1 
.01 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PU 
OY    MO    YR     LMT  CIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


19   01    78    1500 


MAXIMUM 

AVG    OR    GgOM    MN     (  '  } 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE   HOUR       STN      STN    SAMP      PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


19    01     76    1500 


MAXIMUM 

AVG    OR     GEOM    MN    ( • 1 

MINIMUM 


208 

76 

72 

.  74 

68 

67 

TOTAL 

CALCUL 

TOTAL 

tot".    MAG 

COLOUR 

PTSSI 

IRON 

HARDNESS 

CALCI UM 

NESIUM 

HAZEN 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG 

2  7 . 000 

329    0 

B6.00 

27.50 

20 

3.1 

27.000 

328.  0 

86.00 

57.50 

20 

3.  1 

2  7.000 

328  .0 

B6.00 

27.50 

20 

3.  1 

27.000 

32  8.  0 

86.00 

27.50 

20 

3.  1 

1 

221 
TOTAL 

CHROMIUM 
MG/L 

0.02    L 


1 

225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

0.84 


I 


I 


229  2  1  5 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 

0.03    L  O.OOSL 


0.02 

0.84 

0.02    D 

0.  84 

0.02 

0.84 

0.03 
0.03 


0.005 

0.0050 

0.005 


66 

SODIUM 


10.00 
10.00 
10.00 


41 
COD 

MG/L 

265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 

34 

0  .001L 

9.8 

»4 
94 

0.001 

0 . 00  1  D 

9.6 
9.8 

249 

201 

238 

217 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ZINC 

MN 

NICKEL 

COBALT 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

,200 

0.08 

0.72 

.200 

0.08 

0.72 

.200 

0.08 

0.72 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  .  RIVER  BASINS 


t. o.k./  sin 

SAMPLE  POIHT 
STATION  TYRE 


CROTCH  LAKE 

FEED  TO  TREA1EMENT  PLANT  NEAR  CROTCH  LAKE  CL  I 
LAKE  MAJOR  BASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


DATE  OF  REPORT 
STATION  IB! 


LAT: 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  SRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


23 

02 

76 

1700 

.3 

31 

03 

76 

1500 

.3 

30 

OS 

76 

1600 

.a 

54 

07 

76 

1700 

.a 

25 

oa 

IB 

1600 

.3 

23 

09 

7B 

1100 

.3 

28 

10 

78 

1600 

.3 

30 

11 

78 

1500 

,3 

28 

12 

78 

1100 
I.VG  OR 

,3 

MAXIMUM 

GEOM   UN    I'l 

MINIMUM 

LONG: 


934 
SAMPLE 


22053 
22094 
22164 
22215 
22246 
22278 
22309 
2  2340 
2  2371 


BOt 
SCO 


OREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SERPENT  RIVER 


U  T  M:  17  0376000.0  51415750  4 


5-DAY 

BOO 

MG/L 


26.0 
21  .5 
15.0 


33 

TOTAL 

p 

MG/L 


.  125 

760 

175 
168 
020 
012 


FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 


0.003 
0.003 


0  012 
0.018 


0-018 
0 .  009 
0 .  003 


FILTERED 

AWMON I A 

MG/L 

2.S150 
4  .  9'jO 
9.900 


32.800 
8-5.10 
2-150 


20 
TOTAL 
KJELOAHL 
MG/L 

3  400 

5,550 

15  500 

24  000 

23.500 

2.720 
9.5 


24 .000 

12  024 

2.720 


35  OCT  79   PAGE    401 

14-00  19-046-01 

STORET    CODE:     02 
002 
8040 


21 
FILTERED 
N02-N 

MG/L 

0.  100 
0  400 
2.  150 


2.  150 
0.865 
0    073 


MILEAGE: 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0.3B7 
0     160 


0.387 
0.193 
0.012 


17 
INRGNII 
N 
MG/L 

3,337 
5.530 


5.530 
4  .434 
3.337 


NO    OF    SAMPLES 


SAHP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OY    MO    YR    LM1  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


23  02  76  1700 
31  03  78  15C0 
30    06    78     16C0 


24  07  78 

25  08  76 

26  09  7B 
26  10  76 
30  11  78 
28  12  76 


17C0 
I6C0 
11C0 
16C0 
15C0 
1  ICO 


.3 

.3 

.a 

.3 
.3 
-3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  | 

Ml NIMUM 

NO  OF  SAMPLE5 


18 
TOTAL 
ORGNC   N 
MG/L 

0.550 

0,  600 
5,600 

0.700 

0.S70 


5  .  600 
1  .604 
0.550 


23 
TOTAL    N 


3.6B7 
6.  130 


9.5B5 
6.534 
3.887 


5 
TOTAL 
SOL  I  OS 
MG/L 

1791 ,0 
3237,0 
6993,0 
17565.0 
19786.0 
1514.0 
1525. 0 
6907 
1270.0 

19768.0 
6732.2 
1270-0 


SUSP. 
SOLIDS 

ir,/[. 

55  0 
18.0 
45.0 

169.0 
41.0 
17.0 
58.0 
90. 

203.0 

2030 
77  3 
17.0 


DISS 

SOLIDS 
MG/L 

17  36 
3219 
6946 
17396 
19747 
1497 
1  467 
6817 
1067 

1974? 
6655 
1067 


COND. 
?5C 

UMHOS 

2170 
26U0 
4550 
91  00 
87UO 
1900 
16L0 
4800 
1800 

9100 
4  l  50 
1650 


TURB. 
FORMAZIN 

UNITS 

33.00 
26.00 
16.00 

65.00 
40.  00 

45  .  00 


85.00 

40.61 

6.9 


66 
CHLORIDE 
MG/L 


41  ,5 
14.  1 
4.6 


SULPHATE 
MG/L 


1692.0 

3250.0 

B350.0 

B625.0 

916.0 

875.0 

3600. 

656.0 


B625.0 

3495,5 

656.0 


280 

REACT  ivi: 

SILICATF. 
SI    MG/L 

6.50 
7.30 


40.00 
17.93 
6.50 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    IM1  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


23 

02 

76 

I7C0 

31 

03 

78 

15C0 

30 

06 

78 

I6C0 

24 

07 

78 

17C0 

25 

06 

78 

16C0 

28 

09 

78 

UCO 

95 

ACIDITY 

PH    B .  3 

MG/L 

824.0 
1430.0 
2286.0 
7900.0 
7770.0 

92B.0 


52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

0 
0 
0 

0 


2  82 
2.90 
2,56 
2,62 
2  82 


208  76 

TOTAL  CALCUL 

IRON  HARDNESS 

MO/L  MG/L 


310,000 

680,000 
7600,000 

200.000 
6000.000 

225.000 


363,0 
472  0 
965  0 
1956.0 
2183.0 
297.0 


72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

96  00 
1  1 0 , 00 
230.00 
470.00 
490. 00 

91  .00 


TOT.     MAG 

NESIUM 

MG/L 

30.00 
46.00 
95.00 
190.00 
233.00 
17.00 


COLOUR 
HAZEN 
UNITS 


7600 
4760 


PTSS1UM 

K 

MG/L 

10.90 
T6.00 
22.50 
47-00 
49-00 
6.40 


66 
SODIUM 
NJ 

MG/L 

7.00 
12    00 

3,80 
39,00 
43.00 

E.OO 


23 

30 
28 

to 

11 
13 

78 
76 
78 

1600 
1500 
1  100 

.3 
.3 
.3 

815.0 
3177. 

0 

0 
0 

2.57 
3.02 
2.69 

235,000 
I  360, 
195    000 

313.0 

733. 

328.0 

84.00 
170. 
105.00 

25.00 

75. 

16.00 

1129 
384 

9.20 
2.45 
J.  00 

8    00 
14. S 
6.50 

AVG 

on 

MAXIMUM 

GEOM    MN     |*| 

MINIMUM 

79C0.0 

3141 .3 

815.0 

0 
0 
0 

3.02 
2,75 
2,56 

7600,000 

1867,222 

195,000 

2183.0 
845,8 
297.0 

490.00 

205. 11 

64.00 

2  33 . 00 
61  .00 
16.  00 

7600 

2775 

4 

49.00 

18.94 

2.45 

43    00 
15,53 
3,80 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOU*       STN       STN    5AMP       Pj 
DV    MO    rfi    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FE£T  MTRS 


23 

02 

78 

1700 

.3 

31 

0.) 

78 

150  3 

■  3 

30 

06 

78 

1600 

.3 

24 

07 

78 

1703 

.3 

25 

08 

78 

160  3 

.3 

26 

09 

78 

1100 

.3 

26 

10 

78 

160  3 

.3 

30 

1  1 

73 

150  3 

.3 

28 

12 

78 

1  1 09 

AVQ    OR 

.3 

MAXIMUM 

GEOM   MN     (•) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  8R0  OEPTH 
FEET       MTRS 


23  02  76  I70D 
31  03  78  15O0 
30  06  7B  16O0 

24  07  7B  I70D 

25  08  78  1603 
28  09  78  1103 
28  10  78  1600 
31)  II  711  1500 
28  13  7B  1 100 


.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  IN  I'l 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


41 

265 

203 

221 

225 

229 

215 

249 

201 

238 

coo 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ARSENIC 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

C  ADM  I UM 

2  INC 

MN 

NICKEL 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

12 

0,015 

4.600 

0.0201. 

O-ioo 

0.  120 

0. 005L 

0.070 

4.400 

0.230 

70 

0-036 

16.000 

0.040 

0.200 

0,060 

0.005L 

0.050 

5,400 

0    400 

0.028 

17. 

0.0? 

0.22 

0.03    L 

0.005L 

0.  14 

10,400 

0.67 

0.25 

S3 

0.40 

0.50 

0-  15    L 

O.025L 

0.25 

19    400 
22 , 000 

1  .6 

0.038 

io  ooo 

0.020 

0.120 

0.  190 

0.005L 

0    070 

2  ,  400 

0.190 

0-022 

8    0 

0.02    L 

0.08 

0.09 

0.005L 

0.05 

3.200 

0.1S 

0.093 

1  6    000 

0.060 

0.140 

0.  150 

0.005L 

0.100 

8    B 

0.600 

0.015 

7  .  200 

0.020 

0.080 

0.  130 

0    005L 

0.080 

2.600 

0  .  1  30 

70 

0.25 

53 

0.40 

0-50 

0.  190 

0.025 

0.25 

22.000 

1  .8 

41 

0-062 

16    750 

0. 08  ID 

0.  180 

0.I18D 

0 . 008D 

0.  101 

8,733 

0,521 

13 

O.OlS 

4    800 

0.020 

0.08 

0.03 

0.005 

0.050 

2.400 

0.130 

2 

8 

a 

3 

B 

8 

S 

8 

9 

B 

217 

45l 

452 

453 

454 

455 

456 

TOTAL 

RADIUM 

GROSS-A' 

GROSS-A- 

GROSS-B" 

GROSS" B" 

URANIUM 

COBALT 

226    DISS 

DISS 

UNDISS 

01  SS 

UN0I5S 

236 

MG/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/U 

PCI/L 

PCI/L 

UG/L 

0.200 

12. 

720. 

15. 

460. 

15. 

135  . 

0.  350 

40. 

1BO0. 

10 

600. 

5. 

3B0. 

0,63 

603- 

41  - 

406. 

19. 

430. 

2.0 

1  . 

200D. 

402. 

990. 

387. 

440. 

1  .        L 

620. 

180. 

12. 

150. 

420. 

0.  190 

95. 

1060. 

10. 

4  10. 

13. 

180. 

0 

520 

62. 

0 

160 

2 

0 

95. 

0 

529 

35. 

0 

160 

1  . 

3000 

1134 

803 


402. 
95 

9, 


990. 

473. 

12. 


367. 
90. 

5. 


440. 
326. 
135. 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


SERPEN!     DIVER 

AT    QUIRkE     LAKE    OUTLET     36    1 

RIVER  FLOW    GAUGE    FED    G2C0003 


SAMP   OTE    HOUR       STN      STN    SAMP      PJ 
OY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


29   01 

78 

1630 

.3 

21    02 

TB 

1700 

.3 

27   03 

78 

1600 

.3 

29   01 

78 

1700 

.3 

26   05 

78 

1800 

.3 

18   06 

78 

ieoo 

.3 

23   07 

78 

1000 

.3 

24    08 

78 

1000 

.3 

28   09 

78 

1700 

.3 

28    10 

78 

1000 

.3 

30    11 

78 

1600 

.3 

26    12 

78 

1700 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN 

1") 

MINIMUM 

DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE         402 
STATION    ID:        1  A -00 1 9-049 -02 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


934                     901                     444 

Sample 

5CD       FLOW    CFS 

NO 

22035 

124.00 

22C51 

78.50 

22101 

81  .80 

22129 

295    00 

22155 

391 .00 

22166 

162.00 

22217 

105-00 

22248 

57.00 

22280 

132.00 

22311 

259.00 

22342             6 

171 .00 

22373             6 

12600 

391 .00 

165.19 

57.00 


GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

002 

8040 

LAKE    HURON 

SERPENT    SIVER 

385725 

0    514905C 

.0    4           REGION:    05 

MILEAGE: 

48.40 

1 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

-DAY 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

800 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

NO  3  -  N 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

o.s 

O.OOU 

0 . 001 L 

1  .  170 

1  .320 

0-014 

3.010 

0.2 

0  .  00 1 L 

0.001L 

1  .790 

I  .860 

0.034 

4  ,  B60 

0.2 

0.  001 

0.001 

0.940 

I  .150 

0.00  I 

2  .500 

0.005 

O.O01 

2.010 

2.320 

2.030 

3.470 

0.004 

0.001 

2.600 

4.500 

0  .04  8 

8  .  290 

0  .  007 

0.001 

2,950 

2    950 

0.046 

7.580 

0.002 
0.010 

0.001 L 

2.800 

3.300 
2.900 

0.053 

7.850 

0.006 
0.013 

2.440 

2  .  440 

0.044 

3.460 

0.033 

0.001 

2.4  2 

2.70 

0.029 

7.97 

0.008 

0.001 

0.5 

0.033 

0.00 1 

2.950 

4.500 

2-030 

8  .  290 

0.3 

0.0080 

0 . 00 1 D 

2.124 

2.544 

0.255 

5.443 

0.2 

0.001 

0.001 

0.940 

1  .150 

0  .  00  1 

2  .500 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OY    MO    YR     LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


29  01    78 

1630 

.3 

51    02    78 

1700 

.3 

27   03    78 

1800 

.3 

29    04    78 

1700 

.3 

56    05    7B 

1800 

.3 

18    06    78 

iaoo 

.3 

23   07    78 

1000 

.3 

24    08    78 

1000 

.3 

28    09    78 

1700 

.3 

28    10    78 

1000 

.3 

30     11     78 

1, 600 

.3 

28    12    78 

1700 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN    (  »  ) 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


1  7 

1  8 

23 

5 

6 

107 

1  4 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

susp. 

CALCUL 

COND. 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOL  IDS 

25C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

4.  1  94 

0.  150 

4.344 

145.0 

3.9 

138 

213 

6  .  684 

0.070 

6-754 

193.0 

1  .4 

192 

2  95 

3  .44  1 

0.210 

3.651 

125   0 

3.  1 

122 

1  82 

7.510 

0.310 

7.820 

207.0 

2.3 

205 

315 

10.938 

1  .900 

12.S38 

241  .0 

1  .2 

240 

370 

1 0 . 576 

0.000 

10-575 

255.0 

1  .8 

253 

390 

265.0 

2.5 

263 

4  05 

1  0.  703 

0.100 

10,803 

268.0 

2.0 

266 

410 

243.0 

2.3 

241 

370 

5.944 

0.000 

5.944 

251  .0 

1  .0 

250 

385 

10.419 

0.280 

10.699 

271 

1  .  1 

270 

415 

174.0 

2.0 

172 

266 

10 . 930 

1  .900 

12.83B 

271  . 

3.9 

270 

415 

7  .  823 

0,336 

8    1  59 

219.6 

2.  1 

213 

335 

3.441 

0  .000 

3.651 

125.0 

1  .0 

122 

182 

230 

95 

52 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

SI LICATE 

PH    8.3 

AT    LAB 

SI    MO/L 

MG/L 

MG/L 

16        56 

TURB.  CHLORIDE 
FORMAZIN      MG/L 

UNITS 


s 

208 

76 

72 

PH 

Total 

CALCUL 

TOTAL 

LAB 

iron 

HARDNESS 

CALCIUM 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

5 

90 

2 

BO 

2 

50 

1 

30 

0 

SO 

0 

90 

0 

SO 

1 

10 

2 

10 

0 

9 

1 

80 

2 

90 

1 

.55 

0 

.50 

12 


59 
SULPHATE 


MG/L 


115. 
60. 
112. 
5 
140 
164 


74         6B 

TOT.  MAG  COLOUR 

NESIUM  HAZEN 

MG/L  UNITS 


147. 
93  .0 

1  64  . 0 
111  .3 

5.4 


67 
PT5SIUM 
X 

MG/L 


29   01 
21    02 
27   03 

78    1630 
78     1700 
7B     1800 

.3 
.3 
.3 

2.00 
1  .70 
2.10 

3,7 
6.2 
5.  1 
4.4 
3.9 
5.4 
4  .7 
4.0 
2.7 
3.7 
3.9 

2 
4 
2 

5.76 
5.9a 

5.20 
5.41 

0.780 
0.270 
0.540 
0.  220 

74    0 
1  13.0 

62.0 
115.0 

27.00 

42  .  00 
22  .  00 
43.00 

1  .70 
2.00 
1  .65 
1  .  90 

30 
IS 

15 

4.05 

6 .  20 
3.10 

7.  10 

29   04 

26    05 

78     1700 
78     1800 

.3 
.3 

135.00 

5 
2 
2 
3 

4 

2 
5 
6 

5.79 
5.64 
6    00 
5.54 

0  ,  150 
0  ,  090 

143.0 
149.0 

54.00 
56    00 

2.  10 
2.20 

A 
7 

a.  70 

9.20 

18    06 
23    07 

78     1800 
78    1000 

.3 
.3 

I  .35 

0.900 
0  .  280 

159.0 
161.0 

58    00 
61  .00 

3.45 
2.20 

70 

4 

9  .  80 
1  0 .  20 

24    08 

78     1000 

J 

0.110 

1410 

53.00 

2.00 

8.40 

28    09 

78     1700 

.3 

5  .  96 

0.110 

138.0 

52.00 

2.00 

8 

9.00 

28     10 
30    11 
28    12 

78    1.0QQ 
78     1600 
78    1700 

•  3 
.3 
.3 

5.  19 
6.69 

0.09 
0.210 

160, 
102.0 

60. 
38.00 

2.0 
1  .65 

5 
ID 

1  1  . 
S.25 

AVG 

MAXIMUM 

OR    GEOM  MN    (»] 

M I N I  MUM 

13S.00 
28.43 

1  .35 

6.2 
4.3 
2.7 

6 
3 
2 

6 ,,  69 
5,74 
5.19 

0.900 
0.313 
0.090 

161  .0 

126    4 

62.0 

61  .00 
47.17 
22.00 

3.45 
2.07 
1  .65 

70 

17 

4 

11  . 
7.67 

3.  10 

NO    OF    SAMPLES 

5 

11 

12 

11 

12 

12 

12 

12 

11 

15 

66 

SODIUM 

NA 

MG/L 

4! 
COO 

MG/L 

265 

203 

22  I 

225 

229 

215 

249 

201 

SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    Yft    LMT 

STN 

DIST 

FEET 

STN    SAMP       PJ 
BRG    DEPTH 
MTRS 

TOTAL 

ARSENIC 

MG/L 

TOTAL 

ALUMINUM 
MG/L 

TOTAL 

CHROMIUM 

MG/L 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

TOTAL 
LEAD 
MO/L 

10TAL 

CAUMIUM 
MG/L 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

TOTAL 

MN 

MG/L 

29    01 
21     02 
27    03 
59    04 
26    05 

7B    163Q 
78    1700 
7B     1800 
7B     1700 
78    1800 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

2.30 
2.80 
1  .90 
3.00 
3.90 

21 
18 
29 

0 
0 
0 
0 

0 

001  L 
001  L 

001 
001 
001  L 

0.690 
0.250 
0.500 
0.350 
0.59 

0.020L 
0.020L 
0.040L 
0.020L 
0.02    L 

0.020 
0 .  1  00 
0.040 
0.050 
0.03 

0.030L 
0.030L 
0.030L 
0.030L 
0.03    L 

0.005L 
0    005  L 
0    005L 
0    005  L 
0.005L 

0.030 
0.030 
0.020 
0.030 
0.02 

0    200 
0    260 
0     160 
0.290 

0    365 
0    3  70 

IB  06 

23    07 

78     1800 

7a  iooo 

.3 

.3 

4.  10 
4.20 

0 

001 

0.40 

0.02    L 

0.10 

0.03    L 

0 . 005  L 

0.01     L 

0    355 
0    350 

24    08 
2a    09 
58    10 
30    11 
28    12 

78    1000 
78    1700 
78     1000 
78    1600 
78    1700 

.3 
-3 
.3 
.3 
.3 

4.20 

4.00 

5-00 

4.5 

4.50 

0 
0 
0 
0 

001 
001  L 

001 
.001 

0.560 
0.55 
0.610 
0.  430 

0.020L 
0.02     L 
0.020L 
0.020L 

0.030 
0.04 
0-070 
0  .030 

0.030L 
0.03    L 
0.030L 
0.030L 

0    005L 
0.005L 
0.005L 
0.005L 

0.010 
0.02 
0    020 
0.030 

0.280 
0.330 
0.38 

0 .  2  00 

. 

AVG 

MAXIMUM 

OR    GEOM   MN    I  "  I 

MINIMUM 

5 .  00 
3.70 

1  .90 

29 
23 
18 

0 
0 
0 

.001 
.00  ID 
.001 

0,690 
0.493 
0.250 

0.040 

0.0220 

0.020 

0.100 
0.051 
0.020 

0.030 
0.030D 
0 .  030 

0.005 

0005D 

0.005 

0.030 

0.022D 

0.01 

0    3B 
0    295 
0  .  160 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  1 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -    RIVER    BASINS 


SAMF    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pd 
DV   MO    YH    LM1  OIST    BRG    OEPTH 

FEET  MTfiS 


29    01 

78 

1  630 

.3 

21    02 

78 

1700 

.3 

27   03 

78 

1800 

.3 

29   04 

78 

1700 

.3 

26   05 

78 

IBOO 

.3 

1B    06 

78 

1S00 

.3 

23    07 

78 

1000 

.3 

34  oe 

7B 

1000 

.3 

28    09 

78 

1700 

.3 

28    10 

78 

1000 

.3 

30    1) 

78 

1600 

.3 

28    12 

7B 

1700 

.3 

MAXIMUM 

»LVG    OR 

GECM   MM 

CI 

MINIMUM 

238 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

0.020L 

0.050L 
O.020L 

0.020L 
0.02     L 

O.02    L 

0.020L 
0.02 
0.020L 
0.020L 

0.020 

0.020D 
0.020 


217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

0. 020L 
0.020L 
0.020L 


0.02  L 

0.020L 
0.02  L 
0.020L 
0.030L 

0.030 

0.0210 

0.020 


451 

RADIUM 
226  DISS 

PCI/L 


152 

GROSSu'Au 

DISS 

PCI/L 


15. 
20. 

55. 
40. 
17. 


453 
GROSS" A" 
UNOISS 
PCI/L 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79 

454 

455 

456 

GROSS'S" 

GROSS " B " 

URANIUM 

DISS 

UNOISS 

238 

PCI/L 

PCI/L 

UG/L 

20. 

s. 

10.     L 

25. 

15. 

10 

L 

30. 

5. 

IS 

30. 

3. 

15 

24, 

6. 

18 

20. 

7. 

15 

19. 

9. 

10 

L 

6. 
4. 
3. 


55. 

30. 
13. 


30 

15. 

24. 

7. 

19. 

3. 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


BUD  LAKE  TAILINGS 

AT  DAM  "0"  BUD  LAKE  TAILINGS 

LAKE 


STATION  ID:   14-0019-050-01 


MAdOR  BASIN 
MINOR  8AS1N 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
SERPENT    RIVER 


STORET    CODE:     02 


U    T    M:     17    0372650.0    5151525.0    4 


REGION:  05 


SAMP  DTE  HOJH   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


21    01 

78 

14  DO 

.3 

22   02 

78 

1  145 

.3 

26   03 

78 

1030 

.3 

29   04 

78 

1000 

.3 

24    05 

78 

1600 

-3 

19    06 

78 

1600 

.3 

23    07 

78 

14  00 

.3 

24    08 

78 

130O 

.3 

29    D9 

78 

1300 

.3 

29    10 

78 

130O 

.3 

30    11 

78 

1730 

.3 

29    12 

78 

1300 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN    (•) 

MINI  MUM 

934 

SAMPLE 
NO 


12009 
22045 
22076 
22130 
22156 
221B9 
22220 
22251 
222B3 
22314 
22345 
22376 


901 
SCD 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


0.6 
0.2 


0.4 
0.2 


33 
TOTAL 
P 
MC/L 

0.002 
0.005 
0.010 
0.01B 

0.005 
0.026 
0.025 
0,075 
0.010 
0.014 
0.010 

0.075 
0.018 
0.002 


19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

26. 100 
20.400 
26.400 
27.800 
22.600 
24 .000 

18.900 


27.600 
22.244 

15.300 


TOTAL       FILTERED 
KUELDAHL      N02-N 
MG/L      MG/L 


26 . 100 
22. BUD 
3 1 . 700 
32.500 
23.500 
25.200 
0.250 

i a . 9oo 

1 6 . 500 


32.500 

2 1 . 605 

0.250 


12    000 
I  1  .500 

a.  500 

7.600 
8.000 

8.  100 

9 .  600 

1 2 . 600 
12.4 


12.600 

10.056 

7.800 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

64 . 400 
1 26 . 500 

65  .  SO'O 
59.200 
62 . 500 
65. 400 

70. 400 

60.400 
77.6 


128,500 
73.544 
59.200 


17 
INP.GNC 
N 

MG/L 

102.500 
160.400 
100.400 
94  .BOO 
93.100 
97  .500 

98.900 

96.300 
108,700 


160.400 
105. B44 
93. 100 


MO    OF    SAMPLES 


002 
804O 

55.90 

IB 
TOTAL 
ORGNC       N 
MG/L 


OOO 
40C 
300 
70C 
900 
20C 


1  .200 
0 .  1  00 


5.300 
1  .  756 

o .  ooo 


SAMP 

DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP      PJ 

23 
TOTAL    N 

5 
TOTAL 

6 
SUSP. 

7 
DISS. 

14 

COND. 

16 
TURB. 

56 
CHLORIDE 

59 
SULPHATE 

280 
REACTIVE 

95 
ACIDITY 

DY    MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG    DEPTH 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

25C 

F0R.MA2IN 

MG/L 

SILICATE 

PH    8.3 

FEET 

MTHS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNI  TS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

21     01 

78 

1400 

.3 

102.500 

2587.0 

39.0 

2548 

2660 

25.00 

18.5 

1377.0 

0.40 

O.O 

22    02 

78 

1  1  45 

.3 

162 .800 

2525.0 

30.0 

2495 

2610 

26.00 

17.5 

1975. 0 

0.65 

0  .c 

26    03 

78 

1030 

.3 

105. 700 

2465.0 

24.0 

3441 

2500 

16.00 

17.0 

1282.0 

0.70 

0  .c 

29  04 

78 

1000 

.3 

99 . 500 

2285.0 

19.0 

2266 

2330 

25.00 

16.5 

1205. 0 

0  ,c 

24   05 

7B 

1600 

.3 

94 . 000 

2533.0 

8.5 

2525 

2  550 

13.00 

17.5 

1325.0 

0  .0 

1  9   06 

78 

1600 

-3 

98.700 

2749.0 

19.0 

2730 

2  700 

24    00 

17.0 

1-366.  0 

7  .4 

23    07 

78 

1400 

.3 

2626.0 

19.0 

3807 

2700 

27-00 

18.5 

13-12  .  0 

1  .25 

11.2 

24    08 

78 

1300 

.3 

98.900 

3187.0 

32.0 

3155 

2  680 

37,50 

17.0 

1425.0 

7.E: 
1  8    7 

39   09 

7B 

1300 

.3 

2960.0 

26.0 

2934 

2520 

17.5 

1390.0 

29    10 

78 

1300 

.3 

97.500 

2117.0 

21  .0 

2096 

2900 

37.00 

19.0 

1700.0 

6^6 
47.0 

30    1  1 

78 

1730 

.3 

108.600 

2546. 

17. 

2529 

2  750 

34. 

19.5 

130O. 

29    1  2 

78 

1300 

.3 

2605.0 

18.0 

2587 

2700 

20.00 

19.5 

1376.0 

MAXIMUM 

162.800 

3187.0 

39.0 

3155 

2900 

37.50 

IS. 5 

1975.0 

1  .25 

47  . 0 

AVG 

OR    GEOM  MN    CI 

107.578 

2615.4 

22.7 

2S93 

2642 

25.86 

17.9 

1421 .9 

0.75 

9.0 

MINIMUM 

94.000 

2117.0 

8.8 

2096 

2330 

13.00 

16.5 

1205.0 

0.40 

0.0 

NO    OF    SAMPLES 

9 

12 

12 

12 

12 

11 

12 

12 

4 

11 

52 

55 

20B 

76 

72 

74 

6B 

67 

66 

41 
COO 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

CALCUL 

total 

TOT.     MAG 

COLOUR 

PT5SIUM 

SOD  I UM 

DY   MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG    DEPTH 

AT    LAB 

AT    LAS 

IRON 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

,MG/  L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

21  01 

22  02 

78 
78 

1400 
1  1  45 

.3 

.3 

47 
72 

9.29 
9. BO 

2.500 
2.  BOO 

1567.0 

620.00 

6.00 
4    55 

70G 
70G 

100  .00 
1 03 . 00 

15.00 

54 
2JJ 

26    03 

78 

103O 

.3 

82 

9.74 

2.150 

13B8.0 

550 .00 

3.60 

45 

1  04  .  00 

1  7  .00 

40 

29    04 

78 

10OO 

.3 

60 

9.24 

3.  100 

1267.0 

500.00 

4.40 

70G 

96.00 

14.00 

24    05 

78 

1  600 

.3 

47 

8.71 

2.60O 

1753.0 

694.00 

5.00 

70 

ioi .oo 

1  5.00 

1  9    06 

78 

1  600 

.3 

27 

7.63 

3.200 

1675.0 

660.00 

6.50 

108 

108. 00 

23  07 

24  08 

78 

1400 

.3 

18 

7.12 

4.600 

1S48.0 

610.00 

6.00 

1  12 

102.00 

1  5  .00 

78 

1300 

.3 

T7 

6.82 

21 .000 

1521 .0 

600 .00 

5.50 

175 

107.00 

14  .00 

29    09 

78 

1300 

.3 

7 

13.000 

1421 .0 

560    00 

5.50 

108. 00 

29     10 

7B 

1300 

.3 

14 

6.70 

7.300 

520  .  00 

186 

1 14. 00 

30    1 1 

7B 

1730 

.3 

23 

B.96 

6.8 

550. 

191 

10. 

29    12 

7B 

1300 

.3 

42 

8.38 

3.800 

138.00 

81 

125.00 

MAXIMUM 

82 

9. BO 

21  .000 

1753.0 

694.00 

6.50 

191 

125.00 

17.00 

54 

AVG 

OR    GEOM    MN     : ' I 

38 

8.22 

5 ,  988 

1517.5 

545.64 

5.23 

ioau 

98.  17 

15.00 

33 

MINIMUM 

7 

6.70 

2.150 

1267.0 

138.00 

3.60 

46 

10. 

14.00 

22 

NO    OF    SAMPLES 


(    C    0    N    T    D     ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE:  BUO  LAKE  TAILINGS 
SAMPLE  POINT:  AT  OAM  "D"  BUD  LAKE  Ti 
STATION  TYPE:  LAKE 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BHG  DEPTH 
FEET       MTRS 


PATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    404 
STATION  ID:   14-0019-050-01 


21     01     7B 

1400 

.3 

22    02    78 

1145 

.3 

26    03    78 

1030 

.3 

29    04    78 

1000 

.3 

24    OS    78 

1600 

,  2 

19    08    78 

1600 

.3 

23   07    78 

14  00 

.3 

24    08    73 

1300 

.3 

29    09    78 

1300 

.3 

29    10    78 

1300 

.3 

30     11     78 

17  30 

.3 

28    12    78 

1300 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    MN     <•) 
MINIMUM 

IMILIWOS 

MAJOR    BASIN;     GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOS    BASIN:     LAKE    HURON 

002 

TERM    STREAM:    SERPENT    RIVER 

8040 

LONG: 

U    T    M: 

17    0372650 

0   5151625 

0    4            REGION:     05 

MILEAGE: 

55.90 

365 

203 

221 

225 

229 

215 

249 

201 

238 

217 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

10TAL 

TOTAL 

TOTAL 

ARSENIC 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

COBALT 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.001 

1  .8 

0,02    L 

0.04 

0.03    L 

0.005L 

o.oi 

0.  195 

0.03 

0.02    L 

0.  013 

1  .  300 

0.020L 

0.050 

O.03OL 

O.oost 

0.030 

0.210 

0.020 

0    020L 

0.  013 

0-  960 

0.040L 

0.060 

0.030L 

0.005L 

0.020 

0.  165 

0.020L 

0.020'L 

0.  006 

1  .  900 

0.020L 

0 .  060 

0.030L 

0-OU5L 

0.150 

0.  IBS 

0.020L 

B.03    L 

0,016 

1  .7 

0.02    L 

0.06 

0.03    L 

O.OOSL 

0.02 

O.240 
0-310 

0.02     L 

0.03    L 

0.013 

1  .2 

0.02    I 

0.08 

0.03     L 

0.005L 

0.01     L 

0.316 
0,410 

0.02     L 

0.02    L 

0.010 

2.  200 

0.020L 

0.080 

0.O30L 

O.OOSL 

0.03D 

0,370 

0.040 

0.030 

O.OOB 

t  .500 

0.020L 

o.ooo 

0.Q3OL 

0.OII5L 

0.010 

0    300 

O.020 

0.020 

0.013 

1  .  500 

0.020L 

0.030 

0.030L 

O.OOSL 

0.020 

0.27 

0  .  050 

0.020L 

0.013 

1  .800 

0.020L 

0.100 

0 . 030  L 

O.OOSL 

0.020 

0,  150 

0.030 

0.030L 

0.016 

2  .  200 

0.040 

0.  1  00 

0.03 

0 .  005 

0.  150 

0.410 

0.050 

0.03 

0.01  1 

1  .536 

0.022D 

0.062 

0.030D 

0.O05O 

0.0320 

0.260 

0.02  7D 

0.024D 

0.001 

0.960 

0.02 

0.030 

0.03 

0.005 

0.01 

0.  150 

0.020 

0.02 

NO  OF  SAMPLES 


451 

452 

453 

4S4 

4S5 

456 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

RADIUM 

GROSS" A" 

GROSS" A" 

GROSS-8" 

GROSS'  ■B" 

URANIUM 

OY    MO   YR 

LMT 

DIST 

BRG   DEPTH 

226    DISS 

DISS 

UNO! SS 

DISS 

UNDISS 

238 

FEET 

MTRS 

PCI/L 

PCI/l 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

UG/L 

22   02    78 

1145 

.3 

2. 

100. 

1270. 

120. 

700. 

39. 

26   03    78 

1030 

.3 

4. 

70. 

840. 

105. 

510. 

30. 

29    04    78 

1  ODO 

.3 

4. 

160. 

B90. 

110. 

410, 

105. 

24    05    78 

1600 

.3 

!■ 

230. 

730. 

95. 

320. 

140. 

19    06    78 

1600 

.3 

8. 

240. 

520. 

100. 

280. 

140. 

23    07    7B 

1400 

3. 

130. 

614. 

99. 

276. 

72. 

24    08    78 

1300 

.:< 

6. 

130. 

eoo. 

67. 

290. 

34. 

30    1t     78 

1730 

.  i 

4. 

83. 

860. 

B6. 

2B0. 

51  . 

MAXIMUM 

is. 

240. 

1270. 

120. 

700. 

140. 

AVG 

OR    GEOM    MN     ( 

4. 

142. 

815. 

87. 

383. 

76. 

M I N I  MUM 

2. 

70. 

520. 

67. 

276. 

30. 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  BUD  LAKE  TAILINGS 

SAMPLE  POINT:  EFFLUENT  FROM  8UD  LAKE  AT  DAM  "E" 

STATION  TYPE:  LAKE 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


21    01 

78 

1430 

.3 

22    02 

78 

1145 

.3 

26    03 

78 

1100 

.3 

29    04 

7B 

0930 

.3 

24    05 

78 

1630 

.3 

19    06 

7B 

1630 

.3 

23    07 

78 

1430 

.3 

24    03 

78 

1330 

.3 

29   09 

7  3 

1330 

.3 

29    10 

78 

1330 

.3 

30    11 

78 

1800 

.3 

29    12 

78 

1330 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN 

1*1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BSG  DEPTH 
FEET       MTRS 


21    01    78 

1430 

.3 

22   02    78 

1145 

.3 

26   03    78 

1100 

.3 

29    04    78 

0930 

.3 

24    05    78 

1630 

.3 

19    06    78 

1630 

.3 

23   07    71 

1430 

.3 

24   08   78 

1330 

.3 

29   09   78 

1330 

.:< 

29    10    78 

1330 

.3 

30     11     78 

1800 

-3 

as  12  7b 

1330 

a 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    MN     (•) 
MINIMUM 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SERPENT  RIVER 


STATION  ID:   14-0019-051-01 
STORET  CODE 


02 

002 

8040 


U    T    M:     17    0373100.0    5151650    0    4 


REGION:     05 


334 

SAMPLE 

901 
SCD 

1 

5-DAY 

33 

TOTAL 

34 
FILTERED 

19 
FILTERED 

20 

TOTAL 

21 
FILTERED 

22 
FILTERED 

17 
INP.GNC 

NO 

BOD 

P 

REACTIVE 

AMMON I A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

22010 
22046 
22077 
22131 
22  1  59 
22190 

0.6 
0.2 

0.030 
0.020 

0.007 

23.600 
26.100 

23.600 
26.500 

12.500 
9.500 

66.900 
67.000 

103.000 
102.600 

0.2 

0.008 

25.800 

31 .000 

10    000 

64.000 

99.800 

0.005 

26 .  200 

33.000 

30.700 
23.000 

7    200 
7.800 

56.300 
62.700 

89.700 
93.500 

0  „  00 1 

23.400 

23.400 

B.500 

65.000 

96.900 

22221 
22252 

0.030 
0.008 

15.000 

1  .980 

15.000 

9.600 

73.400 

98.000 

22284 
22315 
22346 

8 

0.025 

0 .  00(1 
O.O02 

1 5 . 600 
18.3 

1 6 . 500 
19.  1 

1 2 . 000 
12    2 

69.000 
73. B 

96.600 
104.300 

22377 

6 

0.054 

0.  6 

0.054 

0  .007 

26.200 

31 .000 

12.500 

73.8 

104.300 

0.  3 

0.016 

0    007 

21 .689 

21 ,078 

9.922 

66.456 

98.267 

0.2 

0.001 

0.007 

15.000 

1  .980 

7.200 

56.300 

89.700 

3 

11 

1 

9 

TO 

9 

9 

9 

18 
TOTAL 

23 
TOTAL    N 

5 

TOTAL 

6 
SUSP  . 

7 
DISS. 

107 

CALCUL 

14 
COND. 

16 
TUHB. 

56 
CHLORIDE 

59 

SULPHATE 

ORGNC      n 

SOLIDS 

SO L  [OS 

SOLIDS 

D- SOL  IDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

D,  000 

103 

000 

2537.0 

14    0 

2523 

2660 

8.70 

18.5 

1351 .0 

0.400 
5.200 
4.500 
0.000 
0.000 

103 

105 

94 

93 

36 

000 
000 
200 
500 
900 

2567 . 0 
2471 .0 
74.0 
2522.0 
2663.0 

10.0 

12.0 

7.6 

4.9 

10. 0 

2557 
2459 
66 
2517 
2653 

2630 
2520 
2230 
2550 
2700 

7.50 
8.20 
8.30 

4.50 
6.50 

19.5 
IB. 5 
16.5 
18.5 
18.0 

2050 .0 
1282 .0 
1096.0 
1301 .0 
1366.0 
136.0 

264.0 

4.3 

260 

400 

1  .90 

4.  4 

0 .  000 

98 

000 

3109.0 
2935.0 

19.0 
6.9 

3090 
2928 

2650 
2600 

31  .00 

19.5 
19.0 

1397.0 
1390.0 

0.900 

97 

500 

2552.0 

1  1  .0 

2541 

2860 

25.00 

22.0 

1 600.0 

O.BOO 

105 

loo 

2573. 

11  . 

2562 

2750 

36. 

20.  5 

1  325  . 

2549.0 

15.0 

2534 

2710 

6.70 

20.  0 

1 400.0 

5.200 

iQS 

.100 

3109.0 

19.0 

3090 

260 

2860 

31  .00 

22.0 

2050.0 

1  .31  1 

99 

.  57B 

2234.7 

10.5 

2403 

360 

24  38 

12.21 

17.9 

1307 .8 
136.0 

0 .  000 

93 

.500 

74.0 

4.3 

66 

260 

4  00 

l  .90 

4.  4 

NO    OF   SAMPLES 


(    C    0    N   T    D    ) 


SAMPLE  INFORMATION  STSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  ■  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   35  OCT  79   PACE    405 


SAMP  OTE  HOIR   STN   STN  SAMP 
BY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       HTRs 


31  01 

33  02 

26  03 
39  04 
24  OS 
19  06 
33  07 
24  OB 
29  09 

29  10 

30  11 
29    12 


78  14J0 

78  HIS 

7B  1 1 00 

7B  09--:0 

7B  IBM 

76  ig:;o 

78  14;:0 

7B  1330 

78  1330 

78  1330 

78  1B0O 

78  1330 


.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
,1 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

I.VG  OR  SECW  MN  I  •  I 

M  i  N I  HUM 

NO  Of  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMD   Pj 
BY  MO  YR  LM~    DIST  BSG  DEPTH 
FEET      MTRS 


2|  01 

32  oa 

28  03 

29  04 
24  OS 
19  06 
23  07 
2*  08 
29  09 

29  10 

30  11 
29  12 


78  14.(0 

78  1145 

78  1  I  00 

78  09;io 

78  >6:io 

78  16.10 

78  14.10 

78  13  10 

78  1330 

7B  13)0 

78  1800 

7B  1330 


,3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

.*#fi  OS  GEOM  MN  (  ■  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DT£  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMI    OIST  6RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


31  01  78  1430 

22  02  78  11 45 

28  03  78  1 1 30 

29  04  7B  0930 
24  OS  78  1830 
19  OS  78  1630 

23  07  78  1430 


.3 
.3 

.3 
.3 
.3 

.3 
.3 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/4. 

0.35 
0.4S 
0,65 


95 
ACIDITY 
PH  8.3 
MG/L 


1  .70 
D.79 
0.35 


16. DO 
13-00 
15.00 

3.00 
15.00 
12.00 


16.00 

12.71 

3.00 


238 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

0  03  L 
D.030L 
0.020L 
0.0201. 
0.02    i. 

0.02 


14.6 
4.2 
0.0 


41 
COO 

MG/L 

34 
14 
SO 


50 
33 


TOT    ALK 

AT    LAS 

KG/L 

45 
55 
65 

49 
46 
31 
14 
17 
20 
15 
20 
32 


265 

TOTAL 


9.  14 
9   62 

9.49 
9.  12 
6- 73 
7-58 
7.  »0 
£.89 

7.04 
7.08 
7.55 

9.B2 
B.  14 
E.89 


203 
TOTAL 


ARSENIC       ALUMINUM 
MG/L  MG/L 


D.008 
0.011 
0.013 
0.007 
0  008 

0.001 

0.013 
0,007 
0  012 
0.D14 

0.014 
0.009 
0    001 


3  10 

217  451 

TOTAL  RAOIUM 

COBALT  2a6    DISS 

MG/L  PCI/L 


.02  L 
030L 
030L 
03  L 
03    L 


1  .9 
I  .400 
0.760 
1  .60D 
1  .4 

0.05    L 

0.670 
0.460 
1  .  100 
1  .900 

1  .9 

1 .1240 
0.05 

10 

453 

enoss-A" 

DISS 
PCI/L 


so 

90. 
200. 
230. 
160. 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0-980 
1  .200 
0.840 
0.900 
0.570 

0  800 
0-660 
2.600 

1  .400 
4.  400 
4  4 

4 .  000 

4.  4  00 
'  -B96 
0.570 

12 

221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


02  L 
0204. 
0401 
020L 
02  L 


.  0301 
020L 
020L 
020L 

,040 

.0240 

.02 

10 


453 

GROSS"  A" 

UNOISS 

PCI/L 


290. 
250. 
360. 
'90. 
160. 


1465  0 
1388.0 
1141. 

1374. 
1423. 
164. 
1473. 
1444. 


1473.0 

1234.0 

I64.Q 


225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

0.04 
0.040 
0    040 
0.040 
0.06 


0.02 


060 
060 

050 

080 


0.080 
0.049 
0.03 

10 

454 
GROSS'S" 
DISS 
PCI/L 


100. 
105. 

no. 

115. 
84. 


TOTAL 

CALCIUM 

MG/L 


580.00 
550-00 
450.00 
542.00 
560 . 00 
62.  DO 
580  00 
570.00 
510.00 
530. 
540.00 

580.00 

497.64 

62.00 

It 

229 

70TAL 
LEAD 
MG/L 


03  L 
030L 
030L 
0301 
03  L 


030L 
030L 
030L 
030L 

03 

030D 

03 

10 


455 
GR0S5-B" 

UNOISS 
PCI/L 


120. 
TD5. 
ISO. 

95. 

93. 


74 

TOT.  MAG 

NESIUM 

MG/L 

5.50 
3.95 
3.55 
4.30 
5.10 
6.00 
3.35 
6  00 
5.00 


6.00 
4  64 
2.35 


215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

0.005L 
0.005L 
0.005L 
0.005L 
0.005L 

0 . 005  L 

0  005  L 
0  OCSt 
0  005L 
0  005L 

0  005 
0  005D 

0  005 

10 

456 
URANIUM 
238 
UG/L 


32. 

50. 
110. 
145. 
100. 


68 

COLOUR 

HAZtN 

UNITS 

30 

25 
35 
27 
17 
43 
99 

92 

114 


114 
51 

17 

10 

249 

TOTAL 
21  NC 
MG/L 

0.01 

0.010L 
O.OIOL 
0.Q20 
0  01  L 

0.01  L 

0.020 
O.030 
0  030 
0.020 

0.030 

0.0I6D 

0.01 


67 
PTSSIUM 

K 
MG/L 

■02.00 

us. oo 

tos.oo 

91.  DO 
I  01 . 00 
I  05 , 00 

12.50 
112.00 
1  13.00 

34.00 

10. 
130.00 

130.00 
85.  13 
10. 


201 

TOTAL 

MN 

MG/L 

.120 

.072 

,068 

.106 

.195 

.275 

.114 

.390 

.350 

0.370 

0.34 

0.280 

0.390 
0.223 

0  068 


34  08   78  13J0 

29  09   78  1330 
39    10   78  I3!0 

30  11    78  1800 
39    12   78  I3,',0 


.3 
.3 

.3 


MAX ] MUM 

liVG  OR    GEOM  MN    (  *  1 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


2. 

140 

0.020 

0.020L 

0.020 

0.020 

0.020L 

0.020L 

3. 

94 

0.030 

0.040 

0.030 

0.040 

3. 

330 

0.0210 

0.024D 

2.      0 

142 

0.03 

0.02 

1  . 

80 

300. 
300. 


360. 
264. 
160. 


115. 
97. 

77. 


180. 
114. 
93. 


145. 
74. 
32. 


8.0. M./    SI"E;    ROCHESTER    CREEK 

SAMPLE    POINT:     PANEL. STRIKE    LAKE    OUTLET 

STATION   TYPE:    RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
Of   MO   YR   LMT        DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


STATION  10:   14-0019-053-03 


25  01  78  16)0 
30  03  78  1630 
37  03  78  1710 


.3 
.3 
,3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  *  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
BY  MO  YR  LMT    BIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  01  7a  1800 
30  03  78  1600 
27  03  78  1T30 


,3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I  '  | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


MAJOR   BASIN:    GREAT    LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     SERPENT    RIVER 

ST 

ORET   CODE: 

02 

002 

6040 

LONG: 

U    T    M; 

17   03B23SO.0   5152900.0   4          REGION;    05 

MILEAGE: 

52.00 

934 

SAMPLE 
NO 

1 
5-DAY 
BOD 
MG/L 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

34 

f ILTEREO 

REACT IVC 

P   MG/L 

19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

31 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

23 

FILTEREO 

N03-N 

MG/L 

17 
t  NRGNC 
M 
MG/L 

18 

TOTAL 

ORGNC      N 

MG/L 

22027 
22999 
22093 

0.4 
0.2 
0.2 

0.003 
0.001 L 
0.003 

0.DO1L 
O.OOIL 

0.510 
0.540 
0.580 

0.630 
0.590 
0.630 

O.OOIL 

D.055 

0.003 

0  125 

1  260 
0.265 

0.638 
1  .855 

0.648 

0.  130 

o.oso 

0 .  040 

0.4 
0.3 
0.2 

0.003 

0.0020 

0.001 

0.001 

O.OOlO 
0.001 

0.580 
0.543 

0.510 

0.630 

0.613 
0.530 

0.055 

0.0200 

0.001 

1    260 
0   550 

0.125 

1  .855 

1.113 
0.636 

0.130 

0.070 
0.040 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

23 

TOTAL   IN 

MG/L 

5 

TDTAL 

SOLIDS 

MG/l 

G 
SUSP. 
SOLIOS 
MG/L 

7 

DISS. 

SOL  1 05 

MG/L 

14 
COND. 
25C 
UMHOS 

16 
TUR8. 
FORmAZIN 
UNITS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

59 

SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

51    MG/l 

95 

ACIDITY 
PH   6   3 

MG/L 

0.75S 
1.905 
0.188 

419.0 
495. 0 

499.0 

3.Q 

3.7 
6.9 

416 
481 
493 

640 
725 
700 

1  ,50 
5.70 
3.60 

3.0 
3.1 
3   3 

250.0 
289.0 

4.90 
4.00 
4.55 

36  .4 
35.6 
36.  6 

1  .90S 
1  .  183 
0.756 

499.0 
467.7 
419.0 

6.9 

4.5 
3.0 

492 
463 

416 

725 
688 
640 

5.70 
3.60 
1  .50 

3.2 
3.1 

3.0 

289.0 
269.5 
250.0 

4.90 
4. 49 
4.00 

36.6 
36.2 
35.5 

<  C  0  N  T  D  > 


SAMPLE    INFORMATION    SYSTEM 

STATION!    SUMMARY    RETORT     -     RIVER 

BASINS 

DATE   OF   REPORT      25   OCT    79      PAGE         406 

6.0. U./    SITE: 
SAMPLE    POINT: 
STATION    TYPE: 

ROCHESTER   CREEK 
PANEL. STRIKE    LAKE 
RIVER 

OUTLET    P    2 

MAJOR    BASTN:     GREAT    LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     SERPENT    RIVER 

STATION 

ID:       14-0019-053-02 
STORET   CODE; 

02 

002 

B040 

STN    NO: 

',3 

LAT: 

LONG: 

U   T   M: 

17    03S2350 

.0   5152900 

.0    4           REGION:    05 

MILEAGE: 

52.00 

SAMP    DTE 
DY    MO    YR 

HOUR 
LMT 

STN       STN    SAMP 
OIST    BRG   DEPTH 
FEET                  MTRS 

PU 

52 
TOT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 

55 
PH 
AT     LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

76 

CALCUL 

HARDNESS 

MG/L 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

74 
TOT .    MAG 
NESIO'H 
MG/L 

66 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 

66 
5001  UM 
NA 
MG/L 

41 
COD 

MG/L 

25   01    78 
20   02    78 
27   03    78 

1600 
1600 
1730 

3 

1L 

0 

0 

3.63 
3.SS 
3.58 

2.400 
2.  100 
2.000 

232.0 

296.0 
284.0 

83.00 
107.00 
103.00 

6.00 
7.00 
6.50 

15 
ID 
10 

4.  BO 
5.10 
5.15 

2.90 
2.60 
2.70 

13 

12 
14 

US 

MAXIMUM 

OR    GEOM    MN     [ ■ ) 

MINIMUM 

1 

OD 

0 

3.63 
3.59 
3.55 

2.400 
2.167 
2.000 

296.0 
270.7 
232.0 

107.00 
97.67 
S3.  00 

7.00 
6.5D 
6.00 

15 
12 
10 

5.15 
5.02 
4.80 

2.90 
2.73 
2.60 

14 

13 
12 

NO    OF    SAMPLES 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

SAMP   DTE 
DY    MO    YR 

HOUR 
LMT 

STN       STN    SAMP 
OIST    BRG    DEPTH 
FEET                  MTRS 

Pd 

26S 

TOTAL 

ARSENIC 

MG/L 

203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 

221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/  L 

22S 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/E 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

238 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

25   01    78 
20   02    78 
27   03    78 

1600 
1600 
1730 

.3 
.3 
.3 

0  .  001 
0 . 00 1 L 
0.001 

1  .  700 
2.000 
2.  100 

0.020 

0.020L 

0.040L 

0.020 
0.050 

0.100 

0.050 

0.030L 

0.060 

0.005L 
O.0U5L 
0.005L 

0.090 
0.110 
0.  120 

0.51Q 
0.620 
0.660 

0 .  04  0 
0.050 
0.04  0 

0.040 
0.040 
0.080 

SVI 

MAXIMUM 

OR    GEOM    MN     (») 

MINIMUM 

0.001 

0.001D 

0.001 

2.100 
1  .933 
1  .  700 

0.040 

0.027D 

0.020 

0.100 
0.057 
0.020 

0.060 

0.O47D 

0.030 

0.005 

0.005D 

0.005 

0.120 
0.107 

0.090 

0.660 
0.597 
0.510 

0.050 
0.04  3 
0.040 

0.080 
0.053 
0.040 

NO    OF    SAMPLES 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

SAMP   DTE 
DY    MO    YR 

HOUR 
LMT 

STN       STN    SAMP 
OIST     BRG    DEPTH 
FEET                  MTRS 

'-.: 

451 
RADIUM 
226    DISS 
PCI/L 

453 
GROSS" A" 
DISS 
PCI/L 

453 
GROSS" A" 
UND1SS 
PCI/L 

4  54 
GROSS'B" 
DISS 
PCI/L 

455 
GROSS" B" 
UNDISS 
PCI/L 

456 
URANIUM 
238 
UG/L 

20   02    78 
27   03   78 

1600 
1730 

.3 

'5- 
6. 

190. 
190. 

10. 
3. 

130. 
160. 

5. 

1  . 

35. 
35. 

AUG 

MAXIMUM 

OR    GEOM   MN    (  ■  J 

MINIMUM 

9. 

a. 
%. 

190. 
190. 
190. 

10. 
6. 
3. 

160. 
145. 
130. 

5. 
3. 
1  . 

35. 
35 
35. 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MAY  LAKE 

SOUTH  END  OF  MAY  LAKE  33  3 

LAKE 


STATION  10:   14-0019-054-01 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24  05  78  1300 
31  10  78  1215 


VAX  I  MUM. 

AVG  OR  GEOM  MN  [  '  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   5TN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEE  T       MTRS 

24  05  78  1300  .3 

31  10  7B  1215  .3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  | • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


24  05  78  1300 
31  10  78  1215 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     SERPENT    RIVER 

ST 

ORET    CODE; 

02 
002 

8040 

LONG: 

U    T    M: 

17    0386200 

.0   5142375.0    4           REGION:    05 

MILEAGE: 

3B.30 

934 

SAMPLE 
NO 

805 

WATER 
TEMP. 
DEG    C 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 
FI LTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

17 
INRGNC 
N 
MG/L 

IB 
TOTAL 
ORGNC       N 
MG/L 

31812 
21822 

7.0 

0 .  004 
0 . 00 1 L 

0.0D1 
0.001L 

0.304 
0.272 

0 .  390 
0.3I0 

0.002 
0.001 

0 .  1  90 
0.229 

0  .496 
0.502 

0 .  0B6 
0.033 

7.0 
7.0 
7.0 

0.004 

0.003D 

0.001 

0.001 
0.00  ID 
0.001 

0.304 
0.288 
0.272 

0.390 
0.350 
031O 

0.002 
0.002 
0.001 

0.229 
0.210 
0    190 

0.50  2 
0.499 
0.496 

0.086 
0.062 
0.038 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

23 
TOTAL    N 

MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 

SUS  P  . 

SOLIDS 

MG/L 

107 
CALCUL 
D- SOL  IDS 
MG/L 

14 
COND. 
25C 

UMhOS 

16 
TURB. 
FQRMAZIN 
UNITS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

59 
SULPHATE 

MG/L 

2B0 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 

95 
ACIDITY 
PH   B.3 
MG/L 

0.582 
0' .  540 

150.0 

0.4 

150 

230 
260 

0.  10 
0.90 

1  .6 
1  .8 

90.0 
95.0 

1  .B5 

23.9 

0.582 
0.561 
0.540 

150.0 
150.0 
150.0 

0.4 
0.4 
0.4 

150 
150 
150 

260 
245 
230 

0.90 
0.50 
0.  10 

1  .6- 
1  .7 
1  .6 

95.0 
92.5 
90.0 

1  .85 
1  .85 
1  .B5 

23.9 
23.9 
23.9 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

52 
TOT    ALK 

AT    LAB 
MG/L 

55 
PH 
AT    LAB 

208 
TOTAL 

IRON 
MG/L 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

74 
TOT.     MAG 

NESIUM 
MG/L 

6B 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 

66 
SODIUM 
NA 
MG/L 

265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

0 

4.00 
3.74 

0.600 

69.0 

24.00 

1.25 

3 

1  .10 

1.70 

O.OOIL 
0.001 

a 

c 

0 

4.00 
3.87 
3.74 

0.600 
0.600 
0.600 

69.0 
69. 0 
69.0 

24.00 
24.00 
24.00 

2.25 
2.25 
2.25 

3 
3 
3 

1.10 
1  .10 
1.10 

1  .70 
1  .70 
1  .70 

0.001 

0.001D 

0.001 

(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE     II 

JFORMA 

TION    SYSTEM 

S 

.TAT  ION    SUM 

MARY    REPOR 

T     .     RIVER 

BASINS 

.     •• 

DATE  OF   REPORT      25  OCT 

79       PAGE 

407 

SIMP   DTE 
Or  MO   Yft 

HOUR 
HIT 

STN       STN    SAMP 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET                  MTRS 

PJ 

303 

TOTAL 

ALUMINUM 

MG/L 

221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MO/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

249 

TOTAL 
2INC 
MO/L 

201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

238 

TOTAL 

NICKEL 

MG/L 

217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

481 
RADIUM 

226  Kiss 

PCl/i. 

24   OS    78 
31     10    78 

i;ioo 

12t5 

3 
3 

1,900 
2.000 

0.020L 
0.020L 

O.OIOL 
0.080 

0.0301 
0 . 030L 

0.005L 
0.005L 

o.oeo 
o.oao 

0.360 

0.0201 
0    020L 

0    020L 
0.020L 

13. 

tva 

MAXIMUM 

OR    GEOM   MN     1 • ; 

MINIMUM 

2.000 
1  .950 
1.900 

0-020 

0-0200 

0.020 

O.OBO 

0.O45D 

0.010 

0.030 

0.0300 

0.030 

0.005 

0.005D 

0.005 

0.080 
0.070 
0.060 

0.360 
0.360 
0.360 

0,020 
0   0200 
0   020 

0.020 
0   0200 
0.020 

12. 
12. 
12. 

NO    OF    SAMPLES 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

3 

1 

sup  ore 

or  MO   TR 

HOUR 
LIIT 

5TN     stn  samp 

DIST    BRG    DEPTH 
FEET                  MTRS 

Pj 

452 

GROSS'A- 
DISS 
PCI/L 

453 
GROSS-A" 
UNDISS 
PCI/L 

454 
GROSS' B- 
DISS 
PCI/L 

455 
GROSS-B- 
UND 1SS 
PCI/L 

«56 
URANIUM 
238 
UG/L 

31    10   78 

i:n5 

.3 

89 

2. 

46 

1  .    1 

15. 

AVG 

MAXIMUM 

OP    GEOM   MN     ( * ] 

MINIMUM 

89 
89. 

89. 

2. 
2. 
2. 

46. 

46. 
46. 

1  . 
1  .    D 

15. 
15. 
15. 

: 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.N./  S.  TE: 
SAMPLE  PO::NT: 
STATION  T"PE: 


STN  NO: 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LIIT 


24  os  ?e  i  :ioo 

31  10  78  t:!40 


MAV  LAKE 

NORTH  END  OF  MAY  LAKE  33  1 

LAKE 


STN       STN    SAMP 
DIST     BRG    DEPTH 
F£ET  MTRS 


MAXIMUM 

AVG    OB    GEOM   MN     | • | 

M I N I  MUM 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


24   05   78    1500 
31     10    78    wt 


NO  OF  SAMPLES 


STN   STN  SAMP   Pd 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


IE    33   1 

STATION 

ID:       T4-0019-055-OI 

MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     SERPENT    RIVER 

STORET   CODE: 

03 

002 

8040 

LONG 

U    T    M. 

17    0385200 

.0  S144375.0    4           REGION:    05 

MILEAGE: 

40.00 

934 
SAMPLE 

NO 

B05 
WATER 
TEMP. 
OEC    C 

33 
TOTAL 

P 
MG/L 

34 

FILTERED 

REAcTivE 

P    MG/L 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/l 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 

FILTERED 
N03    N 
MG/L 

17 
INRGNC 
N 
MG/l 

TOTAL 

ORGNC      N 

MG/L 

21813 

i  I  S3  3 

7.0 

0.001 
0.004 

0,001 
0    001  L 

0    570 
0.540 

0.5BO 
0    580 

0.008 
0.023 

0.095 

0.127 

0    673 
0.690 

0.013 
0.043 

7   0 
7,0 
7,0 

0.004 
0.003 

a.ooi 

0.001 

0.0010 

0.001 

0570 
0555 
0640 

0.580 
0.580 
0.580 

D.023 
D.016 
0.008 

0127 
Dill 
0   095 

0.690 
0.682 
0.67  3 

0.040 
0.035 
0,010 

I 

2 

2 

: 

2 

2 

2 

2 

2 

33 

TOTAL    M 

MG/L 

S 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
BG/L 

14 
CONO, 
25C 
UMHOS 

16 

TUR'B. 
F0RMA2IN 

UNITS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

59 

SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 

95 
ACI01TY 
PH  8,3 
MG/L 

0,683 
0,730 

246.0 

7.3 

339 

580 
610 

7.30 

0.80 

3.5 
4  .  1 

171.  D 
185.D 

3.40 

97.3 

AVG 

MAXIMUM 

1    OR    GEOM   MN     | • | 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 

D.730 
0.707 
0.683 

2 

246.0 
246.0 
246.0 

1 

7.4 
7.3 

7.3 

1 

239 
239 
239 

1 

610 
595 
5B0 

2 

7.30 
4.05 
0.80 

2 

4.1 
3.8 
3.5 

2 

IB5.0 
178.0 
171.0 

2 

3.40 
3.40 
3.40 

1 

97.3 

97.3 
97.3 

1, 

SAMP   QTC 
BY   MO   YR 

HOUR 
LMT 

STN     stn  samp     pj 

DIST    BRG    DEPTH 
FEET                MTRS 

52 

TOT    ALK 

AT    LAB 

MG/L 

55 

PH 
AT     LAS 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

74 
TOT.     MAG 
NCSIUM 
MG/L 

68 

COLOUR 

HA2EN 

UNITS 

67 

PTSSIUM 

K 

MG/L 

66 

SODIUM 

NA 

AIG/L 

265 

TOtAL 

ARSENIC 

MG/L 

24   05   78 

1300 

.3 

3.21 

31     10    7B 

1340 

.3 

0 

3,  12 

6.500 

92.0 

31.00 

3.55 

3 

1  .00 

2.20 

0.00-L 
0.00-L 

AVG 

MAX IMUM 

OR    GEOM   MN    ( ■ 1 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 

0 
0 
0 

1 

3.  21 

3.  17 

3.12 

2 

6.500 
G.500 
6.500 

1 

92.0 
93.0 
92.0 

1 

31  .00 
31  .00 
31  .00 

1 

3  55 

3.55 
3.55 

1 

3 
3 

3 

I 

1  .00 
1  .00 
1.00 

1 

2.20 
2.20 

2.20 

1 

O.OOi 

0.0010 

o .  oo  ■' 
■J 

SAMP    DTE 
DY   MO   YR 

HOUR 
LMT 

STN       STN    SAMP       Pj 
DIST     BRG    DEPTH 
FEET                  MTRS 

203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MC/L 

221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

239 
TOTAL 
LEAO 

MG/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 

Mq/L 

249 

TOTAL 
2  INC 
MG/L 

201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

338 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

451 
RADIUM 
326    DISS 
PCI/L 

24   05   78 
31    10   7S 

1300 
1240 

.3 
.3 

5.90O 
6.200 

0.020L 
0.020L 

0    01 OL 
0.  100 

0.030L 
0.030L 

0.0D5L 
0.005L 

0.200 
0.230 

0.650 

0    020L 
0-040 

0.040 
0 .  050 

9. 

e, 

AVG 

MAXIMUM 

OR    GEOM   MN     (  •  ) 

MINIMUM 

6,200 
6,050 
5,900 

0.030 

0.0200 
0.020 

o.  ioo 

0.055D 
0.010 

0.030 

0.0300 

0,030 

0.005 

0.0050 

O.OOS 

0.230 
0.215 
0.200 

0.650 
0.650 
0.650 

0.040 
0    0300 
0.020 

0.050 
0-045 
0.040 

». 

s. 

8 

NO    OF    SAMPLES 

2 

2 

2 

3 

1 

2 

1 

3 

2 

3 

SAMP   DTE 
DT    MQ    YR 

HOUR 

STN       STN    SAMP       Pj 

452 
GROSS-A- 

4S3 

GSOSS'A" 

454 
GROSS" B" 

45S 

GROSS "B- 

456 
URANIUM 
238 

LMT 

DIST     BRG    DEPTH 

oiss 

UNDISS 

DISS 

UNDISS 

FEET                MTRS 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

UG/L 

' 

14  05   71 

1300 

.3 

32S. 

9, 

130- 

5. 

70. 
57. 

31    10   78 

1240 

■M 

250. 

1  .     L 

94. 

1  .    L 

MAXIMUM 

325. 

9. 

130 

S. 

70 

AVG 

OR    GEOM   MN    |*I 

287. 

S.    0 

112. 

3.    0 

63° 

57. 

MINIMUM 

3S0. 

1  . 

94. 

t  . 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


EST  EN  LAKE 

CENTRAL  PART  OF  ESTEN  LAKE  49 

LAKE 


OATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    408 
STATION  10;   14-0019-067-01 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  HO  YR  LMT    01  ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTBS 


24  05  78  1400' 
31  10  78  14  15 


:\\t  ir.'uv 
AVG  OR  OEOM  MN  I,  -  | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  OEFTH 
FEET       MTRS 


24  05  78  1400 
31  10  78  1415 


.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( * ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

24  OS  78  1400  .3 

31  10  78  141B  .3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (- > 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


TOT  ALK 

AT  LAB 

MG/L 


MAJOR    BASIN:    GREAT    LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     SERPENT    RIVER 

STORET    CODE: 

02 

002 

8040 

ONG: 

U    T    M: 

1 7    0369400 

.0    5134250 

.0    4             REGION-     05 

MILEAGE: 

37.40 

934 
SAMPLE 
NO 

BOS 
MATER 
TEMP. 
DEG    C 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 

FI LTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 

19 

FILTERED 

AMMON I  A 

MG/L 

20 
TOTAL 

KJELDAHL 
MG/L 

21 
FI LTERED 
N02-N 
MG/L 

22 
FILTERED 
N03  -  N 
MG/L 

17 
INRGNC 
N 
MG/L 

18 
TOTAL 
ORGNC      N 
MG/L 

21814 
21829 

7.0 

0.033 

0.015 

0.017 
0.003 

0.  170 
0.046 

0  .  490 
0.270 

0.014 

0 .  004 

0.415 
0.266 

0.59  9 
0.316 

0.310 
0.224 

7.0 
7.0 
7.0 

0.033 
0.024 
0.015 

0.017 
0.010 
0.003 

0.  170 

0.  10B 
0.046 

0.480 
0.375 
0.270 

0.014 
0.009 
0,004 

0.415 
0.341 
0.266 

0-599 
0.458 
0.315 

0.310 
0.267 
0.224 

23 
TOTAL    N 

MG/L 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

107 
CALCUL 
D- SOL  I  OS 
MG/L 

14 

COND. 
25C 

UMHOS 

16 

TUR8. 

FORMAZIN 

UNITS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

59 

SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 

95 
ACIDITY 
PH    8.3 
MG/L 

0 . 90S 

0.540 

129.0 

1  .4 

127 

195 

160 

0.60 
O.SO 

9.0 

8.6 

62.0 

46.0 

0.85 

2.6 

0.909 
0.725 
0.540 

128.0 
120.0 
1  28  . 0 

1  .4 
1  .4 
1  .4 

127 
127 
127 

195 
178 

160 

0.80 
0.70 
0.60 

9.0 
8.8 
8.6 

62.0 
54.0 

-16.0 

0.85 
0,85 
0.85 

2.6 
2.6 
2.6 

208 

76 

72 

74 

68 

67 

TOTAL 

CALCUL 

TOTAL 

TOT .     MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

IRON 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESiUM 

HA  ZEN 

K 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

6.  83 
6.  10 


0.060 
0.060 
0.060 


53.0 
53.0 
53.0 


16.20 
16.20 
16  20 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


24  05  78  1400 
31  10  78  1415 


1 


5    60 
5-60 

5.60 


203 

221 

225 

229 

215 

249 

201 

238 

217 

STN       STN    SAMP 

PJ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

D15T     BRG    DEPTH 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

COBALT 

FEET                  MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

.3 

0.060 

0.020L 

0.020 

0.030L 

0.005L 

0.010L 

0.020L 

0.020L 

.3 

0.260 

0.020L 

0.020 

0 . 030L 

0.005L 

O.OIOL 

0.169 

0.020L 

0.020L 

1 


66  265 

SODIUM  TOTAL 

NA  ARSENIC 

MG/L  MG/L 

O.OOIL 
5.60  0.001 


0.001 
0 . 00 1 D 
0.001 


451 
RAOIUM 
226    DISS 
PC1/L 


MAXIMUM 

AVG    OR    OEOM  MN    (») 

MTNIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


0  .  360 

0  .020 

0.020 

0 

030 

0.  I  60 

a  .0200 

0.020 

0 

030D 

0.060 

0.020 

0.020 

0 

030 

452 

453 

454 

SAMP    DTE    HOUR 

SIN       STN    SAMP 

PJ 

GR05S"A> 

GROSS "A" 

GROSS"B- 

DY    MO    YR    LMT 

OIST    ORG    DEPTH 

DISS 

UNDISS 

DISS 

FEET                  MTRS 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

24   05    76    1400 

■3 

2. 

1  .     L 

5. 

31     10    78     1415 

.3 

1  . 

1  , 

4. 

MAXIMUM 

2. 

1  , 

5. 

AVG 

OR    GEOM   MN     ( " 1 

MINIMUM 

1  . 

1  .     D 
1  . 

4. 
4. 

005 

0 

OIO 

005D 

0 

010D 

005 

0 

010 

455  456 

GROSS'S"  URANIUM 

UNDISS  23B 


10. 
10. 

10 


169 

0 

020 

0 

020 

169 

0 

020D 

0 

0200 

169 

0 

020 

D 

02  0 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.N./   SITE: 

SAMPLE    POINT: 
STATION    TYPE: 

SPANISH    RIVER 

AT    WEBBWOOD    BRIDGE 

RIVER 

MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM   STREAM:     SPANISH    RIVER 

STATION     ID:        14-0028-001-02 
STORET    CODE: 

02 

002 

7950 

STN   NO: 

1 

LAT: 

LONG: 

U    T    M 

17    0432550 

.0   5123550 

0    4             REGION:     05 

MILEAGE: 

25.80 

SAMP    DTE 
DY    MO    YR 

HOUR 

LMT 

STN       STN    SAMP 
DIST     B.RG    DEPTH 
FEET                  MTRS 

F>J 

934 
SAMPLE 

NO 

901 
SCD 

BO 
TOTAL 

COLIFORM 
MF/10QML 

81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

84 
M  .  F 
ENTER. 
MF/100ML 

S05 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 

3 
DISS. 
03 
MG/L 

1 
5 -DAY 
BOO 
MG/L 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 
FI LTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

02    01     78 
11    03    78 
1 1    03    7B 

1435 
1400 
1420 

.3 

.3 
.3 

24  509 
24S51 
24593 

E    8 

6  a 
e  a 

200. 
500. 

8. 

20. 

38. 

80. 

0.0 
0.0 
0.0 

12.0 
12.0 

11.0 

0.4 
1  .2 
2.0 

0.010 
0.00  7 
0.020 

0.001 
0.001 
O.OOIL 

AVG 

MAXIMUM 

OR    GEOM    MN     (" ) 

MINIMUM 

500. 

316.' 

200. 

20. 
13.* 
B. 

BO. 
47.  - 
28. 

0.00 

O.D 
0.0 

12.0 

11.7 
11.0 

2.0 

1.2 

0.4 

0.020 
0.012 
0.00  7 

0.001 

0.001D 

0.001 

NO    Of    SAMPLES 


SAMP    DTE 
DY    MO    YR 

HOUR 
LMT 

SIN       STN    SAMP       PJ 

DIST     BRG    DEPTH 
FEET                  MTRS 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

17 
INRGNC 
N 
MG/L 

18 
TOTAL 
ORGNC       N 
MG/L 

23 
TOTAL    N 

MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

02   01    78 
11    02    76 
11    03    78 

1435 
1400 
1420 

.3 
.3 

.3 

0.  ISO 
0.108 
0.050 

0.530 
0.400 
D.4S0 

0.003 
0.004 
0.004 

0.137 
0.  196 
0.141 

0.370 
0.  308 
0.  195 

0.350 
0-292 
0.430 

0.720 
0.600 
0.625 

73.0 
76.0 
67.0 

AVG 

MAXIMUM 
OR    GEOM   MN    ( ■ ) 

MINIMUM 

0.  1B0 
0.113 
0.050 

0.530 
0.470 
0.400 

0.004 
0.004 

0 .  003 

0.  196 
0.  175 
0.141 

0    370 
0.291 
0.  195 

0  ,  430 
0.357 
0,292 

0.720 
0.648 
0.600 

76.0 
72.0 
67.0 

6  107 

SUSP.  CALCUL 

SOLIDS  D-S0LID5 

MG/L  MG/L 


1  .0 
2.4 
1  .6 


72 


74 
70 
65 


NO    OF    SAMPLES 


I    C    O    N    T    0     ] 


SAMPLE  INFOBMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


SAMP  DTE  HOLR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


02  01  78  1435 
11  02  78  14C0 
11  03  78  1450 


,3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MM  ( • | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


14  16 

COND.  TURB. 

250  FORM AZ IN 

IJMKOS  UNITS 


tl  1 

114 

100 

114 
108 
100 


1  .40 
2.40 
2.80 


2.80 
2.20 
1  .40 


56 

SIDE 
MG/L 

265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 

22  1 

TOTAL 

chromium 
ivta/L 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 

MG/L 

215 
TOTAL 
CADUIUM 
MG/L 

249 

TOTAl 
ZINC 
MG/l 

4.  1 
6.7 
6.0 

0.001 
0.001 L 
0.001L 

0.200 
0 .  060 
0.140 

o.ojol 
o.ojol 

0.020L 

0.030 
0.040 
0.020 

0.030L 
0.030L 
0.030L 

0.005L 
0.005L 
0.005L 

0. 0101 

o.oioi 

0.0101 

6.7 
5.6 
4.1 

0.001 

0.001D 

0.001 

0 ,  200 
0.133 

0.060 

0.020 

0.0200 

0.020 

0.040 
0.030 
0.020 

0.030 
0 . 030D 
0.030 

0.005 

0.005D 

0.005 

0.010 

0.010: 

0.010 

SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTSS 

02  01  78  1435  .3 

11  02  78  1400  .3 

11  03  71  1420  .3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (•) 

MINIMUM 


23S 

217 

TOTAL 

TOTAL 

NICKEL 

COBALT 

MG/L 

MG/L 

0,090 

0.020L 

0 .  070 

0.020L 

0.050 

0.020L 

0.090 

0.020 

0.070 

0.020D 

0.  050 

0.020 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP 

)TE 

HOUR 

OY 

MO 

YR 

LMT 

02 

01 

78 

1400 

11 

03 

78 

131  0 

It 

03 

78 

1345 

15 

04 

78 

1350 

12 

05 

73 

1400 

10 

OS 

78 

1145 

09 

07 

78 

1333 

06 

08 

78 

1333 

OB 

09 

78 

1353 

ye 

10 

78 

1253 

a  4 

11 

78 

1313 

OS! 

13 

76 

133  3 

SPANISH  RIVER 

HIGHWAY  17.  B  MILES  EAST  OF 

RIVER 


STN       STN    SAMP       PJ 
DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


LONG; 


934 

sample 


JUNCTION    68    AND    17 

MAJOR    BASIN:  GREAT     LAKES 

MINOR    BASIN:  LAKE    HURON 

TERM    STREAM:  SPANISH    RIVER 

U    T    M:     17    0448000.0   5127525.0    4 


901  80  BI  gtj 

SCD  TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/IOOML  MF/IOOML  MF/100ML 


3 

24508 

4    6    B 

3 

24550 

4    6    B 

3 

24592 

4    6    B 

3 

24639 

3    6   8 

3 

246B3 

3    6    8 

3 

24725 

e  a 

3 

24771 

6    8 

3 

24817 

6    8 

3 

24062 

6   8 

3 

24908 

3    6   B 

3 

24954 

6  e 

3 

25000 

6   8 

4. 
2. 


STATION     10:        1 4 -002S- 002-02 

STORET    CODE:     02 
002 
7950 


805 
WATER 
TEMP. 
DIG    C 


0 


12 

0 

19 

0 

14 

0 

e 

0 

3 

0 

0 

0 

3 
DISS. 


13.0 
13.0 
12.0 
11  -0 
12.0 
11  .0 
17.0 
13.0 
12.0 
11  .0 
12.0 
13.0 


5 -DAY 

BOD 

MG/L 

0.2 
0.2 


0.2 
0.4 
0,2 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0.005 

0 . 00  1  L 

0.0D1L 

0,008 

0    015 

0.009 

0.009 

0.004 

0.008 

0.003 

0.006 

0.005 


38.40 

34 
FI ITEREC 
REACTIVE 
P    MG/l 

O.OOH 

O.OOIL 

O.OOIL 

0.001 

0.002 

0.001 

0.  009 

0.001 L 

0.001 

0.002 

0.003 

O.O01 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN    (•) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


4. 

2. 

4. 

19.0 

17.0 

0.8 

0.015 

0.009 

4.  ■ 

0 

3. 

D 

3.  *     D 

6.9 

12.5 

0.3 

0.006D 

0.002D 

4. 

2. 

2. 

0.0 

11.0 

0.2 

0.001 

0.001 

SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


02 

01 

78 

1400 

11 

02 

78 

1310 

11 

03 

78 

1345 

IS 

04 

78 

1350 

12 

05 

78 

1 400 

10 

06 

78 

1145 

09 

07 

78 

1330 

Of, 

08 

7B 

1330 

08 

09 

78 

1350 

08 

10 

78 

1250 

04 

11 

78 

1315 

00 

12 

78 

1330 

MAXIMUM 
AVG  OH  GEOM  MN  (*) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

107 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL   N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.012 

0.290 

0.002 

0.063 

0.077 

0.27B 

0.355 

32.0 

0.  1 

32 

0  .  024 

0.240 

0.002 

0.078 

0.104 

0.216 

0,320 

33.0 

0.9 

32 

0.012 

0.  350 

0.001 

0,  109 

0.  122 

0.33B 

0.4  60 

33.0 

0.4 

33 

0  .  02B 

0.370 

0.003 

0.  145 

0.176 

0.342 

0.518 

40.0 

3.4 

37 

0.  035 

0.280 

0-003 

0.  155 

0.  194 

0.244 

0.438 

37.0 

6.B 

30 

0.032 

0.300 

0.003 

0.070 

0.  105 

0.268 

0.373 

31  .0 

1  .  7 

29 

0.048 

0.390 

0.002 

0.058 

0.  10B 

0.342 

0.4  50 

34.0 

0.  9 

33 

0.  026 

0.290 

0.015 

0.415 

0.456 

0.354 

0.720 

34.0 

1  .  3 

33 

0.040 

0.250 

0.002 

0.  070 

0.112 

0.310 

0,322 

37.0 

1  . 4 

36 

0.022 

0.200 

0.003 

0.  1  10 

0.135 

0.  178 

0.313 

32.0 

1  .2 

31 

29 

O.O20 

0.270 

0.003 

0.092 

0.  115 

0.250 

0.365 

30.0 

O.S 

0.030 

0.270 

0.002 

0.1  3S 

0.170 

0.240 

0.410 

33.0 

1  .2 

33 

0.04B 

0.390 

0.015 

0.415 

0.456 

0.342 

0.720 

40.0 

6.8 

37 

0  .026 

0.292 

0.003 

0.125 

0.156 

0.2B4 

0.420 

33,8 

1  .  7 

32 
29 

0.012 

0.200 

o.ooi 

0.05a 

0.077 

0.178 

0.313 

30.0 

0.  1 

SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 

.3 
.3 
.3 


02 

01 

78 

1400 

11 

02 

78 

1310 

11 

03 

78 

1345 

15 

04 

78 

1350 

!2 

05 

78 

1400 

10 

06 

78 

1145 

03 

07 

78 

1330 

06 

08 

73 

1330 

08 

09 

78 

1350 

OS 

10 

78 

1250 

04 

11 

78 

1315 

08 

12 

7  a 

1330 

3 

.3 
.3 

.3 


MAXIMUM 

AV3  OR  GEOM  MN  [ » 1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


14 

IS 

56 

265 

203 

221 

225 

229 

215 

249 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

ARSENIC 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CACMI UM 

ZINC 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

49 

0.90 

0.9 

0.001 

0.280 

0.020L 

0.040 

0.030L 

0 . 005L 

0.010L 

49 
57 

0.90 

0.9 

O.OOIL 

0.050L 

0.020L 

0.060 

0.030L 

0.005L 

0.010L 

1  .50 
1  .20 

0.9 
1  .4 

0.001L 

0.  100 

0.020L 

0.030 

0.030L 

0.005L 

0.010L 

46 

2.80 

0.9 

D.001 

0.260 

0.020 

0.040 

0.030L 

0.005L 

0.010L 

45 
51 
51 
SB 

O.BO 

1  .  1 

O.OOIL 

0.370 

0.020L 

0.030 

0.030L 

D.005L 

0 .  0 1  0 

0.75 

1  .2 

o .  oo  i 

0.390 

0.020L 

0.100 

0.030L 

0.005L 

0.030 

0.60 
0.60 

1 .2 

1  .4 

0.001 

0.  130 

0.040L 

0.010 

0.030L 

0.005L 

0.O10L 

47 
44 

1  .10 

1  .0 

0.001 

0.200L 

O.020L 

0.020L 

0    050L 

0.010L 

0.020L 

0  .90 

0.8 

0.001 

0.290 

0.020L 

0 .  1 00 

0.030L 

0.005L 

0.010 

48 

1  .00 

1  .0 

0.001 

0.290 

0.020L 

0.  100 

0.030L 

0.005L 

0.010 

57 

2,80 

1.4 

0.001 

0.390 

0.040 

0 . 1  00 

0.050 

0.010 

0  .030 

'19 

1  ,  09 

T  .  1 

O.OOID 

0.2360 

0.0220 

0.053D 

0 . 0320 

0.0060 

0 .013D 

44 

0.  60 

O.B 

0.001 

0.050 

0.030 

0.010 

0.030 

O.OOB 

0.010 

(  C  0  N  T  D  > 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SPANISH  RIVER 

HIGHWAY  17.  8  WILES  EAST  OF  JUNCTION  68  AND  17 

RIVER  MAJOR  BASIN-  CREAT  LAKES 

MINOR  BASIN:  LAKE  HURON 
TERM  STREAM:  SPANISH  RIVER 

LAT: 


DATE  OF  REPORT 
STATION  ID: 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


02 

01 

7B 

1400 

.3 

11 

02 

78 

1310 

.3 

11 

03 

7B 

134S 

.3 

15 

04 

7B 

1350 

.3 

12 

05 

78 

1400 

.3 

to 

06 

?a 

1  145 

.3 

09 

07 

78 

1330 

.3 

06 

08 

78 

1330 

.3 

08 

09 

78 

1350 

.3 

06 

10 

78 

1250 

.3 

04 

11 

78 

1315 

.3 

08 

13 

78 

1330 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

!»1 

MINIMUM 

IS   OCT    73       PAGE         41 

14-0028-002-02 

STORET    CODE:    02 
002 
7350 


ONG: 

U  T 

M: 

17 

044600Q 

.0  5127525 

.0 

4     REGION: 

05 

236 

217 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

TOTAL 

TOTAL 

RADIUM 

GROSS" 

A" 

GROSS "A" 

GROSS  B" 

GROSS 

B" 

URANIUM 

NICKEL 

COBALT 

226  DISS 

DISS 

UNOISS 

DISS 

UNDISS 

238 

MG/L 

MG/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

UG/L 

0 . 02DL 

0-020L 

2. 

2. 

1  .  1 

3. 

L 

10.  L 

0.020L 

0.020L 

1  . 

L 

1  . 

1  .  1 

3. 

L 

10.  t 

0.02QL 

0.020L 

1  . 
1  . 

L 
L 

1  . 
3. 

L 

1  .  L 
1  .  L 

5. 

4. 

L 
L 

10.  L 
10.  L 

0.020L 

0.030L 

1  . 

L 

1. 

L 

1   L 

5. 

L 

10.  L 

0.020L 

0.020L 

1  . 

1. 

1  .  L 

2. 

L 

10.  L 

0.020L 

0.020L 

4. 

1  . 

L 

1  ,  L 

3. 

L 

10.  L 

0.020L 

0.020L 

1  . 
1  . 

L 

L 

1  . 
1  . 

L 
L 

1  .  L 

1  .  L 

3. 

2. 

L 
L 

!0.  L 
10.  L 

0.C40L 

0.040L 

1  . 

L 

1  . 

1  .  L 

9. 

L 

10.   L 

0.020L 

0.020L 

1  . 

L 

1  . 

1   L 

4. 

L 

10.  L 

C.G20L 

0.02QL 

1  . 

I 

1  . 

1  .  L 

4. 

L 

10.  L 

0  .  040 

0.040 

4. 

3. 

9. 

10. 

0.0220 

0. 023D 

1  . 

a 

1. 

0 

1  .  D 

3. 

D 

10.  0 

0,020 

0.020 

1  . 

1  . 

2. 

10. 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


JUNCTION    CREEK 

AT     OUTLET    OF    KELLY    LAKE 

RIVER 


STATION     ID-        14-0028-003-02 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pu 
OY    MO    YR    LMT  DIST    8RG    DEPTH 

FEET  MTR5 


15 

01 

76 

0930 

13 

02 

78 

t020 

18 

03 

78 

0940 

16 

04 

78 

0830 

14 

05 

78 

0825 

11 

06 

78 

0945 

10 

07 

78 

0S40 

20 

OS 

78 

0815 

17 

09 

78 

09  I  0 

15 

10 

78 

0950 

19 

1 1 

78 

0B20 

16 

1! 

78 

0745 

MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM.     SPANISH    RIVER 


ONG: 

U  T  M: 

17  049255 

O.O  5141351 

).0  4 

!EGION:  0 

934 

901 

80 

61 

84 

805 

3 

Sample 

SCO 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

WA1ER 

DISS 

NO 

C0L1F0RM 

CO  LI  FORM 

ENTER. 

TEMP. 

0 

MF/ 100ML 

MF/lOOML 

MF/100ML 

OLG  C 

MG/ 

2453  I 

6 

8 

o.o 

B.O 

24567 

6 

8 

10. 

2.   L 

80. 

0  0 

B.O 

24609 

6 

8 

0.0 

9.0 

24644 

3 

6 

8 

1.0 

B.O 

24690 

3 

6 

8 

60. 

4    L 

12  0 

B.O 

24730 

6 

8 

20. 

4 

15  0 

7.0 

24776 

6 

8 

500. 

4. 

17.0 

7  0 

24B22 

6 

a 

320. 

4. 

ia.0 

B.O 

24867 

6 

8 

1020 

26. 

12.0 

9.0 

24913 

6 

8 

20    L 

4    L 

5.0 

8.0 

24959 

6 

a 

40. 

4 

0.0 

9.0 

25005 

6 

8 

0.0 

B.O 

STORET  CODE: 

02 

002 

7950 

MILEAGE: 

T6.40 

1 

33 

34 

-DAY 

TOTAL 

FI LTEREO 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P  MG/L 

1  .2 

0.062 

0.002 

0.4 

0.144 

0.096 

2.0 

0.375 

o.  iao 

B.O 

0.  066 

0.016 

9.5 

0.23  2 

0.057 

5.0 

0.149 

0.0  48 

1  .8 

0.124 

0.064 

7.0G 

0.148 

0.013 

4.4 

0.089 

0  002 

2.8 

0.079 

0.017 

6.4 

0.T59 

0.097 

7.0 

0.16 

0.096 

15 

01 

78 

0830 

13 

02 

78 

1020 

18 

03 

78 

0940 

16 

04 

78 

0830 

14 

05 

78 

D825 

11 

06 

78 

0945 

10 

07 

78 

0840 

20 

08 

78 

0815 

17 

09 

7B 

0910 

IS 

10 

78 

0950 

19 

11 

78 

0B20 

it 

12 

78 

0745 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     I  •  ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DV    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    CEOM   MN     (*| 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    Yfi     LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 

J 


.3 
.3 
.3 
.3 

.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     ( • ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


20. 

28. 

79. 

D 

5. 

10. 

2. 

18  0 

9.0 

9.5 

0.375 

0.180 

6  7 

8.  1 

4.6U 

0.149 

0,057 

0  0 

7.0 

0.4 

0.062 

0.002 

15 

D1 

78 

0S30 

13 

02 

78 

1020 

18 

03 

78 

0940 

16 

04 

78 

0830 

14 

05 

78 

0B25 

1  1 

06 

78 

0945 

10 

07 

78 

0840 

20 

08 

76 

0815 

17 

09 

78 

0910 

15 

10 

7B 

0950 

19 

11 

7B 

0820 

IE 

12 

78 

0745 

13 
FI  LTEREO 

AMMONIA 
MG/L 

12.200 

14 . BOO 

18 ,400 

4.200 

1 5 . 200 

I  I  .600 

14.000 

9  .850 

8  .  250 

8.330 

1  3 . 700 

12.4 

18.400 
11 .911 

4.200 


COND. 

25C 

UMHOS 

1450 

1570 
1750 
980 
14B0 
1495 
1600 
1700 
14  90 
1270 
1450 
1500 

1750 

1478 

980 


6 

20  21 

TOTAL  FILTERED 

KJELDAHL  N02-N 

MG/L  MG/L 


12  600 
20. 000 
23.200 
10  400 
21  500 
18.700 
20.700 
13.700 
1 1 . 500 
1 1 . 900 
1 4 . 500 
15.9 

23.200 
16.217 
10.400 

12 

16 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 

2.  10 
3.30 
2.10 
3.70 


4.  BO 
3.36 
2.10 


0  028 
0  030 
0  075 


086 
155 

365 
400 
050 
465 
085 
07B 
085 


1  .050 
0  242 

0  02B 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


7B.0 
85.  0 
95.0 
73.0 
1  05 .  0 
96.0 
98.  0 
98.0 
88.0 
67.0 
70.0 
B2. 


8 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 


960 
.260 
990 
640 
470 
630 
100 
.650 
530 
610 
3  70 


2.260 
1  .544 
0.960 


59 

SULPHATE 

MG/L 

588.0 
650.0 
731  .0 
325.0 
613.0 
631  .0 
686.0 
713.0 
625.0 
568.0 
630.0 
650. 

731  .0 
617.7 
325.0 


17 
INRGNC 
N 
MG/L 

13. 188 
17.090 
20  465 
5  926 
16.625 
13.595 
15. 500 
12. 550 
10.245 
10.025 
15. 148 
13.805 

20.465 
13.697 
6.926 

12 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI     MG/L 


.35 
35 
40 
95 
10 


3.00 
3.00 
3.25 
4  .  OS 
3.65 
3.80 

4.  OS 
3.33 
2.95 


TOTAL 

ORGNC      N 

MG/L 


400 
200 
800 
200 
300 
100 
700 
850 
250 
570 
6  00 
500 


7  100 
4.306 
0    400 

12 

95 
ACIDITY 
PH  6.3 
MO/L 

5.5 
9.2 
5.6 
6.0 
B.7 
3.9 
7.6 
9.9 
4.6 
4  8 
3.1 
7.0 

9.9 
6.5 
3.1 


MG/L 

13.5BB 
22.2  90 
25  265 
12.126 

23. 125 
20.695 
22.200 
16.400 
13.495 
13.595 
1 5. 948 
17.305 

25.265 
IB. 003 

12. 126 


TOT    ALK 

AT     LAB 

MG/L 

38 
46 
57 

33 


32 

50 
3 

57 

32 

3 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


1076 
1159. 
1335. 

603. 
1125. 
1115. 
1250. 
1386. 
1239. 

905, 
1  105. 
1272. 


1366. 

1146. 

693. 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 


DISS. 

SOLIDS 

MG/L 

1076 
1157 
1332 

673 
1  106 
1  10B 
1243 
1376 
1235 

991 
1095 
1269 

1376 
1  1  36 
673 


55 

203 

25 

PH 

TOTAL 

PHENOLS, 

T  LAB 

IRON 

MG/L 

UG/L 

7.54 

0.150 

7.43 

0.210 

7.  78 

0.24  0 

6.88 

0.700 

7.54 

1  .000 

3.0 

7.  19 

0.  300 

1  .OL 

7.  14 

0.  250 

6.43 

0.460 

1  .OL 

7.32 

0.240 

1  .0 

7.54 

0.410 

5.68 

0.550 

7.88 

0.42 

7.85 

1  .000 

3.0 

7.19 

0.411 

1  .5D 

5.6B 

0.150 

1  0 

SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    *t I 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  VR  LMT    CIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


15 

01 

78 

0930 

13 

02 

78 

1020 

18 

03 

78 

0940 

16 

04 

70 

0830 

14 

05 

76 

0825 

1  1 

06 

76 

0945 

10 

07 

78 

084  3 

20 

08 

78 

0315 

17 

OS 

78 

0913 

15 

10 

78 

0953 

19 

I  I 

78 

062  3 

IS 

12 

78 

074  5 

MAXIMUM 

A^G  00    GEOM  MN  (  ') 

MINIMUM 

*J0  of  samples 


SAMP     DTE    HQlJIJ        £TN        STN     SAMP 
OY    MO    YR     LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FE€T  MTR& 


-3 
.3 

.,3 


MAXIMUM 

A^G   OP    GEOM   MN    l»] 

MINI  MUM 

KO    OF    SAMPLES 


IB 

01 

78 

0930 

13 

02 

78 

1020 

ie 

03 

76 

0940 

16 

04 

76 

083(1 

14 

05. 

76 

08  21) 

11 

06 

76 

0945 

10 

07 

78 

0840 

20 

oe 

7e 

081!. 

17 

09 

78 

0910 

15 

10 

78 

0950 

19 

ii 

78 

0620 

16 

■  2 

78 

074!l 

76 

72 

74 

68 

67 

66 

41 

CALCUL 

TOTAL 

TOT .    MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SOD !UM 

COD 

HARDNESS 

CALC 1UM 

NES1UM 

HA2EN 

K 

NA 

MG/  L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

462.0 

160    00 

20.00 

15 

16.50 

1 10.00 

26 

509    0 

165. 00 

23.50 

10 

16,00 

120.00 

31 

554    0 

180. 00 

25.50 

10 

20.00 

145    GO 

42 

272.0 

89    00 

12.00 

15 

9.  10 

85    00 

34 

446.0 

145    00 

20.50 

30 

16.00 

125    00 

33 

480  . 0 

160.00 

19-50 

52 

16.00 

140    00 

47 

519.0 

175.00 

20    00 

33 

17.50 

1  40    00 

25 

567.0 

190.00 

22.50 

34 

21    00 

140    00 

33 

484.0 

160. 00 

30.50 

11 

15.00 

140    00 

37 

457.0 

150.00 

30.00 

20 

15    00 

1  1  0  .  00 

29 

542.0 

1 60 . 00 

34.50 

25 

16    00 

1  1  0  .  00 

23 

527. 

165. 

23 

32 

17. 

100. 

35 

567.0 

1 90 . 00 

34 .  50 

52 

21  .00 

145.00 

47 

466.6 

158.25 

22.2  1 

23 

16.26 

122.08 

33 

272.0 

89  .  00 

12.00 

to 

9.10 

B5.00 

23 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

225 

229 

215 

24  9 

201 

236 

217 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

N  ICKEL 

C06ALT 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

M&/  L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0  ,  050 

0.030L 

0.005L 

O.OtOL 

0    260 

1  .200 

0 

020L 

o.oeo 

0.030L 

0.005L 

0.020 

0    260 

1  .300 

0 

020L 

0.020 

0 .030L 

0.005L 

0,030 

0.260 
0.  105 

0    760 

0 

040 

0.  I  10 

0.030L 

0    030L 

0.010L 

0.  300 

o.or.o 

0 

020L 

0.070 

0.030L 

O.OtJSt 

0.020 

0.  124 

0.4'I0 

0 

020L 

0.040 

0. 0301 

0.005L 

O.01O 

0    122 
0.  105 

0-390 

0 

020 

0.050 

0.030L 

0.005L 

0.050 

0.230 

0.950 

0 

040 

0.080 

0.030L 

0-005L 

0.040 

0.240 

1  .900 

0 

040 

0.08 

0.03    L 

0. 005L 

0.01 

0-230 

1  .4 

0 

02 

0.05 

0.03     L 

0.005L 

0.02 

0.25 

1  .3 

0 

05 

0,  1  10 

O.03O 

0.020 

0,050 

0.300 

1  .900 

0 

OS 

0.063 

0.0300 

0.007D 

0    0210 

0.221 

1  .055 

0 

029D 

0.020 

0.030 

0.005 

0,010 

0.  122 

0   390 

0 

020 

265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

0 . 00 1  L 
0    001 
0    001  L 

0.003 
0.002 
0.003 


001  L 
.001 
.001 
.001 

003 
002D 
-001 


203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 

0,090 
0,110 
0.100 

0,420 
0.500 
0.28D 


540 
120 

14 


.540 
.244 


22  1 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 

0.020L 
0.020L 
0.030L 

0-030 

0.040L 

0.020L 

0.020L 
0.020L 
0.02  L 
0.02    L 

D.040 

0.023D 

0.020 


B.O.W./    SITE       JUNCTION    CREEK 

SAMPLE     POINT :     UPSTREAM    FROM    KELLY    LAKE 

STATION    TYPE       RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    MO    YR     LMT  DIET    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


STATION  ID:   14.0028-004-02 


15  01  78  0830 
13  02  7B  0930 
IB  03  78  0945 


MAX  I  MUM 

AVE.  OR  GEOM  MN  (  -  J 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  H0UI1   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


15  01  7B  0830 
13  02  78  0930 
18  03  78  0B45 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • J 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DV  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


15  01  78  0630 
13  02  78  0930 
1»  03  78  0S45 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     SPANISH    RIVER 

STORET   CODE 

02 

002 

7950 

LONG 

U    T    M 

17    0497080.0    5144875.0 

4            REGION       05 

MILEAGE; 

80.80 

934 
SAMPLE 
NO 

901 
SCO 

80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

81 
FCCAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

84 

M,  F 
ENTER 
MF/100ML 

805 
WATER 
TEMP. 
OEG    C 

3 
DISS. 
02 

MG/L 

l 
5-DAY 
BOD 
MG/L 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 

FILTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 

24523 
24565 
24607 

B    9    0 
8    9    0 
8   9   0 

472. 

66. 

300.        G 

1-0 

1-0 

2.0 

B.O 
6.0 

5.0 

260 
6.0 
M  .0 

0.032 
0.096 
0.D11 

0.039 
0.001L 

472. 

472." 

473. 

66. 

66.' 

66. 

300. 
300 . •    U 
300. 

2.0 
1  .3 
1  -0 

8,0 
6.3 
5.0 

26.0 
14.3 
6.0 

0.096 
0.046 
0.01  1 

0.039 

0.020D 

0.001 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 

filtered 

N02-N 
MG/L 

23 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

17 
INRGNC 
N 
MG/L 

TS 
TOTAL 
ORGNC       N 

MG/L 

23 
TOTAL    N 

MG/L 

5 
TOTAL 
50LIDS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

30.000 
33.800 
37.200 

41 .000 
49,000 
52 . 000 

0-045 
0    036 
0.220 

0.250 
0.089 

30.295 
33.926 

11 

15 
14 

.000 
.200 
.BOO 

41 .295 
49.125 

1973.0 
2126.0 
2250.0 

44.0 

13. D 
20.0 

1928 
21  13 
2230 

3  7.300 
33.667 
30 .000 

52.000 
47.333 
41 .000 

0-220 
0-100 
0.D36 

0.250 
0.  170 
0.089 

33.925 
32. 110 
30.295 

15 
13 
1  1 

.200 
.667 
.000 

49.  125 
45.210 
41 .295 

2250 , 0 
2116.0 
1972.0 

44.0 
25.  7 
13.0 

2230 
2090 
1923 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

2 

a 

3 

3 

14 
COND. 
25C 
UMHOS 

16 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 

56 

Chloride 
mb/l 

59 
SULPHATE 

MG/L 

2  Bo 

REACTIVE 

SILICATE 

S!     MG/L 

95 
ACIDITY 
PH    B.3 
MG/L 

62 
TOT     ALK 
AT     LAB 
MG/L 

55 

PH 
AT     LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

2350 
2470 
2670 

23.  00 

B.00 

23.  00 

160.0 
191.0 
2B0.0 

1 157.0 
1163.0 
1179.0 

3.05 
2.70 
2.50 

0.0 
0  0 
0.0 

53 

108 
105 

9.26 
9.62 
9.66 

0-660 
0.570 
1  .540 

752    0 
901  .0 
829.0 

2670 

2497 
23S0 

23.  00 
18.00 

a.  oo 

380.0 
210.3 
160.0 

1179.0 
1 166.3 
1157.0 

3.05 
2.75 

2.  SO 

0.0 
0.0 
00 

108 
88 

52 

9.66 
9.51 
9.26 

1  .S40 
0.923 
0.570 

901  .0 
837.3 
762. 0 

(  C  0  N  T  0  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.K./  SITE:  JUNCTION  CREEK 

SAMPLE  POINT:  UPSTREAM  FROM  KELLY  LAKE 

STATION  TYPE:  RIVER 


SAMF  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    D1ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  01  78  0830 
13  03  78  0930 
18  03  78  0845 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  |  •  ) 

MINIMUM 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKCS 
LAKE    HURON 
SPANISH    RIVER 


72 

74 

68 

67 

66 

TOTAL 

TOT.     MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

CALCIUM 

HES1UM 

HA2EN 

K 

NA 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

260.00 

26.00 

15 

30.  50 

155.00 

595.00 

40-00 

15 

35.00 

230 . 00 

2  75.00 

34.50 

15 

36.00 

275.00 

595.00 

40-00 

15 

36.00 

275.00 

276.67 

33.50 

15 

33.83 

220.00 

260.00 

26-00 

15 

30.50 

155.00 

DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  412 

STATION    ID:        14-0028-004-02 


U    T    M:     17    0497080.0    5144875.0    4 


STORET    CODE: 

02 

002 

7950 

SEGION       05 

MILEAGE: 

80.30 

41 

265 

203 

221 

225 

COD 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ARSENIC 

ALUMINUM 

CHR0M1 UM 

COPPER 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

61 

0.001 

0.440 

0.020L 

0.  100 

32 

0.002 

0.  100 

0.020L 

0.080 

1  IS 

0 .  002 

0.  140 

0.020L 

0.040 

1  15 

0.002 

0 .  440 

0.020 

0.100 

86 

0.002 

0.227 

0.020D 

D.073 

61 

0.001 

0.  100 

0.020 

0.040 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  01  78  0830 
13  02  78  0930 
18  03  78  0B45 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [ • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLE5 


229 

215 

249 

20  1 

238 

217 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

LEAD 

CADMIUM 

/INC 

MN 

NICKEL 

COBALT 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.030L 

0.005L 

0.040 

0.124 

0.740 

0.020L 

0.030L 

0.005L 

0.  020 

0  .140 

0.680 

0.020L 

0.030L 

0.005L 

0.040 

0.230 

0.470 

O.OJOL 

0.030 

0.005 

0.040 

0.230 

0,  740 

0.020 

0.030D 

0.005D 

0.033 

0.165 

0.630 

0 . 020D 

0  .  030 

0.005 

0.020 

0 .  1  24 

0.470 

0.020 

B.Q.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


COPPER  CLIFF  CREEK 

AT  CEASAR  ROAD  SUDBURY 

RIVER    FLOW  GAUGE  MOE  02CF107 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  01  7B  0655 

13  02  7B  0950 
18  03  76  0910 

16  04  78  0800 

14  05  78  OJSO 
11  06  78  0910 
10  07  78  0810 
20    08    78    074S 


934 

901 

SAMPLE 

sco 

NO 

24530 

6 

s 

24566 

6 

8 

2460a 

6 

8 

24643 

3 

6  a 

24  689 

3 

6   9 

24729 

6 

8    9 

24775 

e 

8    9 

24821 

6 

8 

IFF 

MAJOR    BASIN:  GREAT     LAKLS 

MINOR    BASIN:  LAKE    HURON 

TERM    STREAM:  SPANISH    RIVER 

U    T    M:     17    0497000.0    5146000.0    4 


80  SI  B4 

TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COL1F0RM  ENTER. 

MF/1Q0ML  MF/IOOML  MF/IOOML 


STATION    ID:       14-0028-005-02 

STORET    CODE:     02 
002 
7950 


KATES 
TEMP 
DEG    C 


1.0 


1  .0 
1  .0 
13.0 
15.0 
18.0 
19.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

6.0 
7.0 
6.0 
7.0 
6.0 
6.0 
6.0 
7.0 


5- DAY 

BOD 

MG/L 

13.0 
12.0 
22.0 

1  .2 
26.0 
35.  OG 
35. OL 

0.2 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P   MG/L 


0.008 
0.005 
0.003 
0.008 
0.200 
0.004 
0.004 
0    044 


0.001L 

0.001L 

0.001L 

0.002 

0.001 

0.001 L 

0.004 


17 

D8 

78 

0845 

.3 

24866 

6 

8 

15 

10 

78 

0915 

.3 

24912 

6 

a 

19 

11 

78 

0750 

.3 

24  958 

6 

8 

16 

13 

7B 

0720 
AVS 

OB 

.3 

MAX IMUM 

GEOM    MN     1  '  1 

MINIMUM 

25004 

6 

8 

13.0 

7.0 

0.8 

6.0 

7.0 

0.2 

0.004 

0.001 

1     0 

7.0 

2.0 

0.026 

0.005 

0    0 

7.0 

0.4 

0.122 

0.007 

19.0 

8    0 

35  .0 

0.200 

0.007 

7.4 

6   8 

12. 3E 

0.03  9 

0.0020 

0.0 

6.0 

0.2 

0.003 

0.001 

NO    OF    SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN   SAMP      PJ 

FI LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP 

DISS. 

DY   MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLI DS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

15   01 

78 

0855 

.3 

43 

.300 

59-000 

0   058 

0.222 

43.580 

15.700 

59.280 

2759.0 

190 

2740 

13    02 

78 

0950 

.3 

46 

.000 

71 .500 

0.042 

0.088 

46. 130 

25.500 

71 .630 

27L-Q.0 

7.  2 

2783 

18    03 

7a 

0910 

.3 

56 

.000 

67.000 

0.280 

1 1 , 000 

27^4.0 

12.0 

27  32 

16    04 

7a 

0800 

.3 

32 

.400 

46.000 

0.265 

0.B85 

33.550 

1 3 . 600 

47. 150 

2070.0 

34.0 

2036 

14    05 

7a 

0750 

.3 

22 

.200 

34.200 

0.410 

2.390 

2S.OO0 

12.000 

37,000 

1938.0 

309    0 

1629 

11     06 

78 

0910 

.3 

35 

.400 

61  . 000 

0.435 

2.210 

38    045 

25    600 

63,645 

5581 .0 

14.0 

2567 

10    07 

70 

0810 

.3 

42 

.000 

57 . 500 

0.345 

0.280 

42.625 

1S.5U0 

58. 125 

2B37.0 

3    4 

2834 

20    08 

78 

0745 

.3 

15 

.  000 

18 . 700 

0.  165 

0.980 

16    945 

2  .  900 

19,845 

2423.0 

5.  1 

2418 

17    09 

7B 

0845 

.3 

39 

.  000 

45 . 000 

0.047 

0.560 

39.607 

6 .  000 

45,607 

2935 . 0 

3.4 

2933 

15    10 

78 

0915 

.3 

31 

.200 

40 .000 

0.062 

0.840 

32. 102 

8  .800 

40.902 

2501 .0 

5.  3 

2496 

19    11 

7B 

0750 

.3 

25 

.000 

27.300 

0.G65 

1  .040 

26. 105 

2.300 

28.405 

221S.0 

56.0 

2156 

16     12 

7  0 

0720 

.3 

r: 

.0 

26.  5 

0.092 

1  .21 

23.302 

6.500 

29.B02 

2654. 

188. 

2466 

MAX  I  MUM 

56 

.000 

71 .500 

0.435 

2.390 

46 . 1 30 

25 . 600 

71 .630 

2936.0 

309,  0 

2933 

»YG 

OR    GEOM 

34 

.  192 

46. 30B 

0.  189 

0.973 

33.363 

12. 117 

45.581 

2537.1 

54.  7 

24  83 

MINIMUM 

IS 

.800 

IB. 700 

0.042 

0,088 

16.945 

2.300 

19.845 

1936.0 

3.4 

1629 

>.C 

OF    SAMPLES 

12 

12 

1  i 

11 

H 

12 

11 

12 

12 

12 

14 

16 

56 

59 

2  80 

95 

52 

65 

20B 

25 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY   MO 

Yfi 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

PH    B.3 

AT     LAB 

AT     LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

16   01 

78 

0855 

.3 

3070 

13.00 

210.0 

1590.0 

2.  30 

0    0 

104 

9.84 

0.590 

13    02 

78 

0950 

.3 

3065 

4.70 

210.0 

1  .90 

0.0 

120 

9.91 

0.360 

18    03 

7B 

0910 

.3 

3040 

2.60 

280.0 

1450.0 

2    05 

0.0 

138 

10.01 

0.640 

16    04 

7B 

0600 

.3 

2400 

17.00 

240.0 

1038.0 

1  .35 

0.0 

73 

9.39 

2.400 

14    05 

78 

0750 

.3 

1950 

120. 00 

73.0 

1025    0 

2.45 

0.0 

40 

9.02 

9.800 

4.0 

11     06 

7B 

09  tO 

.3 

2800 

7.  70 

235 .  0 

1 381 .0 

1  .70 

0.0 

109 

9.81 

0.510 

1  .0 

10    07 

78 

0010 

.3 

2960 

2.10 

175.0 

1 634.0 

2.60 

0.0 

101 

9.67 

0.120 

20    08 

7B 

0745 

.3 

55D0 

2-80 

BO.  0 

1 400 .0 

2.20 

0.0 

61 

9.96 

0.270 

1  .0 

17    09 

78 

0845 

.3 

2B0O 

2-80 

92.0 

1550.0 

2.50 

0.0 

1  16 

10.05 

0.220 

3.0 

15     10 

78 

0915 

.3 

2550 

3.90 

81  .0 

1525,0 

2.85 

0.0 

94 

9.67 

0.450 

19    11 

78 

0750 

.3 

2400 

25.00 

75.0 

1338.0 

2.50 

0.0 

36 

8.7B 

2.000 

16    12 

78 

0720 

.3 

2400 

120. 

87. 

1400. 

15.5 

0. 

70 

9.56 

6.4 

MAXIMUM 

3070 

120.00 

285.0 

1634.0 

15    5 

0    0 

138 

10.05 

9.800 

4.0 

AVG 

OR    GEOM  MN 

2661 

26.80 

157.3 

1398.3 

3.33 

0.0 

89 

9.64 

1  .980 

2.3 

MINIMUM 

1950 

2.10 

73.0 

1025.0 

1  .35 

0.0 

36 

B.  78 

0.120 

11  .0 

NO    OF    SAMPLES 


(    C    0    N    T    D     ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  .  fllVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


76 

72 

74 

68 

67 

B6 

41 

265 

203 

221 

SAMP    DTE 

hou  n 

SIN 

STN 

SAMP       PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT .    MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

COD 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BfiG 

DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

ARSENIC 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

FEET 

MTRS 

MG  ■  L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MO/L 

15    01 

78 

08  5  -5 

-3 

1 163.0 

100    00 

-40.00 

10 

46 .  50 

170.00 

78 

0    001  L 

0.240 

0.020L 

13    02 

78 

095'} 

.3 

1217.0 

105    00 

50.00 

5 

44  .  00 

jeo.oo 

108 

0    001 

0.070 

0.020L 

18    03 

78 

0913 

.3 

1062.0 

365    00 

41  .50 

10 

46    00 

300.00 

189 

0    001 

0.  100 

0.020L 

16    04 

78 

OBOH 

.3 

872.0 

295    00 

33.00 

45 

33.50 

220. CO 

1  10 

14    05 

78 

0750 

.3 

652.0 

235.00 

26    50 

40 

24.50 

165.00 

50 

0  ,  001 

6-700 

0.020L 

1  1     OS 

7a 

0913 

.3 

1  1 08 . 0 

391     00 

32    00 

0 

42.00 

280.00 

128 

0    001 

0.380 

0.040L 

10    07 

78 

OB  1  3 

.3 

1  1  72 . 0 

110    00 

36  .  00 

ie 

44.50 

275.00 

72 

0    001 

0.050L 

0.020L 

20  oa 

78 

0745 

.3 

1063-0 

410.00 

9.50 

6 

34    00 

210    60 

27 

17    09 

76 

0815 

.3 

t 197.0 

410    00 

40.00 

3 

37    00 

230    00 

42 

0    001  L 

0.260 

0.020L 

15    10 

78 

0915 

.3 

1 080 . 0 

350    00 

50.00 

49 

35.00 

190.00 

33 

0    001  L 

0.150 

0.0201 

19    11 

78 

0750 

.  3 

1021 .0 

310. 00 

60.00 

17 

30.  00 

155.00 

24 

0    001 

1  .0 

0.02    L 

16    13 

78 

072D 

.3 

1  126. 

352 

60. 

22 

34.5 

148. 

26 

0.001 

5.2 

0.02    L 

MAX  [MUM 

1 217.0 

410    00 

60.00 

49 

46.50 

300.00 

189 

0,001 

6.700 

0.040 

AVG 

OR    GEOM   MN     1  '  1 

1  062   a 

361     08 

39    BS 

19 

37.63 

218.58 

74 

0,00  ID 

1 .415D 

0.022D 

MINIMUM 

652  a 

235    00 

9.50 

3 

24    50 

148. 

24 

0,001 

0.050 

0.020 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
OK  MO  YR  LMT    DIST  BHG  DEPTH 
FEET       MTRS 


IS   01 

7  8 

0855 

.3 

13   02 

78 

0950 

.3 

IB   03 

7  6 

0910 

.3 

16   04 

7B 

08C0 

.3 

14   05 

78 

C7E0 

.3 

11    06 

7B 

0910 

.3 

10    07 

78 

0810 

.3 

20    OB 

78 

07'. 5 

.3 

17    09 

7B 

OB'S 

3 

is  io 

78 

0915 

.3 

19    11 

78 

07^0 

.3 

16    13 

78 

0720 

,3 
MAX  JMUM 

7VG    OR 

GEOM  MN  ( ' ) 
MINIMUM 

225 

229 

215 

249 

201 

238 

217 

TOT  A  L 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

COPPER 

LEAD 

cadm: um 

Z  INC 

MN 

NICKEL 

COBALT 

MG/L 

MG/L 

«/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0  .  050 

0.030L 

0.005L 

O.OIQL 

0.084 

0.220 

0.020L 

0.060 

0.030L 

0    005L 

0.0101. 

0.240 

0.020L 

0.050 

0.030L 

0.0O5L 

O.OIOL 

0-092 
0.  1  16 

0.220 

0.020L 

0.720 

0.030L 

0.020L 

0  .  0 1  0 1. 

0    200 

0.S60 

0.020L 

O.OSO 

0-03CL 

0    005  L 

O.OIOL 

0.051 

0 .  1  20 

0.020L 

0.060 

0.030L 

0.005L 

O.OIOL 

0.024 
0.024 

0,  110 

0.02OL 

0  .  090 

0.030L 

0.005L 

0.02Q 

0.024 

o.oao 

0.020 

0.070 

0. 030L 

0.005L 

0.020 

0.066 

0.400 

0.020L 

0.  10 

0 .  03    L 

0.005L 

0.03 

0.  350 

1  .6 

0,  02 

0.05 

0.03    I 

O.OOSl 

0.01 

0,  150 

0.29 

0.02    L 

0.720 

0.030 

0.020 

0.03 

0.350 

1  6 

0.020 

0  .  1  30 

0.030D 

0.0070 

O.OUD 

0.  107 

U    414 

0.020D 

0.050 

0.030 

0.005 

0.010 

0.024 

0.060 

0.020 

NO  OF  SAMPLES 


9.O.W./    SITE:     VERMILION    RIVER 

SAMPLE     POINT:     DOWNSTREAM    FROM    JUNCTION    WITH    WH1TS0N    RIVER 


STATION     ID:        14    0028- 006-02. 


STATION    TYFE:     RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    MO    YR    LM1  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


15  01  7B  13'0 

13  02  78  14-Q 
IB    03  78  13' 0 

16  04  78  11K0 

14  05  78  1 145 
11     06  78  12I>0 

10  07  76  ii  :;5 

20    0B  73  1  I  :<0 

17  09  73  I  110 

15  ID  73  13  10 
IS  11  78  U15 
IB    12  78  It  10 


.3 
.3 
,3 
,3 
,3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAX  I  MUM 
SVG  OR  GEOM  MN  [ " I 

M I N I Muv 


334 

SAMPLE 
1.0 


24537 
24573 
24615 
24651 
24  597 
24737 
24793 
24839 
24374 
24920 
24965 
25012 


901 
SCD 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
SPANISH    RIVER 


U    T    M:     17    0477900.0    5152300.0    4  REGION:     05 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


2. 

2.' 

2. 


ENTER. 
HF/100ML 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 

0.0 
0.0 

oo 

1  .0 
12.0 
15.0 

17.0 
18.0 
120 
6.0 


18.0 
6.B 
0.0 


12.0 
12. D 
13.0 
I  I  .0 
12-0 
11.0 
9.0 
12.0 
12.0 
11.0 
12.0 
12.0 

13.0 
11.6 


STORET    CODE: 

02 

002 

7950 

MILEAGE: 

79.40 

1 

33 

34 

-DAY 

TOTAL 

FI LTEREO 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P   MG/L 

0    2 

0.013 

0.003 

0.2 

0.013 

0.007 

0.2 

O.02B 

0-013 

0    8 

0-032 

0.014 

0.8 

0,02  3 

0.003 

0.2 

0.006 

0.002 

0.8 

0.009 

0.001 

0.2 

0.009 

0   001 

0.2 

0.014 

0   004 

0    4 

0    01  J 

0.002 

0.3 

0    018 

0,006 

0    2 

0    011 

0.004 

a. a 

0    032 

0.014 

0.4 

0    016 

0  .  005 

0.2 

0.006 

0.001 

NO    OF    SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

IB 

23 

5 

6 

107 

SAMP    01  E 

HO  JR 

STN 

STN 

SAMP       Pj 

FI LTEREO 

TOTAL 

FILTERED 

f 1 LTEREO 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG 

DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

HB/L 

15   01 

78 

1310 

.3 

0.110 

0.330 

0.007 

D.  153 

0.370 

0    310 

0.480 

97.0 

0.9 

96 

13    02 

78 

14  10 

.3 

0.170 

0.  370 

0    003 

0.157 

0.335 

0.200 

0.535 

103.0 

1  .0 

10' 

18   03 

7B 

1310 

.3 

0.  164 

0.350 

0    002 

0.268 

0.434 

0.  186 

0.620 

90.0 

5.7 

B4 

16   04 

78 

1  150 

3 

0  .  1  84 

0.440 

0.007 

0.405 

0.596 

0.256 

0.852 

108.0 

4.2 

104 

14    05 

78 

1  145 

.3 

0  .  03R 

0.320 

0.004 

0.  1  15 

0.  157 

0    2B2 

0.439 

59.0 

10.0 

4!) 

11     06 

78 

1250 

3 

0.024 

0.280 

0.003 

0.060 

0.087 

0    256 

0.343 

56.0 

1  .5 

55 

10    07 

76 

1  125 

.3 

0.014 

0.260 

0.002 

0.005L 

0.021 

0.246 

0.267 

63.0 

3.8 

511 

20    OB 

78 

1  130 

.3 

0.0-4 

0.330 

0.001 

D.005L 

0.020 

0.316 

0.336 

74,0 

1    8 

72 

17    09 

78 

1140 

3 

oo-o 

0.240 

0    005 

0.135 

0.  150 

0.230 

0.380 

76.0 

2    1 

74 

15     10 

78 

1310 

3 

0.019 

0.340 

0.003 

0.110 

0.132 

0-321 

0.453 

64.0 

2.2 

62 

1*    11 

78 

1145 

.3 

0.074 

0.300 

0.006 

0    174 

0.254 

0-226 

0.4B0 

72.0 

4.0 

68 

16    12 

78 

1110 

,3 

0.092 

0.30 

0.005 

0.175 

0.272 

0.20S 

0.480 

76. 

0.6 

79 

MAXIMUM 

0,  184 

0.44D 

0-008 

0.405 

0.596 

0.321 

0.852 

108.0 

10   0 

10» 

AVG 

OR    GEOM    MM     1 

0.076 

0.321 

0.004 

0. I47D 

0.227 

0.245 

0.472 

78.1 

3.2 

75 

MINIMUM 

0.010 

0.240 

0.001 

0.005 

0.020 

0.  186 

0.267 

56.0 

0.6 

49 

NO    OF    SAMPLES 


(    C    0    M    T    D     ) 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.H./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 


VERMILION    RIVER 

DOWNSTREAM    FROM    JUNCTION    WITH    HH1 TSON    RIVER 


STATION    TYPE:     RIVER 


MAJOR  BASIN 
MIHOB  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
SPANISH    RIVER 


DATE   OF    REPORT      25   OCT    79      PAGE 
STATION    ID:        14-0028-006-02 


STORET    CODE:     02 
002 


U    T    M:     17    0177900. 0    5152300.0    4 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


15  01  78  1310 

13  02  78  1410 

16  03  78  1310 

16  04  78  1150 

14  05  78  1145 
11  OS  78  1250 
10  07  78  1125 
20  08  78  1  1  30 

17  09  78  1140 

15  10  78  1310 
19  11  78  1145 

16  12  78  1110 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
-3 
-3 
-3 
.3 
.3 


MAX IMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  | ■] 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


1  4 

16 

56 

CONO. 

TURB. 

Chloride 

25C 

F0RMA2IN 

mg/l 

UMHOS 

UNITS 

|  ,17 

1  .40 

5.2 

15S 

2.20 

5.3 

130 

1  .40 

S.O 

160 

2.40 

8.3 

76 

3.60 

2.6 

65 

0.80 

2.3 

91 

1  .50 

2.9 

1IQ 

0.90 

4.0 

114 

4.10 

5.2 

95 

1  .70 

3    7 

!..:•: 

2.50 

4    0 

115 

1  .3 

4.6 

160 

4.10 

B.3 

115 

1  .98 

4.4 

76 

0.80 

2.3 

B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


ts 

01 

73 

1200 

13 

02 

78 

1250 

IS 

03 

78 

1200 

16 

04 

78 

1055 

14 

OS 

78 

1045 

11 

06 

78 

1200 

10 

07 

78 

1  100 

20 

OS 

78 

1035 

17 

09 

78 

1050 

15 

10 

7B 

1215 

IS 

1 1 

76 

1050 

16 

12 

78 

1015 

WHTTSON  RIVER 

AT  BRIDGE  IN  CHELMSFORD 

RIVER 


STATION    ID:        1 4 -002800B -  02 


SAMP    DTE    HOUR       STN 

DY    MO    YR     LWT  OIST 

FEET 


934 

801 

STN    SAMP      PJ 

SAMPLE 

SCO 

BRG    DEPTH 

NO 

MTRS 

.3 

24535 

6 

B 

.3 

24571 

6 

e  4 

.3 

24613 

6 

8 

.3 

24649 

3 

6    6 

.3 

24695 

3 

6  e 

.3 

24735 

6 

e 

3 

24781 

6 

8 

.3 

24827 

6 

8 

.3 

24975 

6 

e 

.3 

24918 

6 

8 

.3 

24964 

6 

a 

.J 

25D10 

6 

8 

MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     SPANISH    RIVER 

U    t    M:     17    0484700.0    5150600.0 

80                        81  84 

TOTAL              FECAL  M.F. 

COL  I  FORM  CO  LI  FORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/100ML  MF/IOOML 


120.  24. 

40.  4. 

260  35. 

380.  196. 

780.  76. 

80.  28. 

200.  64. 


STORET    CODE: 

02 

002 

7950 

4            REGION:     05 

MILEAGE: 

86.50 

805 

3 

1 

33 

34 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

FI LTEPED 

TEMP. 

02 

BOO 

P 

REACTIVE 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

0.0 

11.0 

0.2 

0.002 

0.001 

0.0 

1D.0 

0.4 

0.013 

0.001 

0.0 

10.0 

0.4 

0.019 

0.005 

1  .0 

9.0 

0.8 

0,032 

0.003 

12.0 

10.0 

1  .0 

0.054 

0 .  006 

15.0 

9.0 

0.2 

0.014 

0.003 

17.0 

9.0 

0.6 

0.013 

0.001 

19.0 

10.0 

0.2 

0.013 

0 .  002 

12.0 

10    0 

0.4 

O.03O 

0.008 

6.0 

10.0 

0.5 

0.02  6 

0.004 

1  .0 

10.0 

0.4 

0.030 

0.008 

0.0 

11  .0 

0.2 

0.  01  7 

0.004 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     ( - ] 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


780. 

196. 

2. 

19.0 

11.0 

1  .0 

0.054 

0 .  003 

125.- 

30. 

0 

2. 

0 

6.9 

9.9 

0.4 

0.022 

0 .  004 

10. 

4. 

2. 

0.0 

9.0 

0.2 

0.00  5 

0.001 

19 

20 

21 

22 

17 

IS 

23 

5 

6 

107 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

ST.N    SAMP       PJ 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUS  P . 

CALCUL 

DV    MO 

■YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

H 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

0-SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

15    01 

78 

1200 

.3 

0.080 

0.280 

0.007 

0.278 

0,365 

0 .  200 

0.565 

160,0 

0.8 

159 

13    03 

7B 

1250 

.3 

0.114 

0.410 

0.006 

0,269 

0389 

0.296 

0.685 

172.0 

0.7 

171 

18    03 

78 

1200 

.3 

0.116 

0.370 

0.005 

0.440 

0-561 

0    254 

0.815 

505.0 

7.8 

197 

16    04 

78 

1055 

.3 

0.  176 

0.580 

0  .  009 

0.510 

0    695 

0    404 

1  .099 

129.0 

12.0 

1  17 

14    05 

78 

1045 

.3 

0  .  048 

0.700 

0.009 

0.  195 

0-252 

0.652 

0.904 

165.0 

32.0 

133 

1  1    06 

7B 

1200 

.3 

G.024 

0    380 

0.007 

0    390 

0.421 

0.356 

0.777 

507.0 

1  .9 

205 

10    07 

7B 

1  100 

.3 

0.016 

0.310 

0.004 

0.245 

0.265 

0.2')4 

0.559 

211.0 

2.9 

208 

20   08 

78 

1035 

3 

0.038 

0.370 

0  .  005 

0.  190 

0.233 

0  .  3-12 

0.565 

217.0 

2.4 

515 

17   09 

7B 

1050 

.3 

0.032 

0.850 

0.011 

0.240 

0.  283 

0.818 

1  .  101 

16B.0 

4.6 

163 

15    10 

7B 

1215 

.3 

0.013 

0.660 

0.006 

0.  120 

0.  139 

0.647 

0.7  86 

124,0 

4.2 

120 

19    11 

7S 

1050 

.3 

0.025 

0.520 

0.007 

0.268 

0.300 

0.4-15 

0.795 

156.0 

10.0 

1  ,16 

16    12 

7B 

1015 

.3 

0.110 

0    41 

0.006 

0.294 

0.410 

0.300 

0.710 

1  64  . 

0.7 

163 

MAXIMUM 

0.  176 

0.850 

0.011 

0.510 

0.  695 

0  .  fl  1  B 

I  .  101 

217.0 

32.0 

215 

SVG 

OR    GEOM 

0 .  066 

0.487 

0.007 

0.297 

0.359 

0.451 

0.780 

173.2 

6.  7 

166 

MINIMUM 

0.013 

0.280 

0.004 

0.120 

0.139 

0.200 

0.559 

124.0 

0.  7 

117 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT         DIST    BRG    OSPTH 
FEET  MTRS 


15 

01 

78 

1200 

13 

02 

78 

1550 

18 

03 

78 

1500 

18 

04 

78 

1055 

14 

05 

78 

1045 

M 

06 

78 

1200 

10 

07 

78 

1  100 

30 

oa 

76 

1035 

17 

09 

78 

1050 

IS 

to 

78 

1215 

19 

11 

78 

1050 

ie 

1S 

76 

1015 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     (  «  I 

MINIMUM 


14 

16 

56 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

2-"-- 

2.30 

13.0 

263 

3.40 

14.0 

303 

3     10 

15.0 

180 

4    00 

14.0 

JOJ 

6.30 

11.0 

315 

1  .  80 

15.5 

320 

2.00 

15.0 

330 

1  .50 

17.0 

j  I  .1 

1  .90 

13.0 

185 

2-60 

9.9 

22S 

6.40 

9.5 

254 

1  -9 

19 

330 

6.40 

19 

256 

3.  10 

13.8 

180 

1  .50 

9.5 

NO    OF    SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


VERMILION  RIVES 

DOWNSTREAM  FROM  CPR  YAROS.  CAPREOL 

RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


14  01  7B  ID40 
14  02  78  1035 
19    03    7B    0SI2S 


.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     ! ' ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


934 

SAMPLE 
NO 


24525 
.24531 

24624 


901 
SCD 


4  6  8 
4  6  8 
4    6    8 


BO  81  84 

TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/IOOML  MF/IOOML  MF/100ML 


24. 

SO.* 

16. 


2. 

2.*   D 
2. 


2. 
2. 

2. 

2.- 
2. 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE         415 
STATION     ID:        14-002B-009 -02 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     SPANISH    RIVER 

U    T    M:     17    0505550.0    5172175.0    4 


805 
WATER 
TEMP. 
DF.G    C 

0.0 

o.o 

0.0 


REGION:    05 

3 

DISS. 

02 

MG/L 


13.0 
13.0 
12.0 

13.0 
12.7 
12.0 


STORET    CODE: 

02 

002 

7950 

MILEAGE: 

134.20 

1 
-DAY 

BOD 
MG/L 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

34 
FI LTERED 
REACTIUE 
P    MG/L 

0.2 
0.2 
0.2 

0.003 
0.007 
0.003 

O.OO'.L 
0.001 
0.001 L 

0.2 
0.2 
0.2 

0.007 

D.004 
0   003 

0.001 
0.00 16 
0.00' 

SAMP    DTE    HCUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YS    IHT  DIST    SRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


14   01    78 
14    02    78 
19    03    78 

IC40                                         .3 
1C35                                         .3 

0925                                      . 3 

MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM    MN     (•) 

MINIMUM 

19 

FILTERED 

20 
TOTAL 

21 
FILTERED 

22 

FI LTERED 

17 

INRGNC 

10 
TOTAL 

23 
TOTAL    N 

5 

TOTAL 

6 
SUSP. 

107 
CALCUL 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

MG/L 

HQ/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.  018 

0.250 

0.003 

0.117 

0.  138 

0.  232 

0.370 

59.0 

6.0 

53 

0.056 

0.410 

0.002 

0.073 

0.  131 

0.354 

0.485 

53.0 

0.  4 

53 

O.036 

0.200 

0.001 

0.  179 

0.216 

0.  164 

0.380 

62.0 

1.6 

6(1 

O.056 

0.410 

0.003 

0.  179 

0.216 

0 .  354 

0.485 

62.0 

6.0 

60 

0  .037 

0.  287 

0 .  002 

0.  123 

0.  162 

0-250 

0.412 

58.0 

2.7 

55 

0.018 

0.200 

0.001 

0.073 

0.  131 

0.164 

0.370 

53.0 

0.4 

S3 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  *0  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14  01  78  1040 
14  02  78  1035 
19  03  78  0925 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (• ) 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


14 
COND. 
25C 
UMH05 

1  6 
TURB. 
F0RMAZ1N 
UNITS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

203 

TOTAL 

ALUMINUM 

MG/L 

22! 
TOTAL 
CHROMIUM 
MO/L 

225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

229 

TP-AL 
LEAD 
MG/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

249 

TOTAL 
ZIMC 
MG/L 

81 
32 
32 

2.  80 
1  .40 
1  .60 

2.7 
1  .8 
2.5 

O.OOIL 
0.001 L 
0.0011. 

0.380 
0.050L 
0 .  1  DO 

0.020L 
0.020L 
0.020L 

0.030 
0.020 
0.010L 

0.030L 
0.030L 
0.030L 

0.005L 
0.005L 
0.005L 

O.OIOL 
0.010L 
O.OIOL 

92 
85 
61 

2.80 
1  .93 
1  .40 

2.7 
2.3 

1  .8 

0.001 
0 . 00 1 D 
0.001 

0.380 

0.1770 

0.050 

0.D20 

0.020D 

0.020 

D.030 

0.020D 

0.010 

0.030 
0    030D 
0.030 

0.005 
O.00  5D 

0.005 

0.010 
0 . 0 1 OD 
0.010 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YS  LMT    OlST  BRG  OEPTH 
FEET       MTRS 


14  01  78  1010 
14  02  78  1035 
19  03  78  0925 


238 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

0.020L 

0.020L 
0.020L 

0.020L 
0.020L 
0020L 

MAXIMUM 

0.050 

0.  020 

AVG   OR    GEOM   MN    {*) 

0.0200 

0.0200 

MINIMUM 

0.020 

0.020 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  VERMILION  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  FOOT  OF  BASS  LAKE  UPSTREAM  FROM  CAPREOL 


STATION  ID:   14-0020-010-02 


STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02CF100 


14   01 

78 

1000 

3 

14    02 

Ft 

OS50 

'3 

19   03 

7B 

0045 

.3 

17   04 

78 

0840 

.3 

14    05 

78 

1545 

.3 

12    06 

78 

D929 

.3 

10    07 

7B 

1505 

.3 

20    OS 

78 

1450 

.3 

17    09 

78 

1503 

.3 

<e  io 

7B 

085D 

.3 

19    1  1 

/■■', 

1533 

.3 

16    12 

78 

1450 

AVG    Oft 

MAX 
GEOM   MN 

.3 

MUM 

MINIMUM 

SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


NO  OF  SAMPLES 


STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET 


14 

01 

76 

1  000 

14 

02 

78 

0950 

19 

03 

76 

084IS 

17 

04 

7B 

0841) 

,4 

Oi 

7B 

1545 

ta 

06 

78 

0920 

10 

07 

78 

1505 

so 

08 

7a 

1450 

17 

09 

78 

1501) 

16 

10 

7  a 

0850 

19 

11 

7B 

1530 

16 

IS 

78 

1450 

MAJOR  BASIN; 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM: 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SPANISH  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  ERG  DEPTH 
FEET       MTRS 


934 

sample 

NO 


24524 
24580 
24623 
24653 
24704 
24744 
24790 
24636 
24BS1 
24927 
24973 
25019 


901 
SCD 


6  8 
8 


U  T  M:  17  0503750 

80         81 
TOTAL      FECAL 

COLIFORM  COLIFORM 

MF/100ML  MF/100ML 


4. 
4. 


6  a 

6  a 

6  a 

6  a 

6  8 

6  8 

6  8 


.0    5173200 

0    4 

?EGtON:    0 

84 

80S 

3 

M.F. 

WATER 

DISS 

ENTER. 

TEMP. 

0 

MF/100ML 

DEG    C 

MG/ 

0.0 

13.0 

2. 

0.0 

13.0 

2.        L 

0.0 

12.0 

1  .0 

12.0 

12.0 

12.0 

4. 
4." 


15.0 
17.0 
18.0 
12.0 

4.0 
0.0 


18.0 
6.6 
0.0 


13.0 
13.0 


12. 

11. 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

p     PJ 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

R:S 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

.3 

0.024 

0.260 

0.003 

0.127 

0.  154 

0.236 

0.  390 

.3 

0,044 

0.280 

0 .  002 

0.0B3 

0.  134 

0.236 

0.  370 

.3 

0.036 

0.220 

0.001 

0.  164 

0.201 

0.  184 

0.  385 

.3 

0.070 

0.250 

0.004 

0.255 

0.329 

0.180 

0.  509 

.3 

0.020 

0.230 

0.003 

0.090 

0.  113 

0.210 

0  .323 

.3 

0.014 

0.240 

0.003 

0.055 

0.072 

0.225 

0.298 

•  3 

0 .  008 

0.230 

0.002 

0.035 

0.045 

0.222 

0.267 

.3 

0.056 

0.  340 

0.002 

0.028 

0.086 

0.284 

0  .370 

.3 

0.026 

0.390 

0.003 

0.  130 

0.159 

0.364 

0.523 

.3 

0.009 

0.310 

0.002 

0.090 

0.101 

0.301 

0.  402 

.3 

0.015 

D.200 

0.002 

0.108 

0.125 

0.185 

0.310 

.3 

0.028 

0.22 

0.002 

0.1  18 

0.  148 

0.  192 

0.340 

STORET    CODE: 

02 

002 

7950 

MILEAGE: 

137.60 

1 

33 

34 

5-OAY 

TOTAL 

FILTERED 

BOO 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P   MG/I. 

0.2 

0.008 

0.002 

0.4 

0.006 

0.002 

0.2 

0.004 

0.0011. 

0.5 

0.006 

0.001 

0.4 

0.009 

0.003 

0.2 

0.004 

D.001 

0.5 

0.008 

0.001 

0.4 

0046 

0.021 

0.4 

0-008 

0.001 

0.2 

0-019 

0.003 

0.2 

0.006 

0.001 

0.2 

0.006 

O.OOIL 

0.5 

0.04  6 

0.021 

0.3 

0.011 

0.0030 

0.2 

0.004 

0.001 

12 


66. 0 
53.0 
59.0 
60.0 
38.0 
47.0 
51  .0 
63.0 
61  .0 
43.0 
4B.0 
50. 


12 


14.0 
0.6 
1  .0 
2.0 
4.2 
1.3 
0.  1 


12 


5  6  7 

TOTAL  SUSP.  DISS. 

SOLIDS  SOLIDS  SOLIDS 

MG/L  MG/L  MG/L 


(  C  0  N  T  D  ( 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  .  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


VERMILION  RIVER 

AT  TOOT  OF  BASS  LAKE  UPSTREAM  FROM  CAPREOL 


RIVER    FLOW  GAUGE  FED  OSCF100 


sin  stn:  samp  pj 
dist  bog  depth; 
feet    mtrs 


LONG: 

19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 


30 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


MAJOR    FJA5IN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     SPANISH    RIVER 

U    T    »:;     17    0503750.0    5173200.0    4 


5>1 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 


33 
Fl LTERED 

NQ3-N 
MG/L 


17 

INRGNC 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE         41 

STATION     ID:        14-0028-010-02 

STORET  CODE:  02 
002 
7950 


REGION:  05 


IB 
TOTAL 
ORGNC   N 
MG/L 


23 

TOTAL  N 


MG/L 


5 
TOTAL 
SOLI DS 
MG/L 


SUSP. 

SOLI DS 

MG/L 


7 
DISS. 
SOLI  OS 
MG/L 


MAXIMUM 

avg  or  geom  mn  i  -  i 
minimum 

NO  Of  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


14  01  78  1000 
14  02  78  09S0 

19  03  78  0845 
17  04  76  0840 
!4  05  76  1545 
12  06  78  G920 
i  0  07  78  1 5GS 

20  08  78  1450 
17  09  78  1500 
16  10  78  0850 
19  11  78  1530 
16  12  78  1450 


I 
I 

, 
.3 

J 
.3 
.3 

■ 

.3 


BAXIMUM 
AVG   OR    GEOM   MM    I ■ | 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


0.073 
0 .  029 
0 .  008 

12 

107 
CALCUL 
D-SOLIDS 
MG/L 

52 
52 
56 
58 
34 
46 
51 
61 
59 
4? 
47 


0.  390 
0.264 
0.200 

12 


0.004 

0.002 
0.001 

12 


14  1 G 

COND.  TURB. 

25C  FOP.MAZIN 

UMHOS  UNITS 

BO 


99 
B9 
53 
69 
79 
94 
90 
64 
73 
77 


3 

10 

1 

60 

1 

40 

1 

10 

1 

60 

1 

00 

0 

70 

1 

60 

1 

30 

2 

00 

2 
1 

4  0 
.1 

3 

ID 

1 

.58 

0 

.70 

0.255 
0.107 
0.028 


0.329 
0.  139 

0  .  045 


0.364 
0.235 
0  .  1  P.O 


0.523 
0.374 
0.267 


66.0 
53.3 
38.0 


14.0 
2  4 


50 
50 
50 


56 

265 

20:1 

221 

225 

229 

215 

RIDE 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

MG/I. 

ARSENIC 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

MG/L 

MO/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

2    3 

0.006 

0.240 

0.020L 

0,040 

0.030L 

O.OOEL 

t.8 

0. 001 L 

0  .  Of>0 

0.020L 

0,040 

O.Q3  0L 

0.005L 

1  .9 

0.001 L 

0.140 

0.020L 

0.010L 

0.030L 

0.005L 

3.1 

0.001 L 

0.140 

0.020L 

0.010L 

0.030L 

0 . 005  L 

1  .0 

O.OOI 

0.20 

0.02    L 

0    10 

0.03     L 

0  .  005 1. 

1  .4 

0.001 

0  .  260 

0.020L 

0.030 

0030L 

0.0C5L 

1  .5 

0.001 

0  .  220 

0.020L 

0.060 

0    030L 

0.D05L 

2.3 

0 .  DOT 

0.220 

0.020L 

0.060 

.   0.030L 

0.005L 

2.3 

o.oou 

0.  130 

0.D20L 

0.030 

0.030L 

0.0051 

1  .3 

0,001 

0.  ICO 

0.020L 

0.110 

0..030L 

0.005L 

1.6 

o.oou 

0-41 

0.02    L 

0.04 

0.03    L 

0.005L 

1  .6 

0.00IL 

0.1C 

0.02    L 

0.03 

0.03     L 

0.005L 

3.  1 

0   006 

0.41 

0.D20 

0    I  10 

0.03  0 

0.005 

1  .8 

O.OOtD 

0  .  1  85 

0.020D 

0    047D 

0.030D 

0.005D 

1     0 

0.001 

0.060 

0.020 

O.OlO 

0.030 

0.005 

249 

238 

217 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP      PJ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

ZI:.C 

NICKEL 

COBALT 

FEET 

MTRS 

MG/L 

M6/L 

MG/L 

14    01 

78 

1000 

•  3 

0.010L 

0.020L 

0.020L 

14    02 

7B 

0950 

.3 

O.OlOL 

0.020L 

0.020L 

19    03 

76 

0845 

i 

0.010L 

0.020L 

0.02OL 

17    04 

78 

0840 

.3 

O.OlOL 

0.020L 

0.C20L 

14    05 

78 

1545 

.3 

0.0' 

0.0!    L 

0.02    L 

12   06 

78 

0920 

i 

0.010 

0.020L 

0.020L 

10   07 

78 

1505 

.3 

0.010 

0. 020L 

O.02OL 

20   OS 

78 

1450 

a 

0.010 

0.020L 

0.020L 

17   09 

7B 

1500 

.3 

O.OlOL 

0.030L 

0020L 

16    10 

7B 

0850 

.3 

0.010 

0.030 

0.020L 

19    11 

78 

1530 

i 

O.01     L 

0.02     L 

0.02     L 

18    12 

?B 

1450 

.3 

0.01 

0.02     L 

0.02    L 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  |  ■  i 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


0 

010 

0 

030 

0.020 

0 

01  OD 

0 

02  10 

0    0200 

0 

010 

0 

020 

0.020 

a. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


R0BERT5  RIVER 

AT  MILNET  •  SHELLKOOD  ROAD .  MOOSE  MINE 

RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
SPANISH    RIVER 


STATION    ID: 


14-0028-011 -02 

STORET    CODE:     02 
002 

7950 


U    T    M:     17    0498600.0    5187350.0    4 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DiST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


17    04 

78 

0915 

.3 

14    05 

7B 

1610 

3 

12    06 

7B 

0945 

.3 

10    07 

7B 

1530 

.3 

20    08 

78 

1530 

.3 

17    09 

7* 

1530 

I 

16    10 

78 

1000 

.3 

19     11 

7B 

1600 

.3 

1«    12 

7B 

1525 

.3 
MAXIMUM 

AVG    OR    C 

M : N I  MUM 

934 

901 

805 

3 

SAMPLE 

SCO 

WATER 

DISi 

NO 

TEMP. 

OEG   C 

02 
MG/L 

24659 

3 

6 

8 

1  .0 

10.0 

24705 

3 

6 

8 

12.0 

11.0 

24745 

6 

a 

15.0 

10.0 

2479t 

6 

B 

17.0 

10.0 

24B37 

E 

a 

ia.o 

11  ,0 

24BH2 

6 

B 

12.0 

11.0 

24928 

6 

B 

4.0 

11.0 

24974 

6 

B 

0.0 

12.0 

25020 

4 

6 

8 

0.0 

18.0 
B.3 

0.0 

12.0 

12    0 
10.9 
10.0 

1 

33 

34 

19 

20 

21 

DAY 

TOTAL 

FI LTERED 

FILTERED 

TOTAL 

Fl  LTEREI 

BOO 

P 

REACTIVE 

AMI.'ON.IA 

KJELDAHL 

N02-N 

G/L 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

.5 

0.0I2 

0    001 

0    102 

0.330 

0    007 

.e 

0.014 

0.003 

0.014 

0.250 

0  .003 

.2 

0  .  006 

0.001 

0    028 

0-260 

0.004 

.6 

O.OOB 

0.001 L 

0.014 

0    240 

0  .  002 

,2 

0.009 

0.001 

0.012 

0  .  250 

0.002 

.4 

0.009 

0.001 

0    016 

0.250 

0.004 

.2 

0.012 

0.003 

0.028 

0.300 

0.005 

.2 

0.038 

0.020 

0,025 

0.230 

0.002 

.2 

0,009 

0.001 

0.042 

0.24 

0.002 

.8 

0.038 

0 .  020 

0 .  1 02 

0.330 

0.007 

.4 

0.013 

0.004D 

0.031 

0.261 

0.003 

.2 

0.006 

0.001 

0.012 

0.230 

0.002 

HO     OF     SAMPLES 


22 

17 

18 

23 

5 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

Fl LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

DY    MO    YR 

LMT 

DtST 

BRG    DEPTH 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

17    04    78 

0915 

.3 

0.385 

0.  494 

0.228 

0.722 

76,0 

14    OS    78 

1610 

.3 

0.100 

0.117 

0    236 

0.353 

37    0 

12    06    78 

094S 

.3 

0.  I  60 

0.  192 

0    232 

0.424 

54.0 

10    07    78 

1530 

3 

0.130 

0.  146 

0,226 

0.372 

85.0 

20   08    7B 

1530 

-. 

0  .  086 

0.  102 

0    238 

0.340 

125.0 

17    09    78 

1530 

.3 

0.210 

0.230 

0,234 

0  .464 

78.0 

18    10    78 

1000 

! 

0.150 

0.  183 

0.272 

0.455 

45.0 

19    11     78 

1600 

3 

0.  158 

0.  185 

0.205 

0  ,  390 

54.0 

16    12    7B 

1525 

.3 

0.118 

0.162 

0,  198 

0.360 

3B 

MAXIMUM 

0.385 

0.494 

0.273 

0.722 

125.0 

AVG 

OR    GEOM    MN     ( 

0 .  1 67 

0.201 

0.230 

D.431 

66.0 

M I N I  MUM 

o.oee 

0.102 

0.  19B 

0.340 

37.0 

6  107 

SUSP.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


71 
33 
52 
83 

124 


124 
64 
33 


COND 

25C 
UMHOS 

109 
51 
79 
127 
190 
1  18 


190 
9B 
51 


16        56 

TURB.  CHLORIDE 
FORMAZIN       MG/L 
UNITS 


2  60 
1  .70 
1  .40 
1  .00 
1  .50 
1  .60 
2.00 
2.50 
1  .3 


6.0 
1  ,3 
1  .7 
3.2 
5.0 
2.6 
1  .3 
2.0 
0.6 

6.0 


NO  OF  SAMPLES 


(  C  O  N  T  0  ) 


SAMPLE     INFORMATION     SYSTEM 


STATION     SUMMARY    REPORT     ■     RIVER    BASINS 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE         417 


SAMP    DTE    HOUR       STN       5TN    SAMP       Pj 
DY    MO    VR    LW  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTBS 


14  05    76  ISO 

12  06    78  0945 

10  07    78  15:10 

30  OR   78  15:10 

17  09  78  is:io 

16  10    78  1000 

19  11     7B  1600 

16  13    78  16;!5 


MAX IMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     (  ■  ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


ABSE-JIC 
M&/L 

0 .  00 1 1 
O.OOI 

ot.sai 

O.OOl 
0 . 00 1. 1 
0  .  00  1 
O.COI L 
O    00  I  L 

0.001 
0.00  10 
0.001 


203 

TOTAL 

ALUMINUM 

TO/L 

0.  16 
0.  130 
0.320 
0.320 
O.390 
0.  laO 
0.32 
0.33 


351 
130 


221 

TOTAL 

CHB0M1 UM 

MG/L 

0.02  L 
0.020L 
0.030L 
0-030L 
0.020L 
0.C20L 
0-02  L 
0.O2    i 


0    0200 
0.02 


325 
TOTAL 
CQPPLP 
MG/  L 


05 

050 

040 

040 

010 


0.  I  10 
0.044 
0.010 


329 
TOTAL 

lead 

MG/L 

0.03  L 
0.030L 
0.030L 
0.030L 
0  030L 
0.0301 
0.03  L 
0.03  L 

0.03 

0.030D 

0.03 


315 

TOTAL 

CALMIUM 

MG/L 


0.OO5L 
0.0U5L 
0  005L 
0  .  005  L 
0  01  5L 
0  0L-5L 
0  01. 5L 
0.OL5L 


0  .  005 
0.0050 
0 .  005 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

D  02 
3,030 
3.040 
3.040 
3  020 
3 .  020 


0.07 

0.033 

0.02 


3  38 
10TAL 
N'CKEL 
MG/L 


02     L 
020  L 
090 
090 
020L 
020L 
02 
02    L 


0    090 
0    038D 
0,03 


2W 
TOTAL 
COBALT 

MG/L 

0.02  L 
0  030L 
0  020L 
0.020L 
0.020L 
0.020L 
O.02  L 
0.02  L 

0.02 
0.0200 


B.O.K,/  SI'E 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMF'  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


15  01  78  18*8 

13  02  78  IS;5 
18  03  76  1410 

16  04  78  12E0 

14  OS  78  1255 
11  C6 
10  07 


132  5 
1235 
20  08  78  1335 
17  09  78  13:0 

15  10 78  I4C0 
19  11  78  1235 

16  12  78  I2C5 


ONAPING  RIVER 

I  MILES  UP5TREAM  FROM  HIGH  FALLS 

RIVER    FLOW  GAUGE  F£0  02CF010 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
rt£T       MTRS 

.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
,3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [ - ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   SIN  STN  SAMP 

DT  MO  YR  LMT    Dl ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

15  01  78  1630  .3 


LONG. 

334 
SAMPLE 

NO 


21543 
34575 
24617 
24653 
24699 
24739 
2.1765 
2483  1 
24876 
34922 
24968 
25014 


901 
SOD 


MAJOB    8AS[^:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN;     LAKE    HURON 
TERM    STREAM.     SPANISH    PIVER 

U    T    M:     17    0470(100.0    5161100    0    4 


5TATI0N    ID:        14-0023-012-02 
STORET    CODE: 


444 
FLOW  CFS 


80 
TOTAL 
COL  1  FORM 
MF/lOOMI. 


FECAL 
COL  I  FORM 
MF/ 1 OOML 


84 

M.F. 

ENTER. 

MF/IOOML 


14  7.00 
120.00 
2  10.00 
2740.00 
304.00 
131 .00 
81.60 
282  00 
585  00 
340.00 
176.00 


REGION:  05 

805 
UATER 
TEMP. 
DEO  C 

0.0 
0  0 
0  0 
0  0 
13.0 
15-0 
17.0 
18. 0 


03 

002 

7950 

MILEAGE:   106.80 


3 

DISS 
02 
MG/L 

13.0 
13.0 
13.0 
10.0 
11.0 
10.0 
Tl  .0 
12.0 
12.0 
1  I  .0 
13.0 
12.0 


5-DAY 

SOD 

MG/L 

0.2 
0.2 


33 
TOTAL 
(» 

MG/L 

0.005 
0.028 
0.050 
0.026 
0.024 
0.015 
0.012 
0,017 
0  044 
0-007 
0.013 
0.652 


3740.00 

465. 1 5 

81  .60 

1 1 

'3. 

12.' 

13. 

f 

2. 

2.  •     D 

2. 

1 

10. 
10.  ■ 
10. 

t 

1B.D 
6.7 
0.0 

13 

13.0 
11,6 
10,0 

12 

1  .0 
0,3 

0   2 

12 

0-652 
0.074 
0.005 

13 

34 
F! LTEREO 
REACTIVE 
P    MG/L 

19 
FILTERED 
AMMONIA 

MG/L 

20 
TOTAL 
KJELOAHL 
MG/L 

31 

FI LTERED 

N02-N 

MG/L 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

17 
INRGNC 
N 
MG/L 

18 
TOTAL 
ORGNC      N 
MG/L 

23 
TOTAL    N 

MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 

susp 

SOLID! 
MG/I 

0.001 

0,080 

0.  240 

0.004 

0-111 

0.  195 

0.  160 

0.  355 

41  .0 

I     2 

13    03 

78 

1525 

.3 

0.013 

0.212 

0.460 

0.012 

0.  188 

0.412 

0 

248 

0 

660 

89.0 

I  .0 

18    03 

78 

14  HI 

.3 

0.037 

0.  098 

0.310 

0.057 

0.213 

0  .  3f,a 

0 

212 

0 

580 

46.0 

2.9 

16    04 

78 

1350 

.3 

0  ,  004 

0.238 

0.4a0 

0.034 

0.385 

0.557 

0 

242 

0 

799 

180.0 

18.0 

14    05 

78 

125'i 

.3 

O.OOl 

0.048 

0    420 

0.006 

0.115 

0.  169 

0 

3  72 

0 

54  I 

95.0 

38.0 

1  1     06 

73 

1345 

.3 

0    003 

0.030 

0.380 

0 .  oar, 

0050 

0.006 

0 

250 

0 

346 

55.0 

2.S 

10    07 

78 

123  5 

.3 

0,001 

0.064 

0.310 

0.016 

0.  185 

0.2(15 

0 

246 

0 

51  1 

155,0 

2.2 

20    08 

78 

1225 

.3 

0  .004 

0.026 

0    260 

0.004 

0.071 

0.  101 

0 

334 

0 

335 

81     0 

1  .3 

17    09 

78 

1233 

.3 

0.003 

0.  034 

0.  480 

0.002 

0.095 

0.  131 

0 

446 

0 

567 

loo  0 

6.3 

IS     10 

78 

1403 

.3 

0  ,  002 

0.054 

0.  160 

0.002 

O.0B5 

D.  141 

0 

106 

0 

247 

98,0 

3.0 

19     1  1 

78 

1335 

,a 

0,003 

0.053 

0.280 

0.005 

0-215 

0.273 

0 

327 

0 

500 

92.0 

4.0 

te  13 

78 

1205 

3 

0,006 

0.  152 

0,80 

0 .  002 

0.  148 

0.302 

0- 

648 

0 

950 

64. 

0.3 

maximum 

0.037 

0.238 

0.80 

0.057 

0.2B5 

0-557 

0 

646 

0 

950 

180.0 

38.0 

AVC. 

OB    GEOM    MN     ( * | 

0    007 

0.091 

0.373 

0.013 

0-  147 

0.250 

0 

283 

0 

533 

91  .  3 

6-7 

MINIMUM 

0.001 

0.026 

0.  160 

0.002 

0.060 

0.0' .'6 

0 

106 

0 

247 

41     0 

0.3 

NO 

OF    SAMPLES 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

107 

1  4 

16 

56 

59 

380 

95 

52 

55 

208 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

CALCUL 

CDND- 

TUKB 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

DY   MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

D- SOLIDS 

35C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

PH    8    3 

AT     LAB 

AT    LAI 

IRON 

FEET 

MTRS 

MG/I. 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI     MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

15   01 

78 

1630 

3 

40 

62 

1  .00 

1  .3 

13   02 

78 

1525 

.3 

68 

136 

1  .70 

4.9 

IB   03 

78 

1410 

,3 

43 

66 

1     20 

1  .5 

16    04 

70 

1250 

3 

162 

250 

7    SO 

12.5 

65.0 

3     IS 

3.7 

5 

6.60 

1     000 

14    05 

78 

1255 

.3 

57 

83 

19.00 

4.7 

28    5 

2.40 

3    4 

1 

7.60 

0.320 

11     06 

78 

1345 

.3 

52 

79 

1  .30 

3.0 

16.0 

2.55 

1  .6 

15 

6.75 

0.460 

10    07 

78 

1235 

.3 

153 

335 

1  .30 

12.0 

60. 0 

3.00 

1  .4 

9 

7    02 

0.510 

30    08 

7B 

1226 

.3 

60 

133 

1  .20 

5.0 

22  .0 

3.40 

1  .5 

30 

7.46 

0.250 

17    09 

78 

1230 

.3 

94 

144 

3.  10 

8    7 

38.0 

2.25 

2.0 

6 

6.91 

0  .  490 

1S    10 

78 

1400 

.3 

95 

146 

1     90 

6.6 

51  .0 

2    75 

2.2 

4 

6.13 

0.590 

19    11 

78 

1235 

.3 

66 

136 

1  .90 

6.1 

50.0 

3.95 

3.5 

4 

6.50 

0.340 

16    13 

78 

1205 

■  3 

64 

96 

1  .2 

2.0 

20. 

3.35 

3    3 

12 

7-1  7 

0.33 

MAX IMUM 

162 

350 

19.00 

12.5 

68.  0 

3.3S 

3.7 

30 

7.60 

1  .000 

AVG 

OR    GEOM    MN     [ ■ I 

85 

130 

3-52 

5.7 

43.4 

2.64 

2.4 

10 

6-  90 

0.477 

MINIMUM 

40 

62 

1  .00 

1    3 

16.0 

2.00 

1  .4 

1 

6.13 

0,250 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N.  T  0  I 


SAMPLE    INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RtYER    BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


OKA  PING    RIVER 

1    MILES   UPSTREAM    FROM   HIGH    FALLS 

RIVER  FLOW    GAUGE    FED    02GFOtO 


MAJOR    SASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     SPANISH    RIVER 

u    T    M:     17    0470B00.0   9161100.4    1 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE         41 

STATION     10:        14-0026-013-02 

STORET  CODE:  02 
002 

7950 


REGION:  05 


MILEAGE: 


106. 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25 

76 

72 

74 

SB 

67 

65 

PHENOLS 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.     MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

2B5        203 
TOTAL      TOTAL 

ARSENIC  ALUMINUM 
MG/L       MG/L       MG/L 


ZC'u 


15  01 

7a 

1630 

.3 

0.001 L 
0.001 L 

0,  160 
0.  120 

13   02 

78 

1525 

.  a 

0 . 00 1 L 

0,200 

18    03 

71 

1410 

-3 

1  6   04 

.  :i 

1250 

3 

84.0 

28.00 

3.50 

35 

3.45 

8.80 

26 

14   05 

78 

1255 

.3 

2.0 

27.0 

8.40 

1.45 

35 

1  .00 

3.20 

23 

0.001 

0  ,89 
0.320 

1 1    06 

78 

1345 

3 

1.0L 

29.0 

8.20 

1  .95 

32 

0.75 

2.00 

26 

0.001 

10    07 

78 

1235 

3 

84.0 

29.00 

2.90 

41 

3.B5 

9.00 

10L 

0.001 

0  ,  340 

20   06 

7B 

1225 

.3 

1  .OL 

60.0 

19.60 

2.60 

24 

1  ,20 

4.00 

20 

0.470 
0  .480 

17   09 

7B 

1230 

.3 

1  .OL 

43,0 

13.60 

2.00 

37 

1  .65 

5.90 

23 

0 .  00 1 

IS    10 

7B 

1400 

.3 

49.0 

16.20 

2.05 

42 

1  .85 

5.50 

23 

0  .  00  1  L 

19    11 

78 

1235 

.3 

43.0 

15.00 

2.50 

42 

1  .45 

4.00 

68 

0  .  00 1 

0.30 

16    12 

n 

1205 

.J 

9    6 

37 

0.55 

1  .8 

52 

0-001 L 

0 .  09 

MAXIMUM 

2.0 

84  .0 

29.00 

3.50 

42 

3. 85 

9.  00 

68 

0.001 

0.8B 

AVG   OR 

GEOM   MN 

I  •  1 

1  .3D 

53.0 

16.42 

2.39 

36 

1.75 

4.91 

SOD 

0.0010 

0.337 

MINIMUM 

1  .0 

27 . 0 

B.  20 

1  .45 

24 

0.55 

1  ,6 

10 

0  ,001 

0  .09 

NO  OF  SAMPLES, 


221 

225 

229 

215 

249 

201 

238 

217 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN   SAMP      PJ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

OY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

COBALT 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

KG/  L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

1S    01 

78 

1630 

.3 

0,0201 

0 .  020 

0.030L 

O.OOSL 

0.010L 

D.020L 

0.020L 

13    02 

78 

1525 

,3 

0.0201 

0    020 

0   030L 

O.OObL 

0.010L 

0.100 

0    020L 

IB   03 

7B 

1410 

.3 

0.02QL 

0.050 

0    030L 

0.005L 

0.030 

0.020L 

0    020L 

16   04 

78 

1250 

.3 

0  .  200 

14    05 

78 

1255 

.3 

0.04    L 

0.08 

0.03    L 

0.0051. 

0    03 

0 .  1  US 

0.36 

0.03 

1  1    06 

■■:': 

1345 

.3 

0.040L 

0.040 

0.030L 

O.OOSL 

0.020 

0.048 

0.  120 

0   020L 

10   07 

78 

1235 

.3 

0.020L 

0.040 

0.030L 

0.0051. 

0.020 

0    0115 

0.250 

0   020L 

20   08 

78 

1225 

3 

0    076 

17   09 

T8 

1230 

.3 

0 . 020L 

0.010 

0.030L 

0.0051 

0.010 

0  .  OHO 

0 .  480 

0   020 

15    10 

78 

1400 

.3 

0.02,'jL 

0.060 

0.030L 

0.0051. 

0.020 

0.112 

0.480 

0020L 

19    11 

78 

1235 

.3 

0.02    L 

0.09 

0.03    L 

0.005L 

0.09 

0 . 0'J2 

0.42 

0.03 

16    12 

7S 

1205 

.3 

0.02    L 

0.02 

0.03    L 

0.0051. 

0.01     L 

0 .  044 

0.02    L 

0.02    L 

MAXIMUM 

0.04 

0.09 

0.030 

0.O05 

0.09 

0.200 

0.480 

0.03 

we 

OR    GEOM  MN 

0.0240 

0.043 

0.030D 

o.oo:.d 

0.025D 

O.O'JS 

0.227D 

0.022D 

MINIMUM 

0.020 

0.010 

0.030 

0.005 

0.010 

0.044 

0.020 

0.020 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


OI.APING  RIVER 

UPSTREAM  FROM  LEVACK  SEPTIC  TANK 

RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  01  7B 

13  02  7B 

18  03  7B 

16  04  7B 

14  05  78 
II  06  78 
10  07  78 
SO  08  7B 

17  09  78 

15  10  78 

19  11  76 

16  12  78 


1605  .3 

1645  .3 

1610  .3 

1400  .3 

1345  .3 

1425  .3 

1320  .3 

1315  .3 

1320  .3 

1445  .3 

1325  -3 

1300  3 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN    (•) 

MINIMUM 

■NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR      STN      STN    SAMP      Pj 
DY   MO    YR    LMT         DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


3 
.3 

3 
.3 

3 

3 


1S 

01 

':-, 

1605 

13 

02 

fa 

1645 

18 

03 

78 

1610 

l« 

04 

78 

1400 

14 

OS 

78 

1345 

t1 

06 

7B 

1425 

10 

07 

7B 

1320 

30 

08 

7! 

1315 

17 

09 

78 

1320 

15 

10 

78 

1445 

19 

1 1 

1325 

16 

12 

78 

1300 

,3 

J 

a 

.3 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM   MN    ( ■ I 

MINIMUM 


934 

SAMPLE 


19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

O.OBO 
0.215 
0.  100 
0.990 
0.024 
.018 
.012 
.008 
.006 
.002 
.028 
.050 


901 
SCO 


24542 

6 

8 

24578 

4 

6 

24621 

4 

6 

24655 

3 

6 

24701 

3 

6 

24741 

6 

e 

24787 

6 

8 

24633 

6 

a 

24B7B 

6 

8 

24924 

6 

S 

24970 

6 

8 

25016 

6 

■ 

MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN;     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     SPANISH    RIVER 

U    T    M:     17    0469400.0    5165450.0    4 


5TATI0N    10:        14-0028-013-02 
STORET    CODE 


60  B 1                        64 

TOTAL  FECAL                  M.F. 

C0L1F0RM  COLIFORM            ENTER. 

MF/100ML  MF/100ML  MF/IOOML 


0.990 
0 .  1  28 
0.003 


20 
TOTAL 
KJELOAHL 
MG/L 

0.260 

0.400 
0.360 
1  .  250 
0.320 
0.250 
0.240 
0.210 
0.380 
0-320 
0.240 
0.35 

1  .250 
0.  382 
0.210 


50. 

50.' 

50. 


FILTERED 

N02-N 

MG/L 


004 
012 
058 
069 
006 
017 
003 
002 
003 
003 
003 
002 


1 


0.069 
0.015 
0.002 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0.111 
0.  178 
0.222 
0.440 
0.060 
0.020 
0.055 
0.04B 
0  025 
0.030 
0.  147 
0.  138 

0.440 
0.124 
0.030 


MG/L 


605 
MATER 
TEMP. 
OEG    C 

0.0 

0    0 

0    0 

0.0 
13.0 
15.0 
17.0' 
18  0 
12    0 

6.0 

0   0 

O.O 

ie.0 

6.8 

o.o 


TOIAL 

ORGNC       N 

MG/L 


0-195 
0.  406 
0.380 
1  .499 
0 .  1  1  0 
0  055 
0.070 
0.056 

0  034 
0.035 
O.  178 
0.180 

1  .  499 
0.267 
0.034 


REGION:    05 

3 
DISS. 
02 
MG/L 


0.  180 
0 .  1 114 
0  .  2h0 
0.2F.0 
0.2'  is 
0  .  232 
0.258 
0.202 
0.374 
0.318 
0.212 
0.3C0 


0,374 
0.254 
0     180 


13.0 
13.0 
12.0 
11  .0 
12.0 
12.0 
11.0 
12.0 
12.0 
11  .0 
12.0 
13.0 

13.0 


23 
TOTAL    N 

MG/L 

0.375 
0.590 
0.640 
1  -7S9 
0.406 
0.287 
0.298 
0.260 
0.408 
0.353 
0.390 
0.480 

1  .759 
0.521 
0.260 


5    DAY 

BOO 

MG/L 

0  6 
0.2 
0.2 

1  a 

0.4 

o.a 

0.5 
0.2 
0.2 
0  2 
0.2 
0.5 


1  .8 

0.4 
0.2 

12 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

42.0 
89.0 
46.0 
875.0 
43.0 
40.0 
41  .0 
46.0 
40.0 


•  •:. 

0 

44 

875 

0 

115 

3 

39 

0 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0.008 
0.026 
0.050 
0.015 
0.018 
0.016 
0.010 
0.005 
0.006 
O.OIO 
0.016 
0.01  1 

0.050 
0.016 
0.005 


02 

002 

7S50 

110.20 

34 
FI LTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

0  .  00 1  L 

0.012 

0.042 

0.001 L 

0.006 

0.003 

0.001 

0.001 

0.002 

0.O01 

0.010 

0 .  006 

0.042 

0.0070 

0.001 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


20 . 0 
4.0 
0.  5 


DISS. 

SOLIDS 

MG/L 


ISS 


855 
855 


NO    OF    SAMPLES 


(    C   0    N   T    D    ) 


SAMPLE  information  system 


SHI  ION    SUMMARY    REPORT     ■     RIVER    BASINS 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE         419 


SAMP    DIE    HOUR       STN  5TN    SAMP      PJ 

DT   MO    YR    LM1  DIST  BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 

15    01     78    1605  .3 


13  03 
18    03    79 
16    04    78 

14  05    TB 
11    06    7  6 


16' 5 
1610 
14CO 
13'5 
1415 


10    07    78     13:0 


20    08 
17    09    78 

15  10    78 
19    11     78 

16  <2    78 


1315 
1320 
1445 
1355 
13C0 


.3 
.3 
.3 
.3 
-3 
.3 
3 


MAXIMUM 

AVG    OP    GEOM   UN     I') 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


107 

14 

16 

56 

CA  LCUL 

CONC 

TURB. 

CHLORIDE 

0-50LIDS 

25C 

F0HMA2IN 

MC/ 1. 

KG/L 

UMHOS 

UNITS 

43 

62 

1  .40 

1  .2 

E8 

136 

2.  10 

4    9 

44 

69 

1  .10 

1  .6 

1060 

16.00 

57.0 

28 

43 

2.20 

0.8 

39 

58 

0    70 

0    9 

40 

61 

1     20 

1  .2 

45 

69 

0    70 

1  .3 

38 

59 

4.30 

1  .4 

37 

57 

1  .00 

1  .3 

3a 

59 

1  .40 

1     7 

43 

66 

0.8 

3    2 

se 

1060 

16.00 

57    0 

44 

150 

2.74 

6    3 

28 

43 

0.70 

OS 

265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 


0 . 00 1 L 
0.001 
0. 00  1 L 
0. 001 L 
0.001 
0    001  L 

0.001 

0  .001 
0 .001 L 

0.001 

0.OO1 L 
0-001L 

0,  OOT 
0; 00 TD 
0;  00 1 


203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MC/L 

0.  140 
0.060 
0-050L 
0.050 1. 
0.41 


260 

300 

300 

350 

200 

55 

05    L 


0  -  55 
0.2270 
0  .  050 


221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 


020L 
020L 
020L 
020L 
04  I 
020L 
020L 
020L 
020L 
020L 


0.04 

0.0220 

0.020 


225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

0  060 
0  010L 
0  020 
0  020 
0  04 
0.060 
0.030 
0.030 
0.030 
0-020 
0.03 
0.03 

0.060 
0  0320 
0.010 


229 

TOT  ft  L 
LEAD 
MG/L 

0.030L 
0-030L 
0.030L 
O.03OL 
0.03  L 
0.030L 
0.030L 
0  030L 
0.030L 
0.030L 
0.03  L 
0.03  L 


0,030 

0,0300 

0.030 


215 
TOTAL 
CADMIUM 

MG/l- 

0.0051. 

o.oost. 

0.005L 
0.005L 
0.005L 
0  0051. 
0.0051. 
0  0051. 
0.0051. 
0  0051. 
0  0051. 
0  ,  0051. 


0,005 

0.0050 

0.005 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


15 

01 

7B 

1605 

13 

02 

78 

1645 

18 

03 

7  8 

1610 

16 

04 

76 

1400 

14 

05 

7S 

1345 

1  1 

06 

7B 

1425 

10 

07 

78 

1320 

20 

OB 

7B 

1315 

17 

09 

78 

1320 

15 

10 

78 

1445 

19 

1  1 

78 

1325 

18 

12 

78 

1300 

MAXIMUM 

AVG  Oft  G£OM  MN  (■) 

MINIMUM 


349 

238 

217 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ZINC 

NICKEL 

COEALT 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.020 

0-020L 

O.O20L 

0.010L 

0.080 

0.020L 

0.020 

0 , 020L 

0    O20L 

0.020 

0    020L 

0    020  L 

0    01 

0    03 

0.02     I 

O.O30 

0.020L 

0.020L 

0.020 

0.020L 

0.02DL 

0.020 

0 , 020L 

0    020  L 

0.010 

0.020L 

0-020L 

0    020 

0    020L 

0.020L 

0    03 

0.05 

0.02    L 

0    01     L 

0-02    L 

0.02    L 

0    030 

0.080 

0.020 

0.0I8D 

O.O28D 

0.020D 

0.010 

0.020 

0    020 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  P0IN1 
STATION  TYPE 


MOOSE  CREEK 

UPSTREAM  FROM  LEVACK 

RIVER    FLOW  GAUGE  MOE  02CF102 


LONG; 


SAMP    Ot£    HOUf.        5TN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    Y6    LMT         DIST    8RG    DEPTH 
FEET  MTRS 

15    01     78     151 C  .3 

13    02    ?8     162C  .3 

18    03    78     I51C  .3 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     |* I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


934  901 

Sample  scd 

ko 


24540 
24577 
246  IS 


MAuOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
SPANISH    RIVER 


U    T    Mi     17    0471350,0    5166200-0    4 


80  81                         84 

TOTAL  FECAL                  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM             ENTER. 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML 


2.  ' 
2. 


605 
WATER 
TLKP. 
DLG  C 

0.0 


0  00 

0.0 

0.0 


STATION 

ID:        14-0028-014.02 

STORET    COOE: 

02 

002 

7950 

ON:     OS 

MILEAGE: 

1  1  1  .40 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

1 
5 -DAY 
BOD 
MG/L 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 
FI LTERED 
REACT IVE 
P    MG/L 

13,0 
13.0 
12.0 

0    6 
0.2 

0.4 

O.OOU 
0 , 00 1 L 
0,010 

O.OOU 
0    002 
0.001 

13.0 
12.7 
12.0 

0.6 
0.4 
0.2 

0,010 

0.Q04D 

0,001 

0.002 
0,0010 

0,001 

SAMP    OTE 
D*    MO    YR 

HOUR 
LMT 

STN       STN    SAMP       PU 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET                  MTRS 

19 
FI LTERED 
AMMONIA 
MG/L 

20 
TOTAL 

KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02  -  N 
MG/L 

22 
f 1 LTERED 

N03-N 
MG/L 

17 
INRGNC 
N 
MG/L 

18 
TOTAL 
ORGNC       N 
MG/L 

23 
TOTAL    N 

MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

15    01     7FJ 
13    02    78 
18    03    78 

1510 
1620 
1510 

.3' 
.3 
.3 

0  . 9  t  a 

0,993 
0,930 

1.110 
I  .  120 
1  .330 

0.001 
0.007 
0.002 

0.009 
0.058 
0.06B 

0.928 
1  .058 
1  .  000 

0.  192 
0.  127 
0.400 

1  .120 
1  .  185 
1  .400 

1 141 ,0 
1059,0 
tOll .0 

4,6 
2.7 

a. a 

1136 
1056 
*007 

AVG 

MAXIMUM 

OR    GEOM    MN     (»! 

M I N I  MUM 

0.993 
0.1)47 

0.1111 

1.330 
1  .  187 
1-110 

0.007 
0.003 
0.001 

0.068 
0.045 
0.009 

1     058 
0.995 
0.928 

0.400 
0.240 
0.  127 

1  .400 
1  .235 
1  .  120 

1141 .0 
1070.3 
1011.0 

4   6 
3,  7 
2,  7 

1136 
1065 
1007 

NO    OF    SAMPLES 

3 

3 

3 

J 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

SAMP    DTE 
DY    MO    YR 

HOUR 
LMT 

stn     stn  samp     pj 
dist   brg  Depth 
feet            mtrs 

14 
COND. 
25C 
UMHOS 

16 
TUfiB. 
F0RMA2IN 
UNITS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

365 
TOTAL 
ARSENIC 

MO  /I. 

203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 

221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 

MG/L 

249 

TOTAL 
2INC 
MG/L 

15    01     7B 
13    03    7B 
IS    03    76 

tsio 

1620 
1510 

3 
.3 

.3 

1390 
1300 
1245 

6.  30 
3.  90 
6.70 

66.0 
62.0 
59.0 

O.OOU 

0.  oai 

0.001 

0.540 
0.  120 
0.  110 

0    020L 
0.020L 
0.020L 

0.040 
0.040 
0.060 

0.030L 
0.030L 
0    030L 

0    005L 
0    005L 
0.005L 

0.020 
0.150 
0.030 

AV3 

MAXIMUM 

OR     GEOM    MN     (  *  ] 

M I N I  MUM 

1390 
T3I2 
1245 

6.70 
5.63 
3.90 

66.0 
62.3 
59,0 

0.001 
0.00 10 
0.001 

0.540 
0.257 
0.  110 

0.020 

0.020D 

D.020 

0.060 
0.047 
0.040 

0.030 

0.030D 

0.030 

0.005 

0.005D 

0.005 

0.150 
0.067 
0.030 

NO  OF  SAMPLES 


(  c  0  n  r  a   i 


SAMPLE    INFORMATION    SYSTEM 

STATION    SUMMARY    REPORT 

-     RIVER    BASINS 

DATE   OF    REPORT 

B.O.W./   SITE: 
SAMPLE    POINT: 
STATION    TYPE: 

MOOSE   CREEK 

UPSTREAM    FROM    LEVACK 

RIVER         FLOW   GAUGE   MOE    02CF102 

MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:    SPANISH    RIVER 

STATION    ID: 

STN   NO: 

HI 

LAT: 

LONG: 

U    T    M:     17    0471350. 0   5166200.0    4 

REGION:    05 

SAMP    OTE 
DY    MO    YR 

HOUR 
LMT 

STN      STN    SAMP 
DIST    BRG    CE»1» 
FEET                MTRS 

P»J 

238 

TOTAL 

NICKEL 

MG/L 

217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

15    01     78 
13    02    78 
18    03    78 

1510 
1620 
1510 

.3 

:; 
3 

0.920 
0,830 
0 .  570 

0.020 

0.Q20L 

0.020 

AVG 

MAXIMUM 

OR    GEOM   MN    I  -  > 

MINIMUM 

0.920 
0.773 
0.570 

0.020 

0.0200 

0.020 

25    OCT    79      PAGE 

14-0028-01402 

STORET    CODE 


02 

002 

7950 


NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./    SITE:    MOOSE    CREEK 


SAMPLE    POINT 


SAMP   OTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


IS  01  78  1115 
13  02  78  1550 
IB    03    78    1115 


OOWNSTREAM    FROM    TREATMENT    BY    FALCONBRIDGE 


RIVER 

MAJOR    BASIN:    GREAT    LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     SPANISH    RIVER 

LAT: 

LONG: 

U    T    M 

17    0473250 

.0   5165550 

0    4 

STN      STN 
DIST    BRG 
FEET 

SAMP 
DEPTH 

MTRS 

PJ 

934 
SAMPLE 

NO 

901 

SCD 

SO 
TOTAL 
COLIFORM 

MF/IOOML 

Bl 
FECAL 
COLIFOBM 
MF/100ML 

84 
M.F. 
ENTER. 
MF/IOOML 

eo5 

WATER 
TEMP. 
DEG    C 

.3 

.3 

24S39 

24576 

■  24618 

4    6    8 
4    6    8 
4    6    8 

4.        L 

2.        L 

2.        L 

0.0 
0.0 
0.0 

MAXIMUM 
AVO    OR    GEOM    IIM     <  •  ) 

MINIMUM 


Samp  ote  hour 
dy  mo  yr  lmt 


15  01  78  1445 
13  02  78  1550 
18  03  78  1445 


NO  OF  SAMPLES 


STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 


19 

FILTERED 
AMMONIA 


0.976 
0.945 
0.060 


20 
TOTAL 

KJELDAHL 


1  .080 
1  .060 
1  .040 


21 
FILTERED 
N02-N 


MG/L      MG/L 


0.0D1 
0.002 
0.002 


22 
FI LTERED 
N03  -  N 


0.009 
0.063 
0.083 


MG/L 

0.986 
1  .010 
0.  115 


in 

TOTAL 
ORGNC       N 

MG/L 

0.  1 04 

0.115 
0.960 


STATION 

ID:       14-0028-015-02 

STORET    CODE: 

02 

002 

7950 

ON:    05 

MILEAGE; 

113.00 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

1 

5-DAY 

BOD 

MG/L 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 
f 1 LTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

13.0 
12.0 
12.0 

0.6 
0.2 
0.2 

0 . 00 1 L 

0.001 L 
O.OOB 

0.001L 

D.002 

0.002 

13.0 
12.3 
12.0 

0.6 
0.3 

0.2 

0.008 

0.0030 

0.001 

0 .  002 

0.002D 

0.001 

1  .090 
1  .  125 

1  .  125 


5  6 

TOTAL  SUSP. 

SOLIDS  SOLIDS 

MG/L  MG/L 


1 136.0 
997.0 
1033.0 


4.8 
2.4 

4.5 


DI5S. 

SOLIDS 

MG/L 

1  131 
995 
1029 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM   MN    I  •  ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       SIN       STN    SAMP       PJ 
DY   MO    YR    LMT         OIST    BRG   OEPTH 
FEET  MTRS 


15  01  76  1445 
13  02  78  1550 
1B    03    7B     1445 


.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM   MN    I  •  ) 

MINIMUM 

NO   OF    5AMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 

DY    MO    YR     LMT  DiSr    BRG    OEPTH 

FEET  MTRS 

15  01    78    1445  .3 

13    02    78    1550  .3 

1B   03    7B    1445  .3 

VAX     MUM 
AVG    OR    GCOM    MN     ( ■ 1 

v  in  :Mur.' 


0.975 

0.660 
0,060 

1  .  OBO 
1  .060 
1  .040 

0.002 
0.002 
0.001 

0.083 
0.052 
0.009 

1  .010 
0.  714 
0.  145 

0.9MQ 
0.4U0 
0.  104 

1  .125 

1.113 
1  .090 

1 136.0 
1055.3 
907.0 

4.B 
3.9 
2.4 

1131 

1052 

995 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

14 
COND. 
25C 
UMHOS 

16 
TURB. 
F0RMA2 I N 
UNITS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 

221 

TOTAL 

CHROMIUM 

MC./L 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

1385 
1235 
1265 

6.20 
3.40 
6.  80 

65.0 
59.0 
60.0 

0 . 00 1 L 

0.001 

0.001L 

0.  460 
0.  120 
0.060 

0.020L 
O.OJOL 
0.020L 

0,040 
0.030 
0.020 

0.030L 
0.O3OL 
0.030L 

0  .005L 
0.005L 
0.005L 

0.020 
0.010 
0.030 

1385 
1295 
1235 

8.80 
6.  13 
3.40 

65.0 
61  .3 
59.0 

0.001 
0. 0010 
0.001 

0.460 
0.213 
0.060 

0.020 
0 -020D 
0  .  02  0 

0.040 
0.030 
0.020 

0.030 

0.030D 

0.030 

0.005 

0.005D 

0.005 

0.030 
0.020 
0.010 

S 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

238 

TOTAL 

NICKEL 

MG/L 

217 

TOTAL 

COBALT 

MG/L 

0.920 
0.780 
0.550 

0.020L 
0.02OL 
0.030 

0.920 
0.750 
0.550 

0.030 

0.023D 

0.020 

NO    OF    SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.C.K./  S1TI. 
SAMPLE  POIN" 
STATION  TVPI- 


JUNCTION  CREEK 

DOWNSTREAM  FROM  GARSON  SEWAGE  TREATMENT  PLANT 

RIVER  MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

MINOR  BASIN:  LAKE  HURON 
TERM  STREAM;  SPANISH  RIVER 


DATE  Of  REPORT   25  OCT  79   PAGE    42 

STATION  ID:   14-0028-017-02 

STORET    CODE:    02 
002 
7950 


LAT: 


SAMP  DTE  HOUH   STN   STN  SAMP   Pu 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14 

0! 

78 

1225 

17 

04 

?a 

mo 

IS 

05 

78 

164  3 

12 

06 

78 

1253 

10 

07 

78 

1625 

20 

08 

7B 

1755 

17 

09 

7B 

1740 

16 

10 

76 

1255 

19 

11 

78 

1B45 

16  12  78  1605 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MM  I ' I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14  01  79  1225 
I ?  04  78  1110 

15  05  78  1640 
12  06  78  12E0 
10  07  79  1815 
20  08  78  I7ES 

17  09  7  8  1740 

18  10  7B  12ES 

19  11  78  IB'S 

16  12  7B  IB05 


.3 
.3 

.3 
.3 
3 
.3 
-3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
J.VG  OR  GEOM  MN  (  •] 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


LONG 

934 

Sample 

NO 


24527 
24662 
21710 
24750 
24796 
24642 
24SS7 
24933 
24979 
25025 


TOTAL 
KUEI.DAHL 

MG/L 

2 .  900 
1  .  120 

I3.S0O 
2.700 
0.830 
O.  520 
0.440 
6.  SOO 
0.330 
1  .85 

I3.5QQ 

3 .  1  09 
0.330 


U    ?    M:     17    0507500.0    5154450.0    4  REGION:     05 


901 
SCO 


80 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/IOOML 


240, 
300 
320. 
800 
400, 

20. 

20 


120 
105 
004 
450 
145 
042 
037 
087 
047 
130 


0-450 

0,  117 
0.004 


7.930 
3.050 
1  .750 
2.880 
3.  130 
1.110 
2.610 
0.915 

1  .350 

2  12 

7.930 
2.685 
0.915 


FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


280. 

360. 

216. 
4    L 
4.   L 


BOO- 

162 

20. 


FILTERED       FILTERED 
N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


360. 
25. 


17 
INRGNC 
N 
MG/I. 

10.630 
3.385 

12.7  54 
4.960 
3.549 
I  .296 
2.681 
5.282 
1.433 
3.570 

12.754 
4.954 
1  .296 


805 

MATER 
TEMP. 
DLG  C 

0,0 

'  ,0 
14  0 
17,0 
18  0 
20.0 
13,0 

6.0 

1-0 

0  0 

20.0 
9-0 
0.0 

10 

1B 
TOTAL 
ORGNC   N 
MG/L 

0.320 
0.890 
2  500 
1  .070 
0.556 
0.376 
0.  406 
2620 
0.294 
0-530 


2.620 
0.956 
0.  294 


3 
DISS. 

02 
MG/L 

10.  D 
8.0 
4.0 
2.0 
4,0 
5.0 
6.0 
3.0 
6.0 


10. 0 
5.2 
2.0 


23 
TOtAL    N 

MG/L 

10  950 
4.275 

15,254 
6  ,  030 


105 
672 
087 

737 


15  254 
5.910 
I     672 


5- DAY 

BOD 

MG/L 


6.0 
2,6 
0.4 

10 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MO/L 


1035 
363 
369 
626 

1  IDS 
721 
820 
452 
519 
792- 

1106. 
700. 
363. 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0  087 
0.082 
3  070 

1  590 
0  310 
0.220 
0.  1  18 
3.620 
0.076 
0.42B 

3.620 
0.960 
0,076 


SUSP 
SOLIDS 
MG/L 

4,0 
4.4 
9  6 
6,5 


2,3 
3,0 


FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0.052 
0.057 
2.430 
1  .2B0 
0  045 
O  216 
0.064 
2.900 
0.05  9 
0.360 


90.80 

19 
FILTERED 

AMMONIA 
MG/L 


580 
230 
000 
630 
274 
144 
034 
290 
036 


2,900 
0.74  6 
0.04  5 

10 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

1032 
35  9 
35  9 
820 

1105 
719 
814 
44  9 
516 
781 

1105 
695 
359 


11 .000 
2.153 
0,034 


CO  NO. 

2SC 

UMHOS. 

139S 
520 
590 

1130 

1390 
990 

1020 
660 
780 

1060 

1395 
954 
520 


SAMP    DTE  HOUR       STN       STN    SAMP 

OY    MO    YR  LM"  DIST     BRG    DEPTH 

FEET 

14  01     7B  12:?5 
17    04    7B  1110 

15  05    7B  1640 
U    06    7B  121S0 


IE 

S6 

265 

203 

22  1 

225 

229 

215 

249 

238 

p      pj 

TuRB. 

CHLORIDE 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

10TAL 

TOTAL 

TOTAL 

TH 

F0RMA2IN 

MG/L 

ARSENIC 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

NICKEL 

RS 

UNITS 

MG/L 

MO/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

.3 

2.20 

90,0 

O.O03 

0.240 

0.020L 

0.060 

0.030L 

0.005L 

0.040 

0.300 

.3 

4.00 

33    5 

0.003 

0.240 

0.020L 

0.060 

0.030L 

0.005L 

0.040 

0.300 

.3 

3.70 

3B.0 

0 .  007 

0.  1  1 

0.02     L 

0.06 

0.03    L 

0.005L 

0.02 

0.25 

.3 

4.40 

B3.0 

0.005 

0.  180 

0.040L 

0.030 

0.030L 

0.005L 

0.020 

0.210 

10    07    76  1325 

SO    OB    78  1755 

17    09    78  1740 

16     10    78  125S 

19     II     7B  1845 

16     12    78  1805 


.3 

.3 
.3 
■3 
.3 

.3 


MAX IMUM 

A  VS.    OR    GEOM   MN     I • ) 

MINIMUM 

HO    OF    SAMPLES 


2.00 

93 

0 

0.004 

0.220 

0.020L 

0    060 

0.030L 

0    005  L 

0.010 

0.320 

2.00 

68 

0 

0.004 

0.2  20 

0-020L 

0.060 

0.030L 

0.005L 

0.010 

0.320 

2.90 

59 

0 

0.003 

0.  140 

0.020L 

0,020 

0. 030 L 

0.005L 

0.020 

0.360 

6.70 

44 

5 

0.006 

0 . 050  L 

0.020L 

0    0.!0 

0.030L 

0.005L 

0.010 

0 .  290 

2.40 

67 

0 

0,002 

0.46 

0.02    L 

0.04 

0.03    L 

O.OOSL 

0.05 

0.60 

4.3 

103 

0,001 

0.05    L 

0.02    L 

0.02 

0.03    L 

0.005L 

0.02 

0.5S 

6.70 

102 

0,007 

0.46 

0.040 

0.060 

0.O30 

0-005 

0.05 

0.60 

3.46 

68 

3 

0    004 

0. 1910 

0.02 2D 

0,044 

D.030D 

0.0050 

0.024 

0.3S3 

2.00 

33 

5 

0.001 

0.050 

0 .  020 

0.020 

0.030 

O.OOS 

0.010 

0.210 

10 


SAMP    DTE    HOLR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 


14    01 

78 

12:5 

.3 

0.020L 

17    04 

78 

11  10 

,3 

0.020L 

IS    05 

78 

16'I0 

.3 

0.02    L 

12    OS 

78 

12!.0 

.3 

0.020L 

10    07 

76 

ib;s 

.3 

0    020 

20    08 

76 

1755 

,3 

0,020 

17  09 

76 

1740 

3 

0.020L 

16    10 

78 

1255 

3 

0.020L 

19    11 

78 

1845 

,3 

0,02    L 

16    12 

78 

19115 

.9 

0.02    L 

MAXIMUM 

0.020 

HVG 

OR    GEOM    MN 

1  •> 

0.0300 

MINIMUM 

O.O20 

NO    OF    SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  DEPORT  -  DIVER  BASINS 


B.O.W,/  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MOOSE  CREEK 
DOWNSTREAM  OF  LEVACK 
RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SPANISH  RIVER 


DATE  OF  REPORT   15  OCT  79   PAGE    42 

STATION  10;   14-0028-018-02 

STORET   CODE:    02 
002 
7E150 


U   T   M:     17   0470050.0    5164500.0    4 


SAMP    DTE    HOUR      STN       STN    SAMP      PJ 
Dr    MO    YR    LMT  DIST    BRG    OEPTH 

FEET  MTRS 


934 

SAMPLE 


901 
SCD 


15   01 

■is 

1545 

.3 

18   03 

78 

154  5 

.3 

16   04 

78 

133.0 

.3 

14    05 

7a 

1320 

.3 

11    06 

7a 

1410 

3 

10    07 

7a 

1300 

3 

20  oe 

78 

1250 

.3 

17   09 

78 

1300 

-3 

15    10 

78 

1425 

3 

19    11 

78 

1300 

.3 

16    12 

1240 

3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM   MN     ( •) 
MINIMUM 

24541 

4   6 

a 

24620 

4   G 

B 

24654 

3  6 

a 

24700 

3    6 

9 

24740 

6  9 

24786 

6    3 

24832 

6  8 

24877 

6   B 

24923 

6  a 

24969 

3  a 

25015 

6  8 

4 

805 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 


3 

DISS. 


19.0 
8.1 


9.0 
7.8 
6.0 


5 -DAY 

800 

MG/L 


1  .0 

0,5 
0.2 


TOIAL 

P 

MG/L 

.001L 
007 

oie 

164 
030 
011 

008 
005 
041 
026 
012 


0.  164 

0.029D 

0.001 


FI LTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 


001  L 

001  L 

010 

001 

001  L 

001 

001 

001 

001 

001 

001  L 


0.010 

0.0020 

0.001 


FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 


888 
500 
1  12 
430 
040 
460 
570 
264 
348 
519 
614 


I  .500 
0-613 
0.112 


TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 

1  .000 
1  .640 
0.330 
0.930 
1  .320 
0.660 
0.6B0 
0.400 
0.500 
0.620 
0.78 


.640 

.80  5 
.330 


Fl LTERED 

N02-N 

MG/L 

0.011 
0.245 
0.029 
0.03S 
0.009 
0.255 
0.460 
0.003 
0.002 
0.046 
0.025 

0  . 4  SO 
0.102 
0.002 


NO  OF  SAMPLES 


22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

107 

14 

16 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    5AMP      Pd 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

CONO. 

TURB. 

OY   MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

2  5C 

FORMAZIN 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

IS   01 

78 

1545 

.3 

0.034 

0.933 

0    112 

1  .045 

1133.0 

6.4 

1127 

1375 

5.40 

IS    03 

78 

1545 

3 

0.500 

2.24S 

0.  140 

2.3B5 

1  07  7  .  0 

13.0 

10S4 

1315 

23 .  00 

16    04 

78 

1330 

.3 

0.250 

0.391 

0.21B 

0.609 

40.0 

1  -7 

38 

56 

1  .  10 

14    05 

78 

1320 

.1 

0.425 

0.891 

0.500 

1  .391 

666  .  0 

226    0 

440 

590 

40.00 

11    06 

78 

1410 

.a 

0.760 

1  .  809 

0.280 

2.089 

999.0 

130 

986 

1210 

24.00 

10    07 

78 

1300 

.a 

1  .200 

1.9IS 

0.200 

2.115 

9S5.0 

5.4 

950 

1160 

3.  70 

20   08 

78 

1250 

.a 

2.620 

3.650 

0.  110 

3.71.0 

1195.0 

7.8 

11B7 

1440 

24.00 

17    09 

78 

1300 

; 

0.420 

0.687 

0  .  1  36 

0.823 

883. 0 

5.8 

877 

1040 

2.50 

15    10 

7  3 

1425 

.... 

0.275 

0.625 

0.  152 

0.777 

800  . 0 

5.7 

7  94 

980 

4.00 

19    11 

78 

1300 

3 

0.404 

0.969 

0.  101 

1  .070 

764.0 

8.0 

756 

990 

5.50 

16    12 

7  8 

1240 

.3 

0.285 

0.924 

0.  166 

1  .090 

933. 

15. 

916 

1130 

7.4 

MAXIMUM 

2.620 

3.6S0 

0.500 

3.760 

1195.0 

226.0 

1187 

38 

1440 

40.  00 

AIMS 

OR    GEOM 

0.652 

1.367 

0.  192 

1  .559 

85B.6 

28.0 

910 

38 

1026 

12.78 

MINIMUM 

0.034 

0.391 

0.  101 

0.609 

40,0 

1  .7 

440 

38 

59 

1. 10 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  01  78  1545 
18  03  78  1545 


CHLORIDE 
MG/L 


66.0 
73.0 


tl 

265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

0.009 
0 . 00 1 L 


11 

203 

TOTAL 

ALUMINUM 

MG/L 

1  .  100 
0.420 


i  I 

221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 

0.020L 
0.020L 


I  I 

225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

0.090 

0.  I  10 


11 

229 
TOTAL 
LEAD 

MG/L 

0.030L 
0.030L 


10 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

0.005L 
0.005L 


1 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

0.040 
0    080 


11 

238 

TOTAL 

NICKEL 

MG/L 

1  .200 
1.  .900 


11 

217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

0.030 
0.060 


16   04 

78 

1330 

.3 

1  .2 

0.001L 

0.420 

0.02QL 

0.  1  10 

O.O.'IOL 

0.005L 

0 .  080 

1  .900 

0.060 

14    05 

78 

1320 

! 

28.5 

0.001 

5.  1 

0.04    1. 

0.52 

0.03    L 

0.005L 

0.  12 

0.05 

0.11 

11    06 

78 

1410 

. 

104.0 

O.OOIL 

1  .400 

0.0201. 

0.380 

0.030L 

0.005L 

0    210 

6.800 

0.  190 

10   07 

78 

1300 

.3 

68.0 

0.001 

0.420 

0.020L 

0.090 

0.030L 

0.005L 

0    040 

1  .600 

0.030 

20   08 

73 

1250 

.3 

98 -0 

0.001 

0.420 

0.0201. 

0.090 

0.O30L 

0.0D5L 

0    040 

1  .600 

0.030 

17    09 

78 

1300 

3 

55.0 

0.001 L 

1  .  400 

0.0201. 

0 .  300 

0.030L 

0.005L 

0.110 

4.200 

0.  140 

15    10 

78 

1425 

3 

56.0 

O.OOIL 

2.800 

0.0201. 

0.3BO 

O.O.'IOL 

0.005L 

0.140 

4.600 

0.  120 

19    11 

78 

1300 

3 

60.0 

O.OOIL 

2.5 

0.02    L 

0.27 

0.03    L 

O.O05L 

0.14 

5.2 

0.  14 

16    12 

7  9 

1240 

.3 

73. 

0.001L 

1  .4 

0.02    L 

0.27 

0.03    L 

0.005L 

0-1  1 

3.6 

0.09 

MAXIMUM 

104.0 

0.009 

5.1 

0.04 

0.52 

0 .  030 

0.D05 

•  0.210 

6.800 

0.190 

AVG   OR 

GEOM   MN 

(•) 

62.1 

0.002D 

1  .580 

0.022D 

0.237 

0.030D 

0.005D 

0.101 

2.96B 

0.091 

MINIMUM 

1  .2 

0.001 

0.420 

0.020 

0.090 

0.030 

0.005 

0.040 

0.05 

0.030 

NO    OF   SAMPLES 


B..0.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


SPANISH  RIVER 
AT  HIGH  FALLS 
RIVER         FLOW   G 


STATION  ID:   14-002B-020-02 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


02   01 

78 

1015 

.3 

11    02 

78 

1050 

.3 

11    03 

78 

1000 

3 

15    04 

78 

1000 

.3 

12    05 

78 

1025 

3 

10    06 

78 

1100 

.a 

OB    08 

78 

1040 

.3 

08   09 

78 

1045 

.3 

06    10 

VE 

0920 

.3 

04    11 

78 

0930 

.3 

08    12 

78 

1000 

.3 
MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM  MN  (») 
MINIMUM 

0    02CF004 

MAJOR 

BASIN:     GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:     LAKE 

HURON 

002 

TERM    STREAM:     SPANISH    RIVER 

7950 

ONG: 

U    T    M 

:     17    0456100.0    513620C 

■  0    4 

REGION:    05 

MILEAGE: 

53.10 

934 

901 

444 

BO 

81 

64 

805 

3 

1 

33 

SAMPLE 

SCD 

FLOW    CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

WATER 

DISS. 

SOAY 

TOTAL 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG   C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

24502 

3 

8 

3150.00 

4.        L 

2.        L 

I. 

0.0 

13.0 

0.4 

0 .  007 

24546 

6 

a 

3180.00 

B  . 

2.        L 

2. 

0.0 

12.0 

0.2 

0.001 

24586 

6 

8 

3800.00 

0.0 

13.0 

0.3 

0.002 

24633 

3 

6 

8 

1630.00 

1  .0 

11.0 

0.8 

0.005 

24676 

3 

6 

B 

1 1900.00 

13.0 

1  1.0 

0.4 

0.010 

24724 

G 

8 

2350.00 

15.0 

10.0 

0.2 

0.004 

24810 

6 

8 

1410.00 

19.0 

11.0 

0.8 

0.014 

24856 

3 

9 

34B0.00 

14.0 

11.0 

0.2 

0.018 

24901 

fi 

B 

6190.00 

8.0 

10.0 

0.2 

0  .  004 

S4947 

6 

a 

3610.00 

3.0 

1  1  .0 

0.2 

0.006 

24993 

6 

9 

3000.00 

0.0 

12.0 

D.2 

0.007 

1 1900,00 

B. 

2. 

2. 

19.0 

13.0 

0.8 

0.018 

3972.73 

6.  *    D 

2.  •    D 

2.' 

6.6 

1  1  .4 

0.3 

0.007 

1410.00 

A. 

2, 

3. 

0.0 

10.0 

0.2 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  I 


Sample  INFORMATION  SYSTEM 


STATIC"  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PACE    453 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
ftET       MTRS 


0]  01 
11  02 
II  03 
IS  04 
11  OS 
10  06 
06  OB 
OS  09 

05  10 
04    II 

06  13 


78  H'I5 

78  tOSO 

79  1000 
78  1000 
7B  1025 
7B  1100 
78  1040 
7B  1045 
78  0</i20 
78  0<'30 
78  IC'00 


.3 
3 
..3 
.3 
-3 


.$ 
3 
3 

.3 


WAX 'HUM 

AVG    OP    GEOM   MN     I  •  I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    TR    LUT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


03  01     78     '015 

11  0!  78  1050 
It  M  78  1000 
16  04   78    1 000 

12  05  7B  1025 
10  OS  78  1 100 
06  08  78  1040 
08  09  78  1045 
08  10    7B    0*i20 

04  11  7B  0<i30 
06  12    78    1000 


3 
-3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 


34 

FI LTERED 

REACTIVE 

P    HG/L 

0.0011- 
0.001 L 
0 .00  1 L 
0  .  00  I 

o  ooi 

0  ,  003 
0  007 
0,001 
0.0Q1 
0.00] 
0.003 

0.0O7 
0.0020 

o.oo' 

1 1 


FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 


0.016 
0  020 
0.012 
0.056 
O.052 
0  034 
0-070 
0.022 
0.036 
0.024 
0,040 

0  070 
0.032 
0.012 

I  I 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  OSOLIDS 

MG/L  MG/L 

31 
33 
34 
35 
30 
29 
41 

35 
32 
30 
33 


30 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


340 
360 
330 
320 
390 
250 
320 
110 
300 
330 
430 


0  430 
0-398 
0.110 

11 

14 
CONO, 
25C 
UMHCS 

48 
50 
53 
54 
46 
43 
49 
54 
49 
46 
50 


31 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 


003 
002 
001 
002 
003 
004 
02!. 
005 
003 
004 
002 


D.02S 
O.OOb 
0.001 

1  1 

16 

TUBB 
FORMAZIN 

man 

0  90 
1.20 
1.30 
t.10 
2.  10 
0.60 

0  40 
0.60 

1  .20 
1  .30 
1  .  10 


22 
f ILTEREO 
N03H 
MG/L 

0.063 
0  073 
0.114 
0.  140 
0,  155 
0  095 
0-600 
0.065 
0.  1  IS 
0.  1  01 
0.103 

0.600 
0.  148 
0.O63 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


0.9 
0.9 
1  .0 
1.3 
0.8 
0.9 


17  IB 

IN6UNC  TOTAL 

N  ORGNC      N 

MG/L  MG/L 


23 

TOIAL    H 


081 

0')5 
127 
168 
310 

rsa 

CSS 

0«2 
154 
129 


0.6^15 
0.184 
O.OHI 

II 


59 
SULPHATE 


0.224 
0 .  2  40 
0.318 
0,394 
0.338 
0.216 
0.250 
0.0B8 
0.264 
0.306 
0.390 

0.390 
0.266 
O.OBB 

11 


280 
REACTIVE 
SILICATE 
MG/L    SI  MG/L 


MG/L 

0.305 
0.335 
0.445 
0  462 
0.54B 
0.349 
0.945 
0-  ISO 
D.418 
0.435 
0.535 

0  945 
0  451 
0  180 

11 

95 
ACIDtTY 
PH  8.3 
MG/L 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


32. 
33. 
34. 
79. 
32. 
30 
43 
40 
33 


79.0 
38.3 
30.0 

I  1 

52 

TOT  ALU 

AT  LAB 

MG/L 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/  L 

I  ,2 
0.» 
0.4 
44  0 
2.4 
O.il 
1  .  1 
4  (i 

0.9 

2.0 
0.7 

44.0 
5.4 
0.4 


55 

PM 
T  LAB 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( •) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR  STN   STN  SAMP   PJ 

DY  MO  TR  LMT  DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 

05  01     7S    1015  .3 

I  1     02    78     1050  .3 

II  03  78  1000  3 
12  05  78  1025  .3 
10    06    78     I. 00  3 

06  08  78  1040  ,3 
04  11  7»  01130  ,3 
08    12    78     1000  .3 


41 
41 
41 

35 
32 
29 

54 
49 
43 

2.10 
1  .07 
0.40 

1  .2 
1  .0 
0.8 

10  0 
10.0 
10.0 

2.50 
2,50 
2,50 

1.5 

1  .5 
1  .5 

13 

13 
13 

6  53 

6.53 
6.59 

t 

10 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

74 
TOT.  MAG 
NESIUM 
MG/L 

68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 

66 
SODIUM 
NA 
MG/L 

41 
COO 

MG/L 

265 

TOTAL 

ARSENIC 

MG/L 

203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 

o.ooi 

0 . 00  1  L 
0 . 00 1 L 

o  001 

0.001L 

0.001 

0.001 
O.OOH 


0.250 

0-osol 

0.230 

0-1  so 
0.160 
0.46D 
0.340 
0.210 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   III    CI 

M 1 N I  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BAG    DEPTH 

FEET  MTRS 


02  01 
II    03 

11  03 
IS    04 

12  05 
10  06 
06  08 
OB  09 
06  10 
04  11 
08  13 


78  1015 
78  1050 
78  1000 
78  1000 
78  1025 
78  1  I  DO 
78  1040 
78  1045 
78  0920 
78  0930 
78  1000 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • I 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HCUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LUT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


03  01 

78 

icis 

3 

11  02 

78 

IC50 

,3 

11  03 

7B 

1C00 

3 

15  04 

78 

1C00 

3 

12  05 

78 

1C3S 

.3 

10  06 

78 

1100 

.3 

06  08 

78 

1C40 

.3 

oa  09 

78 

1C45 

.3 

06  10 

78 

0=20 

3 

04  11 

78 

OS  30 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  («l 

MINIMUM 

0.  170 
0.  170 
0.  170 


231 
TOTAL 
CHROMIUM 

MG/L 

0.030L 
O.020L 
0.020L 

0.020L 
0.020L 
0.040L 


0  ,  040 
0.02QL 

I) .  040 

0.025D 

0.020 


18.0 
18.0 
18    0 

1 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

0,030 
0.  100 
0  020 

0.040 
0.040 
Q.OlDL 


0.020 
0.030 

0.  100 
0.O360 

o.ato 


453  454 

GROSS'A-  QROSS-8'' 

UND1SS  DISS 

PCI/L  PCI/L 

11  3. 

1  -    I  3. 


5.00 
5.00 
5   00 

I 

239 
TOTAL 
LEAD 

MG/L 

0.030L 
0  030L 
0  030L 

0.03QL 
O.D30L 
0    030L 


030  L 
030L 

030 

030D 

030 


455 
GHOSS-B" 
UNOISS 
PCI/L 

I  . 


I  ,30 
1  .30 
1  .30 

1 

215 

TOIAI. 

CADMIUM 

MG/L 


005  L 
0051. 
005L 

005  L 
OOSL 


0.005L 
O.OOSL 

0.005 

0.005D 

0.005 

e 

456 
URANIUM 
238 
UG/L 

10. 
10. 
10. 
10. 
10 
10. 
10. 
10. 
10. 
10. 

10. 
10.  D 
10. 


249 

TOTAL 
IINC 
MG/L 

0.010L 
O.OtOL 
O.OIOL 

O.OIOL 

0.010 

O.OIOL 


020 
O10L 

020 

011D 

010 


0.46 
0.45 
0-45 


301 
TOTAL 


MG/L 


0.016 
0.016 
0.016 


1  .30 
1  .30 
1  .30 

1 

238 

TOTAL 

NICKEL 

MG/L 

0.020L 
0  020L 
0.020L 

0.020L 
0.020L 
D.110 


0.020L 
0.020L 

0.110 

0.0310 
0.020 


19 
19 
19 


O.OOI 
0 . 00 1 D 
0.001 


217  451 

TOTAL  RADIUM 

COBALT  226  DISS 

MG/L  PCI/L 


0.020L 
0 . 020  L 
0  020  L 


0.460 

0.23'D 

0.050 


452 
GROSS " A  ■ 

OISS 
PCI/L 


0.030L 
0.020L 
0  020L 


0  020L 
0  020L 

0  030 
O  02 ID 
0  020 


NO  OF  SAMPLES 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  nVER  BASINS 


B.O.W./  SITE:  MINISTIC  CREEK 

SAMPLE  POINT:  AT  FIRST  BRIDGE  ON  AGNEW  ROAD 

5TAT10N  TYPE:  RIVER 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    424 
STATION  ID:   14-0028-021-02 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  ERG  DEPTH 
FEET       MTHS 


02  01  7B  1040 
1345 

11  03  7B  1030 
15  04  7B 

12  05  78 
09  07  78 
OS  08 

05  09  78  1115 

06  10  78  0945 
04  11  7S  1000 
OB  12  7a  1030 


1030 
1050 
1025 
l  100 


.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  *  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   ST*  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRC  DEPTH 
FEET      MTRS 


02  01  7B 

11  03  7B 
IB  04  7B 

12  05  7B 
09  07  78 
06  08  7B 
OB  09  78 
06  10  78 
04  1 1  78 
08  12  78 


1040 
1245 
1030 
1030 
1050 
1025 
1100 
1115 
0945 
1000 
1030 


.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I ' ! 

MINIMUM 


934 

SAMPLE 


24503 
24507 
24587 
Z4634 
24677 
24765 
248'  1 
24857 
24902 
24948 
24994 


19 

FI  LTEPED 
AMMONIA 

MG,  L 

0.072 

0.030 
0.160 
0.  108 
0.02B 
0.094 
0  .  058 
0.05B 
0.010 
0.034 
0.100 

0.160 
0 .  068 
0.010 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:    SPANISH    RIVER 


T014L 
COLIFORM 
MF/100ML 


4  6    8 

4  6    8 

4  6    8 

3  6    3 

3  6   9 
6  8 

6  a 

6  B 

6  8 

6  B 

4  6    8 


20. 

13. 


20         21  22 

TOTAL  FILTERED  FILTERED 

KJELDAHL  N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L  MG/L 


17  045B77E 

.0  5138500 

0  4     REGION:  05 

81 

B4 

805 

3 

FECAL 

M.F. 

WAIER 

DISS. 

COLIFORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

4. 

4. 

o.o 

12.0 

2.   L 

2.   t 

0.0 

12.0 

0.0 

11  .0 

1  .0 

10  0 

12  0 

10  0 

13.0 

10.0 

20.0 

10.0 

14.0 

10  -  0 

a.o 

10.0 

3.0 

10.0 

0.0 

11  .0 

4, 

4. 

20.0 

12.0 

3.'  D 

3.  ■  0 

6.9 

10.5 

2. 

2. 

0.0 

10.0 

0.460 
0.270 
0.490 
0.4|0 
0.410 
0 .  550 
0.450 
0.450 
0.500 
0.440 
0.450 

0.550 
0.444 
0.270 


0.004 


002 

soa 

005 
004 
009 
013 
006 
006 
005 


0.0I3 
0.006 
0.002 


0.396 
0.  143 
0.757 
0.520 
0.  120 
0.171 
0.  172 
0.110 
0.  140 
0.240 
0.375 

0.757 
0.286 
0.  1  10 


MG/L 

472 
175 
920 
633 
152 
274 
243 
174 
0.156 
0.279' 
0.480 

0.920 
0.360 
0.  152 


TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 

0.38B 
0.2.10 
0.330 
0 .  302 
0 .  382 
0.4L.6 
0-302 
0.3<j2 
0.4'JO 
0.406 
0.350 

0  .400 
0.375 
0.240 


MG/L 

0.860 
0.415 
1  .250 
0.935 
0.534 
O.730 
0.635 
0.566 
0.646 
0.685 
0.B30 

1  .250 
0.735 
0.415 


STORET  CODE: 

02 

002 

7950 

MILEAGE: 

54.30 

1 

33 

34 

-DAY 

TOTAL 

f 1 LTERED 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P  MG/L 

0.4 

0.013 

0.001L 

0.6 

0.014 

0.001L 

0.2 

0.017 

0.002 

0.8 

ooi  i 

0.002 

0.2 

0,02  0 

D .  0  03 

1  0 

0.046 

0.004 

0.4 

0.022 

0.005 

0.2 

0.030 

0.005 

0.6 

0  .020 

0.002 

0  .  4 

0.015 

0.001 

D.2 

0.018 

0.004 

1  .0 

0.046 

0.005 

0.5 

0.021 

0.003D 

0.2 

0.01  1 

0.GO1 

11 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

52.0 
49.0 
57.0 
53.0 
39.0 
65.0 
71  .0 
59.0 
41  .0 
60.0 
76.0 

76.0 

56.5 


11 


11 


6  107 

SUSP.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


4.2 


5.5 

4.  8 
6.9 

e.B 
5.2 

5.  1 
3.0 
3.7 

e.a 


4B 


34 

5B 
62 
54 
36 
57 
72 

72 
52 
34 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pd 
OY    MO    YR    LMT  DIST    0RG    DEPTH 

f[fl  MTHS 


02   01    78    1040 
'       1245 


'J 


14 

16 

56 

50 

260 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

250 

FORMAZIN 

MG/  L 

SILICATE 

PH  B.3 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

74 

2.  10 

2.  1 

14.0 

5.00 

5.9 

15 

6,73 

0.650 

3.0 

70 

2.  10 

2.  1 

12.5 

3.25 

2.2 

18 

7.02 

D.300 

2.0 

11  03  78 

1030 

.3 

86 

3.40 

2.6 

18 

15  04  78 

1030 

-3 

73 

3.10 

4.6 

12  05  78 

1050 

.3 

53 

2.50 

1  .7 

09  07  78 

1025 

.3 

&[' 

4.90 

3.3 

06  OS  78 

1  100 

.3 

96 

3.30 

2.4 

OB  09  78 

1115 

.3 

83 

1  .  90 

1  .7 

06  ID  78 

0945 

.3 

55 

3.00 

2.0 

04  11  7B 

1000 

< 

8B 

2.10 

2.3 

08  12  7B 

1D30 

.3 

110 

2.40 

2.4 

29 

MAXIMUM 

1  10 

4.  90 

4.6 

29 

AVG  OR 

GEOM  MN 

i-i 

BO 

2.80 

2.5 

17 

MINIMUM 

5.3 

1  .90 

1  .7 

12 

6.00 


6.0 

23 

7.02 

0.920 

4.4 

19 

6.84 

0.730 

2.2 

15 

6 .  66 

0.300 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 

STN 

DIST 

FEET 

STN  SAMP   PU 
BRC  DEPTH 

M1RS 

76 

Calcul 
hardness 

MG/L 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

74 
TOT.  MAG 
NES] UM 
MG/L 

69 

COLOUR 

HA2EN 

UNITS 

67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 

66 
SODIUM 
NA 
MG/L 

02  01 
11  03 

78 
78 

1040 
1245 
1030 

a 

.3 
-3 

28.0 
26.0 
33.0 

7.00 
7.00 
8.40 

2.50 
2.00 
2.95 

40 
30 
50 

0.70 
0.65 
0.85 

2.00 
2.00 
2.50 

12  OS 

78 

1050 

.3 

09  07 

78 

1025 

.3 

oe  oa 

78 

1100 

.3 

04  11 

08  12 

78 

7B 

1000 
1030 

.3 
.3 

44.0 

1  1  .20 

3.95 

72 

0.70 

2.30 

a  «(.; 

MAXIMUM 

OR  GEOM  MN  (•) 

MINIMUM 

44.0 
32.8 
26.0 

11.20 
8.40 
7.0O 

3.95 
2. 85 
2.00 

72 
48 
30 

0.B5 
0.73 
0,66 

2.50 
2.20 
2.00 

A\  265        203         22  1 

COD      TOTAL      TOTAL      TOTAL 

ARSENIC  ALUMINUM  CHROMIUM 
MG/L       MG/L       MG/L       MG/L 

35 


2B 

0.001 

0.190 

0.020L 

35 

0  001  L 

0  .240 

0.020L 

0.001 

0.460 

0.020L 

0.002 

0.240 

0.020L 

0.001 

0.400 

0.040L 

0  001 

0.210 

0.020L 

23 

0  001  L 

0.220 

0.020L 

35 

0  .002 

0.460 

0.040 

30 

0 .001 D 

0.2B0 

0.O23D 

23 

0.001 

0.190 

0.020 

SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


NO    OF    SAMPLES 


STN      STN   SAMP      Pd 
DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


02  01 

7B 

1040 

1 

1245 

.3 

11  03 

78 

1030 

.3 

15  04 

78 

1030 

.3 

12  05 

te 

1050 

.3 

09  07 

78 

1025 

.3 

D6  08 

78 

1  100 

.3 

06  09 

78 

1115 

3 

06  10 

78 

0945 

J 

04  11 

78 

1000 

.3 

OB  12 

78 

1030 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  | - ) 
MINIMUM 

225 

TOTAL. 

COPPER 

MG.'L 


0.040 
0.010 

0  .  030 
0.060 
0.010L 


0.020 
0.03O 

0.060 

0.0290 

O.OIO 


229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 


0.030L 
0.030L 

0.030L 
0.030L 
0.030L 


0.030L 
0.030L 

0.030 

0.030D 

0.030 


215 
TOTAL 
C ADM  1 UM 
MC/L 


-005L 
.005L 

.OOSL 

.  005  L 
.005L 


.OOSl 
.0051 

.005 
.OOSD 

.005 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 


0.010 
0.0  101. 

0.020 

0.020 
0.010L 


020 
OIOL 

020 

0I4D 

010 


201 

TOTAL 


094 
029 
0B1 


0.  091 
0.074 
0.029 


238 

TOTAL 

NICKEL 

MG/L 


0.020L 
0.020L 

0.03OL 
0.020L 
0.020L 


OSOL 
020L 

.020 
020D 
.020 


217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 


451  452 

RADIUM  GROSS'A" 
226    DI5S  DISS 

PCI/L  PCI/L 


0.020L 
0.020L 

0 . 030L 
0.002L 
0.020L 


0.D20L 
0.020L 

0.030 

0.0T9D 
0.002 


1  . 


1  . 
1. 


1  . 


453 
CROSS-A- 
UNG ISS 
PCI/L 

I  .  L 


NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PACE    425 


SAMP  DTE  HOJR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YH  LMT    DIST  6RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


02  01  7B  1040 
1 2  95 

tt  03  76  1030 

IS  04  76  1030 

12  05  78  10S0 

09  07  7B  1025 

06  OB  7B  1100 

00  09  7B  1t15 

06  10  78  0915 

04  11  78  1000 


454 

GROSS" B" 

DISS 

PCI/L 


2. 
4. 
3. 
3. 
2. 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  | ' ) 

MINIMUM 


455  456 

GROSS "B"  URANIUM 

UNDISS  238 

PCI/L  UG/L 


1 . 

L 

10 

L 

1 . 

L 

10 

L 

1  , 

L 

10 

L 

15. 

10. 

L 

1  . 

L 

10. 

L 

1  . 

L 

10. 

L 

1  . 

L 

10. 

L 

1  , 

L 

10. 

L 

1  . 

L 

10. 

L 

1  . 

I 

10. 

L 

ts. 

10. 

2. 

D 

to. 

0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


M1N1STIC  CREEK 

ABOVE  AGNEW  LAKE  MINE  PUMPHOUSE 

RIVER 


STATION  ID:   14-002B-022-02 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


02   01 

76 

11  15 

.3 

11    02 

78 

1150 

3 

II    03 

76 

1100 

3 

15   04 

78 

1100 

,3 

12   05 

70 

1130 

.3 

09  07 

76 

1050 

.3 

06    08 

76 

1125 

.3 

OB    09 

78 

1140 

.3 

06     10 

78 

1010 

.3 

04    It 

78 

1025 

.3 

OS    12 

76 

1100 

.3 

MAX IMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     ( - ) 
MINIMUM 

NO    OF    5AMPLES 


SAMP    DTE    HCUfl       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


934 

901 

SAMPLE 

SCO 

NO 

24504 

4 

g  a 

2454B 

4 

6    8 

24SBB 

4 

6    8 

24635 

3 

6  a 

24678 

3 

6    9 

24766 

6 

8 

24812 

6 

1 

24658 

6 

e 

24903 

6 

e 

34S49 

6 

e 

24995 

4 

6    8 

MAJOR    BASIN;     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN;     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     SPANISH    RIVER 

U    T    M:     17    0453900    0    5141750.0    4 


BO  61                        84 

TOTAL  FECAL                  M.F 

COLIFORM  COLIFORM             ENTER 

MF/IOOML  MF/tOOML  MF/IOOML 


4 

10. 


2. 
2. 


10. 
6 
a. 


BOS 
water 

TLMP. 
DIG    C 

0.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


12 

0 

18 

0 

20 

0 

1  4 

0 

8 

0 

4 

0 

0 

0 

12 


10 


0 

o 

0 
0 
0 

10. 0 
10.0 
10  0 
1  1  .0 
10.0 
11.0 

12.0 

io. s 

10.0 


STORET    CODE:     02 


1 
5-DAY 
BOD 
MG/L 

0.6 
0  2 
C.2 


0.3 
1  .0 
0.5 
0.4 
0.5 
0.4 
0.2 


1  .0 


19 

20 

21 

22 

17 

IB 

23 

5 

FI LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0.013 
0.01  a 
0.02D 
0.012 
0.01  B 
0.04  2 
0.021 
0.028 
0-014 
0.017 
0.019 

0.042 
0-020 
0.012 

1  I 


002 
7950 

59.80 

34 
FI LTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 


001 
001  L 
002 
002 
003 

oo;i 

004 
001! 
010 
001 


o.oio 

0 . 004D 

o.ooi 
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SUSP.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOL  I  US 

MG/l  MG/L 


02  Ol     78  11 15 

11  03    76  11 50 

1  1  03    78  I  1(10 

15  04    78  1100 

1  2  05    78  I  1 1.'O 

09  07    78  10!iO 

oe  oe  78  Has 

05  09    7B  1140 

06  10  7B  100 
04  t  I  76  1  o:is 
08  12    78  1100 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

JlVG    OR    GEOM   MN     (  ■  ] 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


5AMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OY    MO    YR    LM"  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


02   01 

7B 

11  15 

.3 

1  1    02 

78 

11!>0 

.3 

»!    03 

78 

1  100 

.3 

15    04 

78 

1100 

.a 

12    05 

78 

1130 

.3 

09    07 

78 

101)0 

.3 

06    03 

78 

1125 

.3 

08  09 

78 

1140 

.3 

OS    10 

78 

1010 

.3 

04     11 

78 

10)5 

,3 

08    12 

78 

11  00 

.3 

MAXIMUM 

IVO   OR 

GEOM    MN     |»| 
MINIMUM 

0.074 
0.  162 
0.  154 
0.  168 
0.028 
0  064 
0  044 
0,050 
0.014 
0.032 
0.  102 

0.  168 
0.061 
0.014 


COND. 

25C 

UMHOS 


86 
66 
46 
71 
72 
56 


86 
66 
46 


0.480 
0.490 
0.520 
0.490 
0.390 
0.590 
0.490 
0.080 
0.53O 
0.520 
0    520 

0.590 
0.464 
O.OBO 

'      11 


0.004 
0-005 
0.004 
0  006 
0.004 
D.005 
0-013 
0.006 
0  006 
0.006 
0.004 


0  013 
0.006 
0.004 

1  1 


16  56 

turb.  Chloride 
form a2 in  mg/l 

UNITS 


2.30 
2.70 
3.40 
2.60 
I  .30 
2.50 
1  .50 
1  .70 
1  .40 
1  .80 
2.20 


3  40 
2.13 
1  .30 


2.  I 
2.5 
2.B 
10 
0.9 
2.1 
2.1 
1.2 
1  2 
1  .5 
1  .6 

2.B 


.376 

.615 

.741 

.665 

.  125 

.360 

.417 

0.  145 

0.  t  IO 

0.254 

0.351 

0.741 
0.373 
0.  110 


59 

SULPHATE 


MG/L 

14.0 
15.5 
14.5 


15.5 
14.7 
14.0 


0.454 
0.782 
0-899 
0.839 
0.  157 
0  429 
0.474 
0.201 
0.  130 
0.292 
0.457 


0 .  699 
0.465 
0.130 

1  1 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MC/L 

5.00 
5.80 
6.00 


6.00 
5.60 
5.00 


0.406 
0.328 
0.366 
0.322 
0  362 
0.526 
0.4  46 
0  .  030 
0.516 


416 


0.526 
0.38] 
0  030 

11 

95 
ACIDITY 
PH  8.3 
MG/L 

s.g 

6  6 

5.7 


0.860 
1  .110 
1  .265 
1  .  161 
0.519 
0.955 
0.920 
0.231 
0.646 
0.7B0 
0.875 

1  .265 
0.347 
0.231 

11 

52 

TOT     ALU 

AT     LAB 

MG/L 

15 


21 

18 

15 


48.0 
55.0 
57.0 
47.0 
32.0 
49.0 
49.0 
40.0 
32.0 
39.0 
47.0 

57.0 
4S.0 
32.0 


6.45 
6.77 
6.91 


6.91 
6.71 
6.45 


4.0 
2-3 
0.5 

II 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

O.BSO 
0.940 
1  .000 


l  ,000 
0.930 
0.850 


47 
53 
56 
43 

30 
46 


56 
43 
30 


25 

PHENOLS 


UG/L 


7.0 
7.C 
7.0 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HO'JR       STN       STN    SAMP 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET 

02  01  78    11 15 

11  02  78     1 1 50 

11  03  78     1100 

12  05  78  11.20 
08  07  78  10  50 
06  06  78  11 25 
0*  II  78  10J5 
08  1 2  78    1 1 00 

MAXIMUM 

»V0    OR    GEOM    MN     ( ■ | 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


76 

73 

74 

88 

67 

66 

»    PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT .    MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

500 1UM 

IH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

is 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

3 

29.0 

7.40 

2.50 

700, 

0-70 

1  ,90 

3 

32.0 

8.40 

2.80 

60 

0.80 

2.30 

3 
3 
3 
3 

33.0 

8,40 

2.90 

60 

0.85 

3.50 

33-0 
31  .3 
29.0 


8.40 
S. 07 


2.90 
2.73 

2.50 


70 

0.85 

63U 

0.78 

60 

0.70 

3.50 
357 
1  .90 


41 

265 

203 

231 

COD 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ARSENIC 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

30 

0.D01 

0.360 

0.02CL 

32 

0.001 

0.  160 

0.020L 

18 

0.OO1 L 

0.  IBO 

0.020L 

0.001 

0.460 

0.020L 

0.002 

0-440 

0.020L 

0.001 

0.290 

0.040L 

oooi 

0.470 

0.020L 

0.001L 

D.200 

0.020L 

3S 

0.002 

0.470 

0.040 

27 

O.OOtD 

0.320 

0.0230 

18 

0.001 

0.160 

0.O2O 

(    C    0    N    T    0    ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MINI5TIC  CHEEK 

ASOVE  AGNEW  LAKE  MINE  PUMPHQUSE 

RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


02    01 

7B 

1115 

.3 

1  1    02 

78 

HBO 

.3 

It    03 

78 

1100 

.3 

15    04 

78 

1100 

.3 

12    05 

7B 

1120 

.3 

09    0? 

7,B 

1050 

.3 

06    08 

78 

1125 

.3 

oa  09 

78 

1140 

.3 

oa  io 

7B 

1010 

.3 

04    11 

7B 

102S 

.3 

OB    12 

78 

1100 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     i -  J 
MINIMUM 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

0.040 
O.020 
0.050 


0 .  020 
0.020 


o    0330 
O.O10 


0.Q30L 
0.030L 
O.03OL 

0.030L 
0.030L 
0.030L 


0.030L 
0.030L 

0.030 

0.0300 

0.030 


MAJOR  BASIN.  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  MUROM 
TERM  STREAM:  SPANISH  RIVER 

U  T  Hi  '7  0453900.0  5141750.0  4 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    426 
STATION  ID;   14-0028-022-02 
5T0RET  CODE: 


MILEAGE: 


229        21S 

TOTAL      TOTAL 

LEAD  CA0M1UM 
MG/L       MG/L 


D.005L 
0.005L 
0.005L 

0.005L 
0.005L 
0.005L 


0.005L 
0  005  L 

0.005 

0.005D 

0,005 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

0.0101. 
0.0101. 
0.0101. 

0.020 
0.020 

0 . 0 1 0  L 


0.020 

o.oioi. 

0.020 

0 „014D 

o.oio 


201 

TOTAL 


0-094 
0.076 
0.068 


I.  0&4 
1 .086 
I.  076 


238 
IOTAL 
NICKEL 
MG/L 

0  020L 
0  020L 
0.020L 

0.020L 
0.020L 
0.O2OL 


0.020L 
0.020L 

0.020 

0.020D 
0.020 


21  7 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

0.020L 
O.O20L 
0 ,020L 

0.030L 
0.0021 
0.0201 


0.020L 
0.020L 

0.030 

0.0190 

0,002 


002 
7950 


59  BO 


■551 
RADIUM 
226  DISS 
PCI/L 


452  453 

GROSS'A"  GROSS"A'" 

DISS  UNDISS 

PCI/L  PCI/L 


NO  OF  SAMPLES 


454 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pd 

GROSS-E" 

OY   MO 

YR 

LMT 

dist 

BRG    DEPTH 

DISS 

FEET 

MTRS 

PCI/L 

03   01 

78 

1115 

.3 

3. 

11    02 

78 

1  ISO 

.3 

3. 

11    03 

7B 

1  100 

.3 

3. 

15    04 

78 

1  100 

.3 

i. 

1,2    05 

78 

1  120 

.3 

5 

09    07 

78 

1050 

.3 

3. 

06    OB 

78 

1125 

.3 

4. 

08    09 

78 

1140 

-3 

3. 

06    10 

78 

1010 

.3 

a. 

04     11 

7B 

1025 

.3 

MAXIMUM 

4. 

5. 

AVG 

OR    GEO* 

3. 

MINIMUM 

3. 

455  456 

GROSS"B"  URAMUM 

UNDISS  238 

PCI/L  UG/L 


10. 

L 

10. 

L 

10. 

L 

10. 

L 

10. 

L 

10. 

L 

10. 

L 

10. 

L 

1.0 . 

L 

10. 

L 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


JOHN  CREEK 

BELOW  OITCH  FROM  AGNEW  LAKE  MINE 

RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


II    02 

78 

1120 

.3 

11    03 

7B 

1240 

,3 

15   04 

7B 

1220 

.3 

12    OS 

76 

14J0O 

.3 

09    07 

7B 

1200 

.3 

06    08 

78 

1250 

.3 

08    09 

7B 

1245 

.3 

06     10 

78 

1200 

.3 

04     1  1 

78 

1210 

.3 

OS    12 

78 

1240 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN    ( - ) 
MINIMUM 

934 

SAMPLE 


got 

SCO 


24547 

4 

E 

24591 

4 

E 

23638 

3 

E 

24682 

3 

S 

24769 

6 

8 

24816 

6 

8 

24861 

B 

a 

24907 

3 

E 

24953 

6 

8 

24999 

4 

6 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
SPANISH    RIVER 


U    T    M:     17    0450200.0    5140900.0    4 


80 

TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

32. 


FECAL 
C0L1FORM 
MF/tOOML 


ENTER. 
MF/100ML 


2. 

2.« 
2. 


805 
WATER 
TEMP 
DEG  c 

0.0 

O.O 

1.0 
12.0 
18.0 
20.0 
14.0 

B  0 

3.0 


20.0 
7,5 
0.0 


STATION     10:        14-0 

328-023-02 

STORET    CODE: 

02 

002 

7950 

ON       05 

MILEAGE: 

65.90 

3 

1  ' 

33 

34 

DISS. 

5 -DAY 

TOTAL 

Fl LTERED 

02 

BOO 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

11.0 

0.2 

0.007 

0.001L 

11.0 

0.8 

0.009 

0.001 L 

9,0 

O.B 

0.013 

0.002 

9.0 

0.2 

0.024 

0.001 

9.0 

O.E 

0.013 

0.001 

10.0 

0.4 

0.01  1 

0.001 

9    0 

0,2 

0,020 

0.002 

10.0 

0.4 

0.018 

0    00! 

10.0 

0.2 

0.005 

0.001 

11  .0 

0.2 

0  .007 

a  .002 

11.0 

0.8 

0.02  4 

0.002 

9.9 

0.4 

0.013 

0.0010 

9.0 

0.2 

0.005 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

£3 

5 

6 

107 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP       PJ 

FI LTEREO 

TOTAL 

FILTERED 

Fl LTEREO 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BHG 

DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLI DS 

D    SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

11    02 

78 

1150 

.3 

0.  186 

0.  460 

0.005 

0.375 

0.566 

0.274 

0.840 

5B.0 

4.9 

53 

1  1     03 

7B 

1  240 

.3 

0.052 

0.430 

0.001 

0.  164 

0.217 

0.376 

0.595 

56.0 

2    2 

54 

15    04 

78 

1  220 

.3 

0.090 

0.340 

0.004 

0.385 

0.479 

0    2  50 

0.729 

86.0 

34.0 

52 

12    05 

78 

1300 

.3 

0.010 

0.370 

0.004 

0.075 

0-089 

0,360 

0.449 

47.0 

15.0 

32 

09   07 

78 

1  200 

.3 

0.030 

0.280 

0.004 

0.035 

0,069 

0    250 

0.319 

61 .0 

4.  8 

56 

06  OS 

78 

1250 

.3 

0.020 

0.320 

0.012 

0.018 

0.050 

0  ,  300 

0    350 

52.0 

1  .9 

50 

08  09 

78 

1245 

.3 

0.016 

0.310 

0.005 

0.035 

0.0S6 

0    2<34 

0    350 

39.0 

5.  4 

34 

06    10 

78 

1200 

.3 

0.006 

0,370 

0.005 

0.075 

0.086 

0,364 

0.450 

37.0 

6.  9 

30 

04    1  1 

78 

1210 

.3 

0.014 

0.  220 

0    003 

0.  102 

0.119 

0.206 

0.325 

43.0 

3.  1 

40 

08    12 

78 

1240 

.3 

0.070 

0.320 

0.002 

0.  183 

0.255 

0.250 

0.505 

47.0 

2.  8 

44 

MAX  I  MUM 

0.186 

0.  460 

0.012 

0,365 

0.566 

0.378 

0.840 

86.0 

34.0 

5B 

AVG 

OR    GEOM 

MN     (  *  I 

0.049 

0.342 

0    005 

0.  145 

0.  199 

0.293 

0.491 

52.6 

8.  1 

45 

M 

1NIMUM 

0 .  006 

0.220 

0 .  001 

0.018 

0.050 

0.206 

0.319 

37.0 

1  .  9 

30 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  O  ) 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE         437 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DV    MO    YR    LVT  DIST    6RG    DEPTH 

FEET  MTRS 


1  ! 

02 

78 

1  120 

.3 

11 

03 

78 

1240 

.3 

15 

04 

78 

1220 

-3 

12 

05 

7B 

1300 

.3 

09 

07 

7B 

1200 

.3 

06 

08 

78 

1250 

.3 

oe 

09 

7B 

1245 

.3 

06 

10 

7S 

1200 

.3 

04 

1  1 

7  8 

1210 

,3 

08 

12 

?e 

1240 
AVG 

.3 

MAXIMUM 

OR    GEOM   MN     ( * ) 

MINIMUM 

COND 

25C 
UMHOS 

Bl 
83 

80 


B6 

69 
47 


16 

TURB 
FORMALIN 

UNI  TS 

2  90 
2.70 
3.40 
4.  BO 
2.  10 
1  .  00 
1.10 
2.50 
1  .70 
I     80 

4.  BO 


CHLORIDE 

MG/L 


59 

SULPHATE 


MG/L 


15.5 
13.5 


15,5 
14.5 
13.5 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI     MG/L 

5.90 
4.05 


5.90 
4  98 
4.05 


95 

ACIDITY 

PK  8.3 

MG/L 

6,9 
3.3 


6.9 

5.1 
3.3 


TOT    ALK 

AT     LAB 

MG/L 


55 

PH 
AT     LAB 


6.85 
7.10 


7.10 
6.98 
6,85 


20B  76 

TOTAL  CALCLL 

IRON  HARDNESS 

MG/L  MG/L 


960 
700 


1  .700 
1  .330 
0.960 


32.  0 

34.0 


34.0 
33.0 
32.0 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HCUR       STN       5TN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT         DIST     BRG    DEPTH 
fEET  MTRS 

11     02  7B    1 120  .3 

11     03  7B     1240  .3 

09    07  7B    1200  .3 

06    08  78     1350  .3 

06    10  78     1200  3 

04    11  78    12  10  ,3 

08     12  78     1240  .3 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     (' J 

M I N I  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


12 

TOTAL 
CALCIUM 

MG/L 

74 
TOT       MAG 
NESIUM 
MG/L 

69 

COLOUR 
HAZEN 
Wilis 

67 
PTSSIUM 
K 
MO/L 

66 
SOD  I UM 
NA 
MG/L 

8.40 
10.40 

2.60 
1  .85 

60 

20 

o.ao 

0-85 

2    40 
3.70 

2.80 
2.33 
l    85 


60 
40 

20 


0-B5 
0.83 
0.80 


3.70 
3-05 
2-40 


265 
TOTAL 
AR5ENIC 
MG/L  MG/L 


COD 


36 


36 
25 
14 


001L 

001L 

001 

001 

001 

003 

003 


0.003 

O.002D 

O.001 


203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 

0.  110 
0  090 
0.340 
0  270 
0.270 
0.  170 
0.  170 

0.340 
0.203 
0.090 


221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 


020L 
020L 
020L 
040L 
020L 
020L 
020L 


0 .  040 
0.03  30 
0.020 


225 
TOT(,L 
COPPER 
MG/L 


040 

040 

100 

01DL 

02»L 

070 

070 


0 .  I  00 
0 . 050D 
0.01(1 


SAMP    DTE    HCUR       STN       STN    SAMP       f>J 
DY    MO    YH     LVT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


11 

02 

78 

1  120 

11 

03 

78 

1240 

15 

04 

78 

i:20 

12 

05 

78 

13  00 

09 

07 

78 

EMM 

06 

08 

78 

i:50 

08 

09 

78 

i:45 

06 

10 

78 

i:00 

04 

11 

78 

1110 

08 

13 

76 

1240 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

0.030L 
0030L 


0.030L 
0.030L 

0.050L 
0.030L 
0.030L 


315 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

0.005L 
0.005L 


0 -005L 
O.OOSL 

0.010L 
O.OOSL 
0005L 


249 

TOTAL 
2  INC 
MG/L 

0-010L 
0.030 


0-010 
0.010L 

0.020L 

0.010 

0,010 


301 
TOTAL 


0.082 
0.071 


23B 
TOTAL 

NICKEL 
MG/L 

0.020L 
0.020L 


0,  030 L 
0,020L 

0.  040L 
0.020L 
0.020L 


217  J51 

TOTAL  RAOIUM 

COBALT  226    OISS 

MG/L  PCI/L 


O.020L 
0.020L 


0 -020L 
0 .020L 

0.040L 
0.020L 
0.020L 


452  453                     454 

GROSS"A-  GROSS"A"  GROSS'S" 

DISS  UND1SS                  DISS 

PCI/L  PCI/L               PCI/L 


35- 
3. 
5. 
5. 
3. 
3 
3. 
4. 


MAXIMUM 

>IVG    OR     GEOM    MN     {  *  J 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


050 

0.010 

0,030 

0.082 

0-040 

0.040 

033D 

0-006D 

0.0140 

0.077 

0-0230 

0.023D 

030 

0.005 

0.010 

0.071 

0.030 

0.020 

35. 
6- 
3. 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


11  03  78  1  1:20 

11  03  78  12-10 
15  04  78  I2:?0 

12  05  70  1300 
09  07  7B  1200 
06  08  78  12!i0 
08  09  78  1245 
06  ID  78  1200 
04  11  78  12  1 0 
08  12  78  12-10 


STN       STN    SAMP       PJ 
DIST     BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


MAXIMUM 

WO    Ofi    GEOM    MN     (-) 

MINIMUM 


455  4S$ 

GROSS'S"  URANIUM 
UNDISS  238 

PCI/L  UG/L 

1  . 


L 

10 

L 

L 

to. 

L 

L 

10 

L 

10 

L 

10. 

L 

L 

10. 

L 

L 

10. 

L 

L 

10. 

L 

L 

10. 

L 

L 

10. 

L 

ID. 

B 

ID. 

D 

10. 

NO    Of    SAMPLES 


B.O.K./  SITE:  JOHN  CREEK 

SAMPLE  POINT:  ABOVE  DITCH  FROM  AGNEK  LAKE  MINE 

STATION  TY'E:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMI 


02  01  78  12. JO 

11  03  76  12  15 
15  04  78  1210 

12  05  78  1240 
09  07  78  1110 
06  08  78  1235 
08  09  78  12  30 
06  10  78  11  35 
04  1  1  78  1145 
08  13  78  1220 


STN       STN    SAMP       PJ 
DIST    BRG    OEPTH 
FEET  MTRS 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
,3 
3 
.3 


MAXIMUM 

IVG    OR    GEOM    MN     ( ' 1 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
SPANISH    RIVER 


LONG:  U    T    Mr  17    0449750.0    5141350,0    4 

934  901  BO  81  84 

SAMPLE  SCO  TOTAL  FECAL  M.F. 

NO  COtlfORM  COLIFORM  ENTER 

MF/100ML  MF/100ML       HF/100ML 


24506 

4    6    8 

270 

24590 

4    6    8 

24637 

3    6    8 

24681 

3    6    9 

24768 

6    8 

24815 

6    8 

248S0 

6    8 

24906 

3    6    8 

34952 
24998 

6   8 
4    6    8 

270 
270 
270 

10. 


10. 

10, 
10. 


103. 


108. 
106. 

188. 


STATION 

10:        14    00  28-024-02 

STORET   CODE: 

02 

002 

7950 

)    4 

!EGION:    05 

MILEAGE: 

66.30 

BOS 

3 

1 

33 

34 

WATER 

OISS. 

5-DAY 

TOTAL 

f 1 LTEREO 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

0.0 

12.0 

0.4 

0.013 

0.001 

0.0 

11  .0 

0.4 

0.008 

0.001L 

1  ,0 

10.0 

0.8 

0.015 

0.002 

12   0 

10-0 

0.2 

0.02  3 

0.001 

180 

10.0 

0.6 

0    014 

0.001 

20.0 

11.0 

0.2 

0    01  1 

0.001 

14-0 

11.0 

0.2 

0.020 

0.002 

8.0 

10.0 

0.2 

0.01B 

0.001 

3.0 

11    0 

0    2 

D.010 

0.001 

0.0 

12.0 

0,2 

0-012 

0.002 

20.0 

12.0 

0.8 

0.032 

0.002 

7.6 

10.8 

0.3 

O.014 

0.0010 

0.0 

10,0 

o.a 

0.008 

0.001 

(    C    0    N   T    D    > 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  T.IVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


JOHN    CREEK 

ABOVE    DITCH    FROM    AGNEK    LAKE    MINE 

RIVER 


LONG: 


MAJOR    BASIN.-    GREAT    LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM;    SPANISH    RIVER 

U    T    M:     17    04497SO.0    5141350.0    4 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE 
STATION     ID:        14-0023-024-02 


STORET    CODE:     02 


REGION:     05 


005 
7  a  SO 


66.50 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


STN       STN    SAMP       Pd 
OIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


02 

01 

78 

1230 

,3 

11 

03 

76 

1215 

,3 

IS 

04 

78 

1210 

.3 

3 

05 

7B 

1240 

.3 

09 

07 

78 

1  140 

.3 

06 

oa 

H 

1235 

.3 

OS 

09 

78 

1230 

.3 

06 

10 

78 

1135 

.3 

04 

11 

78 

1145 

.3 

08 

12 

7  8 

1220 
AVG   OR 

.3 

MAX IMUM 

GEOM    H    I'l 
MINIMUM 

02    01 

78 

I  230 

,,a 

11    03 

78 

1215 

- 

IS    04 

78 

1210 

.3 

12    05 

78 

1240 

:> 

09    07 

78 

1140 

3 

0$   08 

78 

1235 

.3 

08   09 

78 

1230 

.3 

06    10 

v  :■: 

1135 

.9 

04    11 

78 

1145 

.3 

OB    12 

78 

1220 

.3 
BAX1UUM 

AVG   OR 

GEOM  MN  ( • I 
MINIMUM 

IS  20 

FILTERED  TOTAL 

AMMONIA  KJELDAHL 
MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  L.MT   OIST  BRO  DEPTH 
FEET      MTRS 


0.024 
0.050 
0.120 
0 .  048 
0.022 
0,022 
0,016 
0.014 
0.034 
D.070 

0.  120 

0.042 
0.014 


0.260 
0.350 
0.380 
0.310 
0 .  330 
0.220 
0.200 
0.390 
0.270 
0.310 

O.  390 
0.302 
0.200 


FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0.002 

0.002 
0.004 
0 .  004 
0.003 
0.014 
0.005 
0.0O5 
0.004 
0.002 

0.014 
0,005 
0  ,  002 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 


17  :e 

INRGNC  TOTAL 

N  ORGNC   N 

MG/L  MG/L 


130 
163 

390 

oao 

035 
.021 

.035 

.085 

0,106 

0,  158 


0.3SO 
0.  121 
0.02  1 


0.  156 
0.215 
0.514 
0.  132 
0.060 
0.057 
0.056 
0,  104 
0.144 
0.240 

0.514 
0.  168 
0.056 


0.236 
0.300 
0.260 
0  .  262 
0.308 
0 .  1  08 
0.  104 


376 
236 
240 


0.376 
0.260 
0.  164 


MG/L 

0.392 
0.S15 

0.774 
0.394 
0.368 
0.255 
0.240 
0.4B0 
0.3BO 
0.480 

0.774 
0.428 
O.240 


14 

16 

56 

59 

2B0 

55 

52 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT 

ALK 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

PH   B.3 

AT 

LAB 

UMHOS 

UN  I  TS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

70 

2.60 

2.1 

11  .5 

3.20 

3.4 

15 

84 

2.00 

2.3 

13.5 

3.95 

321.0 

23 

Si 

3.90 

4.0 

49 

4.20 

1  .4 

84 

1  .80 

3    2 

79 

1  .10 

3.2 

53 

1.60 

1  .8 

49 

2.  SO 

1  .9 

61 

1  .40 

2.1 

68 

2.40 

2.2 

84 

4.20 

4.0 

13.5 

3.95 

321  .0 

23 

69 

2.38 

2.4 

12.5 

3.58 

162.2 

19 

49 

1     10 

1  .4 

11  .5 

3.20 

3.4 

15 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


51  .0 
57.0 
97.0 
45.0 
57.0 


53.0 
40.0 
41  .0 
43.0 
48.0 

97.0 
53.2 
40.0 


6  107 

SUSP.  CA  LCU  L 

SOLIDS  D- SOL  IDS 

MG/L  MG/L 


4     7 


1 

9 

44 

0 

13 

0 

2 

1 

2 

0 

44.0 
8.9 

1  .9 

10 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0.340 
0  .420 


7 

13 

0.420 

7 

07 

0.3B0 

7 

01 

0.340 

55 
S3 
32 
55 

51 


55 
44 
32 


25 
PHENOLS 


UG/L 


6.0 
6.0 
B.O 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE   HOUR      STN       STN    SAMP 
DY   MO   YR    LMT         DIST    BRG    DEPTH 
FEET 

02   01    7B    1230 

11  03   78    1215 

12  05    78    1240 
09   07    78    1140 


P     PJ 

TH 
II-. 

76 
CALCUL 
HA  RDNESS 
MG/L 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

74 

TOT .    MAG 

NESIUM 

MG/L 

68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 

66 
SODIUM 
NA 
MG/L 

a 

.3 

.: 

a 

26.0 
34.0 

7.00 

10.40 

2.00 
1  .35 

30 
20 

0.65 
0.80 

2.00 
2.50 

41 

265 

203 

221 

COD 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ARSENIC 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

26 

0.001 

0.220 

0.020L 

10L 

0.001L 

0.090 

0.020L 

0.001 

0.370 

D.020L 

0.001 

0.300 

0.020L 

06    08    78    1235 

3 

06    10    78    1135 

.3 

04     11     78     1145 

a 

08    12    78     1220 

3 

MAXIMUM 

34.0 

10.40 

AVG 

OR 

GEOM   MN    [  ■  1 

30.0 

8.70 

MINIMUM 

26.0 

7.00 

30 

25 
20 


0.80 
0.73 
0.65 


2.50 
2.25 

2.00 


as 

1BD 
TO 


0.001 
0.001 
0.002 
0.002 

0.002 

0.00  ID 
0.001 


0.190 

0.200L 

0.600 

0.600 

0.600 

0.321D 

0.090 


0.040L 
0.020L 
0.020L 
0.020L 

0.040 

0.0230 

0.020 


NO    OF   SAMPLES 


SAMP    DTE   HOUR      STN       STN    SAMP      PJ 
OY   MO    YR    LMT         DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


02  01  78  1230 

11  03  7B  1215 
15  04  78  1210 

12  05  78  1240 
09  07  7S  1140 
06  OB  78  1235 
08  09  78  1230 
06  1 0  78  1  1 35 
04  11  78  1145 
08  12  78  1220 


a 

.3 
.3 
.3 
.3 
,3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I • I 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

238 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

451 
RADIUM 
226    OISS 
PCI/L 

0.O4O 
0.030 

0.030L 
0.030L 

0.005L 
0.005L 

0.010L 
0.030 

0.030 
0.034 

0.020L 
0. 020L 

0.020L 
0.020L 

2. 

1  .        L 

0.020 
0,040 
0.010L 

0.030L 
0.030L 
0.030L 

0.005L 
0.005L 
0.005L 

0.010 

0.0201. 

0.0101. 

0. 020L 
0.020L 
0.0201 

0.030L 
0.020L 
0.020L 

1  .        L 
2. 

1  .        L 
1  .        L 
1  .        L 
1  .       L 
1  .       L 

0.020L 

0.  040 
0,  040 

0.050L 
0.030L 
0.030L 

0.010L 
0.0O5L 
0.005L 

0.0201. 

0.040 

0.040 

0.040L 
0.  100 

o.  100 

0.040L 
0.02OL 
0.020L 

0.040 

0.030D 

0.010 

0.050 
0 . 0330 

0.030 

0.010 

0.006D 

0.005 

0.040 

0.0230 

0.010 

0.034 
0.032 
0.030 

o.  loo 

0.043D 
0.020 

0.040 

0.0240 

0.020 

2. 

1  .        D 

1  . 

452        453 

GROSS" A"  GROSS' A- 
DISS     UNDISS 
PCI/L      PCI/1 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


02  01  78  1230 

11  03  78  1215 
15  04  7B  1210 

12  05  78  1240 
09  07  78  1140 
06  08  78  1235 
08  09  78  1230 
OS  10  78  1135 
04  11  78  1145 
08  12  78  1220 


.3 

a 

.3 

.3 
3 

:» 

.3 
.3 

.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OP  GEOM  MN  I  >  i 

MINIMUM 


454 
GROSS" 8" 
OISS 
PCI/L 

9. 
!, 

s. 

3. 
3. 

1. 
3. 
3, 
5. 

5. 

4. 
1. 


455 
GROSS'S" 

UN DISS 
PCI/L 


456 
URANIUM 
23B 
UG/L 

10.  L 

10.  L 

10.  L 

10.  L 

10.  L 

10.  L 


1G 
10. 

10. 

10. 
10. 


NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INF0HMAT10N  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  GIVER  BASINS 


B.O.X,/  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TVI'E 


MILL  DITCH 

AT  OPEN  DITCH  BELOU  MINE  OUTFALL 

RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
BY  MO  YD  LM'    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


OS  01  76  1  135 

II  02  7B  12:?0 

11  03  78  1135 
15  04  7B  11  ;>5 

12  05  7B 
09  07  7B 
08  09  78 


II  5 
5 

1200 


06  10  78  T0:iS 


.3 
.3 

i3 
.3 
.3 
.3 


04  11  78 
08  12  78 


1 0!)Q  .3 

1 1  :'0  a 

MAXIMUM 

I1YG  OP  GEOM  MN  (  '  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTBS 


,3 
.3 
,3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
■  3 
.3 


02 

01 

78 

n::S 

)1 

02 

78 

1220 

1  1 

03 

78 

T 1  :,s 

IS 

04 

78 

t  i :  5 

II 

05 

78 

isis 

09 

07 

78 

1  115 

08 

09 

78 

1200 

06 

10 

78 

io;s 

04 

1  1 

78 

io:o 

08 

12 

78 

112  0 

MAXIMUM 

AVG  OH  GEOM  MN  (  *  | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


LONG 


934 
SAMPLE 


24505 
24549 
24569 
24636 
24680 
24767 
24B59 
24904 
24950 
24996 


19 
Fl LTEREO 
AMMONIA 
MG/L 


650 
320 
630 
126 
196 
Soo 
358 
08  4 
46  1 
210 


0.650 
D.344 
D.084 


6    8 
6    8 


DATE    OF    REPORT       55    OCT    79       PAGE 
STATION    10:        14-0026- 025 ■ 02 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
SPANISH    RIVER 


U    T    M       17    0451500.0    51 41 850. 0    4 


901 

SCD 


TOTAL 
COLIFORM 
MF/1pOML 


55QOOE-H 
1483.-     C 


20 
TOTAL 

KJElDaHL 
MG/L 

1  100 
0.670 
1.410 
0.440 
0.520 
1  .300 
0.310 
0.470 
1  .210 
0.510 

1  .410 
0.814 
0    310 


21 

filtered 

N02-N 
MO/L 

0.007 
0.012 
0.010 

o  ooa 

0.007 
0  06  t 
0.014 
0.012 
0.045 
0.005 

0.061 
0.016 
0  005 


FECAL 
COLIFORM 
MF/lOOML 

10 
530. 


530. 
73 


FILTERED 

N03-N 

MG/L 


0.623 
0.83b 
0.705 
0  475 
0  820 
0  605 

0  560 

1  100 
0,560 

1  .  100 
0.729 
0.475 


84 
M.F 
ENTER 
MF/100ML 

56 
340 


340. 
138. 


17 
INRGNC 


667 
955 
475 
839 
676 
381 
877 
656 
606 
775 


1  .667 
1  .091 
0.656 


805 
WATER 
TEMP. 
OEG    C 

1    0 


1 

0 

2 

0 

13 

0 

19 

D 

16 

0 

10 

0 

5 

0 

2 

0 

19 

0 

7 

0 

TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 


0  .450 
0.650 
0.780 
0.314 
0-324 
0  800 
0-052 
0-366 
0.749 
U  ,  300 

0.800 
0471 
0    052 


DISS. 
02 

MG/L 


10.0 

9.0 
8  0 
7.0 
6.0 
6.0 


10.0 
7-6 
6.0 


23 
TOTAL    N 

MG/L 

2.117 

1  .505 

2  255 
1  .  153 
1  .002 
2,  181 

0  929 

1  ,042 
2.355 
1     075 

2.355 
1  .561 
0.929 


SfORET    CODE: 

02 

003 

7950 

MILEAGE: 

6  7.40 

1 

33 

34 

-DAY 

TOTAL 

FlLTEREO 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

1  .4 

0.069 

0    02D 

1  .4 

0.081 

0.027 

3.0 

0.210 

0.  100 

1  .4 

0.  100 

0    01B 

0    8 

0    062 

0.017 

3    8 

0.194 

0.052 

1  .0 

0.041 

0.012 

0.2 

0.065 

0.013 

1  .4 

0.060 

0-032 

0    4 

0.061 

oooa 

3,8 

0.210 

0.100 

1  .5 

0.094 

0.030 

0.  2 

0-041 

0.OO8 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


1  16 
125 
1  14 
175 


141  .0 
1  13.0 

90 . 0 


175.0 
TI4.2 
62.0 


10 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

a.  2 

7.5 

5.4 

87.0 

9.5 

3'  .0 

20.0 

at.  o 

6.7 
39.0 

87.0 

23.5 

5.4 


10 

107 
CALCUL 
D  -  SO  L 1 05 
MG/L 

106 

117 

109 

98 

75 

1  10 

93 

69 

75 

62 

1  17 
91 
62 


SAMP  DTE  HOUR  STN   STN  SAMP   PJ 

DY  MO  YR  LMT  DIST  BRG  DEPTH 

FEEY  MTRS 

02  01  78  1 135  ,3 

II  02  78  1220  ,3 

1 1  03  78  1135  ,3 

15  04  7B  1125  .3 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

CONO . 

TURB. 

CHLORI DE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT 

ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLii 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

SILICATE 

PH   8.3 

AT 

LAB 

AT    LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI     MG/L 

MG/L 

MO/L 

MG/L 

UO/I. 

166 

6.  BO 

6.0 

35.5 

4.80 

6.0 

30 

6,87 

1  .000 

3.0 

ieo 

6.20 

5    7 

34.5 

5.80 

6    4 

42 

7,06 

1  .250 

1 68 

6.60 

12.5 

23.0 

6.00 

6.6 

35 

7.  18 

1  .200 

136 

34  .  00 

14.0 

23.0 

3.55 

3    6 

16 

6,95 

3.700 

12  05  78  1215 

09  07  79  IKS 

OB  09  76  1200 

08  10  78  1035 

04  11  78  1050 

08  12  7B  1120 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( ■ } 

M 1 N I  MUM 

HO  OF  5AMPLE5 


SAMP  DTE  HOU*   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


0!  01  78  1 1 3  5 

11  02  76  1220 

11  03  76  113:? 
15  04  78  1 1 2b 

12  05  78  1213 
09  07  78  1 1  IS 
08  09  78  1200 
08  10  78  103!> 

04  11  78  1050 

05  12  78  112') 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
,3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  t - ) 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUS   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
,9 
.3 
.3 


02 

01 

78 

1139 

11 

02 

78 

1220 

11 

03 

78 

1135 

15 

04 

78 

1  125 

15 

05 

78 

I21S 

09 

07 

78 

1115 

08 

09 

78 

1200 

06 

10 

78 

1035 

04 

11 

78 

1050 

Of 

13 

78 

1120 

170 

B 

60 

143 

6 

10 

106 

27 

00 

1  15 

4 

40 

95 

5 

70 

160 

34 

oo 

139 

10 

97 

9! 

4 

30 

CALCUL 

HARDNESS 

MG/L 

63.0 
70-0 
52.0 


36.0 
62.0 
53.0 
34.0 
33.0 
31  .0 


70.0 


10 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

0.050 
0.050 
0.050 

0.050 
0.080 

0.030L 
0.D40 


10 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

16.00 
16-00 
13.40 
11  .20 
10-00 
16  00 
13  SO 
9.60 
8.  80 
7.80 

18-00 

12.46 

7.80 

10 

229 

TOTAL 
LEAO 
MO/L 


030L 
030L 
030L 

030L 
030L 

OEOL 
030L 


TOT.  MAO 

NESIUM 

MG/L 


6.00 
3.94 
2.50 

10 

215 

TOTAL 

CADMIUM 

MG/L 

0-005L 
0.0051 
0.005L 

0.005L 
0-0051 

0.010L 
0.005L 


24 

0 

30 

5 

28 

5 

26 

0 

28 

0 

22 

5 

35 

5 

27 

6 

22 

5 

10 

68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

30 
50 
50 


96 
56 

1  16 

65 
30 

10 

249 

TOTAL 
ZINC 
MC/L 


290 
250 
250 


0.220 
0.290 


0.110 
0.150 


67 
PTSSIUM 


1  .25 
1  .20 
1.50 
1  .25 
0.9O 
1  35 
1  .30 
1  .40 
1  .30 
O.gO 

1  .50 
1  .23 

0.80 

10 

201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

0.540 
0.540 
0.300 
0.290 
0  2  30 
0,510 
0.350 
0.270 
0.240 
0.210 


SOOIUM 

NA 

MG/L 

4.80 
6.80 

10.00 
e  60 

5.80 
7.00 
5.80 
6.  10 
5.60 
3.30 

10.00 
642 
3.30 

10 

238 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

0.020L 
0.020L 
0.020L 

0.020L 
0.020L 

0.040L 
0.020L 


13 
39 
34 
IS 
10 


10 

217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

0.020L 
0.020L 
0.020L 

0.030L 
0.020L 

0.040L 
0.020L 


6 

72 

0 

630 

7 

17 

2 

200 

6 

20 

1 

700 

6 

66 

2 

200 

6 

40 

2 

700 

6 

64 

1 

600 

7 

18 

3 

700 

e 

79 

1 

818 

6 

20 

0 

630 

41 

265 

203 

321 

COD 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ARSENIC 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

24 

0.001 

0.980 

0.D20L 

34 

o.ooi 

0.280 

0.020L 

38 

0 . 00 1 L 

0.350 

0.D20L 

40 

27 

o.ooi 

0.530 

0.020L 

4  4 

0    002 

0.  B20 

0.020L 

71 

25 

o.ooi 

2.100 

0.020L 

34 

0.001 

0-560 

0 . 02OI 

23 

71 

0.002 

2. 100 

0.020 

36 

0.0O1D 

0.803 

0.020D 

23 

0.001 

0.  280 

0.020 

451 
RADIUM 
226  DISS 
PCI/L 


455  453 

GROSS- A-  GfiOSS-A" 

DISS  UNDISS 

PCI/L  PCI/L. 


5- 

35. 

5. 


35. 

37. 

6. 


5. 
7. 

a. 

10 

4 
10. 

I  . 

7. 

4. 


MAX IMJM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


D.  080 
0 . 049D 
0.020 


0.050 

0.033D 

0.030 


0.010 

0.006D 

0.005 


290 
223 
1  10 


0.640 
0.349 
0.210 


0-040 

0.023D 

0.020 


0.040 

0.024D 

0.020 


10. 
5 


(  C  O  N  T  D  ) 


SAMPLE     INFORM*! ION     SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -    RIVER    BASINS 


B.O.W./    SITE:     MILL     DITCH 

SAMPLE    POINT:     AT    OPEN    DITCH    BELOW    MINE    OUTFALL 

STATION    TYPE:     RIVER 


DATE    OF    REPORT 
STATION     ID: 


MAJOR    BASIN:    GREAT    LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM;     SPANISH    RIVER 

LI    T    M:     17    0451500.0    51 41 850.0    4 


25   OCT    79       RAGE        43 

14-002B-025-02 

STORET    CODE:     02 
002 
7950 


454 

45S 

456 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP       PJ 

GSOSS-B" 

GROSS' B" 

URANIUM 

OY    MO    YH 

LMT 

DIST 

BRC 

DEPTH 

DISS 

UNDISS 

238 

FEET 

MT  BS 

PC1/L 

PCI/L 

UG/L 

02    01     76 

1135 

.3 

10, 

S. 

10.     L 

11     03    78 

I  220 

.3 

15. 

4. 

20. 

1 1     03    78 

I  135 

.3 

5. 

1. 

10.     L 

15    04    78 

1  125 

.3 

10. 

5. 

10.     L 

12    D5    78 

1215 

.3 

15. 

2, 

15. 

09    07    78 

1115 

.3 

3. 

6. 

10.    1 

OS    09    7B 

1200 

.3 

10. 

1  .    L 

21  . 

06    10   78 

1035 

.3 

a. 

4. 

20. 

04    11    78 

1050 

.3 

9. 

2. 

10.     L 

MAXIMUM 

15. 

6 

21  . 

AVG 

OR    GEOM 

UN     i  '  I 

9. 

3.    D 

14.     C 

HI 

:  N  I  W3K 

3. 

1  . 

10. 

HO    OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


VERMILION  RIVER 

HIGHWAY  17  2  MILES  EAST  OF  WHITEFI5H 

RIVER 


STATION  ID:   14-0026-027-02 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


02 

01 

7B 

0910 

1  1 

02 

78 

0945 

1  t 

03 

78 

0905 

15 

04 

78 

0620 

1! 

05 

78 

0855 

06 

06 

78 

0900 

10 

06 

78 

0920 

09 

07 

78 

0825 

og 

09 

78 

0905 

06 

10 

78 

0630 

04 

1 1 

7B 

0800 

08 

12 

78 

DSA5 

MAJOR  BASIN 
MIM08  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
SPANISH    RIVER 


U    T    M:     17    047855O.O    5137250.0    4 


93^ 

901 

80 

81 

64 

80S 

3 

SAMPLE 

SCD 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

WATER 

DIS< 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

TEMP. 

% 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

OEG    C 

MG, 

2450  I 

4 

6 

3 

20. 

4.        L 

36. 

0.0 

12.0 

245*5 

4 

B 

■ 

B. 

S.        L 

2.        L 

0.0 

12.0 

245B5 

4 

6 

S 

0.0 

13.0 

24630 

3 

6 

S 

1  .0 

11  .0 

24673 

3 

6 

S 

12.0 

10.0 

24807 

S 

B 

19.0 

I2.0 

24721 

6 

S 

14.0 

I  1  .0 

2476' 

6 

8 

20. 

4. 

17.0 

11.0 

21BS3 

6 

8 

14.  Q 

11.0 

24898 

B 

8 

3 

7.0 

11.0 

24944 

6 

8 

3.0 

12.0 

24990 

6 

8 

0    0 

12.0 

STORET    CODE: 

02 

002 

7950 

MILEAGE: 

65.40 

1 

33 

34 

5-DAY 

TOTAL 

FI LTERED 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

0.6 

0.019 

0 .  005 

0.4 

0.02  3 

0.007 

1  .0 

0.024 

0.011 

0.6 

0  .030 

0.014 

0.6 

0.02  9 

0    002 

0,4 

0.007 

o.ooi 

0.2 

0.01  1 

0.002 

0.6 

O.OOB 

0.004 

6.0 

0.08$ 

0,003 

0.2 

0  .  0 1  B 

0,003 

0.6 

0.012 

0.005 

0.2 

0.013 

0.004 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     |  '  | 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


20. 

4 

15    ■ 

3 

B. 

2 

13.0 

6    0 

0.06  6 

0,014 

1  1  .5 

1  .0 

0.02  3 

0.005 

10.0 

0.2 

0.007 

0.001 

19 

20 

21 

22 

17 

IB 

23 

5 

6 

7 

SAMP    DTF 

HOUR 

S  FN 

STN    SAMP       PJ 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

Fl LTEREO 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 
50L1DS 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N, 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLi  DS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/  L 

02    01 

78 

0910 

.3 

0.044 

0.310 

0.003 

0,  127 

0.174 

0.266 

0  .440 

B5.0 

1  .2 

1  1     02 

78 

0945 

.3 

0.950 

1  .520 

0.005 

0.605 

1  .560 

0.570 

2.  130 

200  .0 

2.  8 

1  1     03 

78 

0905 

.3 

1  .230 

1  .800 

0.008 

0.682 

1  .920 

0.570 

2.490 

205.0 

2.  2 

15    04 

78 

0820 

.3 

0.208 

O.S10 

0.006 

0    385 

0.S01 

0.  302 

0.903 

113.0 

3 .  1 

1  2    05 

78 

0855 

.3 

0.  192 

0  .  360 

0.062 

0.650 

0.904 

0.  IftB 

1  .072 

71.0 

13.0 

06    06 

78 

0900 

.3 

0.032 

0.230 

0.009 

0  ,006 

0.047 

0 .  1  98 

0.245 

83.0 

1  .  3 

10  06 
09    07 

76 

76 

0920 

CB25 

.3 
.3 

0.032 
0  .  036 

0.270 
0.260 

0 .  004 
0.002 

0.070 
0.020 

0.106 
0.058 

0.238 
0    224 

0.344 

0.2B2 

66.0 
70.0 

1     1 

1  .5 

08    09 

78 

0905 

.3 

0.038 

7.100 

0.001 

0.005L 

0.044 

7.062 

7 . 1.  06 

1 124.0 

17.0 

1  107 

D6    10 

78 

0630 

.3 

0.022 

0.410 

0.005 

0 .  1  20 

0.147 

0.36B 

0.535 

81  ,  0 

5.  8 

04    1  1 

78 

0800 

.3 

0    034 

0.340 

0.004 

0 .  1  36 

0.  174 

0  .  306 

0.480 

81  .0 

2.  6 

08    12 

78 

084  5 

.3 

0.080 

0.370 

0  .009 

0.51  1 

0    600 

0.290 

0.890 

81  .0 

0.  9 

MAXIMUM 

1  ,230 

7.100 

0.062 

0.682 

1  .920 

7  .062 

7.  106 

1  124.0 

17.0 

1  1  07 

AVG 

Oft    GFOM    MN     ( -  1 

0.242 

1.123 

0.010 

0.276D 

0-528 

0.8H2 

1  .410 

188.3 

4  .  4 

1  1  07 

MINIMUM 

0.022 

0    230 

O.OOI 

0.005 

0.044 

0.  168 

0.245 

66.0 

0.  9 

1  1  07 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       S'N    SAMP       PJ 

DY    MO    YR     LMT  OIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


02    01 

78 

0910 

.3 

11     02 

78 

0945 

.3 

1  1     03 

78 

0905 

,3 

15    04 

78 

0820 

.3 

12    05 

78 

0855 

.  ! 

06    06 

78 

0900 

.3 

10    06 

78 

0920 

a 

09    07 

78 

0B2S 

.3 

08    09 

78 

0905 

.3 

06    10 

78 

0630 

.3 

04    11 

78 

0600 

.3 

D8    12 

78 

084  5 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN 

(*) 

MINIMUM 

107 

1  4 

15 

56 

59 

280 

95 

52 

CALCUL 

COND. 

TUR3  . 

CHLOR I DE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

0- SOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

PH    8,3 

AT    LAB 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

S4 

129 

2.20 

5.4 

197 

303 

2    70 

14,0 

303 

313 

2.40 

17,0 

110 

110 

2.70 

10.0 

35.5 

3.50 

2.5 

26 

si 

89 

3.10 

3.5 

21  .0 

2.  NO 

2.8 

15 

82 

128 

0.70 

4.8 

25.0 

1.65 

2.3 

29 

65 

98 

0.80 

3.3 

25.0 

2-55 

1  .9 

19 

69 

106 

1  .00 

3    3 

19.5 

1  .  40 

1  .1 

24 

1430 

4.50 

85.0 

568.0 

3.25 

8.0 

4 

75 

116 

3.30 

5    3 

25.5 

2.65 

2.5 

24 

78 

120 

1  .  90 

5.  1 

26.5 

2.90 

2.0 

22 

80 

1,23 

1  .80 

5.6 

28.0 

3.40 

2.6 

23 

203 

1430 

4.50 

85.0 

588  . 0 

3.50 

B.O 

29 

100 

260 

2.26 

13.5 

88.2 

2.67 

2.8 

21 

56 

89 

0.70 

3.3 

19.5 

I  .40 

1  .1 

4 

1 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


7 

49 

0 

650 

7 

24 

0 

4  30 

7 

21 

0 

1  DO 

6 

97 

0 

190 

7 

69 

0 

1  40 

e 

33 

0 

670 

7 

33 

0 

430 

7 

78 

0 

440 

6 

98 

0 

370 

7 

76 

0 

670 

7 

22 

0 

380 

6 

33 

0 

100 

NO  OF  SAMPLES 


12 


(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT 


5AMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  HO  YR  LM"     D[ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


02  01 

IT  03 
It  03 
IS  04 
12  05 
06  06 
10    06 

og  o? 

08  09 
06  10 
04     I  I 

oe  i3 


7  8  09    0 

78  09.15 

78  0905 

78  ob:;o 

78  0S'.i5 

76  0900 

7b  09:>0 

78  OOliS 

70  0905 

7e  oe;to 

78  0800 

78  084  5 


MAXIMUM 
U\IG    OP    GEOM   MN     (  *  J 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
BT    MO    YR    LOT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


02  01     78  0910 

11  02    78  09"5 

11  03  76  0905 
15  04    78  061:0 

12  05  78  OB5T5 
06  06  78  0900 
10  06  78  09:'0 
09  07  78  OBI'S 
08  09  78  0905 
04  1  I  78  0800 
08  12    78  0B<I5 


MAXIMUM 

4tfS    OR    GEOM    MN     I ■ ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


inHri  r     me  Kun 

-      FfiVfcW 

UflS i Ni 

I 

3ATE    OF    REI 

>ORT 

25   OCl 

79       PAGE 

431 

25 
PHENOLS 

76 

CALCUL 

72 
TOTAL 

74 
TOT.    MAG 

68 
COLOUR 

67 
PTSSIUM 

66 
SOD  I UM 

41 

COD 

265 

TOTAL 

203 
TQTA- 
ALUMINUM 
MG/- 

UG/L 

HARDNESS 
MG/L 

CALCIUM 
MG/  L 

NESIUM 
MG/L 

HAZEN 
UNITS 

K 
MG/L 

NA 
MG/L 

MG/L 

ARSENIC 
MG/L 

0.001 

D.2  20 

0    001 

0.  160 

58.0 

17.00 

3.70 

35 

1  .65 

7.  10 

24 

0.001 

o.  iso 

2.0 
1     OL 

34.0 
50.  0 
63.0 

9.80 
14.60 
20    80 

2.  20 
3.20 
2.60 

30 
18 
38 

0.90 

110 
0    05 

2.70 
3.80 
2-30 

29 

21 
22 

0.001 
0    003 
0    002 

0,  9  90 
0.080 
0  .  1  40 

1  .OL 

39.0 

490  .0 

1  1  .20 

164    00 

2.  70 
19.00 

44 
12 

0.B5 
16.50 

3.00 
1  20 . 00 

10 

46 

0.002 

0.  120 

1  .  OL 

45.0 

13.20 

3.00 

58 

1  .  20 

4.00 

32 

45.0 

13    40 

2.90 

47 

T  .  15 

3.  40 

50 

0.001 

0.  520 

43    0 

12.60 

2.90 

43 

1  .20 

8.00 

37 

0 .  00  1 

0.  140 

2.0 

1  .3D 
1  .0 

490,0 
96.3 
34.0 

164.00 

30.73 

9.80 

19.00 
4.69 
2.20 

58 
36 
12 

16.50 
5.83 
0.85 

120.00 
17.14 
2-30 

50 
30 
10 

0.003 

O-Ooi 

0,001 

0.520 
0 .  1  94 
0.090 

4 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

g 

9 

221 

225 

329 

215 

249 

201 

238 

21  7 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

imn 

CHRoMl UM 

COPPER 

LEAD 

CAOi.iluM 

ZINC 

MN. 

NICKEL 

COBALT 

MG/  L 

MG/L 

MG/L 

MG/I. 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.020L 

0.  040 

0-030L 

0.005L 

0.020 

0  .  1  40 

0 

020L 

0.  Q2.QL 

o.oeo 

0    030  L 

O.0O5L 

O.02O 

0  .360 

0 

020L 
020L 

0.020L 

0.040 

O.03OL 

0.0051- 

0.  1  10 

0.  1  TO 
0.064 

0.280 

0 

0.020L 

0.030 

0.030L 

O.OOM. 

0.010 

0    060 

0 

.  030  L 

0    040L 

O.OlOL 

0.030L 

0.0051. 

O.OlOL 

0.040 

0 .  030 

0 

.  020L 

0    050L 

0.060 

0.030L 

O.OOSL 

O.OtOL 

0.021 

0.050 

0 

.  020L 

0. Q20L 

0-070 

0.O3OL 

0    0051. 

0.010 

0.0.!  s 
0    320 
0    0S8 

0.020L 

0 

.002L 

0.02GL 

0.060 

0.030L 

0.0051. 

0,040 

0.  1  30 

o 

.0"  3L 

0. 020L 

0,  030 

0    030L 

0.0051. 

O.OlOL 

0.066 

0.170 

0 

.  020  L 

0    QJO 

o.oeo 

0    030 

D ,  005 

0.  1  10 

0.320 

0.360 

0 

030 

0I9D 

002 

0.0220 

0.0470 

0.0300 

0.0050 

0. 027 D 

0.091 

0. 138D 

0 

0  .020 

o.oio 

0.030 

O.005 

0.010 

0 .  02 1 

0.020 

a 

8. O.K./    SITE:     WHITSON    RIUER 

SAMPLE     POIhT:     HIGHWAY    634    WEST    OF    VAL    CARON 

STATION    TYFE:     RIVER         FLOW    GAUGE    FED    02CF008 


14 

01 

7  8 

0915 

14 

02 

78 

O9C0 

19 

03 

78 

08C0 

17 

04 

78 

0725 

14 

05 

78 

1440 

13 

06 

78 

0B30 

10 

07 

78 

1410 

so 

08 

78 

I4C0 

17 

09 

7B 

14C0 

16 

10 

7  8 

0745 

19 

11 

7B 

1430 

16 

12 

7B 

1350 

MAXIMUM 

AVG    OH    GEOM   MN     ( ' ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


14  01 
14    02 

19  03 
17  04 
14  OS 
12  06 
10  07 

20  08 
17  09 
16  10 
l«  11 
tS  12 


78  09 IS 
78  0900 
78  0800 
78  072S 
78  1440 
78  0830 
78  1410 
7B  14C0 
78  1400 
78  0745 
78  1420 
78  1360 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  | ■) 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOLD   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
TEET       MTRS 


934 
SAMPLE 

NO 


24523 
24  5  79 
2.1622 
24656 
24702 
24742 
24788 
24  834 
24879 
24925 
24971 
25017 


FI LTEREO 

REACTIVE 

P  MG/L 

0.002 
O.OOS 
0.007 
0.004 
0  003 
0  006 
0,001 
0.004 
0.012 
0.004 
0.005 
0.004 

0.012 
0,005 
0  001 


901 
SCD 


3  6 

6  a 

6  e 

6  8 

6  a 


FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 


0.068 
0.  146 
0.  136 
0.  140 
0.036 
0.048 
0.016 
0.032 
0.024 
0  021 
0.028 
0.068 


0.  146 
0.065 
0.016 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     SPANISH    RIVER 

U    T    M:     17    0497500.0    516160 


444 
FLOW    CFS 


32.00 

22.20 

50. 

1  6 .  90 

36. 

156    00 

148.00 

40. 

24.00 

80. 

22.00 

ao. 

13.80 

270. 

50    90 

240. 

86,00 

20. 

83    40 

80. 

40.30 

156.00 

270. 

57.96 

71  . 

T3.80 

20. 

12 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


390 
4  70 
330 
520 
.530 
460 
230 
420 
660 
530 
460 


31 


0.860 
0.463 
0.230 


80         81 
TOTAL      FECAL 

COLIFORM  COLIFORM 

MF/10OML  MF/IOOML 


28 
104. 
92 


FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0.007 
0 .  006 
0,006 
0.009 
0.006 
0.014 
0.004 
0.010 
0.0T2 
0.005 
0.005 
0  .  006 

0.DI4 
0.008 
0,004 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 


0.273 
0.239 
0.384 
0.  480 
0.  1B5 
D.425 
0-  I  95 
335 
170 
120 
255 


0 
0 

o 

0.239 


0.460 
0.275 
0.  120 


STATION 

ID:        14-1 

3028- 

028-02 

ST0RE1 

CODE: 

02 

002 

7950 

J.O    4 

HEGION:     05 

MILEAGE: 

97.70 

84 

805 

3 

1 

33 

M.F. 

KATES 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

ENTER. 

TEMP 

02 

BOD 

P 

MF/1Q0ML 

DEC   C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0-0 

1  1  .0 

0-2 

0-019 

2  . 

0.0 

10.0 

0,  2 

0.013 

2.        L 

0.0 

10   0 

0.4 

0.020 

1  .0 

9.0 

0    8 

0.036 

13,0 

10.0 

0    8 

0.032 

15.0 

9.0 

0.4 

0.020 

18.0 

10    0 

0.6 

D.OIS 

19.0 

10.0 

0.2 

0.016 

12-0 

10. D 

3-4 

0.049 

4.0 

to.o 

0.8 

0.021 

0.0 

to.o 

0.2 

0.036 

0.0 

11.0 

0.2 

0.012 

2. 

19.0 

11.0 

3.4 

0.049 

2.'    D 

6.8 

10,0 

0.  7 

0,024 

2. 

0-0 

9    0 

0.2 

0.012 

17 
INRGNC 

N 
MG/L 

0  368 
0.391 
0.SJ6 
0.629 
0.227 
0.487 
0  216 
0.377 
0.206 
0.  146 
0.2&B 
0.313 


TOTAL 

OftGNC   N 

MG/L 


0.302 
0.324 
0.244 
0.380 
0.494 
0.412 
0.214 
0.388 
0.836 
0.509 
0,433 
0.242 


0.629 
0.348 
0.146 


0.836 
0.398 
0.214 


23 

TOTAL  N 

MG/L 

0.670 
0.715 
0.770 
I  .009 
0.721 
0.899 

0  429 
0.765 

1  042 

0  655 
0.72O 
0.555 

1  .042 
0.746 
0.429 


12 

5 
TOTAL 
SOLI DS 
MG/L 

129.0 
T42.  0 


161.0 
155.0 
127.0 
168.0 
135-0 
181  .0 
121.0 
105,0 
1  13,0 
133. 

181  .0 
139.2 
105.0 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/l 


51  .0 
8.3 
1  .5 


(    C    0    N    T    D    ) 


SAMPLE    INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    BEPOST     -     RIVER    BASINS 


B. O.K./    SITE:     UHiTSON    RIVER 

SAMPLE    POINT:     HIGHWAY    634    WEST    OF    VAL    CARON 

STATION   TYPE:    RIVER         FLOW   GAUGE    FED   02CF008 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT    LAKES 
LAKE    HURON 
SPANISH    RIVER 


U  T   M:     17    OA975OO.0    5161600.0    4 


DATE   OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE         43 

STATION    ID:       14 -0028-02B -02 

STORET  CODS:  02 
002 
7950 

REGION:  05  MILEAGE:    97.7 


•07 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pd 

CALCUL 

DY    MO 

v:: 

LMT 

31  ST 

BRG    DEPTH 

D-SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

14   01 

7? 

0915 

.3 

127 

14    02 

7:; 

0900 

3 

140 

19   03 

78 

0800 

.3 

res 

17    04 

79 

0725 

.3 

104 

14    05 

78 

1440 

.8 

110 

12    06 

78 

0830 

.3 

163 

10   07 

78 

1410 

.3 

133 

20  oa 

76 

1400 

.3 

S79 

17    09 

78 

1400 

.3 

117 

16    10 

re 

0745 

.3 

101 

19    11 

78 

1420 

.3 

107 

16    12 

78 

1350 

3 
MAXIMUM 

131 
179 

avo 

OR    GEOM 

131 

MINIMUM 

101 

14  16         56 

COMD.  TURB.  CHLORIDE 

2SC  FORMAZIN      MG/L 

UMKOS  UNITS 


195 

2.10 

216 

2.70 

238 

3.20 

16Q 

2-90 

170 

3.40 

255 

2.  10 

205 

I  .80 

275 

2.10 

180 

2.50 

155 

2.10 

165 

3.50 

202 

2.0 

Tij 

3.  BO 

201 

2.53 

IBS 

1.80 

13 

0 

13 

s 

16 

0 

14 

0 

11 

5 

12 

5 

13 

0 

18 

0 

14 

0 

10 

0 

12 

5 

17 

18 

0 

13 

7 

10 

0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  WKJTSON  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  BRIDGE  IN  THE  COMMUNITY  OF  BRADLEY 

STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


IS 

01 

78 

1235 

13 

02 

78 

1330 

18 

03 

7B 

1235 

16 

04 

7B 

1120 

14 

05 

78 

1125 

11 

06 

76 

1225 

10 

07 

76 

1125 

2  0 

09 

76 

1100 

17 

09 

78 

1115 

IS 

10 

78 

1245 

IS 

11 

78 

1  120 

16 

12 

7   ! 

1040 

934        901 
SAMPLE        SCD 
NO 


24536 
24572 
24614 
24650 
24696 
24736 
24782 
2482B 
24673 
24919 
24965 
25011 


6  e 

6  8 

6  8 

6  8 

6  e 

8 
3 


MAJOR    BASIN:     GREAT    LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     SPANISH    RIVER 

U   T   M:     17    0479600.0   5153600.0 

SO  81  34 

TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML 


200. 
100. 


360. 
B60. 


304. 
60. 


STATION    ID:       14-0 

32B-030-O2 

STORET    CODE: 

02 

002 

7950 

4           REGION:    OS 

MILEAGE: 

60.60 

60S 

3 

1 

33 

34 

WATER 

DISS. 

5-OAY 

TOTAL 

FI LTEREO 

TEMP, 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

DEG  C 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

P  MG/L 

0.0 

11.0 

0.4 

0.002 

0.001 

0.0 

11.0 

0.2 

0.014 

0.001 

0.0 

to.o 

0.4 

0.017 

0.006 

1.0 

9.0 

1  .0 

0.033 

0.008 

12.0 

10.0 

1  .0 

0.048 

0.005 

15.0 
17.0 

9.0 

0.4 

0.018 

0.003 

9.0 

19.0 

10.0 

0.4 

0.013 

0.003 

12.0 

10.0 

0.4 

0.028 

0.008 

6.0 

10.0 

0.4 

0.024 

0 .  003 

1.0 

10.0 

0.2 

0.020 

0.008 

0.0 

11  .0 

0.2 

0.013 

0.005 

MAXIMUM 

860. 

304. 

2. 

19.0 

11  .0 

1  .0 

0.048 

0.008 

AVG 

OR    GEOM    MN 

190.' 

24.' 

2.'    D 

6.9 

10.0 

0.5 

0.022 

0.005 

MINIMUM 

48. 

2. 

2. 

0.0 

9.0 

0.2 

0.002 

0.001 

NO 

3F    SAMPLES 

6 

6 

1 

12 

12 

11 

I  1 

11 

19 

20 

21 

22 

17 

ie 

23 

5 

6 

107 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FI LTEREO 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

DY    MO 

fS 

LMT 

CIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

SOLIDS 

O-SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

15    01 

7B 

1235 

,3 

0.118 

0.410 

0.008 

0.272 

0.398 

0-292 

0.690 

167.0 

1  .4 

166 

13    02 

76 

1330 

.3 

0.112 

0.40O 

0.006 

0.264 

0.362 

0.2R8 

0.670 

172.0 

0.8 

171 

18    03 

76 

1235 

i 

0.  120 

0.600 

0.005 

0    435 

0.560 

0.400 

1  .040 

199.0 

6.4 

193 

16    04 

78 

1120 

? 

0.172 

0.570 

0.010 

0.510 

0.692 

0.3"B 

1  .090 

1  22.  0 

B.4 

114 

14    05 

78 

1125 

.3 

0.040 

0.700 

0.009 

0    190 

0.239 

0.660 

0.899 

171  .0 

38.0 

133 

11    06 

78 

1225 

.3 

0.024 

0.400 

0.007 

0.390 

0.421 

0.376 

0.797 

211  .0 

2.7 

208 

20    08 

78 

1100 

1 

0.020 

0.290 

0.005 

0.190 

0.21S 

0.270 

D.485 

210.0 

2.3 

209 

17    09 

7E 

11  15 

.3 

0.026 

0.730 

0.011 

0.240 

0.277 

0.704 

0.981 

160.0 

4.0 

156 

15    10 

ft 

1245 

.3 

0.009 

0.710 

0.006 

0.115 

0.  130 

0.701 

0.831 

123.0 

5.6 

1  17 

19    11 

78 

1120 

.3 

0.025 

0.540 

0.007 

0.263 

0.295 

0.515 

0.810 

162.0 

9.0 

143 

18    12 

78 

1040 

.3 

O.OBO 

0.35 

0.006 

0.299 

0.385 

0.270 

0.655 

162. 

0.5 

163 

MAXIMUM 

0.172 

0.730 

0.011 

0.510 

0.692 

0.704 

1  .090 

211.0 

38.0 

208 

AVG 

OR    G 

EOM    MN     ( ■ | 

0.068 
0.009 

0.518 
0.290 

0.007 
0.005 

0.288 
0.115 

0.363 
0.130 

0.450 
0.270 

0.813 
0.485 

168.1 
122.0 

7.2 
0.7 

161 

MINIMUM 

11* 

NO 

OF    SAMPLES 

11 

14 

11 

16 

1 1 

56 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

n 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

sin  Samp     pj 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

DY    MO 

n 

LMT 

OIST 
FEET 

BRG    DEPTH 
MTRS 

sec 

UMHOS 

FORMAZIN 
UNITS 

MG/L 

15    01 

78 

1235 

.a 

256 

2.50 

13.5 

13    02 

78 

1330' 

a 

263 

3.30 

14.0 

18    03 

7  3 

1235 

a 

297 

3.  DO 

15.5 

16    04 

78 

1120 

.3 

175 

3.40 

14.0 

14    05 

78 

1125 

.3 

20S 

6.20 

11.0 

11     06 

78 

1225 

,a 

320 

1  .70 

15. S 

20    08 

78 

1100 

.3 

320 

1.40 

17.0 

17    09 

78 

1115 

.3 

240 

3.00 

13.0 

15    10 

78 

1245 

,3 

180 

2.50 

9.9 

19    11 

78 

1120 

,3 

220 

6.60 

9.7 

18    12 

713 

1040 

,3 

MAXIMUM 

248 
320 

1  -8 
6.60 

18. 

18. 

SVG 

OR    GEOK 

248 

3.22 

13.7 

MINIMUM 

175 

1  .40 

9.7 

NO    OF    SAMPLES 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


8.0.*./  SITE:  ROBERTS  CREEK 

SAMPLE  POINT:  UPSTREAM  FROM  NATIONAL  STEEL  PUMPHOUSE   SELIKOOD 
STATION  TYPE:  RIVER  MAJOR  BASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


DATE  OF  REPORT 
STATION  ID: 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SPANISH  RIVER 


STN  NO: 


32 


LAT: 


SAMP  DTE  HOU4   STN   STN  SAMP   PJ 
OV  MO  YR  LMT    DIST  BOO  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  04  78  094  3 

14  os  re  isjs 

13  06  TB  101 5 
10  07  7B  1555 

20  OS  7 a  155  3 
17  09  78  1600 
16  10  78  102i 
19  II  78  162  3 

1«  12  78  1550 


.3 
.3 
-3 
.3 
.3 
3 
3 
,3 
3 


MAXIMUM 

H6   OR  GEOM  MN  |  ■) 

MINIMUM 

NO  Of  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUI»   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BAG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  04  78  0940 

14  OS  78  I63'i 
13  06  78  101  '5 
10  07  78  1S5!> 
30  08  78  1650 
17  09  78  1600 
16  10  78  102!s 

15  11  7B  162!i 
1t  13  78  1550 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

A'(G  OR  GEOM  MN  <  •  > 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUII   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  VR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14  OS  78  163!> 

12  06  78  101  'i 

10  07  78  ISS'i 

30  08  78  1551) 

17  09  711  1600 

1»  10  78  I02H 


.3 

.3 
.3 
-3 
.3 


LONG: 


334 

SAMPLE 


24660 
24706 
24746 
24793 
24835 
24B83 
24929 
24S7S 
25021 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0.226 
D.  1  10 
0.070 
0.035 
0.202 
0.195 
0,  120 
0.  166 

o.oes 

0.225 
0.  140 
0.070 


265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

0.001 
0.002 
0.001 

0.001 

0.001L 
0.001 


901 
SCO 


3  6    8 

3  6  8 

E  S 

6  8 

6  B 

6  S 

6  8 

6  8 

6  8 


17 
INRGNC 
N 
MG/L 

0.268 
0.  133 
0.  101 
0-1  10 
0-225 
0.211 
0-163 
0.  198 
0.212 

0.2B8 

o.  tea 

0.  101 


303 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 

0.30 
0.340 
0.460 
0.460 
O.  150 
O.  160 


U    T    M:     17    0497600. O    5187350.0    4 


B05 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 

1  0 
12.0 
15.0 


18.0 
8.8 

0.0 


TOTAL 

ORGNC   ft 

MG/L 

0.210 
0.220 
0.224 
0.236 
0  250 
0.208 
0 .  254 
0.322 
0.693 

0.698 
0.314 
0.208 


221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 


03  L 
040L 
020L 
0201 
020L 
020L 


3 
DISS. 


12.0 
11.0 
10.0 


23 

TOTAL  N 


4  98 
353 
325 
348 
475 
419 
417 
520 
1  10 


1.110 
0.496 
0.325 


225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

0.04 

0.050 

0  040 

0.040 

0.020 

0.030 


5-DAY 

BOO 

MG/L 


0.3 
0.2 
2.0 

2.0 
0.5 
0.2 

9 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


55 
40. 
38. 
46 

160 
78 
37 
57. 

103, 


160.0 
68.2 
37.0 


229 

TOTAL 
LEAD 
MO/L 

0.03  L 
0.030L 
0.030L 
0.030L 
0.030L 
0.030L 


33 
TOTAL 


MG/L 


007 
018 
006 
.008 
,006 
005 
0-012 

o.on 

0.022 

0.032 
0.011 
0.005 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

4.3 

8.2 


3.3 
3  8 

0    7 


FILTERED 

REACTIVE 

P    MG/l 


0.001 

0 .  003 

0.001 

0.001 

0.001 L 

0.001 

0.002 

O.003 

0.003 

0.003 

0,0020 
O.Q01 


107 
CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 

51 
32 

36 

44 
159 
77 
36 
56 


0.005L 
0.005L 
0.005L 
0.005L 
0.005L 
0.005L 


159 
65 

32 


215  249 

TOTAL  TOTAL 
CADMIUM       ZINC 
MG/L       MG/L 


07 

040 

0«0 

040 

020 

010 


25  OCT  79   PAGE   433 

14-0028-032-02 

STORIT   CODE;    03 
002 
7950 

MILEAGE:      149.90 


19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 


060 
020 
026 
022 
020 
013 
036 
03B 
123 


0.132 
0.03B 
0.012 


14 
CONO. 
25C 
UMHOS 

78 
49 
55 
6B 

245 

lit 
56 
B6 

150 

245 

101 

49 


238 

TOTAL 

NICKEL 

MG/L 

0.02  I 

0.0301 

0-020L 

0  020L 

0.020 

0.020L 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.270 
0.340 
0.250 
0.260 
0.270 

0  220 
0.290 
0.350 

1  .02 

1  .02 

0.352 

0.330 


16 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 

1.80 
3.20 
1  70 
1-10 
1.30 
1  90 
2.40 
2.40 
3-6 

3.6 


217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

0    03    L 

0.0201 
0-020L 
0-020L 
0.0201 
0.020L 


21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0.003 
0.003 
0.005 
0.003 
0.003 
0.004 
0.007 
0.002 
0.005 

0.007 
0.004 
0.003 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


5.0 
1  .9 
0.6 


It  11  78  1625 
It  13  78  1550 


MAXIMUM 

AVQ  OR  GEOM  MN  <  •  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


0.001L 
0 . 00 1 L 

0.37 
0.37 

0.03    L 
0.02    L 

0.04 
0.04 

0.03    L 
003    L 

0.005L 
O.0O5L 

0.02 
0.02 

0   03    L 
0.03    L 

0.03    L 
0.03    L 

0.002 
0 . 00 1 D 
0.001 

0.460 
0.326 
0.  160 

0.O40 
0 .  0230 
0.02 

o.oso 

0.038 
0.020 

0.O3 

0.0300 

0.03 

0.005 

0.0050 

0.005 

0.07 

0.033 

0.010 

0   03 
0   020D 
0.03 

0.03 

0.030D 

0.03 

B.O.W./  SITE: 
SAMPLE  P01N": 
STATION  TYPE; 


VERMILION  RIVER 

DOWLINC  6  MILES  NEST  OF  CHELMSFORD 

RIVER 


SAMP    DTE    HOUII       STN       STN    SAMP 
OY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


18   01 

7B 

1 350 

.3 

13   02 

7B 

1451) 

.3 

It   03 

78 

1 34!i 

.3 

1B    04 

7B 

133!> 

.3 

14   05 

78 

1230 

.3 

11    06 

7B 

132!) 

.3 

10   07 

7B 

1210 

.3 

20   OB 

78 

1201) 

.3 

17   09 

78 

12011 

.3 

It    10 

78 

13311 

.3 

II    11 

78 

12111 

.3 

It    13 

78 

1140 

.3 
MAXIMUM 

A"0  OR 

GEOM  »H  ( • ) 
MINIMUM 

MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM   STREAM:    SPANISH   RIVER 

U    T    M:     17    0475625-0    51 57300. 0    4 

84 

M.F. 


934 

901 

BO 

Bl 

SAMPLE 

SCD 

TOTAL 

FECAL 

1 

NO 

CO  LI  FORM 
MF/100ML 

COLIFORM 
MF/100ML 

EN 
MF/H 

24538 

6 

8 

24574 

6 

S 

20. 

2. 

L 

1 

34616 

6 

8 

24652 

3 

6 

8 

24696 

3 

6 

8 

20. 

4. 

L 

24736 

6 

8 

120. 

4. 

24734 

6 

8 

40. 

8. 

24830 

6 

8 

30. 

12. 

24875 

6 

a 

1160. 

34. 

24921 

6 

8 

100. 

24. 

24967 

6 

8 

20.        L 

4. 

L 

35013 

« 

8 

1160. 

2*. 

2 

58*    0 

7.* 

0 

2 

20. 

3. 

2 

STATION 

JO:        14-0028-033-03 

STORET   CODE: 

02 

002 

7950 

4           REGION:    OS 

MILEAGE: 

95.  BO 

B05 

3 

1 

33 

34 

HATER 

DISS. 

S-DAY 

TOTAL 

FILTERED 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

DEG  c 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

0.0 

13.0 

0.2 

0.001L 

0.001L 

0.0 

13.0 

0.3 

0.023 

0.0O7 

0.0 

13   0 

0.3 

0.023 

0.01S 

0.0 

11  .0 

O.E 

0.028 

0.011 

130 

13.0 

0.4 

0    018 

0.002 

15  0 

11  .0 

0,4 

0  OOB 

0.001 

17.0 

13.0 

0.5 

0.012 

0-O02 

18.0 

13.0 

0.3 

0.014 

0.003 

13   0 

13.0 

0.4 

O.OOB 

0,001 

6.0 

13.0 

0.5 

0.020 

0,003 

0.3 

13.0 

0    2 

0.025 

0.009 

0.0 

13.0 

0.3 

0.050 

0.004 

IB.O 

13.0 

0.5 

0.050 

0.015 

6.7 

13.3 

0.3 

0.0190 

0.0050 

0.0 

T1  .0 

0.2 

0.001 

0.001 

NO    OF    SAMPLES 


(    C   0  N  T   0    ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PACE 


8. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


VERMILION    RIVER 

COWLING    6    MILES    WEST    OF    CHELMSFORD 

RIVER 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  01  7a  1350 

13  02  78  1150 

18  03  78  1315 

16  04  78  1225 

14  05  78  1230 
11  06  78  1325 
10  07  78  1210 
20  08  78  1200 
1  7  09  78  1 205 

15  10  78  1335 

19  11  78  1215 

16  12  78  1140 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MM.  (») 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


LONG: 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

0.226 
0.800 
0.265 
0.  178 
0,034 
0.020 
0.01B 
0.046 
0.022 
0.033 
0.076 
0.122 

0.900 
0.1  S3 
0.018 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.440 
I  .030 

0.540 
0.390 
0.320 
0.250 
0.240 
0.260 
0 .  260 
0.32Q 
0.430 
0.66 

1  ,  030 
0.428 

O.240 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     SPANISH    RIVER 

U    T    M:     17    0475625.0    5157300.0    4 


STATION  10-   14-0028-033-02 

STORET  CODE:  02 


FILTERED 
NO  2  -  N 
MG/L 

0.009 
0.010 
0.002 
0.011 
D.004 
0.010 
0.006 
0.005 
0 .  006 
0.003 
0.005 
0.005 

0.01  1 
0.006 
O.0O2 


REGION:     05 


22 
FI LTERED 
N03-N 
MG/L 


041 
010 
268 
305 
115 
015 
190 
080 
145 
1  10 
170 
105 


0.30S 
0.136 
0.010 


MG/L 

.276 
.820 
.536 
.494 
.153 
.045 
■214 
.  131 
■  173 
.146 
.251 
.312 


0.320 
0.296 
0.045 


TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 

0.2I4 
0 .  230 
0.274 
0.212 
0.266 
0.2::0 
0  222 
0.214 
0  .  238 
0.2B7 
0.354 
0.5.iS 


0.275 
0.212 


23 
TOTAL  N 

MG/L 

0.  490 
1  .050 
0.810 
0.706 

0  439 
0.275 
0.436 
0.345 
0.411 
0.433 
0.605 
0.850 

1  .050 
0.671 
0.275 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


96 
103. 
90 
96 
59. 
S3 


76. 
71. 
69. 
76. 


IC8.0 
81  .3 
53.0 


002 
7950 


6 
SUSP. 

SOLI DS 
MG/L 

2.6 
1  .  1 
1  .2 
5.6 
H.O 
4.  4 
1  .2 
1  .  1 
3.5 
6.6 
5.0 


7 
DISS. 
SOLIDS 
MQ/L 


75 
75 
75 


107 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

CALCUL 

COND. 

TUSB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

DY    MO 

YR 

LMT 

CIST 

BRG    DEPTH 

D- 

SOLIDS 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

SILICATE 

PH    8.3 

AT     LAB 

AT    LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

MG 

/L 

UMM05 

UNITS 

MG/  L 

SI     MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

15   01 

78 

1350 

.3 

93 

143 

1.50 

S.I 

44  .0 

3.25 

5.5 

16 

7.26 

0.340 

13    02 

78 

1450 

3 

102 

157 

1  .60 

5.3 

3.50 

4  .  1 

16 

7.25 

0.390 

18   03 

7B 

1345 

3 

89 

137 

1  .40 

5.1 

33.5 

3.45 

5.9 

2S 

7.41 

0.400 

16    04 

7B 

1225 

3 

90 

138 

3.30 

6.4 

35.0 

3.40 

1  .9 

16 

7.20 

0.650 

14    OS 

78 

1230 

3 

48 

74 

3.90 

2.6 

18.5 

2.55 

2.2 

11 

8.13 

0.380 

11     06 

78 

1325 

3 

49 

76 

1  .10 

6.3 

18.0 

1  .75 

1  .6 

7 

6.69 

0.450 

10    07 

78 

1210 

3 

107 

165 

T.OO 

6.7 

45.0 

2.05 

1  .7 

21 

7.52 

0.290 

20    08 

78 

1200 

-■ 

77 

1  IB 

0.90 

6.6 

33.0 

2,20 

13.6 

11 

7.14 

0.300 

17    09 

78 

1205 

3 

72 

11  1 

1  .90 

5.1 

25.0 

2.80 

2.0 

17 

7.39 

0.450 

15    10 

78 

1335 

3 

65 

98 

2.70 

3.7 

30.0 

3.05 

2.1 

11 

6.75 

0.500 

19    11 

?8 

1215 

: 

64 

98 

2.50 

4.1 

25.0 

3.20 

1  .9 

13 

6.B6 

0.460 

16    12 

78 

1  140 

3 

116 

1  .5 

4.8 

28.5 

3.  as 

2.6 

18 

6.82 

0.42 

MAXIMUM 

107 

165 

3.90 

6.7 

45.0 

3.85 

13.6 

25 

8.13 

0.650 

AIM 

OR    GEOM    MN    I 

78 

1  19 

I  .94 

5.1 

30.5 

2.92 

3.8 

15 

7.20 

0.419 

MINIM 

m 

48 

74 

0.90 

2.6 

18.0 

1  .75 

1  .6 

7 

6.69 

0.290 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 


25 

76 

72 

74 

68 

67 

66 

PHENOLS 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.     MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

UG/L 


MG/L 


41 
COD 


MG/L 


12 

265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 


2D3 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 


t5 

01 

78 

1350 

13 

02 

78 

1450 

IB 

03 

78 

1345 

16 

04 

78 

1225 

14 

05 

78 

1230 

11 

06 

78 

1325 

10 

07 

78 

1210 

20 

06 

78 

1200 

17 

09 

78 

1205 

15 

10 

7B 

1335 

19 

1  1 

78 

1215 

15 

12 

78 

1  140 

3 
:-. 
3 
3 
.3 
.3 
•  ■ 
.-: 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM    MN     ( • ) 

MINIMUM 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       5TN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


15   01 

78 

1350 

.  1 

13   02 

78 

14  50 

.-• 

IB   03 

78 

1345 

16    04 

78 

1225 

.! 

14    05 

78 

1230 

: 

11     06 

78 

1325 

.3 

10   07 

78 

1210 

.3 

20  oa 

78 

1200 

.3 

17    09 

78 

1205 

.3 

15    10 

78 

1335 

• 

19   11 

78 

1215 

:: 

16    12 

78 

1140 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR    GEOM    MN 

C) 

MINIMUM 

51  .0 

16.20 

62.0 

19.00 

51  .0 

16.00 

49.0 

15.00 

2.0 

28.0 

8.00 

1.0L 

22.0 

6.40 

61  .0 

19.80 

1  .OL 

5S.0 

19.80 

1  -OL 

39.0 

1  1  .80 

34.0 

10.60 

36.0 

1  1  .  DO 

44. 

13. 

1  .3D 
1  .0 


521 

TOTAL 

CHROMIUM 

MG/L 

0.020L 

Q.020L 
0.020L 

0.04  L 
0.040L 
0.020L 

0 . 020  L 

0.020 

0.02 


0.04 

0.024D 

0.020 


12 

225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

0 .  020 

0.020 
O.OTOL 

0.02 
0 .  040 
0.040 

0.010 
O.  040 
0.07 
0.05 

0.07 
0.03 2D 
O.OlO 


12 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

D.030L 
0.030L 
0.030L 


0.030L 
0.030L 


0.030L 
0.030L 


0.030 
0 . 0300 
0.030 


2.65 
3.50 
2.70 
2.80 
1  .85 
1  .50 
2.90 
2.15 
2.40 
1  .90 
2.00 
2.85 

3.  SO 
2.43 

1  .50 

12 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/C 

0.0051. 

0.005L 
O.OOSL 


0051. 
005  L 
005  L 

005  L 
OOSL 

005  L 
005L 


15 
20 
30 
35 
40 
34 
34 


34 
35 


12 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

0.030 

0.010L 

O.OlO 

0.01 
0.020 

0.010 

0.010 
0.020 
0.02 
0.  03 


1 

50 

I 

65 

0 

75 

0 

70 

2 

35 

1 

45 

1 

30 

1 

25 

1 

05 

1 

60 

2 

3S 

1 

46 

0 

70 

0.005 

0.005D 

0.005 


.030 

.0170 

.010 


201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

0.083 
0.088 
O.078 
0.0:i5 
0.059 
0  .  048 
0.048 
0.054 
0  .  060 
0.074 
O.OCO 
0.060 

0 .  095 
0.067 
0.048 


4 

40 

3 

BO 

4 

50 

2 

10 

3 

40 

5 

20 

4 

BO 

3 

80 

2 

80 

3 

00 

3 

8 

5 

20 

3 

81 

2 

10 

12 

238 

TOTAL 

NICKEL 

MG/L 

0.100 
0.110 
0.060 

0.36 

0.040 

0.100 

0.250 
0.240 


0,36 
0.  159 
0,040 


21 

0.001 L 

0 

140 

31 

0 . 00 1 L 

0 

140 

74 

0.002 

0 

140 

26 

25 

0.001 L 

0 

38 

26 

0.001 

0 

410 

IB 

0.001 

0 

3  OC 

24 

75 

0 . 00 1 L 

D 

350 

IB 

0 .  00 1 

0 

480 

El 

0    00  1  L 

0 

20 

65 

0.00 IL 

0 

44 

75 

0.002 

0 

480 

39 

0 . 00  1  D 

0 

238 

18 

0.00  1 

0 

140 

12 

217 

TOTAL 

COBALT 
MG/L 

0.020L 
0.020L 
0.D20L 

0.02  L 
0.020L 
0.O20L 

0.020 
0.020L 
0.02     L 
0.02    L 

0.020 
0    020D 

0.020 


NO    OF    SAMPLES 


Sample  information  system 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     DIVER    BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


JUNCTION    CREEK 

E.'<0    OF    MC    CHARLES    LAKE    ROAD 

RIVER 


934 
SAMPLE 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    5TREAM:     SPANISH    RIVER 

U    T    M:     17    0480550.0    5135950.0    4 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE         43S 

STATION    ID:        S4-O02B-034-0I 

STORET  CODE:  02 
002 
7350 


SAMP    DTE    HOUR 

STN       STN    SAMP 

DY    MO    YR    LMT 

DIST    ERG    DEPTH 

FEET                  MTRS 

02  01  78  0440 
11  02  76  0900 
11  03  7B  0.315 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  | • | 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  ERG  DEPTH 
FEET       MTRS 

02  01  78  0  340  .3 

I  T  02  78  0  300  .  3 

II  03  78  0315  .3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  | • | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


02  01  7B  0340 
11  02  78  0  300 
11  03  ?S  0.315 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


24S00 
24544 
24584 


901 
SCD 


TOTAL 
COLIFORM 
MF/IOOML 


81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/IOOML 


84 
M.F. 
ENTER. 
MF/100ML 


805 
WATER 
TEMP. 
DEC    C 

0.0 


3 

DISS. 


10. 0 
10.0 


5-OAY 

BOO 

MG/L 

0.4 
15. 0 
2.0 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0.02  6 
0.460 
0.041 


63.60 

34 
Fl LTERED 
REACTIVE 
P    MO/L 

0.006 
0.001 L 
0.014 


110. 

21  .•  a 

10. 
8.'   D 

1000. 

63  .  «     D 

0.00 
0.0 

11  .0 
10.3 

15.0 
5.B 

0.460 
0.176 

0.014 
0.007D 

4- 

4  . 

4  . 

0.0 

10.0 

0.4 

0.02  6 

0.001 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

19 
LTERED 
MMONIA 

MG/L 

20 
TOTAL 

KJELDAHL 
MG/L 

21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

17 
INSGNC 
N 
MG/L 

18 
TOTAL 
ORGNC      N 

MG/L 

23 
TOTAL    N 

MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

e 

SU5P. 

SOLIDS 

MG/L 

107 
CALCUL 
D-SOLIDS 
MG/L 

0.366 
0.082 
0.610 

0.690 
5.400 
1  .770 

0  .  004 
0.008 
0.011 

0.231 
0.235 
0.639 

0.601 
0.325 
1  .260 

0.324 
5.318 
t  .  160 

0.925 
5.643 
2.420 

1  10.0 
367.0 
165.0 

2.9 

294.0 

5.9 

107 

73 

159 

0.610 
0.353 
0.082 

5.400 
2.620 
0.690 

0.011 
0.008 
0.004 

0.639 
0.368 
0.231 

1  .  260 
0.729 
0.325 

5.318 
2.267 
0.324 

5.643 
2.996 
0.925 

367.0 
214.0 
110.0 

294.0 

100.9 

2.9 

159 

113 

73 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

14 
COND. 
2SC 
UMHOS 

16 
TUR8. 
FORMAZIN 
UNITS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

59 

SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 

95 
ACIDITY 
PH    8.3 
MG/L 

52 
TOT    ALK 
AT     LAB 
MO/L 

55 
PH 
AT    LAS 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 
PHENOLS 

UG/L 

164 
112 
244 

2     10 

47    00 

4.50 

6.7 
3.5 
8.9 

44.0 
19.5 
62.0 

4.00 
4.70 
5.40 

4.2 
28. S 
10.2 

19 
31 

41 

6.85 
6.40 
6.73 

0  .550 
9.900 
2.600 

3.0 

244 
173 
112 

47.00 
17.67 

2.  10 

B.9 
6.4 
3.5 

62.0 
41  .8 
19.5 

5.40 
4.70 
4.00 

28    8 
14.4 
4.2 

41 
30 
19 

6.85 
6.66 
6.40 

9.900 
4.350 
0.550 

3.0 
3.0 
3.0 

76 
SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ  CALCUL 

DY    MO    YR    LMT  DIST     ERG    DEPTH  HARDNESS 

FEET  MTRS  MG/L 


02  01  7B  0:340 
11  02  7B  0300 
11     03    78    0815 


52.0 


72 

74 

6B 

67 

66 

TOTAL 

TOT .    MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

MG/L 

MS/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

15.00 

3.50 

40 

1  .55 

6.40 

1 1  .  BO 

3.15 

1  .15 

3.50 

28.00 

8. SO 

70G 

2.75 

9.80 

41 

265 

203 

22  1 

COD 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ARSENIC 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

28 

0.001 

0.270 

0.020L 

42 

0.033 

3  .800 

0 .040L 

64 

0,004 

0.230 

0.040L 

MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM  MN    I • ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


105.0 

29.00 

B.50 

70 

2.75 

9.80 

66.3 

18-27 

5.05 

55U 

1    82 

6.57 

42.0 

11  ,80 

3.15 

40 

1  .  15 

3.50 

0.033 

3.800 

0 

040 

0,013 

1  .433 

0 

OSilD 

0.001 

0.230 

0 

020 

S  i. 

IP 

JTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP 

DV 

MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG    DEPTH 
MTRS 

02 

01 

7B 

0B40 

.3 

11 

02 

78 

0900 

.3 

11 

03 

7B 

DB15 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR    GEOM   MN     | 

MINIMUM 

225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 

TOTAL 

CADMIUM 

MG/L 

249 

TOTAL 
2INC 
MG/L 

201 

total 

MN 
MG/L 

238 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

0.040 
0.410 
0  .  090 

0.030L 
0.060L 
0.030L 

0.005L 
0.010L 
0.005L 

0.020 
0.  140 
0.360 

0.089 
2.800 

0.440 

0.  190 
0.860 
0.260 

0.020L 

0.200 

0.020L 

0.410 
0 .  1  BO 
0 .  040 

0.060 
0 . 040D 
0.030 

0.010 

0.007D 

0.005 

0.360 
0.  173 
0 .  020 

2.800 
1.110 
0.089 

0.860 
0.437 

0.190 

0.200 

0.080D 

0.020 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


SPANISH    RIVER 

AT     BRIDGE    SOUTH    OF    THE    TOWN    OF    MASSEY 

RIVER 


STATION    ID:        14 -0026- 038- B3 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  OIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


ac 

01 

78 

1500 

14 

02 

7B 

14  00 

30 

03 

78 

1600 

28 

04 

7B 

1600 

27 

05 

7B 

1300 

27 

06 

7B 

2000 

25 

07 

76 

2100 

28 

08 

78 

1530 

2G 

09 

78 

1600 

26 

10 

78 

1830 

20 

11 

7B 

2000 

on 

IS 

76 

1600 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN     {•) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


934 

SAMPLE 
NO 


22005 
22039 
22073 
22132 
22137 
22167 
22198 
22229 
22261 
22292 
22323 
22354 


901 
SCD 


MAJOR    BASIN:     GREAT    LAKES 
MINOR    BASIN;     LAKE    HURON 
TERM    STREAM;     SPANISH    RIVER 

U    T    M:     17    0417750.0    5117450.0    4  REGION:     D5 


TOTAL 
COLIFORM 
MF/IOOML 


I  500  . 
1500. 
1500. 


FECAL 
COLIFORM 
MF/IOOML 


ENTER, 
MF/100ML 


80. 
80. 

SO. 


102. 
102. 
102. 


5DAY 

BOD 

MG/L 

1  8 
0-2 
0-8 
0.2 
O.B 
1.2 


3.0 

1.2 
0.2 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0.012 
0.001 
0.023 
0.027 
0.024 
0.015 
0.030 
0.020 
0.074 
0.015 
0.010 
0.014 

0.074 
0.022 
0.001 


STORET    CODE: 


FILTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 

0    001  L 

0.001 L 

0.003 

0-005 

0.001 

0.001 

0.002 

0.002 
0.001 
0.002 

0,005 
0.0020 

0.001 


FILTERED 

AMMON 1  A 

MG/L 

0,108 
0.490 


110 
430 
100 

03  6 


0.070 
0.066 


0.490 
0.189 
0.036 


02 

002 
7950 

18.70 

20 
TOTHL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.420 
0.730 
0.4  80 
0.840 
0 .  740 
0.430 
0 .  550 
1.040 

0.520 
0.44 


1  .04(1 
0.6111 
0.420 


(    C    0    N    T    D    ( 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  FIVER  BASINS 


B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


SPANISH  RIVER 

AT  BRIDGE  SOUTH  OF  THE  TOWN  OF  MASSEY 

RIVER 


STN      STN    SAMP      PJ 
DI ST     BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


20    01 

78 

1500 

.3 

14    0? 

78 

1400 

3 

30    03 

78 

1600 

3 

28    01 

78 

1600 

.3 

27    05 

78 

1300 

.a 

27    06 

78 

2000 

.a 

25    07 

78 

2100 

3 

26    OB 

78 

1530 

.3 

26    09 

78 

1600 

.3 

26    10 

78 

1B30 

.3 

2B    11 

7B 

2000 

' 

26    12 

78 

1600 

MAXIMUM 

AVG    OR    ( 

MINIMUM 

20    01 

n 

1500 

.3 

14    02 

78 

1400 

.3 

30    03 

78 

1600 

3 

28    04 

78 

1600 

.3 

27    05 

78 

1 300 

: 

27    06 

78 

2000 

2 

25    07 

78 

2100 

.3 

26   OB 

78 

1530 

-3 

26   09 

78 

ieoo 

.3 

26    10 

78 

1830 

.3 

28    11 

78 

2000 

,3 

26    12 

78 

1600 

MAXIMUM 

AVG 

OR    GEOM:  MN    (  •  1 
BlNtlKM 

LONG: 

21 
FILTERED 

N02-N 
MG/L 

0.005 

0  004 
O.QQS 
D.0I2 
O.OOS 
D.OOB 

0.031 

0.005 

0.004 


0.031 
0.  009 

0,004 


NO    OF   SAMPLES 

SAMP    DTE   HOUR      STN       STN- SAMP       Pd 
DY    MO   YR    LMT         DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 


011 
190 
310 
315 
156 
085 


0.215 
0.246 


2.  190 
0.394 
0.011 


56 

59 

CHLORIDE 

SULPHATE 

MG/L 

MG/L 

6.9 

3.4 

55.0 

9.4 

22.0 

8.2 

36.5 

4.6 

22.5 

7.8 

20.0 

12.5 

25.0 

14.5 

28.0 

8.2 

30.0 

5.0 

26.0 

6.1 

25.5 

55.0 
28.7 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
SPANISH    RIVER 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE         43 

STATION     ID;        1 4-002B- 038  -  83 

STORET    CODE:     02 
002 
7950 


U   T    M:    17    04 1 7750.0    5117450.0    4 


REGION:  05 


17 
INRGNG 
N 
MG/L 

0.  124 
2.684 
0,426 
0.757 
0.265 
0.  129 

0.339 

0.290 
0.315 


.684 
.502 


IB         23 

TOTAL  TOTAL  N 
ORGNC   N 

MG/L       MG/L 


5.95 
2.39 
1  .45 


0.312 
0.240 
0.370 
0.410 
0.640 
0.394 

0.752 

0.450 
0.374 


0.752 
0.  439 

0.240 


7.6 

4.5 


7.6 
6.0 
4.5 


0.436 
2.924 
0.796 
1.167 
0.905 
0.523 


1  .091 


740 
690 


2.924 
1  .030 
0.436 


280  95         52 

REACTIVE  ACIDITY  TOT  ALK 

SILICATE  PH  8.3  AT  LAB 

SI  MG/L  MG/L       MG/L 


21 
20 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


75. 
112. 

39. 
105. 

64. 

70. 

93. 
102. 
103 


74. 
77. 


55 

PH 

AT  LAB 


6        107 

SUSP.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L' 


LEAGE:  18.70 

14  16 

COND.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


1  .7 

1  .8 

13.0 

12.0 

5.3 

3.7 

4.8 

1  .9 

15.0 

2.0 


12 


0 

170 

6.85 

0 

6B0 

7.11 

0 

500 

7.56 

0 

270 

6.71 

0 

260 

6.68 

0 

340 

6.64 

0 

330 

0 

560 

6.78 

0 

260 

7.05 

0 

27 

6.90 

0 

290 

7.56 

0 

680 

6.92 

0 

359 

6.64 

0 

170 

73 
110 
26 
93 
59 
66 
88 
100 
83 
67 
12 
75 


12 


112 
170 

40 
143 

81 
102 
136 
154 
136 
103 
1  1  0 


12 


1  .70 
1  .70 
7.20 
5.20 
1  .30 
1.50 
2.00 
2.40 

1  .60 
1  .9 
2.40 

7.20 
2.63 

J.  30 

11 


208  76  72  74 

TOTAL  CALCUL  TOTAL  TOT.     MAG 

IRON  HARDNESS  CALCIUM  NESIUMI 

MG/L  MG/L  MG/L  MG/L 


10.20 
10.60 


.10 
.30 


10.60 

2.30 

10.40 

2.20 

10.20 

2.  10 

NO   OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


68 

67 

66 

47 

STN      STN    SAMP      PJ 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

DIST    BRG  DEPTH 

HAZEN 

X 

NA 

C    AS   C 

MG/L 


MG/L 


MG/L 


MG/L 


265 

221 

225 

229 

215 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ARSENIC 

CH  ROM  I UM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

30    03 

78 

1600 

'; 

6.7 

37 

28    04 

76 

1500 

,3 

5.8 

30 

27    05 

78 

1300 

.3 

5.6 

22 

27    06 

78 

2000 

.3 

7.3 

41 

25    07 

78 

2100 

.3 

70 

1  .00 

12.00 

26    08 

78 

1530 

.3 

67 

1.55 

12.00 

26    09 

78 

1600 

,3 

7.4 

40 

28    10 

7B 

1830 

= 

3.0 

79 

0.001 

0.02   L 

0    03 

0.03     L 

0.005L 

2B    1  1 

78 

2000 

,3 

7.8 

39 

26    12 

78 

1600 

.3 

7.3 

64 

VA»:iMU1.' 

70 

1.55 

12.00 

7.8 

79 

0.001 

0.02 

0.03 

0.03 

0.005 

AVG    OR 

GEOM   MN 

<«) 

69 

1  .28 

12.00 

6.4 

44 

0.001 

0.02    D 

0.03 

0.03    D 

0.005D 

MINIMUM 

87 

1  .00 

12.00 

3.0 

22 

0.001 

0.02 

0.03 

0.03 

0.005 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP    DTE 
DY    MO    YR 

HOUR 
LMT 

SIN       STN    SAMP 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET                MTRS 

Pd 

249 
TOTAL 
ZINC 

MG/  L 

201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

238 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

25  07    78 

26  OB    78 
26     10    78 

2100 
1530 
1830 

.3 
3 
.3 

0.01     L 

0.  188 
0.096 

0.05 

AVG 

MAXIMUM 
OR    GEOM   MN    (•) 

0.01 
0.01    D 
0.01 

0.188 
0.142 
0.096 

0.05 
0.05 
0.05 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  5YSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


e.O.W./  SITE:  JUNCTION  CREEK  HEST  BRANCH 
SAMPLE  POINT:  AT  LASALLE  BLVD  SUDBURY 
STATION  TYPE:  RIVED 


SAMP  OT(  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRC  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  04  78  1600 

15  05  78  1950 
13  OS  78  1530 

10  07  7B  2115 
20  08  78  2025 
17  09  7B  1950 

16  10  7B  1530 
19  11  78  2125 

11  12  78  0930 


.3 
.3 
.3 
.3 
-3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (-) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOJR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YB  LMT    01  Si  BRC  DEPTH 
FEET       MTRS 


17    04    78     1630 

15  OS  78  1950 
12  OS  78  15  30 
10  07  78  2115 
20  08  7B  20.25 
17    09   7B    1950 

16  10  78  1530 
19    11     7B    2175 

17  12    7B   0930 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM  MN    <*) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DT    MO    Yfl    LMT  OIST    6RG    OEPTH 

FEET  MTRS 


17    04    7B  1600 

tS    05    78  I9')0 

12    06    78  1530 

10    07    78  2115 

20    OB    78  20:!S 

17    09    78  1950 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


934 
Sample 

NO 


24670 
24716 
24756 
24302 
24848 
24893 
54939 
24985 
25031 


JO 
TOTAL 
KJELDAHL 

MG/L 

1  D90 
1  .530 
3.950 
3.750 
4.900 

1  .980 

0  .620 
0.450 
0.95 

4.900 
2,136 
0.450 


TURB- 

FORMAZIN 

UNITS 


3  6    B 

3  6    9 
6  B 

6  8 

6  B 

6  B 

6  8 

6  a 

4  E   8 


FILTERED 

N02-N 

MG/L 


0t4 
02! 
032 
Oil 
012 
004 
002 
005 
003 


0.033 
0.012 
0.002 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
SPANISH    RIVER 


DATE    OF    REPORT       35    OCT    79       PAGE 
STATION    10.        140028040-02 
STORET    CODE 


U    T    M:     17    050157Q.0    5151860.0    4 


901  BO 

SCO  TOTAL 

COLIFOSM 
MF/'OOML 


56 
CHLORIOE 
MG/L 


100 
137 
144 
168 

95. 
76, 


MG/L 

1  18.0 
225.0 
450.0 
473.0 
1250.0 
450.0 


REGION:  05 


81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


10. 
JO. 
3D. 
10. 

20. 


20. 

16."  D 
10. 

7 

23 
FILTERED 
N03  N 
MG/L 

1  .440 
2,060 
4.350 
3.840 
4.270 
2.100 
0.B20 
1  .000 
0.913 

4.350 
3.310 
0.820 


17 
INRGNC 
N 
MG/L 

3.374 
3.421 
8.232 
7.351 
8.932 
3.764 
1  ,272 
1  .204 
1  .725 

8.932 
4.253 
1  .204 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 

3.90 
5.  10 
4.  BO 
4.50 
1  I  .80 
7.10 


805 
WATER 
TEMP. 
OEQ  C 

1  ,0 
'12.0 
ISO 
17,0 
18,0 
12.0 

5.0 

1  0 

0.0 

18.0 
9.0 
0.0 

9 

18 

total 
orgnc  N 

MG/L 

0.  170 
0.  190 

o.ioo 

0.250 
0.250 
0-320 
0.170 
0-251 
O.  140 

0.320 
0  205 
0  100 

9 

95 
ACIDITY 
PH  8.3 
MG/L 

5.9 

10.4 

9.4 

7.0 

207.0 

33.7 


DISS. 

02 

MG/L 


8.0 
7.2 
6.0 


23 
TOTAL  N 

MG/i. 

2.S44 
3.611 
8.332 
7.601 
9.  182 
4.084 
1  .442 
1  .455 
1  .865 

B-182 
4.467 
1  .442 


S2 
TOT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 


5-DAY 

BOO 

MG/L 

0.8 
0.2 
0.2 
D.4 

0  2 
0-2 

1  .0 
0.2 
0.2 

1  .0 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


382 

612 

1000 

1108 

2388 

919 

63! 

307 

546 


228B.O 
865  9 
307.0 


55 
PH 
AT     LAB 


5.00 
7.24 
6.19 
6.46 
4.52 
4.86 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.015 
0.008 
0.011 
0  012 
0.034 
0  011 
0.008 
0.029 
D.OOS 

0.034 
0.015 
3.005 


6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 


20 


13 
13. 
21  . 
10. 

31  . 
11  . 
3. 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0    850 

0  200 

4.000 
0.300 

1  .000 


25 
PHENOLS 


02 

002 

7950 


MILEAGE:        86.20 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 

0.001 
0 . 00 1  L 
0.001 
0 , 00 1 L 
0.005 
0.002 
0.001 
0.O01 
D . 00 1 L 

0.005 

0.002D 

0.001 


7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

362 
601 
990 
1105 
2283 
906 
61  B 
286 
536 

2283 

854 
286 


3.0 
1  .0 


1.0L 
1-OL 


19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 


.920 
34C 
.  B5C 
.500 
650 
660 
450 
.199 
.810 


4.650 
T.931 
0.199 


14 
CONO. 
25C 
UMHOS 

S80 

860 

1370 

1370 

3200 

1080 

770 

440 

730 

3200 
1044 
440 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
UG/L       MG/L 


114.0 
215.0 
418.0 
436.0 
1 076 . 0 
399.0 


18  10  78  1533 

19  11  78  2135 
17  12  78  093  3 


3 
4 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  | • | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


J  7    04 

78 

1600 

3 

15  C5 

78 

1950 

3 

11  06 

78 

1530 

,3 

10  07 

78 

21  1S 

.3 

20    08 

76 

2035 

.3 

17    09 

78 

1950 

.3 

IB    10 

78 

1530 

.3 

IB    11 

78 

2123 

.3 

17   13 

7« 

D930 

.3 

MAXIMUM 

AVO    OR 

GEOM   MN     [  • ) 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  SRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  04 

78 

1600 

.3 

15  05 

78 

1950 

.3 

13   06 

78 

1530 

.3 

10  07 

78 

31  15 

-3 

20  08 

78 

2025 

.3 

17   OS 

78 

1950 

.3 

18    10 

78 

1530 

.3 

11    11 

78 

2125. 

.3 

17    13 

78 

0930 

-3 
MAXIMUM 

AKJ    OR 

GEOM  MN  ( ' ) 
MINIMUM 

9.90 

50.0 

330.0 

7.70 

35.4 

3 

4.69 

0.410 

286.0 

14.00 

52.0 

120.0 

6.20 

4.4 

10 

6.62 

0.640 

139.0 

7.8 

79 

230. 

6.70 

12.1 

27 

6-85 

0.44 

14.00 

168.0 

1250.0 

11  .80 

207.0 

27 

7.24 

4.0OO 

3.0 

1076.0 

7.26 

100.3 

405.  1 

6.31 

36. 0 

6 

5.83 

0.980 

1  .SD 

364.1 

1  .80 

50.0 

118.0 

3.90 

4.4 

0 

4.52 

0    200 

1  .0 

114.0 

a 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

8 

4 

8 

72 

74 

69 

67 

66 

41 

265 

203 

221 

225 

TOTAL 

TOT.     MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

COD 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

ARSENIC 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MQ/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

29,00 

to.  00 

20 

2.90 

65.00 

IB 

54,00 

19.50 

10 

4.70 

85,00 

14 

95  .  00 

44.00 

10 

9.50 

1  1 0 , 00 

29 

0.001 L 

1  .  200 

0.030L 

1  .200 

1 02 . 00 

44.00 

15 

10- 30 

100,00 

24 

0.001 

1     200 

0.030L 

1  .200 

200.00 

140.00 

2 

25.00 

87    00 

23 

83.00 

46.50 

S 

5.30 

54,00 

10 

65.00 

30    00 

8 

4,45 

34.00 

14 

0001L 

5.000 

0.030L 

2.000 

31  .DO 

12.  SO 

14 

2.46 

31,00 

57 

0.0D1 

1     B 

0   03    L 

0.52 

6r . 

13 

4.5 

40. 

52 

200.00 

140, 00 

20 

25.00 

110.00 

57 

0.001 

5.000 

0.020 

2.000 

BO.  00 

43,31 

1  1 

7.  68 

67.33 

27 

0 . 001 D 

3.300 

0 . 0200 

1  .230 

29.00 

10,00 

2 

3.46 

31  .DO 

10 

0.001 

1  .200 

0.020 

0.52 

9 

8 

9 

9 

9 

9 

4 

4 

4 

4 

229 

215 

249 

201 

238 

317 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

C06ALT 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.330 
0.580 

MG/L 

MG/L 

0.030L 

0.006 

1  .200 

1     270 

20    000 

0 

.530 

0.030L 

O.OOSL 

1  .200 

1.200 
3.800 
1.220 

18.000 

0 

.440 

0.030L 

0.005L 

1  .100 

0.8S0 

1 7 . 000 

0 

310 

0.03    L 

0.005L 

0.36 

0.380 
0.90 

3.5 

0 

10 

0.030 

0.006 

1  .200 

3.800 

20 . 000 

0 

530 

0.030D 

0 . 005D 

0.965 

1  .170 

■4.625 

0 

345 

0.030 

0.0D5 

0.36 

0.330 

3.S 

0 

10 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  HIVER  BASINS 


B.O.U./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


COPPER  CLIFF  CREEK 

AT  8ALSAN  STREET  AND  SMELTER  ROAD  COPPER  CLIFF 
RIVER  MAJOR  BASIN 

MlhOR  BA5IN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SPANISH  RIVER 


LAT: 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


15   01 

7B 

1025 

.3 

13   02 

78 

1  110 

.3 

IB    03 

78 

1045 

.3 

16    04 

78 

0925 

.3 

14    05 

78 

0920 

.3 

11     06 

78 

103O 

.3 

10    07 

78 

0940 

.3 

20    08 

78 

0900 

.3 

17    09 

7B 

0945 

.3 

15    10 

78 

1050 

.3 

13    11 

78 

0915 

.3 

1B    12 

78 

0835 

.3 
MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM  MM    (») 

MINIMUM 

LONG: 


934 

901 

sample 

SCO 

NO 

24533 

6 

8 

24569 

6 

e 

24S11 

6 

6 

24646 

3 

6 

s 

24692 

3 

6 

9 

24732 

6 

9 

24778 

6 

9 

24824 

6 

9 

24869 

8 

9 

24915 

E 

8 

24961 

6 

8 

25007 

E 

9 

U   T    M:     17    0495420.0    5146140.0    4 


TOTAL  FECAL  M,F. 

C0L1F0RM      COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML      MF/100ML       MF/100ML 


DATE    OF    REPORT       25    0 

CT    79       PAG 

E         438 

STATION 

ID:        14-0028041 -02 

STORET    CODE: 

02 

002 

7950 

4 

UGION:     05 

MILEAGE: 

82.30 

805 

3 

1 

33 

34 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

FILTERED 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

DEG   c 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

0    0 

9.0 

50.0 

0 . 00 1 L 

0.001L 

0.0 

9.0 

60.0 

0    00  5 

0.0 

7.0 

80.  OG 

0.00  7 

0.001L 

2.0 

6.0 

5.5 

0.02  5 

0.001 

13.0 

6.0 

48.0 

0.050 

0.001 

16.0 

6.0 

70.0 

0.030 

0.001 

17.0 

7    0 

47.0 

0.01B 

0.001 

19.0 

3,0 

1     2 

0.D90 

0.002 

13.0 

S.O 

1  .2 

0.010 

0.001 

7.0 

5.0 

O.B 

0.01  7 

0.002 

1  .0 

7.0 

0.4 

0.030 

0.001 

1.0 

7.0 

1  .0 

0.015 

0.002 

19.0 

9.0 

BO.O 

0.090 

0.002 

7.4 

6.5 

30.  4U 

0.025D 

0.001D 

0.0 

3.0 

0.4 

0.001 

0.001 

NO    OF    SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

$ 

7 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP      Pd 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL   N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

Or  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

15   01 

78 

1025 

.3 

47.400 

54.000 

0.05B 

0.252 

47.710 

6-600 

54.310 

2775.0 

27.0 

2748 

13    02 

7B 

1110 

.3 

49.000 

70.000 

0.044 

0.133 

49. 177 

21 .000 

70. 177 

2800. 0 

26.0 

2774 

18    03 

7B 

1045 

.3 

51 .000 

75.000 

0.310 

24.000 

2684.0 

16    0 

2668 

16    04 

76 

0925 

.3 

35.400 

49,500 

0.255 

0.0051. 

35.660 

14.100 

49.760 

2127.0 

34.0 

2093 

14    05 

78 

0920 

.3 

23.800 

34  .  500 

0.055 

3.070 

26.925 

10.700 

37.625 

1815.0 

121  .0 

1694 

11     06 

76 

1030 

.3 

43.000 

69.500 

0.415 

1  .980 

45.395 

26.500 

71 .895 

2554.0 

30.0 

2524 

10    07 

7B 

0940 

.3 

44 .800 

60. 500 

0.310 

15.700 

2B34.0 

22.0 

2B12 

20    OS 

7B 

0900 

.3 

i 9.800 

21 . 500 

0.043 

0.805 

20  .  748 

1  .700 

22.448 

2626.0 

143.0 

2483 

17    09 

78 

0945 

.3 

42.000 

48. 500 

0.052 

O.S50 

42 . 602 

6    500 

4  9.102 

3061 .0 

84.0 

2977 

15    10 

76 

1050 

.3 

32.800 

69-000 

0.065 

0.765 

33.630 

36.200 

69.830 

2500.0 

35.0 

2465 

19    11 

78 

0915 

.3 

2  7.700 

30.800 

0.030 

1.120 

2B.900 

3  .  1  00 

32.000 

2283.0 

41  .0 

2242 

16     12 

78 

0835 

.3 

24.4 

30.0 

0.094 

1.21 

25.704 

5.600 

31 .304 

2547. 

21  . 

2526 

MAXIMUM 

5 1 . 000 

75.000 

0.415 

3.070 

49.177 

36.200 

7  1 .895 

3061  .0 

143.0 

2977 

AVG 

OR    SEOM    MN    (»J 

36.758 

51 .067 

0 .  1  48 

0.999D 

35.645 

14.308 

48.845 

2550.5 

50.0 

2501 

MINIMUM 

19.800 

21 .500 

0.043 

0.005 

20. 748 

1  .700 

22.448 

1815.0 

16.0 

1694 

NO 

)F    SAMPLES 

12 

12 

12 

10 

10 

12 

10 

12 

12 

12 

1  4 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP 

)TE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

COND- 

TURB. 

chloride 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

PH    8.3 

AT     LAB 

AT     LAB 

IRON 

FEET 

MTR5 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

51     MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

15    01 

7B 

1025 

.3 

3220 

45-00 

200.0 

1663.0 

2.95 

13.0 

37 

7.22 

7.600 

13   02 

78 

1110 

.3 

3240 

35-00 

241  .0 

1639 .0 

2.85 

14.6 

43 

7.41 

7.200 

18    03 

7B 

1045 

.3 

3210 

27.00 

215.0 

1553.0 

2  ,  3D 

9.6 

53 

7.74 

6.S00 

16    04 

78 

0925 

•  3 

2510 

49.00 

228.0 

1 150.0 

2.30 

!6.3 

28 

6. 67 

11 .500 

14    05 

7B 

0920 

.3 

1  9S0 

75.00 

127.0 

4.65 

62.8 

4 

5.20 

36 .000 

4 

0 

11     06 

76 

1030 

.3 

2900 

48.00 

19E.0 

1476.0 

3.40 

20.0 

12 

6.35 

8.800 

2 

0 

10    07 

78 

0940 

•  3 

30B0 

39    00 

163.0 

1 683.0 

4.00 

25.4 

13 

6.53 

9.300 

20    08 

7B 

0900 

.3 

2450 

140.00 

76.0 

1225-0 

10,00 

141.0 

D 

3.07 

65.000 

1 

0 

17    09 

7B 

0945 

.3 

2950 

2,50 

92.0 

1575.0 

5.40 

35.8 

3 

4.43 

0.38  0 

4 

0 

15    10 

78 

1050 

.3 

2650 

43.00 

ao.  0 

1575.0 

5.30 

25.  B 

4 

5.38 

4.900 

19    11 

78 

0915 

.3 

2550 

34,00 

79.0 

1390.0 

5.50 

27.0 

3 

6.67 

1  3  .  00  0 

16    12 

78 

0835 

.3 

2550 

54. 

78. 

1425. 

4,95 

19.7 

4 

5.65 

10. 

MAXIMUM 

3240 

140. 00 

241  .0 

1683,0 

10,00 

141  .0 

53 

7.74 

65    000 

4 

0 

AVG    OR    GEOM    MN 

(*) 

2774 

49.29 

1  48.  1 

1486,7 

4,47 

34.2 

17 

6.04 

15    015 

3 

s 

MINIMUM 

i960 

2-50 

76-0 

1150,0 

2.30 

9.6 

0 

3.07 

0  .  380 

1 

0 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP 
DY   MO    YR    LMT         OIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


15   01 

78 

1025 

.3 

13   02 

78 

1110 

.3 

18    03 

78 

1045 

.3 

16    04 

78 

0925 

.3 

14    05 

7B 

0920 

.3 

11     06 

78 

1030 

.3 

10    07 

78 

0940 

.3 

20    OB 

7B 

0900 

.3 

17    09 

78 

0945 

.3 

16    10 

78 

1050 

.3 

19    11 

7B 

0915 

.3 

IE    12 

78 

0835 

.3 
MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM  MN  |*) 
MINIMUM 

76 

72 

74 

58 

57 

66 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.     MAG 

colour 

PTSSIUM 

5  00 1 UM 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

ioao.0 

350.00 

50.00 

47.00 

275.00 

1213.0 

390.00 

58.00 

700 

46 .  00 

290.00 

1.007.0 

325.00 

47.50 

700 

24.00 

310.00 

858    0 

296.00 

29.00 

70G 

35.00 

230    00 

658.0 

210.00 

40.00 

4 

2.65 

155.00 

1025.0 

338.00 

44.00 

132 

43    00 

280.00 

1 103.0 

370. 00 

43.50 

156 

46    00 

280.00 

937.0 

260.00 

70 .  00 

200 

28.00 

160 . 00 

1 159.0 

370.00 

57.00 

87 

41  .00 

340    00 

980.0 

305.00 

53.00 

112 

39.  00 

3 1 0 . 00 

992.0 

290 . 00 

65.00 

106 

33    00 

160    00 

1080. 

312. 

73. 

145 

34,5 

164. 

1213.0 

390 . 00 

73. 

200 

47,00 

340 . 00 

1 007 . 7 

3 1  8 , 00 

52    50 

105U 

34.93 

246. 17 

658.0 

3 1 0 . 00 

29.00 

4 

2.65 

155.00 

41 

265 

203 

221 

COD 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ARSENIC 

ALUMINUM 

CKROMtUM 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

B9 

0.002 

1  .600 

0.020L 

114 

0.002 

0.68O 

0.020L 

1  40 

0.001 

0.730 

0.020L 

1  10 

77 

0.007 

5.100 

0.020L 

119 

0,007 

1  .900 

0 .040L 

88 

0  ,  004 

1  .20  0 

0.030L 

33 

58 

41 

0.006 

1  .100 

0.020L 

51 

0.004 

2.2 

0.02    L 

30 

0.001 

0.92 

0.02    L 

140 

0.007 

5.100 

0.040 

79 

0.004 

1  .714 

0 .  0220 

30 

0.001 

0.680 

0.020 

NO    OF    5AMPLES 


(    C    0    N    T    D    ) 


SAMPLE     INFORMATION     SYSTEM 


STATION    SUMMARY     REPORT     -     RIVED    BASINS 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE 


SAMP    DTE    HOW!       STN.       STN    SAMP       PJ 
OY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


IS    0! 

78 

102;; 

.3 

13    02 

76 

(110 

.3 

18    03 

7(1 

I  045 

.3 

16    04 

78 

0921. 

.3 

14    05 

7B 

0920 

.3 

11     06 

7B 

1030 

.3 

10    07 

70 

0940 

.3 

20    08 

70 

0900 

.3 

17    09 

18 

094;; 

.3 

15     10 

7B 

1050 

.3 

19     11 

78 

0915 

.3 

16     12 

7a 

0635 

.3 
MAXIMUM 

A»'G    OR    GEOM    MN     (  -  } 

M INIMUM 

225 

229 

215 

249 

201 

238 

217 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NIGKEL 

COBALT 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.  120 

0.030L 

0.005L 

0.020 

0    770 

1  .900 

0.080 

0.140 

0.030L 

O.OOSL 

0.010L 

0.730 

2.600 

0.070 

0.110 

0.030L 

0    O05L 

0.060 

0    400 
0    625 

1  .100 

0 . 0  70 

1  .300 

0.030L 

0.020!. 

0    010 

0    920 

4  .  1  00 

0.120 

0.440 

0.030L 

0.005L 

0    040 

0,470 

2    400 

0.  100 

0  .  340 

0. 030L 

0.005L 

0.040 

0,570 
2.400 
1  .200 

2.200 

o.oeo 

0.440 

0.030L 

O.OOSL 

0  .  t  HO 

1   eoo 

i e , ooo 

0.250 

0.31 

0.03     L 

0.005L 

0,15 

'2  .  000 

16. 

0.33 

0.  10 

0.03     L 

O.OOSL 

0,06 

2.3 

14 

0.33 

1  .  300 

0.030 

o.oao 

0.  180 

2.400 

1 8 . 000 

0,33 

0  .367 

0.0300 

0.007D 

0.0630 

1  .  189 

6.922 

0.15-9 

0.  10 

0.030 

0-005 

o.oio 

0-  470 

T  .  100 

0.070 

HO    OF    SAMPLES 


ion./  siti: 

SAMPLE    POJN" 
STATION    TYPt. 


JUNCTION    CREEK 

AT     ORELL    STREET    CARSON 

RIVER 


SAMP  DTE  HOUR  STN   STN  SAMP   Pj 

OY  MO  YR  LMT  DIST  BRG  DEPTH 

FEET  MTR5 

14    01     78  1  1  50  .3 

14  02    78  1 1 30  ,  3 

19  03  78  1030  .3 
17    04    78  104!r  .3 

15  Ob  78  164!)  ,3 
12  06  78  1230  3 
10    07    78  1800  .3 

20  08  78  17  31V  .3 
17    09    78  1730  .3 

16  10  78  123!»  3 
19  11  78  182 1}  .3 
16    13    78  174!>  ,3 


MAXIMUM 

A7G    OR    GEOM    MN     (•] 

MINIMUM 

NO    OF    5AMPLES 


LONG: 


934 
SAMPLE 


34526 
24582 
24625 
2466 1 
24709 
24749 
24795 
2484I 
24686 
24932 
2497B 
25024 


901 
5CD 


6  B 

6  8 

6  8 

6  S 

6  8 

6  a 

6  e 

6  8 

6  S 

6  8 

6  a 

6  8 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
SPANISH    RIVER 


U    T    M:     17    O5I026O.0    5155420.0    4 


TOTAL 
COLIFORM 
MF/ 1 OOMl 


380. 
160. 
140. 


380 
27. 


FECAL 
CO  LI  FORM 

MF/100ML 


1  00. 
5.  • 

2. 


ENTER, 
MF/100ML 


805 
UATER 
TEMP 
DEC    c 

0    0 

0    0 

0    0 

2  0 
13-0 
16  0 
18.0 
19.0 
13.0 

6.0 

00 

0.0 

19.0 


STATION 

ID:        14-0028-042-02 

STORET    COOE: 

02 

002 

7950 

ON.     05 

MILEAGE: 

83.30 

3 

1 

33 

34 

DISS. 

5 -DAY 

TOTAL 

FI LTESED 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

9.0 

2.1 

0.007 

9-0 

5.0 

0    00  9 

6.0 

6.0 

0    013 

0,001 

7.0 

1     4 

0    025 

0,008 

7.0 

0,6 

0,015 

0    002 

7.0 

0.8 

0.014 

0    OOU 

6.0 

0.8 

0    00  9 

0    OOIL 

7.0 

1  .0 

0.019 

0    010 

7.0 

1  .0 

0    004 

0.002 

8.0 

0.5 

0.015 

0.001 

8.0 

0.2 

0.005 

0.003 

s.o 

0.2 

0.010 

0.001 

9.0 

6.0 

0-025 

0.010 

7.5 

1  .7 

0.012 

0.0030 

6.0 

0.2 

0.004 

0.001 

19 

20 

21 

22 

17 

IB 

23 

5 

6 

7 

SAMP    DTE 

HOUF 

STN 

STN    SAMP       PU 

FI LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

r>Y  mo 

YR 

LMT 

o  .■  s  ■ 

"-3G    DEPTH 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLID! 

SOLIDS 

fLE: 

MTRS 

MG,'L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

14   01 

78 

1  1  SCI 

.3 

3.600 

4    250 

2.300 

6.440 

12.340 

0.650 

12    990 

964.0 

10.0 

954 

14    02 

78 

113(1 

.3 

4.970 

5    700 

2,600 

16.900 

24. 470 

0.730 

25    200 

11 IS.O 

1  .7 

1117 

19    03 

78 

1030 

.3 

4.650 

5    800 

1  .900 

6.  100 

14.650 

1  .  150 

15. BOO 

933  .  0 

14.0 

91  9 

17    04 

78 

104!. 

.3 

1  .560 

1  .  630 

0    950 

3.900 

6.410 

0.270 

6.6B0 

499.0 

7.6 

491 

IS    05 

76 

164ti 

.3 

1     200 

1  ,440 

1  „  250 

3.750 

6.200 

0.240 

6    440 

663,0 

7.0 

656 

12    06 

78 

123(1 

.3 

2.SO0 

2.900 

2.600 

8.900 

14.000 

0.400 

1 4 . 4  00 

1041  .0 

2.  1 

1  039 

10    07 

76 

1800 

.3 

3.200 

3.700 

3  ,  1 00 

6.400 

12. 700 

0.500 

13.200 

1269,0 

1  .  1 

1  268 

20    06 

76 

173!: 

.3 

0  .  340 

0.  550 

0,950 

3.  1O0 

4.  390 

0.210 

4.600 

795,0 

1  .5 

793 

1  7    09 

78 

1730 

.3 

0.480 

0.710 

0    480 

3.150 

4.110 

0.230 

4.340 

678,0 

B.  6 

669 

16    10 

78 

123!. 

.3 

0.374 

0.5B0 

0.700 

2.500 

3.574 

0.206 

3.780 

873.0 

2,  1 

871 

19    11 

78 

1820 

■3 

0.233 

0.380 

0.380 

2,  170 

2.  783 

0.147 

2.930 

634  ,0 

3,0 

691 

16    12 

78 

174!; 

■  3 

0.260 

0.37 

0.440 

2.21 

2.930 

0.090 

3.020 

815 

2. 

813 

max i Mum 

4  .970 

5.600 

3.  (00 

16.900 

24.470 

1  .  150 

25.200 

1269,0 

14.0 

1268 

AVG 

OR    GEOM    MN     ( •  ) 

1  .949 

2.  351 

1  .471 

S.627 

9.  046 

0.402 

9  ,44B 

861  ,9 

5.  1 

857 

Ml NIMUM 

0-233 

0.37 

0.380 

2.  170 

2.7B3 

0 .  090 

2  .  930 

439.0 

1  .  1 

491 

NO 

OF    SAMPLES 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

14 

IE 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

206 

25 

S»MR    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

CONO. 

TUPB. 

chloride 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

OY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

SILICATE 

PH  a.  3 

AT     LAB 

AT     LA.8 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

14    01 

7B 

1  150 

.3 

1275 

2,60 

75    0 

480    0 

4.40 

0   0 

25 

10.12 

0 

080 

14    02 

78 

1  1  30 

.3 

1475 

2  .  20 

126.0 

550    0 

2.65 

0.0 

29 

9.  80 

0 

050 

19    03 

7B 

1031) 

3 

1330 

3.70 

90.0 

3    85 

0.0 

64 

11.14 

0 

150 

1  7    04 

7B 

104S 

.3 

710 

5.20 

44.0 

233.0 

2    95 

0,0 

27 

8.  75 

0 

400 

15    05 

7B 

1641) 

,3 

900 

2.  00 

57,0 

333.0 

3     15 

0,0 

3! 

8.56 

0 

130 

3.0 
1  .0 

12    06 

78 

1231) 

3 

1400 

1  -40 

101  .0 

536,0 

3.30 

1  .3 

29 

6.  07 

0 

080 

10    07 

78 

1001) 

.3 

1600 

0.85 

1  10.0 

675    0 

2,40 

0.0 

27 

B.97 

0 

040 

20    08 

78 

173!i 

.3 

1090 

0.80 

7B.0 

395,0 

3,70 

1  -3 

43 

7.  82 

0 

040 

1  .OL 

17    09 

78 

1731) 

.3 

640 

1  .10 

49.0 

290.0 

3    25 

1  .5 

44 

7.9B 

0 

OBO 

1  .OL 

16     10 

78 

123!> 

.3 

!I40 

I  -20 

77.0 

465.0 

3,65 

2.6 

34 

7.  91 

0 

130 
080 

19     11 

78 

1821) 

.3 

980 

1  .30 

75.0 

345.0 

3    65 

2.3 

40 

7.65 

0 

16    12 

78 

174!i 

.3 

1  100 

1  .  1 

82. 

460. 

3.5 

0. 

36 

B.49 

0 

06 

MAXIMUM 

1600 

5.20 

126.0 

675-0 

4,40 

2.6 

64 

11.14 

0 

400 

3.0 
1  .5D 

AVQ 

OR    GEOM   MN     ( ■ ) 

1  153 

1    97 

80.3 

432-9 

3.39 

0.8 

36 

8.77 

0 

T  10 

M I N I  MUM 

710 

o.eo 

44.0 

233.0 

2.40 

0.0 

25 

7.65 

0 

040 

1  .0 

NO    OF    SAMPLES 


(    C    0    N    T    D     > 


SAMPLE    INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     •     RIVER    BASINS 


B.O.W./    SITE:     JUNCTION    CREEK 

SAMPLE    POINT:     AT    ORELL    STREET    CARSON 

STATION    TYPE:     RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


% 
.3 


14 

01 

78 

1150 

14 

02 

78 

1130 

19 

03 

78 

1030 

17 

04 

78 

1045 

1B 

05 

78 

1640 

12 

06 

78 

1230 

10 

07 

7B 

1B0O 

20 

OS 

78 

1735 

17 

09 

7E 

1730 

16 

10 

78 

1235 

1 9 

11 

78 

1820 

16 

15 

78 

1745 

.3 
.  ■■ 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAX  LMUM 

AVG   OR   GEOM  MN    I « ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


1.1 

01 

78 

1150 

11 

02 

78 

1130 

19 

03 

78 

1030 

17 

04 

78 

1045 

15 

05 

78 

1640 

12 

06 

78 

1230 

10 

07 

78 

1800 

20 

08 

78 

1735 

17 

09 

78 

1730 

16 

10 

v  e 

1235 

19 

11 

78 

1820 

1G 

12 

78 

1745 

CALCUL 

HARDNESS 

MG/L 

397.0 
470.0 


STN       STN    SAMP      PJ 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 

.3 
.3 

.3 
.3 

•J 
.3 
.3 

3 
.3 
,S 
.3 


MAXIMUM 

AVO   OR    GEOM  MN    I  *  I 

MINIMUM 

NO    OF   SAMPLES 


222 

306 
462 
565 
191 

3.0 


331  .0 
414. 

565.0 
366.8 
191  .0 

10 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

0.040 
0 .  020 
0.Q10L 

O.OB 

0.050 

0.060 

0.020 
0.060 


0.08 

0.041D 

0.010 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE   HURON 
TERM    STREAM:     SPANISH    RIVER 

U    T    M:     17   0510260.0    5155420.0    4 


DATE   OF   REPORT      25   OCT    79      PAGE         440 

STATION    ID:        1 4 -002B-042 -02 

STORgT    CODE:     02 
002 
7950 


REGION:    05 


72  74 

TOTAL  TOT.  MAG 

CALCIUM  NESIUM 

MG/L  MG/L 


150.00 
165.00 

78.00 

106.00 
157.00 
1 90 . 00 
101 .00 

102.00 

102.00 
144  . 

190.00 
129.50 
76.00 

10 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

0. 030L 
0.030L 
0.030L 

0.03  L 
D.030L 
0.030L 

0.030L 
0.03OL 
0.03  L 
D.03    L 

0.030 

0.030D 

0.030 


5.50 
14.00 

6.50 

10.00 
17.00 
22.00 
12.00 
13.50 
20.00 
IB. 50 
13. 

22.  OQ 
13.82 


i.  ! 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 


-005L 
.  005  L 

0D5L 

.05  L 
.005L 
.OOSL 

.005L 
•  005L 
.005L 


0.010D 
0.005 


66  67 

COLOUR  PTSSIUM 

HAZEN  " 

UNITS  MG/L 


5 

5 

10 

15 

10 

13 

18 

7 

5 

4 


12 


O.OIOL 
O.OIOL 
0.020 

0.03 

O.OIOL 

0.0101. 

0.020 

O.OIOL 

0.05 


0.05 
0.0180 

o.oio 


37.50 
44.00 
49.00 
20,00 
23  00 
41  .00 
47-00 
28.00 
6.70 
26.00 
19.00 
24. 

49.00 

30.43 

6.70 

12 


249  201 

TOTAL  TOTAL 

ZINC  MN 

MG/L  MG/L 


0.016 
0.010 
0.014 
0.056 
0.028 
0.021 
0.017 
0.022 
0.022 
0.054 
0.051 
0.045 

0.056 
0.030 
0.010 


SODIUM 

NA 

MG/L 

86.00 

120.00 

95.00 

45.00 

56-00 

102.00 

105.00 

78.00 

89.00 

7.00 

0.65 

71 

120.00 

71  .22 

0.65 

12 

236 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

0.260 
0.160 
0.O90 

0    32 

0.150 

0.100 

0  .420 
0.860 

1  .0 
0.42 


0  .  378 
0  .  060 


41 
COD 


MG/L 


18 

21 

37 

25 

32 

10L 

18 

51 

52 

85 
35D 


12 

217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

D.020L 
0.020L 
0.020L 


0.020L 
0.020L 

0.D20 
0.020L 
0.02    L 


0 .  020 

0.0200 

0.020 


MILEAGE: 


265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

0.001 
0  001 
0.001 

0.OO2 
0.002 
0.001 

o.ooi 

0.001 
0.001 

o.ooi 

0.002 
0.001 
0.001 


93.30 


203  221 

total  total 

aluminum  Chromium 

MG/ L  MG/ L 


0.060 

D.050L 

D.140 

0.27 

0.070 

O.OSOL 

0.130 
O.OSOL 
0.43 
0.05     L 

0.43 

0.132D 

0.050 


0.020L 
0.020L 
0.020L 

0.02    L 

0.020L 
0.020L 

0.020L 
0.020L 
0.02  L 
0.02    L 

0.020 
0.020D 
0 .  020 


B.O.W./    SITE:     NOLIN    CREEK 

SAMPLE    POINT:     At     HIGHWAY    NO    144 

STATION    TYPE:     RIVER  FLOW    GAUGE    FED    02CF009 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


15  01 

13  02 

18  03 

16  04 

14  05 
1  1  06 
10  07 
20    OB 

17  09 

15  ID 

19  11 

18  12 


78  1100 
78  1145 
78  1110 
78  1020 
78  1015 
78  1115 
78  1025 
78  0350 
7B  1015 
78  1140 
7B  1015 
78  0925 


■  ■ 
3 
3 
'3 
.3 
.3 
.  J 
.3 
.3 
J 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  -  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   M 

DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  D1 

13  02 

18  03 

16  04 

14  05 
11  06 
10  07 
20    08 

17  09 

15  10 

19  11 

16  12 


78  1100 
78  1145 
78  1110 
78  1020 
78  1015 
78  1115 
7B  1025 
78  0950 
78  1015 
7B  1140 
78  1015 
78    0925 


.3 
.3 

3 
.3 
.3 

a 

.3 
.3 

3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVO.   OR    GEOM   MN    (  *  ] 

MINIMUM 

NO    OF   SAMPLES 


934 
SAMPLE 
NO 


24534 
24570 
24612 
24648 
24694 
24734 
24780 
24826 
24B7I 
24917 
24963 
25009 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 

0.001 L 

0.001 

O.OOIL 

0.003 

O.OOIL 

O.OOI 

O.OOI 

0.003 

0.001 

0.001 

0 . 00 1 L 

0.003 

0.001D 

0.001 


901 
SCO 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

17.200 

26.000 

18.600 

1  .900 

1  .360 

1  1  . 600 

7.550 

11 .000 

7  .  000 

6.470 

5.960 

13.8 

26.000 

10.703 

1  .360 


MAJOR  8AS1N 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
SPANISH    RIVER 


U    T    M:     17    0498240.0   5148520.0    4 


444 
FLOW    CFS 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


81  84 

FECAL  M.F. 

COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/100ML 


2.10 

69.60 

69.20 

1  .90 

2.40 

160. 

1  .BO 

4.80 

6.  10 

60. 

1  3 .  20 

2.50 

69.60 

160. 

14.69 

34. 

1  ,10 

4. 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

20.000 

32.000 

25.000 

2.620 

2.400 

1 3 . 700 

14.200 

9.600 

7.300 

7.050 

5.960 

14.2 

32.000 

12.836 

2.400 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0,018 
0,029 
0.059 
0.012 
0.008 
0.006 
0.003 
0.010 
0.005 
0 .  007 
0.011 
0.017 

0.059 
0.015 
0.003 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0.067 
0.071 
0.01  1 
1  .640 
1  .870 
0.  180 
0.055 
0.225 
0.795 
I  .240 
I  .940 
0.708 

1  .940 
0.734 
0.01  1 


STATION 

ID:   14-0 

j 28-043 -02 

STORET  CODE: 

02 

002 

7950 

REGION:  05 

MILEAGE: 

86.90 

805 

3 

1 

33 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.0 

10.0 

0.6 

0.001L 

0.0 

B.O 

16.0 

0.005 

o.o 

7.0 

12.0 

0.010 

2.0 

7.0 

1  .4 

0.044 

13.0 

6.0 

0.5 

0 .  250 

16.0 

6.0 

0.2 

0.002 

17.0 

6.0 

0.2 

0.004 

19.0 

5.0 

0.2 

0.006 

13.0 

6.0 

0.2 

0.016 

7.0 

6.0 

0.2 

0.002 

2.0 

7.0 

D.4 

0.004 

1  .0 

7.0 

0.2 

0.001 L 

19.0 

to.o 

16.0 

D.250 

3      7.5 

6.8 

2.  7 

0 . 0290 

0.0 

5.0 

0.2 

0.001 

17 

INRGNC 

H 

MG/L 

17.285 

26.100 

IB. 670 

3.552 

3-  238 

I  I  .786 
7.608 

II  .235 
7.800 
7-717 
7.911 

14.525 

26.100 

11  .452 

3.238 


TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 


000 
400 
720 
040 
100 
650 
400 
300 
580 
000 
400 


6.650 
2,366 
0.000 


23 

TOTAL    N 

MG/L 

20.085 

32. 100 

25.070 

4.272 

4.27S 

13    866 

14-258 

9    835 

8.  100 

8.297 

7.911 

14.925 

32.100 
13.585 
4.272 


i  S 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

2469.0 
2637.0 
2962.0 
741  .0 
1036  0 
1868  0 
1805.0 
1944.0 
1725.0 
1508, 0 
1903.0 
2323. 

2952.0 

1910.0 

741  .0 


12 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

72.0 

19.0 

38.0 

95.0 

476.0 

1  .8 

4.6 

5.0 

73.0 

9.6 

27.0 

29  . 

476.  0 
70.8 


(    C   0   N  T    D    ) 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPOPT     -     RIVEfl    BASINS 


DATE    OF    REPORT       35    OCT    79       PAGE         4*1 


SAMP    DTE    HOLR       SIN       STN    SAMP 
Dy    MO    YR    LMT  OUT    BRG    DEPTH 

FEET  MTPS 


7  14 

DISS  COND. 

SOLIDS  2SC 

MG/L  UMHOS 


IS  01 

78 

11  CO 

.3 

13   02 

79 

1  US 

.3 

18  03 

76 

1110 

.3 

IS  OA 

78 

1010 

.3 

1A   OS 

7B 

1015 

.3 

11    06 

78 

1115 

.3 

10  07 

7B 

io;5 

.3 

30   OS 

7B 

09;  0 

3 

17   09 

7B 

lots 

3 

1S    10 

7B 

1  I'D 

.3 

IS    11 

78 

1015 

3 

16    13 

7S 

0935 

,3 
MAXIMUM 

/vo  op 

GEOM  MN  (  •  ) 
MINIMUM 

HO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRO  DEPTH 
FEET       MTRS 


IS  Ot 
13  03 
II  03 

■  e  04 

I A  05 
tl  06 
10  07 

30  OS 
17  09 
15  10 
IS  11 
IB  13 


7B  1100 

7B  1  MS 

78  It  10 

78  1010 

78  1015 

76  1115 

78  1015 

7B  095.0 

78  1015 

78  1140 

78  Id  5 

78  os;>5 


MAXIMUM 

I.VO  OR  GEON  MM  <  •  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP  PJ 
DY  MO  YR  LMT    01ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  01  7B  I  H10 

13  03  78  11 'IS 

18  03  78  1110 

is  04  78  io::o 

H   05  78  10' 5 

11    06  7B  IIS 

10    07  7B  10:!5 


3336 
2618 
3924 
646 
S60 
1866 
1800 
1939 
1652 
1498 
1878 
2394 

3924 
1839 
560 


36 

PHENOLS 


3    0 
1    3D 
1  ,0 


23t 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 

0.040L 
0.030L 
0.040L 


.060 
.030L 

.0201 


2S80 
3780 
3800 
830 
860 
2050 
2070 
3100 
1790 
1650 
3400 
3360 

3300 

2188 

830 

13 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

1197. 0 
1456.0 
1726.0 
306.0 
269.0 
1020.0 
942.0 
960  0 
9120 
738. 0 
SS5.0 
1097 

1726,0 
964.  B 
369.0 

13 

325 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

0.680 
0  450 
0.  140 

5.900 
0.090 

0  040 


16 
TUBB. 
F0RM4JIN 
UNITS 

34.00 

17  00 

36  00 

35.00 

240.00 

0  SO 

0.6S 

3-10 

5.00 

3.00 

12.00 

13 

240  00 

33  36 
0.65 


TOTAL 

CALCIUM 

MG/L 

430.00 
500.00 
6BB-00 
99.00 
7B.O0 
393  00 
375  00 
380  00 
360  00 
275.00 
380,00 
436. 

688.00 

366-17 

78.00 

12 

329 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 


030L 
030L 
030L 

030L 
030L 
030L 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


93. 
134. 
158. 


39.5 
83.0 
76  0 
93.0 
S3.0 
44.0 
61,5 
68 

ISB.O 
7G.5 
39.5 


TOT .  Mao 

NEilUM 

MG/L 

30.00 

SO.  60 

2,00 

14.50 

18.50 

9.50 

1  45 

2.  76 

3.  10 
I  J.  SO 

3.0 

So  -50 

13.35 

1  .45 

1  1 

21S 

TOTAL 

CADMIUM 

MG/L 

0  005L 
0,0051. 
0.0051. 

0.060 

D.006L 

O.OOSL 


59 
SULPHATE 

MG/L 

1470 .0 
IS900 
1500.0 
35S.0 
375,0 
1143,0 
1075  0 
1063,0 
975.0 
933.0 
997  0 
1200. 


1590.0 
1056.3 
355.0 

12 

68 

COLOUR 

HAZEN 

Units 

60 
30 

20 

70G 

4 

Tl 
14 


70 
20U 

3 

12 

349 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

0  040 
O.OtO 
O.OIDL 

0.360 
O.OiO 
0.040 


360 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

1  .26 
1  'JO 

1  .60 
4.  30 
6  30 
2,00 

2  50 
4 -US 
2.00 
1  .60 
1  30 
3.0 

6.30 
J.  67 
I  35 


67 
PTSS1UM 
K 
MG/L 

18    50 
34    UO 

49    UO 

4.50 

3.50 

3  1  .  00 

18  oo 

30  00 

5.H0 

14.00 

1 0 .00 

33   5 

49   00 

lb  .48 

3.50 


301 
TOTAL 
MN 
MG/L 

a   30o 

S  3,10 
OO'iO 
0.480 
I  .300 
3.010 


95 
ACIDITY 
PH  8.3 
MG/L 

0    0 


121  . 
0. 
0 
0. 
O. 
0. 
0. 

0 


121  .3 
14.6  ■ 
00 


MG/L 

145.00 
I  80 . 00 
t  70 . 00 

40.00 

31  .00 
1 08 . 00 

95  00 
130-00 

BO.  00 
7.00 

64.00 

B2. 

1 80 . 00 

93.50 

7.00 

t2 

238 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

3.100 
1  .800 
O.380 

14.000 
0.150 
0.020L 


S3 

TOT  ALK 

AT  LAB 

MG/L 

43 
51 

4Q1 
1 
0 
46 
93 
76 
48 
37 

555 
76 

5SS 

I  19 
0 


MG/L 

28 
68 
102 
36 

35 
24 
24 
30 
37 


103 
39 

16 

13 

317 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

0.080 
0.020L 
0  020  L 


55 

PH 
AT    LAB 


9  53 
9.36 
tl  .90 
4.65 
3.77 
I    00 

I  t  .00 
10.93 
10.40 

9.91 

II  .50 
11  .08 

11  90 
8  75 
1  ,00 

13 

265 

TOTAL 

ARSENIC 

MG/L 

0.003 
0 . 00  I  L 
0    00 1  L 

0.006 
D.001 
0.001 

O.OOI 
0 . 00  1  L 
0 . 00 1 L 

o.ooii 

0.006 

O.OOSD 

O.OOI 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

4  700 
3,400 
1  .900 
t 1 . 000 
38.000 
0.380 
O.OBO 
0.1  BO 
3.000 
D.760 
0.670 
1  .3 

38.000 
5.3S6 
0.080 

13 

303 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 

3.  BOO 
0.440 
0.400 

33.000 
0.420 
0.200 

0.610 
0.370 


33.000 
3.836 
0.13 


420 
020L 
020  L 


30    08  78    09!. 0 

17    09  78    101 S 

IS    10  7B    ll'IO 

IS    11  7B    10'S 

IB    13  7B  093'S 


3 

■3 
.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     <  • I 

MINIMUM 

NO    OF    5AMPLES 


0.010 

0.020L 

o,  ioo 

0.030L 

0.0051. 

0.020 

0.019 

0.260 

0.030 

0.020L 

0,310 

0.03OL 

o.oosl 

O.OIOL 

0   033 

0.330 

0.030L 

0.03    L 

0.30 

0.03     L 

0.0051. 

0.04 

0.047 

0.65 

0  03 

0.02    L 

0,08 

0.03     L 

0.0051. 

001    L 

0.066 

0.S3 

0   03    L 

0.O60 

5   900 

0    030 

0.060 

0.360 

t     300 

1 4 . 000 

0.430 
0-0860 

0,0180 

0.789 

0.0300 

ooiio 

0.0450 

0 .  1 98 

2 . 1 220 

0.030 

0.040 

0.030 

o.oos 

o.Dio 

0.004 

0.020 

0.030 

8. O.K./  St"E 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


FINLAND   CREEK 

AT     POWER    STREET    COPPER    CLIFF 

RIVER 


STATION    ID:        14-0028-044-03 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    MO    YR    LMT  SI  ST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


1»  01 

78 

1000 

.3 

13   03 

78 

10)5 

.3 

18   03 

79 

1010 

.3 

16   04 

78 

D900 

.3 

14   OS 

78 

0900 

.3 

11    06 

78 

1010 

.3 

10   07 

79 

0915 

.3 

30   OS 

78 

06  40 

-3 

17   09 

78 

09  25 

.3 

IS    10 

7B 

1030 

.3 

IS    11 

78 

08  SO 

-3 

IB    13 

78 

0810 

.3 

MAXIMUM 

tva  or  meat  an  <  •  > 

MINIMUM 

MAJOR    8ASIN:     GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

03 

MINOR    8AS1N:     LAKE 

HURON 

003 

TERM    STREAM:     SPANISH    RIVER 

7950 

0NG: 

U    T    M 

17    0494400 

.0    5145980 

0   4          REGION:    05 

MILEAGE; 

S3, 10 

934 

9D1 

80 

81 

94 

805 

3 

1 

33 

34 

SAMPLE 

sec 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

HATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

FILTERED 

NO 

COUFOSM 

COLIfORM 

ENTER. 

TEMP 

03 

BOD 

P 

REACTIVE 

MF/100ML 

MF/10OML 

MF/100ML 

OEG   C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P   MC/C 

34532 

6 

B 

0.0 

9.0 

15.0 

0    009 

34568 

6 

B 

4. 

3.      L 

3.       L 

0.0 

8.0 

60.0 

0-015 

24610 

6 

8 

0,0 

8    0 

60.  OG 

0.010 

0.001 

24645 

3 

6 

8 

1  .0 

6    0 

6.5 

0.034 

0,001 

24691 

3 

6 

9 

12,0 

7-0 

73.0 

0.065 

0.002 

34731 

6 

a 

9 

15.0 

6.0 

80.0 

0    018 

0.0011 

34777 

6 

8 

« 

17,0 

7.0 

63.0 

0,060 

o.oaiL. 

24823 

6 

8 

18   0 

6.0 

4.S 

0.017 

0.001 

24868 

6 

8 

13,0 

7    0 

1  .8 

0.025 

0.003 

34914 

6 

e 

7.0 

7.0 

0.6 

0,019 

0.002 

24960 

6 

8 

1  .0 

8.0 

2.0 

0,020 

0.004 

35006 

6 

8 

9 

1  .0 

S.O 

1  .6 

0.015 

0.003 

4 

3. 

1. 

180 

BO 

BO.O 

ODES 

0,004 

4.  • 

1.'   0 

*.•    D 

7.  1 

7.3 

31  .4U 

0.025 

0 . 0030 

4. 

3. 

3. 

0.0 

6.0 

0.6 

0.009 

O.OOI 

NO    OF    SAMPLES 


ICMT1I 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 

SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


FINLAND  CHEEK 

ST  POWER  STREET  COPPER  CLIFF 

RIVER 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    T9       PAQE 
STATION    ID:        14-0028-044-02 


143 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PcJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


15  01  76 

13  02  76 

18  03  76 

16  04  7B 

14  OS  78 
11  06  78 
10  07  78 
20  08  7B 

17  09    78 

15  10    78 

19  11    78 

16  12    78 


1000 
1045 
1010 
0900 
0900 
1010 
0915 
0340 
0925 
1020 
0850 
0810 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (•] 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


IB  01 

78 

1000 

.3 

13  02 

78 

104  5 

.:- 

18  03 

78 

1010 

.3 

16  04 

78 

0900 

3 

14  05 

78 

0900 

.3 

11  06 

78 

1010 

.3 

10  07 

78 

0915 

.3 

20  oe 

78 

0840 

' 

17  09 

78 

0925 

.3 

15  10 

78 

1020 

3 

19  11 

78 

0850 

.3 

16  12 

78 

0B10 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 

LONG: 

19 
FILTERED' 
AMMONIA 
MG/L 

4  9 . 700 
50.000 
54.000 

31 .600 

4  2.000 
60.000 
23.000 
45.000 
3 7. BOO 
31 .500 
25.2 

60 . 000 
41 .418 

25.2 

I  I 


NO  OF  SAMPLES 


20 
TOTAL 

KUELDAHL 
MG/L 

54.000 
69.000 
81 .000 
6S.500 
49.500 
71 .000 

ai .ooo 

31 .200 
53.500 
45.500 
39.000 
31  .3 

81  .000 
55.958 
31 .200 

12 


14  16 

COND.  TURB. 

25C  F0RMAZ1N 

UMHOS  UNITS 


3300 
3300 
3240 
3030 
2540 
2950 
3130 
3950 
3060 
2850 
2750 
2550 

3950 
3054 
2540 


22.00 

16.00 

B.50 

9.00 

47.00 

40.  DO 

43  .  00 

43.00 

2.70 

31  .00 

20.00 

25. 

47.00 

25.60 

2.70 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  HURON 
TERM  STREAM:  SPANISH  RIVER 

U  T  M:  17  0494400.0  51459SO.0  4 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

o.osa 

0.040 
0.320 
0.235 
0.30.5 
0.415 
0.305 
0.  120 
0  .  060 
0.077 
0.091 
0.  100 


0.415 

0.  190 
0.040 


CHLORIDE 
MG/l 


200.0 

200 .  0 

245.0 

254.0 

240-0 

241  .0 

170.0 

1  10.0 

9B.0 

B7.0 

82.0 

86. 

254.0 
167.8 

B2.0 


22 

FI LTERED 
N03-N 

MG/L 

0.277 
0.160 

0.D05L 
2,440 
1  .630 

I  .930 
0.535 
0.640 
1  .  160 

I  .25 

2.44Q 
1 .0230 
0 .  005 


59 

SULPHATE 

MG/L 

1639.0 
1615  0 
1500  0 
1400-0 
1163.0 
1476.0 
1659.0 
2350.0 
1675.0 
1675.0 
1470.0 
1450. 

2350.0 
15B9  -1 
1 163.0 


17  18 

INRGNC  TOTAL 

N  ORGNC   N 

MG/L  MG/L 


REGION:  05 

23 

TOTAL  N 

MG/L 


50 . 035 
50.200 


34.345 
44 .045 

30.850 
45.595 
38 . 7 1 7 
32. 751 
26.550 

50.  2  DO 
39.232 
26.550 


2B0 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


11  .80 
4.90 
4.90 
4.60 
4.75 

11  .90 
4.28 
1  .75 


4  .  300 
19  000 
27 .000 

17.900 
29.000 
21  .000 
2.400 
6.500 
7.700 
7.500 
6.  100 

29    OGO 

13.673 

2.400 

11 

95 
ACIDITY 
PH  0,3 
MG/L 

8.6 

3.0 

4.2 

4.2 

ISO 

15. B 

27.8 

128.0 

21  .9 

15. B 

9.8 

13    7 

123.0 

22.6 

3.0 


54.335 
69.200 

65.890 
52.245 
73.045 

33.250 

54.095 
46.417 
40.251 
32.550 

73.045 
52 . 1 38 
32.650 


52 
TOT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 

47 
54 
59 
57 
20 
24 
21 
0 


9 

12 
11 


STORET  CODE:  0'2 
002 
7950 

MILEAGE:    83.1 


5  6 

TOTAL  SUSP. 

SOLIDS  SOLIDS 

MG/L  MG/L 


2835.0 
23  I  2.0 
2720.0 
2564.0 
20'J5.O 
2540.0 
2904 . 0 
4007. 0 
3106.0 
2725.0 
2352.0 
2420. 


4007 . 0 
2760.0 
2005.0 


35.3 
12.0 


DISS. 

SOLIDS 

MG/L 

2812 
27  98 
2708 
2539 
2009 
2516 
2B33 
3970 
3086 
2652 
2365 
2408 

3970 
2725 
2009 


55 

208 

25 

PK 

TOTAL 

PHENOLS 

T  LAB 

IRON 

MG/L 

UG/L 

7.60 

3.400 

7.59 

2.900 

8.11 

3.400 

8.  14 

2-400 

7.  12 

9.200 

4.0 

6.82 

6.600 

2.0 

6.45 

10.000 

4.08 

47  .500 

1  .0 

5.39 

7.100 

4.0 

6.15 

4 .  500 

7.76 

4.200 

6.69 

3.B 

8.14 

47.500 

4.0 

6.83 

8.750 

2.8 

4.08 

2.400 

1  .0 

SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


76 

72 

74 

EB 

67 

66 

41 

265 

203 

221 

STN  STN  SAMP  PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

COD 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

DIST  BRG  DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

KAZf.N 

K 

NA 

ARSENIC 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

FEET      MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

15  01 

7B 

1000 

.3 

1 IB6.0 

370.00 

49.00 

70G 

47.  00 

280  00 

80 

0  001 

0.830 

0.040L 

13  02 

78 

1045 

.3 

1 130-0 

370.00 

50.00 

40 

45.00 

300 . 00 

119 

0.00 1 

0.560 

0.020L 

18  03 

78 

1010 

.3 

1047.0 

345.00 

45.00 

30 

48.00 

300-00 

142 

0.002 

0.640 

0.020L 

16  04 

7S 

0900 

.3 

1050.0 

352.00 

42.00 

45 

43.50 

295.00 

140 

14  05 

78 

0900 

.3 

839.  0 

270.00 

40.00 

60 

3.35 

220.00 

109 

0.003 

3  .500 

0.020L 

11  06 

78 

1010 

.3 

1  08  1  .  0 

362-00 

43.00 

104 

43.00 

2110.00 

132 

0.004 

1  .800 

0.040L 

10  07 

7  9 

091  5 

.3 

1132.0 

380.00 

44.50 

130 

45  .00 

270.00 

93 

0 .  006 

1  .500 

0.020L 

20  08 

78 

0840 

> 

.3 

1419.0 

420.00 

90.00 

193 

56.00 

470.00 

39 

17  09 

78 

0925 

.3 

1 182.0 

390 . 00 

50 .  5  0 

84 

41  .  00 

400. 00 

48 

0.003 

1  .400 

0 . 020L 

15  10 

7  Li 

1020 

.3 

1  1 46  .  0 

360  00 

60.00 

62 

38.  00 

210.00 

39 

0003 

D.56  0 

0.020L 

19  11 

78 

0850 

.3 

ID87.0 

320  00 

70.00 

47 

35.00 

200 . 00 

64 

0  003 

1  .  3 

0.02  L 

16  12 

7B 

0810 

.3 

1  120. 

330. 

73. 

76 

34.5 

164. 

35 

0.001 

0.47 

0.02  L 

MAX IMUM 

1419.0 

420.00 

90.00 

193 

56.00 

470.00 

142 

0.006 

3  -  SCO 

0.040 

AVG  OR  GEOM  MN 

I»l 

1116.3 

355.75 

54.75 

7BU 

39  95 

282.42 

88 

0.003 

1  .256 

0 .0240 
0.020 

MINIMUM 

B39.0 

270.00 

40.00 

30 

3.35 

164. 

35 

0.001 

0.47 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


15  01 

7B 

1000 

.3 

13  02 

78 

1045 

.3 

18  03 

7B 

1010 

.3 

16  04 

7B 

0900 

.3 

14  05 

78 

0900 

.3 

11  06 

78 

1010 

.3 

10  07 

7  8 

0915 

.3 

30  08 

78 

0B40 

.3 

17  09 

78 

0925 

.3 

15  10 

78 

1020 

.3 

19  11 

78 

0850 

.3 

16  12 

78 

0810 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (  -  ) 
MINIMUM 

225 

229 

215 

249 

201 

238 

217 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

COBALT 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/  L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.  100 

0.030L 

0.005L 

0.010 

0.680 

2.500 

0.  120 

o.  1 5a 

0.030L 

0.005L 

0,0101. 

0.640 

2.500 

0.090 

0.050 

0.030L 

0.005L 

0.0101. 

0.440 
0.325 

0.940 

0.060 

0 ,  560 

Q.030L 

0.020L 

0.020 

0.640 

4.200 

0.200 

0.200 

0.030L 

0.005L 

0.030 

0.410 

1  .600 

0.060 

0.160 

0.030L 

0.005L 

0.040 

0.  540 
2.550 

2  .  000 

0.070 

0.080 

0.030L 

0.005L 

0.060 

1  .  100 

4.000 

0.  130 

0.060 

0.030L 

0.005L 

0.  100 

1  .400 

1 5 . 000 

0.  190 

0.08 

0.03  L 

0.005L 

0.09 

1  .900 

15. 

0.26 

0.04 

0.03  L 

0.005L 

0.05 

2.2 

14. 

0.31 

0.560 

0.030 

0.020 

o,  ioo 

2.550 

15,000 

0.31 

0.151 

0.0300 

0.007D 

0.0420 

1  .069 

6,  174 

0.149 

0.04 

0.030 

0.005 

0.010 

0.325 

0  ,940 

0.0  BO 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVES  BASINS 


s.o.w/  s.:te 

SAMPLE  POINT 
STATION  TVPE 


SPANISH  RIVER 

UPSTREAM    FROM    t     B    IDOY    PAPER    HILL    ESPANOLA 


DATE    OF    REPORT      JS   OCT    79      PAGE 
STATION     ID:        14-0038-0*5 02 


SAM?    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OY    BO    YR    LIIT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTfiS 


02    01     78 

I  1     03    7B 

II  03  78 
1S  04  78 
IS  05  78 
10  06  78 
09  07  78 
06  OS  78 
08  09  7S 
06  10  78 
04  1 1  78 
OB    12    78 


nits  .3 

1440  Jj 

1 500  . 3 

1 130  ,3 

1»35  .3 

1!30  .3 

1410  .3 

HDO  .3 

I  130  .3 

1330  .3 

1400  .3 

1410  .3 

MAXIMUM 
AVO    OR    GEOM   MN     I • | 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTSS 


02   01 

78 

1515 

,3 

11    02 

7a 

1440 

3 

II    03 

78 

1500 

.3 

IB    04 

78 

1430 

,3 

12    OS 

78 

1435 

.3 

io  oe 

78 

1220 

.3 

09  07 

78 

1410 

.3 

OB  08 

78 

1400 

3 

OB  03 

76 

1430 

.3 

OS    10 

78 

1330 

.3 

04    11 

78 

1400 

.3 

oa  12 

78 

1410 

.3 
MAXIMUM 

AVO    OR 

GEOM  MN  { • | 
M  J  N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  t-OUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  1MT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 

STORET   CODE: 

03 

MINOR    BASIN:     LAKE 

HURON 

002 

TERM    STREAM:     SPANISH    RIVER 

7950 

LONG 

U    T    M. 

17    0440735. D    512425C 

.0    4            R 

EGION:     05 

MILEAGE: 

31  .40 

934 

901 

80 

81 

94 

80S 

3 

1 

33 

34 

sample 

SCO 

TOTAL 

FECAL 

M.F, 

MATER 

DISS. 

5-OAY 

TOTAL 

Fl LTEREO 

no 

COL  I  FORM 

CO  LI  FORM 

ENTER- 

TEMP. 

02 

BOO 

P 

REACTIVt 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/lOOMi. 

OEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P   MG/L 

24510 

4  6  a 

4.        L 

2.        L 

2, 

0    0 

13. D 

0.2 

0.D11 

0.001L 

24552 

4  i  a 

4.       L 

4.        L 

4          L 

0.0 

13. D 

0,3 

0.001 

0.DO1 

24S94 

4  e  a 

0.0 

12.  D 

0-3 

0.006 

0.D01L 

24640 

3    G    8 

1.0 

110 

0.8 

0  008 

0.002 

24684 

3GB 

12-0 

1  1  .0 

0.4 

o.oio 

0.001 

24726 

8  8 

14.0 

11  .0 

0.2 

0.003 

0.002 

24772 

6  8 

12.0 

17.0 

0.6 

D.010 

0-001L 

24B1S 

6    8 

too 

12-0 

0    8 

0.003 

0.O01 

24863 

e  a 

14    0 

12.0 

0.2 

0.006 

0.001 

24909 

3  6   8 

8    0 

12.0 

0.2 

O.OOB 

0.003 

24355 

6  a 

2.0 

11  .0 

0.2 

0.026 

0.036 

25001 

6  8 

0.0 

13.0 

0.2 

0.004 

0.OC1 

4. 

4. 

4. 

19.0 

17.0 

0.8 

O-036 

0.OS6 

4.  •    0 

3-D 

3    •     D 

$.8 

13.3 

0.4 

0.008 

D . 0C3D 

4. 

2. 

3. 

0.0 

11.0 

0.2 

0.001 

0.001 

2 

2 

2 

12 

12 

12 

12 

13 

19 

20 

21 

32 

17 

18 

23 

5 

B 

107 

F] LTEBED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

AMMONIA 

KdELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

DS0L1DS 

MG/L 

mg/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.012 

0.260 

0.003 

0.073 

0.087 

0    248 

0.335 

32.0 

0.5 

31 

0.022 

0.250 

0.002 

0.078 

0.  102 

0    2JB 

0,330 

33.0 

0.8 

32 

0 .  0 1  0 

0.2B0 

0  001 

0.  109 

0.  120 

0.2/0 

0.390 

3"0 

0.5 

33 

0    024 

0.300 

0    003 

0.  150 

0.  177 

0.2/6 

0.453 

41  .0 

2.8 

38 

0.02E 

0.300 

0.003 

0.  160 

0.  189 

0    274 

0.463 

35.  D 

5.6 

29 

0,024 

0.260 

0.003 

0.065 

0.092 

0.2i6 

0.328 

30.0 

1.0 

k>9 

0.026 

0.270 

0.003 

0,070 

0.099 

0    244 

0.343 

33.0 

3.S 

31 

0.  024 

0.270 

0.010 

0    060 

0.094 

0.246 

0.340 

35.0 

1  .  3 

34 

0.032 

0.  140 

0.002 

0  .090 

0.  1  14 

0-108 

0.222 

44.0 

7.8 

35 

0.01B 

0.2S0 

0.003 

o.iio 

0.  131 

0-232 

0.363 

32.0 

1.3 

31 

0.009 

0  380 

0.003 

0.092 

0.104 

0.371 

0.375 

30.0 

0.9 

29 

0.030 

0.280 

0.002 

0.098 

0.  130 

0.250 

0 .  380 

33.0 

1.2 

32 

0.032 

0.300 

0010 

0.  160 

0.199 

0.276 

0.463 

44.0 

7.8 

38 

0.021 

0,262 

0.003 

0,095 

0.120 

0.240 

0.360 

34.3 

2.2 

32 

0.009 

0.  140 

a.  ooi 

0    060 

0    087 

0.  108 

0322 

30.0 

O.S 

29 

12 

12 

12 

13 

12 

l] 

12 

12 

12 

13 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

5S 

208 

25 

COND 

TURB 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    AL« 

PH 

TOTAL 

phenols 

25C 

FORMA! IN 

MO/L 

SILICATE 

PH    8.3 

AT    LAB 

AT    LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MO/L 

MG/L 

ug/l 

02   01 

78 

1515 

.3 

«S 

0    B5 

1  .0 

10.0 

2.30 

1    9 

9 

6.90 

0.180 

1     GL 

II    02 

78 

1440 

.3 

49 

1.10 

0.8 

10.5 

3.20 

3.7 

10 

6.69 

.0.160 

11    03 

78 

1500 

.3 

51 

1  .40 

0    8 

10.  0 

1    90 

3.3 

12 

6.52 

0.300 

IS   04 

78 

1430 

3 

58 

1.10 

1  .4 

US 

2.20 

3   B 

13 

7.04 

0-400 

13    05 

78 

1435 

,3 

44 

24 

0.9 

10.5 

2    55 

11 

9 

6.42 

0.370 

3.0 

10   06 

78 

1220 

.3 

45 

0.7D 

1  .0 

10.0 

2.45 

3.3 

9 

7.38 

0.  150 

1  .OL 

09    D7 

76 

1410 

.3 

48 

DBS 

1  .2 

11  .0 

2.35 

3   0 

11 

7.15 

0.130 

06   OS 

78 

1400 

,3 

52 

D.60 

1  .  1 

10.5 

3.40 

1    7 

14 

6.95 

O.OSO 

OB    09 

78 

14  30 

.3 

54 

0.60 

1  .2 

10  5 

2.30 

0.7 

12 

6   98 

0,110 

1  .0 

08   10 

78 

1330 

.3 

4T 

1  .SO 

1  .0 

10.0 

3.60 

1    9 

13 

6.68 

0.250 

04    11 

78 

1 4  00 

,3 

AS 

0.70 

0.9 

10.5 

3.35 

2.1 

10 

6.56 

0    220 

01    12 

76 

1410 

.3 

48 

1  .20 

0.9 

11  .5 

3.60 

1  .7 

13 

6,75 

D.190 

MAXIMUM 

58 

2    4 

1  .4 

M  .5 

2.60 

3.7 

14 

7.38 

0.400 

3.3 

AVG 

OR    GEOM   1(1    l'| 

49 

1  .08 

1  .0 

10.5 

2.  35 

3.3 

11 

6.84 

0.209 

1    50 

MINIMUM 

4* 

0.60 

O.S 

10. 0 

1    90 

0.7 

9 

6.42 

0.050 

1  .0 

NO 

3F    SAMPLES 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

13 

12 

4 

76 

72 

74 

68 

67 

66 

41 

265 

203 

221 

SAMP    0T£ 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT .    MAC 

COLOUR 

PTSS1UM 

SODIUM 

COD 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

DV    MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG    BEPTH 

HAS0NE55 

CALCIUM 

NES1UM 

HA2EN 

K 

NA 

ARSENIC 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

02   01 

78 

ISIS 

3 

19   0 

5.00 

1  .50 

40 

D.45 

t    30 

28 

O.OOH 

0    200 

0.020L 

tT    03 

78 

1440 

.3 

20    0 

5.60 

1     45 

30 

0.45 

I  .30 

27 

0.001L 

0.080 

0.D20L 

tl    03 

78 

1ISD0 

.3 

20    0 

5.  60 

i  .so 

30 

0.45 

3.20 

14 

O.OOIL 

0.180 

0.0301 

15  04 

78 

1430 

3 

22   0 

6.00 

1  .65 

35 

0.55 

1    80 

26 

12  OS 

78 

1435 

.3 

17    0 

4. BO 

1  .25 

25 

0.45 

1  ,30 

21 

10  06 

78 

11120 

.3 

15    0 

4    60 

0.80 

43 

D.40 

1  .30 

38 

09  07 

78 

14  10 

,3 

17    0 

4.  60 

I  .30 

45 

0.55 

2.  10 

10L 

06   08 

79 

1400 

3 

19  0 

5.40 

1  .35 

30 

0.50 

1  .80 

28 

OB   09 

78 

1130 

,3 

20.0 

5.60 

1  .SO 

22 

0.45 

1    60 

31 

08    10 

78 

1  130 

.3 

18.0 

5.00 

1  .40 

38 

0.40 

1  .70 

37 

04    11 

78 

1  100 

.3 

17.0 

4   60 

l    35 

51 

0.40 

1  .40 

IS 

OS    12 

78 

iiia 

3 

19.0 

5.20 

1  .35 

42 

0.40 

1    20 

10L 

MAXIMUM 

230 

6. 00 

1  .65 

51 

0.55 

3.20 

38 

0.001 

0.200 

0.020 

AVG 

OR    GEOM   MN     !-) 

18  6 

S.17 

1  .36 

36 

0.45 

1  ,58 

23D 

0.001D 

0.1S3 

0.020D 

MINIMUM 

15.0 

4.60 

0.80 

22 

0.40 

1  .30 

10 

0.001 

0.080 

0.020 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  I 


SIMPLE  INFORMATION  SYSIEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVES  BASINS 


8.O.W./  SITE 
5AMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SIMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


SPANISH  RIVER 

UPSTREAM  FROM  E  B  EOOY  PAPER  MILL  ESPANOLA 


SIN   STN  SAMP   PU 

DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


02   01    78 

1515 

3 

11    02    ?B 

1440 

.3 

1 1     03    7S 

1500 

.3 

15    04    78 

1430 

.3 

12   OS    76 

1435 

.  S 

10  06   78 

1220 

.3 

09   07    78 

1410 

.3 

06    08    78 

1400 

.3 

08    09    78 

1430 

.3 

0$    10    78 

1 330 

.3 

0*    11     71 

1400 

.3 

08    13    78 

1410 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     (*) 

MINIMUM 

MAJOR    BASIN:     GREAT 

LAKES 

MINOR    8ASIN:     LAKE 

-iuron 

TERM    STREAM:     SPANISH    RIVER 

CNG: 

U    T    M: 

17    0440725 

.0    5124250 

0    4             REGION:     05 

225 

229 

215 

249 

201 

23a 

217 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

COFFER 

LEAD 

CADMIUM 

2  INC 

MN 

NICKEL 

C06ALT 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MO/ 1. 

MG/L 

MC/L 

MG/L 

0.040 

0.030L 

0.005L 

O.OiOL 

0.020 

0.020L 

0.020L 

0.060 

0.030L 

O.OOSL 

0.0101. 

0.012 

0.020L 

0.020L 

0.030 

0.030L 

0.005L 

O.OIOL 

0.016 
0.045 
0.062 
0.020 

o.ois 

0.  140 
0.016 
0.051 
0.020 
0.017 

0.020L 

0.020L 

0.060 

0.030 

0.005 

0.010 

0.  140 

0.020 

0.020 

0.043 

0.0300 

0.UQ50 

0 .0100 

0.036 

0 .  C20D 

0 .0200 

0.C3O 

0.030 

O.OOS 

o.oio 

0.012 

0.020 

0.020 

DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PACE    444 

STATION  10:   14-0028-045-02 

STORET    CODE:     02 
002 
7950 

MILEAGE:  31.40 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO: 


SAMP  DIE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


15  04  78  0755 
12  05  78  0830 
10  06  7B  0B55 
09  07  78  0800 
06  OS  7B  0830 
08  09  78  0840 
06  10  78  0800 
04  It  78  0730 
08  12  78  0800 


JUNCTION  CREEK 

UPSTREAM  OF  SIMON  LAKE  AT  RESERVE  ROAD 

RIVER 


LAT: 


STN   STN  SAMP   Pd 

01ST  8RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


LONG : 

934 
SAMPLE 
NO 


24629 
24672 
24720 
24760 
24806 
24852 
24897 
24943 
24989 


901 
SCD 


e  b 

E  8 


STATION 

ID:       14-0 

328-046-02 

MAJOR    BASIN:    GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE 

HURON 

002 

TERM    SI 

REAM;    SPANISH    RIVER 

7950 

U    T    M 

17    0486200 

0    5138575 

0    4          REGION:    05 

MILEAGE: 

70.20 

80 

81 

805 

3 

1 

33 

34 

19 

TOTAL 

FECAL 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

TOTAL 

FILTERED 

Fl LTEREO 

HI  FORM 

COL  IF  OHM 

TEMP. 

02 

BOO 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

/100ML 

MF/100ML 

OEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

1  .0 

9    0 

4    8 

0.069 

0.002 

B.420 

12.0 

8.0 

7.5 

0.098 

0.075 

11 .000 

15.0 

8.0 

15.0 

0    126 

0.00  1 

4.450 

80. 

56. 

18.0 

8.0 

7  .0 

0 .  096 

0,00  7 

4.500 

19.0 

9.0 

6  .6 

0.080 

0  .OOB 

8.500 

14  .0 

8.0 

0.2 

0.012 

0.003 

0.054 

7.0 

9.0 

7.6 

0.060 

o.oi  i 

5 .  300 

3.0 

8.0 

4.2 

0 .  060 

o.oio 

7.310 

0.0 

9.0 

6.5 

0.110 

0.037 

7.660 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (*] 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRC,  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  04 
12  05 
10  06 
09  07 
06  OS 
08  09 
06  10 
04  1  1 
08  12 


78  0755 
78  0830 
78  0855 
78  0800 
7S  0B30 
78  0840 
78  0800 
78  0730 
78  0800 


.3 
.3 
.3 


.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  | • 1 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


15    04 

78    0755 

.3 

12   05 

78    0830 

.3 

10    06 

78    0855 

.3 

09   07 

78    0800 

.3 

06    08 

78    0830 

.3 

08   09 

78    0840 

.3 

06     10 

78    0800 

-3 

04    11 

78    0730 

.3 

08    12 

7B    OBOO 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OP 

GEOM   B    C) 
MINIMUM 

20 
TOTAL 
KJELOAHL 
MG/L 

9.900 
14.700 
7.600 
7  ,450 
15.000 
0.340 
7.600 
8.210 
9  .  390 

I  5 . 000 
8.977 
0 .  340 


BO. 

80.' 

80. 


21  22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAM»       PJ 
DY    MO   YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


097 
087 
.  630 
.430 
440 
003 
0B2 
084 
.041 


1  .630 
0.322 
0.003 


1  .320 
0.930 
1  .570 
2.470 
1  .960 
0.040 
1  .670 
1  .620 
1  .460 

2.470 
1  .449 
0.040 


56. 

56.' 

56. 


17 
lNRGf.0 
N 
MG/L 

9.  637 
12.017 
7.650 
7.400 
10.900 
0.097 
7.053 
9.014 
9.  161 

12.017 
8.  125 
0.097 


COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHA ! E 

25C 

FOBMAZIM 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/ 

970 

6.70 

77.0 

1100 

4.20 

70.0 

1090 

5.30 

68.0 

1310 

3.80 

B3.0 

1470 

2.50 

90.0 

135 

0.70 

6.2 

1 020 

1  .30 

59.0 

1070 

4.50 

57.0 

1150 

4  .  20 

58.0 

465.0 

1470 

6.70 

90.0 

465.0 

1035 

3.69 

63.1 

465    0 

135 

0.70 

6.2 

465.0 

19,0 
9.9 
0.0 


TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 


.700 
.  150 
.950 
.500 
.286 
.300 
.900 
.330 

.500 
.622 
.236 


9  9 

59  260 

REACTIVE 
SILICATE 

SI     MG/L 


9.0 
8.4 
B.O 


23 
TOTAL    N 

MO/L 

11.317 

15.717 

10. SCO 

I  0 .  31.0 

I  7 . 400 

0 .  31)3 

9.352 

9.914 

11 .491 

1  7 . 400 
10.747 
0  .  383 


95 
ACIDITY 
PH    8.3 
MG/L 


15.0 

0.  126 

0.07S 

1 1 .000 

6.6 

0.079 

0.017 

6.355 

0.2 

0.012 

0.001 

0.054 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

696.0 

798    0 

794.0 

1030.0 

1  190.0 

90.0 

818.0 

609    0 

B22.0 

1 1 90  .  0 
783.0 


TOT    ALK 

AT     LAB 

MG/L 


6 
SUSP. 

SOLIDS 
MG/L 

32.0 
7.1 
15.0 
7.6 

a. a 

2.5 
6.8 
5.0 
4.5 

32.0 
9.9 
2.5 


55 
PH 

AT     LAB 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  DSOLIDS 

MG/L  MG/L 

664 

791 

779 
102  2 
1181 

68 

81  1 

304 

817 

118  1  88 

859  88 

664  86 

8  1 

20*         2  5 

TOTAL  PHENOLS 

IRON 

MG/L       UG/L 


2.0 


.  10 
,  10 
.10 


6.83 

0.550 

2.0 

6.83 

0.550 

2.0 

6.83 

0.550 

2    0 

NO  OF  SAMPLES 


{    C  0  K  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    445 


SAMP    DTE    HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

76 
CALCUL 

72 
TOTAL 

74 
TOT,     MAG 

m 

Colour 

67 
PTSSIUM 

66 
SOOIUM 

41 
COD 

365 
lOTAL 

203 

TOTAL 

231 

TOTA  L 

DY    MO    YR    LRT 

DIST 

6RG    DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

ARSENIC 

ALUMINUM 

CHROMILM 

f  EET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

HG/L 

12    OS    78    0830 
10    06    78    OE55 
09    07    78    0600 
0$    08    76    0E30 
08    09    78    0640 
OS    10    76    0800 
04    11     78    0730 

3 

.3 

.3 
.3 
3 
,3 
.3 

0002 
0    003 
0.004 
0.003 
0003 
0    003 

0,310 
0    480 
0.250 
0    280 
0.360 
0    390 

0.03CL 
0.040L 
0.020L 
0.040L 
0.04CL 
D.04CL 

OS    12    78    0800 

3 

363-0 

115.00 

18.50 

24 

13.00 

1 1 0  -  00 

41 

0  oot 

0.001 

0.380 
O.310 

0.020L 
0.020L 

MAXIMUM 

363.0 

11 5. 00 

18.50 

24 

13-00 

1 1 0 . 00 

41 

0  ,  004 

0  .480 

0    040 
0.0300 

AV6 

OR    GEOM    MN     |  • } 

363.0 

1  1 5  .  00 

18.50 

24 

13.00 

1 1 0 . 00 

41 

0   003 

0  .309 

MINI  MUM 

363.0 

1 1 5 , 00 

16.50 

24 

13.00 

110   00 

41 

0.001 

0.210 

0.020 

NO    OF    SAMPLES 

1 

1 

1 

1 

1 

t 

1 

8 

a 

i: 

225 

299 

215 

249 

201 

236 

217 

SAKP    OTE    HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

rniAi 

DY  DO    VB    LWT 

DIST 

BAG    DEPTH 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

CORAI  T 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

11    05    1!    0830 

3 

o.oeo 

0. 03QL 

0.005L 

COM 

0    6:10 

0 

030L 

10   06    7B    0855 

.3 

OCHO 

0-030L 

0.005L 

0   010 

0    430 

0 

D20L 

09    07    78    08CO 

.3 

0,070 

0.030L 

0.005L 

0,020 

0.  4L0 

0 

020L 

06    08    78    0830 

.3 

0.030 

0.030L 

O-OOSL 

0 . 0 1 0 1. 

0.  750 

0 

020L 
020L 

08    09    76    0840 

.3 

0.030 

0 -030L 

0    005  L 

0.0 101. 

0.750 

0 

06    10    78    0800 

.3 

0.030 

0 , 030L 

0    005  L 

0.0101. 

0.  750 

0 

020L 

04    1 1     78    07  30 

.3 

0.090 

0    030  L 

0    005  L 

0.030 

I  .400 

0 

020 

06    13    78    0800 

.3 

0.070 

0030L 

0    005L 

0.030 

0.220 

1  ..  1 00 

0 

020L 

MAXIMUM 

0.090 

0.030 

0-005 

0.030 

0.220 

1  .400 

0 

030 

AVG 

OR    GEOM    MN    ( • I 

0.055 

0.0300 

0.005D 

0.0160 

0.220 

0.775 

0 

021  D 

MINIMUM 

0.030 

0-030 

0.005 

0.010 

0.220 

0.400 

0 

03D 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.M,/  SITE: 
SAMPLE  POINT : 


JUNCTION  CREEK 

ICO  FEET  UPSTREAM  OF 


STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HCUR  STN   STN  SAMP   PJ 

DY  MO  Yd  LVT  OIST  BRG  DEPTH 

FEET  MTRS 

16  04  78  0740  .3 

14  05  78  07  35  .3 

1  1  06  76  OE  50  .3 

10  07  78  0750  .  3 

20  OB  7B  0725  .3 


SUDBURY 

S.T.P. 

OUTFALL 

STATION 

ID:        14-002B04702 

MAJOR    BASIN:     GRtAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TEP.M    STREAM;     SPANISH    RIVER 

STORET   CODE: 

02 

002 

7950 

One: 

U    T    H 

:     17    0497300 

0   5145400 

0    4            REGION       05 

MILEAGE: 

60.30 

934 
Sample 

NO 

901 
SCO 

BOS 
WATER 
TEM  = 
CEG    C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

1 
5-OAY 
BOO 
MG/L 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERf-0 
N02-N 
MG/L 

24642 
24668 
34728 
34774 
34B20 

3   6    9 
3   6    9 
6    8    9 

6    8    9 
6    8    9 

1    0 
130 
15,0 
IB.  0 
19.  D 

7.0 
6.0 
6.0 
6.0 
6.0 

1  ,4 

2,5 

29,0 

13.0 

0.2 

0.043 
0.275 
0.020 
0.024 
0.030 

0.002 
0 .  009 
0 .  001 
0.001L 
0.002 

1 0 .  300 

6    500 

25    200 

28.000 

5    800 

14.000 

9.150 

37.500 

38 . 500 

8.500 

0.079 
0.099 
0.395 
0.323 
0.07S 

17    09    78    OBI'S 

.3 

IS     10    76    08!>0 

3 

II    11     76    0735 

9 

16    13   7B   071)0 

3 
MAXIMUM 

J.VG 

OR 

GEOM  MN  1 ■ ! 
MINI  MUM 

2486S 
249H 
34957 
25003 


NO  OF  SAMPLES 

22 
SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ       FILTERED 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BUG    DEPTH  N03-N 

FE£T  MTRS  MG/L 


1  .420 

1  .730 

2  380 

0  525 

1  ,370 
0,775 
0.755 
I  .010 
I  .00 


1*    04 

78    07.10 

3 

14    05 

78    0735 

3 

1  t    06 

78    OBIiO 

3 

10    07 

7B    0750 

.3 

30  06 

76    07:>S 

.3 

17    09 

76  ob;>5 

3 

15    10 

76    081.0 

.3 

IS    11 

76  07;is 

.3 

16    12 

76  0700 

.3 

MAXIMUM 

nve   OR 

GEOM   MN     |*| 
MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTt    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    MO    YR    IM"  OIST    6RG    DEPTH 

FEET  MTRS 


16    04 

76    0740 

.3 

14    OS 

76    0735 

.3 

11     06 

76    0850 

.3 

10   07 

78    07!>0 

.3 

10   06 

78    07:(5 

.3 

17   09 

76  0B:!5 

.3 

IS    10 

78    OBSO 

.3 

16   11 

78    0735 

.3 

11    12 

76    071)0 

3 

MAI ] MUM 

AVa   OR 

GEOM  MM    ( • ) 
MINIMUM 

3  390 
1  .218 
0.52S 


17 

INRGNC 

N 

MG/L 

11     796 
8    329 

37  975 
2B.B50 
7.248 
20.BO4 
16.596 
11 .746 
13.453 

28.850 

16.200 

7    248 


19  0 
9  6 
0.0 


18 

TOTAL 

ORGNC       H 

MG/L 

3.700 
2.650 
12.300 
10.500 
3-700 
6.500 
3  TOO 
1  .200 
3.600 

1 2 . 300 
5.436 

1  .200 

9 


56  59  3S0 

CHLORIDE       SULPHATE  6EACTIVE 

■G/L  SILICATE 

MG/L         SI    MG/L 

2.70 


B8-0 

370.0 

59.  Q 

370  a 

142.0 

1262.0 

95.0 

1293.0 

BOO 

763   0 

77-0 

963    0 

61     0 

851  ,0 

56.0 

682.0 

157. 

763. 

157. 

1293.0 

60   6 

813. 0 

66.  D 

370.0 

4.40 
3.24 

2.70 


33 

TOTAL    N 

MG/L 

IS    498 

10.979 
40.275 
39.350 
9.946 
29.304 
20.396 
12.946 
16.052 

40.276 

21 .638 

9.94B 


95 

ACIDITY 

PH    B    3 

MG/L 

0.0 
12.9 
5.7 
6.0 
0.5 
0.0 
0.0 
2.7 
0. 

12.9 
3.1 
0.0 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

117.0 
969.0 
2026  a 
2196.0 
1417.0 
1789.0 
1467.0 
I  179.0 
1603. 

2196    0 

1416    1 

1  17.0 

9 

52 

TOT    ALU 

AT     LAB 

MG/L 


35 


32 

42 
40 
68 
30 
66 

66 
36 

6 


0011 
0.  117 
0.048 
0.076 

0.275 
0.070 
0.011 


susp. 

SOL  I DS 
MG/L 

4B.0 
306.0 
36  0 
17  0 
12    0 


306.0 
69.1 
12.0 


55 
PH 
AT    LA6 


B    63 

6.15 

63 

70 
35 
39 
19 


8 
9 
9 

7  SB 
6  41 

9.29 
8.  14 
6.15 


O.003 
0.053 
0.004 
0.004 


053 

009D 

001 


7 
DISS, 
SOL  IDS 
MG/L 


663 
1990 
2179 
1405 
1771 
1449 
1  1  15 
1500 

2179 
1509 
663 


203 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

3.000 
I  1  . 000 
0.460 
0.  280 
0.380 
0.280 
1  .100 
3.400 
3  6 


11 .000 

2.500 
0.2BO 


20   000 

I  5    800 
10.700 

II  4 

28  000 
14  656 
5    600 


107 

CALCUL 

D-SOLIDS 

MG/L 

69 


69 

69 
69 


29 

PHENOLS 


3.0 

1    OL 


I.OL 

2.0 


3.0 
1  .60 
1  .0 


28 . 500 
19.500 
II .900 
15.0 

38.500 

20.283 

8.500 


COND. 

25C 

UMHOS 

106 
940 

2350 
2460 
1 650 
1930 
1680 
1450 
1800 

2460 

1598 

106 


7B 
CALCUL 
HARDNESS 
UG/L  MG/L 


322 

292 

662 

925 

625 

762 

656 

535.0 

631. 


925,0 

62*.  6 
292.0 


.029 
.041 
.036 
.053 

.395 
.126 
.029 


16 
TURS. 
F0RMA2IM 
UNITS 

17.00 

73.00 

14.00 

13.00 

6.90 

6.60 

6.  TO 

27.00 

63. 

73.00 
25.58 

6. 90 


72 

TOTAL 

CALCILM 

MG/L 

1 05 . 00 
94.  OC' 
302 .  OC: 
330.00 
200 . 00 
260.00 
210.00 
I  60 .  OC 
190. 

330.00 
204 . S* 

04.00 


NO    OF    SAMPLES 


(    C   0   N   T   D    > 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  .  RIVER  BASINS 


OATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGt    447 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
OY  MO  YR  LMT    DI5T  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


16    04  7a    0720 

14  05  78  07  15 
H  06  78  0830 
10  07  78  07  30 
20  08  78  07  10 
IT   09  78    0805 

15  10  78  OB.iO 
19    11  78    07  15 

16  12  78    06-15 


.3 
.3 


.3 
.3 


MAXIMUM 

ilVG    OR    GEOM    MN     (  •) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


COND. 

25C 

UMHOS 

375 
'470 
1360 
1260 
1230 
920 
640 
5'0 
1280 

1360 
834 
375 


16  56 

TURB.  CHLORIDE 

F0RMAZ1N  MG/L 

UNITS       ■ 


19.00 
75  00 
4.70 
6.40 
5.00 
8.50 
9.80 
33.00 
5.5 

75-00 
IB.  54 
4.70 


47.5 

51  .0 

147.0 

1  25  . 0 

85.0 

64,0 

41  .5 

39    0 

200. 

200. 

aa.9 

39.0 


59 

SULPHAIE 

MG/L 

B9.0 
135.0 
4B0.O 
438.0 
495.0 
320  0 
232  0 
166  0 
255 

495  0 

290.2 

89.0 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


.60 
.20 
•  20 
.  15 
.00 
90 
.  10 
.35 


5.50 
4.56 
3.20 


95 
ACIDITY 
PH  6.3 
MG/L 

8.0 


4.9 

6.0 
3.3 

11.9 
6.  1 
3.3 


52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

14 


79 
40 


II.  :55;,l  I 

:.J  PHi 

AT  LAS 


7.35 
7.33 
7.67 


7.22 

.7.47 

7.28 

6.71 

7.41 

7.67 
7.24 


208 

TOTAl 
IRON 
MG/L 

2,600 
9  600 
O.BOO 
0.860 
0.490 
1  .  300 
1  .600 
9.300 
1.0 

9  600 
3.061 
0.490 


25 

phenols 


ug/l 


3.0 

I  .01 


1  .OL 
1.0L 


3.0 

I  .5D 
I  .0 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    VH    LMT  DIST    6RG    DEPTH 

FEET  MTRS 


18    04  78    0720 

14  05  78  07 IS 
11  06  7B  08: 0 
10  07  76  07:0 
20  OS  7B  0710 
17    09  78    08C5 

15  10  78  083  0 
I*    11  78    0715 

16  12  78    0645 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN     (• | 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


16  D4  78    0723 

14  05  78  071 5 
11  06  78  0830 
10  07  78  0733 
20  06  7  8  0710 
1  7  09  78    OflOii 

15  10  7B  0330 
19  II  78    07T!> 

16  12  78    0641> 


CALCUL 

HARDNESS 

MG/L 

97  o 
129.0 
477.0 
451  .0 
458.0 
325-0 
214.0 
162.0 
279. 

477.0 

268.0 

97.0 


225 
SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ  TOTAL 

DY    MO    YR    LMT         OIST     BRG    DEPTH  COPPER 

FEET  MTRS  MG/L 


.  TOO 
.240 
.  120 


72 

TOTAL 

CALCIUM 

MG/L 


28 
37 

144 

'50 
120 
102 
66 
42 
92 


150.00 
86.78 
28-00 

9 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 


0.030L 
0.03  L 
0.03  L 


TOT   MAG 

NES1UM 
MG/L 

6-50 
9.00 
26.50 
18.50 
38.50 
17.00 
12.00 
14.00 
12 


38.50 
17.33 
6.50 


215 
TOTAL 
CA  DM  I  UM 
MG/L 


0.030L  0.020L 

0.030L  D.005L 

0.030L  0-005L 


0.005L 
0.005L 
0-005L 


COLOUR 
HA2EN 
UNITS 


21 
25 


101 
41 


J49 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 


0  060 
0.320 
0.070 


0.  130 

0.18 

0.07 


67 
PTSSIUM 
X 
MG/L: 

2.25 

3.  15 

10.50 

11.50 

13  OO 

7.  10 

4.70 

3.55 

7.0 

'3.00 
6.97 
2. 25 


201 

TOTAL 

MN 

MG/L 

0.258 
0.380 
0.540 
0.  460 
0.930 
0.  150 
0.240 
0.400 
0.39 


6f, 
SODIUM 
NA 
MG/L 

32.00 
37  00 
120  00 
93  00 
7  7.00 


63 

4? 

3' 
126 

126 
69 


23B 
TOIAL 
NICKEL 
MG/L 


3  400 
7.000 
3.000 


2-700 
4.4 
I  .4 


41 
COD 

MC/L 

266 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 

22' 

TOTAl. 

CHROMIUM 

MG/L 

30 

4B 
47 
24 
27 
IS 

0    005 
0.002 
0.003 

7  .  700 
0.580 
0.330 

0.050 
0    020L 
0.0204. 

37 
2B 
35 

0.002 
0.002 
0    001 

I  .000 
S.O 

II  36 

0.0201 
0.02    L 
0.02    I 

46 
33 
18 

0.005 
0.003 
0.001 

7,700 
2.496 
0.330 

0.020 

0.D20C 

0.020 

9 

2  1  7 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 


0.090 
0.  190 
0.060 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  j*  | 

MINIMUM 


t.  TOO 
0.522 


030 

0.020 

0.320 

0.930 

7-000 

0.190 

030D 

0.008D 

0.  I  38 

0.40B 

3.650 

0.  I  03 

030 

0.005 

0.070 

0.  150 

j  .4 

0.04 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


JUNCTION  CREEK 

AT  KING  STREET  SUOBURY 

RIVER 


STATION  ID:   1 4  -  0028 ■ 049 ■ 02 


Samp  dte  hour  stn  stn  samp  pu 
oy  mo  yr  lmt   dist  brg  depth 
feet     mtrs 


17    04    78  1625 

15    05    78  2025 

13    06    78  1550 

10    07    78  2140 

30    OB    7B  2050 

17    09    78  2020 

IS    10    76  1550 

19    H     7B  2145 

17    12    7B  1000 


.3 
.3 
3 

.3 
.3 

:! 

■3 
.3 


MAXIMUM 

AV3    OR    GEOM   MN     ( • | 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


17  04  78  1625 
TS  05  78  2025 
12  06  78  1550 
10  07  7B  2140 
20  08  78  2050 
17  09  7B  2020 
IB  10  7B  1550 
19  II  78  2145 
IT    12    7B    1000 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVCi    OR    GEOM    MN     |  ■  ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


LONG: 
934 

sample 
no 


24671 
24717 
24757 
24B03 
24849 
24891 
24940 
249S6 
25032 


TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 

0.500 
0.900 
0.860 
1.070 
3.000 
0.700 
1  .240 
0.440 
0.72 

3.000 
1  .048 
O.440 


901 
SCO 


3  6  9 

3  6  9 

6  8 

6  8 

6  8  9 

6  8  9 

6  8  9 

6  8  9 

6  8  4 


FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0.009 
0.024 
0.077 
0.025 
0.006 
0,006 
0.032 
0.005 
0    014 

0.077 
0.022 
0.005 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
SPANISH    RIVER 


U    T    M:     17    0501050.0    5149800.0    4 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


260. 

10. 

20. 

40. 
220. 


0  605 
0.670 

1  .880 
I  .530 
2.790 
0.645 
0.685 
0.460 
0.936 


2.790 
1  .  156 
0  460 


FECAL 
COL  I  FOAM 
MF/IOOML 


16. 

4. 
4. 


260. 

60.' 
10. 


FILTERED 

N03-N 

MG/L 


16 
7. 


MG/L 


605 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

1  .0 
13.0 
15.0 
17  0 
IB  .0 
12.0 

6.0 

1  .0 

0  0 

18. 0 
9.2 
0.0 


TOTAL 

DRGNC   N 

MG/L 


0.806 

1  .104 

2  .  567 
2.055 
5  646 
1.121 
1  317 
0.507 
1  .  ISO 

S.646 

t.eoo 

0.507 


308 
490 
250 
S70 
150 
430 
740 
398 
490 


0.  740 
0-425 
0.  150 


DISS. 
03 

MG/L 


B.O 
6.9 

8,0 


23 
TOTAL  N 

MG/L 

1.114 
I  .504 
2-817 
2-625 
5  .  796 
1  .551 
1  .957 
0.905 
1  .670 

S  .  796 
2.225 
0.905 


STORET    CODE: 

02 

002 

7960 

:     05 

MILEAGE: 

85.30 

1 

33 

34 

19 

-DAY 

10TAL 

FILTERED 

FI LTEflED 

BOO 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

0.6 

0.039 

0    010 

0.192 

O.B 

0    1 38 

0.07  7 

0.410 

3.6 

0.330 

0.09  2 

0.610 

1  .2 

0.142 

0.03  3 

0.500 

0.2 

0    016 

0.002 

2-850 

0.2 

0.116 

0.039 

0.270 

0.5 

0.486 

0     160 

0.5O0 

0.2 

0    043 

0  .020 

0.042 

0.2 

0    050 

0.016 

0.330 

3.6 

0    466 

0.  160 

2.850 

0.8 

0.151 

0    052 

0.623 

0.2 

0    016 

0.002 

0.042 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


176 
227 
60S 
677 
1552 
454 
272 
191 
476 


1552.0 
514.8 

176.0 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

14.0 
16.0 
9.0 
5.6 
4.0 
7.1 
16.0 
12,0 
3. 

IB. 0 
9.9 
3. 


9  9 

7  107 

DISS.  CA  LCU  L 

S0L10S  0-SOLIDS 

MG/l  MG/L 


599 
67  1 
1548 
447 

179 
47  3 

154  6 
653 

179 


162 
211 


254 
209 
163 


(  C  0  N  T  0  ) 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE:  JUNCTION  CREEK 

SAMPLE  POINT:  AT  KING  STREET  SUDBURY 

STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  ERG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17   04 

78 

1625 

.3 

is  os 

78 

2025 

.3 

12    06 

78 

1550 

.3 

10    07 

78 

2140 

.3 

20    OS 

7B 

2050 

.3 

17   09 

76 

2020 

.  1 

16    10 

78 

1550 

,3 

19    11 

78 

2145 

.a 

17    12 

78 

1000 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     1 ■ 
MINIMUM 

COND. 

25C 

UMHOS 

IEO 
325 
890 
900 
1650 
560 
390 
275 
750 

1650 
666 

250 


16 
TUR8. 
FORMAZIN 
UNITS 

9.  10 
7.40 
3.10 
5.50 
3.  BO 
5.90 
15.00 
10.00 
4     B 

15.00 
7.  IB 
3.10 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
SPANISH    RIVER 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE         448 

STATION     10:        14 -0028-049 ■ 02 

STORET    CODE:    02 
002 

7960 


U    T    M:     17    0501050.0    5109800.0    4 


56  59  280 

CHLORIDE       SULPHATE  REACTIVE 

MG/L  SILICATE 
MG/L  SI    MG/L 


35.0 
41  .0 


44 
32 

25 
137 


43.5 
69.0 
190.0 


225 
850 

i?a 

105 
52 

105 


850.0 

203.  1 

43.5 


20 
20 
85 
75 
20 
30 
90 
00 

7.; 


7.20 
4.34 
2.B5 


95 
ACIDITY 
PH    8.3 
MG/L 


5.9 
3.7 
2.3 


TOT     ALK 

AT     LAB 

MG/L 

19 
28 

95 


49 
50 
29 
56 


95 
45 


6.90 
7,71 
7.68 
B.03 
5.62 
7.77 
6.99 
7.  15 
7.40 

8,03 
7.25 
5.  62 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0.930 
0.810 
0.760 
0.650 
0.200 
0.750 
1  .500 
0.820 
1  .3 

1  .500 
0.858 

0,200 


25 

PHENOLS 


UG/L 


5.0 
1  .0 


1  ,0L 
1  .01 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRC-    DEPTH 

FEET  MTR5 


17    04 

78 

1625 

.3 

15    05 

78 

2025 

.3 

12   06 

78 

1550 

.3 

10   07 

7B 

2140 

.3 

20   08 

78 

2050 

.3 

17    09 

76 

2020 

.3 

16    10 

78 

1550 

.3 

19    11 

78 

2145 

.3 

17    12 

7B 

1000 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     (•) 

MINIMUM 

76 
C4LCUL 
HARDNESS 
MG/L 

61  .0 
89.0 
290.0 
277.0 
745.0 
19B.0 
144.0 
84.0 


745.0 

227.6 

61  .0 


72  74                       68  67 

TOTAL  TOT.    MAG  COLOUR  PTSSIUM 

CALCIUM  NESIUM               HAZEN  K 

MG/L  8ta/L               UNITS  MG/L 


18.60 
24.00 
83.00 
78.00 
150.00 
53.00 
41  .00 
23.00 
46 

1 50 . 00 
57.1  a 
16.60 


4.70 
7 .  00 

20.00 
20.00 
90.00 
16.00 
10.00 
6.50 
11  . 

90.00 
20.  SB 


45 
45 
49 
48 


SO 
40 


2.00 
2.70 

1  1  .00 
105.00 

19.00 
5.35 
3.75 
2.30 
5.0 

105.00 

17.34 

2.00 


66 

SODIUM 

NA 

MG/L 

23.00 
26.00 
68  00 
68.00 
6B.00 
28.00 
23.00 
15.00 
85. 


44.89 
15.00 


26 

19 
35 


25 

57 
63 

63 
35 

19 


265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 


203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 


0.001 L 
0   003 
0,003 

0.001 
0.003 
0.001 
0.001 

0.003 

0.002D 

0.001 


0.42 

0.220 

0.120 

0.  780 
1  .200 
0.92 
0.60 

1  .200 
0.609 
0.120 


221 

TOTAL 

CHROMIUM 

MG/L 


0.040L 
0.020L 

0.020L 
0  020L 
0.02  L 
0.02    L 

0   040 

0.023D 

0.02 


NO    OF    SAMPLES 


225 

229 

215 

249 

201 

238 

217 

SAMP    DTE    HOUR 

STN 

STN 

SAMP      PJ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

DY    MO    YR     LMT 

DIST 

BKQ 

DEPTH 

COFPER 

LEAD 

CADMIUM 

2  INC 

MN 

NICKEL 

COBALT 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

17    04    78    1625 
15   05    78    2025 
12    06    7B    1550 

.3 

.3 
.3 

0.  17 
0.230 

0.03    L 
0.030L 

0.005L 
0.005L 

0.09 
0.  130 

0.200 
0.155 
0.520 

I  .2 
3.900 

0.02   L 

0  .  090 

10    07    78    2I40 

.3 

0.  100 

0.030L 

0.005L 

O.OBO 

0.520 
2.450 
0.320 

3.300 

O.OBO 

20    08    78    2050 
17    09    76    2020 

.3 
.3 

0.320 

0.030L 

0.005L 

0.200 

3.400 

0.130 

18  10    78     1550 

19  11     78    2  I  45 

17    12    76     1000 


.1 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM   MN    I") 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


0 

360 

0.030L 

0 . 005  L 

0 

150 

0.250 

1  .900 

0 

020 

0 

12 

0.03    L 

0.D05L 

0 

10 

0.  150 

1  ,0 

0 

03 

0 

13 

0.03    L 

0.005L 

0 

1 1 

0.34 

1  .1 

0 

02    L 

0 

360 

0.03 

0.005 

0 

200 

2.450 

3.900 

0 

130 

0 

204 

0.030D 

O.OOSD 

0 

123 

0.545 

2.257 

0 

0560 

0 

100 

0.03 

0.005 

0 

080 

0.150 

1  .0 

0 

02 

B.O.W./    SITE:     VERMILLION    RIVER 
SAMPLE    POINT:     ON    ROAD    TO    VAL    THERESE 
STATION    TYPE:    RIVER 


934  901 

SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ  SAMPLE  SCD 

DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH  NO 

FEET  MTRS 

17   04    78   0800  .3  24657  3   6    8 

14    OS    78    1510  .3  24703  3    6    8 

12    06    78    0855  .3  24743  6    8 

10   07    78    1435  .3  24789  6   8 

20    08    78     1420  .3  24835  6    8 

17    09    78    14  35  .3  24880  6    8 

16    10    78    0820  .3  24926  6    D 

19    11     78    1450  .3  24972  6    8 

16    12    78    1410  .3  25018  6    8 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN     ( • ) 

MINIMUM 


STATION     ID:        14-0028-050-02 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
SPANISH    RIVER 


U    T    M:     17    0499300.0    5170025.0    4 


BO  81 

TOTAL  FECAL 

COLIFORM  COLIFORM 

MF/100ML  MF/100ML 


100. 
20. 
20. 


805 
WATER 

TEMP. 
DEG    C 

1  .0 
12.0 
15.0 
17.0 
1B.0 
12.0 

4.0 

0.0 

0.0 

1B.0 
8. 8 
0.0 


DISS. 

02 

MG/L 


I  2 


1  1  .0 
1  I  .0 
12.0 
1  1  .0 
12.0 
12.0 
12.0 

12.0 
11.6 


5 -DAY 

BOD 

MG/L 


0.8 
0.4 

0.2 


STORET    CODE 


MILEAGE: 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.047 
0.023 
0.022 
0.042 
0.134 
0  012 
0.015 
0003 
0    009 

0.  134 
0  034 
0.003 


02 

002 

7950 

127.10 


34  19 

FILTERED  FILTERED 

REACTIVE  AMMONIA 

P    MG/L  MG/L 


0.033 
0.013 
0.008 
0.02  7 
0.  126 
0.001 
0.002 
0.003 
0  .  00  1  L 

0.126 

0.024D 

0.001 


0.246 
0.064 
0.026 
0.012 
0.  162 
0.026 
0.047 
0.019 
0.026 

0.246 
0.070 
0.012 


NO  OF  SAMPLES 


20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

107 

14 

$41 

IP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

CO  NO, 

DY 

MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIOS 

SOLIOS 

a 

SOLIDS 

25C 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

OMHOS 

17 

04 

78 

0800 

.3 

0.450 

0.006 

0.260 

0.512 

0.204 

0.716 

77.0 

4.3 

73 

113 

14 

05 

7B 

1510 

.3 

0.230 

0.004 

0.120 

0.  188 

0.216 

0 .  404 

54.0 

16.0 

38 

59 

12 

06 

7B 

0855 

.3 

0.250 

0.003 

0.140 

0.  169 

0.224 

0.313 

55.0 

2.8 

52 

78 

10 

07 

78 

1435 

.3 

0.210 

0.002 

0.190 

0.204 

0.  198 

0.402 

65.0 

1  .  1 

64 

SS 

20 

06 

78 

1420 

.3 

0.380 

0.024 

0.206 

0  .  392 

0,218 

0,610 

78.0 

0.9 

77 

119 

17 

09 

78 

1435 

.3 

0.280 

0.003 

0.140 

0.169 

0.254 

0    423 

66.0 

4.8 

61 

84 

16 

10 

78 

0020 

.3 

0.370 

0.003 

0.110 

0.  160 

0.323 

0.403 

51  .0 

2.8 

48 

74 

19 

11 

78 

1450 

.3 

0.200 

0.002 

0.  123 

0.  144 

0.  181 

0    325 

51  .0 

0.9 

50 

77 

10 

12 

78 

1410 

.3 

0.21 

0.002 

0.123 

0.151 

0.  184 

0.335 

51  . 

0.  1 

51 

79 

MAXIMUM 

0.450 

0.  024 

0.2S0 

0.512 

0.323 

0.716 

78. 0 

16.0 

77 

119 

me 

OR   GEOM 

0.292 

0.005 

0.157 

0.232 

0.222 

0.455 

60.9 

3.7 

57 

88 

MINIMUM 

0.200 

0.002 

0.110 

0.  144 

0.  181 

0.325 

51  .0 

0.  1 

38 

59 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  7  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  DIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    449 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    D1ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  04     78  OISOO 

14  05  76  1510 
I J  06  7B  01155 
10  07  78  1«I35 
30  08  78  I '120 
17  09    78  M35 

15  10  78  01120 
19  11  78  1150 
IS  12    78  1110 


.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 


wan [MUM 

AVG    OR    GEOM    MN     ( • I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


16  56 

TuBB.  CMLORIOE 
FORMA-MN  MG/L 

UNITS 


1 

ao 

2 

70 

0 

90 

0 

65 

1 

10 

1 

90 

2 

10 

1 

1 

90 
1 

2 

70 

1 

57 

0 

65 

6.6 
3.6 

1  .7 


265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 


001 
00  U 
001 
001 

00  U 
001 

001  L 
001  L 


0.001 
0 . 00 1 D 
0.001 


203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 


10 

270 

200 

200 

ISO 

120 

3-! 

32 


0.3d 

0,213 

0.10 


321 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 


0.02  I 
0.020L 
0.020L 
0.020L 
0.020L 
0.020L 
0.02  L 
0.02    L 

0.02 

0.020D 

0.02 


225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 


06 

040 

060 

Of>0 

GfcQ 

030 

01 

oa 


0.06 

0    044 
0.01 


229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 


030L 
030L 
030L 
030L 
0301 
03  L 


0.03 
0.030D 


515 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 


0O5L 
005  L 
005L 
005  L 
005L 
005L 
OOSL 
005L 


0.005 

0.005D 

0.005 


249 

TOTAL 
2  INC 
MG/L 


.07 
020 
01  OL 
01  OL 
01  OL 

.010 

01  L 
.03 

07 

02  ID 
.010 


238 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 


0.02  L 
0.020L 
0.020L 
0.02DL 
0 . 020L 
0.020L 
0.D2  L 
0.O2  L 


0.02 

0.020D 

0.02 


217 

SAMP  OTE 

HC'UH 

5TN 

STN 

SAMP       PJ 

TOTAL 

DV    MO 

VR 

LMT 

OIST 
FEET 

BRG 

DEPTH 
MTRS 

Cobalt 

MG/L 

14  05 

78 

1M0 

.3 

O.02    L 

12   06 

78 

D{55 

.3 

O.02OL 

10    07 

78 

1135 

.3 

O.030L 

20    08 

78 

1420 

.a 

0.0201 

17   09 

78 

1435 

.3 

0.020L 

16   10 

7B 

0620 

.3 

0.020L 

IB    It 

76 

1450 

.3 

0.02    L 

IS    12 

7B 

1410 

.3 

0.02    L 

MAXIMUM 

0.02 

AVG 

OP    GEOM   MN     ( * ) 

0    020D 

MINIMUM 

0.02 

NO    OF    SAMPLES 


1. O.K./    SITE:     VERMILLION    RIVER 

SAMPLE    POINT:     DOWNSTREAM    OF    MCCHARLES    LAKE 

STATION    TYPE:     RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       5TN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


IS  04  78  0845 
12  05  78  0920 
OE  06  -79  0925 
10    06    78    0945 


.3 
.3 
.3 
-3 


934 
SAMPLE 


901 

SCO 


24631  3  6 

24674  3  6 

24606  6  8 

24722  6  S 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
SPANISH    RIVER 


BO  81 

TOTAL  FECAL 

COLtFOfiM  COLIFORM 

KF/100ML  MF/lOOML 


80S 
WATER 

temp 
OEG   C 

1-0 
12.0 
19.0 
15.0 


STATION    ID:       I4'002B-O51 -02 
STORET    COOE: 


U    T    M:     17    0477950.0    5136500.0    4 


REGION:     05 


DISS. 

02 

MO/L 

10  0 
10  0 
12.0 
11.0 


S-DAY 

BOD 

MG/L 


0.5 
O.S 


MILEAGE: 


33 
TOTAL 


0.054 
0.022 
0.014 
0.010 


02 

002 

7950 

64.40 


34  19 

FILTERED  FILTERED 

P       REACTIVE  AMNION  I A 
MG/L             P    MG/L  MG/L 


0  023 
0.002 
0.002 
0.D01 


3.55C 
0.293 
0.286 
0.530 


09    07    78    OBKO 

.3 

24762 

6    B    0 

to. 

4. 

% 

17.0 

11.0 

i  .2 

0   013 

0.003 

0.396 

08  09  7a  09JO 

.3 

24854 

E    B 

14.0 

11    0 

0.2 

0   017 

0.002 

0.026 

06     10    78    0900 

-3 

24399 

6   B   3 

7.0 

1  1  .0 

0.2 

0   024 

0.003 

0.022 

04   1 1   78  oe;>5 

.3 

24945 

E    6 

3.0 

1  1  .0 

1  .0 

0   OIB 

0.004 

0.585 

08    13    78   0645 

.3 

24991 

E   B 

0.0 

12.0 

0.2 

0   015 

0.007 

0.760 

MAXIMUM 

10 

4. 

19.0 

12.0 

1     2 

0   054 

0.023 

3.550 

nVG 

OR 

GEOM   MN 

(") 

10.' 

4. 

D 

9.8 

11  .0 

0.6 

0   021 

0.005 

0.716 

MINIMUM 

ID. 

4. 

0   0 

10.0 

0.2 

0   010 

0.001 

0.022 

NO    OF    SAMPLES 


20 

21 

22 

17 

18 

33 

5 

6 

7 

107 

SAMP   OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INSGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

Dv   MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

KJELDAWL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

IS   04 

78 

0B4  5 

3 

4,600 

O.015 

0.785 

4.350 

1  .050 

S-400 

345.0 

3, a 

341 

12   05 

78 

09110 

3 

0.570 

0.026 

0.365 

0.S83 

0.J7B 

0.961 

81  .0 

4.3 

77 

06   06 

78 

0935 

3 

0.750 

0.073 

0.352 

0.711 

0.464 

1  .  1  75 

172,0 

2.9 

169 

1D   06 

78 

0945 

.3 

0.930 

0.020 

0.265 

0.815 

0  .400 

1  .215 

126.0 

2.1 

124 

09   07 

78 

oeso 

.3 

0.850 

0.013 

D.245 

0.659 

0.454 

1.113 

132-0 

2.4 

130 

OS   09 

78 

os:io 

.3 

0.290 

0.002 

0.005L 

0.033 

0.264 

0.2<)7 

91  .0 

3.6 

87 

06    10 

78 

0900 

.3 

0.390 

0.004 

0.115 

0.  141 

0.368 

0.509 

79.  D 

5.S 

73 

04    11 

7B 

0B25 

.3 

1  .010 

D.022 

D.358 

0.965 

0.425 

1  -31D 

161  .0 

2.4 

159 

oa  12 

78 

OBIS 

.3 

1.280 

0.012 

0.618 

1  .390 

0.520 

1  -910 

177.0 

l  ,8 

176 

MAXIMUM 

4,600 

0.073 

0.785 

4.350 

1  ,050 

5.400 

345.0 

5.8 

34  1 

176 

JiVG 

OR    GEOM    MN     (  -  ; 

t  .  1 66 

0.021 

0-345D 

1  .083 

0.469 

1  .552 

151  .6 

3.2 

341 

124 

M I N I  MUM 

0 .  290 

O.002 

0.005 

0.033 

0.264 

0.297 

79. 0 

1  .6 

341 

73 

NO    OF    SAMPLES 


14 

IE 

56 

59 

280 

95 

53 

55 

20S 

25 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

COWO  - 

TURB, 

Chloride 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY    MO    YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

SILICATE 

PH    6.3 

AT     LA8 

AT     LA3 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

1S    04    7B 

0815 

.3 

S30 

2-80 

39.5 

179.0 

3.45 

3    8 

29 

7.29 

0.600 

12    OS    7B 

0910 

.3 

118 

2. 50 

5.5 

31  .0 

2.75 

2.7 

14 

7.09 

0    580 

3.0 

08    06    7B 

0925 

.3 

aso 

T.10 

13.0 

77.0 

125 

1  .7 

25 

7.37 

0,  150 

10    06    7B 

09*5 

3 

190 

0.80 

8.2 

55.0 

2.45 

2.3 

17 

7.54 

0   220 

1  .OL 

09    07    78 

0650 

3 

200 

1  ,20 

9.5 

52.0 

1.50 

1    3 

32 

7.62 

0.  130 

OB    09    7B 

09i:0 

.3 

134 

0,80 

6.1 

24.0 

2.60 

0.7 

31 

7.14 

0.  170 

1  .OL 

08    ID    78 

0900 

.3 

113 

2.80 

5.2 

25.5 

2    60 

2.1 

26 

7.34 

0  .  54  D 

1  .OL 

04     H     78 

0825 

.3 

245 

1  .80 

11  .5 

74.0 

2.95 

2.1 

22 

7.80 

0.360 

08     12    78 

DBiS 

.3 

270 

2.00 

12.5 

S5.0 

3.50 

3.1 

25 

6,92 

0.360 

MAXIMUM 

530 

2.  60 

29.5 

179.0 

3.50 

3.8 

31 

7.80 

0.500 

3  .0 

AVG 

OR    GEOM   MN     (  ■  1 

2J9 

1.76 

11  .2 

66.9 

2.56 

2.2 

23 

7.35 

0.34E 

1  .50 

MINIMUM 

113 

O.BO 

5.2 

24.0 

1.25 

0.7 

14 

6.92 

0.130 

1.0 

NO    OF    SAMPLES 


t    C    0    H   T    D    ) 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BA51NS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    150 
STATION  ID:   I 4-Q02B- 0S1 -02 


bOMKLt     ¥ 
STATION 

UINi  : 
TYPE: 

HUM  NS 
RIVER 

1  Kt ani    ur    Nn-un 

MRLta      L^nt 

MAJOR    BASIN:     GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 

002 

TERM    STREAM:     SPANISH    RIVER 

7950 

5TN   NO; 

51 

Ul 

LONG: 

U    T    M: 

17    0477950 

0    5136500 

0    4           REGION:    05 

MILEAGE: 

64.40 

76 

72 

74 

68 

67 

65 

41 

265 

203 

221 

SAMP    OTE 

HOUR 

SIN 

STN    SAMP       PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.     MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

COD 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

DY    MO    YR 

LMT 

DIST 

BRG    OEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

ARSENIC 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

15   04    7B 

0645 

.3 

160.0 

51  .00 

B.00 

35 

5    10 

36    00 

27 

12    05    78 

0920 

.1 

40.0 

11  .80 

2.50 

30 

115 

4    70 

27 

0    00! 

0.180 

0.020L 

06    06    76 

0925 

.3 

82.0 

25.00 

4.70 

20 

2    45 

16.00 

23 

0.004 

0-  180 

0.040L 

10    06    7B 

0945 

.3 

60.0 

18.40 

3.40 

36 

1  .75 

9.50 

22 

0.002 

0.44  0 

O.O20L 

09    07    78 

0850 

.3 

65.0 

20.20 

3.80 

36 

1  .80 

1  1  .00 

12 

0.002 

0.300 

0.020L 

OB    09    78 

0930 

.3 

53.0 

15.40 

3.60 

22 

1.15 

4.:<o 

51 

06    10    78 

090O 

.3 

45.0 

13.00 

3.05 

58 

1  .20 

a.  no 

25 

04     11     76 

OB  2  5 

.3 

76.0 

23.00 

4.45 

49 

2.30 

13.00 

20 

0002 

0.260 

0.020L 

OB    13    78 

0B45 

.3 

85.0 

25.00 

5.50 

37 

2.30 

14.00 

52 

o.ooi 

0.050L 

0.020L 

MAXIMUM 

160.0 

51  .00 

a.  00 

M 

5.  10 

36.00 

52 

0.004 

0  .44  0 

0.040 

AVG 

OR    GEOM  MN    ('I 

74.1 

22.53 

4.  S3 

36 

2.  13 

1  2 .  48 

29 

0.002 

0.235D 

D.023D 

MINIMUM 

40.0 

11  .80 

2.50 

20 

1.15 

3.  BO 

12 

0.001 

0.050 

0.020 

NO    OF    SAMPLES 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

6 

6 

6 

225 

229 

21S 

249 

201 

236 

217 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

T01AI. 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

DY    MO    YR 

LMT 

OIST 

BRG    DEPTH 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

COBALT 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

15    04    78 

0645 

.3 

0.165 

12    05    7B 

0920 

.3 

0.100 

0.030L 

0.005L 

0.020 

O.07O 

0.  100 

0.030L 

06    06    7 a 

0925 

.3 

0.010L 

0.030L 

0    005L 

o.  a  ioi. 

0.054 

O.Of.O 

0.020L 

10    06    78 

0945 

.3 

0 .  060 

0.030L 

0.005L 

0.030 

0.04B 

0.05.10 

0.020L 

09    07    76 

0850 

.3 

0.110 

0.030L 

0.005L 

0.020 

0.045 

0.070 

0.002L 

OB    09    76 

0930 

.3 

0.040 

06    10    76 

0900 

.3 

0.075 

04     11     76 

0B25 

.3 

0.010L 

0.030L 

0.005L 

0.030 

0.092 

0.310 

0.020L 

08    12    7B 

0B45 

.3 

0.050 

0.O3OL 

0.005L 

0,010 

0.096 

0.320 

0.020L 

MAXIMUM 

0.110 

0.030 

0 .  005 

0.030 

0,  165 

0.320 

0.030 

AVG 

OR    GEOM 

0.057D 

0.0300 

0.005D 

0.020D 

0.076 

0.  158 

0.019D 

MINIMUM 

0.010 

0.030 

0.005 

0.010 

0.040 

0.060 

0.002 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


1 2  05  78  11 45 

D6  10  78  1 100 

04  11  78  1115 

08  12  78  1145 


POLISHING  POND  EFFLUENT 

ABOVE  MIMSTIC  CREEK  AGNEK  LAKE  MINE 

INDUSTRIAL  PROCESS 


STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  ««  [' 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


5AMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


12  05  7B  I  145 
06  10  7B  1100 
04  11  78  1115 


STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


12  05  7B  1145 
OS  10  78  1100 
04  11  78  1115 


22 

Fl LTERED 


.065 
.  150 

.085 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (-) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 
.3 


.ISO 
.100 
.065 


MAJOR     BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     SPANISH    RIVER 

U    T    M:     T7    0453800.0    5 1  4 1 350    0    4 


STATION     ID:        1 4-0028- 052-09 
STORET    CODE: 


934 

901 

80S 

3 

SAMPLE 

sco 

WATER 

DISS. 

NO 

TEMP. 
OF.G    C 

02 
MG/L 

24679 

3 

6    8 

12.0 

8.0 

24905 

e 

B 

8.0 

7.0 

24951 

E 

8 

4.0 

7.0 

24997 

2 

5-DAY 

800 

MG/L 

0.5 
0.2 
I  .0 


17 

1NRGNC 


0.0B4 
0.159 
0.  104 

0.159 
0.116 
0.084 


12.0 
8.0 

4.0 


TOTAL 
ORGNC   N 

MG/L 

0.434 
0.52G 
0.616 

0.618 
0.525 
0.434 


23 

TOTAL  N 


0.518 
0.695 
0.720 

0.720 
0.64  1 
0.519 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

34  .0 

39  .0 


39.0 
37.0 
34.0 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0.023 
0.013 
0.021 


.023 
019 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


34 
FI LTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

0.003 

0.003 
0.002 


0.003 
0.003 
0.002 


107 
CALCUL 
D- SOLIOS 
MG/L 


19 
FILTERED 

AMMONIA 
MG/L 

0.016 
0.004 
0.014 


0016 
0.01  I 
0    004 


0.5 


3.2 
1  3 
0.2 


33 


38 

36 
33 


CONO. 

2SC 

UMHOS 


58 
55 
51 


TOTAL 
KJELDAHL 

MG/L 

0.450 
0.530 
0.630 


0.630 
0.537 
0.450 


02 

002 

7950 

56.60 

21 
f I LTERED 
N02-N 
MG/L 

0 .  003 
0.005 
0 .  005 


0  005 
0.004 
0.003 


16  56 

TURB.  CHLORIDE 
F0RMA2IN  MG/L 

UNITS 


1  .40 


1.50 
1  .33 

1-10 


0.5 


1  .4 
1  .0 
0.5 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( M 

MINIMUM 


59 

PHATE 

MG/L 

2S0 

REACTIVE 

SILICATE 

SI     MG/L 

95 
ACIDITY 
PH    8.3 
MG/L 

52 

TOT    ALK 

AT    LAB 

MG/L 

55 
PH 
AT     LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 
PHENOLS 

UG/L 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

74 
TOT.     MAG 
NESIUM 
MG/L 

17^0 
20.5 
20.0 

0.70 
3.05 
2.75 

13.0 
11  .8 

11  .4 

1 
0 
2 

4  .  46 
4.45 
4.57 

0.260 
0,500 
0    620 

2.0 

13.0 
17.0 
16.0 

3.80 
4.30 
4- 60 

0.95 
1  .20 

1  -20 

20.5 
19.2 
17.0 

3.05 
2.  17 
0.70 

13.0 
12.1 
11.4 

2 
1 
0 

4.57 
4.50 
4,45 

0.620 
0.460 
0.260 

2.0 
2.0 
2.0 

17.0 
15.3 
13.0 

4.  BO 
4.40 
3.80 

1  .20 
1  .12 
0.95 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INI'ORMATION  ST5TEM 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SIMP   Pj 
DT  MO  YB  I.HT    OIST  BBC  DEPTH 
FEET       MTBS 


II  OS 

76 

1145 

.3 

06    10 

78 

1100 

,3 

04    11 

7B 

1115 

.3 

0*    13 

78 

1145 

.3 
MAXIMUM 

AVG 

OS 

GEOM  MM  ( ' J 
MINIMUM 

NO  Of  SAMPLES 

SAMP  OTE  l-OU»   STN   STN  SAMP   PJ 
OV  MO  YB  LMT    OIST  BBG  DEPTH 
FEET       MTBS 


13 

05 

76 

1145 

3 

06 

10 

78 

1  100 

-3 

04 

1  1 

78 

1115 

3 

OS 

13 

78 

1145 

.3 
MAX  I  MUM 

AVG 

OB 

GEOM  m    ( •  > 

M I N I  MUM 

TION    SUMI 

1ABY    BEP0B1 

-     BIVER 

BASINS 

DATE    OF    BEPOBT       35    OCT    79       PAOE 

451 

69 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

67 
PTSSJUM 
K 
MG/L 

69 

SODIUM 

NA 

MO/L 

41 
COO 

MG/L 

265 
TOTAL 
ARSENIC 

MG/L 

303 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 

231 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 

235 
TOTAL 
COPPEB 
MG/L 

329 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 

TO'AL 

CADMIUM 

MG/ 1 

70S 
113 

131 

t  .00 
0.90 
0.95 

i  .oo 

1  .30 
1  .10 
1  -10 

35 
S3 

46 

46 

0.001 
0    001 
0    001 
0,001 

0-66O 
0.35O 
0.B50 
0,850 

0.D30L 
0.D20L 
0.020L 
0.030L 

0    060 
0.030L 
0.040 
0.040 

0.030L 
0.050L 
0.030L 
O.O30L 

O.OOSL 
O.OIOL 
0.OD5L 
O.OOSL 

131 
104U 

70 

1  .00 
095 
0-90 

1  .30 
1.13 
1    00 

53 

45 
35 

o.ooi 

0.  001 

0.001 

0,950 
0.97B 
0.3S0 

0.020 

0.020D 

0.020 

0.060 
0   040D 
0   030 

0.050 

0.035D 

0.030 

o.a-o 

0.0060 
0 .  005 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

349 

TOTAL 
7- INC 
HG/L 

30 1 
TOTAL 
MN 
MG/L 

338 
TOTAL 
NICKEL 
HG/L 

317 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

4S1 
RADIUM 
316   DISS 
PCI/L 

453 

Gboss-a- 

djss 

PCI/L 

453 
GROSS" A' 
UNDISS 
PCI/L 

454 
GROSS" B" 
DISS 
PCI/L 

455 

gross' e- 

UNDJ  S5 
PCI/L 

456 
URANIUM 
238 

UG/L 

o.oao 

0    070 
0    100 
0.  100 

0.  133 
0.380 
D.390 
0.390 

0.030L 
0-040L 
0.020L 
0.020L 

0.030L 
0.0401. 
0.020L 
0.030L 

1.       1 

■■       L 

t.       L 

3. 

3. 
3. 

1  .     L 

1  .     1 
1  .     L 

10. 

7. 

7. 

1.     L 

1.     L 
1  .     L 

10.     L 

10.    1 
10.    L 

0.  100 

o.ose 

0.070 

0.390 
0.348 
0.133 

0    040 
0    0350 
0.030 

0.040 

0.O33D 

0.030 

1  .      0 

3. 
3 
3 

1  . 

1  .     D 
1  . 

10. 
8. 
7. 

1  . 

1.     0 
1  . 

10. 
10.    0 
10. 

NO  OF  SAMPLES 


8,0.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


M1NISTIC  CREEK 

AT  HIGH  FALLS  ROAD  BRIDGE 

RIVER 


samp  dte  hour    stn    stn  samp    pj 
By  mo  yr  l»t      dist  org  depth 
feet  hitrs 


IS  04  76   0  330 

12  05  78    1X>0 

10  06  78    I  330 

OS  06  78     1)10 

05  09  78    1 525 

06  10  78  0  950 
04  ft  78  0)00 
01  13  78  0930 


STATION    ID;        14-0028-053-03 


MAJOR    BASIN:     GREAT    LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     SPANISH    RIVER 

U   T   U:    17    0459950.0   5136600.0   4  REGION:    05 


934 

90 1 

80S 

3 

SAMPLE 

SCD 

WATER 

01  Si- . 

NO 

TEMP 
DEG   C 

03 
MG/L 

24632 

3 

6 

8 

1    0 

9-0 

24675 

3 

6 

9 

12,0 

9    0 

24723 

6 

8 

15.0 

8.0 

24809 

5 

8 

300 

10.0 

34855 

6 

8 

14.0 

10.0 

24300 

6 

• 

3 

6.0 

9.0 

24946 

6 

a 

3.0 

10.0 

24992 

4 

6 

S 

0.0 

10.0 

5    DAY 

BOD 

MC/L 


2    2 

0.6 
0  2 
0.5 
0.2 
0.3 
0.4 
0.2 


TOTAL 

P 

MG/L 

l!>S 
019 
024 

0.10 

0:is 

038 
016 
026 


34 
FILTEREO 
REACTIVE 
P    MG/L 

0.006 
0.005 
0.006 
0.007 
0.004 
0.003 
0.004 
0.006 


STORET  CODE: 


0.106 
0  028 
0  056 
0.054 
0.0S3 
0.012 
0,047 
0,100 


150 
450 
480 
430 
260 
570 
490 
700 


02 

002 

7950 


MILEAGE:    49.BG 


19         20 
FILTEREO      TOTAL 

AMMONIA  KJELDAHL 
MG/L       MG/L 


21 
FILTEBEO 
N02-N 
MG/t 


0.007 
0.004 
0.O07 
0.017 
0.003 
0.006 
O.OOS 
0.006 


MAXIMUM 

1  VQ  OR  GEOM  MN  (  ■  j 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  »R  LM1    DIST  BBC  DEPTH 
FEET       MTRS 


is  04  7s  oa; o 

.3 

12    05    78    10C0 

.3 

io  06  7b  io;o 

.3 

06    08    78    1010 

3 

08    09    7B    1025 

3 

06     10    78    09E 0 

.3 

04    11     78    OSCO 

.3 

08    13    7S   09; 0 

.3 

MAX [MUM 

AVG    OR 

GEOM   MN     ( • J 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOIB   STN   STN  SAMP   Pj 
DV  MO  YR  LMT    DIST  BBS  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  04  76  09 J  0 
13  05  78  10CO 
10  06  78  10:0 
06  08  78  1010 
08  09  78  1035 
08  10  78  09E0 

04  11  78  09C0 

05  13  78  0930 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( ■ ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


20.0 

10.0 

2    2 

0.195 

0.007 

0.106 

1  .ISO 

0.017 

9.  1 

9,4 

0.6 

0.04T 

0.005 

0   057 

0.565 

0.007 

0.0 

8.0 

0,3 

0.018 

0.003 

0  012 

0.260 

0.003 

9 

8 

8 

8 

9 

8 

a 

8 

22 

17 

IB 

23 

5 

6 

107 

14 

16 

56 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

susp. 

CALCUL 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIOS 

35C 

FORMAT!  IN 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

0.475 

0.588 

1  .044 

1    632 

388. 0 

339.0 

49 

75 

4.20 

3.4 

0.  135 

0,  157 

0.422 

0    579 

40.0 

5.1 

35 

54 

3.10 

1  .4 

0.  1  40 

0.203 

0.424 

0    627 

57.0 

4.7 

52 

60 

3  .40 

1  .9 

D.  108 

0,  179 

0.366 

0.545 

69.0 

7    4 

62 

95 

3.60 

2. 1 

0.040 

0.095 

0.209 

0.303 

70    0 

11    0 

59 

91 

4.70 

1  .5 

0.  140 

0.  158 

0    55B 

0.716 

51  .0 

13   0 

38 

58 

5.00 

1  .8 

0.  195 

0.247 

0    443 

0.690 

59.0 

3  4 

57 

87 

3.50 

3.6 

0.339 

0.445 

0    600 

1  .045 

78.0 

9   1 

69 

■  06 

S.30 

».» 

0.475 

O.SBB 

1     044 

1  .632 

388.0 

339   0 

69 

l  D6 

5  .30 

3  .4 

0.  195 

0.259 

0.508 

0.767 

101  .5 

49. 0 

53 

B1 

3  .98 

3 ,  i 

0.040 

0.095 

0.208 

0.303 

40.0 

2.4 

3S 

54 

2.50 

1  .4 

I 

9 

8 

8 

6 

B 

8 

8 

6 

8 

59 

280 

95 

52 

S5 

208 

35 

76 

72 

74 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    AS.K 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

CA  ECU  L 

TOTAL 

TOT.    MAG 

SILICATE 

RM   6,3 

AT     LAB 

AT     LAB 

[RON 

HARDNESS 

CALCIUM 

MESIUM 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/l 

MC/L 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MC/L 

16.0 

4   6S 

3.7 

14 

6,80 

6   250 

28.0 

7.20 

3.40 

14.5 

2.80 

2.7 

9 

6.93 

0   500 

3.0 

36.  a 

5.20 

1  .75 

13.0 

3.  15 

3.0 

23 

7.72 

1,  100 

1  .OL 

32.0 

8   20 

2,  90 

15.0 

4,  15 

2.8 

32 

7,  12 

1  .400 

41  .0 

10  40 

3.  55 

15.0 

4    30 

2.6 

27 

7    13 

i  .ooo 

1  .0 

40.0 

10.20 

3.  SO 

IT  .5 

4    00 

2.5 

13 

8    68 

i .  ioo 

1  .OL 

24.0 

6.40 

1  .95 

21  .0 

4,60 

2.6 

20 

7.31 

0.760 

34.0 

9.00 

2.  as 

26.0 

5.40 

1  .6 

21 

7.33 

1.300 

42.0 

10.20 

3.90 

3S.0 

5.40 

3.7 

32 

7.T2 

6.250 

2.0 

42   0 

10.40 

3.90 

17.3 

4.13 

2.7 

30 

7.11 

1  .676 

1    3D 

34.6 

S.35 

3.85 

13-0 

3.80 

1  .8 

9 

6. 68 

0.500 

1  .0 

34.0 

5.20 

1  .75 

I  C  0  N  T  D  ( 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.H./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MINISTtC  CREEK 

AT  HIGH  FALLS  ROAD  BRIDGE 

RIVER 


LONG: 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


15    04 

78    0930 

.3 

12    05 

78     1000 

.3 

10    06 

70    1030 

.3 

06   OS 

78     1010 

3 

OB   09 

78    1025 

.3 

06    10 

78    09S0 

1 

04    11 

78    0900 

,3 

OB    12 

78    0930 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR    t 

MINIMUM 

63 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

TOG 
70 
95 
S3 
79 
128 
92 


12S 

aau 

70 


67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 

0.65 
0.55 
0.65 
0.75 
0.70 
0.65 
0.60 
0  60 

0.80 
0.67 
0.55 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    452 


14-OC28-053-02 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
SPANISH    RIVER 


U    T    M:     17    0459950-0    5130600.0    4 


SODIUM 

NA 

MG/L 

3.00 
1  .60 
2.20 
2.70 
2.10 
2.30 
2.30 
2.70 

3.00 


54 
29 


32 
58 


265 

TOTAL 

ARSENIC 

MG/L 


0,001 
0.001 

cool 


0.001 

0.001 L 

0.001 
0.0010 

o.ooi 


203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 


REGION:     05 

221 

TOTAL 

CHROMIUM 

MG/L 


0.5I0 
0.510 

0.400 


0.240 
0.350 

0.510 

0.402 

0.  240 


0.020L 
0.040L 
0.040L 


040 
040 


0.040 

0.036D 

0.020 


STORET  CODE:  02 


002 
7950 


49.80 


225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 


0  040 
0.040 
O.OIOL 


0  020 
0.030 

0.040 

0  028D 
0.010 


229  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


0  03  OL 
0.0301 

0  .030L 


0.030L 
0.030L 

0.030 

0.0300 
0.030 


0.005L 

0.OO5L 
0.005L 


0.005L 
O.OOSL 

0.005 
0.0050 
0.  005 


NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    GIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 


15  04  78  0530 
12  05  78  1000 
10  06  78  1030 
06  08  78  1010 

05  09  78  1025 

06  10  7B  0950 
04  11  78  0900 
08  12  78  0930 


.3 
.3 
.3 
3 

-3 

:i 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  («) 

MINIMUM 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

201 

TOTAL 

MN 

MG/L 

238 

TOTAL 

NICKEL 

MG/L 

217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

451 
RADIUM 
226    DISS 
PCI/L 

452 
GROSS'A- 
DISS 
PCI/L 

453 
GROSS' A" 
UNDISS 
PCI/L 

454 
GROSS" B" 
DISS 
PCI/L 

455 
GROSS" B" 
UND1 SS 
PCI/L 

456 
URANIUM 
238 
UG/L 

0.020 

0.020 
O.OIOL 

0.470 
0.070 
0.  108 
0.120 
0.095 

0.020L 
0.020L 
0.020L 

0.030L 
0.020L 
0.020L 

L 
L 

L 
L 
L 

L 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

L 

L 
L 
L 

1  . 
1  . 
1  . 
1  . 

i  . 
1  . 

L 
L 
L 
L 
L 

3. 
3. 
3. 
2. 
2. 
3. 

L 
L 
L 
L 
L 

10.    L 

10.     1 
10.     L 
10.     L 
ID.     L 
10.     L 

0.010 
0.05C 

0.051 
0.113 

0.02DL 
0.020L 

0.020L 
0.0201. 

L 

1 

L 

1  . 

L 

3. 

10.     L 

0.050 

0.022D 
0.010 

0.470 
0.  147 
0.051 

0.020 

0.Q2DD 

0.020 

0.030 

0.0220 

0.020 

1 
1 
1 

D 

1 
1 
1 

D 

1  . 

1. 
1  . 

D 

3. 
2. 
2, 

1. 
1  . 
1  . 

0 

10. 
10.     0 
10. 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.K./  SITE:  l.CLIN  CREEK 

SAMPLE  POINT:  AT  INCO'  TREATMENT  EFFLUENT 

STATION  TYPE:  INDUSTRIAL  PROCESS 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
SPANISH    RIVER 


STATION    10:        14-0028-054-09 


STORET    CODE 


02 

002 
7950 


U    T    Ml     17    0496850.0    514B575.0    4 


REGION:  05 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 


te 

04 

78 

1000 

.3 

14 

OS 

78 

1  000 

.3 

11 

06 

78 

1055 

.3 

10 

07 

78 

1005 

.3 

20 

08 

78 

0930 

■'■ 

17 

09 

78 

1010 

.3 

15 

10 

78 

1115 

.3 

19 

11 

78 

0950 

.3 

18 

Ifl 

7B 

0900 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR    C 

MINIMUM 

934 

901 

80S 

3 

1 

33 

34 

19 

20 

21 

SAMPLE 

SCD 

WATER 

DISS. 

S-DAY 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

Fl  LTEREI 

NO 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KUELOAHL 

N02-N 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

24647 

3 

E 

s 

1  .0 

7,0 

2.4 

0.  108 

0.003 

1110 

1  .620 

o.oos 

24693 

3 

5 

3 

12.0 

8.0 

1  .0 

0.320 

0.003 

0 

710 

1  .700 

0.010 

24733 

6 

8 

16.0 

7.0 

0.4 

0.002 

0.001 

0 

520 

0.700 

O.OH 

24779 

6 

a 

17.0 

7.0 

0.2 

0.026 

0 . 00 1 L 

0 

362 

0.660 

0.001 

24825 

6 

8 

19.0 

6.0 

0.2 

0.017 

0.001 

0 

870 

1.110 

0.015 

24B70 

6 

8 

12.0 

7.0 

6.0 

O.DIO 

0.002 

0 

9B0 

2.350 

0.021 

24916 

6 

8 

6.0 

7.0 

4.6 

0.012 

0.002 

1 

260 

1  .580 

0.035 

24963 

4 

6 

B 

0.0 

7.0 

4.8 

0.056 

0.006 

1  .  180 

1  .340 

0.022 

25008 

2 

19.0 

8.0 

6.0 

0.320 

0.006 

1    260 

2.350 

0.035 

10.4 

7.0 

2.5 

O.Of.9 

0.002D 

0    874 

1  .445 

0.015 

0.0 

6.0 

0.2 

0.002 

0,001 

0 

362 

0.660 

0.001 

NO   OF  SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR 
DY   MO    YR    LMT 


16  04  78  1000 

14  05  78  1000 

II  06  78  1055 
10  07  78  1005 
20  08  78  0930 

17  09  78  1010 

15  10  76  1115 

III  11  76  0950 


STN   STN  SAMP   PU 
CIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 

■  3 
.3 
3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (»J 

MINIMUM 


22 

17 

18 

33 

5 

6 

7 

14 

16 

56 

LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

3-N 

H 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

1  .  650 

2.765 

0.510 

3.275 

851  .0 

263.0 

586 

780 

50.00 

49  .0 

1  .840 

2-560 

0  -990 

3.550 

1483    0 

839.0 

644 

850 

270.00 

42.0 

0.085 

0.6l6 

0.180 

0.796 

1418,0 

20.0 

1398 

1650 

55.00 

70.0 

0.045 

0.408 

0.29B 

0.706 

1466.0 

14.0 

14  52 

1600 

12.00 

73.0 

0.075 

0.960 

0-240 

1  .200 

1 354 . 0 

40.0 

1314 

1650 

60    00 

90.0 

0.  875 

1  .876 

1  .370 

3.246 

1501  .0 

42.0 

1459 

1540 

11  .00 

45.5 

1  .310 

2.605 

0.320 

2.925 

1307.0 

19    0 

12B8 

1370 

29.00 

36.0 

2.280 

3.482 

0.660 

4 .  1 43 

1783.0 

198.0 

15BS 

1700 

39.00 

45.0 

2  .  280 

3.432 

1  .370 

4.142 

1783.0 

839    0 

1585 

1700 

270.00 

90.0 

1  .020 

1  ,909 

0.571 

2.480 

1395.4 

179.4 

1216 

1333 

65.75 

56.3 

0.045 

0.408 

0.  1B0 

0,706 

851  .0 

14.0 

58B 

780 

11  .00 

36.0 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  0  I 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SIMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


16  04  7B  1000 
14  05  76  1000 
11  06  76  1QS5 
10  07  78  1005 
20  OB  78  0930 

17  09  78  1010 
tS  10  76  ll  IS 
19  11  78  0950 


.3 
.3 
.3 
,3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


ATION    SU» 

MARY    REP0R1 

-     RIVER 

SASINS 

I 

)ATE    OF    RE 

PORT      25  OCT    79      PAGE 

453 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

76 

72 

74 

SULFHATE 

reactive 

ACI01TY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

phenols 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.     MAG 

SILICATE 

PH    8.3 

AT     LAB 

AT     LAB 

IRON 

HARDNESS 

CALCIUM 

NE5IUM 

MG/L 

SI     MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

ug/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

3150 

4-90 

76.9 

0 

4.34 

16.500 

247.0 

82    00 

10.  CO 

360.0 

6. 30 

145.5 

0 

3.65 

40.000 

30 

237.0 

67    00 

17.  CO 

833.0 

6.30 

67.1 

0 

3.58 

1  8 . 000 

1  .01 

7  70.0 

281 .00 

16,50 

375. 0 

1  .60 

8.3 

4 

5.  64 

4.  100 

833.0 

290    00 

26    50 

725.0 

5.20 

98.3 

0 

3.  19 

23 . 000 

1  .OL 

629.0 

190    00 

3.75 

750.0 

12.30 

304.0 

0 

3.36 

81 .000 

1  .OL 

574.0 

160    00 

42.50 

757.0 

11  .50 

293.4 

0 

3.50 

43.000 

779.0 

250.00 

37  .  50 

970.0 

13.00 

480.0 

a 

3.05 

7B .000 

765.0 

240.00 

45.  CO 

970.0 

13  .  00 

4B0.0 

4 

5  .64 

B 1 . 000 

3.0 

833.0 

290-00 

45 .  00 

69B.  1 

7.64 

184.2 

1 

3.79 

37.950 

1     5D 

606.8 

195.00 

24 .  E;4 

315.0 

1  -60 

B.3 

0 

3.05 

4.  100 

1  .0 

237.0 

67.00 

3.75 

68 

67 

66 

41 

265 

203 

221 

225 

229 

21  i 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PU 

COLOUR 

PTSS1UM 

SODIUM 

COD 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

T01AL 

OY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

HA?EN 

K 

NA 

ARSENIC 

ALUMIf.UM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

FEET 

MTRS 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MC/L 

MG/L 

MO/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

16    04 

78 

1000 

.3 

35 

3.65 

36    00 

32 

14    05 

78 

1000 

.3 

4 

2.  85 

27.00 

36 

0    005 

39 

0.04 

7.2 

O.03     L 

0.01     L 

1  1     06 

78 

1055 

.3 

124 

8.  90 

58    00 

27 

0    001 

5,800 

0.020L 

2.800 

0.030L 

0. 005L 

10    07 

78 

1005 

.3 

65 

9    80 

63.00 

20 

0.001 

0    6U0 

0.020L 

0.4S0 

0.030L 

0. 005 L 

20    06 

78 

C930 

.3 

84 

8    40 

69    00 

25 

17    09 

78 

1010 

.3 

2B 

1  .20 

39.00 

4  4 

O.OOU 

1 7 . 000 

0.020L 

10.000 

0.030L 

O.O'O 

15    10 

78 

1115 

.3 

8 

6     10 

36.00 

IS 

0.001 

1 2 . 000 

0.020 

9.800 

0.030L 

0.0    0 

19    11 

78 

C950 

.3 

48 

6    00 

40.00 

61 

0.002 

28. 

0.06 

15. 

0.03     L 

O.OOSL 

t6    12 

78 

0900 

3 

40.00 

61 

0.002 

28. 

0.05 

15. 

O.03     L 

0.0O5L 

MAXIMUM 

124 

9.  80 

69.00 

61 

0.005 

39. 

0.06 

15. 

a  .03 

O.Ol 

AVG 

OR    GEOM    MN     ( ' J 

50 

6    86 

45.33 

36 

0.002D 

1 8 . 640 

0.0340 

8    61  1 

0.030D 

0.007D 

MINIMUM 

4 

1  .20 

27.00 

18 

0.001 

0    680 

0.020 

0  ,  480 

0.03 

0.005 

NO  Of  SAMPLES 


SAMP  DTE  hOUR  STN   STN  SAMP   PJ 

DY  MO  YR  IMT  DIST  BRG  DEPTH 

FEET  MTRS 

16  04  78  1000  ,3 

14  OS  78  1000  .3 
11  06  7B  1055  .3 
10  07  78  1005  .3 
SO  08  7B  0930  .3 

17  09  78  1010  .3 

15  10  78  1 1 15  .3 
19  11  78  0950  . 3 

16  12  78  0900  .3 


249 

201 

238 

217 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ZINC 

MN 

NICKEL 

COBALT 

MG/L 

MG/L 
0.600 

MG/L 

MG/L 

0,46 

1  .200 

0.08 

0.55 

0.310 

0.490 

14.000 

0,560 

0.  1  00 

0.  240 
1  .090 

4.400 

0,  150 

0.980 

1  .400 

36-000 

1  .700 

0.820 

1  .300 

71 ,000 

1  .400 

1  .  1 

2,000 

62 

1  .8 

1  .  1 

2  ,  000 

62 

1     B 

MAX  I  MUM 

AVG  OR  GEO*  MN  ( ' ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


1 . 1 

2  .000 

71 .000 

1     6 

0.696 

1  .  147 

35    640 

1     137 

0.  100 

0.240 

0.08 

0.  150 

B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


CLAY    CREEK 

AT    MOORE-SOMBRA    TOynSHIP    LINE 


STATION    ID:       15-0006-001-02 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    HIT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


28    03 

78 

1<20 

3 

25    04 

78 

i:-oo 

.  3 

21     06 

7B 

13  25 

.3 

IB    07 

78 

1C12 

.3 

09    08 

78 

1JI4 

.3 

19    09 

70 

0935 

.3 
,3 

17    10 

78 

1130 

29    11 

78 

1C30 

3 

12    12 

78 

IC4S 

.3 
MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN    | • ) 
MINIMUM 

934 

901 

Sample 

SCD 

no 

40065 

6 

40095 

6 

401  4  1 

6 

40165 

6 

40191 

6 

40217 

6 

40248 

6 

40279 

4 

40298 

4 

MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKE5 
MINOR    BAMN:     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM:     CLAY    CREEK 


U    T    M:     17    0383850.0    4735575.0    4  REGION:     01 


NO    OF    SAMPLES 


34 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj       FILTERED 

DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH  REACTIVE 

FEET  MTRS  l>    MG/L 


0.  153 
0.013 
0.034 
0.031 
0.024 
O.051 
O.Olt 
0.056 
0.025 


2i   03    78    1430 

.  3 

25    D4    76    1300 

.3 
.3 

21     06    78     1325 

18    07    78    1012 

.3 

09    08    7B     1314 

.3 

19    09    7B    0935 

.3 

'7     10    78    1130 

.3 

29     11     78     (030 

.3 

11    12    78     1045 

.3 

MAXIMUM 

IVG    OR    CtOM    mi     ; ■ , 

MINIMUM 

0.  153 
0.  044 
0.011 


60                       81  64 

TOTAL               FECAL  M    F 

COLIFOSM  C0L1F0RM  ENTER. 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML 


8000. 

190. 

1400. 

4 

2400. 

4. 

60. 

4 

5800. 

760 

1290 

4 

700 

240. 

250. 

4 

6800. 

600. 

G 

584. 

44 

4  7000. 

1500. 

G 

1500. 

G      1480 

2000. 

230. 

10. 

4 

13700. 

30. 

450. 

4 

4100- 

20. 

320. 

4 

47000. 

1S0O. 

1500. 

1480 

5J04." 

137. 

U 

319.  • 

U           10 

700. 

4. 

10. 

4 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

0.275 
0.025 
0.  100 
0.070 
0.025 
0.065 
0-085 
0.110 
0.005 

0.27S 
0.064 
0.005 


9 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


-360 
.970 
.500 
.400 
.400 
605 
190 
920 
830 


21 
FILTERED 
N02  N 
MG/L 

0.043 

a. oil 


.010 
007 
051 
015 
021 
040 


4.400 
1  -575 
0.605 


0  051 
0.024 
0.007 


9 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

I  .910 
1  .040 
0-030 
0.010 
0.010L 
0.  480 
0.040 
0.B10 
13.200 

13.200 
1 .948D 
0.010 


88 
PSEUD. 
MPA 
MF/100ML 


805 

WATER 
TEMP. 
DEG  C 

1  .5 
11  3 
24.  O 
24  .  7 
23.2 
18.0 


7.0 
1  8 


24. 

12 


'7  ,6 

INRGNC  TOTAL 

N  ORGNC   N 

"G/L  MG/L 


2  228 

1  .077 

148 

090 
042 
5H6 
1  40 
941 


13.245 
2.056 
0.04J 


NO  OF  SAMPLES 


1  .085 
0.945 

I  .400 
2.330 
4  375 
0.540 
1  .105 
0.810 
0.B25 

4.375 
1  .491 
0.540 


STORET    CODE:    02 
003 
3140 


3 
DISS. 
03 
MG/L 

11.5 
17.0 


10.6 
2.5 
9.7 
12.7 
13.3 

17.0 
10.7 
2.5 


23 
TOTAL    N 

MG/L 

3.313 
2  022 
1  54B 
2-420 
4.417 
'.  136 
I  .245 
1  -751 
14.070 

14  070 
3.  547 
1.136 


5-OAY 

BOD 

MG/L 

2.2 
1  .4 
3.  4 
5.2 
IB.  4 
6.2 


18.4 
4.7 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

252  0 
4  62  0 
628.0 
788.0 
888.0 
968.0 

1040  0 
BI6.0 

1068    0 

1066.0 
767.8 
252.0 


6.90 

33 

TOTIL 

P 

MG/L 


0.213 
0.049 
0.340 
0  .  380 
0.665 
0.09I5 
0 .  0913 
D.08I 
0.063 

0.665 
0.2i:i 
0.049 


6 

SUSP. 

SOLIDS 


10.0 

32.0 

83.0 

1  28  . 0 

235.0 

238  .  0 

10.0 

6.0 

6.(1 

238.0 

S3.: 

6.0 


(    C   0   N   T    D    ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  nIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


CLAY   CHEEK 

AT     MOORE-SQMBRA    TOWNSHIP    LINE 

RIVER 


LONG: 


SIN      STN   SAMP      PJ 
DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


28    03 

78 

1120 

.3 

35    04 

78 

1300 

...i 

11    06 

78 

1325 

.'J 

18    07 

78 

1012 

.3 

09  oa 

78 

1311 

3 

19   09 

78 

0935 

.3 

17    10 

78 

1130 

.3 

29    11 

78 

1030 

.3 

12   12 

78 

1045 

-3 
MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM   MN    ( *  1 

MINIMUM 

7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  O-SOLIOS 

MO/L  MG/L 

246 


•-71; 

730 
1030 

810 
1052 

1062 
740 

430 


246 
246 
246 


DATE  OF   REPORT 
STATION    ID: 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM   STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ERIE 
CLAY   CREEK 


25  OCT  79   PAGE    45 

15-0006-001-02 

STORET  CODE:  02 
003 
3i40 


U  T  M:  17  03B3S50.0  4735575-0  4 


378 
560 
590 
839 
780 
1  120 
1270 
1190 
1450 

1450 
929 

378 


REGION:  01 


14  16 

COND.  TURK- 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


39.00 

19.00 

72.00 

164.00 

1 50 . 00 

1 80 . 00 

30.00 

12.00 

5.  10 

1  BO. 00 
74.57 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


14.5 

30.5 
36.5 
72.0 
83.0 
190.0 
190.0 
177.0 
245.0 

245.0 

115.4 

14.5 


55 

PH 
AT     LAB 


8.52 
7.99 
8.  14 

B.08 
7.47 

7.70 

8.05 
J.  83 

8.S2 
7.97 
7.47 


NO   OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STURGEON  RIVER 

AT  COUNTY  ROAD  20  4  MILES  SOUTH  EAST  OF  LEAMINGTON 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  O2GH0Q1  MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

MINOR  BASIN:  LAKE  ERIE 
TERM  STREAM:  STURGEON  RIVER 


LAT: 


SAMP   DTE   HOUR      STN      STN   SAMP      Pd 
BY   MO   YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


24  01  78  1410 
13   03    78    1 230 

10  04  7S  1230 
24  05  78  1220 
12    06    78    1235 

17  07  78  0900 
08    08    78    1134 

18  03  78  1215 
16  10  7B  1155 
28    11    78    1230 

11  12    78    1140 


.3 
.3 
3 
.3 


.3 
.3 
.3 
-J 


MAXIMUM 

OR   GEOM  MN    (*) 

MINIMUM 

NO    OF   SAMPLES 


LONG : 

934 

SAMPLE 
NO 


40010 
40047 
40072 

■1CC9B 
10122 
10153 
•10130 
40206 
40232 
•10268 
402S8 


U   T   M:     17    0370450.0   4654325.0    4 


901  444 

SCO      FLOW   CFS 


1  .60 
8.80 
10.60 
4.10 
3.80 
1  .50 
t.30 
3.90 
6.30 
3.90 
4.00 


SO 
TOTAL 
COLIFGRM 


61 
FECAL 
COL  I  FORM 


STATION    ID:       16-0027-001-02 

STORET    CODE:    02 
003 
232C 


84 

M.F 

ENTER. 


PSEUD. 
MPA 


MF/100ML       MF/100ML       MF/1O0ML       MF/100ML 


44000. 
27000. 
13000- 
29000. 
6000. 
900. 


1320. 
180. 

300. 
660. 
200. 
3B0. 


25400L+1G    21300. 
16000.  16000. 

19000E+1  3000. 


10.60  25400E+1  21300. 
4.53  23094. •  U  1 153. 
1.30  900.  180. 


9800. 

400. 

264. 

610. 

200. 

28. 

1500. 

600. 

480. 


a. 

560. 

156. 

12. 


9800.  560. 

486. •    U  16. -    D 

28.  4. 


605 
KATER 
TEMP. 
DEG    C 


0. 


21  .0 
9.0 
3.0 
0.2 


21 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

10.0 
13.5 
13.7 
12.4 
1  1  .0 

7.2 
11.3 

6.B 

9.2 
14.3 
14-9 

14.9 


1 
5 -DAY 
BOD 
MG/L 


5.7 
2.6 
1.3 


SAMP    DTE   HOUR      STN      STN    SAMP      PJ 
DY   MO   YR    LMT         OIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


24    01    78 

1410 

.3 

13   03    7B 

1230 

.3 

10    04    78 

1230 

.3 

24   05    78 

1220 

.3 

12    06    78 

1  235 

.3 

17   07    78 

09  CO 

.3 

08    08    78 

1134 

.1 

18    09    78 

1215 

.3 

16    10    78 

1155 

.3 

2B    11    78 

1230 

.3 

11     12    7B 

1140 

.3 
MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM  MN  r • ) 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


24   01 

7B 

1410 

3 

13   03 

78 

1230 

.3 

10   04 

78 

1230 

.3 

24    05 

Vf, 

1220 

.  1 

12    06 

78 

1235 

.-' 

17    07 

78 

0900 

3 

08    06 

78 

1134 

.3 

18    09 

7$ 

1215 

.3 

16    10 

7  8 

1155 

.3 

28    11 

7  8 

1230 

3 

11    12 

70 

1140 

.3 
MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  <") 
MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJLLDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

OfiGKC       N 

SOLIDS 

MS/L 

P    MG/L 

MS/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

iMG/L 

0.105 

0.084 

0.485 

0,840 

0.051 

6.000 

6.536 

0.355 

6.  691 

550.0 

0.222 

0.119 

1  .060 

1  .990 

0.051 

5.660 

6.771 

0    930 

7.701 

456.0 

0.086 

0.050 

0.515 

1  .040 

0-043 

9  .900 

10.458 

0.525 

10.9B3 

592.0 

0.116 

0.053 

D.100 

0.640 

0.  160 

7.130 

7.3S0 

0.540 

7.930 

550.0 

0.  176 

0.  115 

0.135 

0.720 

0.239 

8.300 

8.674 

0.585 

9.259 

594.0 

0.170 

0.118 

0.075 

0.590 

0.097 

3.600 

3.772 

0.515 

4.287 

540.0 

0.245 

0.074 

0.055 

1  .150 

0.234 

1  .770 

2.059 

1  .095 

3.154 

440 . 0 

0.790 

0.221 

0.245 

1  .730 

0.  193 

2.620 

3. 058 

1  .545 

4.603 

664.0 

0.290 

0.  142 

0.255 

1  .090 

0.087 

2.210 

2.552 

0.B35 

3.387 

426.0 

0.  153 

0.  125 

0.250 

0.810 

0 .  059 

5.400 

5.709 

0.560 

6.269 

584.0 

0.186 

0.142 

0 .  365 

1  .  100 

0.050 

1 1 . 400 

1 1 .B15 

0.735 

12.550 

672.0 

0 .  790 

0.221 

1  .060 

1  .990 

0.239 

1 1 . 400 

11 .815 

1  .545 

12.550 

672.0 

0.231 

0.114 

0.322 

1  .  069 

0.115 

5.817 

6.254 

0.747 

7  .  00  1 

551  .6 

O.OBS 

0.050 

0.055 

0 .  590 

0.043 

1  .770 

2.059 

0.355 

3.154 

426.0 

i 

11 

it 

1  1 

11 

11 

11 

11 

1  1 

11 

6 

7 

14 

16 

56 

55 

SUSP. 

DISS. 

COND. 

TUR9. 

CHLORIDE 

PH 

SOLIDS 

SOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

AT    LAB 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

8.0 

542 

:-.; 

6.20 

52.0 

8.  17 

29.0 

427 

700 

18.00 

51.0 

7.57 

20.0 

572 

SOD 

21  .00 

48.0 

8.04 

15.5 

535 

805 

6.20 

52.5 

8.31 

17.5 

577 

705 

12.00 

50.0 

8-25 

15.0 

525 

789 

10.00 

71  .0 

7.97 

20.0 

420 

635 

4.90 

31.5 

8.11 

306.0 

358 

494 

240.00 

35.0 

28.0 

991 

515 

36 .  00 

32.0 

7.40 

7.0 

577 

840 

5.50 

64.0 

8.11 

15.0 

657 

'3  3. 

6.10 

21  .5 

8.09 

306.0 

657 

945 

240.00 

71  .0 

6.31 

43.7 

508 

733 

33.26 

46.2 

B.OO 

7.0 

358 

494 

4.90 

21  .5 

7.40 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE     INFOIIMiTlON    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     BIVER    BASINS 


8. O.K./  SI"E 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


MUDDY    CREEK 

AT     FIRST    BRIDGE    ABOVE     LAKE    ERIE 

RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DT  HO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

21  D2  78  15:JO  .3 

13  03  78  1230  .3 

TO  W  76  1310  .3 

24  OS  7$  1200  3 

II  OS  78  1215  .3 

17  07  78  08:20  3 
OS  08  7B  1B9B  .3 

18  09  7B  1200  .3 
16  10  78  11- IS  3 
28  11  7S  1315  .3 
11  13  ?8  1110  ,3 

MAXIMUM 
IVG  OH  GEOM  MN  (•) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


5AMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  Yd  LMI    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


Si    02 

7B 

IS  30 

.3 

13   03 

7« 

1250 

.3 

10   04 

78 

1210 

.3 

24    OS 

78 

12  30 

-3 

12    OE 

78 

1215 

.3 

17   07 

78 

OB  30 

.3 

OS  08 

78 

1055 

.3 

18  09 

78 

12  30 

.3 

18    10 

78 

(145 

.3 

IS    11 

78 

121* 

3 

11     12 

78 

1  120 

.3 
MAXIMUM 

*¥<S   OR 

GEOM  MN  { • | 
MINIMUM 

LONG: 


934 
SAMPLE 


40023 
40046 
40071 
4O097 
40121 
40152 
40179 
40205 
40331 
40267 
40237 


34 
FILTEBEO 
REACTIVE 
P  MG/L 


300 
550 
257 
155 
142 
119 
152 
435 

ses 

153 
041 


0.555 
0.234 
0.04t 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN;     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM:     MUDDY    CREEK 

U    T    M:     17    03787SO.0    465B0O0.0    4 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE         45 

STATION    10:        16-0032-001-02 

STORET   CODE:    02 
003 
2280 


901 
SCO 


80                    81  B4 

TOTAL                FECAL  M.F. 

COLIFORM  C0L1F0RM  ENTER. 

MF/10DML  MF/100ML  MF/100ML 


100. 

6000. 
24000. 

4300. 

3300. 

7000. 

S600. 
22800£»1G 
43000E»1G 
13000. 


43OO0l>l 
10O23    ■     L 
100 


FILTERED  TOTAL 

AMMONIA       KjELDAHL 

MG/L  MG/L 


NO    OF    SAMPLES 


1  .900 
0.945 
1.380 
1  .  155 
1  .300 
0.625 
1-160 
1  .850 
4.580 
4.3S0 
2.700 

4.560 
1  .995 
0.625 

1  1 


2.500 
I  880 
3.250 
2.400 
2.550 
1  .7*0 
2.230 
4.500 
10.500 
7.400 
5.500 

10.500 
4,042 
1  .750 


44. 

44. 
1  ID. 

36. 

92. 

50. 

76. 

1080. 

1460. 

1  10. 


1460. 
117.  • 
36. 


70 

64. 

150O. 

140. 

160. 

250. 

64. 

1500. 

1500 

19000 


1 9000 

399 

64. 


.037 

.025 

10! 

.099 

.  135 

044 

034 

.025 

.006 

0.  189 

0.  159 


D.189 
0.078 
0.006 


10 

31 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 


10 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 


470 

660 

370 

030 

350 

230 

150 

090 

010L 

900 

900 


7.900 
I  .65 ID 
0.O10 


PSEUO. 

MPA 

MF/IOOML 


4. 

10. 
4. 
4. 


REGION:  01 

805 

HATER 
TEMP. 
QEG  C 


340. 
7.* 


10 


22.4 

11. B 

0.3 

11 


17  18 

INRCiNC  TOTAL 

N  ORGNC       N 

MG/L  MG/L 


2  407 
1  .630 
3.B51 
2.264 
2.7B5 
0.699 
1  .344 
1  .965 
4  .  596 
8  ,  439 
10.759 

10.759 
3.724 
0.899 


0.60D 
0.935 
1  .870 
1  .245 
1  .250 
I  .  I  IS 
J.D70 
2.650 
5.920 
3.050 
2.800 

5.920 
2.047 
0.600 


3 
DISS 

01 
MG/L 

5.2 
7.3 
10.1 
5.6 
6.4 
4.2 
3.6 
0.6 
0.8 
2 
9.7 


I  1 


1  1 


2 
5.9 
0.6 


23 

TOTAL    N 

MG/L 

3  007 
2.565 
5.721 
3.529 
4.035 
2.024 
2   414 

4  615 
10.516 
1 1 . 489 
13.559 

13.559 
5.770 
2    024 


S-DAY 
BOO 

MG/L 

4.3 

5.4 
3.4 

4.6 
4.2 
3.8 
4.4 
11  5 
17.6 
10.6 
10,4 

17.6 
7.3 


11 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


334. 
226, 
512. 
250. 
314. 
266. 
236. 
224. 
326, 
408 
378 


512.0 
306.7 
224.0 


33 

TOTAL 

a 

MG/l 

0.550 
0,485 
0  660 

0  345 
0.415 
0.450 
0.445 

1  .180 
I  .900 
0.670 
0.55O 

l  .900 
0.705 
0.345 

11 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

8  0 
23.0 
126  0 
26.5 
70.0 
61  0 
32.0 
34.  S 
59.0 
48.0 


116.0 

48.4 

8.0 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  HO  YR  LMT 


II  02  78  1530 
13  03  7B  1220 


STN  stn  Samp 

OIST  BRG  OEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
,3 


7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

126 

203 


107 
CALCUL 
O-SOLIOS 
MG/L 


CONO. 
25C 

UMHOS 

435 

424 


TURB 

FORMAIIN 

UNITS 

5,40 
8.30 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


27.5 
37.0 


55 
PH 
AT  LAB 


,49 
.33 


COLOUR 
HAZEN 
UNITS 

10 
10 


41 
COD 


MG/L 

34 
27 


10    04 

78    1210 

.3 

24   05 

78    1200 

.3 

12   06 

78     1315 

.3 

1?   07 

78    0820 

.3 

08    08 

7B    1055 

.3 

18   09 

TB    1200 

.3 

16    10 

7B    1145 

.3 

IB    11 

7*    1215 

-3 

II     12 

78    1120 

,3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM   MN     ( ■ ) 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


267 
360 
334 

386 

296 
203 


230 
23B 
217 
220 
241 


241 
229 
217 


401 

240,00 

23   0 

7   55 

354 

17.00 

22.5 

7.48 

366 

44.00 

23.0 

7.43 

334 

38.00 

23    0 

6.  86 

338 

19.00 

21.5 

7.33 

371 

12.00 

35.0 

410 

23.00 

26.0 

6.76 

610 

19.00 

44    5 

7.31 

560 

24.00 

41  .5 

7.40 

610 

340.00 

44. S 

7.55 

418 

40.79 

28.7 

7.28 

334 

S.40 

33,5 

6.76 

8.0. H./  SITE: 
SAMPLE  POINT. 
STATION    TYPE: 


SAMP    DTE   HOLiR 
DY   MO    YR    LMT 


OUT  TON   DRAIN 

AT     CONCESSION    ROAD    7    DUNHICH    TOWNSHIP   SOUTH    BEST    OF    DUTTON 
R'VER  MAJOR    BAStN:     GREAT     LAKES 

MINOR    BASIN:     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM:     TVRCONNELL    CREEK 


15 
40 
20 


77 
27 
10 


37 
31 
28 
21 
21 
21 
79 
65 
59 

79 
38 

11 


STATION  SO:   16-0072-001.02 
STORET  CODE: 


LAT: 


STN   STN  SAMP 
DIST  BUG  OEPTH 
FEET       MTRS 


24    01     78    1030 

.3 

10    04    78    0945 

3 

14   OS   78   0938 

.3 

12  06  78   0920 

.3 

25  09   78    1430 

.3 

26    10   78    10CO 

.3 

IB    11    78   0915 

3 

MAXIMUM 

AVS    0*    GEOM   MN     ( *  > 

MINIMUM 

LONG: 

934 
SAMPLE 
NO 


40007 
40067 
40093 
40117 
40917 
40928 
40939 


U    T    M:     17    04*9800.0    4719900.0    4  REGION:     01 


90 1 
SCO 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
Mf/IOOML 


3000. 
9300. 
1 0000 . 


FECAL 

COUFOCM 
MF/100ML 


120. 
1 60. 
480. 


84 

M.F. 

ENTER. 

MF/IOOML 


2900. 
170. 
420. 


PSEUD, 

MPA 

MF/IOOML 


i oooo . 

480 

5286. • 

241 

2800. 

120 

2900. 
453. 
170. 


4. 

A.' 

4 


BOS 
HATER 
TEMP. 
DEG    C 

0.0 
3.5 

16.0 
19.9 
17.0 
12.0 
2.0 

19.9 

10,  1 


3 

DISS. 

02 

MG/L 


13.0 
9.1 
6.5 


5-DAY 

60D 

MG/L 

2.0 
I  .4 
2.4 
2.4 
1,6 
1  .8 
I  .2 

2.4 

1.8 
12 


02 

003 

1860 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.080 
0.132 
0.150 
0.140 
0.1  SO 
0.086 
0.O48 

0.  150 
0.109 
0.048 


XO    OF    SAMPLES 


<    C   0   N   T    D    ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  rIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE:  DUTTON  DRAIN 
SAMPLE  POINT:  AT  CONCESSION  ROAD 
STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   SIN 
DY  MO  YR  LMT    DIST 
FELT 

24  01  7B  1030 
10  04  7B  0945 
34  OS  78  0938 
12  06  78  0920 

25  09  78  1430 
25  10  7B  1000 
29  1 1  7e  0915 


STN  SAMP   PJ 
BRG  DEPTH 
MTRS 


.3 
.3 
.3 


24    01     70    1030 

,3 

10    04    7B    0945 

.3 

24    05    78    0938 

.3 

12    06    78    0920 

.3 

25    09    78    1430 

-- 

25    10   7a    1000 

.3 

29     11     78    0915 

.3 

'.MX  1  MUM 

AVG    OR 

GEOM    MN    (•) 

Minimum 

OUNKICH    TOWNSHIP    SOUTH    WEST    OF    DUTTON 

MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 

MINOR    BASIN:     LAKE    ERIE 

TERM    STREAM:     TYRCONNELL    CREEK 


DATE   OF    REPORT      25   OCT    79      PAGE         45 

STATION     10:        15 -0072- 001  -  02 

STORET    CODE:    02 
DO  3 
1060 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN    I  ■  i 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


LONG: 


FI LTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 

0.O51 
0.057 
0.037 
0  .  045 
8.015 
0.011 
0 .  025 

0.057 
0.035 
0.011 


DISS. 

SOLIDS 

MG/L 


402 
444 
491 
762 
758 
793 


793 
592 
402 


FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

0.130 
0.  170 
0.  105 
0.065 
0.075 
0.020 
0.055 

0.  170 
0.089 

a. 020 


COND. 

2EC 

UMHOS 

775 
580 
645 
675 
1130 
1140 
1  140 

1  140 

865 
580 


U  T  M:  17  O459B0O .0  4719900.0  4 


REGION:  01 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

1  .250 
0.900 
1  .270 
0.900 
0.S30 
0.890 
0.9B0 

1  .270 
1  .003 


16 
TUSB. 
FORMAZiN 
UNITS 

32.00 
70.00 
75.00 
50.00 
19.00 
10.00 
12.00 

75.00 
39.71 
10.00 


21 

FI LTERED 

NQ2-N 

MG/L 

0.023 
0.023 
0.071 
0.109 
0.022 
0.005 
0.061 


109 
045 
005 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


40.5 
29.0 
39.0 
65.0 
175.0 
190.0 
140.0 

190.0 
96.9 
29.0 


22 

FILTERED 
N03-N  , 


2.420 
1  .950 
I  .780 
1  .620 
0.470 
0.  100 
8.200 

8 .  200 
2.363 

o.  ioo 


55 

PH 
AT  LAB 


17  IS 

INRGNC  TOTAL 

N  ORGNC   N 

MG/L  MG/L 


2.S73 
2.143 
1  .956 
1  .  794 
0.567 
0.125 
8.316 

8.316 
2.496 
0.  125 


25 

PHENOLS 


UG/L 

1  .OL 


1  .  120 
0.7  30 
1  .165 
0.835 
0.755 
0.870 
0.925 

1  ,165 
0.914 
0.730 


23 

TOTAL  N 

MG/L 

3.  693 

2  873 
3.121 
2  629 
1  322 
0 .  995 
9.241 

9.241 

3.41  1 
0.995 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

534.0 
4  42.0 
532.0 
550.0 
790.0 
7  70.0 
BQB.O 

eoe.o 
632.3 
442,0 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 


BS 

0 

59 

0 

27 

5 

12 

0 

15 

0 

88 

0 

40 

4 

12 

0 

NO    OF    SAMPLES 


B.D.W./    SITE:    KETTLE   CREEK 

SAMPLE    POINT:     SECOND    CONCESSION    ROAD    NORTH    OF    ST    THOMAS 

STATION    TYPE:     RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pd 
DY    MO    YR    LMT  DISI     BRG    DEPTH 

FEET  MTSS 


24  01  78  0910 
02  03  78  0935 
27   03    78    0930 


MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM    MN     (*) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 

DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 

24   01    7B   0910  .3 

02   03    7B   0935  .3 

27    03    7B    0930  .3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN    ( ' ) 

MINIMUM 


934 

SAMPLE 


41502 
41515 
41528 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM:     KETTLE    CREEK 

U    T    M:     17    0484400.0    4739525.0    4 

901                        BO                        81  64                        BS 

SCD               TOTAL                FECAL  M.F.             PSEUD. 

COLIFORM  C0L1F0RM  ENTER.                     MPA 

MF/100ML  MF/IODML  MF/100ML  MF/IOOML 


2100. 

990. 

5S00. 

5600. 

2267. ■ 

990. 


130. 
136. 
200. 

200. 
152.  * 
130. 


72. 


STATION 

ID:        16-0QB7- 

003-02 

STORET 

CODE: 

02 

003 

1660 

REGION:    01 

MILEAGE: 

1  B .  40 

605 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

1 
5-DAY 
BOD 
MG/L 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

1  .0 
3-0 
0.0 

8.0 
9.  0 
7.5 

0.9 
O.S 
1  .  4 

0.056 
0.07B 

0.110 

3.0 
1  .3 
0    0 

9.0 
8.2 
7.5 

1  .4 
1  .0 
0.8 

0.110 
0.081 
0.056 

34 

FI LTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

20 

TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/  L 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

17 
INRGNC 
N 
MG/L 

1  B 
TOTAL 
ORGNC       N 
MG/L 

23 

TOTAL    N 

MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

0.032 
0.046 
0.067 

0.  170 
0.270 
0.  265 

0.550 
0.620 

o .  eoo 

0 .  020 
0.019 
0.029 

2    420 
2.040 
2.370 

2.610 
2    329 
2.664 

0.360 
0,350 
0.535 

2.990 
2.679 
3.199 

346.0 
346.0 

2.5 

7.0 

0.067 
0.04B 
O.032 

0.270 
0.  235 
0    170 

0 .  BOO 
0.657 
0.550 

0.029 
0.023 
0.019 

2.420 
2.277 

2.040 

2.664 
2.534 
2.329 

0.535 
0.422 
0.350 

3.  199 
2.956 
2.679 

346.0 
346.0 
346.0 

7.0 
4.8 

1.5 

NO    OF    SAMPLES 


7 

14 

16 

56 

55 

25 

SAMP    DTE    HOUR 

SIN       STN    SAMP       PJ 

DISS. 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

PH 

PHENOLS 

DY   MO    YR    LMT 

DIST    BRG    DEPTH 

SOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

AT     LA6 

FEET                  MTRS 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

UG/L 

24    01     78    0910 

.3 

343 

600 

3.40 

16.5 

7.B8 

1  .OL 

02    03    78    0935 

.3 

339 

645 

6.70 

24.0 

7.89 

1  .OL 

47    03    78    0930 

.3 

412 

30.00 

14.0 

1  .0 

MAXIMUM 

343 

645 

30.00 

24.0 

7.89 

1  .0 

AVG 

OR    GEOM  MN     (-) 

341 

552 

13.37 

16   2 

7.  89 

1.0D 

MINIMUM 

339 

412 

3.40 

14.0 

7.88 

1  .0 

NO    OF    SAMPLES 


Sample  information  system 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


8, OK./  SITE;  DODO  CREEK 

SAMPLE  POINT;  FIRST  CONCESSION  NORTH  OF  HIGHMAY  3 

STATION  TYPE:  RIVED    FLO*  GAUGE  MOE  02GO04 


Samp  dte  hcur  sin  stn  samp  pj 
0y  mo  yr  l»t   oist  bbc  depth 

FEEl  MTRS 


31    OS    76  0930 

37    06    78  1425 

31    07    78  1420 

99    08    78  1200 

37    09    7B  1350 

31    10   78  1350 

31    It    7s  1350 


MAXIMUM 

AVG    02    GEOM   MM     j • , 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


MAJOB    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN.     LAKE    ERIE 
TEBM    STREAM:     KETTLE    CREEK 

U    T    It:     17    0477275.0    4740275. 0    4 


DATE    OF    REPORT       35    OCT    79       PAGE         45 

STATION     ID:        16-008?. 004- 02 

STORET    CODE:    02 
003 
1660 


934 

901 

SAMPLE 

SCD 

NO 

4O800 

5 

0 

41577 

6 

41591 

0 

4 1565 

6 

41579 

6 

41593 

0 

41605 

6 

80  91                    64 

TOTAL  FECAL                  M.F. 

COLIFOfiM  COLtFORM             ENTER. 

MF/100ML  MF/IOOML  MF/IOOML 


1500. 
5100. 

700. 

7300- 

1)000. 

1500. 

700. 

42000- 
2B99    " 
700. 


46B. 
4300. 

350- 
1500. 
2500. 

236. 
96. 

4300. 

637. 

96. 


304. 
900. 
450. 
490. 
540, 
133 
173 

900. 
337.  . 
133. 


PSEUD. 
MPA 

MF/ioom 


164. 
176 


BOS 
MATER 
TEMP. 
DEO    C 

31  .3 
25  0 
19    0 

16.0 
10.0 


35.0 

IB   3 

I  0.0 


MILEAGE:         32.60 


3 

DISS. 

oa 

MG/L 

2.6 

5.0 

7.0 
6.0 


7.0 
S.3 
2.6 


5'DAY 

BOD 

MG/L 


34,0 

14    6 

1.3 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

I.S7C 
3.  55C 
0.40C 
1.660 
1.02C 
D.790 
0.133 

3.550 
1  .  159 
0.  133 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
OY  HO    YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


31  05  7B  0930 
37  06  76  1425 
31  07  7B  1420 
39  06  78  12  DO 
27  09  78  1350 
33  10  78  13>0 
31  11  76  13  JO 


MAXIMUM 

AVI  OR  GCOM  MN  |'| 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0,300 
O.BOO 
0.286 
1  ,570 

0  BOO 
0.635 
0.093 

1  .570 
0.639 
0.OS3 


19  20 

FILTERED      TOTAL 

AMMONIA  KJELDAHL 
MG/L       MG/L 


0.005 
0 . 005  L 
0.965 
D.  ISO 
0.Q05L 
1  .240 
0.405 

1  .340 
0,40  5  0 
0.005 


3  500 
3.470 
1  .850 
1  .850 
2.030 
2.000 
0.960 

2.500 
1  .951 
0.960 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 


003 
003 
166 
035 
003 
033 
120 


0  166 
0.050 
0.003 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 


010 

010L 

610 

020 

030 

070 

530 


3    530 

0.697D 

0.010 


17 
INRQNC 
N 
MG/L 


O18 
016 
74  1 
235 

o:ia 
343 

055 


6    055 
1.348 

0.018 


TOTAL 

ORGNC       H 

MG/L 

3  495 
2.465 

0  865 
1.670 
2.025 
0.760 
0.555 

2.495 

1  .551 
0.555 


33 

TOTAL    N 

MG/L 

3. 513 
3.483 
3  626 
1  .  B95 
3. 063 
2.  103 
6610 

6  610 
2.899 
1    895 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

444.0 
51B.0 
336.0 
410.0 
410.0 
410.0 
440.  0 

518.0 
438.3 
336.0 


6 

susp. 

SOLIDS 
MG/L 

16.0 

48.0 

8.0 

B.Q 

14.0 

13. q 

7.5 

48.0 

16.4 

7.5 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
D»    HO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


-3 
.3 
.3 
.  3 
.3 
.3 


31 

05 

78 

0930 

37 

06 

78 

I4I15 

31 

07 

79 

1430 

39 

08 

78 

1200 

37 

09 

78 

1350 

33 

10 

78 

13!>0 

21 

11 

78 

13!>0 

DISS. 

SOLIDS 

MG/L 

43B 
470 
326 
432 
396 
397 
433 


14  16 

COND.  TURB 

2SC  FORMAT.  IN 

UMHOS  UN1T5 


'30 
735 
520 
745 
610 
60S 
705 


7.00 
11  .00 
4.50 
4  80 
5.30 
6.50 
10.00 


S6 
CHLORIDE 
MG/L 


73  0 
67.5 
32.5 
60.  0 
45.0 
35  5 
41  .5 


55 

PH 
AT  LAB 


309 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0.320 
1  .000 

0  500 
0  540 
0.600 
0 .  640 


35  203  23 t 

PHENOLS  TOTAL  TOTAL 

ALUMINUM  CHROMIUM 
UG/L                  MG/L  MG/L 


9.5 

33.0 
1  .0 


0.160 


0.0301 


325 
TOTAL 
COPPER 

MG/L 

0.040 

0.060 

0.03D 

0.020 

0.020L 

0.050 

0.010 


AVS 

MAXIMUM 

OR    GEOM   MN     |  •  | 

MINIMUM 

470 
412 
326 

745 
664 

520 

11  .00 
7    01 
4,50 

73.0 
SO.  6 
32.5 

7    63 

7,63 
7.63 

1  .OOQ 
0.600 
0.320 

33.0 

13.6 
1  .0 

0.160 
0.160 
0.  160 

0.020 

0.020D 

0-020 

0.060 

0.0310 

0.010 

HO    OF    SAMPLES 

7 

7 

7 

7 

1 

e 

4 

1 

1 

7 

SAMP    I 

Or  «o 

3TE 

YR 

HOUt 
LMT 

STN       STN    SAMP       PJ 
DIST    BAG    DEPTH 
FEET                  MTRS 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 

TOTAL 

CADMIUM 

MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

33  B 

TOTAL 

NICKEL 

MG/L 

317 

total 

COBALT 
MG/L 

31    05 
37   06 
31    07 

29  08 
37   09 
33    10 
31    11 

78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 

093C 

t42« 
I42C 
I20C 
I3SC 
135C 
135C 

3 
3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

0 

.030L 

O.OOSL 

0.040 

0.050 

0.010 

0-010 

0.030L 

0.020 

0    020 

0.050 

0.000 

0.020L 
0.020L 
0.040L 
0.040 

0,020 

0.030L 

AVG 

MAX IMUM 

OR    GEOM   MN     | • | 

MINIMUM 

0 
0 

0 

.030 

.0300 

.030 

0.005 

0.005D 

0.005 

0  .053 

0.0240 

0,010 

0.080 

0.0390 

0.020 

0.030 

0.030D 

0.03O 

NO    OF    SAMPLES 


8.0.M,/  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION    TYPE; 


SAMP    OTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


BEAVER   CHEEK 

AT     POND   OUTLET    COMMUNITY   OF 

RIVER 


STN     stn  Samp     Pj 

DIST    8SG    OEPTH 
FEET  MTRS 


34   01 

78 

1400 

.3 

02   03 

78 

1410 

.3 

27   03 

7« 

1350 

.3 

38   04 

?« 

1230 

.3 

30   05 

78 

1330 

.3 

37   06 

78 

1245 

.3 

31    07 

78 

1235 

.3 

39  OB 

76 

1300 

.3 

37  OS 

71 

1000 

.3 

33    10 

7» 

1300 

.3 

21    11 

78 

1300 

.3 
MAXIMUM 

AVI1   OR    GEOM  MN    |  *  | 

MINIMUM 

934 

Sample 


4t6l0 
41523 
41536 
41549 

41563 
41575 
41589 
41563 
41577 
41590 
41603 


901 

SCO 


MAJOR    BASIN.     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN;     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM:    KETTLE   CREEK 

U   T   M:    17  O4B3BO0.0   4738150.0   4  REGION:    01 


STATION    10;       16-00S7-0O6 -03 

STORE!   CODE:    03 
003 
1660 


BO 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

4300. 
2800. 
5100. 

330. 
16200. 

900. 

6300. 
3100. 
2400. 
2500 . 

1  6200 . 
2743." 
330. 


84 


81 

FECAL 
COLIFORM     ENTER. 
MF/100ML   MF/IOOML 


BB 

PSEUD 
MPA 
MF/100ML 


300. 
496. 
360. 

12. 

33. 

84. 

30. 

50. 
38. 

16. 

496. 
63.' 
<3. 


80 
44 
50. 
10 
38 
44. 

10. 
10. 
16. 


364. 
31  .  • 
10. 


8 

4. 


80S 
HATER 
TEMP. 
OEG   C 

1  .0 


3. 
0. 

14. 
33. 
24, 
17, 

14. 
10. 


34.0 

11  .a 

0.0 


3 

DISS. 

02 

MG/L 

9.0 
8.5 
7.0 
6.5 
8.0 
7.5 
7.0 

7.0 

s.s 


9.0 
7,6 
5.S 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

1  .6 

0.8 
'-6 
3.4 
3.4 
6.0 

7.BG 
2.7 
3.4 
1.3 

7.B 

3.0U 

0.8 


4.60 

33 

TOTAL 

P 
MG/L 

0.038 
0.040 
0.082 
0.104 
0.141 
0.098 

0.134 
0.073 
0.072 
0.106 

0.141 
0.089 
0.038 


NO    OF    SAMPLES 


10 


<    C   0   N   T   0    ) 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY     REPORT     -     RIVED    BASINS 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE 
STATION    10:        1 6    0087  -  006  -  02 


SAMPLE     F 
STATION 

OINT  : 
TYPE: 

AT     PQ 
RIVER 

v„ 

JU  I  Lt  I     WW 

MUMl 1 i     ur 

jn  tun 

MAJOR    BASIN:    GREAT 
MICOR    BASIN:     LAKE 

LAKES 

ERIE 

STORET    CODE: 

02 

003 

TERM    STREAM:     KETTLE    CREEK 

1660 

STN    NC 

: 

£ 

Lil 

LONG  . 

U    T    M 

17    04836OC 

.0    472B15Q 

0    4             REGION:     01 

MILEAGE: 

4.60 

34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP       PJ 

f 1 LTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FI LTERtO 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TO 

AL    N 

TOT  AL 
SOLIDS 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

DY    MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG 

DEf'Th 

REACTIVE 

AVMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

OPGNC       N 

FEET 

MTRS 

P    MG/L 

MG/L 

KG/  L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

24    01 
02    03 

76 

1400 

.3 

0.01? 

0.  IBS 

0.440 

0.024 

3.  100 

3.279 

0    2B5 

3 

564 

344.0 

7.0 
4,5 

76 

1410 

.3 

0.019 

0.  I4S 

0.410 

0.019 

2.910 

3.074 

0    265 

3 

339 

352  .0 

27    OS 

78 

1350 

.3 

0.042 

0.  195 

0.520 

0.023 

1  .550 

1  .768 

0.425 

2 

193 

26    04 

78 

1230 

.3 

0.005 

0.025 

0.600 

0.021 

1  .390 

1  .436 

0.575 

2 

01 1 

7.5 
33.0 

30    05 
27    06 

78 
78 

1  330 

.3 

0.011 

0.  135 

0.800 

0.048 

0.780 

0.963 

0.665 

626 

324  .  0 

1245 

.3 

0.003 

O.OlO 

t  .000 

0.047 

0.  500 

0.557 

0,990 

547 

366.  0 

29    08 

7B 

1200 

.3 

0.003 

0.070 

1  .680 

O.027 

0.220 

0.317 

1.610 

927 

27    09 

78 

1000 

.3 

0.005 

0.055 

0.760 

0 .  040 

O.710 

0.805 

0.705 

510 

23     10 

?a 

1300 

.3 

0.007 

0.015 

0.670 

0.023 

0.880 

0.918 

0.655 

573 

21     1  1 

78 

130O 

.3 

0.053 

0.375 

0.960 

0.029 

1  .300 

1  .7G4 

0.585 

2 

289 

MAX  IMIIM 

0.053 

0.375 

1  .680 

0.048 

3.100 

3.279 

1  .610 

3 

564 

366.  0 

33.0 

AVG 

OR    GEOM 

HN    (  '  J 

0.017 

0.  1  IB 

0.794 

0.030 

1  .334 

1  .462 

0.676 

2 

158 

346-  5 

13.0 
4,5 

M 

INI MUM 

0.003 

0.  01  0 

0.410 

0.019 

0.220 

0.317 

0.265 

1 

510 

324  .  0 

NO    OF    SAMPLE5 


SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

ST 

■:    SAMP 

OY    MO 

YB 

LMT 

OIST 

BRG    DEPTH 

FEET 

MTRS 

24   01 

78 

1400 

.3 

02   03 

78 

1410 

.3 

2  7    03 

78 

1350 

.3 

26    04 

7B 

1230 

.3 

30    05 

78 

1330 

.3 

27    06 

78 

1245 

.3 

31     07 

78 

1235 

.3 

29    08 

7B 

1200 

.3 

27   09 

7B 

1000 

.3 

23    10 

78 

1300 

.3 

21    11 

78 

1300 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR    G 

EC* 

■    I') 
MINIMUM 

DISS. 

SOLIDS 

MG/L 

337 

347 


317 
333 


347 
333 
317 


10 


10 


10 


14  16                     56 

CGND.  TORS.  CHLORiDE 

25C  FOBMAZIN                  MG/L 

UMH05  UNITS 


610 

5.20 

640 

5.60 

47I 

20.00 

540 

23.00 

520 

7.  BO 

473 

a.  20 

492 

7.20 

535 

15.00 

555 

10.00 

578 

10.00 

640 

23.00 

541 

1  1  .20 

471 

5.20 

17 

5 

19 

0 

16 

0 

18 

0 

18 

5 

16 

0 

16 

5 

18 

5 

20 

0 

22 

5 

22 

5 

18 

3 

16 

0 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./    SITE:     KETTLE   CREEK 

SAMPLE    POINT:     FIRST    CONCESSION    SOUTH    WEST    OF    BELMONT 

STATION    TYPE:     RIVER 


SAMP    0T£    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OY   MO    YR    LMT         OIST    BUG   DEPTH 
FEET  MTRS 


24    01 

78 

0935 

.3 

02   03 

78 

ioio 

.3 

27   03 

78 

1000 

.3 

26    04 

78 

1600 

.3 

30    05 

78 

10O5 

.3 

2  7    06 

7B 

0935 

.3 

31     07 

78 

0940 

.3 

29    08 

78 

0935 

.3 

27    09 

78 

0940 

.3 

23     10 

78 

0930 

.3 

21     11 

78 

0930 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OP 

GEOM    MN     |  •  ) 
MINIMUM 

934 

901 

SAMPLE 

SCO 

NO 

41503 

4 

41516 

4 

4  1529 

6 

4  1542 

6 

415S5 

8 

4  1  sea 

6 

4  1582 

6 

4  1596 

6 

41570 

6 

41584 

6 

4:597 

6 

MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM:     KEITLE    CREEK 

U    T    M:     17    0491500.0    4746650. 0    4 


TOTAL  FECAL  M.F.  PSEUD. 

COUFORM       COLIFOPM  ENTER.  MPA 

MF/100ML       MF/100ML       MF/100ML       MF/100ML 


STATION     ID:        1 6 ■ 0087 -  007 ■ 02 

STORET    CODE:     02 
003 
1660 


1000. 

28 

3500. 

512 

4000. 

220 

1 500 . 

32 

1600. 

31  S 

4800  . 

230 

8100. 

76 

9800. 

630 

132Q0E+1 

S500 

6400. 

120 

5900  . 

530 

13200E+1 

5500 

5124.' 

23S 

1000. 

28 

44. 

100. 

1800. 

10. 

24. 
164. 
476. 
160. 
630. 


1  BOO  . 
156.- 


S2. 
4. 
4. 


REGION:    01 

905 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 

I  .0 

3.0 

0.0 

15.0 

23.0 

220 


23  .  0 
12.7 
0.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

7.5 


7.0 

5.0 


9.0 
6.6 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


1.8 

2.  I 


4.8 
2.2 

1  .0 


MG/L 

0,056 
0.094 
0.112 
0.067 
0,119 
0,200 
0,2  40 
0.  138 
0,620 
0.091 
0.074 

0.620 
0.165 
0.056 


NO  OF  SAMPLES 


34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pd 

FI LTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FI LTEREO 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

REACTIVE 

AMMONIA 

KUELDAHL 

N02-N 

N03  -  N 

N 

ORGNC       N 

SO LI  OS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

P   MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

24    01 

78 

0935 

.3 

0.025 

0.  150 

0.590 

0.02S 

2.500 

2.675 

0.440 

3.  1  15 

340.  0 

6,0 

02    03 

7B 

1010 

.3 

0 .  026 

0.155 

0  .  680 

0.019 

2.060 

2.234 

0.52S 

2    759 

432.0 

45.0 

27    03 

78 

1000 

.3 

0 .  065 

0.335 

0.950 

0.029 

2.340 

2.704 

0    615 

3.319 

26    04 

78 

1600 

.3 

0.022 

0.015 

0.555 

0.017 

1  .  100 

1  .  132 

0.540 

1    672 

30    05 

78 

1005 

.3 

0.061 

0.185 

1  .030 

0.073 

0 .  630 

0.E88 

0.845 

1    733 

344  .  0 

4  .5 

27    06 

78 

0935 

.3 

0.  126 

0.365 

1  .000 

0.01  1 

0.  020 

0.396 

0.635 

1  .031 

318.0 

5.5 

31     07 

78 

0940 

.3 

0.097 

0.265 

1  .330 

0.  195 

3 .  050 

3.510 

1  .065 

4    575 

29  oa 

78 

0935 

.3 

0.  100 

0.245 

1  .  100 

0.061 

0.  190 

0.496 

0.855 

1  .351 

27    09 

78 

0940 

.3 

0.400 

0.  175 

0.90D 

0.025 

0.  130 

0.330 

0.725 

1  .055 

23    10 

78 

0930 

.3 

0.035 

0.015 

0.675 

0.020 

0.470 

0.5O5 

0.660 

1  .165 

21    11 

78 

0930 

.3 

0.038 

0.035 

0-630 

0,049 

8.600 

3.6B4 

0.795 

9.479 

MAXIMUM 

0.400 

0.365 

1  .330 

0.  195 

8  .  600 

8.684 

1  .  065 

9.479 

4  32.0 

45.0 

AVQ 

OR    GEOM    MN 

0.090 

0.  176 

0.B76 

0,048 

1  .917 

2.141 

0.700 

a .  mi 

358.5 

15.3 

MINIMUM 

0.022 

0.015 

0.555 

0.011 

o.oiio 

0.330 

0.440 

1  .031 

3IS.0 

4.5 

NO  OF  SAMPLES 


C  0  N  T  fj  ) 


SIMPLE    INFORMATION     SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVED    BASINS 


DATE    OF    REPORT       35   OCT    79       PAGE 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ  DISS 

DY    MO    YB    LM1  D1ST    BUG    DEPTH  SOLIDS 

FEET  MTRS  MG/L 


14  16  56                       55 

COND.  TURB.  CHLORIDE                        PH 

}SC  FORMAZ1N  MG/L             AT    LAB 

UMHOS  UNITS 


34  oi 

76 

09;i5 

.3 

02   03 

7B 

10iO 

.3 

37   03 

7B 

1000 

.3 

26   04 

78 

1600 

.3 

30   05 

78 

ions 

.3 

27   06 

78 

09;i5 

.3 

31    07 

78 

09<0 

.3 

39  08 

78 

09:5 

.3 

37  09 

78 

09i0 

■  3 

23    10 

76 

09  SO 

3 

31     11 

78 

os;:o 

.3 
MAXIMUM 

«.VS    OR 

GEOM  MN  ( • 1 
MINIMUM 

334 

387 


340 
313 


387 
343 
313 


B. O.K./  SITE 
SAMPLE  POlr>T 
STATION    TYFE 


NO    OF    SAMPLES 


KETTLE    CREEK 

AT     COUNTY    ROAD    26    ST    THOMAS 

RIVER 


samp  ote  holr  stn  stn  samp  pj 
By  mo  vr  lmt   oist  brg  depth 
feet     mtrs 


34   01 

7B 

08*  S 

.3 

02   03 

7B 

09S  5 

-3 

37   03 

78 

0915 

3 

26   04 

78 

is;o 

-3 

30   05 

78 

0910 

.3 

27    06 

78 

09C5 

.3 

31     07 

78 

0910 

.3 

29   OB 

78 

0905 

,3 

27   09 

78 

OBEO 

.3 

23    to 

78 

09CO 

.3 

31    11 

78 

0900 

.3 

MAXIMUM 

avG  OR 

GEOM   MN     1 • I 
MINIMUM 

600 

4.50 

670 

16.00 

4(8 

13    00 

482 

7. SO 

563 

2.30 

530 

2.90 

491 

96.00 

620 

19.00 

705 

6.20 

605 

4.10 

759 

5.40 

759 

96.00 

593 

16.07 

418 

2.20 

7-80 
7.81 


44  S 
52.0 
39.0 
35  5 

52.0 
37,3 
15,5 


STATION  ID:   16-0087-00902 


MAJOR 

IAS  1 N : 

GR£I 

T    LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR    BASIN: 

LAKE 

ERIE 

003 

TERM    STREAM: 

KETTLE    CREEK 

1660 

ONG: 

U    T    M 

17    O4B3450.O    4736750.0    4 

REGION:     01 

MILEAGE: 

14.00 

934 

901                        80 

81 

84 

88 

805 

3 

1 

33 

Sample 

SCD               TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

S-DAY 

TOTAL 

no 

COLtfORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

l> 

MF/100ML 

MF/100HL 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG   C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

41501 

4 

800. 

68 

76. 

4. 

L 

1  .0 

e.o 

13 

0.080 

41514 

4 

3000. 

512 

24. 

4. 

L 

3.0 

10.5 

1.8 

0  .093 

41527 

6 

1600. 

60 

340. 

4. 

L 

0.0 

9.0 

3.0 

0.118 

4 1  540 

6 

330O. 

12 

10.        L 

4 

L 

17.0 

9.S 

T  .  D 

0.064 

41553 

6 

3TD. 

36 

48 

4 

L 

32.0 

7.0 

2.0 

0,054 

4  1566 

6 

24000.       0 

25f,_ 

152, 

12 

22-0 

6.5 

2.  2 

0,124 

415SQ 

6 

35000 . 

600- 

G 

236 

32. 

18.  0 

6.0 

1  .8 

0-132 

4  1594 

6 

59000 .       G 

1500. 

a 

1  180. 

600. 

G 

22.0 

5.5 

3.3 

0.  172 

41568 

6 

1 3000 . 

140. 

550. 

4. 

13.0 

7.0 

3.6 

0.  1  32 

41  562 

• 

I2000E*2G 

24000. 

G 

34000 .        S 

20. 

10.0 

6.5 

9.0 

0.460 

41595 

6 

7700. 

340. 

4000. 

32. 

4.6 

0.195 

1 2OO0Et2 

24000. 

24000 . 

600. 

22.  D 

10. S 

9.0 

0.460 

8906 . •   u 

250. 

■    U 

274.'    E 

12* 

E 

13.  B 

7.6 

2.B 

0.147 

3T0, 

13. 

10. 

4. 

0.0 

5.5 

1  .0 

0.054 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pj 

34 
FILTERED 

19 
FILTERED 

20 
TOTAL 

31 
FILTERED 

22 
FILTERED 

17 
INRGNC 

1B 
TOTAL 

33 

TOTAL    M 

5 

TOTAL 

SOL  I DS 

6 

sosp. 

SOLIDS 

MG/L 

OY   MO    yr    LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

REACTIVE 

AMMON I A 

KJELDAML 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

FEET 

MTRS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

24    01     76    0845 
03    03    7B    0925 
27    03    78   0915 

26  04    7B    1530 

30  05   78   0910 

27  06   78   0905 

31  07    78   0910 
39   08   78   0905 
37   OS  78   0B50 
33    10   78   0900 
31     11     78    0900 

.3 
3 
3 

,3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

0.040 
0.045 
0.071 
0.01S 
0.001 
0.007 
0,049 
0.045 
0.018 
0,077 
0.010 

0.  135 
0.245 
0.235 
0    045 
0.D45 
0.OO5 
0.075 
D.070 
0.  155 
0.435 
O.OJS 

0.570 
0.680 
0.790 
0.650 
0-670 
0.850 
0.840 
1  .010 
1  .950 
2.500 
1  .380 

0.023 
0.023 
0    029 
0.022 
0.049 
0.020 
0   017 
0.020 
0   055 
0.OJ3 
0.019 

3    300 
3.  180 
2.280 
1  .480 
1  .090 
0.  150 
0.090 
0    240 
0.470 
0-350 
1.510 

3.458 
3.448 
3.544 
1  .S47 
1  .  184 
0.  175 
0    183 
0-33O 

0  680 
0.808 

1  .554 

0.435 
0.435 
0.555 
0.605 
0.625 
0.845 
0,765 
0.940 
1  .795 
3.06S 
1  .355 

3   893 

2  8B3 

3  099 
2    152 
1    809 
1    020 

0  947 

1  270 
2.475 

2  873 
2. 909 

348.0 
376.0 
276.0 
296.0 
280.0 
326.0 
344.0 
4930.0 
322.0 

4160 

34B.0 

12.0 
9.5 
15.0 
25.0 
14.5 
20.5 
49.0 
63.0 
41  .0 
35.  D 
13.5 

AVG 

MAX IMUM 
OR    GEOM   MN     |  •  I 

0.077 
0.034 

0.435 
0.  134 

2.500 
1     081 

0    OSS 
0.037 

3.300 
1  .195 

3.458 
1  .355 

2.065 
0.947 

3.893 
2.303 

4920.0 

750.3 

63.0 
27  .  1 

Ml NIMUM 

0.001 

0    005 

0.570 

0.017 

0.090 

0.17S 

0.435 

0   947 

276.0 

f»!s 

NO    OF    SAMPLES 

1 1 

1  1 

11 

11 

11 

11 

1  1 

11 

1  1 

11 

7 

107 

14 

16 

56 

55 

SAMP    OTE    HOUR 

STN 

STN   samp     pj 

DISS. 

CALCUL 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

PH 

DV    MO    VR    LMT 

OIST 
FEET 

8RG  DEPTH 
MTRS 

SOLIDS 
MG/L 

0-SOLIDS 
HG/L 

25C 

UMHOS 

FORMAZIN 
UNITS 

MG/L 

AT    LAB 

34    01     78    0845 

.3 

336 

620 

6.80 

23.5 

7  ,  92 

03   03    78   0925 

3 

366 

675 

8.50 

32.5 

7.  80 

27    03    7B    0915 

.3 

2S0 

384 

33. OO 

15.0 

26    04    7B    1530 

,3 

271 

465 

20.00 

18    0 

30    OS    78    0910 

.3 

266 

450 

7.10 

23.0 

795 

37   06    78    0905 

.3 

306 

461 

B.20 

22.  D 

31    07    78   0910 

.3 

295 

477 

21  .00 

26.  0 

29    08    78    0905 

3 

4857 

458 

37.00 

25.  0 

27   09   78   0B50 

.3 

281 

496 

25.00 

1B.0 

23    10    78    09DO 

.3 

381 

559 

13.00 

40.  5 

31    11    78   0900 

3 

335 

585 

11  .00 

40.5 

MAXIMUM 

48S7 

250 

675 

37.00 

40.5 

7.95 

AVi 

OR    GEOM    MN    (  ■  ) 

769 

290 

S14 

17.24 

25.8 

7.89 

M 1 N 1  MUM 

266 

250 

384 

6.80 

15.0 

7.80 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


KETTLE  CREEK 

FIRST  BRIDGE  ABOVE  PORT  STANLEY 

RIVER    FLOW  GAUGE  MOE  02GCtH 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
KETTLE  CREEK 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    460 

STATION  ID:   16-0037-010.02 

STORET    CODE:    02 
003 
1660 


y    T    M:     17    0482175.0    4726500.0    4 


SAMP    DIE    HOUR       STN       SP.    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    3RG    DEPTH 

FEET  MTRS 


934 

SAMPLE 


901 

sec 


PC  81  84                        88 

TOTAL  FECAL  U.f .             PSEUD. 

C0L1FORM  COL  I  FORM  ENTER.                     HPA 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML 


24  01 

7B 

1340 

.3 

41509 

4 

69000 

1140. 

910. 

36 

02  03 

78 

1350 

> 

41522 

4 

59000 

1500. 

2600 

20 

2  7  03 

7S 

1330 

.3 

41535 

6 

1 3000 . 

940. 

590. 

4 

19  04 

78 

1300 

.3 

40091 

35000. 

1500 

3   1  500 

e 

32 

26  04 

78 

1  130 

.3 

4  1546 

6 

45000. 

252. 

BO. 

12 

30  05 

78 

■ .-  :• 

■ 

41561 

6 

27  06 

7B 

1.220 

.3 

41574 

6 

800. 

140. 

188. 

4 

31  07 

7B 

1220 

.3 

415EB 

6 

44000. 

640. 

120 

4 

29  08 

7B 

1200 

.3 

41562 

6 

1 1200. 

700. 

1500, 

G 

52 

27  09 

78 

1210 

.3 

41576 

S 

5900. 

330. 

280. 

4 

23  10 

78 

1200 

:i 

41569 

6 

2300. 

248. 

16. 

4 

21  11 

78 

1200 

.3 

41602 

6 

12000E+1G 

600. 

3    600, 

G 

aa 

MAXIMUM 

12000E*1 

1500. 

2600. 

as 

AVG  OR 

GEOM  MN 

C) 

17704.-  u 

572,  • 

J    365 . 

U 

13 

MINIMUM 

800. 

140. 

16. 

4 

605 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

1  .0 


23.0 
16.0 


14.0 
10-0 


3 
DISS. 


MG/L 


10,  5 
12.0 


6.0 
5.0 
5.5 

8.0 
6.0 


12,0 

7.B 
5.0 


5- DAY 

BOD 

MG/L 

10. a 
17.2 
2.6 
2.8 

3.5 

4.0 
4.6 
2.2 
0.3 

2.6 
6.2 
5.  9 


7.2 

5.2 
0.  8 


NO    OF    SAMPLES 


3.00 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

1  .650 
1  .560 
0.200 
0.2B2 
O.170 
0.440 
0.4  70 
0.238 
0.540 
0.360 
0.308 
0.164 

1  .650 
0,532 
0.  164 


34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

a 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  Samp  Pl 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FI LTERED 

FILTERED 

I NRGNC 

TOTAL 

TOTAL  N 

TOTAL 

SUSP. 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

3RG  DEPTH 

REACTIVE 

AMMON 1  A 

KUELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC   N 

SO  L 1  DS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

24  01 

78 

1340 

.3 

0.281 

0.365 

2,950 

0.105 

4.800 

5.27D 

2.685 

7.855 

574.0 

1 98  . 0 

02  03 

78 

1350 

-3 

0.350 

0,925 

4.150 

0.074 

3  000 

3.949 

3.225 

7.224 

804.0 

308.0 

27  03 

78 

1330 

3 

0.  105 

0.285 

0.850 

0.037 

2.060 

2.382 

0.565 

2  947 

328.0 

58,0 

19  04 

78 

1200 

t 

0.  161 

0.435 

1  .280 

0  059 

3.  100 

3  .604 

0.845 

4  449 

396,0 

32.5 

26  04 

78 

1130 

.3 

0.101 

0.235 

o.soo 

0.033 

1  .920 

2.238 

0.565 

2.303 

356.0 

21  .S 

30  05 

7B 

1300 

.3 

0.004 

0.225 

0.325 

0.420 

2,080 

2.725 

0,600 

3.325 

380.0 

36.0 

2  7  06 

78 

1220 

.3 

0.250 

0.235 

0.950 

0.370 

2.200 

2.805 

0.715 

3.520 

436.  0 

57.0 

31  07 

7B 

1220 

i 

0.128 

0.025 

1  ,400 

0.415 

1 8 .600 

19 .040 

1  .375 

20.415 

592.0 

20.0 

29  08 

78 

1200 

.3 

0.355 

0.075 

0.940 

0,079 

3.370 

3.524 

0.865 

4.389 

510.  D 

93.0 

27  09 

7B 

1210 

< 

0.251 

0.065 

0.750 

0.  149 

3.700 

3.914 

0.665 

4  599 

408.  0 

40.0 

23  10 

7B 

1200 

.3 

0.  197 

0.655 

1  .500 

0.247 

4.290 

5.  192 

0.845 

6  037 

492,0 

25 . 0 

21  1  I 

78 

1200 

.3 

0.0B3 

0.615 

1  ,400 

0  ,059 

2  840 

3.514 

0.785 

4.299 

418.0 

16.5 

MAXIMUM 

0.355 

0.925 

4.  150 

0.420 

18.600 

19.040 

3.225 

20.415 

804.0 

308.0 

AVG 

OR  GEOM 

0.189 

0.345 

1  .483 

0 .  1  76 

4.330 

4.851 

1  .138 

5  989 

474.  7 

75.5 

MINIMUM 

0.004 

0.025 

0.760 

0.037 

1  .920 

2  .  23B 

0.565 

2.803 

328.0 

16.5 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pd 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


7 

14 

16 

56 

59 

280 

DISS. 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

SOLIDS 

25C 

F0RMA7.IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

208 

25 

47 

TOTAL 

PHENOLS 

ORGANIC 

IRON 

C  AS  C 

MG/L 

UO/L 

MG/L 

24  01 

7B 

1340 

,: 

376 

680 

200.00 

27.0 

54.0' 

2  -SO 

7.  88 

9  000 

2,0 

21,0 

02  03 

7B 

1350 

1 

496 

825 

330,00 

115.0 

52.0 

2.45 

7.73 

13-900 

1  5 

12.0 

27  03 

78 

1330 

! 

270 

437 

54.00 

20.5 

20.  0 

1  .90 

7.93 

1  -300 

1  0 

4.0 

19  04 

78 

1200 

.3 

363 

580 

31  .00 

35.5 

39.0 

2.35 

7.9B 

1  580 

2.0 

4.6 

26  04 

78 

1  130 

,» 

335 

570 

4.30 

33.5 

30.0 

0.55 

8.32 

0.220 

1  OL 

4.4 

30  05 

78 

1300 

! 

344 

590 

19.00 

39.5 

39.0 

O.SO 

8.07 

1  100 

1  .OL 

27  06 

78 

1220 

3 

381 

605 

26  00 

43.0 

46.0 

0  80 

7.32 

1  .0 

53.7 

31  07 

78 

1220 

.- 

572 

665 

3-50 

33.0 

55.0 

8.  27 

2.060 

29  08 

78 

1200 

.3 

417 

605 

130.00 

43.5 

43.0 

2,25 

3.  12 

5.850 

1  .0 

5.7 

27  09 

78 

1210 

.3 

363 

565 

29.00 

39.0 

48.0 

2.00 

3.08 

1  .  580 

1  .  OL 

33  10 

78 

1200 

.3 

467 

632 

a.  20 

60  0 

64  .0 

0 .  90 

7.88 

1  .000 

3.0 

E.4 

21  11 

78 

1200 

,3 

ill 

665 

5.50 

58.0 

52.0 

2.  12 

8.19 

0.520 

l.OL 

MAXIMUM 

573 

825 

330.00 

115,0 

64  .0 

2-60 

B.32 

13, 900 

3.0 

53.7 

AVG  OR  GEOM  MN 

C) 

399 

622 

70.46 

45.6 

46.3 

1  .70 

7.98 

3.465 

1  .  4D 

14. D 

MINIMUM 

--; 

437 

4  .  30 

20.5 

28.0 

0.55 

7.32 

0-22O 

1  0 

4.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24  01 

78 

1340 

.3 

02  03 

7B 

1350 

.3 

27  03 

78 

1330 

.3 

19  04 

78 

1200 

.3 

26  04 

78 

1130 

.3 

30  05 

78 

1300 

.  1 

27  06 

78 

1220 

J 

31  07 

78 

1220 

,3 

29  08 

78 

1200 

.3 

27  09 

78 

1210 

..! 

23  10 

78 

1200 

.3 

21  11 

78 

1200 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( -  | 
MINTMUM 

1 
COD 

G/L 

361 

SOLVENT 

EXTRBLES 

MG/L 

265 

TOTAL 

ARSENIC 

MG/L 

235 

TOTAL 

MERCURY 

UG/L 

221 
TOTAL 
CHROMIUM 

MG/L 

225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

238 

TOTAL 

,  NICKEL 

MG/L 

55 
71 
24 
25 

0.001 

0.020L 

0.06D 

0.030L 

0.005L 

0.08  0 

0.020L 

0 

0.001 

0.040 

0.020L 

0.010 

0.030L 

0.005L 

0.020 

0.020L 

20 
27 
30 
45 
22 
16 
S3 
33 

71 

33 
16 

0 
0 
□ 

0.001 

o.ooi 

0.001 

0.040 
0.040 
0.040 

0 .  020 

0.0200 

0.020 

0.060 
0.035 
0.010 

0.030 
0  030D 
0.030 

0  005 

0,0050 
0.005 

0  OBO 
0.050 
0.020 

0.020 

0.020D 

0.020 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE     INFORMATION     SYSTEM 


S7ATIQN    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


B.O M.I    SITE:     KETTLE    CREEK    TRIBUTARY 
SAMPLE     POINT:     J    MILES    EAST    OF    UNION 
STATION    TYPE:     RIVER 


DATE    OF    REPORT 
STATION    ID: 


25    OCT    79       PAGE 
16-0087-011 -03 


- 

MAJOP 

iASIN 

GREA 

T     LAKES 

STORET 

CODE: 

02 

MlhOR    BASIN 

LAKE 

ERIE 

003 
1660 

TERM    STREAM 

KETTLE    CREEK 

STN    NO: 

I  1 

LAI 

LONG: 

U    T    M 

17    0487350.0    4727900 

0    4 

REGION:     01 

MILEAGE: 

9.20 

SAMP 
DY    MO 

)TE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP       Pd 

934 

Sample 

901                        60 
SCD               TOTAL 

81 

FECAL 

84 

M.  F. 

B3 
PSEUD. 

805 
WATER 

3 
DISS  . 

1 

S-DAY 
BOD 

33 

TOTAL 
p 

YR 

LMT 

DIST 

BRG 

DEPTH 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

FEET 

MTBS 

MF/IOOML 

MF/10OML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

24    01 
02    03 
27    03 

76 
7$ 
7S 

I30O 
1310 
1330 

.3 
.3 
.3 

4  1508 
41521 
41534 

A 
4 
6 

400. 

2100. 

31  000 

112 
I  36 
250 

63. 

12. 

410 

4  -        L 
4          L 

aa 

1  -0 
2.0 
0.  0 

9.0 
13.0 
9.0 
8.0 

0.8 
1  .  4 
1  .  4 

1  .0 

0.057 
0.040 
0.  106 
0-042 

26    04 
30    05 

78 

78 

1030 

1240 

.3 
.3 

•41547 
4  1560 

6 

2100. 

140 

50 

4  .        L 

11.0 

J7    06 

70 

isoo 

.3 

4  1573 

6 

24000. 

1  160 

416. 

4.        l 

24  .  0 
24.0 
15.5 

7.0 
7.5 
8.0 

1     8 
1  -  7 
0.8 
1  .0 
2.8 

0.107 
D.  121 
0.091 
0.095 
0.  102 

31     07 
29    OS 

78 
78 

1200 
12  30 

.3 
-3 

41587 
41561 

6 
6 

2600 
14700. 

330 
1500 

G 

330. 
1500.        G 

4.        L 
52. 

27    09 

78 

11  55 

.3 

41575 

6 

28000 

1900 

3100. 

4.        L 

14     0 

8.0 

AUG 

MAXIMUM 
OR    GEOM    MN     | • 1 

31000. 
5368.* 

1900 
396 

•    U 

3100 
239.-    U 

66. 
8.'     D 

24  .  0 
11.4 

13.0 
6.  7 

2.6 

1  .  4 

0.T5I 
0.085 
0.040 

MINIMUM 

400. 

1  12 

12. 

4. 

0.0 

7.0 

0.8 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOJR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BUG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24  01  78  1300 

02  03  78  1310 

27  03  78  1300 

26  04  78  1030 

30  05  78  1240 

27  06  78  1200 

31  07  78  1200 
29  08  78  1200 
27  09  78  1T!>5 


.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
.IVG  OR  GEOM  MN  ("J 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

5USP- 

SOL IDS 

FI LTERED 

FILTERED 

TOTAL 

F] LTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 
SOLIDS 

REACTIVE 

AMMON I A 

KuELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

OPGNC       N 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.020 

0.115 

0.40O 

0.027 

3 .  700 

3.842 

0.285 

4.  127 

342  .  0 

23  .0 

0.019 

0.  100 

0.310 

0.022 

3.600 

3.722 

0.210 

3    932 

320.  0 

6  .0 

0  .  042 

0     160 

0.680 

0.023 

1  .  980 

2.  1B3 

0  .$00 

2    683 

0.015 

0.035 

0.335 

0.019 

1  .910 

1  .964 

0.300 

2  .  264 

0  .  034 

0.115 

0.645 

0.079 

1  .  400 

1  .  594 

0.530 

2.  124 

308.  0 

27  .5 

0  .  032 

0.0S5 

0.665 

D    061 

1     420 

1  .566 

0.580 

2.  14g 

370.  0 

36.5 
16.0 

0  .045 

0.050 

0.470 

0.031 

1  ■  250 

1.331 

0.  420 

1.751 

350.  0 

48 .000 

0.030 

0.675 

0  .  035 

1  .080 

1  .  145 

0    645 

1  .  790 

0.020 

0.095 

0.920 

0.047 

2.020 

2.162 

0.825 

2.987 

48    000 

0.180 

0.920 

0.079 

3.700 

3.642 

0.B25 

4.127 

370.  0 

36  ,  5 

5  ,  359 

0.089 

0    567 

0.038 

2,040 

2.  168 

0.4  77 

3.  645 

338  .  0 

21     B 
6.0 

0.015 

0.030 

0.3T0 

0,019 

1     080 

1  .146 

0.210 

1  .751 

30B.0 

5AMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24 

01 

7a 

1300 

02 

03 

78 

1310 

27 

03 

78 

1300 

26 

04 

78 

103  0 

30 

OS 

78 

1240 

27 

06 

78 

1200 

7 

14 

16 

56 

DISS. 

CCND. 

TURB. 

CHLORIDE 

OLIOS 

2SC 

FORMJZIN 

MG/L 

MG/L 

UMhOS 

UNITS 

319 

605 

9    60 

12.0 

314 

615 

3.70 

13.0 

505 

19.00 

16.5 

520 

5.40 

14. S 

261 

462 

1  1  .00 

13,5 

334 

505 

15.00 

12.5 

31 

07 

78 

120O 

.3 

334 

535 

5 

20 

12 

0 

29 

06 

78 

1200 

.3 

545 

5 

50 

13 

5 

27 

09 

78 

1  1  515 

.3 

555 

18 

00 

13 

0 

MAX  I  MUM 

334 

515 

19 

00 

16 

5 

AVG 

00 

GEOM    MN     { • : 

316 

539 

10 

27 

13 

4 

MINIMUM 

28  1 

462 

3 

70 

12 

0 

NO    OF    5AMPLES 


1.0,1./    SITIL:     KETTLE    CREEK 

SAMPLE    POINT:     AT     ELGIN    COUNTY     ROAD    45 

STATION    TYPIE:     RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  OIST    BRG    OEPTH 

FEET  MTRS 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN    1  ■ ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


24 

01 

78 

14  115 

02 

03 

78 

1425 

27 

03 

78 

1410 

26 

04 

7B 

1  240 

30 

05 

78 

1440 

27 

06 

78 

1400 

30 

07 

78 

1250 

2  9 

08 

78 

1200 

27 

08 

78 

1330 

23 

10 

78 

1335 

21 

11 

78 

1335 

934 

901                        80 

SAMPLE 

SCO               TOTAL 

F 

NO 

COLIFORM 

COLJ 

MF/IOOML 

MF/1 

415T  1 

4 

10000. 

2  20 

41524 

a 

56000. 

960 

41537 

6 

1  00  .        L 

10 

4T550 

6 

7600. 

128 

41563 

6 

41  576 

6 

10000 

130 

41590 

6 

7600 

1370 

4  1564 

6 

4B0O0 

1500 

4  1578 

6 

58000 

7800 

41591 

6 

1200. 

16 

41604 

6 

10000E-MG 

92 

10000E+1 

7800 

10077."     £ 

247 

too. 

10 

MAJOR    BASIN:     GREAT    LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    tKli 
TERM    STREAM;     KETTLE    CREEK 

U    T    M       17    0482550.0    4731350 


FECAL  M . F . 

ENTER . 

MF/IOOML 

310 
390. 
ISO. 
120 

1  440 , 

340. 
1390. 

320. 

142. 

600.        G 

1440. 
370.-     u 

120. 


STATION 

ID:        16- 

3087 

012-02 

ST0RE1 

CODE: 

02 

003 

1660 

.0    4 

REGION:     01 

MILEAGE: 

10.60 

88 

805 

3 

1 

33 

PSEUD. 

WATER 

oiss. 

5DAY 

TOTAL 

UPA 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

MF/IOOML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

4- 

L 

1     0 

7.0 

2.  4 

0,244 

24 

3.0 

8.0 

4.4 

0,292 

4  . 

L 

0.0 

B.O 

3.2 

0.  194 

4 

L 

11.0 
23.0 

10.0 
9.0 

2     1 

0.096 

4 

22.0 

4,  1 

0.260 

4. 

1     5 

0.  166 

600 

G 

2.2 

0.223 

116. 

15.0 

9.5 

0,6 

0.015 

4 

L 

10.0 

11  .0 

1  ,  1 

0.086 

84 

4.2 

0.184 

600. 

23.0 

11  .0 

4.4 

0.292 

15. 

E 

10.6 

8.9 

2.6 

0.177 

4 

0-0 

7.0 

0.6 

0.015 

<    C   0   N  T   D    ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


KETTLE    CREEK 

AT     ELGIN    COUNTY    ROAO 

RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PiJ 
OY    MO    YR    LMT  D1ST    BUS    DEPTH 

FEET  MTRS 


78     1415 
02    03    78    1425 


27    03 

26  04 
2  7  06 
30  07 
29    OB 

27  09 
23  10 
21     11 


1410 
1240 
1400 

1 250 
1200 
1330 
1335 
1335 


I 
.3 
.3 

i 

■ 

3 
.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MM     I •) 

MINIMUM 

NO    Of    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       (M 
DY    MO    YR    LMT         OIST    BRS    DEPTH 
FEET  MTRS. 


24    01 

78 

1415 

.  '■ 

02    03 

78 

1425 

1 

27    03 

7B 

1410 

.3 

26    04 

76 

1240 

.3 

27    06 

78 

1  400 

■•■ 

30    07 

7B 

1250 

J 

29    08 

7a 

1200 

.3 

27    09 

78 

1330 

.3 

23    10 

78 

1335 

.3 

41    11 

78 

1335 

3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    MN    (  ') 

v  in; mum 

DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  462 

STATION    ID-        1600B7-012-02 


MAJOR    EAS 

,N:    GREAT 

LAKES 

STORET    CODE. 

02 

MINOS    BAS 

iN:     LAKE 

ERIE 

003 

TERM    STREAM:     KETTLE    CREEK 

1660 

ONG: 

II    f   « 

17    0482550.0    4731350 

0    4            R  EG  I  ON  :     01 

MILEAGE: 

10.60 

34 

la 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

LTERED 

FILTERED 

TOTAL 

F 

1LTERED 

FILTERED 

INRt.NC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

ACTIVE 

AMMON I  A 

KJELOAHL 

N 

32 -N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

P    MG/L 

MG/L 

MS/I 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.202 

0.  480 

0.820 

0.063 

3.800 

4.343 

0.340 

4.683 

310.0 

4.5 

0.240 

O.S30 

1  .  1  80 

0 .  1  00 

3.000 

3.930 

0.350 

4.290 

514.0 

5.0 

0.  104 

0.255 

0.910 

0 .  037 

2 .  060 

2.352 

0.655 

3.007 

330.0 

44.0 

0 .  043 

0.225 

0.835 

0.041 

1  .920 

2  .  1  86 

0.610 

2.  796 

358.0 

17.0 

0.231 

0.975 

1  .200 

0.420 

2.500 

3.695 

0.225 

4     120 

4  26.  0 

5.0 

0.120 

0.075 

0.450 

0.123 

2.620 

2.818 

0.375 

3.  193 

414    0 

1  3  .  D 

0.  130 

0.090 

0.670 

0    01,7 

2.4  80 

2.637 

0 .  580 

3    217 

404.  D 

6.0 

0 .  005 

0 .  0  1  0 

a.  150 

0.005 

2.070 

2.085 

0.140 

2.225 

474,  0 

4  .0 

o.osi 

0.270 

0.045 

0.037 

1  .790 

J.  0.07 

0.225 

1     872 

504.  0 

14.0 

0.091 

0.710 

1  .420 

0 .  045 

2.960 

3.715 

0.710 

4.425 

422.0 

11  .0 

0.240 

0.975 

1  .420 

0.420 

3 .  800 

4.  343 

0.710 

4.683 

514.0 

44.0 

0.122 

0.392 

0.768 

0 .  034 

2.520 

3  .006 

0.421 

3.302 

415.6 

12.4 

0 .  005 

0.010 

0.045 

0.005 

1  .  790 

2.065 

0.  140 

1  .872 

310.0 

4.0 

10 

7 
DISS. 

SOLIDS 
MG/L 

305 
509 
286 
341 
421 
401 
39B 
470 
490 
411 

509 
403 
286 


10 


10 


10 


67S 

4.60 

36.0 

920 

3.30 

100.0 

475 

43.00 

2G-5 

600 

3.60 

37.5 

640 

2.10 

41  .5 

635 

4    10 

39.5 

645 

5.30 

40.0 

740 

1  .60 

62.0 

730 

1  .70 

55.0 

698 

6.60 

5B  .  0 

920 

43.00 

100.0 

676 

7.59 

49.6 

475 

1  .60 

28.5 

10 


14  16                        56                        2  5 

CONO.  TUBS.  CHLORIDE  PHENOLS 

25C  F0RMA2IN                  MG/L 

UMHOS  UNITS                                                 UG/L 


1  .  0 
1  .OL 


1     OL 
2.0 
1  .0 

2,0 
1     2D 
1  .0 


NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./    SITE:     OODD    CREEK 

SAMPLE    POINT:     AT     HlSHWftY    3    ST     THOMAS 

STATION    TTPE:     RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    MO    YR     LMT  OIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


STATION     ID:        1 6  -  0087 • 0 1 3  -  02 


24  01 
02  03 
27    03 

26  04 

30  05 
2  7    06 

31  07 
29    08 

27  09 
23  10 
21     )  1 


7B  0825 
7B  0905 
7B  0900 
78     1500 

76  0850 
78  09D0 
78  0900 
78  0B5O 
78  0B3O 
7B  0B30 
7B    0830 


.3 
.3 


MAXJMLV 

AVG    OR    SEOM    MN     ( "  1 

MINIMUM 

IS®    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PU 
DY    MO    YR     LMT  CIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


24  01 
02  03 
27  03 

26  04 

30  05 

27  06 

31  07 
29  08 
27  09 
23  10 
21  11 


78  0825 
78  0905 
78  0900 
7B  1500 
78  0850 
73  0900 
7B  0900 
7B  0850 
78  0830 
78  0830 
7S  0830 


2 
,3 

3 

2 
..; 

3 
-■'■ 

.3 
.3 
... 
.3 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

0.065 
0  .086 
0.077 
0.018 
0 .  01 1 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     I • ) 

MINIMUM 

NO     OF    SAMPLES 


350 
197 
200 
139 


0.350 
0 .  I  28 
0.01  1 


MA  108    BASIN:     GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOS    BASIN:     LAKE 

ERIE 

003 

TERM 

STREAM:     KETTLE    CREEK 

1S60 

ONG: 

U    T 

M: 

17    0482200.0    4736B50 

0    4 

REGION:     01 

MILEAGE: 

1  4 .  00 

934 

901 

BO 

B: 

84 

68 

60S 

3 

i 

33 

SAMPLE 

SCO 

TOTAL 

FECAL 

M.  F  . 

PSEUD. 

HATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

NO 

COL  11  OPM 

COLI FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

P 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

Mf / 100ML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

4 1  500 

6 

1 6000  . 

170. 

350. 

4. 

L 

2.0 

9.5 

3.3 

0 .  085 

41513 

4 

3700. 

186. 

230. 

4. 

I 

3.0 

10.0 

12.0 

0.  1  40 

41526 

6 

370D. 

190. 

1  400  . 

4. 

L 

0.0 

8.0 

2.4 

0.  138 

41539 

6 

1900. 

4. 

30. 

4. 

L 

17.0 

10.6 

1  .9 

0 .  066 

41552 

6 

1 1 300 . 

600 .       G 

429  . 

4. 

22.0 

6.5 

1  -  2 

0.054 

4 1  555 

6 

2800. 

1060. 

1  340 . 

4. 

L 

23.0 

5.0 

0     B 

0.530 

4157S 

6 

3700. 

250. 

380. 

4. 

L 

ie.0 

5.0 

1     6 

0.266 

41593 

6 

35000. 

a 

1  1  6,0 . 

390. 

96. 

22.0 

4.  0 

0    S 

0.370 

41567 

6 

16000, 

1300. 

340. 

4. 

L 

13.0 

a.o 

2.4 

0.262 

4  1581 

S 

100. 

L 

10.        L 

1  30 

4. 

L 

10.0 

9.0 

1  .  6 

0-276 

41594 

S 

9900 

500. 

1 500 .        G 

16 

1     3 

0  .  1  48 

35000. 

1300. 

1  500  . 

96 

23.0 

10.6 

12.0 

0.530 

4692  -  - 

E 

206.-    £ 

372.-     U 

6-  • 

0 

13.0 

7.6 

2.  7 

0.214 

100 

4. 

30. 

4. 

0  .  D 

4.0 

0.8 

0.054 

1 1 

19  20 

FILTERED  TOTAL 

AMMONIA  KdELDAIIL 
MG/L  MG/L 


0.235 

0.080 

0.  195 

0.045 

0.05S 

0.005 

0.205 

0.005L 

0.055 

0  .  03S 

0  .  065 

0.235 

0.0890 

0.005 


0.680 
0 .  595 
0-810 
0.445 
0.840 
0.670 
1  .170 
0.720 
0.830 
0.630 
0.820 

I  .170 
0.746 
0.445 


1  1 

21 

Fl LTERED 
N02-N 

MG/L 

0.064 
0.225 
0.035 
0.  044 
0.027 
0.005 
0.172 
0.005 
0.03  I 
0.006 
0.055 

0.225 
0.061 

0.005 


11 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

2.900 

1  .850 

2.  130 

0-970 

0.400 

O.OlOL 

1  .030 

0.010L 

0.  540 

0.040 

5.300 

5.300 
1  .  389D 
0.010 


17 
[NRCNC 


MG/L 

109 
155 
.360 
.059 
.482 
.020 
.407 
.020 
.726 
.081 
.420 

.420 
.639 

.020 


TOTAL 
ORGNC   N 

MG/L 


0  445 
0.515 
0.615 
0  .400 
0.785 
0.665 
0.965 
0.715 
0.775 
0.595 
0.7  55 

0.965 
0.657 
0.400 


23 

T01AL 


MG/L 

3.644 
2.670 
2.975 
1  ,459 
1  .267 
0.685 
2.372 
0.735 
I  .501 
0  676 
6  175 

6.175 
2.196 
0-676 


1  1 

5 
TOTAL 
SOLI DS 
MG/L 

300.  0 
426.  0 


352.0 
4  24.0 


4  26.0 
395.5 
352.0 


11 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

5.0 


1.3.0 
6,5 


(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PACE    463 


7 
SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ      DISS 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  OEPTH        SOLIDS 
FEET       MTRS  MG/L 


20 

01 

"8 

OB  25 

02 

03 

78 

O'JOS 

57 

03 

re 

O')00 

26 

04 

78 

1'iOO 

30 

05 

79 

0IS50 

27 

06 

78 

o™o 

31 

07 

78 

0!)00 

19 

08 

78 

oitso 

27 

09 

78 

omo 

23 

10 

73 

0I!30 

21 

11 

78 

0)130 

MAX IMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [«) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


375 
■112 


339 

41  g 


386 
339 


14 

16 

56 

55 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

PH 

PHEhOLS 

25C 

FORMAZ  IN 

MG/L 

AT     LAB 

UMHOS 

UNITS 

UO/L 

6e0 

4.50 

29.5 

7-78 

1  .5 

770 

4.20 

32.0 

7.55 

1     5 

419 

34.00 

19.0 

1     5 

560 

8.00 

33.0 

2.0 

535 

10.00 

38,0 

7.73 

1  .OL 

630 

14    GO 

60.0 

7.5 

515 

24    00 

43.0 

1  .OL 

655 

21  .00 

46.5 

1  .OL 

610 

37.00 

55.0 

1     OL 

662 

26.00 

75.0 

5.0 

845 

26.00 

108.0 

1  .OL 

845 

37.00 

108.0 

7.78 

7    5 

636 

18.97 

49.2 

7.69 

2.  2D 

418 

4.20 

19.0 

7.5S 

1  .  0 

B.o.w./  s::te; 

SAMPLE  POINT : 
STATION  T"P£. 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


31  07  7B  1^.00 
21  II  70  1420 


TRIBUTARY  TO  DODOS  CREEK 


AT     MIDDLESEX    COUNTY 

.Htt« 

RD    35    EAST 

OF 

GLANWORTH 

STATION 

ID:       16-0087-014-02 

RIVER 

MAJOR    BASIN:     GREAT    LAKES 
MINOR    BASIN;     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM:     KETTLE    CREEX 

STORET    CODE. 

02 

003 

1660 

LAT; 

LONG: 

U    T    M 

17    0432050 

.0   474S600.0    4            REGION:     01 

MILEAGE: 

28.20 

STN       STN    SAMP 
DIST     BRG    DEPTH 
FEET                  MTRS 

r-j 

934 

sample 
no 

901 
SCD 

80 
TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/IOOML 

81 
FECAL 
CO  LI  FORM 
MF/100ML 

84 
M    F  _ 
ENTER- 
MF/1 OOML 

68 
PSEUD. 
MPA 
MF/IOOML 

805 
WATER 
TEMP 
DEO    C 

1 
5-DAY 
BOO 
MG/L 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 
Fl LTERED 
REACTIVE 

P    MG/L 

.3 

.3 

41593            6 
41606            6 

2500- 
14300. 

560. 
600.        G 

630. 
600.        G 

4.        L 
8. 

20  .0 

2.2 
1  .4 

0-238 
0.186 

0.128 
0.1  BO 

MAXIMUM 

Oft    GEOM   MN     ( ' J 

MINIMUM 

14300. 
5979. ' 
2500. 

600. 
590 -'    U 
530. 

630. 
615. .     u 
600. 

6 

6-     D 

4. 

20-0 
20.0 

20.0 

2.2 
I  .6 

1  .4 

0.233 
0.2T2 
0.  186 

0,180 
0.  154 
0.  128 

NO  Of    SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  WO  YR  LMT 


31    07    78    U.OQ 

2\     11     78    T«"l2Cr 


STN       STN    SAMP 
DIST     BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


W  A  K I MUM 

AVG    OR    GEOM    MN     (■ ) 

MINI  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


19 
FI LTERED 
AMMONIA 

MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/l 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

17 
INRGNC 
N 
MG/L 

18 
TOIAL 
OftGNC       N 
MG/L 

23 
TOTAL    N 

MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 

susp. 

SOLIDS 
MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

0.025 
0    045 

T  .400 
1  .  ODD 

0.416 
0.023 

18.600 
S.730 

19.040 
5.793 

1  .  375 
0.955 

20.415 
6.7  53 

592.0 
494.0 

20. 0 
19,0 

572 
475 

0.045 
0.035 
0.025 

1  .400 
1  .200 
1  .000 

0.415 
0.219 
0.023 

13,600 
12. 165 
5.730 

19.040 
12.419 
5,  798 

1  -375 
1  .  165 
0.955 

20.415 

13.564 

6,753 

592.0 
543.0 
494.0 

20.0 
19.5 
19.0 

57! 
524 
475 

SAMP    OTE    HOJR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 

31    0?    78    1550  .3 

21     11     78    1420  .3 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     ( ■ J 

M I N I  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


14 
COND 

25C 
UMHOS 

16 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

59 

SULPHATE 

MG/L 

55 
PH 
AT     LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

665 
661 

8.50 
14.00 

33.0 
43    0 

5S.0 

B.27 

2.060 
0.800 

681 
673 
665 

14.00 
1  1     25 
8.50 

43,0 
38,0 
33-0 

55,0 
55    0 
55,0 

8.27 
3.27 
8,27 

2  .  060 
1  -430 
0  .  800 

41                    565  203                   221 

COD               TOTAL  TOTAL               TOTAL 

ARSENIC  ALUMINUM  CHROMIUM 

MG/L                  MG/L  MG/L                 MG/L 

45 


0  001 
0.001 
0    001 


440 
440 
440 


0.020 
0.0 20D 
0.020 


SAMP    DTE    HOJR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 

2»     11     78    1420  .3 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     ( -  J 

MINIMUM 

NO    OF"    SAMPLES 


255 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

249 
TOTAL 
Z1J.C 

MG/L 

238 

Total 

NICKEL 
MG/L 

21  7 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

0.010 

0.030L 

0.005L 

0.010 

0.020L 

0.020L 

0.010 
0.010 
0.010 

0.030 

0.0300 

0.030 

0.005 
0. 005D 
0.005 

o.oio 
o.oio 
0.010 

O.O20 

0.020D 

O.02O 

0.050 

0.0200 

0.050 

B.O.X-/  SITE: 
SAMPLE  P0I1T: 
STATION    TYPE- 


KETTLE    CREEK 

AT     COUNTY    ROAD    NO    31     NORTH    OF    ST     THOMAS 

RIVER 


STATION    ID.        16-0087-015-02 


SAMP    DTE    HOJR       STN       STN    SAMP 
DY    MO    YR    LMT  DIST    6RG    OEPTH 

FEET  MTRS 


26  04  7B  1540 

30  05  78  0920 

27  06  78  0910 

31  07  7B  0920 
29  08  7B  0930 
27  09  78  0920 
23  10  7B  0910 
J I  11  78  0910 


■3 
.3 
.3 
,3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OP  GEOM  MN  ( - ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


MAJOR     E 

ASIN;     GHEA 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR    BASIN;     LAKE 

ERIE 

003 
1660 

TERM    STREAM;     KETTLE    CREEK 

ONG: 

U    T    M 

17    0486000.0    47397TX 

.0    4 

REGION:     01 

MILEAGE: 

IB.  60 

934 

901                        80 

81 

84 

£ 

8 

605 

3 

1 

33 
TOTAL 

Sample 

SCD               TOTAL 

FECAL 

M.  F  . 

PSEUD. 

KATER 

OISS- 

S-DAY 

no 

COLIFQRM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP 

02 

BOD 

p 

MF/IOOML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/lOOML 

DEC    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

41541 
41  554 
41  567 
41581 

6 
6 
6 
6 

510. 

120. 

30. 

1400. 

4. 

4.        L 

3. 

ioa. 

30. 

4. 

12. 

436 

4 
4 

4 
12 

L 

L 
L 

16-0 
25.0 
24.0 
18.0 

7.0 
10.0 
3.0 
7.0 

1     B 
2.6 
2.0 
1  .  B 

0  .  056 
0.073 
0-104 
0.  1  12 
0 .  1  20 
0 .  1  34 
0 .  1  08 
0 .  1  40 

4 1595 

6 

150OO 

30 

20. 

4 

22.0 

7.5 

1  .  6 

41569 
41583 
41596 

6 

6 
6 

1700 

BOO. 

10700 

30 

40- 

524, 

50. 
20 
600         G 

4 

4 

12 

L 

L 

14,0 
11.0 

8.0 
S.O 

2.8 
1.2 
2.0 

15000. 

S24. 

600. 

12 

240 

10.0 

4.1 

0 .  140 

930." 

17.*    0 

41  .  ♦     U 

8. 

*    0 

18.1 

8.1 

2.0 

0 .  1  015 

30. 

4  . 

4. 

4. 

11.0 

7.0 

1  .2 

0.05(5 

t  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER     BASINS 


S.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


KETTLE   CREEK 

AT     COUNTY    ROAD    NO    31     NORTH    OF    ST     THOMAS 

Bluer,  MAuOFJ    EASiN:     GREAT     LAKES 

M!:sOR     BASIN:     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM:     KETTLE    CREEK 


SAMP    DTE    HOUR       SIN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


26  04 

78  1540 

.3 

30  05 

78  0920 

.3 

27  oa 

78  0910 

.3 

31  07 

78  0920 

.3 

29  08 

78  0930 

.3 

27  09 

78  0920 

.3 

23  10 

78  0910 

.3 

21  1  t 

78  0910 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR  C 

MINIMUM 

LONG: 


FILTERED   FILTERED 

REACTIVE    AMMONIA 

P  MG/L       MG/L 


0.005 
0.005 
0.007 
0.050 
0.019 
0.043 
0.017 
O.071 

0.07I 
0.027 
0.005 


0.015 
0.095 
0.055 
0.085 
0.  135 
0.  135 
0.06S 
0.085 

0.135 
0.081 
0.015 


TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 

0.405 
0.835 
1  .040 
0.800 
0.B30 
0.840 

0  770 
0 .  900 

1  .040 
0.803 
0.405 


FILTERED   FILTERED 
N02-N      N03-N 
MG/L       MG/L 


014 
025 
003 
101 
016 
019 
009 


0.101 
0,034 
O.OOJ 


1  .  100 
0.  180 
0.010L 
1  .150 
0.070 
0.230 
0.260 
10.400 

10.400 
1 .6750 
0  010 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    484 

STATION  ID:   16-0087-01502 

STORET  CODE:  02 
003 

1660 


U    T    M:     17    0486000.0    4739700. 0    4 


MG/L 

t  129 
0.300 
0.068 
1  .336 
0.221 
0.384 
0.334 
10.566 

10.566 

1  tea 

0.066 


TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 

0.390 
0.740 
0.9B5 
0.715 
0.695 
0.705 
0  .705 
0.815 

0.9B5 
0.719 
0.390 


23 
TOTAL    N 

MG/L 

1.519 
1  .040 

1  053 

2  051 
0.916 
1  .089 
1  .039 

1! .381 

11 .361 
2.511 
0.916 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


304.  0 
340.0 


340.  0 
322.0 
304,0 


IB.  60 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


17.0 
16.8 
16.5 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY   MO    YR    LMT         DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


26  04 

73 

1540 

.  J 

30  C5 

78 

0920 

.3 

2  7  06 

78 

091  0 

,:3 

31  07 

76 

0920 

.. 

29  08 

78 

0930 

» 

27  09 

7B 

0920 

• 

23  10 

7B 

0910 

.3 

21:  11 

7B 

09  10 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OS 

GEOM  MN  1  -  : 
MINIMUM 

DISS. 

SOLIDS 

MG/L 


288 
2B8 
288 


14  16                       56 

COND.  TURB  CHLORIDE 

25C  F0RMA2  1N                  MG/L 

UMHOS  UNITS 


484 


19.00 


486 

14 

00 

515 

16 

00 

440 

40 

00 

492 

2B 

00 

560 

31 

00 

599 

29 

00 

6B0 

20 

00 

680 

40 

00 

532 

24 

63 

440 

14 

00 

16 

5 

20 

s 

22 

0 

17 

0 

15 

5 

27 

0 

33 

0 

36 

0 

36 

0 

24 

1 

8.  36 
B.36 
8.36 


25 
PHENOLS 

UG/L 

1    0 

1  .OL 
I  .0 
4.5 
1  OL 
1  OL 
4.5 
I.OL 


4.5 

1  .90 
1  .0 


NO    OF    5AMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


CATFISH  CREEK 

AT  CONCESSION  ROAD  2  MILES  EAST  OF  SPARTA 

RIVER    FLO*  GAUGE  FED  02GC018 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
CATFISH  CREEK 


STATION    10:        16-0097-003-02 

STORET    CODE:     02 
003 
1670 


U    T    M:     17    0496250.0    4727550.0    4 


REGION       01 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR     LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 

01  ST  BRG  CERTH 
FEET       MTRS 


24  01 

78 

1140 

.3 

02  03 

7B 

1235 

.3 

27  03 

76 

1220 

.3 

26  04 

7B 

1015 

.3 

30  05 

7B 

1230 

.3 

27  06 

78 

1135 

i 

31  07 

78 

1130 

.3 

29  08 

78 

1200 

.3 

27  09 

78 

1110 

.3 

23  10 

7a 

1130 

.3 

21  11 

78 

1  130 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OP 

GEOM  MN  {' ) 
MINIMUM 

934 

SAMPLE 


901 
SCO 


41507 

4 

41520 

4 

41533 

6 

41546 

6 

41559 

6 

41572 

B 

415B6 

B 

4  1560 

B 

4  1  574 

6 

4  1  58a 

e 

41601 

6 

444 

80 

81 

LOW  CF5 

T01AL 

FECAL 

CC LI  FORM 

COLi  FORM 

MF/100ML 

MF/100ML 

46 .  60 

1200. 

66. 

35.00 

230. 

12. 

358.00 

9400. 

310. 

67.40 

460. 

4.   L 

25.70 

11  .90 

900. 

264 

1110 

800. 

124 

13.20 

9300 

550  . 

1  .70 

2800 

60. 

8.30 

600. 

20. 

25  .60 

1 1 300 . 

152. 

358.00 

1 1 300 . 

550. 

55.41 

1659. ' 

71  .  •  D 

1  .70 

230. 

4  . 

M.F.     P5EUD. 

ENTER.         MPA 

MF/10OML   MF/IOOML 


10 


136 

160 

1500 

20 
I  6 

600 


BOS 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

I  .0 


3 
DISS. 


7.5 
8.0 

8.5 
8.0 


1  1  .0 
8.9 
7-5 


5-DAY 

BOO 

MG/L 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PU 
OY  MO    YR    LMT         DIST    BRS    DEPTH 
FEET  MTRS 


24  01 

78 

1140 

.3 

02  03 

78 

1235 

.3 

27  03 

7B 

1220 

.3 

26  04 

7B 

1015 

.3 

30  05 

78 

1230 

.3 

27  06 

78 

1135 

.3 

31  07 

7B 

1130 

1 

29  08 

78 

1200 

.3 

27  09 

78 

1110 

.3 

23  10 

78 

1130 

.3 

21  11 

78 

1130 

.3 

MAX  I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1  - | 
MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

17 

IB 

23 

5 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL  N 

TOTAL 

P 

REACTIVE 

AMMON I A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03  -  N 

N 

ORGMC   N 

SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/  L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

a .  i  aa 

0.  155 

0.375 

0.6B0 

0.026 

2.500 

2.901 

0 .  305 

3.206 

362.0 

D.2B0 

0  254 

0.52  5 

0,  790 

0.021 

2.080 

2.626 

0.265 

2. 891 

386-0 

0.186 

0  ,  096 

0.285 

0  900 

0.031 

2.040 

2.355 

0.615 

2.971 

36B.0 

0'.  060 

0.007 

0.015 

0.4  70 

0.022 

1  .300 

1  .337 

0 .  455 

1  792 

336.0 

o.oso 

0  .  009 

0.030 

0.560 

0037 

0.600 

0  667 

0.530 

1  .197 

328  0 

0 .  086 

0-008 

0.005L 

0.666 

0.Q1  2 

0  160 

0.  177 

0  660 

0.837 

384.0 

0.  1  12 

0.039 

0.005L 

0,660 

0.005 

0  060 

0.091 

0  655 

0.746 

552.0 

0.142 

0.030 

0.010 

0.640 

0.010 

0.  160 

0.200 

0  630 

0  830 

364.0 

0.052 

0.011 

0.025 

0.350 

0.005 

0.140 

0  .  1  70 

0  325 

0  495 

356.0 

0.090 

0.041 

0.005 

0.500 

0.01  i 

0.280 

0.296 

0.495 

0.791 

404  .0 

0.116 

0.  073 

0.115 

0.810 

0-089 

7.360 

7.564 

0.695 

B.259 

436.0 

0.260 

0.2B4 

0 .  525 

0 .  900 

0.009 

7  .360 

7.564 

0.695 

8.259 

552.0 

0.122 

0.066 

0 . 1 27D 

0.639 

0.025 

1  .520 

1  .671 

0.512 

2.1B3 

368.  7 

0  052 

0.007 

0.005 

0.350 

0.005 

0  .080 

0.091 

0.2E5 

0.495 

328.0 

NO    OF    SAMPLES 


[     C    0    N    T     D     ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


SAMP  OTE  HOllH   SIN   STN  SAMP   Pu 
DY  MO  VR  LMT    OIST  6RC  DEPTH 
FEET       MTR5 


.a 

.3 
.3 
.3 

.3 


MAXIMUM 

AUG  OR  GEOM  MM  (•) 

MINIMUM 


34 

01 

70 

1  1  40 

02 

03 

78 

12  35 

27 

03 

7B 

I220 

26 

04 

76 

1015 

30 

05 

78 

12  30 

27 

06 

70 

1  135 

31 

07 

7B 

1130 

29 

oe 

78 

1200 

27 

09 

78 

1110 

23 

10 

78 

1130 

11 

1 1 

70 

1130 

JON    SUMM 

ARY     HEPORI 

-      HJV&R 

BASINS 

DATE    OF    REPORT       25    OCT 

79       PAGE 

465 

6 

7 

14 

16 

56 

59 

280 

55 

208 

25 

SUSP. 

DISS. 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

SOLIDS 

SOLIDS 

25C 

F0RMA7.IN 

MG/L 

SILICATE 

AT    LAB 

IRON 

MG/L 

MGA 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

51    MG/L 

MG/L 

UG/L 

9.5 

352 

620 

6.80 

21  .5 

60,0 

2.90 

e.oi 

0.160 

t  -OL 

5.0 

361 

670 

3,00 

30.0 

54    0 

2.90 

7.90 

0.310 

1  .OL 

61  .0 

307 

476 

49.00 

20.6 

35    0 

2     15 

B.04 

1  .  600 

1  .0 

13    5 

323 

540 

2.70 

22.5 

48.0 

0.65 

6.40 

0.  180 

1  .OL 

12.0 

31  6 

535 

5.00 

22    0 

47.0 

0.70 

8.37 

0.370 

1  .OL 

23.0 

361 

545 

8.20 

21  .0 

50.0 

1  .  90 

8.30 

2.0 
1  .OL 

132.0 

420 

530 

51  .00 

24    0 

43    0 

3.  SO 

8.38 

1  -780 

49.0 

315 

535 

5a.  00 

19.5 

42.0 

3.60 

8.  16 

2.360 

1  .OL 
1  .OL 

17    0 

339 

550 

4.70 

24    0 

58.0 

1  .  70 

8.19 

0.540 

13.0 

391 

565 

4    00 

20    5 

61  .0 

1  .00 

8.07 

0.380 

1  .5 

15.5 

4  20 

635 

6.00 

35.5 

60.0 

3.56 

8.30 

0.640 

1  .OL 

132.0 

420 

670 

5B .  00 

35.5 

61  .0 

3.60 

8.48 

2.360 

2  .C 

31  .  9 

357 

666 

1B.04 

24.5 

50.7 

2.24 

8    20 

0  .832 

1  .  1D 

60 

307 

476 

2.70 

19.5 

35.0 

0.65 

7.90 

0.  160 

1  ,E 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
OY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
'EET       MTRS 


47 
ORGANIC 


1! 


24    01 

78 

1  140 

.3 

5    0 

1  3 

02    03 

7  8 

1235 

.3 

3    0 

20 

27    03 

78 

1220 

.3 

4.0 

26 

26    04 

78 

1015 

.3 

41. 

13 

30    05 

7B 

1230 

.3 

17 

27    06 

78 

1135 

.3 

55.0 

18 

31     07 

78 

1 1  30 

,3 

28.4 

23 

29    08 

78 

1200 

.3 

4.  1 

16 

27    09 

78 

1110 

.3 

39 

23     10 

78 

T130 

-3 

4.7 

176 

2!     11 

78 

1130 

.« 

25 

MAX IMUM 

55.0 

176 

AVG    OR 

GEOM  MN 

*) 

18,2 

35 

MINIMUM 

3.0 

13 

1 1 


41       361 
COD    SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L       MG/L 


I  1 

265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

0.001 L 


11 

221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 

0.030 


1  I 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

0.030 


1  1 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 


1  1 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

0 . 005  L 


to 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 


11 

238 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

0.020L 


0.001 

D.030 

0.030 

0.030 

0,005 

0.04  0 

O.020 

o.oo to 

0030 

a.  030 

0.030D 

0    005D 

0.040 

0.020D 

0.00! 

0.030 

0.030 

0030 

0-0O5 

0.040 

0.02(1 

NO    OF    SAMPLES 


1.01./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


STN  NO: 


CATFISH  CREEK  WEST 

AT  FIRST  CONCESSION  NORTH  OF  HIGHWAY  3 

RIVER 


STATION    ID:        16-0097004    02 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


LONG: 
934 

Sample 


24 

Oi 

76 

1000 

02 

03 

78 

1030 

27 

03 

78 

1010 

26 

04 

78 

OB30 

30 

05 

78 

1015 

27 

OS 

78 

0950 

3! 

07 

78 

095O 

29 

08 

78 

0955 

27 

09 

76 

0950 

23 

10 

78 

0940 

31 

l  l 

78 

0940 

MAX IMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     (  *  ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


34 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj       FILTERED 

DY    MO    YR    LMT  OIST    BRG    DEPTH  REACTIVE 

FEET  MTRS  P    MG/L 


24  01 
02  03 
27  03 
36  04 

30  05 
27  06 

31  07 
29  08 
27  09 
23  10 
21  1  1 


78  1000 
78  1030 
7B  1010 
78  0830 
78  1015 
78  0950 
78  0950 
70  0955 
78  0950 
78  0940 
78  0940 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( * ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


0.085 
I).  186 
0.086 
0.016 
0.005 
0.011 
0.034 
0.013 
0-041 
0,013 
0.077 

0.186 
0.051 
0.005 


901 
SCO 


4  1504 

4 

41517 

4 

41530 

6 

41543 

6 

41556 

6 

41569 

6 

41583 

6 

41597 

6 

41571 

6 

4 1  585 

6 

4 1598 

6 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ERIE 
CATFISH    CREEK 


U    T    M:     17    0493660.0    4737375.0    4  REGION:     01 


SO                       81  84 

TOTAL                FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML 

3500. 

400. 

6S0O. 

1000. 

5800. 

100. 

4900. 

4200. 

I  400. 

1200. 

12000. 

12000, 
2021 -• 
100. 


0-755 
0-166 
0.025 


88. 

136 

84. 

310 

210. 

1  140 

12. 

60 

316. 

100 

10. 

40 

404. 

592 

320. 

260 

430. 

220 

132 

56 

80 

1500 

430. 

1500 

112." 

209 

10. 

40 

19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

0.330 
0.  755 
0  335 
0  035 
0-075 
0.055 
0.055 
0.030 
0.055 
0.025 
0.080 


1  1 

20 

TOTAL 

KdELDAHL 

MG/L 

0.720 
1  -260 
1  .130 
0.460 
0.620 
1.010 
1  .130 
1  .090 
0.990 
1.110 
0.950 

1  .280 
0.954 
0.460 


I  I 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0  040 
0  028 
0,036 
0.029 
0.059 
0.0O5 
0.029 
0.005 
0.006 
0.040 
0.103 

0.  103 
0.035 
0.005 


i  1 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 


4  600 
3,600 
2.370 
1970 
1  .480 
0.010L 
0.260 
0.010L 
O.OSO 
I  .430 
14.900 


14,900 
2. 790D 
0.010 


PSEUD. 

MPA 

MF/100ML 


17 
INRGNC 
N 
MG/L 

4.970 
4.383 
2.741 
2.034 
1  ,614 
0,070 
0.344 
0.045 

0  123 

1  .495 
15.083 

15.083 
2.991 
0-045 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG   C 

I     0 


23 

0 

23 

0 

17 

0 

22 

0 

14 

0 

10 

0 

23 

0 

12 

4 

TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 


390 

525 

7  95 
425 
54  5 

955 
0  75 
060 
935 
085 

8  70 


1  ,085 
0.787 
0.39D 


STORET    CODE:    02 
003 
1570 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

10.0 

8.0 
10.0 

6.0 

6.0 

5.0 

6.0 

4.5 

7.0 


10.0 
7.  1 
4.5 


23 
TOTAL    N 

MG/L 

5.360 
4.908 
3.536 
2.459 
3  159 
1  .025 
1  -419 
1  .105 
1  .058 
2.580 
15,953 

15-953 
3-778 
1  .025 


5    DAY 

BOD 

MG/L 


3.0 
2.  I 
1  .0 

1  1 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

366.0 
486 .  0 


354.0 
366.0 


486.0 
393.0 
354.0 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0 .  1  00 
0 .  2  70 
0-154 
0.035 
0 .  064 
0 .  1  04 
0 .  1  SB 
0.  130 
0.  12(1 
0.086 
0  .  1  32 


0.270 
0.123 
0.035 


6 

susi'. 

SOL  IDS 
MG/L 

9. 1) 
77.0 


27.1) 
26.1) 


77,0 

34.8 

9.0 


(    C   0   N   T   0    ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


CATFISH  CREEK  WEST 

AT  FIRST  CONCESSION  NORTH  OF  HIGHWAY  3 

RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
CATFISH  CREEK 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    46 

STATION  ID:   16-0097-001-02 

STORET    CODE:     02 
003 
1570 


U    T    M:     17    0193660.0    1737375.0    4 


SAMP    DTE    HOUR       SIN       SIN    SAMP       Pj 
DY    MO    Yfi    LMT  OIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


54    01 

7a 

1000 

.3 

02    03 

78 

1030 

3 

27    03 

7a 

1010 

-• 

26   04 

78 

0B30 

.3 

30    05 

78 

1015 

,3 

27   06 

78 

0950 

■3 

31     07 

78 

0950 

,3 

29    OS 

78 

095S 

,3 

27   09 

7B 

0950 

.  s 

23    10 

7B 

0940 

.3 

21    1t 

7B 

0940 

3 

MAXIMUM 

AVG    OR    i 

MINIMUM 

DISS. 

SOLIDS 

MG/L 

357 
109 


327 
340 


409 
358 
327 


COND. 
25C 

UMHOS 

625 
725 
404 

4  89 
542 

515 

gas 

472 
171 

710 

710 

725 
563 
404 


16 

56 

55 

TURB. 

CHLORIDE 

PH 

F0RMAZ1N 

MG/L 

AT     LAB 

UNITS 

7.  BO 

23.0 

8.02 

56.00 

28.0 

7.92 

64   00 

15.0 

28.00 

19.5 

21    00 

26.0 

7.94 

22.00 

34.0 

39 .  00 

52.0 

23.00 

33.0 

30.00 

28.0 

21  .00 

80.0 

2!  .00 

46.5 

64.00 

80  .0 

B.02 

30.80 

35.0 

7.96 

7 .  80 

15.0 

7,g2 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./ 

SITE: 

CATFISH 

CREEK 

STATION, 

ID:        1 6  -  00  97  - 

005-02 

SAMPLE    POINT: 

AT    HIGHWAY    I 

WEST    1             IWE.LL 

STAT    ON 

TYPE: 

RIVER 

FLOW    GAUGE 

WOE    G2GC110 

MAJOR    BASIN:     GREAT 

LAKES 

ST0RE1 

CODE: 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE 

ERIE 

003 

TERM    STREAM:    CATFISH   CREEK 

1S70 

STN    NO: 

5 

LAT: 

LONG: 

U    T    M: 

17    049647E 

.0  4735675 

.0    4 

REG 

ION:     01 

MILEAGE: 

15.50 

934 

901 

80 

B1 

S4 

68 

805 

3 

1 

33 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN       STN 

SAMP 

>d 

SAMPLE 

SCO 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

OY    MO 

YR 

LMT 

DIST    BRG 

DEPTH 

NO 

COL  I  FORM 

COL  I  FORM 

EHIER. 

MP* 

TEMP. 

02 

BOO 

P 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/1O0ML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

24   01 

78 

1030 

.3 

4150S 

4 

32000. 

1050. 

890. 

4. 

L 

2.0 

7.5 

1  .  9 

0.450 

02   03 

78 

1115 

.3 

41518 

4 

8700. 

930. 

380. 

4. 

L 

3.0 

9.0 

3.B 

0.770 

27   03 

78 

1100 

.3 

41531 

6 

1 3000 . 

420. 

1500. 

4. 

L 

0.0 

7.5 

2.2 

0.206 

26  04 

78 

0910 

.3 

41544 

6 

26C10. 

64. 

10.        L 

4. 

L 

10.0 

8.5 

1  .2 

0  .  182 

30  05 

78 

1030 

.  i 

4  1557 

[ 

1 0500 . 

72. 

48. 

4. 

L 

23.0 

7.5 

2.0 

0.266 

27   06 

78 

1005 

.3 

41570 

6 

1700. 

292. 

268. 

4. 

L 

24,0 

6.5 

2.0 

0.234 

31    07 

78 

1030 

.3 

4 1 584 

6 

1100. 

388, 

1B0. 

4. 

L 

18.5 

6.5 

2.  7 

0.326 

29   OS 

78 

1030 

.3 

41598 

6 

4600. 

230. 

120. 

4. 

21  .5 

7.0 

1  .2 

D.3B0 

27    09 

78 

1020 

..; 

41573 

6 

5800. 

200. 

50. 

4. 

1. 

14.0 

10.0 

1  .  8 

0,272 

23    10 

78 

1010 

■3 

41586 

j 

2800. 

B4. 

56. 

4. 

L 

11  .0 

7.0 

1  .8 

0.620 

21    11 

m 

1010 

.3 

41599 

6 

18800.       G 

136. 

600.       G 

4. 

L 

2.  8 

0.215 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN     ( • ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


2000. 

1050. 

1  500  . 

4. 

24.0 

10.0 

582D. 

u 

234.- 

164. 

E 

4. 

D 

12.7 

7.7 

1100. 

64. 

10. 

4. 

0.0 

6.5 

0,770 
0,362 
0.  182 


34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

37:.    _AM,p      Pd 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FI LTERED 

FILTERED 

INRONC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DY   MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02  -  N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SO  L  I DS 

FEET 

MTRS 

P   KG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

24   01 

7B 

1030 

.3 

0.040 

0.825 

1     150 

0.026 

2.900 

3.753 

0.325 

4    078 

384.0 

5.5 

02    03 

78 

1115 

.3 

0.715 

1  .450 

2.100 

0.038 

1  -900 

3.38B 

0,650 

4.038 

430.0 

7.0 

27    03 

78 

1100 

.: 

0.155 

0.435 

0.910 

0.031 

2.  130 

2.596 

0.475 

3.071 

26   04 

78 

0910 

.3 

0 .  095 

0.045 

0.780 

0.037 

1  .  830 

1  .912 

0.735 

2.647 

30    05 

7B 

1030 

.3 

0 .  I  68 

0.150 

o.eso 

0.  153 

1  .400 

1  .703 

0.710 

2.413 

394.0 

7.5 

27    06 

78 

1005 

.3 

0 .  2  I  3 

0.020 

0  730 

0.047 

0.700 

0.767 

0.710 

1  .477 

422.0 

21.5 

31    07 

78 

1030 

.3 

0 .  200 

0.  155 

1  .030 

0.055 

0.480 

0  .  690 

0.B75 

1  .565 

29    OB 

78 

1030 

.3 

0.315 

0.005L 

0.780 

0.017 

0.270 

0.292 

0.775 

1  .067 

27   09 

78 

1020 

.3 

0.217 

0.015 

0.700 

0.015 

0.600 

0.630 

0 .  685 

1  .315 

23    10 

78 

1010 

.3 

0.55S 

0.005 

0.820 

0.081 

0.870 

0.956 

0.815 

1  .771 

21    11 

78 

1010 

.3 

0.127 

0.135 

0.970 

0.095 

B.800 

9,030 

0.835 

9.865 

MAXIMUM 

0.715 

1  .450 

2.  100 

0.153 

8.800 

9.030 

0.875 

9.865 

430.0 

21  .5 

AVG 

OR    GEOM    MN     (' 

0.255 

0.295D 

0.985 

0.054 

1  .969 

2.338 

0.690 

3.028 

407.5 

10.4 

MINIMUM 

0.040 

0.005 

0.700 

0.015 

0.270 

0.2S2 

0.325 

1  .067 

384.0 

5.5 

NO    OF    SAMPLES 


7 

14 

16 

56 

55 

25 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP       PJ 

DISS. 

COND , 

TURB. 

CHLOR IDE 

PH 

PHENOLS 

DY   MO 

Yfi 

LMT 

OIST 

BRG 

DEPTH 

SOLIDS 

25C 

FORMAZ IN 

MG/L 

AT    LAB 

FEET 

MTRS 

MG/L 

UMBOS 

UNITS 

UG/L 

24    01 

78 

1030 

.3 

378 

580 

3.60 

34.0 

7.  BO 

02    03 

76 

1115 

.3 

423 

770 

5.80 

44.5 

7.73 

2.0 

27    03 

78 

1100 

.3 

520 

1  9 .  00 

26.5 

7.B5 

1  .0 

26    04 

78 

0910 

.3 

600 

22.00 

33.0 

8.57 

30    05 

78 

1030 

.3 

mi 

620 

3.70 

30.0 

8.  13 

27    06 

78 

1005 

.3 

401 

620 

8.80 

310 

31    07 

78 

1030 

: 

515 

15.00 

35.5 

7  .92 

29    OB 

78 

1030 

.3 

645 

10.00 

38.5 

8.08 

27    09 

78 

1020 

.-: 

625 

6.30 

34.5 

8.26 

23     10 

■'3 

1010 

.3 

690 

5.90 

46    0 

21     11 

78 

1010 

.3 

745 

6,40 

42.5 

8,23 

MAXIMUM 

423 

770 

22.00 

46.0 

8.27 

2.0 

AVG 

OR    GEOM 

(IN     (-) 

J  "'  ■' 

630 

9.68 

36.0 

B.03 

1     5 

M 

INIMUM 

S7a 

515 

3.60 

26.5 

7.73 

1  .0 

NO    OF    SAMPLES 


Sample  information  system 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.U./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TVPE 


CATFISH  CREEK 

AT  ELGIN  COUNTY  ROAD  NO  40  GLENCOLIN 

RIVER 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE 
STATION     10:        16-0097-006-02 


SAMP    DTE    HOUR       5TN       STN    SAMP       PJ 
OY    MO    YR    LIIT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTR5 


34 

01 

78 

115 

OS 

03 

73 

1-50 

27 

03 

78 

r  30 

26 

04 

78 

0i)40 

30 

05 

78 

1055 

27 

06 

78 

104S 

31 

07 

78 

1050 

29 

08 

76 

1040 

27 

00 

76 

1050 

23 

10 

78 

1050 

11 

1  1 

78 

1050 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN    ( ■ ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


MAJOR    BASIN;     GREAT     LAKES 
MINOR     BASIN:     LAKE    ERJ E 
TERM    STREAM;     CATFISH    CRE£K 

U    T    M:     17    0505600-0    473?60Q.O    A 


934 

901                ao 

Sample 

SCO               TOTAL 

F 

NO 

COL  I  FORM 

COLI 

MF/IOOML 

MF/1 

41506 

4 

EQOO 

310 

41519 

4 

1300 

120 

41532 

6 

6900 

120 

41545 

6 

54000.       G 

140 

4  1558 

6 

1900- 

436 

41571 

E 

14000- 

1500 

4  1585 

e 

40000. 

730 

41599 

6 

5100. 

1000 

41573 

6 

9000. 

1  400 

41587 

6 

4100. 

560 

41600 

6 

9700. 

290 

54000. 

1500 

7678."    u 

44  5 

1300. 

120 

84 
FECAL  M,,F. 

ENTER. 
MF/IOOML 

200. 

280. 

1420. 

90. 

176. 

520. 

330. 

320. 
1900. 

140. 
2700. 

2700. 
406.- 
90. 


STORET    CODE; 

02 

003 

15  70 

.0    4 

REGION:    01 

MILEAGE: 

21  .60 

88 

805 

3 

1 

33 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

UPA 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

MF/IOOML 

DEC    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

4, 

L 

1  .0 

10.0 

1  .  1 

0.0515 

4 

L 

2.0 

9.0 

1  .8 

0.132 

4. 

L 

0-0 

7.0 

2.  1 

0.122 

8- 

10.0 

8.0 

1  .2 

0.050 

4 

L 

23.0 

7.0 

2.2 

0.175 

4 

i 

21.0 

7.5 

2.0 

0.  131 

4 

L 

17.0 

8.0 

2.4 

0 .  1  413 

4. 

21  ,0 

6.0 

1  .6 

0.082 

4 

L 

14,0 

8.0 

1  .  1 

0.07:3 

4. 

L 

10.0 

7.0 

1  .2 

0.077 

4. 

L 

1  .9 

0.1  13 

B. 

23.0 

10.0 

2.4 

0.  175 

4 

'    D 

12.0 

7. a 

1  .  7 

0.  106 

A. 

0.0 

6.0 

1.1 

0.050 

SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    L'lT  OiST    BRG    OEPTH 

FEET  MTRS 


24    01 

78 

1115 

.3 

03    03 

78 

I  I  50 

■  8 

37    03 

78 

I  I  30 

-3 

26    04 

78 

0!)40 

.3 

30    05 

78 

1055 

-3 

27    06 

78 

1045 

.3 

31     07 

78 

1050 

.3 

29    08 

78 

1040 

.3 

27    09 

7B 

1050 

.3 

23     '0 

78 

1050 

.3 

21     11 

7B 

1050 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   MN     CI 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN  STN  SAMP   PJ 

DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

24  '01  78  1 1  IS  .3 

02  03  78  1150  .3  ' 


34 
Fl LTEREO 
REACTIVE 
P    MG/L 

19 
FILTERED 
AMMON I A 
MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
UG/L 

21 
FJ  LTEREO 
N02-N 
MG/L 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

17 
INRGNC 
N 
MG/L 

18 
TOTAL 
ORGNC       N 
MG/L 

23 
T01AL    N 

MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP- 
SOLIDS 
MG/L 

0.  037 

0.063 
0.053 
0.005 
0.  022 
O.031 

0.305 
0.295 
0.280 
0    055 
0  .  050 
0-  10S 

0.650 
0-680 
1     000 
0.600 
0    995 
0    845 

0.037 
0.031 
0.033 
0.014 
0.007 
0.073 

3     100 
2    250 
2.330 
1  .  100 
1  .630 
0.680 

3,433 
2.576 
2,643 
1  .  169 
1  ,777 
0.858 

0.345 
0.3B5 
0.720 
0.54S 
0.945 
0.740 

3    777 
2.961 
3.363 

1  .7-4 

2  722 
1  .598 

374  .  0 
404.0 
358.0 
384.0 
4  26,0 
440,0 

6.0 
6.0 
30.0 
23.0 
48  .0 
38  .5 

0  .  047 
0.  041 
0.027 
0.016 
0.061 

0.055 
0.  125 
0.040 
0-005 
0-  100 

0    9BQ 
0,990 
0,560 
0.610 
0.600 

0.025 
0.052 
0.029 

0.019 
0,071 

0.320 
0.  540 
0 .  620 
0.610 
8.900 

0.400 
0.7I7 
0-689 

0.  6:14 

9.071 

0.925 
0.865 
0.520 
0.605 
0.500 

1     326 
1  .582 
1  -209 
1     239 
9.571 

442.0 
402.0 
462.0 
4B4.0 
4  90.  0 

56.0 
28.0 
16.5 
28.0 
8.5 

0.063 
0.037 
0.005 

0.305 
0.  129 
0.005 

t  .ooo 

0-774 
0-560 

0.097 
0.043 
0.014 

8.900 
2.007 
0.320 

9.071 
2.179 
0.400 

0.945 
0.645 
0.345 

9.571 
2    824 
1     209 

490.0 
424.2 
356.0 

56.0 

26.2 

6.0 

11 

11 

1  1 

1  1 

1  1 

11 

1  1 

11 

11 

11 

7 

14 

16 

56 

55 

DISS. 

COND. 

TUR8- 

CHLORIDE 

PH 

SOLI05 

25C 

fORMAZIN 

MG/L 

AT     LAB 

MG/L 

UMH05 

UNITS 

368 

570 

5.90 

16.5 

7    81 

398 

695 

4.60 

20.0 

7.78 

27    03 

78 

1  130 

.3 

328 

515 

20.00 

17    5 

26    04 

78 

0=40 

.3 

361 

580 

8,90 

18.5 

30   05 

79 

IC55 

.3 

378 

600 

1  7  ,  00 

17,5 

7 

87 

27   06 

78 

1C45 

.3 

402 

590 

18,00 

15.5 

31    07 

78 

1C50 

.3 

385 

565 

15,00 

17.0 

39   08 

78 

IC40 

.3 

374 

520 

17,00 

13.5 

27   09 

78 

1C50 

.3 

445 

630 

8    00 

19.0 

23    10 

78 

1(50 

.3 

456 

650 

7.40 

26-5 

21    11 

78 

1050 

.3 

492 

743 

5.40 

35.0 

MAXIMUM 

482 

743 

20.00 

35.0 

7 

87 

AVG    OR 

GEOM    MN 

•  i 

398 

614 

1  1  .56 

19.7 

7 

82 

MINIMUM 

328 

515 

4.60 

13. S 

7 

76 

NO    OF    5AMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TVPE 


CATFISH    CREEK 

AT     PERTH    COUNTY     ROAD    NO     10    SOUTH    OF    BROWNSVILLE 

RIVER  MA.JOR    BASIN:     GREAT     LAKES 

MINOR    BASIN:     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM:     CATFISH    CREEK 


STN  NO:  7  LAT: 

SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DV    MO    YR     LMT  OIST    SRG    OEPTH 

FEET  MTRS 

28    02    78  I     10  .3 

15    03    78  1 1!  10  .3 

01     06    7B  1020  .3 

06    07    76  I     10  .3 

26    07    78  1357  .3 

IS    08    78  1310  .3 

26   09   78  11 15  .3 

25    10   7B  1040  .3 

08    11     78  I  HO  .3 

IS    12    78  1 130  .3 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN    < " I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


LONG: 
934 

sample 

NO 


40043 
40055 
401  14 
401  49 
40176 
40202 
40228 
40259 
40264 
40309 


U    T    M;     17    OS1347S.0    4743350.0    4 


901 

SCD 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/IOOML 

230. 

2300 .   G 

10000. 

3600. 

13000, 

30000 

3100. 

1100. 

510. 

510. 


SI 
FECAL 
CO  I  I  FORM 
MF/100ML 


M.  F. 

ENTER. 

MF/100ML 

52. 


568. 
3700. 
1000. 
1500. 

650. 

340. 

230. 

132. 
92. 


12900. 
200. 
150. 
330, 
170, 
320. 
240 
76. 
36. 


B3 
PSEUD 
MP 
MF/100M: 


20000.      2700.      12900. 

2313.'  U    299.-  E    221  . 

230.  4.         36. 


STATION 

ID:        16-0097- 

007-03 

ST0RE1 

CODE: 

02 

003 

1570 

ON:     01 

MILEAGE: 

31.00 

805 

3 

1 

33 

WATER 

DISS. 

5    DAY 

TOTAL 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

OEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

4.2 

11.5 

1     0 

0.068 

2.2 

13.7 

4,4 

O.30O 

16    8 

n.3 

3.4 

0.100 

20.4 

10.6 

1.2 

0.058 

20-8 

7.7 

1.8 

0.072 

24.0 

14.9 

1  -A 

0.240 

13.0 

11.5 

1  .  1 

D.031 

6.4 

9.4 

1  .0 

0.027 

6.0 

8.4 

0.8 

0.036 

2.5 

11  .0 

0.6 

0.084 

24.0 

14.9 

4.4 

0.300 

11  .8 

Tl  .0 

1  .7 

0.  102 

2.2 

7.7 

0.6 

0.027 

10 


(  C  0  N  T  0  ; 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  MVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


CATFISH  CREEK 

AT  PERTH  COUNTY  ROAD  NO  tO  SOUTH  OF  BROWNSVILLE 

RIVER 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    -368 
STATION  ID;   16-0097-007-02 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


28    02 

78 

1110 

.3 

15   03 

7B 

1210 

.3 

Dl    06 

78 

1020 

.3 

06   07 

7B 

1110 

.3 

26    07 

78 

1257 

.3 

15    03 

7B 

1210 

.  a 

26    09 

7a 

1115 

.3 

25     10 

78 

1040 

.3 

OS     11 

78 

1110 

.3 

18     12 

78 

1130 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    MN     (  •  ) 
MINIMUM 

MAJOR    BASIN:     GREA1 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE 

ERIE 

003 

TERM    STREAM:     CATFISH    CREEK 

1570 

ONG: 

U    T    M 

17    05134  7F. 

.0    4743350 

0    4            REGION:     01 

MILEAGE: 

31  .00 

34 

19 

20 

21 

22 

17 

IB 

23 

5 

6 

LTESED 

FILTERED 

TOTAL 

FI LTEREO 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

ACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLI DS 

SOLIDS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.039 

0.5-55 

0.860 

0.030 

1  .  820 

2-305 

0.315 

2.710 

422.0 

B.O 

0.  107 

0.555 

1  .570 

0.033 

3.360 

4  .44B 

1  .015 

5    463 

258.0 

85 .0 

0.042 

0.080 

0.795 

0.29B 

2.240 

2.618 

0.715 

3.333 

453.0 

48.0 

0.013 

0.050 

0.605 

0.040 

0.1)50 

0.94O 

0.555 

1  .495 

370.0 

11.0 

0.012 

0.025 

0.700 

0.045 

1  .440 

1  .510 

0.675 

2.  1B5 

436.0 

22.0 

0.022 

O.OBO 

1  .300 

0.038 

0.270 

0  .  368 

1  .240 

1  .608 

480.  0 

6B.0 

0.011 

0.045 

0.425 

0.033 

0.550 

0  .620 

0.380 

1  .008 

448.0 

11  .5 

0.007 

0.035 

0.605 

0.019 

0.670 

0.724 

0.570 

I  .294 

448.0 

3.0 

0.010 

0 .  050 

0.435 

0.019 

1  .150 

1  .219 

0.385 

1  .604 

476.0 

5.0 

0.037 

0.105 

0.510 

0.059 

6.000 

6  .  1  64 

0.405 

6.569 

422.0 

1  .0 

0.  107 

0.555 

1  .570 

0.293 

6.000 

6.164 

1  .240 

6.569 

480.0 

85.0 

0.02S 

0 .  1  55 

0.781 

0.061 

1  .085 

2.  101 

0.626 

2.727 

421  .2 

26.3 

0.007 

0.025 

0.425 

0.019 

0.270 

0.368 

0.315 

1  .008 

258.0 

1  .0 

HO  OF  SAMPLES 


7 

107 

14 

16 

56 

55 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

DIS5. 

CALCUL 

COND. 

Tufie. 

CHLORIDE 

PH 

DY   MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

25C 

FORM A 2  IN 

MG/L 

AT     LAB 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

UMBOS 

UNITS 

28    02 

7B 

11  10 

.3 

414 

670 

7 .  90 

16.0 

7.B1 

15    03 

78 

1210 

.3 

227 

323 

42.00 

10.0 

7.53 

01     06 

7B 

1020 

.3 

404 

620 

6.40 

17.0 

7.87 

06   07 

78 

1110 

,3 

358 

605 

4.  90 

t6.0 

7.81 

26    07 

7B 

1257 

.3 

605 

7.90 

19.0 

7.90 

15    08 

78 

1210 

.3 

412 

575 

10.00 

17.5 

7.81 

26    09 

78 

11  15 

■    ! 

436 

855 

2.00 

17    0 

25    10 

78 

1040 

.3 

445 

658 

2.30 

16.5 

08    1  1 

78 

1  1  10 

.a 

471 

662 

2.90 

18.0 

7    76 

18    12 

78 

1130 

.3 

■;;i 

640 

2.90 

26.0 

MAXIMUM 

471 

227 

670 

42.00 

26.0 

7.90 

AVG 

OR    GEOM   K 

420 

227 

601 

8.92 

17.3 

7.78 

MINIMUM 

359 

227 

323 

2.00 

10.0 

7.53 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./ 

SITE: 

BIG   OTTER    CREEK 

STATION 

ID:        16-0109-004-02 

SAMPLE    POtl 

9TH    LINE    BAYHAM 

TOWN     LINE 

STATION 

TYPE: 

RIVER         FLOW   GAUGE 

FED   02GC010 

MAJOR 

SAS1N:     GREAT    LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MIMOR 

BASIN:     LAKE 

ERIE 

003 

TERM    STREAM:     BIG    OTTER    CREEK 

1390 

STN   NO: 

4 

LAT. 

LONG: 

U    T    M 

;     17    0517825.0    4738100.0    4            REGION;     01 

MILEAGE; 

27 

40 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

88 

f:05 

3 

1 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN       STN    SAMP 

PJ 

SAMPLE 

SCD 

FLOW   CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

'*ATER 

DISS. 

5-  DAY 

DY    MO    YR 

LMT 

01  ST    BRG    DEPTH 

NO 

COLlFOftM 

C0L1 FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

FEET                MTRS 

MF/10QML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

OEG    C 

MG/L 

MG/L 

15   03    78 

1315 

.3 

40056 

E 

240.00 

10900.        G 

500. 

1B400. 

16. 

2.0 

14.0 

2.8 

01     06    78 

1104 

.3 

401  15 

6 

7  3.80 

60. 

16. 

4.        L 

20.9 

8.8 

2  .0 

06    07    78 

1130 

.3 

40150 

6 

44  .50 

900. 

140. 

B4. 

4.        L 

19.9 

8    5 

2. 1 

26    07    78 

1315 

.3 

40 1  77 

6 

26.40 

900. 

72. 

144. 

2B. 

22.0 

7.9 

1  . 1 

1S   08    78 

1006 

.3 

40203 

6 

38.90 

26000. 

170. 

130. 

4.        L 

21  .0 

12.2 

1  .8 

26    09    78 

1130 

.3 

40229 

6 

47.90 

3700. 

230. 

140. 

4  . 

15.0 

1  1  .4 

1  .2 

25    10    78 

1100 

.3 

40260 

S 

57.50 

900. 

10.        L 

20. 

4.       L 

8.2 

1  1  .4 

1  .2 

OB    11    78 

1130 

.3 

40265 

E 

57.50 

1100. 

64. 

56. 

4.         L 

5.B 

1  1  .4 

1  .  7 

18    12    78 

1140 

.3 

40310 

6 

81  .20 

450. 

4.        L 

8. 

4  .         L 

0.6 

13.8 

0.5 

MAXIMUM 

240. DO 

26000. 

500. 

18400. 

28 

22.0 

14.0 

2.8 

AVG 

OR    GEOM   MN     ( *) 

74.74 

2100. '    U 

68.  ■    D 

94.  • 

6.  •     D 

12.8 

1  1  .0 

1  .6 

MINIMUM 

26.40 

450. 

4. 

a. 

4  . 

0.6 

7.9 

0.5 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


IS    03 

78 

1315 

.3 

01    06 

78 

1104 

.3 

06   07 

78 

1130 

.3 

26    07 

78 

1315 

.3 

15    08 

78 

1006 

.3 

26   09 

78 

1130 

.3 

25    10 

78 

1100 

.3 

06    11 

78 

1130 

i 

18    12 

78 

1140 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    MN     [»} 
MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

1NSGNC 

TOTAL 

TOTAL    H 

TOTAL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHI. 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

MG/L 

P    MG/L 

KG/  L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.  182 

0.055 

0.305 

0.89O 

0.057 

2.7DQ 

3.  152 

0   665 

3.  S3  7 

310.0 

0 .  1  03 

0.006 

0.080 

0.650 

0.039 

1  ,  1  70 

1  .269 

0    570 

1  .859 

374  .0 

0.  161 

0.0B3 

0.005 

0.445 

0.025 

1  . 6.10 

1  .660 

0.440 

2.100 

362.0 

0  .  I  94 

0,025 

0.075 

0.400 

0.007 

0   OIOL 

0,092 

0    325 

0.417 

404  .0 

0.076 

0.023 

0.070 

0.460 

0.033 

2.0'iO 

3,193 

0    390 

2.583 

380.0 

0.030 

0.021 

0.040 

0.765 

0.025 

2.620 

2.685 

0.725 

3.410 

416.0 

0.037 

0.003 

0.010 

0.370 

0.015 

2.2.10 

2.255 

0    360 

2.615 

394  .0 

0.360 

0.004 

0.005 

0.380 

0-011 

2.040 

2.056 

0.375 

2.431 

392.0 

0.O37 

0.016 

0.065 

0.325 

0.016 

5.100 

5.181 

0.260 

5.441 

394  .0 

0.360 

0.083 

0.305 

0.990 

0.057 

5.  100 

5 .  1  B,1 

0.725 

5.441 

416.0 

0.  131 

0.026 

0.073 

0.532 

0.025 

2. 187D 

2.285 

0.459 

2.74  4 

380.7 

0.030 

0.003 

0 .  005 

0.325 

0.007 

0.010 

0.092 

0.260 

0.417 

310.0 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  0  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  DEPORT  -  RIVES  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


SAMP  DTE  HOLR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  WO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  03  70  1315 

01  06  7B  1  If 4 

06  07  76  1 1:0 

26  07  7B  131 S 

IS  OB  76  1006 

26  09  78  IT  JO 

25  10  78  IU'0 

08  II  78  11  ;o 

18  12  78  11  AD 


WAX]  MU11 

(  VG  OR  GEOM  MN  1*1 

W I N I  MUM 


6 

7 

14 

16 

56 

55 

susp. 

DISS. 

COND. 

1URB 

CHLORIDE 

PH 

SOLIDS 

SOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

AT    LAB 

MG/  L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

93    0 

217 

aSS 

64.00 

19.0 

8    06 

21.5 

349 

555 

1  1  .00 

20,0 

8.27 

28.5 

560 

16    00 

20    5 

a. 24 

81.0 

875 

10.00 

26,5 

8    24 

25.0 

355 

555 

14.00 

22    5 

8    12 

23-0 

393 

598 

13,00     . 

24  ,  5 

6   0 

600 

2.60 

24  .5 

5.0 

337 

590 

3    90 

24,0 

8  :i4 

1  .5 

392 

599 

3.90 

2a.  0 

93. 0 

393 

67  5 

64.00 

26.5 

6.34 

32.3 

319 

599 

15.3B 

23.5 

8-21 

1  .5 

217 

456 

2.60 

19.0 

8.06 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.lV./  SITE.  BIG  OTTER  CREEK 

SAMPLE  P01KT:  AT  HIGHWAY  19  SOUTHERN  BRIDGE  VIENNA 

STATION  TYPE:  RIVER    FLO*  GAUGE  FED  02GC004 


SAMP  OTE  HOLR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YS  LMT    DIST  BRG  OEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
■  3 
.3 
.3 


2B 

02 

78 

1155 

15 

03 

7S 

13*5 

19 

04 

78 

12C0 

01 

06 

76 

1155 

06 

07 

76 

I2C0 

26 

07 

76 

13*7 

15 

08 

70 

105  2 

26 

09 

78 

131  S 

25 

10 

79 

12C0 

08 

11 

78 

1315 

IB 

12 

76 

1315 

MAXIMUM 

AVG  OH  GEOM  MN  ( * ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOLR   STN   STN  SAMP   PJ 

OY  NO  YR  LM1    BIST  BRG  DEPTH 
f£ET       MTRS 

28  02  7B  1 1SS  .3 


934 
SAMPLE 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

0.013 


901 
SCO 


40044 

4 

40057 

« 

40053 

6 

40  1  16 

E 

40151 

6 

40176 

6 

40  204 

6 

40230 

s 

40261 

6 

4026b 

6 

4031  1 

6 

MAJOR    BASIN:     G^EAT     LAKES 

Mir.OR    BASIN:     LAKE    ERIE 

TERM    STREAM:     BIG    OTTER    CREEK 

U    T    M       17    OS  161140.0    4  724  700.0    4 


TOTAL  FECAI.  M    F 

COLIFORM      COLIFORM  EN1ER 

MF/IOOML       MF/iOOML       MF/100ML 


170 

17100. 

1500. 

13C0. 

260. 

800. 
2800. 
1400. 

360. 

320. 
1000. 

17100. 
944. 
170. 


FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 


TOTAL 

KjELOAHL 

MG/L 


12. 

96. 

1 250 . 

21B00. 

T40. 

1020. 

52. 

24. 

172. 

92. 

136. 

168. 

120. 

50. 

BO. 

130. 

10 

L             20. 

26. 

24. 

20. 

60. 

1250. 

2 1600. 

68. 

D          128. 

1Q. 

20. 

1 1 

21 
f I LTEBED 
N02-N 
MG/L 

0 .  0 I  I 


1  1 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

1  .900 


STATION 

ID:       t6-0109 

005-02 

STORET    CODE: 

02 

003 

1390 

.0    4 

REGION:    01 

MILEAGE: 

4.40 

88 

B05 

3 

1 

33 

PStUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

MP  A 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

MF/lOLML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

4 

L 

I  .2 

13.2 

1  .0 

0   034 

8 

1  .5 

15,  7 

4.6 

0.38S 

4 

L 

7.3 

1  4    0 

11-8 

0.  154 

4 

L 

20  -  9 

9    2 

2.0 

0.067 

4 

L 

21.1 

B.9 

1     B 

0.112 

4 

L 

22    6 

9     1 

1     4 

0.095 

4 

L 

22.0 

114 

1  .6 

0.  106 

J 

13.0 

14    0 

1  .0 

0-085 

4 

L 

9.0 

1  1  .8 

1  .1 

0.035 

4 

L 

6.3 

10.4 

l  .6 

0.300 

4 

L 

2.0 

13.9 

O.B 

0.062 

e 

22-6 

15.7 

119 

0.385 

4 

'     0 

11.6 

11.9 

2.6 

0.  130 

4 

1  .2 

8-1 

OS 

0.034 

II 

17 
INP.GNC 
H 
MG/L 

1     966 


TOTAL 

ORGNC      N 

MG/L 


23 

TOTAL    N 


MG/L 
2.201 


1  1 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

334.0 


11 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

8.0 


15  03  7B  1 345 

19  04  7B  1200 

01  06  78  1135 

06  07  76  1200 

26  07  78  1347 

15  08  78  1052 

26  09  78  1315 

25  10  78  1200 

OB  11  78  1315 

18  12  78  I  3  1 5 


.3 
■3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( - | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  OEPTH 
FEET       MTRS 


28    02 

76 

1155 

.3 

15    03 

78 

1345 

.3 

19    04 

76 

1200 

.3 

01     06 

70 

1T3S 

.3 

06    07 

78 

1200 

.3 

26    D7 

78 

1347 

.3 

15    08 

?a 

1052 

3 

26  09 

76 

1315 

.3 

25    10 

76 

1200 

.3 

08    11 

78 

1315 

.3 

18    12 

78 

1315 

.3 

MAX  I  MUM 

AV'J    OR 

GEOM   MN     ( *  ) 
MINIMUM 

MO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


28  02  78 
15  03  78 
19  04  78 
01  06  78 
06  07  78 
26  07  76 
15  06  78 
26  09  78 
25  10  78 
08  1 1  78 
18  12  7a 


1  I  S5 

1345 
1200 
1  1  35 
1200 
1347 
1052 
1315 
120O 
1315 
131S 


MAXIMUM 

AV(I  OR  GEOM  MN  |  •  | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


0.  105 
0.031 
0.006 
0    025 
0.  004 
0.01  1 
0.021 
0.005 
0 ,  003 
0.015 

0.555 
0.04  5 
0-005 
0    015 
0 . 005L 
0    005 
0.O05 
0.010 
0.005 
0.065 

1  .  780 
0.S60 
0.545 
0.475 
0.515 
0.465 
0.495 
0    360 
0.320 
0.480 

0.040 
0.018 
0.020 
0-015 
0.012 
0.0M 
0.010 
0 .  OOM 
0.007 
0.014 

1  .900 
1  .880 
1.170 
1  .210 
1  .  150 
1  .330 
1  .930 
T  .490 
1.470 
4.000 

2.495 
1  .943 
1  .  1  '15 
1  .240 
1  .  167 
1  ,  346 
1  ,  945 
1  .508 
1  .4112 
4.079 

1  .225 
0.515 
0.540 
0,460 
0.510 
0.460 
0.490 
0.3  70 
0.315 
0.415 

3.720 
2-456 
1  .  735 
1  -  700 
1  .677 
1  .806 
2.435 
1  .878 
1     797 
4.494 

400.0 
490-0 
356.0 
358.0 
374    0 
402.0 
424.0 
370.0 
382.0 
414.0 

197.0 

122.0 

20.5 

36   0 

28   0 

61  ,0 

33.5 

8.0 

9.0 

1  1  .0 

0.  105 
0.022 
0.003 

0.555 

0.0700 

0.005 

1  -780 
0.573 
0.290 

0.040 
0,015 
0,007 

4.000 
1     766 

1     150 

4.079 
1  .851 
1  .167 

1  .225 
0,503 
0    235 

4  ,  494 
2    355 
1  .677 

490,  0 
391  .3 
334.0 

197  .0 

48.  5 

8.0 

11 

ft 

11 

1 1 

1  1 

11 

11 

11 

11 

11 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

3  07 
CALCUL 
0- SOL  I  OS 
MG/L 

14 

COND 

2SC 
UMHOS 

16 
TUR8- 
FOBMAZIN 
UNITS 

56 

CHLORIDE 
MG/L 

59 
SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

51    MG/L 

5S 
PH 
AT    LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 

PHENOLS 
UG/L 

326 

36a 
335 
322 

346 

341 
390 
362 
373 

403 

210 

660 
349 
500 
545 
538 
520 
515 
565 
560 
555 
582 

7.20 

140. UO 

63.00 

14.00 

26.00 

26.00 

34.  UO 

23.00 

5.20 

5.10 

8    20 

18.0 
17,0 
14,5 
16,5 
17.5 
16.5 
15   5 
19.5 
16.0 
16.0 
23.0 

52    0 
27.0 
40.0 
41.5 
52.0 
54    0 
55.0 
56.0 
59.0 
58    0 
60  5 

2.90 
1     60 
2.65 
2.25 
3-45 
2.60 
3.  10 
4.55 
3.  25 
2-80 
4.00 

a.  00 

7.94 
7.93 

e.oa 

8.3B 
3,24 
8.29 

5.  14 

6.  19 
8,38 
7.21 

O.5O0 
6.  600 
3    740 
0.660 
1  .380 

1  300 

2  300 
1     460 
0.370 
0.350 
0.600 

1     OL 
10.5 
1     OL 
1  .OL 
1  .OL 
1  .OL 
1  .OL 
1     OL 
1  .5 
1  .OL 
1  .OL 

403 
357 
322 

210 
210 
210 

582 
526 
349 

140.00 

31  .97 

5.  10 

23,0 
17.6 
14.5 

60.5 
50.5 
27.0 

4.  55 
3.01 
1  .60 

6.38 
8.07 
7.21 

8.600 
1  .935 
0.350 

10.5 
1  .9D 
1  .0 

10 

1 

11 

11 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

11 

47 
RGANIC 
C    AS    C 

BC/L 

3    0 
10    0 

41 
COO 

MG/L 

361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L 

265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

235 

total 

MERCURY 

UO/L 

221 
TOTAL 
CHR0M1 UM 
MG/L 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

249 

TOTAL 
2  INC 
MG/L 

1  1 
35 

4.9 
56.4 

19 
13 

1 

0.OO1 

0.020L 

0.020L 

O.OIOL 

0.O30L 

0.005L 

0.030 

2.4 

23 

2.4 

2.1 

22 
1L 

3 

0.002 

0.04    L 

0.02    L 

0.03 

0.03    L 

0.006L 

0,06 

3.8 

40 

3.3 

3,  1 

35 
13 

1 

0.001 

0    020 

0.020L 

O.OIOL 

0.03QL 

O.OOSL 

O.OIOL 

3.4 

18 

56.4 
B.6 

2.  1 

40 
210 

a 

2 

0.002 
0.001 
0.001 

0.04 
0.0270 

0.020 
0.020D 

0.03 
0.017D 

0.030 
0    030D 

0.005 
O-OOSD 

0.06 
0.0330 

0.020 

0.020 

0.010 

0030 

0.005 

0.010 

(  C  0  N  T  0  > 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY     REPORT     -     RIVER    BASINS 


B.O.H./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


BIG    OTTER    CREEK 

AT    HIGHWAY     19    SOUTHERN    BRIDGE    VIENNA 

RIVER  FLOW    GAUGE    FED    026C004 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 

MINOR    BASIN:     LAKE    ERIE 

TERM    STREAM:    BIG    OTTER    CREEK 

U   T    M:     17    0516040.0    4721700.0    4 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE 
STATION    ID:        1 6-01 09- OOS -  02 
STORET    CODE 

REGION:     01  MILEAGE. 


02 
003 
1  330 


238 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN       STN    SAMP 

PJ 

TOTAL 

OY    MO    YR 

LMT 

DIST    BRG    DEPTH 
FEET                  MTRS 

NICK6L 
MG/L 

19    04    7B 

1200 

.3 

0.020L 

16   07    76 

1 347 

.3 

0.02    L 

25    10    76 

1200 

.3 

MAXIMUM 

0.020L 
0.020 

AVG 

OR    GEOM  MN    !'l 

MINIMUM 

0 . 0200 
0.020 

NO    OF    SAMPLES 


e.o.w./ 

SITE: 

BIG    CREEK 

STATION 

ID:       16-0124-003-02 

SAMPLE    POINT : 

NORFOLK 

COUNTY    ROAD 

42 

STATION 

TYPE: 

RIVER 

MAJOR    BASIN:     GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE 

ERIE 

003 

TERM    STREAM:     BIG    CREEK 

1090 

STN    NO: 

3 

LAT: 

LONG: 

U    T    M: 

17   0542 I5C 

.0    4715600 

0    4           REGION:    02 

MILEAGE: 

2.10 

934 

901 

BO 

81 

34 

805 

3 

1 

33 

34 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN       STt. 

SAMP       PJ 

SAMPLE 

sco 

TOTAL 

FECAL 

M  .  F  . 

WAtER 

DISS. 

5-OAY 

TOTAL 

Fl LTERED 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST    BRG   DEPTH 

\0 

Col i form 

CO  LI  FORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

FEET 

MTRS 

MF/IOOML 

V.F/100ML 

MF/IOOML 

DEG   C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

24    01 

7B 

1 145 

.3 

38309 

4 

130. 

20. 

10.        L 

2.0 

9.7 

0.2 

0.021 

0    002 

09    02 

78 

12  10 

.3 

38357 

A 

2200. 

68. 

B4 

1  .0 

9.8 

0.2 

0.00  9 

0.008 

20    03 

78 

12  10 

.3 

3B404 

3    9 

400. 

40. 

i6a 

3.2 

13.1 

1  .0 

0.102 

0.009 

10    04 

78 

1340 

.3 

38444 

6 

1200. 

4.        1. 

16 

7.5 

11.2 

0.5 

0.024 

0.008 

23    05 

78 

1225 

.3 

38486 

6 

200. 

8. 

B 

18.0 

8.6 

0.4 

0.038 

0.009 

13    06 

78 

1  045 

.3 

38526 

e 

300. 

34. 

28 

17.0 

9.5 

O.B 

0.071 

0.010 

05    07 

78 

1050 

.3 

38570 

8 

100. 

66, 

132 

IB. 5 

9.  1 

1  .0 

0.031 

0    009 

26   08 

78 

1310 

.3 

38613 

8 

130. 

8. 

16 

21    5 

B.O 

0.5 

0.050 

0.003 

26   09 

78 

1210 

.3 

38645 

6 

110. 

20. 

64 

13.8 

9.8 

0.4 

0.065 

0.017 

01    1  1 

78 

1115 

.3 

38691 

6 

10.       L 

4.        L 

4 

9.5 

11.4 

0.2 

0.021 

0.003 

30    11 

78 

1150 

.3 

38750 

6 

400. 

12. 

300 

2.8 

12.4 

0.6 

0    025 

O.OOB 

28    12 

78 

12  SO 

.3 

337ae 

4 

100. 

10.        1. 

20 

1.0 

13.9 

0.4 

0.035 

0.006 

MAXIMUM 

2200. 

68. 

300 

21  .5 

13.9 

1  .0 

0 ,  1  02 

0.017 

AVG 

OP.    GEOM 

MN    <  ■) 

226.*    D 

16.  *    0 

33 

•    D 

9.7 

10.5 

o.s 

0 .  04  1 

0.008 

MINIMUM 

10. 

4. 

4 

1    0 

8.0 

0.2 

0.009 

0.002 

NO    OF    SAMPLES 


1  9 

20 

21 

22 

17 

10 

23 

5 

6 

7 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FI LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FI LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

10TAL 

SUSP. 

DISS. 

BY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02>< 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

M6/L 

24    01 

78 

1145 

.3 

0.054 

0 

430 

0    013 

1  .520 

1  .587 

0.376 

1  ,963 

360.0 

4. 

7 

355 

09   02 

78 

1210 

.3 

0.  122 

0 

410 

O.0I6 

1  .760 

1  .  898 

0.2HB 

2.  186 

3.16.0 

6. 

2 

330 

20  03 

7  8 

1210 

.3 

0.114 

0 

580 

0.017 

1  .  880 

2.011 

0.166 

2.477 

349.0 

6a. 

0 

287 

10  01 

78 

1340 

.3 

0.014 

0 

560 

0    012 

1  .640 

1  .666 

0    516 

2.21! 

202  .  0 

19. 

0 

23   OS 

78 

1225 

.3 

0.042 

0 

470 

0.019 

1  .  160 

1  .221 

0.428 

1  .649 

311  .0 

15. 

0 

326 

13  06 

78 

1  015 

.  3 

0.048 

0 

190 

0-018 

1  .  1  3D 

1  .  196 

0  .442 

1  .638 

346.0 

31  . 

0 

315 

05    07 

78 

1050 

-3 

0.014 

0 

310 

0.012 

1  .  140 

1  .  166 

0    3/6 

1  .492 

317.0 

14. 

0 

333 

2B    08 

7S 

1340 

.3 

0.016 

0 

360 

0    009 

0.880 

1     015 

0.344 

1  .359 

310.0 

18. 

0 

322 

2B    09 

78 

1210 

.3 

0.016 

0 

380 

0.012 

1  ,  240 

1  .268 

0.364 

1  .632 

3H 1  . 0 

24. 

0 

357 

01     1  1 

78 

1115 

.3 

0.007 

0 

25 

0.009 

1  .19 

1  .206 

0.243 

1  .449 

323. 

5. 

319 

30    11 

78 

1150 

.3 

0.056 

0 

33 

0.013 

1  .85 

1.921 

0.2  72 

2.  193 

344. 

5. 

339 

28     I  2 

78 

1250 

.3 

0.037 

0 

40 

0.013 

1  .99 

2    040 

0 .  363 

2.103 

354. 

18 

336 

MAXIMUM 

0.122 

0 

580 

0.019 

1  .99 

2.040 

0.546 

2.477 

381  .0 

62 

0 

357 

AV6 

OR    GEOM    MN     I ■  1 

0.045 

0 

.417 

0.014 

1  .458 

1.516 

0.372 

1  .888 

342.8 

18 

5 

329 

MINIMUM 

0.007 

0 

25 

0.009 

0.900 

1.015 

0.243 

1.359 

2'J2.0 

4 

7 

287 

NO 

OF    SAMPLES 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

11 

107 

1 1 

IB 

56 

59 

280 

55 

20B 

2; 

47 

SAMP 

)TE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ. 

CALCUL 

:ond  . 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

PH 

IOTAL 

PHENOLS 

ORGANIC 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

D-SOLIDS 

25C 

FORMAZ ! N 

MG/L 

SILICATE 

AT     LAS 

IRON 

C   AS  C 

FEET 

MTRS 

Mfl/L 

JMKOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

24    01 

78 

1  145 

.3 

520 

3.60 

12    0 

67.0 

1.05 

8.03 

0.360 

1 

OL 

3 

09   02 

7B 

1210 

-3 

530 

5.30 

12    0 

67.0 

4.25 

7  .  B7 

0.  330 

1 

OL 

4.D 

20    03 

78 

1210 

.3 

435 

27.00 

10.5 

54    0 

3.00 

B-  16 

1  .  900 

1 

OL 

8    0 

10   01 

78 

1340 

9 

273 

420 

13.00 

9.8 

52.0 

2.20 

8.08 

1     000 

1 

OL 

4.1 

23    05 

78 

1225 

3 

464 

7     10 

11     0 

60.0 

2.90 

8.13 

0    580 

1 

OL 

3.8 

13    06 

78 

1045 

.3 

465 

15.00 

11     0 

58. 0 

4.  15 

8.02 

1     280 

1 

DL 

2.6 

05    07 

78 

1050 

.3 

455 

1  1  .00 

12.5 

50.0 

3.95 

6.08 

0    570 

1 

OL 

2.2 

2B    08 

78 

1340 

.3 

435 

10.00 

14.5 

59.0 

3.90 

B.22 

0    B70 

1 

OL 

1  .5 

SB    09 

78 

1210 

.3 

500 

14.00 

13.5 

68.0 

4.50 

8.  11 

1     200 

1 

OL 

2.7 

01     11 

78 

1115 

.3 

510 

3.6 

13.5 

63. 

4.25 

7.B2 

0.35 

1 

L 

3.0 

30    1  l 

78 

1150 

.3 

540 

4.6 

15. 

79. 

4.60 

7-98 

0.48 

1 

L 

3.0 

28    12 

78 

1250 

.3 

520 

6.4 

14.5 

75. 

4    b 

BOS 

0.94 

1 

2  .2 

MAXIMUM 

273 

540 

27.00 

15. 

79. 

4.60 

8.22 

1  .900 

1 

0 

8.0 

AVG 

OR    GEOM    Ml 

273 

483 

10.05 

12.5 

63.5 

3    86 

8    05 

0.322 

1 

OD 

3.3 

M 1 N I  MUM 

273 

420 

3.  60 

9.8 

52.0 

2    20 

7.82 

0.330 

1 

0 

1  .5 

NO    OF    SAMPLES 


(    C    0    N ■    T     0     ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    471 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  HO  YP.  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


361  26S  235  221 

SOLVENT  TOTAL  TOTAL  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC  MERCURY  CHROMIUM 

MG/L  MG/L  UG/L  MG/L 


24   01 

78 

1115 

.3 

13 

09    02 

7B 

1210 

.3 

48 

20    03 

78 

1210 

.3 

35 

10    04 

78 

1340 

.3 

26 

2  3    05 

78 

1225 

.3 

is 

13    06 

78 

1045 

.3 

16 

05   07 

78 

1050 

■3 

18 

28  oa 

78 

1340 

.3 

30 

SB   09 

7B 

1210 

.3 

21 

01     11 

78 

1115 

.3 

21 

30    11 

7B 

1150 

.3 

13 

2B    12 

78 

1250 

.3 

65 

MAXIMUM 

65 

AVG 

CR    GEOM   MN 

-) 

27 

MINIMUM 

13 

o.oou 


o  ooi 


0.030L 


0.03    L 


0.020L 


0.02     L 


I  0.001  0.040  0.020L 

1  0.001  0.02     L  O.02    L 


1  O.OOT  0.040  0.020 

1  0.00  ID  0.030D  0-020D 

0  0.001  0.02  0.020 


225  229  215  249  238 

TdAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL 

COPPER  LEAD  CADMIUM  ZINC  NICKEL 

MG/L  MG/L  MG/L  MG/L  MG/L 

O.OIOL  0.030L  0   005L  0.010L  0.020L 

0.01    L  0.03    L  O.0O5L  0.01     L  0.02    L 

O.OIOL  0.03DL  0.005L  0.010L  0.0201 

0.02  0.03    L  0.005L  0    01     L  0.02    L 


0.02 

0.0I3D 

0.010 


0.030 

0.0300 

0.030 


0.005 

0.0050 

0.005 


0.010 
0.010D 

0.010 


0.02O 
0 . 0206 
0.020 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO: 


NO  OF  SAMPLES 


OEDRICH  CREEK 

AI  FRONT  ROAD  WALSIKGHAM  SOUTH  TOWNSHIP 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02GC013 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24    01 

78 

1155 

.3 

09    02 

78 

1225 

.3 

10    04 

78 

1330 

.3 

23    05 

78 

1235 

.3 

13    06 

7B 

1055 

.3 

05    07 

7  a 

1110 

.3 

28    OB 

78 

1330 

.3 

28   09 

78 

121  S 

.3 

01    11 

7a 

1135 

.3 

30    !  1 

78 

1200 

.3 

28    12 

78 

1300 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    UN     1  '  1 
MINIMUM 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 

DiORiCH  Creek 


934 

901 

444 

sample 

scq 

FLOW   CFS 

no 

38310 

4 

33.50 

38358 

4 

20.80 

3(1445 

3 

67.40 

3SI4B7 

6 

40    80 

36529 

B 

20.50 

30571 

8 

B.50 

3B6I4 

8 

5.20 

3B646 

6 

9.70 

38692 

B 

13.90 

38751 

B 

38.30 

38789 

4 

15.20 

U   T   M:     17   0544225.0   4717790.0    4 


80                        B 1  84 

TOTAL               FECAL  M.F 

COLIFORM  C0L1F0RM  ENTER. 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML 


33 

50 

1  90. 

20 

80 

330. 

67 

■10 

520. 

40 

80 

800. 

SO 

SO 

900. 

a 

50 

200. 

5 

20 

1200. 

9 

70 

2000. 

18 

90 

10- 

38 

30 

1600. 

15 

20 

100. 

67 

40 

2900. 

25 

35 

383. 

S 

20 

10. 

10 

A 

86 

100 

60 


112 
10 


188 
27 


100. 

40 

4. 


328. 

20. 
248. 

20. 

328. 
53. 


STATION 

ID:       16-0126 

001 -02 

ST0RE1 

CODE: 

02 

003 

1  OBO 

ON:     02 

MILEAGE: 

D.60 

805 

3 

1 

33 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

TEMP. 

02 

BOD 

F 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

1.S 

io. a 

0.4 

0.020 

1.0 

11.2 

0.8 

0.014 

B.2 

11.9 

0.4 

0.018 

18.0 

9.3 

1  .0 

0.040 

17.0 

9.5 

0.8 

0.062 

21  .0 

8.  2 

1  .  4 

0.054 

22.0 

6.7 

0.5 

0.058 

14. E 

7. a 

0.8 

0.032 

9.0 

II  .9 

1  .0 

0.018 

2.3 

13.0 

0.6 

0.023 

1  .6 

14.8 

0.2 

0.025 

22.0 

14. B 

1  .  4 

0.062 

10.6 

10.5 

0.7 

0.033 

1  .0 

6.7 

0.2 

0.014 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR      STN      STN   5AMP      PJ 
DY   MO   YR    LMT         OIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


24  01  78 

09  02  7B 

10  04  78 
23  05  78 
13  06  7B 
05  07  78 
28  OB  78 
28  09  78 
01  11  78 
30  11  78 
28  12  73 


I  155 
1225 
1330 
1235 
1055 

II  10 
1330 
1215 
1135 
1200 
1300 


.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVii  OR  GEOM  MN  (  -  ) 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVCi  OR  GEOM  MN  (•) 

MINIMUM 

NO  OF    SAMPLES 


24 

01 

78 

1155 

09 

02 

78 

1225 

10 

04 

78 

1330: 

23 

OS 

78 

1235 

13 

06 

78 

1055 

05 

07 

78 

11  10 

2a 

oa 

78 

1330 

28 

09 

7B 

1215 

01 

1  1 

7B 

1135 

30 

11 

78 

1200 

28 

12 

78 

1300 

34 
FI LTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

0 .  003 
O.CIO 
O.C09 


O.01S 
0.011 
0.019 
O.012 
0.015 
0.002 
O.OOB 
0.006 

0.019 
O.OTO 
0.002 

11 


19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

0.016 
0.050 
0-012 
0.  ISO 
0.076 
0.028 
0.046 
0.018 
0.002 
0.007 
0.015 

0.150 
0.038 
0.002 

11 


7  107 

DISS  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


283 
281 


296 
238 
330 

330 
29B 
231 


231 
244 
263 
247 
256 
260 


263 
250 
231 


TOTAL 
KJELDAHL 

MG/L 

0.370 

0.3B0 

0.4B0 

0.5B0 

0.490 

0.420 

0.350 

0    360 

0.31 

0.35 

0    39 


^rio 


COND. 
2  EC 

UMHOS 

42  B 

435 
355 
376 
405 
3S0 
347 
400 
460 
470 
454 

470 
410 
347 


FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0.013 

0  .  DOB 
0,009 
0.OT4. 
0,019 
0.0!  1 
0.010 
0.008 
0 .  005 
0 ,  009 
0.008 

0.019 
0.010 
0.005 

II 

16 
TURS. 
F0RMA2IN 
UNITS 

5.80 

8.20 
14.00 

6.50 
18.00 
12.00 
18.00 
17.00 

4.0 

6.6 

6.2 

18.00 
10.57 


22 

FILTERED 
N03-  N 
MG/L 


912 

797 

090 

590 

560 

350 

335 

550 

SEE 

65 

49 


1  .65 

0.935 

0.335 


CHLORIDE 
MG/L 


10.0 
12.  D 
8.B 
B.2 


10. 
8. 

a. 

9. 
12. 

13. 


13. 
10.2 
8.2 


INRGNC 
N 

MG/L 

0.941 
0.85S 
1.111 
0.754 
0.655 
0.389 
0.391 
0.576 

0  672 

1  .666 
1  .513 


l  .666 
0.884 
0.389 


MG/L 

43.5 
43.0 
37.0 
34  0 
37.5 
37.  B 
38.0 
41.0 
49.5 


49.5 
40.1 
34.0 


TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 

0.354 
0.330 
0.468 
0.430 
0.414 
0.392 
0.304 
0.342 
0.308 
0.343 
0.375 

0.468 
0.369 
0.304 


23 

TOTAL    N 


1  295 
1  -  IBS 

1  .579 
1  .  I  B4 
1  .069 
0.781 
0.695 
0.918 
1-130 
2.009 
I  .888 

2.009 
1  -253 
0.695 


TOTAL 

SOLIDS 
MG/L 

291.0 

293.0 

246.0 

259.0 

290.0 

262.0 

281  .0 

261  .0 

303. 

304. 

341  . 

341  . 

286.6 

248.0 


SUSP. 

50  L I  OS 

MG/L 

7.5 
12.0 


27.0 
14.6 

6. 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.M./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


LYNN  RIVER 

AT  HIGHWAY  6  PORT  DOVER 

RIVER    FLOW  GAUGE  MOE  02GC102 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PU 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24    01 

7E 

1350 

.3 

09    02 

78 

1350 

! 

20    03 

78 

1330 

.J 

10    04 

78 

1215 

.3 

23    05 

78 

1415 

.3 

13   OS 

7B 

1  145 

,3 

05    07 

78 

1205 

.  i 

2e  oa 

78 

1220 

.3 

28    09 

76 

1300 

.3 

01     11 

78 

1230 

.3 

30    II 

7B 

1330 

3 

28    12 

78 

1330 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR    C 

MINIMUM 

934 

Sample 

NO 


38311 
33359 
38406 
38446 
38438 
36530 
3S572 
38615 
38647 
38693 
3B752 
38790 


DATE  Of  REPORT   25  OCT  79   PAGE    472 
STATION  ID:   1 6 -0  I  59- 001 -02 


M.1..CM  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 

U  T  M: 


SRC AT  LAKES 

LAKE  ERIE 
LYNN  RIVER 


901         80 
SCD      TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

1400. 

8600. 

26000. 

9      2300. 

9       1700. 

2600. 

4700. 

600. 

2300. 

200. 

600. 

160. 

26000. 
1 646 . « 
160. 


17    0565600.0    4737100 

0    4            REG 

.ON:     02 

81 

84 

805 

3 

FECAI. 

M.  F. 

WAI  ER 

DISS. 

COLIFORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

MF/100MI. 

MF/100ML 

DEG    C 

MG/L 

70. 

10.        L 

2    0 

11.0 

592. 

332. 

2.0 

10.2 

1490. 

1 500         G 

2    2 

13.9 

40. 

48. 

6    5 

1  1  .2 

48. 

4. 

19.5 

9.  1 

56. 

32. 

18.0 

9.3 

134. 

126. 

21.0 

9.2 

12. 

1  OO .       L 

22.0 

5.6 

a*. 

56. 

15.5 

9.2 

B. 

B. 

9.5 

10.2 

1  64  . 

192  . 

2.0 

12.8 

4.        L 

100. 

2.3 

14.1 

1  400  . 

1500. 

22.0 

14.1 

5B.  "    0 

62.  •     E 

10.2 

10.8 

STORET    CODE: 

02 

003 

0650 

MILEAGE: 

0.40 

, 

33 

34 

-DAY 

TOTAL 

FI LTERED 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/l 

MG/L 

P    MG/L 

9.0 

0.035 

0.010 

0.2 

0.080 

0.061 

2.4 

0.148 

0    059 

0.6 

0.060 

0.017 

1  .0 

0.078 

0.028 

1.5 

0.099 

0.029 

S    4 

0.109 

0.027 

1  .4 

0.145 

0.070 

2.6 

0.132 

0.025 

0.2 

0.07  8 

0.037 

0.8 

0.064 

0.036 

0.2 

0.087 

0.050 

9.0 

0.  148 

0.070 

2.4 

0.093 

0.037 

0.2 

0.035 

0.010 

NO  OF  SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

IB 

23 

5 

( 

7 

SAMP    DTE 

HOUR 

ST.N 

STN 

SAMP       PJ 

FI LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FI LTEREO 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

DY    MO 

Yfi 

LMT 

DIST 

BUG 

DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAKL 

N02-N 

N03 

N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

MO/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

24   01 

78 

1350 

.3 

0 .  098 

0.380 

0    018 

i 

880 

1  .  996 

0.282 

2.278 

38B.0 

2 

3 

386 

09   02 

78 

1350 

.3 

0.334 

0.600 

0    014 

1 

920 

2  .  268 

0    346 

2.614 

379.0 

5 

0 

374 

20   03 

78 

1330 

.3 

0.294 

1  .020 

0.022 

1 

470 

1  .786 

0.726 

2.512 

239.0 

19 

0 

10   04 

78 

1215 

.3 

0.  120 

0.660 

0.022 

1 

830 

1  .972 

0.540 

2.512 

340.0 

IS 

0 

321 

23    05 

7B 

1415 

.3 

0 .  084 

0.820 

0-077 

1 

390 

1.551 

0    736 

2    287 

381    0 

23 

0 

361 

13    06 

76 

1145 

.3 

0.  162 

0.690 

0.055 

1 

370 

1  .587 

0    528 

2.  1  15 

369.0 

27 

0 

342 

05    07 

78 

1205 

■  i 

0.O78 

0.650 

0.053 

1 

230 

1  .359 

0    574 

1  .933 

369.0 

17 

0 

352 

28    06 

TB 

1220 

.3 

0.24S 

0    BOO 

0.042 

0 

B70 

1.  168 

0.554 

1  .712 

388  .  0 

IB 

0 

370 

28   09 

7B 

1300 

.3 

0.062 

0.680 

0.074 

1 

530 

1  .666 

0    61B 

2    284 

459.0 

20 

0 

439 

01    11 

78 

1230 

.3 

0.043 

0.42 

0.025 

2 

02 

2.093 

0.372 

2.465 

307. 

10 

3S7 

30    11 

7B 

1330 

.3 

0.082 

0.52 

0.023 

3 

25 

3.355 

0.4.18 

3.793 

416, 

6 

410 

28    12 

78 

1330 

.3 

0.085 

0.54 

0.016 

2 

83 

2.931 

0.455 

3.386 

424. 

3 

7 

420 

MAXIMUM 

0.  334 

1  .020 

0.077 

3 

25 

3.355 

0  .  736 

3.793 

459.0 

27 

0 

439 

AVG 

OR    GEOM 

0.  141 

0 . 6.55 

0.037 

1 

799 

1  .977 

0.514 

2.491 

379.3 

14 

2 

378 

M 

iNIMUM 

0.048 

0.380 

0.014 

0 

870 

1  .158 

0.282 

1  .712 

239.0 

2 

3 

321 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


12 

107 
CALCUL 
0-SOLIDS 
MG/L 


12 


12 


12 


14  16         56 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN      MG/L 

UMHOS  UNITS 


59 

280 

55 

203 

25 

47 

SULPHATE 

REACT IVE 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

ORGANIC 

SILICATE 

AT     LAS 

IRON 

C    AS    C 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

24   01 

78 

1350 

.3 

580 

3.00 

26.0 

65.0 

4  .  35 

B.OS 

0    250 

1     OL 

7. 

09    02 

78 

1350 

3 

590 

5.70 

28.0 

67  .0 

4.50 

7.91 

0.450 

1     OL 

3.0 
1  .OL 

20    03 

78 

1330 

3 

220 

33B 

lit   00 

13.0 

30.5 

2.45 

7.99 

1     100 

1  .0 

10    04 

78 

1215 

485 

12.00 

17.0 

57.0 

2   60 

8.19 

0.900 

1     OL 

4  . 1 

23    05 

78 

1415 

.3 

525 

18.00 

20.5 

57.0 

2.60 

8.22 

1     200 

1  .  0 

4  . 8 

13    06 

7B 

1145 

.3 

530 

14.00 

24.5 

59.0 

4.5© 

8     11 

1  .240 

1  .  OL 

3  .2 

05    07 

78 

1205 

..: 

480 

11  .00 

26.5 

63.0 

4.15 

B.13 

0    650 

I  .  OL 

15.2 

28    08 

78 

1220 

.  1 

540 

8.90 

38.5 

70.0 

2.90 

8.04 

0.600 

1  .  OL 

2.5 

28    09 

78 

1300 

.3 

640 

8   20 

53.0 

73.0 

4.2Q 

8.24 

0.630 

1  .  OL 

3  .2 

01    1 1 

78 

1230 

.3 

SlO 

7.6 

32 

72. 

4     15 

8.02 

0.61 

1  .     L 

3.7 

30    11 

78 

1330 

.3 

650 

7.6 

42. 

79. 

4.35 

7.99 

0    47 

1  .     L 

4  .8 

3.0 

2B    12 

78 

1330 

.3 

630 

3.0 

44  . 

80. 

4.  1 

B.12 

0.25 

1  .     L 

MAXIMUM 

220 

650 

19.00 

53.0 

80. 

4.50 

8.24 

1  .240 

1  .0 

15.2 

AVG    OR    C 

1*) 

230 

550 

9.83 

30.4 

64.4 

3.  74 

8.  08 

0.696 

1  .  OD 

4  .  6D 
1  .0 

MINIMUM 

220 

338 

3.00 

13.0 

30.5 

2.45 

7.91 

0.250 

1  .  0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24    01 

78 

1350 

.3 

09    02 

7B 

1350 

■ 

20    03 

78 

1330 

.3 

10    04 

78 

1215 

.3 

23    05 

7B 

1415 

■:■■ 

13    06 

78 

1145 

.3 

05    07 

78 

1205 

.3 

28    OB 

78 

1220 

.3 

28  09 

78 

1300 

.3 

01     1  1 

78 

1230 

■  3 

30    1  1 

78 

1330 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     I •  I 
MINIMUM 

41 
COD 

MG/L 

361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L 

265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

235 
TOTAL 

MERCUHY 
UG./L 

221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 

225 
TOIAL 

COPPER 
MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 
TOTAL 

CADMIUM 
MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

238 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

217 
57 

1 

0.001 L 

0  .040 

0.020L 

0.010L 

0.030L 

0 . 005  L 

0.010 

0 . 020L 

12 
80 
38 

21 
21 

42 


0 

001 

0 

03    L 

0.02    L 

0.01     L 

0 

03   L 

0    005  L 

0.01     L 

0.02    L 

0 

001 

0 

030L 

0.020L 

0.010L 

0 

030L 

0.005L 

0 .01 OL 

0    020L 

0 

001 

0 

05     L 

0.02     L 

0.01     I 

a 

03    L 

0.005L 

0.02 

0.02     L 

0 
0 
0 

001 

0010 

001 

0 
0 
0 

040 

030D 

02 

0.020 

0.0200 

0.020 

0.010 

O.OIOD 

0.010 

0 
0 
0 

030 

0300 

030 

0 .  005 
0 . 0050 
0.005 

0.02 

0.0130 

0.010 

0.020 
0    020D 
0.020 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATIC*    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


1.0  »./  sits: 
sample  poini 

STATION    TYPl. 


LYNN    RIVER 

AT     BRIOCE    ON    LYNN    VOLLEY    BOAO    DOWNSTREAM    FROM    SIMCOE    STP 
RIVER  FLO*    GAUGE    FED    02C.CO08  MAJOR    BASIN;     CHEAT     LAKES 

MINOR    BASIN,     LAKE    ERIE 
TEfiM    STREAM,     LYNN    RIVER 


DATE    OF    REPORT       25    OCT     79       PAGE  473 

STATION    ID:        16-0159-002-02 

STORET    CODE       02 
003 
0650 


LAT 


SAMP    DTE    HOLJC       STN       STN    SAMP       PJ 
DY   MO    YR    LMT  OIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


24  01  7B  I  100 

09  02  7B  1140 
20  03  7S  1140 

10  04  7g  142£, 
23  05  76  1160 
13  06  76  10lt. 
OS  07  7B  1015 
28  08  78  1420 
28  09  7B  1  1  36, 
01  11  7B  103^. 
30  11  78  1120 
SB  12  78  12 10 


MAXIMUM 
AvG  OP  GEOM  MN  ( • | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    D1ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTBS 


24    01 

78 

1  IOC 

.3 

09    02 

78 

1  14C 

.  3 

20    03 

78 

1  14C 

.  3 

1  0    04 

7B 

142C 

.3 

23    05 

7S 

I15C 

.       .3 

13    06 

78 

1015 

.3 

05    07 

76 

1015 

-3 

28    08 

78 

I42C 

.3 

28    09 

7  8 

1  135 

.3 

01     t  1 

78 

1035 

.3 

30    11 

78 

1120 

.3 

28     12 

76 

1210 

.3 
MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM  tm    ('•) 

M I  N I  MUM 

KO  OF  SAMPLES 


SiMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


LONG: 


U    T    m:     17    0559000.0    4740050,0    4  REGION:     02 


MILEAGE: 


9  34 
SAMPLE 
NO 


38  308 
3B356 
36403 
38443 
38435 
38527 
36569 
38613 
38644 
38690 
38749 
38787 


901 
SCD 


444 
FLOW    CFS 


64  30 
62.20 
133. CO 
1  29  00 
92  -  80 
61  .50 
48.20 
37.40 
35.10 
4  5,60 
56  40 
47    40 


80 
TOTAL 
CO  L  I  F  ORM 
MF/ 1 OOMI 

10. 
30. 

2.   L 
64. 
520. 
2000  . 
1600. 
620 
12500 
300 
2900  . 
2900- 


FECAL 
C0L1 FORM 
MF/100ML 


170 
142. 

32 
220. 

20 
172. 

50. 


133.00  12500. 
68.09  322. 
3  7.40       2. 


220. 
27. 


M.F. 

ENTER. 

MF/100ML 


22 
146 

48 
330 

30 
600. 
160. 

600. 
33. 


B05 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

2.0 

1  0 

3.5 

9  5 
16.5 
16.0 


OISS- 

02 

MG/L 


4 

5 

2 

0 

20 

5 

9 

6 

T 

0 

8 

3 

8 

4 

1  1 

3 

12 

2 

14 

1 

14 

7 

10 

9 

e 

9 

12 


12 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


12 


14 


12 


12 


16         56 

COND      TUR8.  CHLORIDE 

25c  formalin     mg/i. 

UMHOS     UNITS 


59 
SULPHATE 


5.60 


T 

33 

1    DAY 

TOTAL 

BOD 

P 

MG/L 

MG/L 

0.  4 

0.051 

0,6 

0.069 

1  .6 

0    1  98 

1  .0 

0    048 

1  .4 

0.065 

2.2 

0.  136 

2.0 

0    360 

1  .0 

0.300 

4.2 

0.2B0 

0.4 

0.  103 

1  -2 

0.205 

0.2 

0.  130 

4    2 

0.360 

1    4 

0.162 

0.2 

0.048 

,34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

FI LTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FI LTERED 

FILTEREO 

I NRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP . 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.021 

0.  I3B 

0.420 

0.015 

1  .690 

1  .643 

0  ,  2B2 

2.125 

372.0 

4    6 

0    019 

0.206 

0.650 

0  .  02  1 

1  .830 

2  .057 

0,444 

2    501 

375.0 

6-7 

0.  047 

0.  184 

1     COO 

0.014 

1  .880 

5    078 

0.616 

2    694 

343.0 

23.0 

b.  oi  a 

0.  1  30 

0 .  61  0 

0.017 

1  .  560 

1  .  7D7 

0.  4 BO 

2.  1S7 

351  .0 

9.5 

0.016 

0.  150 

0.710 

0.  120 

1750 

2    020 

0.560 

2.580 

370.0 

14.0 

0.02C 

0.  122 

0-750 

0    072 

1.530 

1  .724 

0.  628 

2.352 

372.0 

2B.0 

0.255 

0.306 

0.710 

0.  105 

1  -840 

2.251 

D.  4  04 

2.655 

393    0 

19.0 

0.  170 

o  oao 

0.450 

0.071 

1  -930 

2.  Jill 

0.  370 

2.451 

399    0 

16.0 

0.22C 

0.310 

0-690 

0.200 

2.2O0 

2.710 

0    580 

3.290 

383.0 

15.0 

0.061 

0,084 

0    40 

0.04  1 

1  .96 

2.0H5 

0.316 

2-401 

389 

1  1  . 

0.  165 

0,  152 

0    47 

0.  03  1 

2.10 

2.2H3 

0.318 

2    601 

413 

1  3  . 

0 .  1 04 

0.066 

0    41 

0,014 

3.24 

3.322 

0  .  342 

3-664 

387 

5.2 

0.355 

0.310 

i  .ooo 

O.2O0 

3.24 

3.322 

0.816 

3  .664 

413. 

28.0 

0.  093 

0,161 

0    623 

O.OfiO 

1  -959 

2180 

0.462 

2    642 

378.9 

13.8 

0.016 

0.068 

0.40 

0.014 

1  .530 

1  .707 

0.282 

2.  125 

343.0 

4.6 

24    01 

7B 

1100 

.3i 

367 

565 

3.60 

22 

5 

65.0 

09    02 

78 

1140 

.3.' 

368 

565 

6.60 

22 

5 

69.0 

20    03 

7B 

1 140 

.  3 

330 

473 

14.00 

21 

0 

53.0 

10    04 

7B 

1420 

.3 

34  1 

510 

3.90 

17 

5 

63.0 

23    05 

78 

1  150 

.3 

356 

540 

5.00 

21 

5 

60.0 

13    06 

78 

1015 

3 

344 

540 

7.20 

20 

5 

60,0 

05    07 

78 

1015 

.3 

374 

540 

5.60 

22 

5 

S3    0 

28    OS 

76 

1420 

.  3 

383 

562 

4.60 

32 

5 

63.0 

28    09 

78 

1  1 35 

.3 

368 

560 

6.10 

27 

5 

64,0 

01     11 

78 

1035 

3 

376 

590 

3.8 

27 

5 

70. 

30     11 

78 

1  120 

,3 

400 

650 

9.4 

4  7 

76. 

26    12 

78 

1210 

,3 

382 

575 

3.1 

25 

S 

77 

MAXIMUM 

400 

650 

14,00 

47 

77 

AVli    OR    GEOM    MN 

'.'  1 

365 

556 

6.08 

25 

7 

64    9 

MINIMUM 

320 

473 

3. I 

1? 

5 

S3    0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


LYNN  RIVER 

AT  VICTORIA  5TREET  5IMC0E 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  Q2GC008 


STATION  ID:   I  601 59- 008 -02 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24 

01 

78 

1050 

09 

02 

7B 

1125 

20 

03 

78 

1  130 

10 

04 

7B 

1430 

23 

05 

7B 

1135 

13 

06 

7  8 

1000 

05 

07 

73 

1005 

28 

m 

78 

1430 

28 

09 

78 

11  DO 

01 

11 

78 

1020 

30 

11 

76 

1110 

28 

12 

7B 

1125 

MAX t MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  | • I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 
SAMPLE 
NO 


38307 
38355 
38402 
38442 
33434 
38S26 
38560 
3861  1 
36643 
3B6S9 
36748 
38766 


901 
SCD 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM:     LYNN    RIVER 

U    T    M:     17    0557225.0    4742450.0    4 


444 

flow  cfs 


64.30 
62.20 
133.00 
129.00 
92.80 
61  .50 
48-20 
37.40 
39.10 
45.80 
56-40 
47.40 

1 33 . 00 
68-09 
37.40 


80 
TOTAL 
CO  L I F  ORM 
MF/100UL 

260. 
1  700  . 

30Q. 

560- 
15D0. 
1  1600 . 
1600. 
7600 
I  3100 . 
2000. 
1400. 

500 

13100. 
1757. ' 
260. 


81  B4 

FECAL  M.F. 

COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/10UML 

4.        100.   L 

48.         12. 

44.        360. 

4.   L     16. 

92. 

100. 

300. 

344. 

1400. 

310. 

1000. 

40 

1400 
148, •  D 
12 


236. 

156. 
294. 


310. 
90. 


1040 
81 


STORET    CODE: 

02 

003 

0650 

REGION:    02 

MILEAGE: 

8.30 

805 

3 

1 

33 

WATER 

DISS. 

5-0AY 

TOTAL 

TEMP. 

02 

BOO 

P 

DEG   C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

3.0 

10.6 

0    2 

0.014 

1  .0 

1  1  .5 

0    2 

0.010 

3.0 

14.2 

0    6 

0.046 

10.0 

13.2 

0.  4 

0 .  009 

16.0 

10.4 

1    8 

0.023 

16.0 

10.9 

1     2 

0.041 

17-5 

9.  5 

1  ,  2 

0.029 

20.0 

8.7 

1  ,0 

0.030 

14.0 

9.3 

o.a 

0.D51 

8.0 

11.3 

0,  2L 

0-020 

4    2 

12.3 

1  .6 

0.025 

2.0 

15.  1 

o.a 

0.019 

20.0 

15.  1 

1  .8 

0.OS1 

9-6 

11.5 

0.8D 

D.026 

1.0 

8.7 

0.2 

0.009 

(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


6. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


LYNN    RIVER 

AI     VICTORIA    STREET    SiMCOE 

RIVER         FLOW    GJ 


DATE    OF    REPORT      25   OCT    79      PAGE 
STATION    ID:       I  6-01 59-008  -  02 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  GIST    BUG    DEPTH 

FEET  MTRS 


24    01    78 

1050 

.3 

09    02    7B 

1125 

.3 

20    03    7B 

1130 

.3 

10    01    73 

1430 

.3 

23    05    78 

1135 

.3 

13    06    78 

1000 

.3 

OS   07    7B 

1005 

.3 

2a   08   76 

1430 

.3 

2B    09    76 

1100 

.3 

01     11     78 

1020 

.3 

30    1 1     78 

11  10 

.3 

2B    12   7B 

11  25 

.3 
MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM  mn  I • ! 
VINIMUV 

24    01 

78 

1050 

.3 

09    02 

7B 

1125 

.3 

20    03 

78 

1  1  30 

.3 

10    04 

78 

1430 

.3 

23    05 

78 

1135 

.3 

13    06 

7B 

1000 

.3 

05    07 

78 

1005 

.3 

28    08 

7B 

1430 

.3 

28    09 

78 

1100 

.3 

01    11 

76 

1020 

.3 

30    11 

78 

11  1Q 

.3 

2B    12 

78 

1125 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OP 

GEOM    MN 

(') 

MINIMUM 

s  1  rfttut 

FED   02GC008 

MAJOR    BASIN:    GREA1 

LAKES 

STOPET    CODE- 

02 

003 

MINOR    BASIN;     LAKE 

ERIE 

TERM    STREAM;     LYNN 

RIVER 

0650 

LONG: 

U    T    If. 

17    0557225.0    4742450 

0    4            REGION:     02 

MILEAGE: 

8.30 

34 

1  9 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

Fl I.TLRED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRONC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 
SO  L  I  OS 

REACTIVE 

AMMONIA 

KdELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOL  1  OS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.003 

0.034 

0.270 

0.013 

1  .  390 

1  .4.17 

0.236 

1    «73 

359.  0 

1  .7 

0.006 

0.052 

0.300 

0.010 

<  .670 

1  .732 

0.248 

1  .  930 

352  .  0 

3.3 

0.019 

0 .  1  28 

0 .  560 

0.01  1 

I  .530 

1  .6f-9 

0.432 

2.  101 

295  .  0 

6.2 

0 .  002 

0.024 

0.410 

0.010 

1  .  100 

1  .  1  34 

0.386 

1  .  520 

330.  0 

5.7 

Q  .  005 

0 .  056 

0.52O 

0.02  1 

1  .130 

1  .207 

0.464 

1  .671 

360    0 

9  ,4 

0.003 

0.  040 

0-460 

0,024 

1  .180 

1  .244 

0.420 

1     664 

345.0 

1  Q  .0 

0.005 

0.  042 

0.340 

0.022 

1  .380 

1  .444 

0.298 

1  .742 

357.0 

6.  7 

0  .002 

0.  102 

0.390 

0.024 

1  .380 

1  .506 

0.288 

1  .794 

375.0 

6.6 

0.010 

0.  190 

0.530 

0.026 

1  .520 

1  .736 

0.340 

2.076 

362.0 

18.0 

0  .006 

0.  043 

0.30 

0.019 

1  .39 

1  .442 

0.257 

1  .699 

353. 

3  . 

0  .008 

0.  105 

0.35 

0.016 

1     55 

1  .671 

0,255 

1  .926 

356. 

7  . 
1  .7 

0.004 

0.078 

0.42 

0.012 

1  .  74 

1  .B30 

0.342 

2.172 

360. 

0,019 

0  .  190 

0 .  560 

0.026 

1     74 

1  .  830 

0.464 

2.172 

375.0 

18.0 
6.6 

0.  0C6 

0.075 

0.405 

0.017 

1  .413 

1  .504 

0,331 

1  .835 

350    3 

0.002 

0.024 

0.270 

0.010 

1  .  100 

1  .134 

0    236 

1  .520 

2  95.0 

1  .7 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STH   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    D1ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


12 

7 
DISS. 
SOLI  OS 
MG/L 

357 
349 

289 
324 
351 


368 
344 
289 


12 


535 
540 
445 
475 
510 
520 
490 
621 
520 
550 
570 
540 

570 

si  a 

445 


12 


12 


12 


14  16         S«         59 

COND.  TUFB.  CHLORIDE  SULPHATE 

25C  FOPMAZIN       MG/L 

UMHOS  UN1T5                   MG/L 


60 
20 
80 


14.5 
14, S 
13.5 
12.5 
13  5 
16.5 


67,0 


26  5 
18,5 

30.0 
17.5 
12.5 


63 

0 

60 

0 

60 

0 

59 

0 

62 

0 

70 

76 

77 

77 

64 

8 

52 

0 

NO  OF  SAMPLES 


B.Q.W./  5ITE: 
SAMPLE  POINT : 
STATION  TYPE; 


FOLEY  CREEK 

FIRST  ROAD  UPSTREAM  FROM  LAKE  ERIE 

RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FCET       MTRS 


24    01 

78 

1410 

3 

09    02 

78 

1405 

3 

20    03 

78 

1340 

3 

10    04 

78 

1  155 

3 

23    05 

78 

1450 

3 

13    06 

78 

1330 

3 

05    07 

78 

1225 

3 

28    08 

78 

1210 

3 

28   09 

78 

1310 

3 

01     11 

78 

1355 

.3 

30    11 

78 

1345 

.  3 

MAXIMUM 

AVG 

OR    GEOM    MN    ("J 

MINIM 

JM 

MAJOP  8AS1N:  GREAT  LAKES 
MI^OR  8AS1N:  LAKE  ERIE 
TERM  STREAM:  FOLEY  CREEK 

U  T  M:  17  0570400.0  4737250.0  4 


934        901          80  8  1  84 

SAMPLE        SCO      TOTAL  FECAL  M.F. 

NO              COLIFORM  COL  I  FORM  ENTER- 

MF/100ML  MF/lOOMI.  MF/100ML 


38312 

4 

38360 

4 

38407 

3 

38447 

3 

38489 

6 

3853  1 

6 

38573 

6 

386 '6 

8 

38648 

G 

38694 

6 

38753 

6 

600. 

100. 

600. 

100. 
1  200 . 
1000. 

100. 

530. 
7100. 
4100. 
13000. 

13000. 
801  i 
100, 


101 
44. 
70. 

1  10. 
200. 
100. 

50. 
230. 

70. 

60. 

230, 
SB.' 
B. 


1D0. 

10. 
184  . 

50. 

32. 
100. 
200. 

50. 

170. 

1500. 

6500. 

6500  „ 
142  • 
10 


805 
WATER 
TtMP. 
DEG  C 

2.1 
1  .2 

1  .5 
6.5 

18.5 
17.0 
22.0 
21.5 
15.2 
7.5 

2  2 

22.0 

10.5 

1  .2 


STATION    ID:       16-0 

62-001 -02 

5T0RET    CODE: 

02 

003 

0610 

ON:     02 

MILEAGE: 

0.10 

3 

1 

33 

34 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

F 1 LTERED 

02 

80  D 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

7.5 

0.6 

0.032 

0,006 

B.9 

0.6 

0.033 

0.013 

13.6 

3.2 

0  .  160 

0.049 

10.3 

0.6 

0.098 

0    027 

8.6 

2.0 

0.170 

0.026 

8.  1 

2.2 

0.  102 

0.008 

4.9 

2.6 

0  .  07  1 

0.031 

7    6 

1  .4 

0.05  0 

0    005 

8    9 

2.8 

0.  108 

0.012 

6    8 

1     2 

0.  104 

0  .046 

13     1 

2.8 

0.  172 

0.098 

13.6 

3.2 

0.172 

0.098 

8.9 

I  .8 

0.  100 

0.029 

4.9 

0.6 

0.032 

0.005 

NO  OF  SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP       PJ 

f  I  LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

Fl LTEREO 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

5US  P  . 

DIS5. 

OY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG 

DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

NQ3-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

24    01 

78 

1410 

.3 

0.  100 

0.  640 

0.032 

0.513 

0.645 

0.540 

1     185 

577.0 

14.0 

563 

09    02 

78 

1405 

.3 

0.072 

0.610 

0 .  007 

0.383 

0.462 

0.5.18 

1  .000 

420.0 

110 

4  09 

20  03 

78 

1340 

.3 

0.296 

2.000 

0.02B 

0.7H2 

1  .  106 

1  .704 

2.810 

178.0 

68.0 

10    04 

78 

1155 

.3 

0.034 

0.780 

0.01  1 

0.220 

0,565 

0.746 

1.011 

2FjO  .0 

26.  0 

23    05 

78 

1450 

.3 

0.072 

1  .  300 

0.016 

0.0-10 

0.  128 

1  .228 

1  .356 

349.0 

90.0 

13    06 

78 

1330 

.3 

0.1  IB 

0.  960 

0.023 

0,  160 

0,  301 

0  .  f!'12 

1  .  143 

337.0 

35.0 

302 

05    07 

78 

1225 

,3 

0.  134 

1  .  100 

0.021 

0,055 

0.210 

0.966 

1  .  1  75 

464.0 

62    0 

402 

28    OB 

78 

1210 

.3 

0.064 

0.920 

0.0B9 

1  .340 

1  .493 

0.Bb6 

2.349 

377. D 

12.0 

365 

26    09 

7S 

1310 

.3 

0.006 

1  .340 

0.165 

1  .280 

1  .451 

1  .  334 

2.785 

490.  0 

34.0 

456 

01     11 

78 

1355 

.3 

0.046 

o.9a 

0.024 

0.  145 

0.215 

0 .  934 

1  .  149 

341  . 

14, 

327 

30    11 

78 

1345 

.3 

1  .25 

1  .92 

0.022 

0.650 

1  .922 

0.670 

2.592 

266. 

35. 

MAX  tMUM 

1  .25 

2.000 

0.165 

1  .340 

1  .922 

1     704 

2.B10 

577.0 

90.0 

563 

AVG 

OR    GEOM 

UN    (*l 

0.  199 

1.141 

0.040 

0,506 

0.745 

0.942 

1  .687 

369.0 

36.5 

403 

M 

INIMUM 

0.006 

0.610 

0-007 

0.040 

0.  128 

0  .  5.IB 

1  .000 

178.0 

11.0 

302 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  ) 


SIMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


DATE    OF   REPORT      25   OCT    79      PAGE         475 


107 
SAMP  DTE  HOUR  STN  STN  SAMP  PJ  CAICUL 
DY    MO    YR    LMT  BIST     BUG    DEPTH  D- SOLIDS 

FEET  MTRS  MG/L 


no 

234 

259 


2d 

01 

76 

14  10 

09 

02 

78 

1405 

20 

03 

78 

1340 

10 

04 

78 

1  155 

23 

OS 

78 

14  50 

t3 

06 

78 

1330 

OS 

07 

7S 

1225 

28 

oa 

76 

1210 

28 

09 

78 

1310 

01 

1 1 

78 

1355 

30 

it 

78 

1345 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN    <") 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


259 
209 

110 


14 

16 

56 

59 

COND. 

TuBB 

CHLORIDE 

SULPHATE 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

UMBOS 

UNITS 

MG/L 

800 

17    00 

1  1  .0 

145.0 

620 

17.00 

13.0 

102.0 

170 

58    00 

5.3 

17.0 

3S0 

34,00 

9.0 

51  .0 

3  98 

70    00 

7.0 

54  .  0 

465 

31.00 

13.0 

61  .0 

580 

7$.  DO 

12.0 

78.0 

480 

5.40 

16.0 

75.0 

580 

35.00 

12.0 

103.0 

460 

32. 

12.5 

72. 

355 

50. 

9.8 

63. 

BOO 

76.00 

16    0 

H5.q 

479 

33.67 

11.0 

74.6 

170 

5.40 

5.3 

t7.  0 

B.O.I*./    SITE:     CENTRE    CREEK 

SAMPLE     POINT,     AT     FIRST    ROAD    UPSTREAM    FBOM    LAKE    ERIE 

STATION    TYPE.     RI1/ER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pu 
DT    MO    YR    LMT  GIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
,3 
.3 
.3 
.3 


24 

01 

78 

1420 

09 

02 

7B 

1420 

20 

03 

78 

1355 

10 

04 

78 

1145 

23 

05 

78 

1500 

13 

C6 

78 

1345 

05 

07 

7B 

1240 

28 

08 

7B 

1  I  40 

28 

09 

7B 

1320 

01 

11 

78 

1405 

30 

11 

76 

1355 

28 

12 

78 

1350 

MAXIMUM 
AVG    OH    GEOM  MN    ( * ) 

MINIMUM 

NO    Of    SAMPLES 


934 

901 

Sample 

SOD 

NO 

383  13 

4 

38261 

A 

38408 

3 

0 

38448 

3 

38490 

e 

36532 

e 

38574 

8 

366  17 

8 

36649 

6 

38695 

6 

38754 

6 

38792 

6 

MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MI.'. OR    BASIN.     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM;     CENTRE    CREEK 

U    T    M:     17    057330D.O    4737650.0    4 


TOTAL  FECAL  MF. 

COLIFOPM      CQLIFORM  ENTER. 

Mf/IQOML       MF/IOOMI.       MF/IOOML 


400. 

so. 

BO. 

200. 
200. 
500. 
100. 


4600- 
170." 
40. 


30 
48 
16. 
60. 
10. 


216 
12. 
28 
SO. 

152. 

200. 

270. 
10. 


STATION    10:        16-0163-001-02 

S TO  RET    CODE:    02 
003 
0596 


)    4 

REGION:     02 

805 

3 

WATER 

DISS. 

TLMP 

02 

DEG    c 

MG/L 

2.0 

9.5 

0    5 

10.4 

3.5 

12    8 

6.0 

11.7 

18   5 

9.6 

16    0 

10.8 

22.0 

9.6 

22.0 

7.3 

16.6 

9.5 

1  1  .0 

9-3 

4.5 

10.2 

3.5 

12.9 

22.0 
10  5 
0,5 


5 -DAY 

BOD 

MG/L 

6.  j 
B.O 
2.6 
0.8 
0.8 
3.6 


8.  0 
3.1 
o.a 


33 
TOTAL 


0.055 
O  .027 
0  260 
0.056 
0  06  2 
0.019 
0.  152 
0.106 
0.055 
D.02  6 


1  .98 

0.254 

0.019 


0.  10 


34 

FI LTERED 
P       REACTIVE 
MG/L  P    MG/L 


0  .  006 
0.007 
0  .  041 
0  010 
0.005 


0.003 
0.005 
0 .  005 
0 .  001. 
0.005. 
0.046 


0  046 

o .  o  i  a 

0.003 


SAMP  OTl  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  OEPTH 
FEET       MTRS 


24  01  78 

09  02  7B 
20  03  76 

10  04  78 
23  05  78 
13  06  78 
OS  07  7B 
28  08  78 
28  09  78 
01  11  78 
3D  I  1  78 


1355 
1  I '15 
1500 
1 .3-15 

1240 
1  140 

i3:io 

1405 
1355 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
,3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

HVG  OR  GEOM  MN  (•  ) 

M I  N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LM"    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
-3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

.WO  OR  GEOM  MN  (■  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


24 

oi 

76 

I4!0 

09 

02 

78 

14)0 

20 

03 

78 

131J5 

10 

04 

78 

1145 

23 

05 

78 

1500 

13 

06 

7B 

1345 

05 

07 

78 

1240 

26 

08 

78 

1  140 

28 

09 

78 

13:J0 

or 

11 

78 

1405 

30 

11 

73 

13!>5 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

1  -340 
0.  970 
0.102 
0.  068 
0 .  066 
0.500 
0,  158 
1  .330 
0.620 
0.28 
0.292 

1  .330 
O.SH 
0.066 


COND. 

2SC 

UMHOS 

3200 

2700 

444 

4  50 

456 

1850 

850 

3070 

2350 

1040 

890 

3200 

1S73 

444 


20 
TOTAL 
KUELDAHL 
MO/L 


1  .500 
1  .270 
0.  900 
0.760 
0.520 
0,  760 
0,620 
1  ,  880 

0  970 
0.58 

1  .32 


1  .880 
1  .007 
0.520 


TURB 

FORMAZIN 

UNITS 


73.00 
93  .00 

1  BO . 00 
32  00 
29  00 
34  00 
38.  00 
45  00 
16  00 
28. 

130. 

180.00 
63.46 
16.00 


21  25 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


.016 
.018 
.032 

010 
.007 
.012 
.007 
.018 
.009 

022 
.051 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


725  0 

613  0 

53.0 

50.0 

54.0 

380.0 

155.0 

788.0 

520  0 

170. 

130. 

788.0 

330.7 

SO.O 


0,119 
0,312 
0,608 
0,3t5 
0,  165 
0.205 
0.090 
0.035 
0.  190 
0.200 
1     OS 

1  .  D5 

0.285 

0.035 


59 
SULPHATE 


338    0 

305  0 
49.5 
57  0 
55    0 

250,0 
90.0 

355.0 

313.0 

138. 

136. 

355.0 
189.6 
49.5 


17 
INRQNC 


1  .375 
1  .  200 
0.642 
0.443 
0.238 
0.717 
0.255 
1.383 
0.819 
0.502 
1.393 

1  .393 
0.815 
0.238 

11 


TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 


1  40 
0.80 
0.30 
2,65 
0,85 
4.00 
3.20 
1  -45 


fj'(2 
454 
21:0 
4  62 
550 
3'.0 
300 
028 


1  -  028 
0.4<j6 
0.260 

11 


280  95 

REACTIVE  ACIDITY 

SILICATE  PH    S. 3 

SI    MG/L  MG/L 


34 

.30 


7  3 
7.6 
3.0 

O.D 
5.6 
0-6 

13.  8 
5.7 
5.2 
8.1 

13.8 
5.7 
0.0 


23 

TOTAL    N 


1  ,635 
1  .500 
1  .440 
1135 
0.692 
0.977 
0.717 
1  .  933 
I  .  1  69 
0.802 
2.421 

2.421 
1.311 
0.692 

It 

52 
TOT  ALK 
At  LAB 
MG/L 

266 
253 

120 
106 
106 
165 
1  20 
284 
191 
I42 
150 


264 
173 

106 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

22U4.0 

1851 .0 

518.0 

318.0 

3  (.6.0 

1319,0 

624.0 

2513.0 

1 8H0. 0 

648. 

70B. 

2593.0 
1  192.6 
3IB.0 


55 

PH 

AT     LAB 


7.E9 
7.B5 
7.79 
B.  14 
8.28 
8.01 
8.27 
7.78 
7.g6 
7.79 

7.  SB 

8.  23 
7.94 
7.  58 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


35 

17 
215 
32 
64 
7 
33 
80 


215.0 

56.0 

7.4 

»  1 

20B 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

1  .680 

0  -890 
000 

1  .700 
3.100 
0.500 
4.700 
3,500 
0  -690 
0,60 
5,5 


1  1 


II 


000 
3.  085 
0.50O 


DISS 
SO  LI  05 
MG/l 

2259 

1834 

303 

286 

302 

(312 

591 

25  I  3 

1B66 

632 

605 

2513 
1137 
286 


25 

PHENOLS 

UG/L 

11  .0 

1  CL 
I  .CL 

1  .CL 
1  .DC 
1  .CL 
1  .CL 
1  .CL 


11  .0 
2.00 

1  .0 


(     C    0    N    T    D     ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RTVER  BASINS 


B.O.W./  SITE:  CENTRE  CREEK 

SAMPLE  POINT:  AT  FIRST  ROAD  UPSTREAM  FROM  LAKE  ERIE 

STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24    01 

78 

1420 

.3 

09    02 

78 

1420 

.3 

20    03 

78 

1356 

.  3 

10    04 

78 

1145 

.3 

23    05 

78 

1500 

.3 

13    06 

78 

1345 

.3 

OS    07 

78 

1240 

.3 

28    08 

78 

1  140 

.3 

28    09 

78 

1320 

.3 

01     11 

78 

1405 

.3 

30    11 

73 

1355 

.3 

28    12 

78 

13  50 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM  m.n 

(•) 

MINIMUM 

LONG: 

76 
CALC'JL 
HARDNESS 
MG/L 

870.0 

774.0 

1B3.0 

173.0 

173.0 

551  .0 

256. 0 

911  .0 

798.0 

322. 

330. 


9U.Q 
485.5 
173.0 


72   ■ 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

200.00 

165.00 

51  -00 

47.00 

48-00 

120.00 

62.00 

200.00 

1 50 . 00 

77. 

90. 


200. 00 

no.  oo 

47.00 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKE5 
LAKE    ERIE 
CENTRE    CREEK 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  47 

STATION     ID:        16-0163-001-02 

STORET    CODE:     02 
003 
0596 


U    T    M:     17    0573200.0    4737650.0    4 


TOT .    MAG 

NESIUM 

MG/L 

90.00 
88.00 
13.50 
1  3 .  50 
13.00 
61.00 
24.50 
100.00 
103.00 
31  .5 
25.5 


103.00 
51  .23 
13.00 


68  67 

COLOUR  PTSSIUM 

HAZEN  K 

UNIT5  MG/L 


14.00 
13.00 
5.50 
2.  70 
2.60 
7.60 
3.80 
12.00 
.80 
.25 


35 
It 
22 


7.5 


66 
SODIUM 
NA 
MG/L 

350  00 
290.00 

26.00 

25.00 

26.00 
215.00 

74.00 
330.00 
2J5  00 

S2. 

58. 

58. 

350 . 00 

14  7.42 

25.00 


201 
10TAL 
MN 
MG/L        MG/L 


COD 


58 


35 
24 


22 
22 


13 

13 


38 
13 


0.  1  72 
0.  180 
0.270 
0  042 
0  .  050 
0.056 
0.120 
0  400 
0-109 
0.062 
0.092 
0,092 

0.400 
0  140 
0.042 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


19 

01 

78 

1215 

24 

01 

78 

1430 

09 

02 

78 

1435 

20 

03 

78 

1405 

10 

04 

78 

1125 

30 

05 

76 

I  100 

21 

06 

78 

1  1  1  s 

06 

07 

H 

1130 

23 

08 

78 

1320 

28 

09 

78 

1330 

19 

10 

78 

1200 

so 

11 

78 

1410 

3a 

12 

-78 

1400 

NANTICOKE    CREEK 

AT     COUNTY    ROAD    NO    11     NANTICOKE 
RIVER         FLOW  GAUGE    FED   O2GC022 


STN       STN    SAMP       PJ 
DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


934 

sample 


901 

SCD 


38321 

4 

38302 

4 

38369 

4 

38409 

3 

38449 

3 

38491 

6 

38524 

8 

36566 

u 

38S09 

6 

38657 

6 

38696 

6 

38746 

6 

38784 

4 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ERIE 
NANTICOKE    CREEK 


U    T    M:     17    0575500.0    4739950.0    4 


444  80 

FLOW    CFS  TOTAL 

CO  LI  FORM 
MF/100ML 


39.50 

38.  ID 

36.00 

174.00 

128.00 

63  .  30 

15.30 

9.40 

4.60 

14.10 

21  .20 

38.10 

27.20 


1  56. 

296. 
1500. 

450. 

230. 
4100. 
3000. 

600. 

300. 

1400. 

1100. 

100. 


FECAL 
COL  1  FORM 
MF/IOOML 


80 

10 

92 

BOO 

250 

160 


STATION     ID:        16-0164-001-02 

STORET    CODE:    02 
003 
0550 


130 
80 
10 


ENTER. 
MF/100ML 


100. 

28 

344 
10 
12 

556 

250 
BO 


450 
20 


REGION:  02 

805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 


24 

0 

21 

0 

23 

a 

DISS. 

02 

MG/L 

9.4 

9.4 
10.7 
11  .9 
10.0 

6.1 

8.0 

e.o 

10.9 
12.8 
14.1 
17.1 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0.049 

0.048 

0.165 
0.050 
0.142 
0.152 
0.2  35 
0.200 
0.164 
0.082 
0.053 
0.044 


MAXIMUM 

174.00 

4  100. 

800. 

556. 

26.0 

17.  1 

3.2 

0.235 

AVG 

OR    GEOM 

46.66 

606.*    0 

67    -     D 

SO.  '    0 

11.0 

10.7 

1  .5 

0.  1  17 

MINIMUM 

4.60 

too- 

4 

10. 

0    9 

6.  1 

0.2 

0.044 

NO 

3F    SAMPLES 

13 

ts 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FI  LTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FI LTESED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

susP. 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

bhg  Depth 

REACTIVE 

AMMON I A 

KUELDAHL 

N02-N 

N03N 

N 

ORGNC       N 

SOLS  OS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

P    MG/L 

MG/  L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

19   01 

78 

12  15 

.3 

0.022 

0.122 

0.580 

0.014 

2.140 

2.276 

0.458 

2    7  34 

407.0 

4  .2 

09  02 

78 

1435 

.3 

0.026 

0.Q6B 

0.560 

o.oi  i 

1  .730 

1  .829 

0.472 

2    301 

4  16.0 

5    0 

20   03 

78 

1405 

.3 

0.0S8 

0.  268 

1  .  150 

0.023 

1  .840 

2.131 

0.882 

3.013 

240.0 

42  .0 

10   04 

78 

1125 

.3 

0.016 

0.010 

0.660 

0.010 

1  .630 

1  .650 

0.670 

2    320 

296.0 

20.0 

30    OS 

78 

1100 

.3 

0.015 

0.034 

0   87 

0.021 

0.500 

0  .  555 

0.836 

1     391 

424. 

73. 

21     06 

78 

1115 

.3 

0.005 

0.004 

1  .120 

0 .  006 

0.020 

0.030 

1.116 

1  .  146 

352.0 

40.0 

06    07 

73 

1130 

.3 

0.006 

0.006 

1  .300 

0.004 

0.005L 

0.015 

1  .294 

1  .309 

484  .  0 

103.0 

23    08 

78 

1320 

... 

0.008 

0-034 

1  .100 

0.006 

0.045 

0.QII5 

1  .066 

1  .151 

464.0 

95.0 

28    09 

78 

1330 

.3 

0.006 

0-002 

1  .080 

0    008 

0.205 

0.215 

1  .078 

1  .293 

423.0 

67.0 

19    10 

78 

1200 

.3 

0.01  1 

0.014 

0.660 

0.011 

1  .340 

1  .  365 

0.646 

2.011 

43D.0 

22.0 

30    11 

7B 

1410 

.3 

0.024 

0.094 

0.62 

0.014 

1.95 

2.058 

0,526 

2.584 

398. 

10. 

28    12 

7B 

1400 

.,1 

0.017 

0.046 

0.58 

0.014 

2.09 

2.  150 

0 .  534 

2.684 

443. 

1  1  . 

MAXIMUM 

0 .  058 

0-268 

1  .300 

0.023 

2.  140 

2.276 

1  ,  294 

3.013 

484.  0 

103  .0 

AVG 

OR    GEOM   MN    ( 

0.018 

0-060 

0.858 

0.012 

1  .  125D 

1  .  1  57 

0.798 

1  .  985 

39S.  1 

41.0 

MINIMUM 

0 .  005 

0.002 

0.560 

0.004 

0 .  005 

0.015 

0.45B 

1  .  146 

240.0 

4.2 

NO    OF    SAMPLES 


7 

107 

14 

16 

56 

59 

280 

5S 

208 

25 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

DISS. 

CALCUL 

c ;  n  : . 

TURS. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

SOLIDS 

0- SO  LI  OS 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

SI LICATE 

AT    LAS 

IRON 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

UG/L 

19  01 

7B 

1215 

.3 

403 

625 

4.00 

24.5 

75.0 

3    45 

7.93 

0.250 

1  .OL 

09    02 

73 

1,435 

-3 

411 

615 

5.40 

24.5 

64.0 

4.25 

7.54 

0.350 

1  .OL 

20    03 

73 

1405 

.3 

198 

304 

34.00 

11  .0 

28    5 

2.05 

7.82 

2.400 

1  .OL 

10    04 

73 

1125 

3 

276 

425 

16.00 

14  .0 

1  .OL 

30    OS 

73 

1100 

3 

351 

490 

37, 

20.5 

46.5 

0.20 

8.37 

2.9 

1  ,     L 

21     06 

78 

1115 

.:-; 

312 

485 

32-00 

31  .5 

49.0 

0.10 

7.92 

2.300 

1  .OL 

06    07 

7B 

1130 

.3 

381 

580 

58.00 

37.0 

90.0 

0.  40 

7.  SB 

4.400 

1  -OL 

23    08 

7B 

1320 

,3 

369 

540 

64.00 

52.0 

52.0 

0.75 

7.90 

3.900 

1  .OL 

28    09 

73 

1330 

.3 

356 

500 

40.00 

30.0 

65.0 

1  .05 

8.24 

3.000 

1  .OL 

19    10 

?B 

1200 

,3 

408 

600 

24.00 

35.5 

95.0 

2.00 

8.  26 

1  .200 

1  .OL 

30    11 

73 

1410 

.3 

3BB 

600 

16. 

28. 

87. 

3.  10 

8.20 

0.74 

1  .    L 

28    12 

73 

1400 

.3 

432 

660 

7.5 

35. 

95. 

2.4 

a.Di 

0.48 

1  . 

MAXIMUM 

432 

276 

660 

64.00 

52.0 

95.0 

4.25 

8.37 

4.400 

1  .0 

:1V  ,:i 

OR    GEOM    MN     [  • 

381 

237 

535 

28.  16 

28.6 

67.9 

1  .80 

a. oi 

1  .993 

1  .00 

MINIMUM 

312 

198 

304 

4.00 

11,0 

28.5 

0.10 

7.54 

0.250 

1  .0 

NO    OF    SAMPLES 


(    C    0   N   T    B    ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  ■  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    477 


47 

41 

361 

365 

SAMP 

3TE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

ORGANIC 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

DY   MO 

YR 

LMT 

DIST 

8RG    DEPTH 

C    IS    C 

EXTRBLES 

ARSENIC 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

19   01 

76 

1:  15 

.3 

10. 

49 

0 

., 

24    01 

70 

1 1  30 

.3 

0 . 00 1 L 

09    02 

79 

It  35 

.3 

e  o 

57 

30    03 

78 

l<05 

.3 

6-0 

13 

10    01 

78 

1125 

.3 

1 

0.001 

30    OS 

76 

1100 

.3 

7.0 

25 

21     06 

78 

1  1  15 

.3 

7.  T 

57 

06    07 

76 

1130 

.a 

1    2 

42 

1 

0.002 

23    08 

76 

i::2Q 

.3 

7    1 

41 

23    09 

78 

1330 

.3 

6    5 

29 

19     10 

76 

13330 

.3 

6    8 

26 

2 

0.001 

30     11 

78 

K.10 

.3 

5.8 

10L 

28    12 

78 

1  '.00 

.3 

5    0 

69 

MAXIMUM 

10. 

69 

2 

0,002 

AVG 

Ofl    GEOM    MN     i * ) 

6.8 

400 

1 

0,00  ID 

MINIMUM 

5.0 

10 

0 

0.001 

235        52  1         225 

total    total    total 

mercury  Chromium  copper 

ug/l     mg/l     mg/l 


229  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


249 

TOTAL 
2  IMC 
MG/L 


0.Q30L  0.020L  0.020  0.030L  0.005L  O.OlOL 

0.03    L  0.02    L  0.01    L  0.D3    L  0.005L  0.01    L 

0.030L  0-040L  0.020L  0.030L  O.OlOL  0.01DL 

0.Q20L  0.020L  O.OlOL  0.030L  0.005L  0.020 


0    030  0.040  0.020  0.030  0.010  0.020 

0.028D  0.0250  0.015D  0 . 030D  0.0060  0.OI30 

0.020  0.020  0.01  0.030  0.005  0.010 


NO    OF    SAMPLE5 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    D1ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24  01  78  1430 

10  04  7B  125 

06  07  71  130 

19  10  78  moo 


.3 
.3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OP  GEOM  MN  |'| 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


TOTAL 

NICKEL 

MB/1 

0.O2OL 
D.02  L 
0 .  040L 
0.020L 

0.040 

0.035D 
0,020 


B.OW./    s:.TE: 
SAMPLE    po;;nT: 

STATION    T"P£; 


NANTICOKE    CREEK 

AT     COUNTY    ROAD    27    AND    32 

RIUER 


16-0164-002-02 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP 

DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

1 B  01  78  I  105 

09  02  78  1005 
30  03  76  1015 

10  04  78  ISIS 


MAdOR 

3ASIN:     GREAT 

LAKES 

STORET 

CODE: 

02 

MINOR 

3ASIN;     LAKE 

ERIE 

003 

TERM    STREAM:     NANTICOKE    CREEK 

0550 

LONG: 

U    T    M 

17    0570400 

.0    4747850 

0    4            REGION 

02 

MILEAGE: 

I  1 

10 

934 

901 

80 

81 

84 

BOS 

3 

1 

33 

T4 

PJ 

Sample 

SCD 

TOTAL 

FECAL 

M.  F  . 

MATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

FILTERED 

H 

NO 

C0L1F0RM 

CO  LI  FORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

5 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P 

MO/L 

3 
3 

38317 
36365 

4 
4 

376. 
332. 

4. 

72. 

100 .        L 
32. 

3.0 

e 

6 

0.4 
D.2 

0 
0 

049 
040 

0 

0 

023 
028 

3 

38333 

3 

1300- 

108. 

600         G 

1.0 

12 

5 

2.4 

0 

190 

o 

072 

3 

38438 

3 

220. 

A.        L 

4.        L 

8-5 

12 

1 

0.2 

0 

024 

0 

009 

30  05 

78 

1  000 

.3 

21     06 

78 

to:io 

.3 

06   07 

78 

1015 

3 

23   08 

78 

1  140 

.3 

28  09 

78 

1  D  10 

.3 

19    10 

78 

1050 

■  3 

30    11 

70 

1  005 

■  3 

26    12 

78 

1  035 

.3 
MAX  I  MUM 

-WG   OR    GEOM   MN    (•; 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


19  01  78 

09  02  78 

20  03  73 

10  04  78 
30  05  78 

21  OS  78 
06  07  78 
33  08  78 
28  09  78 
19  10  78 
30  1 1  78 

ae  i3  78 


l  I  JS 
10D5 
1015 
1515 
10  30 
1020 
1015 
t  I  40 
1010 
1050 
1035 
1035 


3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
.3 
,3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN    { *  > 

MINI  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


19   01 

78 

1105 

.3 

09    02 

78 

1005 

.3 

20    03 

78 

1015 

.3 

ID    04 

78 

1515 

.3 

30    05 

78 

1000 

.3 

21     OG 

78 

1020 

.3 

08    07 

78 

1015 

.3 

23   08 

78 

1  140 

.3 

28  09 

78 

1010 

.3 

19    10 

78 

1050 

.3 

30    11 

78 

1005 

.3 

28    12 

78 

1035 

.3 
MAXIMUM 

AUG    OR 

GEOM   MN     ( •] 

M I N I  MUM 

38480 

6 

38520 

6 

38562 

6 

38605 

6 

38653 

6 

38685 

6 

38742 

6 

38780 

A 

19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

0.172 
O.120 
0.230 
0.010 
0.042 
0.006 
0.018 
0.044 
0.006 
0,010 
0,  169 
0,  T4I 

0.290 
0.086 
0.006 

13 

107 
CALCUL 
D-SOLIOS 
MG/  L 


276 
349 
223 


20 
TOTAL 
KJELOAHL 
MG/L 


0  560 
0.580 

1  .050 
0.400 
0.B3 

1  .700 
1  .300 
t  .360 
1  .050 
0.640 
0.65 
0.69 

1  .700 
0.908 

0.430 

12 

14 
COND 

25C 
UMHOS 

625 

615 
342 
435 
520 
540 
620 
550 
520 
600 
620 
660 

660 
553 
342 


1300. 

4600. 

600. 

7300. 
2700- 

700. 

600. 

7300. 

1005- 

320, 

1  1 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 


016 
Oil 
033 
000 
054 
008 

ooa 

003 
013 
020 
013 
014 


0.054 
0-016 
0.003 

12 

16 

TURB. 

FORMAZIN 

UNITS 

3.70 

5.40 
19.00 

6.60 
20. 
35.00 
68.00 
54.00 
49  00 
22.00 

5.5 

5.3 

68.00 

24.43 

3.70 


124. 
1  1  00  . 
200. 

320. 
100. 

40. 

10. 

1  100  - 
61 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

2.  170 
I  .700 
2.070 
I  .600 
0.B35 
0.  190 
0.  170 
D.005L 
0.500 
1  .430 
1  .80 
1  .99 

! .  1  70 
1 .2050 
0.005 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


57.0 
29.6 
12.0 


600. 
290. 

290. 
400. 
380. 


600. 
I  14." 
4. 


MG/L 

3-358 
1  .B31 
2.382 
1  .  6 1  8_ 
0. 93l" 
0.  204 
0.  196 
0.052 
0.519 
1  .460 
I  .  9B2 
2.  145 


24.0 

1  1  .4 

1  ,0 


TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 


2.382 
I  .  307 
0.052 


59 
SULPHATE 

MG/L 

75.0 
64.0 
32.0 
47.5 
SO. 
54.0 
107.0 
53.0 
73.0 
95.0 
85. 


107  0 
66.9 
32.0 


0.388 
0  460 
0  760 

0  470 
0,788 

1  .  61)4 
T  .382 
1.316 
1  044 
0.6::0 
0.481 
0.549 

1  .694 
0.852 
0.368 


6.9 
7.3 
8-8 
8.9 
8.6 
9.9 
12  9 
14,0 

14.0 


23 
TOTAL  N 


MG/L 


7  46 
291 
142 
088 
719 
898 
478 
368 
563 
090 
463 
694 


3.142 
2.128 
1  .368 


12 

S 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

407.0 

339.0 

234.0 

269.0 

358. 

4I3.0 

583.0 

450.0 

412.0 

417.0 

399. 

445. 

583.0 
403.8 
234.0 


125 
.255 
240 
235 
195 
140 
.050 
048 


0.25S 
0.  132 
0.024 

12 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

5.2 
5  1 
12.0 
13.0 
40. 
63.0 
172.0 
85.0 
79.  0 
28.  D 

6. 
10. 

172.0 

43.2 

5.  1 


0.035 
0.011 
0.012 
0.010 
0.023 
0.039 
0.023 
D.021 

0.072 
0.026 
0.009 


DISS. 

SOLIDS 

MG/L 


402 
39'. 


358 
3SCI 
411 
365 
333 
389 
393 
435 

43ii 
38.1 
333 


NO    OF    SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


NANTICOKE  CREEK 

AT  TOWNSHIP  ROAD  7  EAST  OF  DAM  WATEPFORD 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    478 
STATION  ID:   1 6 -01 64 -003  -  02 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


18  01  7B 
09  02  7B 

20  03  7B 
1  0  04  78 
30  05  78 

21  06  7B 
06  07  78 
23  08  78 
2B  09  78 

19  10  78 
30  11  78 
39  12  78 


1  1  40  .3 

1  OSS  .  3 

1010 
14  50 
1030 
1045 
1  050 
1450 
1040 
1  125 
1035 
1  105 

MAXIMUM 

AVG    OS    GEOM    MN     (») 

MIBBUIM 

NO    OF    SAMPLES 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ERIE 
NANTICOKE    CREEK 


ONG: 

U    T    M: 

17    0559350.0    4754200 

0    4            R EG  I  ON :     02 

334 

901 

80 

81 

64 

805 

3 

SAMPLE 

SCD 

TOTAL 

FECAL 

M. 

F. 

WATER 

DISS. 

NO 

COLIFORM 

CO  L I  F  ORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

MF/lOOML 

MF/100ML 

MF/lOOML 

DLG    C 

MG/L 

38320 

E 

390. 

4.        L 

100. 

L 

3B36B 

E 

'  1  12. 

4. 

10. 

2    0 

9.  6 

38401 

3 

570. 

36. 

300. 

G 

2.0 

13.0 

3844  1 

E 

30B. 

146. 

300. 

G 

7.2 

12.7 

38483 

E 

2300. 

2B. 

260. 

24.5 

8.0 

38523 

8 

2200. 

9S. 

336. 

21.5 

B.2 

38S65 

8 

1000. 

150. 

270 . 

23.0 

9.7 

36SGB 

B 

200. 

10. 

30. 

30.0 

12.0 

3665c 

6 

I4Q0O. 

30. 

100. 

15.2 

9    2 

36GE3 

e 

6100. 

60. 

30. 

9    7 

10.7 

38745 

E 

36  CO. 

1240. 

1500. 

G 

1  .8 

12.7 

38763 

6 

300. 

20.        L 

ISO. 

3    0 

14.2 

14000- 

1210. 

1500. 

30.0 

14,2 

973." 

40.  "    B 

138.  « 

e 

12    7 

10.9 

1  12. 

4. 

10. 

i   e 

8.0 

STORET    CODE: 

02 

003 

0550 

MILEAGE: 

24.40 

1 

33 

34 

-DAY 

TOTAL 

Fl LTESED 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

D.B 

0.032 

0.007 

0.2 

o  .qio 

0.004 

1  .4 

O.OB  2 

0.017 

0.5 

0.014 

0.007 

2.0 

o.oai 

0.005 

2.6 

0.08  3 

0.001 

1  .a 

0.081 

0.001 

!  .2 

0.03  8 

0 .  032 

2.0 

0.073 

0.001 

1  .0 

0.03B 

0.032 

1  .E 

0.020 

0.002 

D.4 

0.019 

0.002 

2.6 

0.03B 

0.017 

!  .3 

0.052 

0.004 

0.2 

0.010 

0.301 

19 

20 

21 

22 

17 

IB 

23 

5 

6 

7 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pd 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

strap . 

DISS. 

DY    MO 

YR 

LMT 

OiST 

BRG   DEPTH 

JUK8HM 

KJELDAHL 

NG2-N 

N03-N 

N 

ORONC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

V.G/L 

ImG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

19  01 

7B 

1  140 

.3 

0.078 

0.430 

0.016 

1  .740 

1  .834 

0 .  352 

2.186 

366.0 

3.8 

362 

09    02 

7B 

1055 

.3 

0.  126 

0.480 

0.016 

1  .430 

1  .572 

0.354 

1  .926 

359.0 

2.  9 

356 

20   03 

78 

1040 

.3 

0 .  232 

0.870 

0.020 

1  .6C0 

1  .932 

O.S.'IB 

2.570 

257.0 

9.0 

10    04 

7B 

1450 

.3 

O.OIB 

0.560 

0.003 

0.940 

0.966 

0.542 

1  .508 

243. 0 

8.0 

30    OS 

7B 

1030 

.3 

0.034 

0.82 

O.025 

0.560 

0.670 

0.7:j6 

t  .406 

372. 

49. 

323 

21    05 

7B 

1045 

.3 

0 .  026. 

1  .040 

0.031 

0 .  500 

0.557 

1014 

1  .571 

330  . 0 

28.0 

302 

06    07 

78 

1050 

.3 

0.020 

0-870 

0.025 

0.500 

0.545 

0    650 

1  .395 

321  .0 

30.0 

291 

23    03 

78 

14S0 

.3 

0.020 

0.000 

0.027 

0.  935 

0.932 

0-7BO 

1  .  762 

325.0 

15.0 

310 

2B    09 

7B 

!04O 

.3 

0.026 

0.740 

0.012 

0.500 

0.598 

0.714 

1.312 

359.0 

24.0 

335 

19    10 

78 

1125 

.3 

0.042 

0.  640 

0.015 

0.  GiiO 

1  .037 

0.598 

1  .635 

355.0 

6.  1 

349 

30     11 

78 

1035 

.3 

0.113 

0.62 

0.016 

1  .05 

1  .  179 

0    507 

1  .685 

372. 

2. 

370 

2B     12 

TB 

1  105 

.3 

0.031 

0.50 

0.01  1 

1  .  44 

1  .402 

0.469 

1  .951 

375. 

2.S 

372 

MAXIMUM 

0.232 

1  .040 

0.031 

1  .740 

1  .332 

1  .014 

2.570 

375. 

49. 

372 

AVG 

OR    GEOM   UN 

0.033 

0.603 

0.019 

1  .026 

1113 

0  .  630 

1.742 

337.4 

15.0 

337 

MINIMUM 

0.018 

0.430 

0  .  oos 

0 .  500 

0.S45 

0    352 

1.312 

248.  0 

2. 

291 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  8RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


107 

14 

16 

56 

59 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

D-  SOL  IDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

19   01 

76 

1140 

.3 

570 

2.20 

14.5 

68.0 

09   02 

76 

1055 

.3 

555 

2.40 

14.0 

64.0 

20   03 

78 

1040 

.3 

253 

397 

4.10 

11.0 

41  .0 

10   04 

78 

1450 

3 

240 

370 

3.50 

10.0 

30    05 

78 

103O 

.3 

4  55 

10  . 

12,5 

46  .5 

21    06 

78 

1045 

.3 

4  60 

1  0  .  00 

16.0 

54.0 

06   07 

7B 

1050 

.3 

445 

15.00 

18.5 

52.0 

23   08 

78 

1450 

.3 

430 

a. 70 

27.5 

53.0 

2B   09 

78 

1040 

.3 

465 

7.80 

1T.5 

70.0 

19    10 

78 

1125 

.3 

540 

2.30 

19.0 

95.0 

30    11 

78 

1035 

.3 

580 

2.4 

16  .  S 

26    12 

7a 

1105 

.3 

570 

1  .5 

IB. 

87. 

MAXIMUM 

258 

5B0 

15.00 

27.5 

95.0 

AVG    OR 

GEOM    MN 

fl 

249 

486 

5.89 

16.3 

63.  t 

MINIMUM 

240 

370 

1  ,5 

10.0 

41  .0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


NANTICOKE  CREEK 

AT  HIGHWAY  NO  6  SOUTH  WEST  OF  JARVIS 

RIVER 


SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP 

Or  mo 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG    DEPTH 
MTRS 

19   01 

78 

1035 

.3 

09   02 

78 

0955 

.3 

20    03 

78 

1005 

.3 

10    04 

78 

1525 

.3 

3D    05 

78 

0950 

.3 

21     06 

78 

iooo 

.3 

06    07 

78 

0955 

.3 

23  08 

7B 

1  150 

.3 

28   09 

78 

1  005 

.3 

19    10 

78 

1035 

.3 

30    11 

7a 

0955 

.3 

28    12 

78 

1020 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR    GEOM    MN     [  ' 

MI N IMUM 

MAJOR  HASIN:  GREAT  LAKES 

MINOR  BASIN:  LAKE  ERIE 

TERM  STREAM:  NANTICOKE  CREEK 


STATION  ID;   16-0164-004-02 

STORET  CODE:  02 


ONG: 

U    T    M: 

17    0571450.0    4745650 

0    4            REGION:     02 

934 

901 

60 

Bl 

84 

805 

3 

SAMPLE 

SCO 

TOTAL 

FECAL 

M    F. 

WATER 

DISS 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER 

TEMP. 

02 

MF/100ML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

DEG   C 

MG/L 

38315 

4 

540. 

A. 

100.        L 

38364 

4 

224. 

S2. 

30. 

2.9 

B.  5 

38397 

3 

2000  . 

12B. 

300 .        G 

1  .2 

13.9 

38437 

3 

630. 

10.        L 

20 

8.0 

ii.e 

38473 

6 

1300. 

124. 

76. 

23.0 

6    6 

38519 

6 

3300. 

216. 

412. 

215 

6.6 

38561 

6 

BOO. 

250. 

320. 

22,0 

7.0 

38604 

6 

500. 

330. 

210. 

25.0 

7.  1 

38652 

6 

3100. 

410. 

410. 

13.5 

7.8 

38584 

6 

2700. 

180. 

400. 

B.3 

9.5 

3B741 

4 

1100. 

BO. 

1100. 

1  .0 

12.5 

38779 

4 

100. 

10, 

40. 

1  .2 

13.9 

3300. 

410. 

1  100. 

25.0 

13.9 

688    ■ 

?6.*     D 

160. •    E 

1  1  .6 

9.6 

1D0. 

4  . 

20. 

1  .0 

6.6 

003 

0550 

MILEAGE: 

9.70 

1 

33 

34 

-DAY 

TOTAL 

Fl LTERED 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

D.B 

0.054 

0.022 

0.6 

0    039 

0.028 

2.6 

0.165 

0  .  066 

0.6 

0.043 

0.011 

1  .6 

0.140 

Q.0B6 

4.0 

0.23  5 

0.008 

2-8 

0.210 

0.014 

3.0 

0.200 

0.011 

2.0 

0.220 

0.018 

0.4 

0.106 

0  .  041 

1  .6 

0.053 

0  .022 

0.2 

0.044 

0  ,  022 

4.0 

0.23  5 

0.086 

1  .7 

0.126 

0.029 

0.2 

0.039 

0.006 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMART  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PACE    479 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

8 

7 

DISS, 

SOLIDS 

SAMP 

3TE 

HOUR 

StN 

STN 

Samp     pu 

FI LTERED 

TOTAL 

filtered 

FILTERED 

INRQNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DY    MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG 

DEPTH 

AMMONIA 

KUELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOL10S 

SOLI  DS 

FEET 

MTH5 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

19    01 

78 

10.55 

,3 

0.1  SB 

O.550 

0.016 

2.080 

2.  254 

0.3112 

2.645 

400.0 

€ 

7 

393 
398 

09    02 

78 

09:55 

.3 

0.116 

0.630 

0.012 

1  .  790 

1     9lB 

0-514 

2.432 

404.0 

5 

7 

20    03 

7B 

1005 

.3 

0.342 

1  .350 

0.024 

2.040 

2    406 

1  .006 

3.414 

329.0 

15 

0 

0 

10    04 

78 

15:!5 

.3 

0.013 

0.500 

0    009 

1     600 

1     621 

0    400 

2.  109 

292  .0 

16 

30    OS 

78 

09!>0 

.3 

0.044 

0,58 

0-043 

0    (505 

0.892 

0  ens 

1  .728 

399  . 

51 

348 
345 
399 
367 
3  76 
426 

2*     06 

78 

1000 

.3 

0.006 

2.000 

0.005 

0    060 

0.071 

1  .  994 

2    065 

4  12.0 

67 

0 

0 

06    07 

78 

05155 

.3 

0.016 

1  .350 

O.OOB 

0    (20 

0.  144 

1     334 

1  .478 

493.0 

84 

23    08 

78 

1  1 150 

.3 

o.ooa 

1  .360 

0.004 

0    0051. 

0-017 

1  .  352 

1  .359 

451  .0 

S4 

0 

28    09 

78 

1  OC35 

.3 

0    058 

1.190 

0.012 

0.455 

0.475 

1  ,  1  H2 

1  .657 

450.0 

74 

0 

19    10 

78 

10:55 

.3 

o.ocs 

0    660 

0.017 

1  .  530 

1553 

0.654 

3.207 

448.0 

22 

0 

30    1  1 
38    12 

76 

0955 

.3 

0.  1  58 

0,67 

0,014 

1  .95 

2.  122 

0.512 

2.634 

417. 

7 

79 

1020 

.3 

0 .  1  33 

0.6S 

0    0I4 

2.04 

2-187 

0.517 

2.704 

4S3, 

s 

7 

445 

MA* IMUM 

0.342 

2.000 

0   043 

3.080 

3.406 

1  .994 

3.414 

493.  0 

94 

0 

445 
391 

AVG 

OR    GEOM   MN     (  >| 

0.084 

0.983 

0.015 

1 . 2060 

1  .305 

0.8^19 

2.204 

404.0 

37 

3 

MINIMUM 

0.006 

0.500 

0.004 

0 .  005 

0.017 

0.392 

1  .369 

229.0 

5 

7 

345 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LM"    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTPS 


19  01  78 

09  02  78 

20  03  78 

10  04  78 
30  05  78 

21  06  78 
06  07  78 
23  08  78 
28  09  78 
19  10  78 
30  1  I  76 
28    12    78 


1035  .3 

0995  .3 

1005  .3 

15:15  .3 

D9'.iO  .  3 

1000  .3 

09!iS  .  3 

1150  3 

1005  .3 

1035  .3 

09EI5  .3 

10:10  .3 

MAXIMUM 

(,VQ    OR    GEOM   MN     (  -  ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


107 

14 

16 

56 

59 

235 

CALCUL 

COND. 

TURB 

CHLORIDE 

SULPHATE 

TOTAL 

0-SOLIDS 

25C 

FQRMiZIN 

MG/L 

MERCURY 

MG/L 

UMH05 

UNITS 

MG/L 

UG/L 

630 

4    30 

25.5 

70.0 

620 

5,70 

26    0 

67    0 

314 

329 

23    00 

13.0 

30.5 

276 

425 

a .  so 

14.0 

48.0 

500 

28- 

21  .5 

46.0 

550 

40.00 

35.0 

55.0 

6tO 

53.00 

38.5 

102.0 

540 

61-00 

55.0 

52.0 

520 

36.00 

30.0 

65.0 

650 

20.00 

4B.0 

95.0 

640 

6.0 

32.5 

O.OIOL 

670 

4.3 

34. 

97. 

O.OIOL 

276 

670 

61  .00 

55.0 

1 02  . 0 

0.010 

245 

557 

24    16 

31  .  1 

66.3 

O.OIOD 

214 

329 

4.30 

13.0 

30.5 

0.010 

B.O.w./   S1TH 

SAMPLE    POIN' 
STATION    TYPI: 


NANTICOKE    CREEK 

AT     REGIONAL    ROAD    NO    5    NANTICOKE 

RIVER 


SAMP    DTE    HOUi!       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BfiG    DEPTH 

FEET  MTRS 


19  01  78 

09  02  76 

20  03  78 

10  04  76 
30    05  7B 

21  06  78 
06  07  7B 
23  08  76 
28  09  76 
19  10  78 
30  1 1  76 
2B  12  78 


1130 
1040 
1030 
145!> 
10215 
1040 
1  040 
14215 
10315 
1  1  1  15 
1031) 
1100 


.3 
.3 
■3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MA  X  I  MUM 

Al'G  OR  GEOM  MN  (  *  J 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 
SAMPLE 

NO 


38313 
38367 
3840Q 
3844G 
36482 
36522 
38564 
3860  7 
38655 
38637 
38744 
38782 


901 
SCO 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ERIE 
NANTICOKE    CREEK 


U    T   M:     17    0561400-0    4753375-0    4 


80  SI 

TOTAL  FECAL 

COL  I  FORM  COL  1  FORM 

MF/100ML  MF/IOOML 


540. 

I  6500 . 

IOOOO. 

1400. 

2100. 

3900. 

500. 

700. 
2 100 
2000 

300, 

340. 

16S00. 

1521. 

300. 


10. 

560 

720. 

4  . 

80 
164 
164, 

56. 
210, 

20. 

30. 

10. 

720. 

61  . 

4. 


ENTER . 
MF/IOOML 

10. 
238. 
1500 

60. 

16. 
128 
116. 

12. 
350 

40 
1500 


1500. 
96 
10 


REGION       03 


805 
WATER 
T  LMP . 
DEC    C 


4.5 

1  .5 

15 

23    5 

21  .5 

23    0 


30    0 

15.6 

1.5 


OISS. 

02 

MG/L 


12    9 
14.4 


9  9 
13  0 
14.6 

14.6 
10.9 


16-0164-005-02 
5T0RET    CODE: 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


1  .9 

0.4 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0.06  7 
0.040 
0.117 
0.043 
0.320 
0.300 
0.400 
0-355 
0  .208 
0.  132 
0.046 
0.065 

0.400 
0.175 
0.040 


02 

003 

0550 


MILEAGE:  21 .80 


34 
'I LTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

0.030 
0.031 
0.049 
0  010 
0.054 
0.027 
D.05B 
0.042 
0.037 
0.  101 
0.021 
O.040 

0.10! 
0.042 
0.010 


19 

20 

31 

22 

17 

16 

23 

5 

6 

7 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN       STN 

SAMP      PJ 

FI  LTERED 

TOTAL 

FILTEREO 

FI LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DI  SS. 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST    SRG 

DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       n 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

19    Of 

78 

1130 

.3 

0.35S 

0.700 

0-015 

1  .830 

2.203 

0.342 

2    545 

394  . 0 

2.  9 

3BI 

09    02 

78 

1040 

3 

0    306 

0.690 

0.013 

1  .520 

1  .839 

0.384 

2    223 

379.0 

5.  D 

374 

20    03 

76 

1030 

3 

0.390 

1  .060 

0.020 

1  .880 

2.290 

0.670 

2.960 

372.0 

5.9 
16.0 

10    04 

78 

1455 

3 

0.050 

0.690 

0.011 

1  .000 

1  .061 

0.640 

1  .  701 

263    0 

30    05 

76 

1025 

3 

0.236 

1  .28 

0.067 

0.700 

1  .003 

1  .044 

2.047 

419. 

80. 

339 

21     06 

78 

1040 

3 

0.  104 

1  .950 

0.059 

0.S65 

0.728 

1  .646 

2.574 

446.0 

66.0 

360 

06   07 

7B 

1040 

3 

0.094 

1  .450 

0.049 

0.490 

0.632 

1  .356 

1  .988 

542,0 

90.0 

452 

23   08 

78 

142!) 

3 

0 .  1  04 

1  .220 

0    035 

0.400 

0.539 

1116 

1  .655 

402  ,  0 

35.0 

367 

28    09 

78 

103I5 

3 

0.  130 

1.110 

0.046 

0.710 

0.886 

0.980 

1  .866 

394.0 

32.0 

353 

19    10 

78 

1  T  1!) 

3 

0.260 

0,920 

0.034 

1  .070 

1  -  364 

0.660 

2.024 

390.0 

16.0 

374 

30     1  1 

78 

1030 

3 

0.428 

0.8S 

0.017 

1  .25 

1  -695 

0.422 

2.1  17 

404. 

2 

402 

28    12 

IB 

1100 

4 

0.420 

0.94 

0.0T4 

1  .64 

2.074 

O.520 

2.594 

411  , 

3,0 

408 

MAXIMUM 

0.42B 

1     950 

0.067 

1     B80 

2.290 

1  .846 

2.960 

542.0 

90.  0 

452 

AUG 

OR    GEOM    HN    1>j 

0.240 

1     072 

0.032 

1  ,088 

1  -360 

0.832 

2.191 

391  .3 

31  .2 

381 

MINIMI 

M 

O.OSO 

0.690 

0.011 

0.400 

0.539 

0.342 

1  ,655 

263.0 

2. 

339 

NO    OF    SAMPLES 


(     C    0    N    T    D     ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.Q.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO: 


NANTICOKE  CREEK 

AT  REGIONAL  ROAD  NO  5  NANTICOKE 

RIVER 


LAT: 


LONG: 


107 
SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ   CALCUL 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH      D- SOLIDS 
FEET       MTR5      MG/L 


266 

247 


19  01 

7B 

1130 

.3 

09  02 

7B 

1040 

.3 

20  03 

7B 

1030 

.3 

10  04 

7B 

1455 

.3 

30  05 

78 

1025 

.3 

21  06 

78 

1040 

.3 

06  07 

7fi 

1040 

.3 

23  OS 

78 

1425 

.3 

28  09 

78 

1035 

l 

19  10 

78 

1115 

,3 

30  11 

78 

1030 

■1 

26  12 

78 

1100 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

' 

MINIMUM 

J.:. 
257 
247 


MAJOR 

BASIN:  GREAT 

LAKES 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

ERIE 

TERM  STREAM:  NANTICOKE  CREEK 

U  T  M 

:  17  0561400 

.0  4753375 

14 

16 

56 

59 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

25C 

F0RMAZ1N 

MO/I. 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

605 

2.40 

24.0 

68.0 

585 

3.70 

22.0 

63.0 

410 

5.20 

14.5 

40.5 

380 

3.40 

12.5 

520 

34. 

25 

47.5 

560 

33.00 

33.5 

64.0 

660 

31  .00 

43.5 

115.0 

570 

33  00 

64.0 

51  .0 

520 

19.  00 

32.0 

69.0 

580 

6.30 

30.5 

95,0 

620 

2.4 

26.5 

610 

2  2 

31. 

90. 

660 

34. 

64  0 

115.0 

552 

14.63 

29.9 

70 .  3 

380 

2.2 

12.5 

40  5 

DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE         480 

STATION    ID:        16-0164-005-02 

STORET    CODE:     02 
003 

0550 

REGION:     02  MILEAGE:  21.80 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.B./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


NANTICOKE  CREEK 
LOT  23  CONCESSION 
RIVER 


I  FORMER  TWP  OF  TOWNSENC 


STATION  ID:   16-0164-006-02 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 


19 

01 

78 

1115 

OB 

02 

78 

1020 

20 

03 

78 

1020 

10 

04 

78 

1505 

30 

05 

78 

1010 

21 

06 

78 

1025 

06 

07 

78 

1030 

23 

06 

78 

1410 

28 

OS 

78 

1020 

1* 

10 

78 

1100 

30 

11 

78 

1010 

28 

12 

78 

1045 

934 

SAMPLE 


901 
SCD 


.3 
.3 


38318 

4 

38366 

4 

38399 

3 

33439 

3 

38481 

6 

38521 

6 

3S563 

e 

38606 

e 

38654 

6 

38686 

6 

38743 

S 

38781 

4 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

MINOR  BASIN:  LAKE  ERIE 

TERM  STREAM:  NANTICOKE  CREEK 

U  T  M:  17  0568500.0  475052S.0  4 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/IOOML 

376. 

300. 

700. 

220. 
1000. 
2600. 

800. 

8400. 
2500. 

500. 

300. 


81 
FECAL 
COL  I  FORM 
MF/IOOML 


70 
156 

10 

94 

640 

f  10 

410 

200 

50 

10 


EN1ER. 
MF/IOOML 

100.   L 

46. 
300. 

10.   L 

10. 
456. 
160. 

150. 

ao. 

450 


REGION:  02 


605 
WATER 
TEMP. 
DEO  C 


9-0 


23.0 

21  .0 

22. S 

27.0 

14.0 

B.5 

I  .2 

2.0 


DISS. 

02 

MG/L 


9.5 
12.6 

11.6 

e.o 

7.1 

B.9 

9.5 

6  9 

10.6 

13.3 

15.7 


STORET  CODE: 

02 

003 

0550 

MILEAGE: 

14.10 

1 

33 

34 

-DAY 

TOTAL 

Fl LTERED 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P  MG/L 

0.6 

0.04B 

0.025 

0.2 

0.034 

0.029 

1  .8 

0.  132 

0.071 

0.5 

0.02  8 

0.007 

1  .2 

0.  103 

0.039 

4.0 

0.265 

0.029 

2.4 

0.195 

0.019 

2.B 

0.19B 

0.008 

1  .8 

0.170 

0.022 

0.8 

0.132 

0  .046 

1  .2 

0.04  7 

0.020 

0.6 

0.047 

0.026 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MM  ( *  J 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


B400. 

640. 

456. 

27.0 

15.7 

4.0 

0.265 

0.071 

821  .  • 

67. 

D 

B7  . 

0 

11.9 

10.5 

1  .5 

0.117 

0.028 

220. 

4. 

10. 

1  0 

7.  1 

0.2 

0.02S 

0.007 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

F! LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL  N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02N 

N03-N 

N 

ORGNC   N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

IS  Ot 

78 

1115 

.3 

0.20B 

0.590 

0.016 

2 ,,  1  80 

2.404 

0.382 

2.786 

409.0 

3.4 

406 

09  02 

7B 

1020 

.3 

0.  124 

0.590 

O.OIB 

1  .750 

1  .  892 

0.466 

2.358 

403.0 

3.0 

400 

20  03 

78 

1020 

.3 

0.314 

1  .  180 

0.022 

2.  170 

2.506 

0.B66 

3.372 

241  .0 

10.0 

10  04 

78 

1505 

.3 

0.010 

0.600 

0.009 

1  .600 

1  .619 

0 .  5'.!0 

2.209 

28R.0 

12.0 

30  05 

78 

1010 

.3 

0.032 

0.78 

0.073 

0  905 

1  .010 

0.  748 

1  ,75B 

383. 

28. 

355 

21  06 

78 

1025 

.3 

0.006 

1  .650 

0.014 

0.455 

0.477 

1  .642 

2.119 

3'J7.0 

49.  0 

34S 

06  07 

78 

1030 

.3 

0.010 

1  .050 

0.010 

0.3  75 

0.395 

1  .040 

1  .435 

420.0 

35.0 

3B5 

23  08 

78 

1410 

-3 

0.022 

1  .  120 

0  .002 

0.005L 

0.029 

1  .  058 

1  .  127 

411  .0 

55.0 

356 

28  09 

7B 

1020 

.3 

0.012 

0.900 

0.017 

0.S65 

0.594 

o.eea 

1  .462 

408.0 

44.0 

364 

19  10 

7B 

1 1 00 

.3 

0.012 

0.680 

0.028 

1  .470 

1  .510 

0  .  668 

2.178 

415.0 

21  .0 

394 

30  11 

78 

1010 

;■ 

0.  191 

0.  67 

0.014 

1  .90 

2.  105 

0.479 

2.564 

412. 

6. 

4  06 

28  12 

78 

1045 

.3 

0.157 

0.67 

0.013 

1  ,99 

2.  160 

0.513 

2  673 

451  . 

5.4 

426 

MAXIMUM 

0.314 

1  .650 

0.073 

2.  1B0 

2 .  506 

1  .642 

3.372 

451  . 

55.0 

425 

AVG 

OR  GEOM  MN  ( ' 

0.092 

0.873 

0.020 

1 . 2B0D 

1  .  392 

0.762 

2  .  173 

386.5 

22.7 

3B4 

MINIMUM 

0.008 

0.590 

0.002 

0 .  005 

0.029 

0.382 

1  .127 

241  .0 

3.0 

34B 

NO  OF  SAMPLES 


107 

14 

16 

56 

59 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

5TN  SAMP   PJ 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

D- SOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MO/  1. 

FEET 

MTRS 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

19  01 

78 

1115 

1 

620 

2.80 

24.0 

70.0 

09  02 

78 

1020 

.3 

610 

2.70 

23.5 

66.0 

20  03 

78 

1020 

1 

231 

356 

15.00 

12.5 

34.5 

10  04 

78 

1505 

.3 

276 

42  5 

5.60 

13  5 

30  05 

7B 

1010 

.3 

520 

15- 

22. 

43.5 

21  06 

78 

1025 

.3 

540 

23.00 

32.0 

59.0 

06  07 

78 

1030 

.3 

620 

19.00 

3S.0 

102.0 

23  OS 

78 

1410 

.3 

540 

32.00 

53.0 

51  .0 

28  09 

78 

1020 

.3 

520 

26.00 

31  0 

67.0 

19  10 

7B 

1 100 

.3 

590 

17.00 

31  .0 

95.0 

30  IT 

78 

1010 

.3 

630 

4.6 

27. 

B2. 

28  12 

78 

1045 

.3 

660 

3.3 

31  .5 

95. 

MAXIMUM 

276 

660 

32  .00 

53.0 

102.0 

AVG 

OR  GEOM  MN  (' 

254 

553 

13.83 

28.3 

70.0 

MINIMUM 

231 

356 

2.70 

12.5 

34.5 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    B4SINS 


B.O.K./    SITE:    SANOUSK   CREEK 

SAMPLE     POINT;     AT    HALOIMAND    COUNTY    ROAD    NO    11 

STATION    TYPE:     RIVER 


SAMP    DTE    HOUR 
BY    MO    YD    LMT 


STN       SIM    SAMP 
DIST    BRG    DEPTH 
f£ET  MTRS 


19    10    TB    1025 


MAXIMUM 

AVG    01!    GEOM   I*    CI 

MINIMUM 


SAMP    DTE    HOUR 
Or    HO    YR    LMT 


NO    OF    SAMPLES 


STN       STN    SAMP 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


IB    10    78    1035 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     I  • ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


19 
FI LTERED 
AMMONIA 
MG/L 

0.106 

0  306 
0.206 
0.  JOS 


MAJOR    BASIN;     GREAT    LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM:     SANOuSK    CREEK 

u  T  m     17  osajaoo.o  4741550.0  4        region:  02 


DATE    Of    REPORT       15    OCT    79       PAGE         48 

STATION    ID:        18-01 70-002 -01 

STORET   CODE:    05 
003 
0490 


93* 
SAMPLE 


901 
SCO 


SO  SI 

TOTAL  FECAL 

COL  I  FORM  CO  LI  FORM 

MF/IOOML  MF/IOOML 


S  8000- 

UOOO 

7998.* 

8000. 

1 

30  21 

TOTAL  FILTERED 

KUELOAHL  N02-N 

MG/L  MG/L 


1  .760 

t  .760 
I  .760 
1  .760 

1 


0.047 

0-047 
0.04  7 
0.047 


1500. 

1S00. 
1500. • 
1500. 


23 
FII TERED 
N03-N 
MG/L 

I  .BOO 

1  .800 
1  .800 
1  .800 


M.F. 

ENTER - 

MF/IOOML 


500. 
500. 
500. 


17 
INRGNC 
N 
MG/L 

2.053 

2-053 
2053 
2.053 


B05 
H't'ES 
TEMP, 
OEG  C 

9  0 

9-0 
9.0 
9.0 


TOTAL 

ORGNC  H 

MG/L 


T  .554 
I  .554 
I  .554 


DISS. 

02 

MG/L 

6-7 

6.7 
6.7 
6.7 


23 
TOTAL  ti 

MG/L 

3.607 

3.607 
3.607 
3.607 


1 

5-DAY 
BOD 

MG/L 

3. a 

3.8 
3.8 

3.8 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

469.0 

489  0 
489.0 
489.0 


E*GE:  J   ,30 

33  34 

TOTAL       FILTERED 
P      REACTIVE 
P   MG/L 


MG/L 

0.225 

0.225 
0  225 
0.225 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/t 

27.0 

27.0 
27.0 
27.0 


0.066 

0.086 
0.066 
0.066 


DISS. 

SOL  I  OS 

MG/L 


462 
463 
482 


SIMP   DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


19    10    78    1025 


STN       STN    SAMP       PJ 
DIST     BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


MAX  I  MUM 

SVG   OR    GEOM  MN    | • | 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


COND. 

35C 

UMHOS 


640 
640 
640 


16 
TURB. 
F0RMA2 IN 
UNITS 

33.00 

33.  00 
33.00 
33.00 


CHLORIDE      SULPHATE 
MG/L 

MG/L 

46.5      125.0 


46.5 
46  5 
46.5 


12S.0 
135.0 
135.0 


B.O-H-Z  SITE:  SANOUSK  CREEK 

SAMPLE  POINT:  AT  HALDIMANO  COUNTY  ROAD  NO  11 

STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


19  01 

09  03 

10  04 

30  05 

31  06 
06  07 
33  08 
38  09 
30  1  1 
38  12 


78  1230 

78  1515 

78  1020 

78  1HS 

78  1130 

78  1  I  50 

78  1340 

78  1340 

78  1420 

78  1415 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  - ) 

M I N 1  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


Samp  dte  hour  stn  stn  samp  pj 
oy  mo  yr  lmt   oist  brg  depth 
feet     mtrs 


19   01 

78 

1!30 

.3 

09   02 

7B 

IS  15 

.3 

10   04 

78 

1020 

.3 

30   05 

78 

1  1T5 

.3 

31    06 

78 

1  t30 

,3 

06  07 

78 

ll  50 

.3 

23    08 

78 

1 340 

.3 

2*  09 

78 

1  MO 

.3 

30    n 

78 

1  120 

.3 

38   12 

78 

1115 

3 

MAXIMUM 

AVG    OR    6.5  08a    MN     1"  ! 

MINIMUM 

934 
SAMPLE 
NO 


38322 
3B370 
3B450 
38492 
38525 
38567 
38610 
38658 
38747 
38785 


19 

FI LTERED 

AMMONIA 

MG/L 


204 
570 
202 
100 
014 
010 
110 
006 
058 
047 


0.570 
0.  132 
0.006 


901 
SCO 


20 
TOTAL 
KJELOAHL 
MG/L 

i  .  04D 
I  .  120 
1  .650 
1  .49 
1  .750 
1  .250 
1  .  100 

0  840 
t.  IB 

1  .  12 

I  .750 
1.254 

0.840 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MIT:OR  8ASIN;  LAKE  ERIE 
TERM  STREAM:  SANOUSK  CREEK 

L  T  M   17  0582200.0  4741550.0  4 


STATION  ID.    16-01 7O-O02-82 
STORET  CODE: 


80 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/100MI 

730 

270 

4400. 

90. 

1300. 

400. 
10.        L 

500. 
1800. 
1000.        L 

4400. 
453.'    D 
10. 


FILTERED 

N02-N 

MG/L 


.031 
.026 
.042 
.005 
.011 
.007 
.110 
.059 
0.039 
0.030 


0.  I  10 
0.036 

0.005 


81  84 

FECAL  M    F. 

COLIFORM  ENTER. 

MF/IOOML  MF/IOOML 


12 
8. 

20. 
8. 

90. 
170. 

70. 

BO. 
100. 

20. 

170. 

35. 

8 


10 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

2.090 
1  .980 
1  .200 
0.005 
0.030 

0  005L 
3.340 

1  .190 
3.30 
2.42 

3.30 
I .5460 
0.005 


100- 

28 

30 

12. 

120. 

270. 

10. 

40. 

2100. 

2440. 

2440. 
96.' 
10. 


MG/L 

2.325 
2.576 
1  .444 
0.  I  10 
0.055 
0.022 
3.460 
1  255 
3.397 
2.497 

3.460 
1  .714 
0.023 


S05 
WATER 
TEMp 
DEO   c 


1    0 

6.5 

35  0 

22  0 

24  5 

27.0 

16.9 

20 

1-4 

27.0 


TOTAL 

ORGNC      H 

MG/L 

0   836 

0  550 

1  ,448 
I  .390 
1.736 
1  .240 

0  9'K> 
0.834 

1  .  122 
1  .073 


1  .736 
l  .122 
0.S5O 


3 
DISS 


9.5 
11,1 
13.  1 
6,0 
7.  1 
8.4 
7.7 


19.2 

10.4 

6.0 


23 

TOTAL    N 

MG/L 

3.161 
3.  126 
2.892 
1  .500 
I  .791 
I  262 
4.450 
2.089 
4.519 
3.570 

4.519 
3  836 
1  .262 


5-DAY 

800 

MG/L 

1  6 
0.2 
1  .4 
5.0 
3.4 


1  .2 
2.6 

5.0 
2.3 
0.2 

10 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

363.0 

688.0 

275.0 

326. 

415.0 

484.0 

788.0 

683.0 

351. 

515. 

788.0 
488.  B 
275.0 


33 

TOTAL 

F> 

MG/L 

0.150 
0.074 
0.150 
0.179 

0.170 
0.195 
0.  104 
0.109 
0.150 
0.140 


O   19s 

6.142 
0  074 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

6    9 

5,3 
25.0 


87.0 

31.1 

S.3 


02 

003 

0490 

2.80 

34 

FILTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 

0  039 
0.053 
0.073 
0.007 
D.0I5 
0.019 
0.008 
0 .  0Q7 
0.0  US 
O.0-19 

0.089 
0.041 
0.007 


DIliS, 

SOLIDS 
MG/L 

356 
61)3 


348 
429 
752 
643 
341 
502 

752 

507 
341 


NO  OF  SAMPLES 


I  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SANOUSK  CREEK 

AT  HALDIMAND  COUNTY  ROAD  NO  11 

RIVER 


MAJOR    BASIN:     GREAT    LAKES 
MIKOB    BASIN:     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM:     SANDuSK    CREEK 

U    T    M:     17    0582200.0    4741550.0    4 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  IBS 

STATION    ID:        ! 6-01 70- 002 ■ 82 

STORET    CODE:     02 
003 
0490 


107 

1  4 

16 

56 

59 

SAMP    DTE 

HOUR 

5TN 

STN    SAMP      PJ 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

D 

SOLIDS 

25C 

FORMAL  IN 

MG/L 

FEET 

MTRS 

M.G/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

19    01 

78 

1230 

.3 

530 

26    00 

29.0 

75.0 

09    02 

78 

1515 

.3 

950 

1  1  .  00 

83    0 

193.0 

10    04 

78 

1020 

.3 

250 

335 

54.00 

16.5 

30    05 

78 

11  15 

.3 

273 

420 

30. 

16.5 

55. 

21     0$ 

78 

1  130 

.3 

430 

65.00 

33.0 

B3.0 

06    07 

78 

1  150 

.3 

630 

56.00 

38.0 

124  .0 

23    08 

78 

1340 

.3 

1000 

30.00 

100.0 

250  . 0 

28    09 

78 

1 340 

.3 

620 

45  .00 

69.0 

216.0 

30    1t 

78 

1420 

.3 

475 

55. 

25. 

28    12 

78 

1415 

.3 

725 

13. 

52. 

162. 

MAXIMUM 

273 

tooo 

65.00 

100.0 

260,0 

AVG 

OR    CEOM   MN    t* ) 

262 

642 

38.50 

46.2 

147.3 

MINIMUM 

250 

385 

1  1  .00 

16.5 

65. 

NO  OF  5AMPLES 


B.O.I*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SANOUSK  CREEK 

FIRST  BRIDGE  DOWNSTREAM  OF  JARVIS  LAGOON 

RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
SANDUSK  CREEK 


STATION    ID:        16-0170-003-02 

STORET    CODE:    02 
003 
04  90 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR     LMT 


STN       STN    SAKP       PJ 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


934 
SAMPLE 


901 
5CD 


U   T    M:    17    0S73350.0    4746900.0    4 


TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/IOOML 


81 
FECAL 
COL! FORM 
MF/IOOML 


ENTER. 
MF/IOOML 


805 

WATER 
TEMP, 
DEC,    C 


REGION:     02 

3 
DI5S. 
02 
MG/L 


5-OAY 

BOD 

MG/L 


33 
TOTAL 


1  1     00 

34 

Fl LTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 


19 

01 

7B 

1020 

09 

02 

78 

0945 

20 

03 

7B 

0955 

10 

04 

76 

1530 

30 

05 

78 

0930 

21 

Q6 

78 

0955 

06 

07 

78 

0945 

23 

08 

78 

1200 

28 

09 

7B 

0955 

19 

10 

78 

1220 

30 

11 

78 

0950 

28 

12 

7B 

1015 

3 

38316 

3 

36363 

3 

38396 

3 

384  36 

3 

38478 

3 

385  IB 

3 

38560 

3 

38603 

3 

36651 

3 

3B663 

3 

38740 

3 

38778 

35O00. 

1900. 

640 

900. 

10. 

L 

40 

12500. 

4700. 

24B 

5400G. 

96. 

600 

2000. 

180. 

400 

13900E-M 

1500. 

G 

1500 

10400E*1 

300O. 

G 

2720 

9000. 

400. 

15000 

600. 

20. 

100 

1  .0 
13.0 
20.0 
18.5 
18.5 

10.6 
8.9 
1  .0 
1.5 


9.0 
9.B 
6.9 


5. 
10. 


415 
164 
470 
180 
440 


1  .070 
1  .  500 
0.212 
0.210 


270 
093 
135 
074 
063 

380 
940 
145 
155 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (») 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


13900E+1 

4  700  . 

15000. 

20.0 

11.1 

21  .0 

1  .500 

0.940 

11425.- 

337. 

e      595.- 

u 

10.4 

7.7 

7.5 

0.518 

0.251 

600. 

10. 

40. 

1     0 

3.4 

1  .0 

0.  164 

0.063 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

stn  samp     pj 

FI LTERED 

TOTAL 

FI LTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

DY    MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIOS 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/  L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

20    03 

78 

0965 

.3 

1  .260 

2,500 

0.039 

0    896 

2.  195 

1  .240 

3.435 

166.0 

16.0 

10    04 

78 

1530 

.3 

0.342 

1  ,440 

0.037 

0.475 

0.854 

1  ,  098 

1  .952 

354.0 

14. D 

340 

30    05 

78 

0930 

.3 

0.480 

3,  30 

0.012 

0.005L 

0.  497 

2  .820 

3.317 

499. 

32. 

467 

21    06 

78 

0955 

.3 

0.202 

1  .320 

0.019 

0.980 

1  .201 

1.118 

2.319 

426.0 

16.0 

410 

06    07 

7B 

094S 

.3 

0.900 

2.600 

0,052 

0.  180 

I  .  132 

1  .700 

2    6  32 

6'JO.O 

215.0 

475 

28   09 

78 

0955 

.3 

1  ,050 

1  .290 

0.062 

0.410 

1  .522 

0    240 

1  .  762 

760.0 

16.  0 

744 

19    10 

7B 

1220 

.3 

7.400 

11 .500 

0.075 

0.58O 

8.055 

4.  100 

12.  155 

537.0 

12.0 

525 

30    1  1 

78 

0950 

.3 

0.281 

1.12 

0.029 

1  .00 

1.310 

0.839 

2.149 

523. 

22. 

501 

28    12 

78 

1015 

.3 

0     140 

1  .02 

0.013 

1  .34 

1  .493 

0    880 

2.373 

1130. 

12. 

1118 

MAXIMUM 

7,400 

1 1 .500 

0 .  075 

1  .34 

8.055 

4.  100 

12.155 

1  130. 

215.0 

11  18 

AVG 

OR    GEOM    MN     ( 

1  ,339 

2.899 

0.03U 

0.652D 

2.029 

1  .559 

3.586 

565.0 

39.4 

573 

MINIMUM 

0,  140 

1  .02 

0.012 

0.005 

0.497 

0.240 

1  .762 

166.0 

12.0 

340 

NO  OF  SAMPLES 


107 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP       PJ 

CALCUL 

DY    MO 

YR 

LMT 

OIST 
FEET 

BRG 

DEPTH 
MTRS 

0-SOLIDS 
MG/L 

20    03 

78 

0955 

.3 

150 

10    04 

78 

1530 

.3 

30    05 

78 

0930 

.3 

21     06 

78 

0955 

.3 

D6   07 

78 

0945 

.3 

28    09 

78 

0955 

.3 

19    10 

78 

1220 

.3 

30    11 

73 

0950 

.3 

28    12 

78 

1015 

.3 

MAX IMUM 

ISO 

AVG 

OR    GEOM 

«N     ('  | 

150 

M 

I N I  MUM 

1S0 

14  16         56 

COND.  TURB  CHLORIDE 

25C  F0RMA2IN       MG/L 

UMHOS  UNITS 


230 

31  .00 

14.0 

520 

18.00 

37.5 

600 

15. 

49 

660 

11  .00 

67.0 

760 

32.00 

60.0 

1000 

20.00 

79.0 

730 

20.00 

70.0 

B30 

38. 

130. 

1775 

9.  1 

375. 

1775 

36. 

3?5. 

795 

21  .57 

97.9 

230 

9.  1 

14.0 

59 

SULPHATE 


19.0 

61  . 

67.0 

66.0 
190.0 
133.0 

87. 


190  0 
89  0 
19.0 


NO  OF  SAMPLES 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


8.0  *./  SITE:  SANQUSK  CREEK 

SAMPLE  POINT:  AT  HIGHWAY  3  3.4  MILES  EAST  OF  HIGHWAY  6 

STATION  TYPE:  RIVER 


samp  dte  hour  stn  stn  samp  pj 
By  mo  yr  lmt   diSt  brg  depth 
feet     mtrs 


IS  01 

78    1C10 

.3 

OS  02 

78    0539 

.3 

SO   03 

78    0940 

.3 

10    04 

78     1E40 

3 

30   OS 

7«    0S40 

3 

11    06 

76    0S4O 

,3 

06   07 

78    0S4O 

.3 

13  OS 

78    T210 

.3 

18  09 

78    0S4S 

3 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     (  ■ > 

M I N I  MUM 

LONG: 

934 
r»  AMPLE 
NO 


38314 
38363 
38095 
38135 
38477 
38SI7 
38SS9 
38603 
38650 


901 
SCO 


3 

6 
6 

a  9 

9 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM:     SANDUSK    CREEK 

U    T    M:     17    0577550.0    4749150.0    4 


DATE    OF    REPORT       16    OCT    79       PAGE 
STATION    ID:       16-0170-004-02 
STORET    COOE 


BO 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

184. 

110. 
4600. 

560- 

700. 
1703. 

500. 

SOO. 
1400. 

4600. 
733    ■ 
110. 


81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

4.        L 
4.        L 

168. 

180. 

348. 

120. 

116. 

176. 

3  30. 

348. 
74.*    0 


84 
M,F, 
ENTER. 
MF/100ML 

1 00  L 

8. 

640. 
1500.        G 

2BS 
316. 
134. 
160. 

1500. 
177-    E 


805 
WATER 
TEMP. 
OEG   c 


15.5 

14.6 

1  .0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


11  .0 
8.7 
6.3 


MILEAGE: 


1  .4 
2.0 
4.4 
1.6 
1  .8 
2.3 
13 
0.6 
2.0 

4.4 
1  ,9 
0.6 


03 

003 

0490 

11  .70 


1  33                     34 

5-DAY  TOTAL  FILTERED 

BOD  P  REACTIVE 

AtG/L  MG/L             P   HS/l 


0.088 
0.047 
0.260 
0.168 
0.138 
0.098 
0.095 
0.090 
0   118 

0.260 
0,131 
0.047 


043 
035 
110 
0S2 
033 
005 
021 
015 
01? 


0.113 
0.038 
0.005 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP  DTE  HCUR   SIN   STN  SAMP   Pj 
BY  MO  YR  LkT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


19  01  78     ICtO 

09  02  78    0'.  35 

20  03  78    0540 

10  04  78  1E.40 
30  05  78    0S'4O 

11  06  76  05'4O 
06  07  78  0^40 
13  08  78  t:  10 
IB  09  78    0<>45 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN     ( ■ ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


FI LTEREO 

AMMONIA 
MG/L 

0.920 
I  .030 
0.  725 
0.364 
0.076 
0.038 

0  024 
0.012 
0.C1B 

1  030 
0.355 
0.012 


20 
TOTAL 
KJELOAHL 
MG/L 


1  -610 
1.910 
1  .900 

i  Sao 
0.91 
0.960 
0.  700 
0,510 
1  .030 


1  9tO 
1  .234 
0.510 


21 
FILTERED 
N03-N 

MG/L 

0.035 
0.019 
0  036 
0.030 
0.023 
0-012 
0.006 
0,001 
0.054 

0.054 
0.024 
0.001 


FILTERED 

N03-N 

MG/L 


2,750 
3.050 
1  .030 
1  000 
0  565 
0  120 

0  010 
0.0051. 

1  800 


3.800 
I  . 1530 
0.0O5 


17 
INRGNC 
N 
MG/L 


705 
099 
641 
394 
664 
160 
039 
018 
872 


3.705 
1  -532 
0-018 


TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 


690 
BSO 
175 
216 
834 
933 
676 
493 


1  .2<E 
0.879 
0.49S 


23 

TOTAL   N 


MG/L 

.395 
.979 
.016 
.610 
.498 
.093 
.715 
.516 
.884 


4.395 
2.412 
0.516 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

903.0 

836.0 

158.0 

367.0 

718.0 

1600   0 

1767.0 

2263.0 

768.  0 

2263.0 

1042.2 

15B.0 


6 

susp. 

SOLIDS 
MG/L 

7.5 
5.2 

20.  0 

27.0 

30, 

25.0 

52,0 

20.0 

36.0 

52.0 

24. 1 

5.3 


7 
0IS5. 
SOLIDS 
MG/L 

895 
831 

340 

688 

1575 

17IS 

3343 

732 

3243 
1127 
340 


SAMP    DIE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
BY    MO    YR    LOT  OIST    8RG    DEPTH 

FEET  MTRS 


IS  01  78    1(110 

09  02  7B  01135 
20  03  7B    01140 

10  04  78  1S40 
30  05  78  01)40 
91  06  78    01)40 


10? 
CAICUL 
D-SOLIDS 
MG/L 


COND. 

25C 

L*lHOS 

1220 
1130 
213 
510 
920 
1950 


TUBS 

FORMALIN 

UNITS 

7.  10 
7.30 

33-00 

29.00 

31  . 

16,00 


CHLOR  IDE 
MG/L 


103.0 

loo.  a 
10  s 

26.5 

76. 

228.0 


59 
SULPHATE 


MG/L 


327, 
275 

21  . 

73. 
215. 
726. 


OS  07  78  0940 
23  08  78  CIO 
28  09   78   0045 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN     (• J 

MINI  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


138 
138 
138 


2050  16    00 

2500  1 3   00 

960  28    00 


3500 

1273 

213 


33   00 

18.92 

7,  10 


255,0 

330.0 

81    0 

330   0 

134    4 

10.5 


744.0 
950.0 
235.0 

950.0 

396.2 

21  .0 


B.O.W/  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  T'PE 


NITH  RIVER 

AT  HIGHWAY  24A  PARIS 

RIVER 


STATION  ID:   18-0184-009-02 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
D*  MO  YR  HAT    OtST  SRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


1*  01 

78 

1  920 

.3 

14   02 

78 

1  320 

3 

15   03 

7B 

1545 

.3 

17   04 

78 

1  100 

3 

33   05 

78 

1420 

3 

14    06 

78 

050 

.3 

12    07 

78 

1355 

3 

01    08 

78 

11 10 

3 

28   09 

78 

1440 

3 

22    11 

78 

1435 

3 

06    12 

78 

1020 

3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    MN     ( • ) 
MINIMUM 

934 
SAMPLE 
NO 


39055 
39113 
39188 
39228 
39453 
39479 
39519 
39546 
3961? 
39695 
39721 


901 
SCD 


MAJOR    BASIN:    GREAT    LAKES 
MINOR    BASIN.     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM;     GRAND    RIVER 

U    T    M:     17    0550135-0    4782150.0    4 

80         81  84 

TOTAL      FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/lOOML  MF/100ML 


100- 

470 
4400 
1800. 

100. 

300 

550. 
1000,   L 

300. 
60 

BOO 

4400. 
402. •  D 
60. 


4. 

10. 

204. 

10. 

8 
50. 
10- 
10- 


304. 
17.' 

4. 


10. 
10. 
560. 
40. 
4. 
30. 
10. 
10. 
8. 
32. 

too. 

560 
22. 

4. 


STORET   CODE: 

03 

003 

0150 

4           REGION:    02 

MILEAGE: 

75.30 

BOS 

3 

1 

33 

3-1 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

f 1LTEUED 

TEMP. 

02 

BOO 

P 

REACT IVE 

DEO    C 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

P  Mll/L 

1  .0 

11.6 

1  .a 

0.029 

0 .  004 

1  .0 

11.4 

0.2 

0.032 

0.021 

3.0 

11  .4 

2.2 

0.080 

0.038 

7.0 

11.1 

1  .a 

0.100 

0.050 

16.0 

9.6 

1  .5 

0.050 

0 .  002 

15.0 

10.0 

1  .0 

0.175 

0 .  006 

22.0 

8.2 

0.4 

0.021 

0.033 

22   0 

7.8 

0.4 

0.063 

0.034 

(8.0 

10.0 

0.6 

0-030 

0.033 

2.5 

13.0 

1  .6 

0.015 

0.004 

1  .0 

13.4 

2.0 

0.1D0 

0.013 

33.0 

13.4 

3.3 

0.175 

0.050 

9.9 

10.7 

1  .1 

0.063 

0.013 

1  .0 

7.8 

0.2 

0.015 

0.002 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SY5TEM 


STATION  SUMMART  REPORT  -  »IVEfi  BASINS 


B.O.W./  SITE:  NITH  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  HIGHWAY  24A  PARIS 

STATION  TYPE:  RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
GRAND  RIVER 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    48 

STATION  ID:   16-0184-009-02 

5T0RET    CODE:    02 
003 

0150 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PO 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


IB  01 

7B 

1420 

.3 

14  02 

7B 

1020 

.  3 

15  03 

78 

1545 

..-, 

17  04 

78 

1100 

.3 

23  05 

7B 

1420 

.3 

14  06 

78 

1050 

.3 

12  07 

78 

1355 

.  3 

01  OB 

78 

1110 

.3 

26  09 

78 

1440 

.  3 

22  11 

78 

1435 

.3 

06  12 

78 

1020 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  t • ) 
MINIMUM 

LONG; 

19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

0,022 


U  T  M:  17  0550125.0  4782150,0  4 


REGION:     02 


20  21  22 

TOTAL  FILTERED  FILTERED 

KJELDAHL  N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L  MG/L 


■  41 
132 
076 
074 
036 
0'  3 
018 
016 
OH 
Obfi 


0.  132 
0.047 
0.012 


o.3ao 

0.410 

0.710 

0.500 

0.700 

0.750 

0.300 

0.390 

0.620 

0.43 

0.74 

0.750 
0.554 
0.380 


0.024 
0.029 
0.018 
0.026 
0.016 
0.013 
0.007 

o.ooa 

0.026 
0.007 
0.017 

0.029 
0.017 
0.007 


3.590 
3.860 
3.630 

o.soo 

1  .960 
1  .620 
1  .480 
1  .580 
5.020 
2.49 
4.38 

5.020 
2.737 

0 .  500 


INRGNC      TOTAL 

N   ORGNC   N 

MG/L      MG/L 


3.536 
3.937 
3.780 
0.6Q2 
2.050 
1  .659 
1  .499 
1.606 
5.062 
2.511 
4.465 

5.062 
2.  602 
0.602 


358 
362 
578 
504 
626 


372 

604 
416 
672 


0.7I4 
0.507 
0.358 


23 
TOTAL    N 


MG/L 

.994 
.299 
.353 
.105 
.675 
.383 
.867 
.978 
.666 
.927 
.137 


S.666 
3 .  308 
1  .106 


5 
TOTAL 

SOLIDS 
MG/L 

492.0 

501  .0 

4G2  . 0 

349.0 

405.0 

727. 

537.0 

514.0 

466.0 

437. 

563. 

727. 

497.5 

349.0 


6 
SUSP. 

SOLIDS 
MG/L 

6.9 

3.6' 

30.0 

22.0 

11.0 

271 


271  . 
43. 


75.30 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

4B5 
497 
432 
327 
394 
456 
524 
490 
47B 
433 
482 

524 
454 
327 


NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

55 

59 

2B0 

95 

52 

55 

203 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

COND. 

TURO. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO 

YD 

LMT 

OIST 

BRG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

PH  8.3 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

B1G/L 

UG/L 

18  01 

78 

1420 

.3 

735 

5.20 

20.5 

108.0 

3.70 

3.0 

260 

a.  10 

0-3B0 

1  .OL 

14  02 

78 

1020 

,a 

735 

3.60 

18.5 

125.0 

4.00 

5.7 

253 

8.05 

0.260 

1  .OL 

15  03 

■f. 

1545 

.J 

b" 

16.00 

22.0 

10S.0 

3.15 

5.1 

210 

7,98 

1  .600 

3.0 

17  04 

78 

1  100 

■ 

47S 

18.00 

11  .5 

59.0 

2.40 

0.7 

182 

3.22 

1  .200 

1  .OL 

23  05 

78 

1420 

8 

575 

2.80 

19.5 

90.0 

0.  15 

0.0 

207 

8.36 

0,260 

1  .OL 

14  06 

78 

1050 

8 

660 

54. 

17.5 

132.0 

1.65 

0.5 

214 

8.21 

7.0 

1  .  L 

12  07 

78 

1355 

■i 

690 

13.00 

19. D 

185.0 

6.00 

2.9 

175 

8.14 

0.390 

1  .0 

01  08 

78 

1110 

3 

670 

19.00 

19.0 

178.0 

2.95 

3.5 

169 

S.17 

0.630 

1  .OL 

26  09 

78 

1440 

.3 

640 

5.80 

21  .0 

120.0 

3.25 

0.0 

'30 

8.35 

0.240 

1  .OL 

22  11 

78 

1435 

.- 

670 

3.5 

20.5 

109. 

2.60 

2.5 

227 

3. 26 

0.14 

1  .  L 

06  12 

78 

1020 

.8 

680 

26. 

24. 

105. 

3.80 

3.4 

249 

8.12 

I  .6 

1  .  L 

MAXIMUM 

735 

54. 

24. 

185.0 

6.00 

5.7 

260 

8.36 

7.0 

3.0 

a  us 

OR  GEOM 

663 

15.36 

19.4 

119.6 

3.08 

2.6 

211 

a. IB 

J  .245 

1  .20 

MINIMUM 

,-.:-; 

2.80 

11.5 

59.0 

0,  15 

o.o 

169 

7.98 

0. 14 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET 

IB  01  78  1420 
14  02  78  1020 


76 

72 

74 

68 

67 

56 

41 

265 

203 

221 

p  Pd 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SOD [ UM 

COD 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESiUM 

HA2EN 

K 

NA 

ARSENIC 

ALUMINUM 

Chromium 

RS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

.3 

330.0 

91  .00 

25.00 

IB 

2.35 

11  .00 

42 

0.001L 

0.280 

0.020L 

,3 

361  .0 

105.00 

24.00 

10 

2.20 

9.90 

17 

0.001L 

0.160 

0.020L 

15  03 

78 

1545 

.3 

3330 

97  00 

22.00 

20 

2.70 

13.00 

45 

o.ooi 

0.920 

0.020L 

17  04 

78 

1100 

.3 

251  .0 

75.00 

15.50 

40 

2.40 

5.10 

27 

0.001 

2.400 

0.020L 

23  05 

78 

1420 

.3 

297.0 

86.  00 

20.00 

70 

2.45 

10.00 

22 

0.001 L 

0.080 

0.020L 

14  06 

78 

1050 

2 

336. 

95. 

24. 

35 

2.20 

10.3 

18 

12  07 

78 

1355 

s 

339.0 

102.00 

29.00 

22 

1  .95 

1  1  .00 

34 

0.001 

0.210 

O ,020L 

01  08 

79 

1110 

a 

350.  0 

95.00 

27.50 

19 

1  .90 

1  1  .00 

17 

0.001 

1  .0 

0.04  L 

26  09 

7B 

1440 

.3 

316.0 

91  .00 

21  .50 

31 

3.75 

9.90 

13 

0.001 

22  11 

7B 

1435 

.3 

334. 

94. 

24. 

21 

2.30 

1  1  . 

28 

0.001 L 

0.150 

0.020L 

06  12 

78 

1020 

.3 

323. 

93. 

22 

59 

2.  25 

10.7 

35 

0.001 

1  .900 

0.020L 

MAXIMUM 

361  .0 

105.00 

29.00 

59 

3.75 

13.00 

45 

0.001 

2.400 

0.04 

AVG  OR 

GEOM  MN 

I  '  I 

324.5 

93.09 

23.14 

2G 

2.45 

10.35 

2B 

0, 001 D 

0.789 

0.022D 

MINIMUM 

251  .0 

75.00 

15.50 

10 

1  ,90 

6.  10 

17 

o.ooi 

o.oao 

0.020 

NO  OF  SAMPLES 


225 

229 

215 

249 

201 

238 

272 

217 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

AVAILSIE 

TOTAL 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

21NC 

MN 

NICKEL 

CYANIDE 

COBALT 

FEET 

MTRS 

MO/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L  CN 

MG/L 

13  01 

7  8 

1420 

.3 

0.010L 

0.030L 

0.005L 

0.0101- 

0.025 

0.020L 

0.020L 

14  02 

73 

1020 

.3 

0.020 

0.030L 

0.005L 

0.120 

0.027 

0.020L 

0.02OL 

15  03 

78 

1545 

.2 

0.010 

0.030L 

0.005L 

0.0101. 

0 .  065 

0 .020L 

0.O2OL 

17  04 

78 

1  100 

.3 

O.O10L 

0.D30L 

0 , D05L 

0.0101. 

0.055 

0.020L 

0.020L 

23  05 

78 

1420 

.3 

0.010L 

O.03OL 

0.005L 

o.oio 

0.041 

0.020L 

0 

02  L 

14  06 

7B 

1050 

.3 

0.  160 

12  07 

78 

1355 

.  .1 

0.010 

0 . D30L 

0.005L 

D.010L 

0.024 

0.020L 

0.020L 

01  OB 

78 

1110 

J 

0.02 

0.03  L 

O-O05L 

0.01 .L 

0.  032 

0.02  L 

0.02  L 

26  09 

78 

1440 

,3 

0.024 

22  11 

78 

1435 

.3 

0.010L 

0.030L 

0.005L 

0.010L 

0.013 

0.020L 

0.020L 

06  12 

78 

1020 

.3 

0.020 

0.030L 

0.005L 

0.020 

0.08B 

0 .020L 

0-020L 

MAXIMUM 

0.020 

0.030 

0.005 

0.  120 

0.160 

0.020 

0 

02 

0.020 

AVG 

OR  GEOM 

0.0130 

0.0300 

0 . OOBD 

0 . 0230 

0.050 

0.020D 

0 

02  D 

0.020D 

MINIMUM 

o.oio 

0.030 

0.005 

0.010 

0.01  3 

0.020 

0 

02 

0.020 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFOPMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVtR  BASINS 


».OJ./  SHE 
SAMPLE  POIMT 
STATION  TYF'E 


grand  river 

at  glen  morris  bridge 

RIVER 


SAMP    DTE    HOLR       5TN       STN    SAMP 
DV    MO    YR     LM1  OIST    BRG    OEPTH 

FEET  MTRS 


934 
SAMPLE 


04  Ot 
1  1  01 
17    01 

16  01 
24  01 
31  01 
07    02 

14  02 

15  03 
22  03 
27  03 
06    03 

13  03 
15  03 
30  03 
26    03 

17  04 
33    05 

14  06 
13  07 
01  08 
36  09 
23  11 
OS    13 


7B  11*5 

78  1005 

75  14^0 
78  1410 
78  1 1 : 0 
73  12:0 

78  1  1  00 

78  1  0C>5 

TB  14C'Q 

76  095  5 
78  13(5 
78  0910 
70  12^0 
78  16'5 
73  09E0 
73  1315 
7g  101$ 
7g  1410 
78  I  030 
76  I  4  1 5 


78     1055 


I  SCO 
I5C0 
10C0 


3900S 

6 

39028 

e 

33013 

6 

33056 

6 

39062 

6 

33070 

5 

39103 

6 

331  14 

6 

39123 

6 

39130 

6 

391  37 

6 

39153 

6 

39160 

6 

391  89 

6 

391  96 

6 

392C3 

6 

39239 

6 

39454 

5 

394S0 

6 

33520 

6 

39517 

6 

39612 

6 

39696 

G 

39723 

6 

MAX IMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     t • ) 

MI NJMUM 

NO    OF    SAMPLES 


DATE    OF    REPORT       35    OCT    79       PAGE 
STATION    10:        16-0184-010-02 


MAJOR  BASIN 
MIMOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
GRAND  RIVER 


90i 

sco 


80         8  1 
TOTAL       FECAL 

COLIFORM  COLIFORM 

MF/tQOML  MF/100MI. 


1000 
BOO 

90 
364 

70 
160 
770 

30 
108 


440 

80 

2100 

360 

140 

370 

100 

900 

12200 

400 

54  00 

1  3200 
241 


10. 
10 
20. 
4. 


10, 

4. 


24 

2, 

2e. 


14. 
6. 

13. 
120. 

20. 
324. 

324 


L 


24 


24 


19         20         21  23 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd   FILTERED      TOTAL  FILTERED   FILTERED 

DY  MO  VR  LMT    OIST  BRG  DEPTH       AMMONIA  KJELDAHL  N02-N 

FEET       MTRS  MG/L       MG/L  MG/L 


N03-N 
MG/L 


1 1 

01 

'8 

IOCS 

17 

01 

78 

1  430 

10 

01 

78 

1440 

34 

01 

78 

1  1  30 

31 

01 

78 

1220 

07 

02 

78 

1100 

14 

02 

78 

1005 

15 

02 

78 

1400 

23 

02 

78 

0956 

27 

02 

7B 

13CS 

06 

03 

78 

0920 

13 

03 

7  8 

1230 

0  730 
0.773 
0.600 
0.850 

1  .480 

0  520 

1  .000 
1  .  1BQ 
1  .060 


1 


250 
170 
350 
480 
060 
340 
590 
670 
710 
390 
570 


0  043 
0.031 
0  .047 
0  032 
0  074 
0  082 
0.074 
0.078 
0.155 
0.072 
0.052 
0-040 


710 
620 

410 
020 
2  50 
120 
3-10 
790 
4  70 
6  70 
700 


.0    479152! 

0    4 

fEGION:     03 

84 

805 

3 

M .  F 

WATER 

DISS, 

ENTER . 

TEMP, 

02 

Mf/IOOML 

DEG    C 

MG/L 

10.        L 

3.0 

10    5 

30 

2    0 

11.6 

20. 

1  ,0 

12.0 

10. 

1  ,0 

12.0 

16. 

2.0 

12.2 

10. 

1-0 

11.6 

68. 

1.0 

12.0 

4.        L 

1  .0 

12.0 

38. 

3.0 

12.6 

B4. 

3.0 

13.2 

6 

2    0 

14,0 

16. 

4-0 

13,6 

4. 

3.0 

14    7 

66, 

3.0 

113 

22 

3    0 

13.2 

34, 

2   0 

10. e 

18. 

6    0 

11.5 

2.        L 

17.0 

11.3 

6. 

16    0 

9.6 

136. 

23  -LI 

10.2 

10. 

31  .0 

8.5 

136. 

16.0 

11.4 

312. 

2.5 

13-4 

5SG. 

1  .5 

12-6 

580. 

23.0 

14,  7 

25  .  ■     D 

5.7 

119 

2. 

1     0 

8,5 

INRGNC 

N 

MG/L 

3.433 
3.324 
3  057 
3,902 


804 
722 
i&4 
04  6 
665 
392 
792 
4B0 


TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 


0  620 
0.397 
0,750 
0  -  630 
0  .580 
0.820 
0  .  5S.-0 
0  4'JO 
0  650 
O  740 
0.530 
0.680 


23 
TOTAL  N 


003 
72T 
807 
632 
384 
542 
054 
536 
335 
1  32 
322 
160 


STORET    COOE: 

02 

003 

0150 

MILEAGE: 

82.80 

1 

33 

34 

5-DAY 

TOTAL 

FILTERE3 

BOO 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

0.3 

0.089 

0.054 

0.8 

0.063 

0.035 

1  .5 

0    079 

0.042 

0.4 

0,09  5 

0.060 

0.4 

0    078 

0.065 

1  .8 

0    144 

0.060 

1  .4 

0,038 

0.054 

1  .0 

0.094 

0.068 

0.4 

0.106 

0,057 

0.6 

0.085 

0.047 

0.8 

0  .07  9 

0.04B 

1  .0 

0.07  3 

0.034 

2.0 

0.  104 

0.047 

1  .6 

0.067 

0.041 

3.0 

0.123 

0.056 

0.8 

0.078 

0.034 

I  .5 

0,04  3 

0.022 

0.8 

0    090 

0.036 

1    0 

0,03  7 

0.028 

0.6 

0    075 

0,017 

1  .0 

0.086 

0,033 

1  ,6 

0-082 

0.037 

2,6 

0-162 

0 .  042 

3.0 

0.  162 

0.068 

1.3 

0.090 

0.044 

0.3 

0.04  2 

0.O17 

23 

5 
TOTAL 
S0LI05 
MG/L 

490.0 
447,0 
453.0 
453.0 
434.0 
49T  .  0 
502.0 
523.0 
523  O 
558.0 
519.0 
544.0 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 


5,  4 
2,5 


35 


2 

0 

6 

3 

6 

4.0 

3    0 

5.0 


23 

7 
OISS. 

SOLIDS 
MG/L 

4Q7 
444 
448 
451 
431 
4  56 
500 
519 
530 
554 
516 
539 


15 

03 

78 

1  54S 

20 

03 

7  6 

0950 

20 

03 

78 

121!i 

1  7 

04 

7B 

104b 

23 

05 

78 

1  440 

14 

06 

78 

1030 

12 

07 

78 

1  4  1  !i 

01 

08 

78 

1055 

26 

09 

70 

1500 

22 

11 

78 

1500 

06 

12 

78 

1000 

0,930 
0 .  7  30 
0    490 


.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AI'G    OR    GEOM   MH     {  *  > 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    MO    TR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

PEET  MTRS 


04 

01 

78 

1  155 

11 

01 

78 

1  OOSI 

17 

01 

78 

14  3(1 

18 

01 

78 

1440 

24 

01 

78 

1  130 

31 

01 

78 

1 22(1 

07 

02 

7  8 

1  100 

14 

07 

78 

1005 

15 

02 

78 

14  00 

22 

02 

78 

095<: 

27 

02 

78 

T306 

06 

03 

78 

092(1 

13 

03 

78 

1230 

15 

03 

7  6 

1  645 

20 

03 

78 

095(1 

23 

03 

78 

1215 

17 

04 

78 

1045 

23 

06 

7B 

1440 

14 

06 

78 

1030 

12 

07 

7B 

1415 

01 

08 

78 

105S 

26 

09 

78 

1500 

32 

1  1 

78 

1500 

06 

12 

78 

1000 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN     j » ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


010 
09S 
048 
028 

026 
380 
427 


1  .480 
0.613 
0.010 

23 

107 
CALCUL 
D- SO  LIDS 
MG/L 


2  70 


270 
270 
270 


1  .620 
1  .240 
1  .  10 

0 .  700 


0.044 
0.023 


670 

780 

830 

590 

710 

16 

32 


2.060 
T  .353 
0.590 


COND. 

2  5C 

UMHOS 


?95 
710 
735 
7B0 
710 
720 
795 
810 
835 
900 
815 
880 
810 
705 
605 
415 
625 
640 
600 
520 
630 
700 
700 

900 
710 
415 


039 
031 
044 
065 
043 
01:7 
041 
044 
04  2 


BOO 
240 
23 


0,  155 
0.053 
0.017 


TURB. 
F0RMA2IN 

UNITS 


2.60 
6.30 
4  10 
5.30 
3.20 
3.20 
2.40 
4.80 

17.00 
6.30 

14 

12,00 


3.  1  70 
2.0IO 
2.  ISO 
1  .740 
1  4)10 
3.010 
2.  81 
2,91 

3.700 
2.837 
1  .480 


56 
CHLORIOE 
MG/L 


22. 

6.45 


45 

5 

63 

0 

47 

0 

45 

0 

61 

0 

65 

0 

70 

0 

98 

0 

63 

0 

9  b 

0 

99 

0 

53 

0 

41 

0 

16 

5 

31 

0 

57 

58 

a 

38 

0 

52 

0 

55 

58 

99 

0 

57 

0 

16 

5 

3.774 
3.993 
3  759 
3.413 
2  .  064 
2.341 
I  -831 
1  .525 
3.077 
3.2  34 
3-379 

4,  793 
3.502 
1-535 


59 

SULPHATE 


56.0 

59.0 

51    0 

Sa. 

60 

53. 

57 

68. 

75 

78 

70. 

73. 

73 


78.0 
58.1 

5.5 


0  .  6rJ0 
0.510 
0  610 
0  4  08 
0.660 
0  684 
0  7Q2 
0.562 
0.684 
0.780 
0.893 

0.893 
0.640 
0.397 

23 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


3 

75 

3 

76 

3 

60 

3 

bo 

3 

30 

3 

55 

3 

10 

3 

75 

2 

85 

3 

95 

1 

95 

0 

60 

1 

40 

3 

05 

1 

15 

3 

00 

2 

30 

2 

95 

3 

80 

2 

84 

0 

60 

4  ,  464 
4,503 
4.369 
3.901 
2.724 
3.025 
2.613 
2.007 
3. 761 
4.014 
4.2  72 


5.335 
4.  142 
2,087 

23 

95 
ACIDITY 
PH  8.3 
MG/L 


20 
3. 


20  0 
3.3 
0.0 


503 

436, 

3B7 

233 

351 

4IE, 

405. 

338. 

428. 

436- 

482 


568.0 
452.2 
283.0 

23 

52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


270 
26B 
2  70 
267 
255 
266 
265 
262 
27B 
251 
264 
238 
204 
242 
220 
170 
203 
197 
172 
182 
IBS 
221 
230 

27B 
234 
170 


38. 
8.3 


23 

55 
PH 
AT  LAB 


8-04 
7.BB 
B.26 
6.02 
7-59 
8.  1  1 
8.  13 
8.32 
012 
B.24 
8.14 
8.35 
8.23 
8  24 
3-  16 
8.28 
6  49 
8.41 
8.68 
6.48 
6  57 
8.21 
8.04 

B.6S 
B.21 
7.59 


4B7 
433 
369 

347 
403 
395 
326 
419 
429 
444 

554 
451 
326 

22 

208 

TOTAL 
I  RON 
MG/L. 


0.  180 

0.290 

0.2  50 

0.180 

0.180 

0.690 

0.220 

0.240 

0.230 

0.1  20 

0.220 

0.310 

0.740 

D.420 

0.32 

0.300 

0.230 

0. 14 

0.320 

0.340 

0,190 

0.32 

1  .2 

t  .3 

0.364 

0.120 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE:  GRAND  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  GLEN  MORRIS  BRIDGE 


DATE  OF  REPORT   55  OCT  79   PAGE    186 
STATION  ID:   16-0184-010-02 


STATION 

TYPE: 

RIVER 

MAJOR    BASIN:     GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE 

1RIE 

003 

TERM    STREAM:     GRAND 

RIVER 

0150 

STN    NO: 

10 

LAT 

LONG: 

y  7  m 

17    0552950 

0    4791525 

0    4            REGION:     02 

M I  L  EAG  E  : 

82.80 

25 

76 

72 

74 

69 

67 

66 

41 

265 

203 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

PHENOLS 

CALCUL 

TOTAL 

TOT .    MAG 

COLOUR 

PT55IUM 

SODIUM 

COD 

TOTAL 

TOTAL 

OY   MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESILM 

HAZEN 

K 

\A 

ARSENIC 

ALUM  I  MUM 

FEET 

MTBS 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

04   01 

78 

1155 

.3 

1  .01 

95.00 

26.00 

2    50 

29    00 

37 

0.100 

1  1     01 

78 

10C5 

1 

1.0L 

335.0 

92.00 

25.50 

20 

2    6D 

45.00 

34 

0 . 00 1 L 

0  .  1  00 

17    01 

76 

1430 

.3 

1  .01 

330.0 

90.00 

25.50 

30 

2,50 

25    00 

49 

a  .ooi 

0.060 

18    01 

76 

1440 

■ 

1.5 

351  .  0 

101 .CO 

24.00 

30 

2.55 

29    CO 

49 

0.005 

0  .  200 

54    01 

78 

1130 

.3 

1  -0L 

325.0 

87.00 

25.00 

15 

2    80 

33.00 

21 

0 . 00 1 L 

0.180 

31    01 

78 

1220 

.3 

1  .OL 

31  1  .0 

S4.00 

24.50 

15 

2.70 

29.00 

21 

O.OOU 

0.050L 

07    02 

76 

1  100 

. -1 

1  .OL 

330.0 

91  .00 

25.00 

20 

2.50 

28.00 

63 

0.001 

0.070 

14    02 

78 

1005 

.3 

1  .OL 

341  .0 

93.00 

26.50 

2.85 

3S  .  00 

34 

0 . 00  1  L 

0.030 

15    02 

78 

1400 

■ 

1  .0 

329.0 

89.00 

26.00 

30 

3.20 

44  .00 

43 

0 . 00 1 L 

0.  1  20 

22    02 

78 

0955 

.3 

1  .OL 

339.0 

93.00 

26.00 

20 

3.00 

48  .00 

34 

0 . GO  1  L 

0     110 

27    02 

78 

1  305 

.3 

1  .0 

332.0 

90.00 

26.00 

20 

2.90 

65  .  00 

35 

0 . 00  1  L 

0.  120 

06    03 

78 

0920 

.3 

1  .OL 

350.0 

95.00 

27  .  50 

20 

2.95 

40.00 

24 

0 . O0 1  L 

0.100 

13    03 

78 

1230 

.3 

11.0 

318.0 

86.00 

25.00 

20 

3.  10 

69.00 

39 

0 . 00 1 L 

0.130 

IS   03 

78 

164  5 

.3 

1  .0 

259.0 

73.  DO 

21  .00 

30 

3.05 

67.00 

SO 

0.001L 

0.400 

20   03 

78 

0550 

■ 

2.0 

302.0 

83.00 

23.00 

20 

3.15 

36.00 

76 

0.001L 

28    03 

78 

1213 

.3 

T  . 

265. 

74. 

19.5 

40 

2.8 

24. 

37 

0 .  00 1 

0.970 

17    04 

78 

1045 

.3 

I  .OL 

202.0 

56.00 

15.00 

35 

2.  15 

9  .  90 

29 

0  .001 

0.8S0 

23    05 

78 

14  40 

' 

1  .OL 

243.0 

67.00 

1  B .  50 

30 

2.30 

1  7  .  00 

37 

0.001 

0.1  10 

14    06 

78 

1030 

-' 

1  .     L 

24  S. 

64. 

21  . 

34 

2.  IS 

10.2 

1S 

12    07 

73 

1415 

.3 

1  .OL 

205.0 

56.00 

22.00 

38 

3.20 

41  .00 

53 

0 . 00 1 L 

0.110 

01     08 

78 

1055 

-3 

1  .OL 

229.0 

58.00 

20.50 

27 

2.50 

24.00 

39 

0.001 

0.35 

26    C9 

78 

1500 

.3 

1  .OL 

244.0 

63.00 

21  .00 

35 

3 .  65 

35.00 

33 

o.ooi 

22    11 

7B 

1500 

.3 

1  .     L 

289. 

7B. 

23 

37 

3    <:5 

35. 

62 

0.001 

0.310 

06    12 

78 

1000 

>. 

2. 

2B0. 

75. 

22.5 

39 

3    5 

53. 

39 

0  .001 

1  .  000 

MAXIMUM 

11  .0 

351  .0 

101 .00 

27.50 

40 

3    05 

69.00 

78 

0.005 

i  .ooo 

AVG 

OR    GEOM    MN     {  " 

1  .50 

294.1 

80.54 

23.31 

28 

2- 86 

36    46 

40 

0 .0010 

0.2620 

MINIMUM 

1  .0 

202.0 

56.00 

15  .00 

15 

2     15 

9.90 

18 

0.001 

0.050 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET 


04  01 

I  I  01 

17  01 

1B  01 

24  01 

31  01 

07  02 

14  02 

15  02 
22  02 
27  02 
06  03 


78  1155 
78  1005 
78  1430 
78  1440 
78  1 1 30 
78  1220 
78  1100 
78  1005 
78  1400 
78  0955 
7B  1305 
78  0920 


221 

225 

229 

215 

249 

20! 

238 

217 

p    PJ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

10TAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TH 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

COBALT 

RS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

.3 

0.010L 

0.010L 

0.022 

0.020L 

.3 

0.020L 

0.020 

0 .030L 

0.0051. 

0.020 

0.026 

0.020L 

0.020L 

.3 

0.020L 

O.OlOL 

C.030L 

0.0051. 

O.OIO 

0.032 

0.020L 

0.0201. 

.3 

0 . 020L 

D.010L 

0.030L 

0    0051. 

0.030 

0.029 

O.02OL 

0.020L 

.3 

0.040L 

O.OlOL 

0.030L 

0.0051. 

0.  040 

0.026 

O.02O 

0.020L 

.3 

0.020L 

0.010 

0.030L 

0.0051. 

0.030 

0    028 

0. D20L 

0.020L 

.3 

Q.040L 

0.010 

0.0.301 

O.U05I. 

0.040 

0.092 

0.020L 

0.020L 

.3 

0.020L 

0.010L 

0.030L 

0.005L 

0.040 

0.033 

0.020L 

0.O20L 

.3 

0.020L 

0.030 

0.C30L 

0.0051. 

0.060 

0.036 

0    020L 

0.020L 

.3 

0.020L 

0.010L 

0.030L 

0.005L 

0    050 

0.036 

0.020 

0.020L 

.3 

0.020L 

O.OlOL 

0.03UL 

0.0051. 

0.050 

0.026 

0.020L 

0.020L 

.3 

0.020L 

0.020 

0.030L 

0.005L 

0.080 

0.036 

0.020L 

0    020L 

13   03 

78 

1230 

.3 

0.020L 

O.OlOL 

0.030L 

0.0051. 

0.030 

0    047 

0.020L 

0    020  L 

15    03 

78 

1645 

.3 

0.02QL 

0.020 

0.030L 

0.0051. 

0,058 

0.G56 

0.02OL 

0    020L 

20    03 

7B 

0950 

.3 

0    040 

0.020L 

20    03 

78 

1215 

.3 

0.040L 

0.010 

0.030L 

0. 005L 

0.020 

0.024 

0.020L 

0.020L 

17    04 

78 

1045 

.3 

0.040 

0.020 

0.030L 

0.005L 

0.020 

0.045 

0.020L 

0    020L 

23    05 

78 

1440 

.3 

0.020L 

O.OlOL 

0.030L 

0.005L 

O.OlOL 

0.040 

O.OlOL 

0.020L 

14    06 

78 

1030 

.3 

0.014 

12    07 

76 

1415 

.3 

0.020L 

0.020 

0.030L 

O.OOSL 

0.01 OL 

0.041 

0.020L 

0    020  L 

01     08 

78 

1055 

.3 

0.04    L 

0.01 

0.03     L 

0.005L 

0.01     L 

0.039 

0.02    L 

0.02     L 

26    09 

78 

1500 

.3 

0.O23 

2S     11 

78 

1500 

.3 

0.020L 

0.010L 

0.030L 

0 .  005 1. 

0.020 

0.028 

0.030 

0.020L 

06    12 

78 

1000 

.3 

O.020L 

0.020L 

0.030L 

0 .  005 1. 

0-050 

0.076 

0.020L 

0 .020L 

MAXIMUM 

0,040 

0.030 

0.030 

0 .  005 

0.080 

0.092 

0.030 

0.020 

AVG    OR    C 

I"  1 

0.025D 

0.0 140 

0. 0300 

0.OO50 

0.033D 

0.038 

0 .020D 

0.0200 

MINIMUM 

0.G20 

0.010 

0 .  030 

0 .  005 

0.010 

0.014 

0.020 

0.020 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  GRAND  RIVER 

SAMPLE  POINT :•  FIRST  BRIDGE  DOWNSTREAM  GALT  STP  UL-22 

STATION  TYPE:  RIVES    FLOW  GAUGE  FED  02GAO03 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


04  01  78 

05  01  78 
II  01  78 


17  01  78 
IB  01  78 

23  01  78 

24  01  78 

30  01  78 

31  01  76 
07  02  78 
10  02  78 
M  02  78 
(S  02  78 

22  02  78 
27  02  78 
06  03  78 
13  03  7  8 
15  03  78 
20  03  78 

23  03  78 

02  04  7B 

03  04  78 

04  04  7B 

05  04  7B 

06  04  78 

07  04  78 


1120 
1630 
0950 
1540 
1415 
0920 
1610 
1115 
14  55 
1210 
1  045 
1435 
1445 
1345 
0945 
1255 
0855 
1215 
1045 
0935 
1205 
1530 
1340 
1020 
1010 
0940 
0940 


934 

901 

444 

60 

SAMPLE 

SCO 

flow  cfs 

TOTAL 

NO 

CO  LI  FORM 
KF / 1 0OM  L 

39006 

6 

690.00 

30. 

45812 

2 

3 

0 

879.00 

39029 

S 

862.00 

I  600. 

45328 

2 

3 

0 

862.00 

39044 

6 

922.00 

50. 

38045 

6 

961 .00 

70. 

45844 

2 

3 

0 

780.00 

39063 

6 

749.00 

310. 

45859 

2 

3 

0 

929.00 

39071 

6 

950.00 

100. 

39103 

6 

749.00 

520. 

45876 

2 

3 

0 

689 . 00 

391  04 

6 

625    00 

52. 

39124 

E 

6 1 1 . 00 

196. 

391  31 

6 

551     00 

350. 

391  38 

6 

533.00 

20. 

39154 

526.00 

190. 

39161 

6 

52S.00 

40. 

39178 

6 

742.00 

1180. 

39197 

6 

g50.OO 

50. 

39204 

6 

2660 . 00 

430. 

A60O2 

2 

3 

0 

6S90.0O 

46826 

2 

3 

0 

64  30.00 

46829 

2 

3 

0 

5230.00 

46832 

2 

3 

0 

6250.00 

46835 

2 

3 

0 

6960.00 

46839 

2 

3 

0 

8230.00 

MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM:     GRAND    RTVER 

U    T    M:     17    0555550.0    1796050.0    4 


81  84 

FECAL  M.F. 

COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/IOOML 


STATION    ID:        16-0184-011-02 

STORET    CODE;     02 
003 
0150 


10. 


2. 
14. 
2. 


10 


60S 
WATER 

TEMP. 
OEG    C 

2    0 


3.0 

2    0 

o.o 

2.2 

3.Q 
2.5 
3.5 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

110 

11.0 

13.0 

ii. a 


12 

0 

10 

4 

12 

0 

11 

2 

13 

a 

13 

6 

12 

B 

1  1 

6 

5-DAY 

BOO 

MG/L 

1  .0 

0.6 


MG/L 

0  107 
0.  100 
0.093 
0.115 
0  .  068 
0.074 
0.077 
0  120 
0.087 
0.  109 
0.  100 
0.  101 
0    070 


098 
084 
074 
094 
091 
112 
106 

I  2  a 

290 
212 


0.238 
0.312 
0,310 


SAMPLE  INFORKATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    187 


12  04 

13  01 

14  01 

17  G4 

11  05 

23  05 
01  06 
14  06 

12  0? 

I  8  07 

01  oa 

II  09 

18  09 
26  09 
1?  10 
23  10 
22  11 
06    12 


78  1423 

78  1503 

7S  1645 

78  161  3 
1535 

78  1745 

78  0915 

78  1715 

78  151-3 

78  092  5 

78  1613 

78  1 52  3 

78  1730 

7B  1833 

78  101 5 

73  182  3 

78  1B00 

78  094  5 

78  152  J 


MAXIMUM 

AVG    Oil    6E0M    MN     |- J 

M I N I  MUM 

NO    Of    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOU>*       STN       STN    SAMP       Pj 
OY    MO    VR    LMT  D1ST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


04 

01 

78 

1  120 

OS 

01 

78 

1630 

11 

01 

7B 

0950 
1540 

17 

01 

78 

1411? 

18 

01 

7B 

0921) 

23 

01 

78 

16  tl) 

24 

01 

78 

111!; 

30 

01 

78 

14  55 

31 

01 

78 

1210 

07 

02 

7a 

104!i 

10 

02 

78 

1435 

n 

02 

78 

14  41i 

15 

02 

78 

I34S 

22 

02 

78 

094!; 

27 

02 

78 

125!i 

06 

03 

78 

085!> 

13 

03 

76 

121!; 

15 

03 

76 

1046 

20 

03 

78 

093!i 

28 

o;i 

78 

120!; 

02 

04 

78 

1  530 

03 

04 

78 

1340 

04 

04 

78 

1020 

05 

04 

76 

1010 

06 

04 

78 

0940 

07 

04 

78 

094O 

12 

04 

78 

14  2*i 

13 

04 

78 

1500 

14 

04 

7B 

1641. 

46034 

2 

3 

0 

1 1000  00 

46039 

2 

3 

0 

1 1800.00 

46045 

2 

3 

0 

15100.00 

46049 

2 

3 

0 

4030.00 

39216 

6 

4030.00 

480. 

46060 

2 

3 

0 

1260.00 

39293 

6 

1660.00 

240. 

46073 

2 

3 

0 

675.00 

39469 

6 

685.00 

1S00 

39509 

6 

509  00 

400, 

46095 

2 

3 

0 

409  00 

39536 

6 

540  00 

130. 

46195 

2 

3 

0 

4  7  3.00 

46851 

2 

4 

0 

14  90. 00 

39601 

6 

630-00 

7900. 

46384 

2 

3 

0 

509.00 

46386 

2 

3 

0 

604.00 

39685 

6 

71 5.00 

600. 

397  t  1 

6 

1320.00 

16100.00 

2512.26 

473.00 

IB40. 

7900. 

247. 

20 

34 
F1LTEHED 
REACTIVE 
P    MG/L 


065 
056 
056 
.05  1 
.033 
03B 
045 
070 


0  .068 
0.O7I 
0  064 
0  057 
0,062 
0,055 
0.057 
0.052 
0.047 
0,  044 
0.048 
0.0S7 
0.110 
0.073 
0.070 
0.071 
0,063 
0  .076 
0.  07B 
0.058 
0.  043 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 


0.372 
0.114 
0.7B0 
0.300 
0.662 
0.770 
1  .070 
1  .  100 
0.892 
1  .520 
0.720 
0.  184 
0.662 
I  .340 
0.  900 
0.630 
1  -200 
1  .000 
1  .  140 
0.  750 
0.470 
0.430 
0.374 
0.39S 
0.342 
0.318 
0.294 
0.  228 


0.188 
0.  186 


46 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0  860 

1  .230 
I  .360 
1  .470 
1  -220 
1  .490 
1  .620 
1  .740 
1.410 
2.  160 
1  .270 
1  550 
1  .  I  90 
2.300 
1  .310 
1  .250 
1  .620 
I  610 
1  .920 
1  .370 
l  ,  10 

l  260 
1  .220 

1  .230 
1  .680 
1  .440 
1  .  ISO 
1  .380 
1  -080 


FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0.  1  IS 

0.060 

0.028 
0,057 


0.075 
0.082 


.077 
,122 
160 
,073 
,057 
048 
069 
027 
040 


4. 
4. 


14 
24 


30. 
250. 


24 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

3.450 


2,570 
4,  820 


.690 
■  840 


480 
650 
530 

870 
B90 
720 
700 
270 


340. 
17. 
2. 


MG/L 


3.260 
5-647 


4  285 
3  642 

4.239 
4.112 
4.590 
4.573 
5.  147 
4.768 
3  909 
4.047 
3.720 


5.0 

4.5 

3.0 

7.0 

8.0 

18.0 

16  0 

24,0 

16.0 

20.5 

25.5 

23.5 

21  .0 

14.0 


25  S 
6  4 

0.0 


TOTAL 

ORGHC   N 

MO/L 

0.488 
1.116 
0.580 
0.670 
0,558 
0  720 
0  550 
0  640 

0  518 
0,640 
0.550 

1  .366 
0.508 
0.960 
0.410 
0.620 
0.420 
0.610 
0  780 
0,620 
0  630 
0,830 


0.846 

0.93B 
1  .362 
I  .  146 
0.  952 
1  .  192 
0.894 


11-2 
7.2 


io.  e 

7.9 


11  .4 
12,2 


23 
TOTAL  N 


MG/L 

4.425 
4  230 
4  170 
4.  120 
3  816 
6  367 

3  840 
4.737 

4  010 
4.925 
4.192 
4.400 

4  747 
5.072 
5.000 
5.193 
5.567 

5  378 
4  689 
4  667 
4,350 
4  860 
4.870 


1  .640 
5.  130 
4  940 
3.810 
3.860 
2.880 


1  .0 

1  .4 

1  .5 
2.0 
1  .2 
O.B 
1  .0 
3.0 
1  .0 
1  .0 
1  .4 
1  .8 
2.2 


29 

29 
FILTERED 
N02    +N03 

MG/L 

3.000 
2.650 

2.220 
2.600 


600 
650 
750 
360 
500 
500 
630 
480 
800 


0.2  39 
0.312 
0.  1B4 
0.07S 
0  063 
0.05S 
0.066 
0.  199 
0.078 
0.1  12 
0  .  1  30 
0-089 
0.  152 
0.184 
0,  151 
0.  I  19 
0.112 
0.1  10 
0.  122 

0.312 
0.132 
0.055 

45 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

449.0 


448.0 
468.0 


440.0 
467.0 


477 
532 

559 
540 
604 
524 
454 
387 


17  04 

1  1  05 

23  05 

01  06 

14  06 

12  07 

18  07 
01  08 
I  I  D9 
18  09 
26  OS 
17  10 
23  10 
22  11 
06  12 


78  15  10 
1535. 

78  1741, 

78  091'.; 

7B  1715 

7B  1510 

7B  0925 

7B  1615 

78  1520 

78  17  30 

78  1630 

78  ion; 

78  182(1 

78  1800 

78  0945 

78  1525 


MAXIMUM 

AI'G  OR  GEOM  MN  (•) 

MINIMUM 

NO  OF  5AMPLES 


SAMP  DTE  HOUP   STN   STN  SAMP   Pd 
Dr  MO  VR  Lit    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


04 

01 

78 

1  12(1 

05 

Oi 

78 

1630 

11 

01 

78 

0950 
1540 

17 

01 

78 

1 4  1  !i 

IB 

01 

78 

092(1 

23 

01 

78 

:  610 

24 

01 

78 

1  1  l!i 

30 

01 

76 

1455 

31 

01 

78 

131(1 

07 

02 

78 

1045 

10 

62 

78 

1435. 

14 

02 

78 

144*. 

15 

02 

78 

1345 

22 

02 

78 

0945 

27 

02 

76 

125Ei 

06 

03 

7B 

0B55 

13 

03 

78 

I315 

15 

03 

78 

104«, 

20 

03 

78 

0935 

28 

oa 

7B 

120!. 

02 

04 

7B 

1530 

03 

04 

7B 

134(1 

04 

04 

76 

1020 

05 

04 

78 

10tCI 

06 

04 

78 

0940 

07 

04 

78 

0940 

12 

04 

78 

142E 

13 

04 

7B 

1500 

14 

04 

78 

1645 

17 

04 

78 

1510 
153*, 

11 

OS 

78 

174* 

0,037 

0.230 

0 

750 

0.520 

3 .  1  80 

2 

.430 

0 ,  037 

0.180 

0 

630 

0.027 

2.440 

2,647 

0.4  50 

3-  097 

284  .0 

0,010 

0-  172 

0 

S30 

0.65B 

3010 

2 

.  180 

0  ,020 

0.066 

0 

730 

0.076 

2.  130 

2  272 

0.664 

2-936 

350  .0 

0,065 

0.  188 

1 

370 

1  .  182 

3.750 

2 

.380 

0,035 

0.  148 

a 

92 

0.  165 

2.03 

2.343 

0.772 

3.  115 

427  . 

0.035 

0.0B6 

D 

870 

0.069 

1  .760 

1  .915 

0.784 

2.699 

416.0 

0.038 

0-030 

0 

840 

0.810 

3  030 

2 

190 

0.  035 

0.044 

0 

610 

0.020 

2.330 

2.394 

0.566 

2.960 

361  .  0 

0.  055 

0.  142 

o 

800 

0.658 

2.800 

2 

000 

0.  043 

0.  142 

0 

960 

0.818 

2.  260 

1 

300 

0  .  080 

0.092 

0 

740 

0,  165 

2-930 

3.  187 

0.646 

3.835 

448 .  0 

0.  054 

0  141 

0 

920 

0.779 

3-720 

2 

800 

0  .031 

0.008 

0 

790 

0-782 

3.040 

2 

250 

0  ,05t 

0.366 

i 

16 

0  ,  053 

2.60 

3.019 

0.794 

3.813 

462. 

0.036 

0.450 

i 

'6 

0.039 

2  71 

3.  199 

0.710 

3  909 

449. 

0.110 

1  .  520 

2 

300 

0.165 

4.  820 

5.647 

1  ,  366 

6.367 

3 

750 

604  .0 

0  ,  054 

0.486 

1 

237 

0.073 

2.972 

3  689 

0  749 

4  024 

2 

551 

457  .2 

0  Ol  0 

0.008 

0 

610 

0.020 

1.760 

1  .915 

0.410 

1  .640 

0 

360 

2B4.0 

46 

46 

45 

24 

24 

24 

45 

45 

22 

23 

6 

7 

07 

14 

16 

56 

59 

208 

25 

47 

SUSP 

DISS 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

TOTAL 

PHENOLS 

ORGANIC 

SOL  IDS 

SO  LI  OS 

D-  SO LIDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

IRON 

C  AS  C 
MG/. 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

3.6 

735 

2.80 

43  5 

3,. I 
2.2 

482 

790 
800 

3.10 
3  20 

69  0 

57.0 

0.210 

1  .0 

7.0 
7 , 0 

8,7 

790 

4.40 

7^0 
7.0 
7  .0 

8,4 

440 

7I0 

5  10 

39.  B 

52,0 

2.8 

465 

745 

3.60 

49-5 

55  0 

8.3 

765 

5.40 

l.OL 

8.1 

477 

780 

6.60 

59.0 

62.0 

6-3 

720 

4.50 

9.3 

431 

710 

5.  BO 

47.0 

55.0 

4.9 

462 

735 

3.30 

48  5 

57 . 0 

5.  1 

830 

2.90 

0.210 

4.0 

3  .0 

6  .0 

471 

J  55 

4.60 

53-0 

6B  0 

3.0 
3  ,0 

6.  1 

526 

845 

7.30 

73-0 

70.0 

a  .7 

810 

3  80 

60.0 

73.0 

3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3  0 
3.0 

4.7 
1.8 
6.5 

554 
538 
598 

900 
8.(0 
985 

4  80 
3.20 
5.00 

93. 0 

63.  0 

652.0 

75.0 
75.0 
78.0 

21  .0 

503 

835 

21  00 

99-0 

64.0 

9.0 

445 

?I5 

6.70 

53.0 

56.0 

22. 

365 

600 

14. 

38.0 

37.5 

106-0 

419 

32.00 

2,900 

1  .OL 

67.0 
42.0 

421 

26.00 

2.  100 

1  .OL 

1  ,0 
1  OL 

5.1 

85.0 
141.0 

435 

34  00 

3  300 

5.0 

405 

46.00 

4-700 

2.0 

5.2 

1  38  .0 

420 

53.00 

4,400 

1  OL 

4  .4 

126.0 

365 

70  DO 

4.500 

1  .  OL 

5.7 

218  0 

360 

81  00 

7 .  000 

1  ■  OL 

5.S 

95  -0 

350 

50.00 

3.200 

1  .OL 

S.O 

13.0 

430 

12.00 

1.01 

s.o 

5.0 
S  7 

14. a 

270 

415 

14.00 

16.5 

27.0 

4.9 

S70 

2  80 

0.170 

(  C  0  N  T  0  ] 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE;  GRAND  RIVER 

SAMPLE  POINT:  FIRST  BRIDGE  DOWNSTREAM  CALT  STP  UL-22 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02GA003 


samp  dte  hour  stn  stn  samp  pu 
dy  mo  yr  lmt   dist  brg  depth 
feet    mtrs 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    488 
STATION  ID:   16-0184-011-03 


23    05 

7  a 

0915 

.3 

01     Co 

78 

1715 

.3 

14    06 

78 

1510 

.3 

12    0? 

78 

0925 

-3 

IB    07 

78 

1615 

J 

Ot     08 

76 

1520 

i 

11     09 

78 

1730 

.3 

IB    09 

78 

1830 

3 

26    09 

78 

1015 

.3 

17     10 

78 

1820 

.3 

23    10 

78 

1800 

3 

22    11 

78 

0945 

3 

06    12 

78 

1525 

.3 

MAX  I  MUM 

AVG    OR 

GEOM    MN 

I  •  1 

MINIMUM 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
GRAND  RIVER 


6 

7 

107 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

OLIDS 

50LIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

7.0 

343 

11.0 

24. 

403 

17.0 

399 

12-0 

13.0 

34B 

13.0 

75.0 

13.0 

4  35 

10.0 

21  .0 

10. 

452 

28. 

421 

598 
455 
343 


U  T  M:  17  0555550.0  4796050. 0  4 


14  IS         56 

COND.  TUISB.  CHLORIDE 

2SC  FORMAZIN       MG/L 

UMHOS  UNITS 


28.5 

60. 

58.0 

69.0 

49.5 

60.0 

33.5 

61  .0 

70.  0 

53.0 

65 

56. 


270 
270 

270 


525 

4 

70 

690 

2 

50 

640 

4 

1 

630 

6 

BO 

640 

560 

E 

10 

640 

445 

700 

5 

50 

710 

630 

710 

7 

0 

680 

18 

985 

81 

00 

648 

14 

92 

350 

2 

SO 

STORET    CODE: 

02 

003 

0150 

REGION:     02 

MILEAGE: 

86.50 

59 

SULPHATE 

MG/  L 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 
PHENOLS 

UG/L 

47 
ORGANIC 
C    AS    C 
MG/L 

37  .0 

60. 
61  .0 

0.  120 

5.7 
5.8 
S.S 
5.8 

78.0 

7.000 

4.0 

59.6 

2  .  734 

1  .3D 

27.0 

0.  120 

1     0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PU 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


05 

01 

7B 

1630 

1  1 

01 

78 

0950 
1540 

17 

01 

7B 

1415 

18 

01 

78 

0920 

23 

01 

76 

1610 

24 

01 

78 

1115 

30 

01 

78 

1455 

31 

01 

76 

1210 

07 

02 

78 

1045 

10 

02 

78 

1  435 

14 

02 

7B 

1445 

15 

02 

78 

1345 

22 

02 

78 

0945 

27 

02 

78 

1255 

06 

03 

78 

0855 

13 

03 

78 

1215 

15 

03 

78 

104  5 

20 

03 

78 

0935 

28 

03 

78 

1205 

02 

04 

78 

1530 

03 

04 

78 

1340 

04 

04 

78 

1020 

265 

235 

221 

225 

229 

2I5 

249 

23B 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ARSENIC 

MERCURY 

CHROMIUM 

Copper 

LEAD 

CAUM lUM 

ZINC 

NICKEL 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.007 

0.003L 

0.001 L 

0.  041 

0.007 

0.003L 

0.0U1L 

0.041 

0.007 

0.003L 

0.001L 

0.04  1 

0.007 

0.003L 

0.001L 

0.041 

0.007 

0.003L 

0 . 00 1  L 

0.041 

0.008 

0.OO3L 

0  .  00 1 L 

0  ,  052 

0.0Q8 

0 .  OC-3  L 

O.OOIL 

0    052 

o.ooa 

0.003L 

0.001L 

0.052 

o.ooa 

0.003L 

0.001 L 

0  ,  052 

0 .  003 

0.003L 

0.0U1 L 

0    052 

o.ooa 

0.003L 

O.OOIL 

0.040 

o.ooa 

0    003L 

0    00 1  L 

0.040 

o.ooa 

0.003L 

0 . 00 1 L 

0.040 

0.008 

0.003L 

O.OOIL 

0.040 

0  .  oou 

0.003L 

0.0U1L 

0.040 

0    OUS 

0.003L 

0.001L 

0.040 

0    008 

0.003L 

0.001 L 

0  .040 

0.008 

0.003L 

0,001 L 

0.040 

0.008 

0    003L 

O.OOIL 

0.040 

o.ooa 

0.003L 

O.OOIL 

0.040 

0.008 

0.004L 

0  .  00 1 L 

0.037 

0.  140 

0.005 

0.030L 

0  .  00 1 L 

0.026 

0.050L 

0.004 

0-003L 

0 . 00 1 L 

0.024 

05    04 

78 

ioio 

.3 

0.050 

0  .  006 

0.003L 

0 

001  L 

0.029 

06    04 

7B 

0940 

.3 

0.080 

0.008 

0.003L 

0 

oou 

0.032 

07    04 

7B 

0940 

.3 

0.  140 

0.012 

0.010 

0 

001  L 

0.044 

12    04 

7B 

1425 

.3 

0.002 

0,090 

0.007 

0.007 

0    003L 

0 

0U1L 

0.036 

0  .004 

13    04 

7B 

1500 

.3 

0.002 

0.040 

0.006 

0.010 

O.OOB 

0 

001  L 

0.054 

0    008 

14    04 

78 

1645 

.3 

0.001 

0.  070 

0.006 

0.007 

0    003L 

0 

001  L 

0.033 

0.003 

17    04 

78 

1510 

.3 

0  .001 

0.070 

0.006 

0.007 

0    003  L 

0 

001  L 

0.033 

0.003 

1535 

.3 

o.ooi 

0.070 

0 .  006 

0.007 

0.003L 

0 

OOU 

0.033 

0.003 

01     06 

7B 

1715 

.3 

0    003  L 

14    06 

78 

1510 

.3 

0    003L 

12    07 

76 

0925 

-3 

0 . 003L 

1B    07 

78 

1615 

.3 

0 . 003 L 

01     08 

7B 

1520 

.3 

0    003  L 

11    09 

78 

1730 

.3 

0    006 

0.O2O 

18    09 

78 

1830 

.3 

0.008 

0.038 

26   09 

78 

1015 

.3 

0 .  008 

0 .  038 

17    10 

78 

1820 

.3 

0.003L 

0.022 

23    10 

78 

1800 

3 

0.010 

0.027 

22    11 

78 

0945 

.3 

0.010 

0.027 

06    12 

78 

1525 

-3 

0.010 

0 .  027 

MAXIMUM 

0.002 

0.140 

0.007 

0.013 

0 .  030 

0 

001 

0.054 

0    008 

AVG    OR    C 

1*1 

0.001 

0.080D 

0.0C6 

o.ooa 

0. 005 D 

0 

0010 

0.O3B 

0    004 

MINIMUM 

0.001 

0.040 

0.006 

0.004 

0.  003 

0 

001 

0.020 

0    003 

NO  OF  SAMPLE5 


B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


GRAND    RIVER 

AT    BLAIR    BRIDGE 

RIVER 


STATION    ID;       16-0184-012-02 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pd 
OY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


78 


04  01  7B 
11  01  78 
17  01  78 
24  01 
31  01 
07  02  78 
15  02  78 
22  02  78 

27  02  78 

06  03  78 
13  03  78 
20  03  78 

28  03  78 
It  04  78 
15  05  78 

07  06  78 
I  (  07  78 
22  08  78 
19  09  7B 


I  100 
1040 
1340 
1212 

I  145 

I I  50 
1420 
1225 
0915 
1505 
0945 
1020 
1010 
1410 
1230 
1005 
1315 
0943 
1505 


934 

SAMPLE 


901 
SCD 


39004 

4 

39027 

4 

3904O 

4 

39061 

4 

33059 

4 

39099 

4 

39122 

6 

39  1  29 

6 

39136 

6 

391  50 

6 

39159 

6 

39195 

6 

39202 

6 

39216 

3 

392B4 

6 

39467 

6 

39507 

5  7 

39573 

7    9 

39599 

9 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
GRAND  RIVER 


U  T  M:  17  0549625.0  4803700.0  4 


BO         Bl 
TOTAL      FECAL 

COLIFORM  COLIFORM 

MF/100ML  MF/100ML 


100. 


332. 

364. 
5500. 
12O0. 

600. 

400. 

200. 


10. 
10. 
10. 


12. 
630. 
200. 

10. 

4. 
80. 


ENTER . 

MF/1QQML 


10. 
4. 
2. 
2. 
2. 


605 
WATER 
TEMP, 
DEG  C 

2.0 


REGION:  02 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

10.5 


1  030  . 

4 

S 

ao. 

1  1 

Q 

I  00. 

L 

17 

5 

4  . 

L 

21 

0 

10.5 
12.8 


STORET  CODE 


5  DAY 

BOD 

MG/L 


1  .6 
0.4 
1  .0 
0.6 
1  .0 
0.2 
0.2 
0.2 
0.6 
2.0 


TOTAL 

P 

MG/L 

0.  123 
0  350 
0.124 
0.112 
0.350 
0.162 
0.  105 
0.  IBS 
0.08  6 
0  .09  8 
0.134 
0.152 
0.129 
0.695 
0.07  7 
0  076 
0.07  6 
0.071 
0-314 


03 

003 

0150 

94  .  40 

34 
Ft  LTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

0 .  080 
0.058 
0.057 
0.073 
0.  130 
0.  120 
0.  100 
0 .  1 OS 
0.052 
0.059 
0.071 
0.062 
0,075 
0.130 
0.015 
0,044 
0.020 
0 .  055 
0.033 


C    0    N    T    0    ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 

04  10  78  10.35  .3 
15  II  78  1515  .3 

05  II  78  09:?S  .3 

MAXIMUM 

WG  OB  GEOM  MN  (  •  | 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
07  MO  YR  LMT    OIST  SRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


STATION  SUMMARY  REPORT  .  RIVER  BASINS 


04    01 

78 

1100 

.3 

11    01 

78 

10)0 

.3 

17   01 

78 

1310 

.3 

24    01 

78 

1212 

.3 

31    01 

7  8 

1  145 

.3 

07    02 

78 

1  1:50 

.3 

15   OS 

76 

14  20 

.3 

22    02 

78 

12  25 

.3 

27    02 

7a 

0915 

.3 

06    03 

78 

1555 

.3 

13    03 

7a 

0315 

,a 

SO    03 

7S 

1030 

,„3 

28    03 

78 

1  010 

.3 

1  1     04 

78 

1410 

.3 

15    OS 

78 

12  30 

.3 

07    06 

78 

1005 

.3 

11     07 

78 

1315 

.3 

22  oe 

78 

09  13 

.3 

19    09 

78 

1 505 

.3 

04     10 

78 

1035 

.3 

16     11 

78 

1515 

.3 

05    12 

70 

0925 

.3 
MAX IMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     { - ) 

M | N I  MUM 

39625 
39664 
39709 


6000. 

700. 

1040. 

50000. 
97. 


170. 
10. 
«0 


DATE    OF 

DEPORT 

25 

OCT 

79       PAGE 

489 

140 
6.5 
2.0 

9.8 
11.6 
11  .4 

2.8 

1  .2 

2  2 

0.  156 
0.094 
0.  106 

0.043 
0.06B 
0.046 

21-0 
6   3 
0.5 

13.0 

10.5 

7.6 

4.0 
1  .4 
0.2 

0.695 
0.171 
0.071 

0.  130 
0.06B 
O.OlS 

22 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS, 

AMMONIA 

KUELDAHL 

HQ2-H 

N03-N 

N 

DRGNC      N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.  244 

0.350 

0    170 

3.390 

3  .804 

0  .  606 

4.4T0 

461  .0 

2.0 

0 .  320 

1  -480 

0.080 

2    830 

3-430 

0.960 

4,390 

41:6.0 

24.0 

472 

0,  8  34 

1  .800 

0.054 

4.2H0 

5.  168 

0  -  968 

6,  134 

73B.0 

6.4 

733 

0.  740 

1  .400 

0.048 

3,000 

3.  788 

0  .  660 

4.448 

472.0 

3.  1 

469 

0.710 

1  .  600 

0 . 1 30 

2.9.10 

3,  770 

0  .  ft'  -0 

4.660 

4'J2.0 

52.0 

440 

0.610 

1  .  180 

0,090 

3.720 

4  ,  420 

0,5,0 

4.990 

538.0 

3.4 

525 

D.733 

1  .430 

0    083 

3.480 

4-296 

0.S/J7 

4.993 

553.0 

7-2 

546. 

O.710 

1  .300 

0.245 

3.420 

4.375 

0    5*!0 

4.965 

538.0 

3.7 

5J4 

0.460 

0.980 

0    08  3 

3  .  930 

4.479 

0    550 

4.999 

5  !5  . 0 

4.0 

531 

0.  4  30 

0.970 

0-054 

5.201J 

5.734 

0.4 '.a 

6.224 

5  15.0 

3-0 

545 

0.750 

1  .560 

0.043 

4.350 

5.  148 

O.tllO 

5.958 

5i:0,0 

5.4 

575 

0.  7  30 

T  .390 

0.C2& 

3.490 

4.  24S 

O.fct.0 

4.  906 

461  .0 

17.0 

44'. 

0    560 

0.97 

0.037 

3.41 

3.947 

0-4/0 

4.417 

3f:5. 

22. 

361:! 

0.298 

2.46 

0.054 

3.39 

3.752 

2.  152 

5.904 

654. 

417. 

0    038 

0.79 

0.030 

2.85 

2.918 

0.71.2 

3.670 

354. 

24. 

330 

0.  104 

0.700 

0.046 

2.230 

2.380 

0 .  5'J6 

2.976 

380,0 

4.6 

375 

0  .  044 

0.690 

0.024 

1  .560 

1  .658 

0.616 

2.274 

372.0 

6.4 

360 

0.038 

0.79 

0.022 

1  .23 

1  .340 

0.752 

2.092 

342. 

19 

323 

0.119 

1  .SOO 

0.092 

1  .260 

1.470 

I  .  3SI2 

2.852 

4  26.0 

114,0 

312 

0.  030 

0.840 

□  .  140 

1  .410 

1  .  580 

0  .  8  f  0 

2.390 

374.0 

39.0 

335 

0.  1G4 

O-BIO 

0.065 

2.3-10 

2.  559 

0.706 

3.265 

433.0 

3.0 

430 

0.419 

1  .  19 

0.038 

2,36 

2,817 

0-771 

3    588 

440. 

13. 

427 

0.B34 

2    45 

0   24s 

5.200 

5,734 

2.152 

6.224 

73B .  0 

417. 

73^1 

0.419 

1.212 

0.076 

3.007 

3,502 

0.71)3 

4.296 

479,5 

36.  1 

4  53 

0.030 

0.  690 

0.022 

t  .  260 

1  ,340 

0.470 

2.092 

342. 

2.0 

3*4 

NO  OF  SAMPLES 


32 


107 
SAMP  OTE  HOJR   STN   STN  SAMP   Pj   CALCUL 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH      D- SOLIDS 
fCET       MTRS      MG/L 


3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


04 

01 

78 

1130 

11 

01 

78 

1040 

17 

Ot 

76 

1340 

24 

01 

7B 

1212 

31 

01 

78 

11  45 

07 

02 

78 

1  150 

15 

02 

78 

14  20 

22 

02 

70 

1235 

27 

02 

78 

0915 

06 

03 

78 

1535 

(3 

03 

78 

0945 

20 

03 

7S 

1020 

14 

16 

56 

59 

COND 

TURB 

CHLORIDE 

SULPHATE 

25C 

FORMAZlN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

740 

2    90 

39.0 

770 

14,00 

50-0 

59.0 

1  1  45 

6.70 

90-0 

00.  0 

775 

3.90 

51  .0 

65.0 

730 

17.00 

45    S 

58.0 

805 

3-20 

51  .0 

71  .0 

ass 

4.80 

68.0 

75.0 

835 

3.60 

60.0 

88    0 

845 

3.50 

65    0 

80.0 

830 

3    10 

60    0 

830 

915 

5,30 

94,0 

83.0 

725 

9.70 

56.0 

57.0 

28    03 

78 

1010 

.3 

600 

IS. 

34  .0 

33.5 

11     04 

73 

14  10 

.3 

237 

365 

170. 

14.5 

23.5 

15    05 

78 

12:10 

.3 

450 

8.0 

18.5 

30.0 

07    06 

78 

1005 

.3 

620 

2.30 

52.0 

62.0 

11    07 

78 

1315 

.3 

560 

4     10 

45.0 

62.0 

22    08 

78 

0913 

.3 

SlO 

8.0 

35    S 

49.5 

19    09 

7S 

1505 

.3 

4  75 

5.90 

29    0 

51  .0 

04    10 

78 

1035 

.3 

540 

23    00 

43.0 

55.0 

16    11 

78 

1515 

.3 

690 

3    20 

61     0 

80.0 

05    12 

78 

0925 

.3 

720 

6.1 

60 

70. 

MAXIMUM 

23' 

1  145 

170 

94,0 

83.0 

>VG 

OR    GEOM   MN 

CI 

33' 

705 

14,70 

51  .0 

63.2 

MINIMUM 

337 

365 

2.30 

14.5 

23.5 

NO  OF  SAMPLES 


8. OK./  SITE 
SAMPLE  P0I1T 
STATION  TYPE 


SPEED  RIVER 

AT  BEAVERDALE  8RIDGE  DOWNSTREAM  OF  HESPELES 


STATION    ID: 


SAMP    DIE    HOJR       STN       STN    SAMP       Pd 
OY    MO    YR    LMT  DIST    SRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


■  3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


17 

01 

78 

08  50 

07 

02 

78 

1615 

06 

03 

73 

0955 

11 

04 

78 

0915 

15 

05 

78 

0910 

07 

06 

78 

1415 

11 

07 

78 

1000 

22 

08 

78 

1530 

19 

09 

78 

1135 

04 

10 

78 

1415 

15 

11 

78 

1135 

OS 

12 

78 

1430 

MAXIMUM 

AVG    OS    GEOM   MN     ( ■ I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


934 

sample 


39030 

6 

39088 

6 

39139 

6 

39305 

3 

39273 

6 

39456 

6 

39496 

6 

39562 

7 

395B8 

6 

39614 

7 

39653 

6 

3  96  9B 

6 

MAJOR    BASIN.     GRTAT     LAKES 
MINOR    BASIN.     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM:     GRAND    RIVER 

U    T    U:     17    055j!i50.G    4807700.0    4 


84 


80  SI 

TOTAL  FECAL 

COLIFORM  COLIFOP-M  ENTER. 

MF/100ML  MF/1D0ML       MF/100ML 


236. 
164. 
300. 

32. 
600. 

30. 

20. 
560. 
450. 
160. 

72. 

600. 
110.' 

8. 


200. 

4. 

4900. 

140  . 

1300. 

8. 

1900. 

84  . 

320. 

56. 

13800E-H 

640. 

230. 

10. 

430. 

130  . 

3200. 

510. 

3600. 

230, 

200. 

20. 

310. 

4  . 

I3800£f 1 

640. 

1152.' 

48, 

200 

4 

805 
HAIER 
I E  MP  . 
DEG  c 

2.0 


1 1 

0 

15 

0 

2t 

0 

24 

0 

12 

0 

1  4 

0 

J 

0 

1 

5 

24 

0 

9 

9 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

10.0 


13.1 
10.2 
5.5 


t6-0IB4-O13-02 
STORET  CODt: 


5 -DAY 

BOD 

MG/L 

1  .0 
3.0 
2.5 

2  2 
2.0 

15.0 
2.4 
i  0 
2.6 
2.2 
2.2 
2.6 

15.0 
3.2 
1  .0 


33 
TOTAL 
p 
MG/L 

0.068 
0.099 
0.  12J 
0.056 
0.  106 
0.325 
0.093 
0-091 
0.140 
0.068 
0.054 
0.046 


0  32S 

0.106 
0.046 


02 

003 

0150 

96.90 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

0.040 
0.038 
.042 
.017 
.042 
.04.1 
.022 
.022 
.036 
.011 
.019 
.015 


0.043 
0.029 
0.011 


12 


(    C    0    N    T    D    t 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SPEED  RIVER 

AT  BEAVERDALE  BRIDGE  DOWNSTREAM  OF  HESPELER 
RIVER  MAJOR  8ASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAK 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
GRAND  RIVER 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    490 

STATION  ID:   16.0184-013-02 

STORET    CODE:    02 
003 
0150 


LAT: 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTHS 


17   01 

78 

0E50 

.3 

07    02 

78 

1615 

.3 

06   03 

7a 

0955 

..; 

11    01 

7a 

0915 

,3 

15   05 

78 

0910 

.3 

07    06 

78 

1115 

.3 

11    07 

78 

1000 

.3 

22  oe 

7» 

1530 

.;.! 

19    09 

78 

1135 

.3 

04    10 

78 

1415 

j 

15    11 

78 

11 35 

,3 

05    12 

7  6 

1430 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEO*!    MN     [«  | 
MINIMUM 

LONG: 

19 

FILTERED 

AMMONIA 
MG/L 

1  .190 
1  .380 

2.300 
0 ,  346 
0.150 
4.650 
0.160 
0.070 
0.350 
0.060 
0.  163 
0.935 

4 .  650 
0.981 
0.060 


U   T    M:     17    05531150.0   4807700.0    4 


REG) ON:  02 


20        21         22 

TOTAL  FILTERED  FILTERED 

KJELOAHL  N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L  MG/L 


1  .590 

2.010 

2.750 

0.84 

0.33 

6.000 

0.860 

0.69 

1  .  220 

0.710 

0.B40 


1  , 


.800 
73G 
.69 


0.043 


045 
056 
DS3 
071 

825 
070 
040 

■:'.■  i 
iso 

C23 
02  7 


0.B25 
0.117 
0.  D01 


2 .  300 
1  .910 
2.220 
1  .78 
1  ,33 

0  .  450 

1  .810 
1  .81 

1  .100 
0.9H5 
2.310 
1  .27 

2.300 
1  .613 


17  18 

INRGNC  TOTAL 

N  ORGNC   N 

MG/L  MG/L 


3.613 
3.335 
4.576 
2.  179 
1  .551 
5.925 
2.040 
1  .920 
1  .451 
1  .  195 
2.516 
2.232 

5.925 
2.711 
1-195 


0  .  400 
0.630 
0.450 
0.4'"J4 
0.6E0 
2.  150 
0.700 
0.620 
0.070 
0 .  650 
0 .  657 
0.745 

2.  150 
0.754 
0.  400 


23 

TOTAL    N 

MG/L 

4.013 
3.965 
5.026 
2.673 
2.231 
8.075 
2.740 
2.540 
2.321 
1  .845 
3.173 


S.075 
3.465 


MILEAGE: 

5  6 

TOTAL  SUSP. 

SOLIDS  SOLIDS 

MG/L  «ltt/L 


431  .0 


454. 
483. 
307. 
330. 
829. 
412. 
4T.9. 
31S. 
427. 
364  . 
386. 


829.0 
429.3 
307. 


2.9 


34. 

20. 

7. 
15. 


34. 
12.7 


DISS. 

SOLIDS 

MG/L 


478 
273 
310 
821 
397 
40Q 
28S 
417 
357 

3ai 


821 
417 
I  ■'  3 


NO    OF   SAMPLES 


14 

16 

56 

50 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP      PJ 

COND. 

turb. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

DY  HO 

YR 

LMT 

OIST 

8RG 

DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/I. 

17    01 

78 

0850 

3 

70S 

1  .60 

46.0 

46    0 

07    02 

fa 

1615 

3 

730 

7.70 

57.0 

46.5 

06    03 

78 

0955 

.a 

795 

3.20 

68.0 

53.0 

11    04 

78 

0915 

.3 

460 

12. 

28.5 

29.5 

15    05 

78 

0910 

,3 

460 

5    0 

20.5 

27.0 

07    06 

78 

1415 

.3 

1390 

6-70 

275.0 

76.0 

11    07 

78 

1000 

.3 

570 

4.30 

63.0 

52.0 

22    08 

78 

1530 

.3 

SCO 

2.9 

54. 

52 

19   09 

78 

1135 

,3 

445 

14.00 

29.0 

42    0 

04    10 

7a 

1415 

.3 

630 

4.  SO 

47.0 

61  .0 

15    11 

78 

1135 

■3 

610 

4.20 

43.5 

SS.O 

OS    13 

7S 

1430 

.3 

640 

3.2 

49. 

60. 

MAXIMUM 

1390 

14.00 

275.  D 

76.0 

AVG 

OR    GEOM 

UN     ('  1 

670 

5.78 

65.0 

50.0 

M 

N  1  MUM 

445 

1  .60 

20.5 

27.0 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


GRAND    RIVES 

AT    BRIDGEPORT    BRIDGE 
R  1 II  E  R 


STATION  ID:   16-0184-015-02 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   RJ 
DY  MO  YR  LMT   DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


04  01 
11  01 
17  01 
24  01 
31  01 
07  02 
15  02 
22  03 
27  02 

06  03 
13  03 
20  03 
2B  03 
11  04 
15  OS 

07  OS 
1  1  07 
22  08 
19  09 

04  10 
1B  11 

05  1 2 


78  1015 
7B  1 140 
78  D940 
78  1305 
78  1005 
78  1500 
78  1545 
78  1115 
78  1145 
76  1100 
78  1110 
78  1135 
78  0925 
78  0955 
78  I  000 
78  1320 
78  1050 
78  1 155 
78  1225 
78  1330 
78  1230 
7B  1210 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.S 
.3 
.3 


MAUOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
GRAND  RIVER 


ONG: 

U    T    Mi 

17    0541B75.0    4S14225 

0    4            REGION:     02 

934 

901 

60 

ai 

84 

80S 

3 

SAMPLE 

SCO 

TOTAL 

FECAL 

M.F 

WATER 

DISS. 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER 

. 

TEMP. 

02 

MF/100ML 

MF/IOOHL 

MF/100ML 

DEG    C 

MG/L 

39002 

i. 

200. 

50. 

10. 

L 

2.0 

10.5 

39025 

6 

420. 

20. 

52. 

1.0 

10.4 

39033 

6 

1070. 

309. 

96. 

1  .5 

10.0 

39059 

6 

1600. 

164. 

20. 

2.0 

12.5 

39067 

6 

730. 

300. 

66. 

1.0 

9.8 

39091 

4 

3500. 

600. 

440. 

1  .0 

10.0 

39120 

4 

5300. 

710 

250. 

2.0 

10.6 

39127 

4 

7600. 

850. 

820. 

2,0 

11.6 

39 1 34 

4 

600. 

270. 

130. 

2.0 

1  1  .8 

39142 

4 

1070. 

GO. 

20. 

2,0 

10.8 

39157 

i. 

2500. 

236. 

146. 

2,0 

9. a 

39193 

6 

2300. 

444. 

136. 

2,3 

10.2 

39200 

6 

390. 

10.        L 

140. 

1  .0 

11.4 

39206 

3 

1 1 400 . 

B50. 

1500. 

5.0 

1  1  .0 

39276 

6 

900. 

140. 

100. 

L 

10.0 

B.2 

39-53 

6 

100.       L 

10.       L 

10. 

L 

17.5 

7.6 

39- 

B 

100.       L 

4.        L 

4. 

20.0 

6.9 

39565 

V 

160. 

12. 

10. 

L 

21  .5 

9.2 

3g591 

6 

20000. 

1600, 

600. 

G 

13.0 

8.6 

39617 

a  b 

4700. 

690. 

200  . 

13.5 

10.0 

39656 

6 

6.0 

12.1 

39701 

6 

5400. 

1010. 

950. 

1.0 

12. 2 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • I 

MINIMUM 


20O00. 
1279." 
100. 


1600. 
151  .- 
4. 


1  500  , 
94.  • 
4. 


21  .5 
5.9 


STORET    CODE: 

02 

003 

0150 

MILEAGE: 

1 10.30 

1 

33 

34 

-DAY 

TOTAL 

FI LTERED 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

1  .4 

0.039 

0.012 

0    2 

0.03  4 

0.014 

0.6 

0.02  9 

0.014 

0.4 

0    04  2 

0.022 

0.4 

0.04  2 

o.ooa 

0.8 

0.031 

0.016 

0.4 

0.035 

0.030 

1.B 

0.045 

0.021 

0.4 

0.037 

0.017 

0.4 

0  .049 

0.034 

1  .4 

0.062 

0.022 

1  .e 

0.101 

0.034 

1  .5 

0.099 

0,054 

4.0 

0.6B5 

0.140 

1  .0 

0.069 

0.012 

o.a 

0.023 

0.002 

1  .0 

0.043 

0.001 

O.B 

0.04  3 

0.002 

3.0 

0.264 

0.051 

1  .4 

0.061 

0.015 

1  .2 

0.023 

0.003 

2.0 

0.160 

0.026 

4.0 

0.6B5 

0.  140 

1  ,2 

0.091 

0.025 

0.2 

0.023 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  | 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BA5INS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    491 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
OT  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


04  01  7B  10*5 
11  Ot  7B  lt'10 
17  01  7B  0940 

24  01    78   tacts 

31  01  70  1005 
07  OS  79  15(10 
15  03  78  I SflS 
22  02  76  1115 
!7   02   78   11^5 

06  03  78  itoO 
13  03  78  1110 
20  03  78  1 i:5 
26  03  79  09;S 
11  04  79  09ES 
15    05    78    10CO 

07  06  7B  1320 
1 1  07  76  1050 
22  OB  78  1155 
19    09    7B     1225 

04  10  78  1330 
15    11     78    1230 

05  12    7B    1210 


MAXIMUM 

AVO    OR    GEOM    MN    (  '] 

MINIMUM 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    H0U3 
OY    NO    YR    LMT 


04  01  78  101 S 
11  01  78  1 140 
17    Ot     78    0940 

14  01  78  1305 
31  01  7B  1005 
07    02    7B     1500 

1 5  02  78  1545 
22    02   73    1  I  lii 

27  02    78     1  145 

06  03  7B  1  10(1 
13  03  7B  11  1(1 
20    03    7B    1 135 

28  03  78  0925 
11     04    7B    0955 

I  5    05    78     1000 

07  06    78    1320 

II  07  78  105C 
22  08  79  1 15E 
19  09  78  1225 
04  10  78  1 33C 
15    11     7B     123C 


STN       STN    SAMP 
DIST     BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


PJ 


19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 


066 
214 

.  142 

isa 


0.252 
0.258 
0  .  248 
0.268 
0,242 
0,296 
O.450 
O.550 
0.430 
0.3C2 
0.052 
0.048 
0  036 
0  .040 
0.216 
0  058 
B. 838 
0.231 

0.550 
0.207 
0.OC6 


107 
CALCUL 
D-SOLIDS 
MG/L 


20 
TOTAL 
KJELOAHL 
MG/L 

O.5B0 
0.  650 
0.600 
0.690 

0  750 
0.870 
0.590 
0.710 
0.  620 
O.700 

1  .020 
1  .120 
1  .04 
2,50 
0.  76 
0,610 
0.740 
0.67 

1  .620 
0.910 
0-700 
1  .44 

2.50 
0    905 
0.560 

23 

14 
COND. 
25C 
UMHOS 


670 

650 
670 
700 
750 
76 


.3 

985 

,3 

625 

.3 

750 

■  3 

1  105 

.3 

720 

.3 

550 

.3 

221 

340 

.3 

270 

415 

.3 

465 

3 

273 

420 

.  3 

244 

376 

.3 

435 

.3 

435 

.3 

550 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.012 
0    015 


.01E 

0.021 

0.021 

0    016 

0.015 

0.017 

0.013 

0.016 

0.022 

0.015 

0.026 

0.066 

.028 

.020 

.008 

:.  005 

.04  2 

.082 

.089 

.023 


0.0B9 
0.027 
0.005 

22 

16 
TURB. 
FGRMAZIN 
UNITS 


■  20 


2. 

3. 

3. 
5-30 
5.20 
5.20 
5.30 
4.90 
3  70 
2. 60 
14.00 


.00 


IE 
13. 
200. 
7    2 
2.10 
5.60 
1  T  . 

31  .00 
5.80 


FILTERED 

N03-N 
MG/L 

2.550 
2.400 
1  ;  930 
2.330 

2.  170 
2.420 
2.3/0 
2.790 


.450 
590 
680 
22 
.23 
.52 
.560 
.B27 

0  325 
1.410 
0.7 '10 

1  .  130 
3,28 

3.4  50 
2.  199 
0.32S 


56 
CHLORIDE 
MO/ I. 


20 
27 
25 
22 
39 
48 


34.0 
178.0 
57  0 
20.0 
10  5 
12  0 
20.5 
15.0 
13.0 
19.0 
19.0 
24.0 


MG/L 

.628 
■  709 
.  150 

509 
.443 
.694 
.633 
.075 


16 
TOTAL 
ORCNC   N 
MG/L 


3.762 
3.062 
3-245 
3.676 
3  598 
2.600 
1  .628 
0.871 
0.370 
I  .668 
0.  930 
1  .285 
3.534 

3.762 
2.432 
0.370 


59 
SULPHATE 


50 
45 
56 
52 
62 
60 


59,0 
75  0 
60.0 
48  . 0 
35  0 
21  ,5 
25,0 
50,0 
39,0 
38.5 
41.0 
47.0 
65.0 


514 
466 


.61! 
342 
442 
378 
.  404 
.670 
.5/0 
.610 


7  OB 
56  2 
704 

6:io 

404 
H52 
6!I4 
209 


2  .  1  <)8 

o.6:sa 

0.342 


23 
TOTAL    N 

MG/L 

3.142 
3.175 
2,608 
3,041 


941 
306 
975 


3.517 


4.  166 
3.632 
3.815 

4  286 

5  796 
3.30B 
1.  190 
1  .575 
I  .000 
3.072 
1  .782 
1  .979 
4    743 

5.796 
3.145 
1  .000 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


411.0 

417.0 

408.0 

412.0 

436.0 

463.0 

467.0 

623.0 

516.0 

478,0 

675.0 

464    0 

359. 

640. 

286. 

26B 

288 

261 

3115 

2U6 

326 

448 


675.0 
426.3 
261  . 


6  7 

SUSP.  DISS. 

SOLIDS  SOLIDS 

MG/L  MG/L 


1  .  1 
4.  1 
3.5 
2.5 
6.6 
5.3 
3.2 
3.5 
3.6 
1  .! 
0 
0 


II 


20 

18. 
419. 

16. 
3    6 

16.0 

17. 

99.0 
7.6 
fl.Q 

59. 

419. 
32.9 
1  .1 


413 
404 
410 
429 
478 
484 
619 
512 
477 
664 
444 
341 


284 


286 
2  78 
322 
389 

664 
426 
27B 


05    12    78    12  10 


MAXIMUM 

273 

1105 

200 

176  0 

75  .0 

AVG  OP  GEOM  MN  (  -  J 

252 

629 

17.22 

42.  1 

50^7 

MINIMUM 

221 

340 

2.10 

10.5 

21  ,5 

NO    OF    SAMPLES 


BOW./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION    TYPE: 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR     LMT 


CANAGAGIGUE    CREEK 

F10ST     BRIDGE    DOWNSTREAM    FEOM    ELMIRl    SEWAGE    TREATMENT     PLANT 

BIVEfi  MAJOR    BASIN:     GREAT    LAKES 


Stn     STN  samp 

01  ST     BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


16  01 

78 

1410 

.3 

D6  02 

78 

1020 

.3 

14  03 

78 

1500 

,3 

1B  04 

78 

1445 

3 

16  05 

78 

1405 

.3 

19  06 

7B 

1430 

.3 

25  07 

78 

1350 

.3 

02  08 

78 

1040 

.3 

13  09 

7B 

1405 

.3 

16  10 

7B 

1  150 

.3 

21  1  1 

78 

1355 

.3 

tl  1! 

7a 

T010 

.3 

MAXIMUM 

AV(i 

OP  GEOM  M,N 

<■  I 

MINIMUM 

MINOR  BASIN; 

LAKE 

ERIE 

TERM  STREAM 

GRAND  RUER 

-ONC: 

U  T  M: 

17  0537600.0  4825600 

0  4      | 

!EGION:  02 

934 

901 

80 

81 

84 

805 

3 

SAMPLE 

SCO 

TOTAL 

FECAL 

M,  F  . 

WATER 

DISS. 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

39021 

6 

5700. 

1  00  . 

520. 

1  .0 

11.0 

39086 

6 

50000 . 

4100. 

1200. 

2.0 

10.0 

39  176 

6 

I48C0E+1 

8800. 

6300. 

4.0 

9.2 

10.0 

39346 

6 

16000. 

600. 

1200. 

8.5 

39291 

6 

ioooo 

68 

400. 

12.0 

1 1  .a 

39487 

8 

0 

39000 

136. 

50, 

20.0 

12-1 
7  .0 

39534 

8 

5 

1 5000E+1G 

2400. 

76. 

24.5 

39560 

S 

5 

15000E-HG 

790. 

10,   L 

22.0 

7  1 

39586 

8 

9 

15000E+2G 

1500. 

G 

1200. 

15.5 

1  0  B 

3965I 

5 

30000. 

IBOo. 

1700. 

8  0 

10.9 
11.0 

396B3 

6 

8000. 

400. 

700. 

4.0 

39741 

6 

1000. 

70. 

150. 

1.0 

12.4 

IEOO0E+2 

8800. 

6300. 

24.5 

12.4 

33677.'  U 

614. 

-  u 

397. •  0 

10.2 

10.3 

1000 

68. 

10. 

1  .0 

7.0 

STATION    10:        16-01 84-016 -01 
STORET    CODE: 


02 

003 

0150 

MILEAGE:   125.60 


5-DAY 

600 

MG/L 


B.5 
3.0 

o.e 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

3.300 
3.221 
3.780 
3,  196 
J  152 
J  380 
5.775 
J.39B 
).640 
J.270 


3  780 
0.659 
0.142 


34 
f I LTESEO 
BE  ACTIVE 
P    MG/L 

0 .  1 66 
0.096 
2.900 
0.  105 
0.037 
0.255 
0.550 
0.275 
0  345 
0.087 

0.027 

2.900 
0.440 
0.027 


NO    OE    SAMPLES 


I      f     A     u     t 


SAMPLE 

INFORMATION    SYSTEM                     STATION    SUMMARY    REPQR 

-    RIVER 

BASINS 

DATE    OF    REPORT       25    OCT 

79       PAGE 

492 

B.O.W./ 

SITE: 

CANAGAGIGUE    CREEK 

STATION 

ID:       16-01B* 

-016-02 

SAMPLE    POINT: 

FIRST    BRIDGE    DOWNSTREAM    FROM 

ELMIRA    SEWAG! 

STATION 

TYPE: 

RIVER 

MAJOR 

3ASIN:    CHEAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:     LAKE 

-RIE 

003 

TERM    STREAM:     GRAND 

RIVER 

0150 

STN    NO: 

IB 

LAT: 

LONG  ■ 

U    T    M 

■     17    05 J 7600 

0    4825600 

.0    4             REGION:     02 

MILEAGE: 

12S 

.60 

19 

20 

21 

22 

17 

16 

23 

5 

6 

7 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN       STN    SAMP       PJ 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

1NRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

DY  MO 

YR 

LHT 

01ST    BRG    DEPTH 

AMMON I A 

KJELOAHL 

N02-N 

N03  -  N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLI 

FEET                  MTRS 

kg/l 

M3/L 

MS/  L 

MG/L 

MG/L 

l:G/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

16   01 

7a 

1410 

.3 

1  .470 

2 .  050 

0.052 

4.800 

6.322 

0  .  580 

6.902 

745.0 

12.0 

733 

OS    02 

76 

1020 

.3 

1  .430 

1  .960 

0.255 

4.010 

5  .  695 

0.5.:0 

6.225 

9C2.0 

11-0 

691 

14    03 

78 

1500 

.3 

1  2 . 000 

IB. 500 

0.425 

3.  190 

15.615 

4  .  500 

2D . 1 15 

HfiB.O 

74.0 

11  14 

IS    04 

78 

1445 

.3 

0.630 

1  .  440 

0.047 

6.27:. 

6.947 

O.fllO 

7.757 

504.0 

22.0 

482 

IS    05 

7B 

1405 

.3 

0.750 

1  .620 

O.OBl 

4.7  70 

5.601 

0.670 

6,471 

4B3  . 0 

11.0 

472 

19    06 

7B 

1430 

.3 

0.210 

5 .  300' 

0.650 

1  .430 

2.290 

5 . 0'JO 

7  ,  380 

854,0 

6    0 

848 

25    07 

76 

1350 

.3 

0.500 

2.S40 

0.450 

5.300 

6.250 

2  .  440 

8.69Q 

1200.0 

15.0 

1  1  85 

02    08 

78 

1040 

3 

0.200 

1  .160 

0.280 

0.520 

1.000 

0 .  9(,0 

1  .960 

465.0 

17.0 

448 

13    09 

78 

1405 

.3 

0.222 

2.  21,0 

0.089 

3.  6  SO 

3.971 

2  .  o;is 

6.009 

941  .0 

20    D 

921 

16    10 

78 

1  150 

.3 

0.  109 

1  .460 

0.075 

2.770 

2  ,  954 

1     371 

4.325 

607  .  0 

19.0 

S8B 

11     12 

78 

1010 

.3 

0  .  320 

i .  ie 

0.038 

4.  I  I 

4  .  463 

0  .  860 

5.  328 

527. 

IB. 

509 

MAXIMUM 

12,000 

16. 500 

0.650 

6.270 

15.616 

5.090 

20.1  15 

1200.0 

74.  0 

1  185 

AVG 

OR    GEOM   MN     « ' | 

1  .622 

3.445 

0.222 

3.712 

5.556 

1  .823 

7.37B 

765. 1 

20.5 

745 

v I S : NOV 

0.  109 

1  .  160 

0.033 

0.520 

1.000 

0 .  530 

1  .960 

466.0 

6.  0 

448 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

ST: 

SAMP      PJ 

COND. 

TUDB. 

CHLORIDE 

SULPHA1E 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO 

YR 

LMT 

D1ST 

BRG 

DEPTH 

25C 

FOP.MAZIN 

MG/L 

SILICATE 

PH    B.3 

AT    LAB 

AT     LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MO/  L 

SI     MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

JG/L 

16   01 

73 

14  10 

.3 

1  140 

5.70 

1  1B.0 

168.0 

3.80 

5    6 

267 

7  .34 

0-630 

14.0 

06   02 

78 

1020 

.3 

1340 

4.40 

120.0 

257  .  0 

3.85 

8    3 

279 

7.95 

1  .200 

783  .  0 

14    03 

78 

1500 

.3 

1800 

38-00 

245.0 

315   0 

3     10 

20    1 

206 

7.30 

2.700 

45.0 

18   04 

7B 

1445 

.3 

760 

16    00 

57.0 

95.0 

2.55 

1    9 

203 

8.17 

i  .100 

19.0 

16   05 

78 

1405 

.3 

740 

3.60 

58.0 

97,0 

0.70 

1  .B 

194 

B.06 

0.300 

9.D 

19    06 

78 

1430 

.3 

1310 

3.20 

160.0 

255.0 

1  .50 

00 

207 

8.46 

0.420 

2  .0 

25    07 

78 

1350 

.3 

1750 

5.60 

225    0 

4  20.0 

2.95 

2.8 

194 

8.  14 

0  .  580 

12.0 

02   08 

7B 

1040 

.3 

690 

5-80 

49.  a 

87.0 

2.  10 

3.8 

208 

8.04 

0.880 

2.0 

13    09 

78 

1405 

.3 

1400 

6.70 

158.0 

273.0 

2.90 

3.2 

193 

8.01 

0.900 

4.0 

16    10 

78 

1  150 

.3 

920 

9.20 

98.0 

138.0 

1  .45 

2.1 

210 

7.99 

0.680 

5.0 

11    12 

78 

1010 

i 

790 

5.3 

54 

105. 

2.30 

4.7 

2  36 

8.05 

0.70 

0.8 

maximum 

1800 

38.00 

245.0 

420.0 

3.85 

20.1 

279 

8.46 

2.700 

788.0 

AVG 

OR   GEOM 

™  ( ■  i 

1  1  49 

9.59 

121  .9 

200.9 

2.47 

4,9 

218 

8.00 

D.917 

81  .9 

MINIMUM 

690 

3.20 

48.0 

87.0 

0.70 

0.0 

193 

7.30 

0.300 

0.8 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


16  01  78  1410 
06  02  78  1020 


76 

72 

74 

68 

67 

66 

STN      STN    5AMP 

PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT .    MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

DIST     BRG    DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NES1UM 

HAZEN 

K 

NA 

FEET               MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

.3 

372.0 

1 02. 00 

28.50 

20 

3.00 

1 1 0 . 00 

.3 

363.0 

101 .00 

27.00 

20 

3.10 

160.00 

203 

221 

225 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0 .  700 

0.040L 

0.030 

0.420 

0.020L 

0.010 

14    03 

78 

1500 

.3 

281  .0 

77.00 

21  .50 

1  1     00 

280.00 

SB 

18    04 

78 

1445 

.3 

277.0 

78,00 

20   00 

30 

2.80 

60.00 

31 

1  .600 

0.020L 

0.010L 

16    05 

78 

1405 

.3 

263.0 

70.00 

21  .50 

25 

3.  10 

57.00 

m 

0.05    L 

0.02     L 

0.01 

19    06 

78 

1430 

.3 

276.0 

70.00 

24.50 

40 

3.90 

180.00 

34 

0.05    L 

0.02     L 

0.01     L 

25    07 

7B 

1350 

.3 

309.0 

00    00 

26.50 

35 

4.30 

274.00 

44 

0.370 

0.040L 

0.010 

02    08 

78 

1040 

.3 

257.0 

64.00 

23.50 

39 

3.90 

4  9.00 

30 

0.510 

0.040L 

0.010L 

13    09 

78 

1405 

.3 

275.0 

68.00 

25.50 

39 

5.90 

220. UO 

30 

0.020L 

0.020 

16    10 

78 

1  150 

.3 

276.0 

70.00 

24.50 

37 

4.90 

B5.0O 

35 

0340 

0.020L 

O.OIOL 

21     11 

78 

13S5 

.3 

0    360 

0    020L 

O.OIOL 

1  1     12 

78 

1010 

.3 

303. 

80. 

25. 

30 

3-85 

48. 

37 

0.38 

0.02     L 

0.02 

MAX  I  MUM 

372.0 

102.00 

26.50 

40 

1  1  .00 

280    00 

68 

l  .600 

0.040 

0.030 

AVG 

OR    GEOM    MN 

I*) 

295.6 

78.  16 

24.36 

32 

4  ,  52 

138.46 

35D 

0.478D 

0 .0250 

0.014D 

MINIMUM 

257.0 

64  .00 

20.  OD 

20 

2.  BO 

4R. 

10 

0.05 

0  .020 

0.010 

NO  OF  SAMPLES 


229 

215 

249 

201 

238 

217 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL. 

TOTAL 

TOIAL 

DY   MO 

YR 

LHT 

DIST 

BRG    DEPTH 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

COBALT 

FEET 

MTRi 

MG/L 

MO/L 

KG/L 

MG/L 

MG/L 

Kl./L 

16   01 

78 

1410 

.3 

0.030L 

0.005L 

O.OIOL 

0.048 

0.02OL 

0.020L 

06   02 

78 

1020 

.3 

0.030L 

0.005L 

O.OIOL 

0.O7O 

0.020L 

0.020L 

14   03 

78 

1500 

.3 

0.  152 

18   04 

78 

1445 

.3 

0.030L 

0.005L 

0.020 

0.060 

0. 020L 

0.020L 

16   05 

76 

1405 

.3 

0.03    L 

0.005L 

0.02 

0.044 

0.02     L 

0.03    L 

19   06 

78 

1430 

.3 

0.03    L 

0.005L 

0.O1     L 

0.042 

0.02    L 

0.02    L 

25   07 

7B 

1350 

.3 

0.030L 

0.005L 

O.OIOL 

0.094 

0.020L 

0.0>OL 

02    08 

7B 

1040 

.3 

0.030L 

0.005L 

O.OIOL 

0.114 

0 . 020  L 

O.OI'OL 

13   09 

7B 

1405 

.3 

0.0301 

0.005L 

0  .  020 

0.210 

0.020L 

0.0201 

16    10 

78 

1150 

.3 

a.cjou 

0.005L 

0.010 

0,110 

0.020L 

0.O2OL 

21    11 

78 

1355 

i 

Q, 030 L 

0.005L 

0.020 

0 -020L 

O.OIOL 

11    12 

78 

1010 

.3 

0,03     L 

0.005L 

0.01 

0.  132 

0.02     L 

0.02    L 

MAXIMUM 

0.  030 

0.005 

0.02O 

0.210 

0.020 

0.03 

MM 

OR    GEOM  MN     1  -  1 

0 . Q30D 

0.0050 

0.014D 

0  .  098 

0.020D 

0.021D 

MINIMUM 

0.030 

0.005 

0.010 

0.042 

0.020 

0.020 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  •  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SI TE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


CONESTOGO  RIVER 

At  CONESTOGO  C  A.  DAM 

RIVER    FLOW  GAUGE  FEO  02GA028 


SAUP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  8RG  DEPTH 
FEET       MTBS 


16 

01 

78 

i ;  os 

06 

02 

78 

1  135 

14 

03 

7B 

KOO 

'8 

04 

76 

1:-S5 

24 

04 

76 

TJlO 

03 

05 

78 

1  too 

oe 

OS 

73 

K35 

16 

05 

78 

14  30 

24 

05 

78 

1100 

39 

OS 

70 

U45 

06 

06 

78 

1145 

12 

06 

78 

IE  OS 

19 

06 

78 

1430 

26 

06 

78 

1C45 

04 

07 

76 

1C50 

10 

0? 

78 

1  103 

»7 

07 

78 

1C57 

24 

07 

78 

1C45 

31 

07 

70 

1110 

08 

oe 

70 

0=40 

14 

06 

78 

IC37 

21 

08 

78 

IC45 

18 

08 

78 

1C55 

05 

09 

78 

1C45 

1  1 

09 

7B 

1107 

18 

09 

73 

1126 

26 

09 

7a 

1C55 

02 

10 

78 

1C50 

10 

10 

70 

1C57 

16 

10 

78 

1105 

23 

10 

78 

1415 

30 

10 

78 

1123 

31 

1 1 

78 

1310 

11 

12 

70 

1100 

MAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  | 

M I N I  MUM 


SAMP  DIE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


16  01  78  1305 
06  02  76  I  135 


NO    OF    SAMPLES 


STN       STN    SAMP 
DIST     ORG    DEPTH 
FEET  MTRS 


934 
SAMPLE 
NO 


39013 

39083 

39173 

39243 

39252 

392S8 

39271 

39401 

39403 

39405 

39407 

39409 

3941  1 

39413 

39415 

39417 

394  1  9 

39421 

39423 

39425 

39427 

394  29 

39431 

394  33 

39435 

39437 

39439 

39441 

39443 

39445 

39447 

394  4  9 

396  79 

3973a 


34 
FI LTERED 
REACTIVE 
I'    MO/L 

0.011 
0.016 


901 

SCO 


FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

0.022 
0.346 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ERIE 
GRAND    RIVER 


U    T    M:     17    0523050.0    4835525.0    4 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  493 

STATION     IOj        16-0184-017-03 

STORET  CODE:  02 
003 
0150 

MILEAGE:   139.60 


444 

FLOW  CFS 


62  90 

54,00 

33.00 

463  DO 

427. DO 

320.00 

249.00 

93.90 

95.00 

98.20 

106.00 

1 13.00 

125.00 

185-00 

179. DO 

169.00 

175.00 

191 .00 

192 .00 

149  00 

160.00 

173  GO 
330  00 
201  00 
224.00 
203.00 
176.00 
169.00 
169-00 

B2.80 

153.00 

B2.00 

174  00 
155.00 


34 

20 
TOTAL 
KjELDAHL 
MG/L 

0.  100 
0.850 


80 
TOTAL 
COL] FORM 
MF/lOOr,"L 

800. 

2800. 

1  I  00. 

112. 

4  90  . 

40. 

4.        L 
96. 


1000. 
216. 
10. 
280. 
I  00. 
60. 
120. 
130. 
100. 

400 

2400 

380. 

900. 
1  30  . 
230. 

1000. 
270- 
200- 
490 

2400. 

1300 


463.00  2800. 

174,52  202. 

33.00  4. 


31 

31 

FI LTERED 

N02-N 

MG/L 

0.010 
0.017 


8l 
FECAL 
COL  1  FORM 
MF/100ML 

70 
128 
90. 

10.        L 
4.        L 


6. 

14, 
10. 


156, 
136, 
132 

172, 

16. 

64 
160. 

10. 

40 
360. 
930. 

60 


31 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

I  -540 
1  -450 


M.r. 

ENTER. 
MF/10CML 


130 
252. 
1500. 
100. 
100. 

4. 

2. 

2. 


REGI ON :  03 

306 

3 

WATER 

DISS. 

TEMP. 

02 

DEG  C 

MC/L 

1  .0 

10. 0 

1  .0 

1  1  .5 

2.0 

9.0 

5.0 

9.5 

6  0 

11.3 

8  0 

10. D 

7.0 

13.0 

9  0 

11  .0 

12-0 

10,6 

11.4 

10.5 

1          L 

11.0 

2    L 

10.9 

6. 

13.0 

to. 

15. D 

10. 

15.0 

10. 

17.0 

10. 

19  0 

56- 

20,0 

10.   L 

20  5 

20,5 

40 

20-5 

112 

19.0 

40 

20.0 

18.5 

92. 

ts.s 

4.   L 

14  5 

44. 

14.0 

70 

10.5 

100. 

10.0 

124. 
1530. 
900, 


MG/L 


l  572 
1.613 


20.5 
11.7 
0.5 


TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 

0,078 
0.504 


8,9 
9,0 


7 

4 

8 

7 

7 

B 

Tl 

3 

8 

6 

9 

f 

9 

4 

11 

6 

10 

7 

12 

6 

13 

0 

T3 

0 

10 

0 

7 

1 

33 
TOTAL  N 


1650 
2.317 


5  DAY 

BOD 

MG/L 

1  .0 
1  .5 


0.8 
2.5 


0.6 
1-6 
l  .8 
l  .6 
2.0 
1  -6 
2-0 
1  .5 
0.5 
1  .5 
1.6 


3.5 

1,3 
0.3 

33 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

501  .0 
427.0 


33 

TOTSL 

P 

MG/L 

.200 

.  !0« 

.  121 

.140 

.098 

.083 

.080 

.  108 

.  103 

0.056 

0  .  039 

0  029 

0.03-1 

0  .  039 

0,044 

0.040 

0-OSS 

0  -  058 

0.1  13 

0 .  1  90 

0.058 
0.069 
0.082 
0.078 

0    102 

o  1 1  s 

0-095 
0 .  OBlj 
0.020 

o .  oe » 

0.072 
0.210 
0.133 

0.310 
0  .  088 
0.020 

33 

6 

susn. 

SOLIDS 
MG/L 

116.0 
62.0 


14  03  70 

18  04  78 
24  04  78 

03  05  7B 
08  05  78 

16  05  78 
34  05  78 
29  05  76 
06  06  76 
12  06  78 

19  06  78 
26  06  76 

04  07  78 

10  07  78 

17  07  78 

24  07  78 
3)  07  76 
08  08  78 
21  08  78 
28  CO  76 

05  09  78 

11  09  78 
IB  09  78 

25  09  78 
02  10  78 
ID  10  78 
16  10  78 
33  10  78 
30  10  78 
21  11  78 
11  12  7a 


14D0 
1355 
1210 
1  100 
14i:5 
i4:io 

1200 
1  4  4,5 

11*5 

1505 

14:0 

10^5 
1050 
1103 
105.7 
10*5 
13  10 
0910 
10*5 

105  s 
1045 
1 1C7 
11=6 
1055 
1050 
105  7 
1  1C5 
1415 
1133 
1310 
1  ICO 


MAX IMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     [ -  I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    MO    YR    LMT  DIST     6RG    DEPTH 

FEET  MTBS 


16 

01 

78 

1305 

06 

03 

78 

1135 

14 

03 

78 

14  0O 

IB 

04 

78 

1355 

24 

04 

78 

1210 

03 

05 

76 

1100 

08 

05 

78 

1435 

16 

05 

7B 

1430 

24 

05 

78 

1200 

29 

05 

78 

1445 

06 

06 

78 

1  145 

12 

06 

76 

1505 

19 

06 

7B 

1430 

26 

06 

78 

1045 

04 

07 

78 

1050 

10 

07 

78 

1103 

17 

07 

78 

1067 

24 

07 

78 

1045 

0,0.16 
0.079 
0.054 
0.046 
0.038 
0  .  03  1 
0.036 
0,025 
0    011 

o  ooe 

0.015 
0.005 
0.01  I 

0.002 
0.016 
0.D02 
0  .004 

o.ocs 

0.0i2 
0  ,  0G9 
0  ,  006 
0.002 
0.007 
0.  007 
0  003 
0.  0C6 
O-OOt 
0.003 
0,011 
0,024 
0,018 

0.079 
0.017 

D.  D01 


DISS 
SOLIDS 
MG/L 


385 
365 
371 


1  .200 
0.2  52 
0.228 
0,322 
0.  150 
0.142 
0.036 
0-  178 
0.  230 
0.256 
0.290 
0.294 
0.  132 
0.006 
0.002 
0  ,  166 
0.014 
0-006 
0.  034 
0-038 
O.082 
0.096 
0.  108 
0.  148 
0.008 
0  .  072 
0.021 

0  076 
0.  185 
0.  174 
0.  ISO 

1  -200 
0  .  1  64 
0.002 

33 

107 
CALCUL 
0  SOt, IDS 
MG/L 


187 
322 

20B 

2oa 


I  .750 
0  850 
0.760 
0.700 
0  640 
0,890 
0  690 
0.76 
0    690 

0  690 
0.720 
0.810 
0.680 
0.670 
0.550 

1  .SBO 
0.750 
1  .650 
0  480 
0    720 

0  420 
0.  FJ40 

1  .  140 
1  .  1 00 
1  .  1  SO 
0.940 
0.680 

0  620 

1  040 
1  .  40 
0.B6 

I  .850 
0.860 
0.100 


COND. 

25C 

UMHOS 

615 
615 
630 
2B5 
340 
330 
320 
330 
350 
356 
360 
365 
365 
365 
370 
370 
375 
370 


0.009 
0  022 
0,017 
0,017 
0  022 
0.021 


0.  I  10 
0.07/ 


02(1 
030 
040 
0ri0 
1  30 
006 


0.045 
0.015 
0.0'J2 
0.032 
0.033 
0.071 
0.020 
0.038 
0  020 
0.035 
0.010 
0.024 
0.026 
0.029 
0.013 

0.  130 
0  037 
0.006 


33 

16 
TURB. 
fORMA/IN 
UNI  IS 

55-00 

34  ,  00 

2  7    00 

51     00 

27.00 

t9.00 

9.60 

7.60 

8    90 

6.7 

3.60 

3-40 

4    60 

5.20 

6.40 

8.60 

13-00 

12.00 


1  .600 

I  .610 

1.430 

1     560 

1     580 

1     560 

1     620 

1  .  45 

1  .390 

1  .350 

1  .300 

I  .D90 

1  .300 

I  .  130 

1.160 

1     080 

945 

075 

4  28 

4  20 

200 

I  10 

105 


I  010 
0.720 
2.060 
0,285 
1  430 
1  .230 

1  .82 
3.34 

2  34 

1     186 

0.  105 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


7.5 
8.8 


2.809 
1  . 8/i4 
1  .fs75 
1  .799 
1.752 
1  . 7?3 
1  .  71.8 
1  .705 
1.655 
1  . 6:i4 
1  .630 
I  .424 
I  .522 
I  .256 
I  .  168 
1  .320 
1  .004 
0.8'-6 

0  554 
0,510 
0,315 
0.227 
0-233 

1  .  1  U6 


167 
316 


2  023 
2    503 

3.809 
1  .387 
0.227 


59 
SULPHATE 


MG/L 

26.0 
27.0 
27.0 
13,5 


150 

16  0 
17.0 
170 
17.0 
16.0 

17  0 
16,5 
17,0 
17.5 
17.0 
17.0 


.550 
.598 
.532 
.478 
.490 
.74B 

0  654 
0.5B2 
0.460 
0.4  34 
0.430 
0.516 
0.548 
0.664 
0.548 
1.414 
0.736 

1  .844 

0  446 
.632 
.338 
.744 
.D32 
.952 
.142 
.868 

0.659 
0,544 
0.055 

1  .226 
0.71D 

I  .  844 
0.696 
0.076 

33 

47 
ORGANIC 
C  AS  C 
MG/L 


4,0 

4.4 

3.B 

4.0 

4. 

4  . 

5. 

4.6 

5. 

S.O 

6.2 


3.359 
2.402 
2  207 
2  277 
2  242 
2.471 

2  420 

3  287 
3.  115 
2.06a 
2  050 
I  .940 
2.070 
I  .920 

1  .716 

2  734 
1     740 

3  740 
1  000 
!  .  172 
0.653 
0.971 

I  .265 
2.  148 

1  890 
3  035 
0  975 

2  064 
2  286 
3,249 
3-213 

3.359 
2  083 
0.653 


41 
COD 


MG/L 


16 

12 

23 

18 

10L 

27 

31 

16 

19 

10 

36 


408.0 

217.0 

246.  0 

221    0 

224,0 

229.0 

245.0 

352. 

2  39.0 

243.0 

243.0 

343.0 

250.0 

255.0 

267.0 

2  58.0 

302.0 

265    0 

247.0 

2  37.0 

253.0 

224.0 

265.0 

284.0 

260.0 

328.0 

279-0 

310.0 

364.0 

437. 

4  79 . 

501  .0 
289.5 
217.0 


37.0 
30.0 
24.0 
(3,0 
16.0 
15.0 


5.9 
9.3 
15.0 
23,0 
58  0 
58.0 
18  0 
19.0 
17.0 
25.0 
26.0 
41  .0 
34.0 
20  0 
28  0 
3-3 
16.0 
32.0 
124. 
96. 

124. 
30.2 
3.3 


(CONTDI 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARV  REPORT  -  RIVFfi  BASINS 


B.O.K,/  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


C0NE5TOGO  RIVER 

AT  CONESTOGO  C.A.  DAM 

RIVER   FLOW  GAUGE  FED  020*038 


DATE  OF  REPORT 
STATION  ID: 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PU 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


31    0? 

78 

1110 

.3 

03    08 

78 

0940 

.3 

14    08 

78 

1037 

.3 

21    OS 

78 

1045 

.3 

28   08 

78 

1055 

.3 

05    09 

78 

1045 

.3 

11     09 

76 

1  107 

.3 

IS    09 

7B 

1  126 

.3 

25    09 

78 

1055 

.3 

02    10 

78 

1050 

.3 

10     10 

78 

1057 

.3 

16    10 

78 

1105 

.3 

23    10 

7B 

1415 

.3 

30    10 

78 

1  123 

.3 

21    11 

78 

1310 

.3 

11    12 

78 

1100 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR    C 

!•) 

MINIMUM 

MAJOR  BASIN 
MIMOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GfiEAT     LAKES 
LAKE    ERIE 
GRAND    RIVER 


ONG 

U    T     |,I; 

17    052305 

0.0    4835525 

.0    4             REGION:     02 

7 

107 

14 

16 

56 

60 

47 

DISS. 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

ORGANIC 

solids 

D-SOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

C    AS    C 

MG/L 

MS/L 

UMHOS 

UNITS 

MO/L 

MG/L 

375 

28.00 

11  .0 

18.0 

5.0 

360 

18.00 

12.5 

18.0 

4    3 
4.3 

350 

13.00 

12    0 

17  .5 

5. 

340 

15-00 

12.0 

17    0 

4.8 

350 

12.00 

14.0 

is.o 

4.8 

305 

17,00 

12.5 

17    5 

5.4 

345 

4    40 

12.0 

16.0 

5.4 

365 

27.00 

15,5 

25.5 

6    0 

370 

20.00 

15.0 

23.5 

5.8 

475 

26.00 

21  .0 

41.0 

7.4 

276 

420 

4.20 

15.0 

34.0 

8. 

294 

470 

14.00 

19.5 

8. 

332 

500 

24    00 

20,0 

8. 

363 

570 

76. 

22. 

IS 

8. 

383 

BOO 

46. 

13.5 

50.5 

8. 

385 

222 

630 

79. 

26.5 

50.5 

e. 

346 

206 

404 

19.67 

12    7 

22     1 

5.5 

276 

187 

285 

3.40 

5.6 

13.5 

3.8 

25    OCT     79       PAGE         494 

16-0184-017-02 

STORET    CODE: 

02 

003 

0150 

MILEAGE: 

139.60 

41 

COO 

30 
25 
25 
22 


22 
33 
32 


52 

260 
10 


NO    OF    SAMPLES 


S. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE:     RIVER 


GRAND  RIVER 

AT  FIRST  BRIDGE  DOWNSTREAM  FROM  LUTHER  LAKE  DA'/ 


STATION    ID:        16-0184-019-02 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR     LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


16 

01 

78 

1  100 

06 

02 

78 

1320 

14 

03 

78 

1  135 

18 

04 

78 

1205 

16 

05 

78 

1225 

19 

06 

78 

1  135 

25 

07 

78 

1200 

02 

08 

78 

1245 

13 

09 

78 

1145 

16 

1-0 

78 

1420 

934 
SAMPLE 


3 

39014 

3 

39073 

3 

39169 

3 

39239 

3 

39236 

3 

39432 

3 

39529 

3 

39554 

3 

39530 

3 

39645 

901 
SCD 


MAJOR    BASIN.     GREAT     LAKES 
MINOR    BA5IN:     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM:     GRAND    RIVER 

U    T    M:     17    0548025.0    4B6S200.Q    4 


TOTAL  FECAL  M.F, 

COL  I  FORM      COL] FORM  ENTER 

MF/100ML       MF/100MI.       MF/100ML 


10 
380 

20:-' 


2. 

8. 
28. 
60. 
42. 


WATER 
TEMP. 
DEC  C 


6 

0 

12 

0 

19 

0 

23 

0 

23 

5 

15 

S 

9 

0 

REGION:  02 

3 

DISS. 

02 

MG/L 

9.5 


10. 

10. 

6. 


STORET    CODE: 

02 

003 

0150 

MILEAGE: 

168,20 

1 

33 

34 

-DAY 

TOTAL 

F 1 LTERED 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P   MG/L 

0.2 

0.017 

0.001 L 

1  .  4 

0.034 

0.002L 

8.0 

0.073 

0.043 

4.0 

0    070 

0.017 

1  .0 

0  .040 

0.004 

0.8 

0.02  7 

0.001L 

0.3 

0.026 

0.002 

0.8 

0.02  9 

0.001 

0.8 

0.034 

0.00! 

0.8 

0.024 

0.004 

21  11  78  1135 
11  12  78  1250 


.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


39675 
39733 


0. 
3. 

L 

44. 
32. 

2.0 

1  .0 

10.4 
13-4 

1  .0 
0.2 

0-054 
0.02  9 

0.003 
0.002 

0. 
3. 
2. 

0 

60. 
9. 

a. 

D 

23    5 

10-0 

1  .0 

13-4 
9.5 
6.5 

8.0 
1  .7 
0.2 

0.07B 
0.03  9 
0.01  7 

0.043 
0.0 07D 
0.001 

12 


'2 


(2 


19 

20 

21 

22 

17 

IB 

23 

5 

6 

107 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP       PJ 

F! LTEREO 

TOTAL 

FILTERED 

FI LTERED 

INRGNC 

TO  TA.L 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG 

DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N03-N 

N03-N 

N 

OR'GNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

16    01 

78 

1100 

.3 

O.084 

0.790 

0.003 

0.032 

0.  119 

0.706 

0.B25 

203.0 

2.  1 

201 

06    02 

78 

1320 

.3 

0.  114 

0.930 

D    002 

0    005  L 

0.  121 

0.816 

0 .  937 

236.0 

9.3 

231 

14    03 

78 

1135 

.3 

0.400 

1  .550 

0.006 

0.044 

0.  450 

1  .  150 

1  .600 

284  .  0 

9.3 

275 

18    04 

78 

1205 

.3 

0.550 

1  .500 

0.010 

0.1  10 

0-670 

0    950 

1  .620 

236.0 

4.9 

231 

16    05 

78 

1225 

.3 

0.112 

0.670 

0.007 

0.025 

0.  144 

0.558 

0.703 

158.0 

5    3 

153 

19    06 

78 

1  135 

.3 

0.028 

0  .  680 

0.005 

0.015 

0.048 

0.652 

0.700 

136.0 

2.8 

133 

25    07 

78 

1200 

.3 

0.031 

0  .  6  I  0 

0.002 

0,013 

0.046 

0.579 

0.625 

87.0 

4.1 

83 

02  on 

78 

1245 

.3 

0.020 

0.630 

0.002 

0  .0051. 

0 .  027 

0 .  bi.O 

0    6B7 

06.0 

2.0 

84 

13   09 

78 

1145 

.3 

0.034 

0,740 

0.002 

0.015 

0.051 

0.7UB 

0.757 

90.0 

3.6 

86 

16    10 

78 

1420 

.3 

0  ,  025 

0,670 

0.003 

0.010 

0.038 

0    645 

0  ,  683 

103,0 

2.3 

101 

21     1  1 

7B 

1  135 

.3 

0  .  03G 

0.90 

0.003 

0.022 

0.  061 

0  .  864 

0.925 

143, 

13. 

130 

11    12 

7B 

1250 

.3 

0.02B 

0.  75 

0.002 

0.013 

0.043 

0.722 

0.765 

147. 

5. 

142 

MAXIMUM 

0.550 

•  .550 

0    010 

0    110 

0.670 

1    ISO 

1  .620 

284.0 

13. 

275 

AVG 

OR    GEOM 

JN      (*  ] 

0.  122 

o .  a  i  3 

0 .  004 

0    02  6  0 

0  ,  1  52 

0.751 

0.902 

159.1 

5.0 

154 

M 

N1HUM 

0,020 

0,610 

0-002 

0.005 

0.027 

0.558 

0.625 

B6.0 

2.0 

83 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


16   01 

78 

1  100 

.3 

06  02 

78 

1320 

.3 

14   03 

76 

1135 

.3 

18   04 

78 

1205 

.3 

16   05 

78 

1225 

.3 

19    06 

78 

1135 

.3 

25   07 

78 

1200 

.3 

02  oa 

78 

1245 

.3 

13    09 

78 

1145 

.3 

16    10 

78 

1420 

.3 

31    11 

78 

1135 

.3 

11  ia 

78 

1250 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM  MN    ( * ] 

MINIMUM 

COND. 

TURB. 

2SC 

FORMA! II 

UMHOS 

UNITS 

309 

2.30 

355 

2.70 

423 

4.50 

35S 

2.30 

235 

1  .90 

305 

1  .40 

128 

2.40 

130 

1  .60 

132 

2.50 

155 

3.30 

200 

15. 

220 

2.7 

423 

15. 

237 

3.55 

128 

1  .40 

12  12  12 

16         56         59 

CHLORIDE   SULPHATE 
MG/L 

MG/L 


2.8 


4.1 
2.2 


6.5 
6.5 
8.5 
7.5 
6.0 
4.0 
3.5 
3.5 
4.0 
5.0 


8.5 
5  7 
3.5 


NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.*./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


SIMP  OTE  HQUR 
DY  MO  YR  LMT 


GRAND  RIVER 

BLOSSOM  AVE  BRIDGE  NEWPORT 

RIVER 


sin  stn  samp  pj 
oist  8rg  depth 
feet     mtrs 


IB 

01 

?e 

1:310 

14 

02 

78 

1  I25 

IS 

03 

78 

1-150 

17 

04 

78 

1300 

23 

OS 

78 

t:!25 

14 

OB 

?a 

T'l  35 

12 

0? 

7a 

1300 

01 

oe 

79 

i:>05 

26 

09 

7Fj 

i:t40 

10 

10 

78 

1   50 

22 

ii 

76 

1:140 

06 

l! 

78 

100 

MAXIMUM 

AVG    Oft    GEOM  MN    ( ' > 

MINIMUM 

NO    OF     SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    MO    YR    LMT  GlST    BfiG    DEPTH 

FL£T  MTHS 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MM    (  ♦  J 

MI  Mr  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


ie 

01 

78 

IS  10 

14 

03 

78 

1  125 

15 

0] 

78 

K.50 

17 

04 

76 

1  ::oo 

23 

05 

7B 

1  525 

14 

06 

78 

1  135 

12 

07 

7B 

i;:oo 

01 

08 

78 

i:05 

26 

09 

78 

i::40 

10 

10 

78 

1150 

23 

11 

78 

1 :  40 

06 

12 

78 

1100 

39052 
39110 
39185 
39255 
39450 
39476 
39516 
39543 
3  9  60S 
39634 
39592 
39718 


FILTERED 

AMMOMd 
MG/L 


0.480 
0,  713 
0.690 

0.  i eg 

0.046 
0.236 

0.094 
0.072 
0.074 
0.026 
0  .  I  92 
0,460 

0  713 
0.273 
0.023 


MA.JOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
L.IKE     ERIE 
GHANO    RIVER 


DATE    OF    REPORT       2S    OCT    79       PAGE  49 

STATION    ID:        16- 01 84-024 ■ 02 

STORET    CODE:     02 
003 
0150 


LI    T    M.     17    0561750.0    4771900.0    4  REGION:     02 


901  90  9  I 

SCO  TOTAL  FECAL 

COLJFORM  COLIFOHM 

MF/IOOML  MF/100ML 


20 

TOTAL 

KJELOAHL 

MG/L 

1  .  020 

1  .350 

1.110 

0.740 

0-790 

0,84 

0.820 

0.650 

0.710 

0.640 


0.  78 
0.99 

1  .350 
0.B70 
0.640 


4100 

200. 

2  700. 

410. 

130. 
1710. 

500. 
1OO0. 
2200. 

100. 
600. 

4100. 
675.- 
100. 


400. 
10. 
40. 


220. 
24. 


33. 
10 


400. 
2.3. 


FILTERED       FILTERID 
N02h  N03-N 

MG/L  MG/L 


038 
030 
016 
028 
086 
170 
023 
025 
03  2 
005 
039 
033 


0.  170 
0.044  ' 
0-005 

12 


1  10 


3  360 
2.500 
2  060 
1  .96 

1  110 
1  650 
3.220 

0.  790 


01 


2.77 

3  330 
2  354 
0    790 

12 


M.  F 
ENTER. 
MF/100ML 

120. 
72. 
76. 
20. 

4.        L 

4. 
20. 
52. 


60. 
104. 


120. 

25. 


INfiGNC 
N 

mgA 

3.623 
3.633 
4  .  086 
2.696 
2-  194 

2  366 
1  ,227 
1  .  747 

3  .  326 
0-823 
3.040 
3.2B3 


4.086 
2.671 
0.823 


805 

WATER 
TEUp. 

DEG  c 

1  .0 

0. 

2. 

*. 

17. 


5 
0 
0 
16.0 

21  .0 

22  5 
16.0 
13    0 

3    0 
2    0 

22.5 


TOTAL 

ORGNC      N 

MG/L 

0.540 
0.6.17 
0.420 
0.572 
0  744 
0  .  604 


612 
b'r.B 
510 


0.744 
0 .  S97 
0.420 


DISS. 

02 

MG/L 


12.7 
3  0.3 


23 
TOTAL    N 


4  .  1  68 
4.270 
4.506 
3.268 
2  938 
2  970 
1  .953 
2.325 
3.962 
t  .435 
3.628 


3.793 

4.506 
3.268 
1  .435 


5 -DAY 

BOD 

MG/L 


1  .2 
0.6 


12 

5 
TOTAL 

SOLIDS 
MG/L 


4o2.0 

525.0 

5J6.0 

313.0 

391  .  0 

469. 

453.0 

441  .0 

476.0 

421  .0 

466. 

537. 

537. 

459.2 

313.0 


33 
TOTAL 


0.05  1 
0.071 
0-054 
0.092 
0.090 
0.108 
0.095 
0.  106 
0.110 
0-063 
0.06  3 
0,072 

0.110 
0-081 
0.051 

12 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

2-7 
5.9 
16.0 
27,0 
9,  1 


24, 
29-0 
34.0 
27.0 
18.  0 

6. 
13. 

34.0 


49.0C 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

0.032 
0.052 
0.034 
0.038 
0.015 
0.052 
0.008 
0.017 
0.034 
0.022 
0.031 
0.038 

0.052 
0.031 
0.008 

12 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

479 
519 
520 
286 
380 
445 
4  24 
407 
449 
403 
460 
624 

524 
441 
286 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    MO    Y«    HIT  DIST     BRG    DEPTH 

f£ET  MTRS 


COND.  TUR8. 

25C       F0RMA2IN 
UMHOS  UNITS 


56  59 

CHLORIDE       SULPHATE 
MG/L 

MG/L 


18 

01 

713 

1310 

14 

02 

7B 

1  125 

15 

03 

78 

14)0 

17 

04 

78 

12)0 

23 

05 

76 

1375 

14 

06 

78 

11.35 

12 

07 

70 

1300 

01 

08 

78 

12)5 

26 

09 

7B 

1340 

10 

10 

78 

IT  50 

22 

1  1 

78 

13  TO 

06 

12 

78 

1H)0 

3 
-3 
.3 
.3 


.3 
.3 
.3 
-3 


MAMMUM 

iVG    OR    GEOM    MN     ( ■ ) 

MINIMUM 

HO    OF    SAMPLES 


750 

2. BO 

795 

4.40 

BID 

14-00 

430. 

20-00 

559 

11.00 

630 

1 1 . 

620 

16.  00 

610 

2  1     00 

660 

19    00 

640 

8.60 

690 

5    4 

830 

8    5 

830 

21.00 

67j 

11-61 

430 

2.  80 

3B.5 

78    0 

49  .0 

96  .0 

70.0 

90    0 

15.0 

37.5 

29    5 

59.0 

49.5 

99. 

49.0 

98    0 

45.0 

42    0 

113,0 

38.0 

87,0 

41  . 

97. 

93    5 

97 

113.0 

47.0 

85.  1 

15.0 

37.5 

B.O.K./    SITE:     ALDER    CREEK 

SAMPLE     POINT:     AT    MANNHEIM    BRIDGE 

STATION    TY°E:     RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    MO    YR    LMT  OIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


STATION    ID:        1 601 84- 026-02 


17    01 

70 

1230 

.3 

07    02 

78 

1  300 

.3 

D6    03 

78 

1400 

.3 

11     04 

78 

1205 

.3 

IS    05 

78 

llllO 

-3 

07    06 

78 

1  1  10 

3 

11    07 

78 

1210 

.3 

23    08 

78 

1043 

19    09 

78 

13!iO 

.3 

04    10 

78 

11.13 

.3 

15    1  1 

78 

14  10 

.3 

OS    13 

7B 

1035 

.3 

MAXIMUM 

ilVG    OR 

GEOM    MN 

(-1 

MINIMUM 

934 
SAMPLE 
NO 


39037 
3909S 
39147 
39213 
39281 
39464 
39504 
39570 
39596 
39622 
39661 
39706 


901 

SCD 


6 
6 
6 

6  8 
6  8 
6  8 
E  8 
8 
6    B 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM       GRAND    RIVER 

U    T    M:     17    05.36500.0    4804600.0    4 


TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM      COLIFOKM  ENTER. 

MF/100ML       MF/1Q0MI.       MF/IOOML 


1900. 

14D. 

600 
I  1800 

400. 
2400- 
2000- 
3200. 
9100. 
9000 

400. 
4400. 

1  1  800 
1056." 
140 


24. 
290 

30 
530. 
550. 

80. 
1  1  00. 
1500. 

10. 
4B0. 

1500. 
147.* 


72. 

B8. 

1330. 

10. 

100. 

360 

10 

600. 

1500. 

200. 


1500. 
204. 


805 
HATER 
TEMP. 
DLG    C 

1  .0 
I  .0 
3  0 
5.0 
10.0 


REGION       02 

3 

DISS. 
03 

MG/L 


19.0 
8.7 
I  .0 


9.B 

9.0 


10 

2 

8 

7 

6 

B 

M 

B 

11 

6 

11 

8 

10 

1 

STORET    CODE: 


5 -DAY 

BOD 

MG/L 

6.0 

1  .5 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

3  000 
1  290 
3    000 

0  655 
0.280 
2.050 
2.520 
2.35 
0.710 

1  .450 
1  .360 
0.695 

3-000 
1  .530 
0.280 


02 

003 

0150 

117.00 

34 
FI LTERF.D 
REACTIVE 
P    MG/L 


.450 
.250 
355. 
190 
236 
280 
030 
78 
513 
4  50 
250 
590 


1  .78 

0.864 

0.030 


NO    OF    SAMPLES 


I     C    0    X    T    0     I 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  9ASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


ALDER   CREEK 

AT    MANNHEIM    BRIDGE 

RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17   01    78 

1330 

.3 

07    02    7B 

1300 

.3 

06    03    78 

1400 

.3 

11     04    78 

1205 

.3 

15    OS    78 

1120 

.3 

07    OS    78 

11  10 

.3 

11    07   78 

1210 

.a 

22    08    7B 

104a 

.3 

19   09    7B 

1350 

.3 

04    10    7B 

1143 

.3 

IS    11     78 

1410 

.3 

OB    12   7S 

1035 

I 
MAXIMUM 

AVG   OB 

GEOM    MN     1  '  1 

H   M  : M  IN 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


17  01  78 
07  02  78 

06  03  78 
11  04  78 
15  05  78 

07  06  78 
11  07  78 
22  08  78 
19  09  78 

04  10  78 
15  11  7B 

05  12  78 


1230 
1300 
1400 
1205 
1120 
1110 
1210 
1043 
13S0 
1143 
1410 
1035 


.3 

.3 
.3 

3 
-3 
3 

3 
.3 
3 
' 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  -  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


231 

;  v 

231 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LARES 
MINOR  BASiN:  LAKE  ERIE 
TERM  STREAM:  GRAND  RIVER 

U    T  M.:  17  0536500.0  4804800.0  4 


DATE  OF  REFORT   25  OCT  79   PAGE    4S 

STATION  ID:   16 -01 84 ■ 026  02 

STORET  CODE:  02 
003 
0150 


REGION:  02 


f I LTERED 

AMMONIA 

MG/L 

1  .630 

i  .sec 

0.690 

0  37B 
0.072 
0.034 
0.078 

0.074 
0.236 
0.006 
0'.017 
0.  166 

1  .630 


12 

107 
CALCUL 
0- SOLIDS 
MG/L 


20         21  22 

TOTAL  FILTERED  FILTERED 

KtKUMHL  N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L  MG/L 


900 

400 

830 

25 

76 

520 

160 

69 

oeo 

530 
500 


3.900 

1  .473 
0.530 


COND. 

25C 

UMHOS 

1  140 
865 
820 
355 

600 
760 
800 

750 
600 
750 
810 
780 


2.650 
3.  BOO 
0.145 
0.088 
0 .  062 
0.625 
0.250 
0-105 
0.135 
0.004 
0.037 
0.073 

3.800 
0 .  655 
0.004 

12 

16 
TURB. 
F0RKA2IN 
UNITS 

20.00 
5.00 
52.00 
100. 
2.5 
2.90 
4.40 
2.8 
5.  SO 
2.60 
I  .90 
6.1 


1140  100. 

753  17.14 

355  1 . 90 


1  9 . 3C0 
6.700 
a. 210 
3.39 
3.84 
6.750 
1  .750 
7.89 
4.610 
4.650 

80 . 000 
1  .08 

80 . 000 

I  2 . 364 

1  .08 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


98.0 
62.0 
60.0 


17 
INRGNC 
N 
MG/L 

23.580 
12.080 
9,045 
3.B56 
3.974 
7.459 
2.078 
8.069 
4,981 
4,860 
80.054 
1.319 

80.054 

13.446 

1.319 


59 

SULPHATE 

MG/L 

78.0 
57.0 
53.0 
22.0 

37.0 
55.0 

67.0 
54. 

70.0 
59.0 
65.0 
75. 

78.0 
57.7 
22.0 


18 
TOTAL 
ORONC   N 
MG/L 


2  70 
820 
200 
872 
708 
4.16 
0112 
616 
744 
524 
573 
614 


2.270 
1  .055 
0.200 


23 
TOTAL    N 

MG/L 

25.850 
12.900 
9.245 
5.728 
4.682 
B.BBS 
3.  160 
8,585 
6.725 
5.384 
80,627 
2.133 

80.627 

14.501 

2.  1  33 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


614.0 

556.0 

698.0 

43C  . 

427. 

517.0 

584.0 

508 . 

446.0 

4'J5.0 

558.0 

51.5, 

814.0 
545.7 
427. 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

7!     0 
6.0 

149.0 

199, 
4.0 
2.8 
6.  a 
9.5 


13. 


199. 
40.  4 


7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

743 
550 
549 

423 

514 
577 
498 
4  33 
491 
655 
499 

743 

530 
423 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


GRAND  RIVER 

ATCOCKSHUTTS  BRIDGE  8RANTF0RD 

RIVtH    t-LUH  GAU 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


18   01 

m 

1315 

.3 

14    02 

78 

1105 

.3 

15    03 

7  3 

1500 

.3 

•  7    04 

78 

1150 

.3 

23    05 

7a 

1330 

.3 

(4    06 

78 

1130 

.3 

(2    07 

7a 

1307 

..-■ 

01     09 

78 

1155 

.3 

26    09 

78 

1350 

.."' 

10    10 

78 

1145 

,.'J 

22     11 

7a 

1347 

.3 

06    12 

78 

1050 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    MN     1 • 1 
MINIMUM 

D   02GA001 

MAJOR 

BASIN:     GREAT 

LAKES 

MINOR 

BASIN:     LAKE 

ERIE 

TERM    STREAM:     GRAND 

RIVER 

ONG: 

U    T    M 

:     17    0561425 

.0    4773050 

934 

901 

44  4 

80 

81 

sample 

SCO 

FLOW    CFS 

TOTAL 

FECAL 

NO 

COL  I  FORM 
MF/100V.I. 

COLI FORM 
MF/100ML 

390  =  3 

6 

2000 . 09 

2800. 

5B0. 

391  11 

B 

1200   00 

3800. 

132, 

39186 

4 

1 500 , 00 

6900. 

520. 

39326 

6 

5970.00 

170. 

10. 

39451 

6 

2640    00 

60. 

4.        L 

394  77 

6 

1 050  -  00 

1530. 

252. 

3951  7 

E 

675.00 

600. 

8. 

39544 

8 

678.00 

200. 

8 

S9S09 

6 

1040.00 

700- 

12. 

3963S 

6 

1  340 . 00 

900. 

10. 

39693 

6 

1290.00 

1200. 

28. 

39719 

6 

2390.00 

6500. 

60. 

5970.00 

6900  . 

560. 

1814,42 

968.  • 

36.-    D 

675.00 

60. 

4. 

84 

M.F 
ENTER 


292 

216 

340 

50 

4 

4 

16 

180 


140 
340 


STATION 

ID:       16-0184- 

027-02 

STORET 

CODE: 

02 

003 

0150 

REGION:     02 

MILEAGE: 

57.50 

805 

3 

1 

33 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

DEG   C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

1  .0 

12.0 

2-  4 

0.041 

1  .0 

11.2 

0.2 

0.059 

2.0 

12.0 

1  ,  2 

0.067 

6.0 

11.6 

1.0 

0  .  090 

16.5 

10. 0 

1  .5 

0    038 

16.0 

t  1  .0 

1  .2 

0.060 

21.0 

7.8 

1  .6 

0.064 

22.0 

8.5 

O.B 

0.057 

15. D 

10.2 

0.6 

0.065 

12.0 

11.2 

0.4 

0.0.34 

3.0 

13.6 

1  .2 

0.057 

2.0 

13.7 

2.0 

0  ,  146 

22.0 

13.7 

2  .  4 

0  .  1  46 

9,8 

11.1 

1  .2 

0.065 

1  .0 

7.8 

0.2 

0.034 

NO  OF  SAMPLES 


34 

19 

20 

21 

22 

17 

10 

23 

5 

6 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

Fl LTERED 

FILTERED 

1 NRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

5USP. 

Dv    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02  -  N 

N03-N 

N 

OHGNC       N 

SOLI  DS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/t 

MG/L 

HG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

18    01 

78 

1315 

.3 

0.007 

0.360 

0.9B0 

0 .  029 

3.070 

3.459 

0.620 

4.079 

474.0 

1     8 

14    02 

78 

1105 

9 

0.041 

0.612 

1  .  020 

0.026 

3  .  1  00 

3  .  738 

0.408 

4.146 

495.0 

3    0 

15    03 

78 

15C0 

:: 

0.029 

0.690 

1  .30D 

0.017 

3.400 

4.  107 

0.610 

4.717 

528    0 

12.0 

17    04 

78 

1150 

a 

0.037 

0.  140 

0,700 

0.027 

0.250 

0.4)7 

0.560 

0.977 

312.0 

24  ,0 

S3    OS 

78 

1330 

3 

0.007 

0.066 

0 .  670 

0  ,044 

1  .960 

2.070 

0,604 

2.674 

394.0 

12.0 

14   06 

78 

1130 

3 

0.030 

0.086 

0.600 

0.047 

2.150 

2.283 

0.514 

2.797 

44B. 

9.2 

12   07 

78 

1307 

3 

0.003 

0.068 

0.780 

0.01  1 

1  .120 

1  .  199 

0.712 

1.911 

356.0 

24  .0 

01    oa 

78 

1  155 

■ 

0.007 

0.048 

0.600 

0.012 

1  .  400 

1  .460 

0.552 

2.012 

401  .  0 

17.0 

26  09 

78 

1350 

3 

0.017 

0.030 

0.680 

0.017 

3.230 

3.277 

O.650 

3.927 

452.0 

15.0 

10    10 

78 

1145 

2 

0 .  1 1 5 

0.670 

0.012 

2.440 

2.567 

0.555 

3.122 

414.0 

11  .0 

22    11 

78 

1347 

2 

0.02! 

0.  116 

0.72 

0.023 

2.73 

2    Bf.9 

0.604 

3.473 

459. 

7. 

06    12 

78 

1050 

: 

0.032 

0.349 

1  .  10 

0.030 

3.  87 

3.249 

0.751 

4.000 

526. 

52. 

MAXIMUM 

0.041 

0.690 

1  .300 

0.047 

3.400 

4.  107 

0.751 

4.717 

52B.0 

52. 

Ava 

OR    GEOM  MN 

0.021 

0.223 

0.818 

0.025 

2.310 

2  .  558 

0.595 

3.153 

438.  3 

15.7 

MINIMI 

JM 

0.003 

0.030 

0,600 

0.011 

0.250 

0.417 

0  .  408 

0.977 

312.0 

1  .8 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  » 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    497 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


IS    01 

78 

131  S 

,3 

t4    02 

73 

1  105 

.3 

15    03 

78 

1  500 

.3 

1?    01 

78 

1  150 

.3 

S3    05 

78 

1330 

.3 

14    06 

78 

1 1  30 

.3 

12    07 

76 

1307 

.3 

01    oe 

78 

1155 

.3 

26    09 

7  8 

1350 

.3 

10    10 

78 

1  145 

.3 

22     11 

78 

1347 

.3 

06    12 

78 

1050 

.3 
WAX  I  MUM 

AVG    OR 

GEOM  MM  ( ■ ) 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  t-OUB   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14 

02 

78 

1105 

,3 

15 

03 

78 

1500 

,3 

17 

04 

78 

1  IEO 

.3 

23 

05 

78 

1330 

.3 

14 

06 

79 

1130 

.3 

12 

0? 

78 

1307 

.3 

Ol 

oe 

78 

1155 

.3 

26 

09 

78 

1350 

.3 

10 

10 

7B 

1145 

.3 

22 

ii 

78 

1347 

.3 

06 

12 

7FJ 

1050 

AVG    OR 

.3 

MAXIMUM 

GEOM   MN     ( ' ) 

MINIMUM 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/l 

472 
492 
516 

sea 

38  2 
439 
332 
384 
437 
403 
■152 
474 

516 
423 

288 


COND. 

2EC 

UMKOS 

745 
770 
Bl5 
430 
559 
660 
600 
600 
650 
630 
690 
740 

815 
657 
4  30 


IS         56 

TUPB.  CHLORIDE 
FoPMAZlN       MG/L 
UNITS 


2.30 
2.70 

12.00 

1  5  .00 
2  60 
2.0 

14  00 
8.50 
8.60 

10.00 
5.6 

23. 

23. 
8.86 
2.0 


39.0 


77.0 
43.6 
15.0 


59 
SULPHATE 


75.0 
95.0 
83.0 
37  ,  0 
57.0 
93.0 
91  .0 
91.0 

too.o 

87.0 

68. 

92. 

100,0 
32  4 
37.0 


280 

REACTIVE 

SILIC4TE 

SI  MG/L 


2 

05 

0 

15 

1 

20 

1 

no 

1 

35 

2 

45 

1 

25 

2 

5 

3 

05 

3 

70 

2 

04 

0 

15 

95 
ACIDITY 
PH  8.3 
MG/L 


4,7 
3.5 
1  .3 
0-0 
0- 
D.O 
0  0 
0.0 

00 

5.8 
4.6 


S    8 

1.8 
0.0 


25 

76 

72 

74 

68 

67 

66 

PHENOLS 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.     MAG 

COLOUR 

PTSMUM 

SODIUM 

HARDNESS 

CALCIUM 

NES  ILJM 

HA2EN 

K 

NA 

UG/L 

MO/L 

f.'C/L 

M.C/I. 

UNI  TS 

MG/L 

MG/L 

35a.  o 

99.00 

25.50 

15 

2.55 

27  .00 

307.0 

86.00 

22.50 

20 

2.85 

55.00 

219.0 

63.00 

1  5  .  00 

45 

2.  10 

8.70 

270.0 

75.00 

20  -  00 

20 

2.25 

15.00 

1  -     L 

282. 

76 

22.5 

28 

2.50 

38. 

241  .0 

67.00 

23    00 

30 

2    60 

29.  00 

265.0 

63,00 

22,50 

23 

2.60 

25.  00 

276.0 

76,00 

21  .00 

38 

3,45 

24.  00 

285,0 

7a   00 

52.0 

27 

a,  to 

21  .00 

1  .      L 

306. 

84. 

23.5 

29 

3.50 

26- 

1  .     L 

393. 

81. 

22- 

35 

2.  HO 

37. 

352.0 

99.00 

25    50 

45 

3.50 

55  .  00 

1.     D 

281  .5 

77  .64 

21  .77 

28 

2.79 

27.  79 

219.0 

63   00 

1  5  .  00 

15 

2.  10 

8.70 

52 
TOT    ILK 
AT    LAB 
MG/L 


255 
216 
172 
206 
193 
172 
172 
191 
201 
251 
220 


255 
202 
172 


41 
COO 


55 
PH 
AT    LAB 


8  09 
8.12 
8.21 
8.37 
8.26 
8  35 
8.39 
8.40 
8.41 
8.  IB 
8-05 

8.41 
8.26 
8.05 


201 

TOTAL 


31 

O.02  8 

58 

0.056 

27 

0.055 

18 

0.040 

16 

0    038 

46 

0.036 

35 

0.031 

33 

0.025 

21 

0.034 

45 

0.02  1 

37 

0.080 

58 

0    080 

33 

0.040 

16 

0-021 

20 13 

TOTAL 
1U0N 
MG/L 


0.1  :J0 

0  .  7  50 

1  .200 
0.330 
0,23 
0.230 
0.310 
0.250 
0.350 
0.2:3 
1.3 

1  .3 

0.506 
0.180 


NO    OF    SAMPLES 


FJ.O.K./    SITE.     GRAND    RIVER 

SAMPLE    PCINT.     AT     HIGHWAY    NO    7     BRESLAlj 

STATION    TYPE:     RIVER 


SAMP    DTE    LOUR       STN       STN    SAMP       Pj- 
DY    MO    YR     LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


STATION     ID:        16 -01 84- 028 -02 


04    01 

7B 

1005 

.3 

1  1    Ol 

7B 

1120 

.3 

17    01 

76 

0930 

.3 

24    01 

7ft 

1250 

.3 

31     01 

78 

(I960 

.3 

07    OS 

76 

1545 

.3 

15    02 

78 

1  445 

.3 

22    02 

78 

■  100 

.3 

27    02 

78 

■  130 

.3 

06    03 

78 

040 

.3 

13    03 

78 

■  120 

.3 

20    03 

78 

"  055 

.3 

28    03 

78 

0920 

.3 

1  1     04 

78 

0950 

.3 

15    05 

78 

0950 

.3 

07    06 

78 

■  340 

.3 

11     07 

76 

037 

.3 

22    08 

78 

'  207 

.3 

19    09 

73 

121  0 

.3 

04    10 

78 

'340 

.3 

15    11 

78 

-:220 

.3 

05    12 

78 

"350 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN     [») 

MINIMUM 

MAJOR    BASIN;    GREAT    LAKES 
MINOR     BASIN;      LAKE     ERIE 
TERM    STREAM;     GRAND    RIVER 


ONG: 

U    T 

M' 

17    0546650.0    4814025 

0    4 

1EGI0N:     0 

934 

901 

80 

81 

84 

805 

3 

SAMPLE 

SCO 

TOTAL 

FECAL 

M. 

F 

HATER 

DISS 

NO 

COLI FORM 

COLI FORM 

ENTER. 

TEMP. 

0 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG    c 

MG/ 

3900 1 

6 

too. 

10. 

L 

50 

3.0 

9.5 

39024 

4 

640, 

20. 

20. 

1  .0 

12,0 

39032 

4 

440. 

24 

24 

2.0 

10    0 

39058 

4 

3100, 

344 

112. 

2.0 

9    5 

39056 

4 

20 

4. 

4. 

L 

2.0 

1  1  .4 

39090 

4 

300 

20 

a. 

1  .0 

98 

391  19 

6 

100. 

150 

162 

2.0 

10-0 

39126 

6 

100 

L 

2 

L 

2. 

1  .5 

11,0 

39  133 

6 

510 

'2 

52 

2    0 

1  1  .2 

39141 

4 

240 

4. 

L 

4. 

L 

2.0 

12,3 

39156 

6 

40 

2. 

L 

2. 

L 

2    0 

10,2 

39192 

6 

110 

10. 

38, 

3   0 

10.0 

39199 

6 

590, 

30. 

58 

1    5 

11,0 

3930? 

3 

8300. 

840. 

1300 

5.0 

10.0 

39275 

6 

2500- 

160. 

80 

10.8 

8.6 

39458 

S 

7100- 

200. 

140, 

17    0 

7.7 

39498 

6 

100- 

10. 

10 

L 

20.  0 

7,0 

39564 

9 

720. 

76. 

10 

L 

22    0 

9    8 

39  590 

9 

12000. 

isoo. 

560 

13,0 

9.0 

39616 

6    8 

2100. 

1  50 

620 

14,0 

7.  8 

396S5 

6 

870. 

10. 

50 

6    0 

11.4 

39700 

6 

2800. 

432. 

600. 

G 

1  .0 

11. B 

12000. 

1800. 

1300. 

22,0 

12,3 

539." 

0 

41  .  ' 

0 

41  .  • 

E 

6.  1 

10.0 

20. 

2. 

2. 

1  .0 

7.0 

STORET    CODE: 

02 

003 

0150 

MILEAGE: 

106, BO 

1 

33 

34 

5-DAY 

TOTAL 

Fl LTEREO 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

1     2 

0  -  04  6 

0.026 

0   1 

0.041 

0.017 

0.6 

0 .  04  4 

0.017 

0.6 

0.041 

0.025 

3    0 

0.082 

0.029 

0,8 

0.  04  6 

0.031 

0.4 

0.065 

0.041 

0.8 

0.052 

0    035 

1  .2 

0.071 

0.041 

2.0 

0-097 

0.052 

0.5 

0.120 

0.071 

1  .6 

0.111 

0    0  43 

1  .5 

0.131 

0.0  66 

4.0 

D.63  5 

0-125 

1     8 

0.074 

O.0I3 

S.4 

0.03  7 

0.C04 

1.0 

0    03  7 

0.C02 

0.8 

O.05  4 

0.C06 

3.0 

0.2B2 

0.C38 

2.2 

0.06  7 

0.014 

O.B 

0.039 

0.G06 

3.0 

0.132 

0.C28 

4.0 

0.635 

0.125 

1  .5 

0.  106 

0.C33 

0.2 

0.03  7 

0.002 

NO    OF    SAMPLES 


22 


32 


(    C   0   N   T    0    I 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  P'VER  BASINS 


B.O.W./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


GRAND  RIVER 

AT  HIGHWAY  NO  7  BRESLAU 

RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ERIE 
GRAND    RIVER 


DATE    OF    REPORT 
STATION    ID: 


25    OCT    79       PAGE  49B 

16-01B4-028-Q2 

STORET  CODE:  02 
003 

0I50 


STN    NC 

: 

28 

If 

LONG: 

U    T    M: 

17    0546650 

0    4S14025 

.0    4             REGION:     02 

MILEAGE: 

106.60 

19 

20 

21 

22 

17 

Ifl 

23 

5 

6 

7 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pd 

FI LTEREO 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

BY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

50 LIDS 

SO  L I  OS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/t 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

04    01 

7B 

1005 

.3 

0.094 

0.620 

0.050 

2.710 

2.854 

0.526 

3.380 

420.0 

1  .3 

11     01 

7S 

1120 

.3 

0.1  SB 

0.630 

0  .  035 

2.670 

2.B93 

0.442 

3.335 

419.0 

2.0 

417 

17    01 

78 

0930 

.3 

0.108 

0.600 

0.021 

2.120 

2.249 

0.4')2 

2.741 

413.0 

B.B 

4  04 

24    01 

78 

1250 

.3 

0 .  1  40 

0.650 

0.062 

5.540 

2.742 

0.510 

3.2  52 

439.0 

12.0 

4  27 

31    01 

78 

0950 

.3 

0.340 

I  .060 

0.  100 

5.030 

5.470 

0.720 

6.  190 

1552.0 

29,0 

1523 

07    02 

78 

1545 

.3 

0.150 

0.610 

0.025 

2.960 

3.  135 

0.460 

3.595 

439.0 

6.6 

4  32 

IS    02 

78 

1445 

3 

0,220 

0.740 

0.305 

2.590 

3.116 

0.520 

3.636 

469,0 

4.4 

465 

22    02 

78 

1100 

.3 

0.288 

0.830 

0.032 

3.270 

3.590 

0.5-12 

4.  132 

483  . 0 

2.  e 

480 

27    02 

78 

1130 

.3 

0.210 

0.900 

0.025 

3.550 

3.765 

0.630 

4.475 

4E0.0 

1.  9 

455 

06    03 

78 

1040 

.3 

0  ,  490 

1  .190 

0.037 

3    590 

4.117 

0  .  7U0 

4.817 

497.0 

13.0 

4  84 

13    03 

78 

1120 

.3 

0.630 

1.350 

0.030 

3.540 

4.  200 

0  .  720 

4.920 

501  .0 

4.  7 

496 

20    03 

7B 

1055 

.3 

0.590 

1  .200 

0.017 

3.000 

3.607 

0.610 

4.217 

4I3.0 

22.  0 

391 

28    03 

78 

0920 

.3 

0.460 

1  .09 

0.02  6 

3.32 

3.808 

0.6.10 

4.438 

363. 

17. 

346 

11    04 

7B 

0950 

.3 

0.300 

2.29 

0.055 

3.23 

3.596 

1  .  9EJ0 

5.576 

630. 

399. 

15    05 

78 

G950 

.3 

0.04S 

0.75 

0  .029 

2.62 

2  .697 

0.702 

3  .399 

32B  . 

25 

303 

07    06 

78 

1340 

.3 

0.G6S 

0.740 

0.026 

1  .670 

1  .764 

0.672 

2.436 

314.0 

6    4 

SOB 

11    07 

7B 

1037 

.3 

0.037 

0.710 

0  .  C 1 0 

0.815 

0.862 

0.673 

1  .535 

262  . 0 

a. a 

22    OB 

7B 

1207 

.3 

0.040 

0.49 

0.009 

0  .  356 

0.404 

0.450 

0.  654 

278. 

15. 

19    09 

78 

1210 

.3 

0.232 

1  .  860 

0.072 

1  .230 

1  .534 

1  .628 

3.  162 

42B.0 

1  IS.O 

310 

04     10 

78 

1340 

.3 

0.030 

0.  890 

0.195 

0 .  aoo 

1  .025 

O.RfiO 

1  .BBS 

323.0 

13.0 

310 

15     11 

7B 

1220 

.3 

0.146 

0.940 

0.024 

i .  lao 

1  .  350 

0.7'!4 

2.  144 

355.0 

7.0 

34B 

05     12 

78 

13S0 

.3 

0.297 

1  .22 

O.027 

3.02 

3.  344 

0.923 

4.  267 

424. 

36. 

38B 

MAXIMUM 

0.630 

2.28 

0    30 £ 

5.030 

5.470 

1  .980 

6.  190 

1552.0 

399. 

1523 

AVG 

OS    GEOM   Ml 

0.232 

0.S70 

0.056 

2.537 

2825 

0  .  738 

3    563 

465.0 

34.4 

4  60 

MINIMUM 

0.030 

0.49 

0.009 

0  .  355 

0.404 

0.442 

0.654 

278 

1  .  3 

303 

NO    OF    SAMPLES 

22 

22 

22 

22 

22 

S2 

22 

22 

22 

IB 

107 

14 

16 

56 

59 

2flO 

95 

52 

55 

208 

SAMP 

JTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PlI 

CALCUL 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

D-SOLIOS 

25C 

FORMAZIN 

MG/I. 

SILICATE 

PH    8.3 

AT    LAB 

AT    LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI     MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

04    01 

7B 

1005 

.3 

530 

2.70 

24.5 

11     01 

78 

1120 

.3 

690 

3.00 

31  .5 

50.0 

2.95 

6.3 

275 

7.77 

0.170 

17    01 

78 

0930 

.3 

550 

3.60 

23.5 

44.0 

3.20 

15.3 

275 

7.51 

0.210 

24   01 

7B 

1250 

.3 

700 

5.00 

34.0 

54.0 

3.20 

9   a 

273 

7.65 

0.320 

31    01 

7B 

0950 

.3 

2490 

27.00 

513.0 

i  la.o 

5.60 

40.3 

471 

7.46 

1  .740 

07    02 

76 

1545 

.3 

Baa 

4.50 

26.5 

56.0 

3.45 

10.9 

272 

7.7? 

0.230 

15    02 

78 

1445 

.3 

730 

3.70 

39.0 

78.0 

3.50 

7.2 

263 

7.97 

0.210 

22    02 

78 

1100 

.3 

765 

2.  BO 

42.0 

7B.0 

3.55 

B.4 

272 

7.92 

0.230 

27    02 

78 

1130 

.3 

720 

3.40 

38.5 

67.0 

3  .  10 

8.  1 

264 

7.B9 

0.2  70 

06    03 

78 

1040 

.3 

750 

6. BO 

37.0 

75.0 

4,00 

4.7 

284 

7.83 

0.480 

13   03 

78 

1120 

.3 

795 

4.40 

53.0 

B1  .0 

3.35 

9.2 

263 

7.81 

0.  170 

20    03 

78 

1055 

.3 

640 

8.30 

31  -0 

49.0 

2.S5 

4.8 

250 

7.93 

0.760 

3B   03 

78 

0920 

.3 

570 

13. 

26.5 

36.0 

2.85 

4.1 

22a 

B.04 

0.80 

1  1     04 

78 

0S50 

.3 

231 

355 

170. 

1)  .0 

21  .5 

2.15 

3.0 

152 

7.73 

17.0 

15   05 

7B 

0950 

I 

425 

9.0 

13.0 

26.0 

1  .40 

2.0 

185 

8.15 

0.54 

0?    06 

7B 

1340 

.3 

490 

5.70 

27.0 

50.0 

0.7S 

1  .8 

179 

7.85 

0.280 

11    07 

7B 

1037 

.3 

273 

420 

4.30 

17.5 

37.5 

1.30 

0    0 

170 

B. 33 

0.  190 

22    08 

78 

1207 

.3 

263 

406 

7.4 

1B.5 

38.0 

1     10 

0. 

159 

8-41 

0.48 

19    09 

78 

1210 

.3 

455 

48.00 

22.5 

47.0 

1.90 

5.S 

172 

7. BO 

2  .  400 

04    10 

7B 

1340 

.3 

475 

7.30 

2B.5 

48.0 

1  .05 

1  .  1 

166 

7.98 

0.470 

15    11 

78 

I  220 

.3 

560 

4.60 

27.0 

65.0 

0.55 

0,9 

197 

8.  18 

0.250 

05    12 

7B 

1350 

.3 

640 

17. 

36. 

67. 

2.50 

7.2 

227 

8.13 

0.92 

MAXIMUM 

273 

2490 

1  70. 

513.0 

118    0 

5.60 

40.3 

471 

3.41 

17.0 

AVG    OR 

GEOM    MN 

i  • 

256 

686 

1  6.  43 

51  .0 

56.5 

2.61 

7.2 

238 

7.91 

1  .340 

MINIMUM 

231 

355 

2.70 

I  I  .0 

21  .5 

0.55 

0.0 

152 

7.46 

0.170 

NO  OF  SAMPLES 


25 

76 

72 

74 

68 

67 

66 

41 

265 

203 

SAMP    DTE 

HOUR 

5TN 

STN    SAMP       PJ 

PHENOLS 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.     MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

COD 

TOTAL 

TOTAL 

OY   MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUH 

HAZEN 

K 

NA 

ARSEN IC 

ALUMINUM 

FEET 

MTRS 

UG/L 

MG/L 

KG/  L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

11    01 

78 

I  1  20 

.3 

1  .01. 

330.0 

91  .00 

25.00 

20 

2.P0 

22  .  00 

34 

0 . 00 1 L 

0.110 

17  01 

78 

0930 

.3 

1  .OL 

326.0 

90.00 

24.  50 

30 

1  .95 

15.00 

51 

0.001 

0.  150 

24   01 

78 

1250 

.3 

1  -OL 

325.0 

89   00 

25.00 

15 

2.  10 

22.00 

23 

0 . 00 1 L 

0.  100 

31    01 

78 

0950 

.3 

3  .0 

578  .0 

155    00 

46.  SO 

5.  10 

3B0. 00 

68 

0.001 

0.260 

07    02 

Ts 

1545 

J 

1  -OL 

337.0 

93.00 

25.50 

20 

2.  10 

1  7.00 

50 

0  .  00  1  L 

0.260 

15    02 

78 

1445 

J 

1  .0 

335.0 

92.00 

25.50 

30 

2.45 

28.00 

2B 

0 . 00  1  L 

0.  100 

22   02 

78 

1100 

.3 

1  .OL 

351  .0 

97.00 

26.50 

20 

2.35 

32.00 

31 

0    001  L 

0.  1  40 

27   02 

78 

1130 

.3 

2.0 

342.0 

94  .00 

26.00 

20 

2.35 

26    00 

35 

0.001L 

0 .  1  30 

06  03 

78 

1040 

.3 

1  .OL 

360.0 

99.00 

27.50 

20 

2.65 

26.00 

3B 

0.001L 

0.  160 

13   03 

78 

1120 

.3 

1  .OL 

359  . 0 

95.00 

29.50. 

20 

2.  70 

39.00 

39 

0.0011 

0.  190 

30    03 

78 

1055 

.3 

1  .0 

305  .  0 

95.00 

22.50 

30 

3.  10 

19  .  00 

74 

0.001L 

0.350 

28  03 

78 

0920 

.3 

2. 

265. 

74 

19.  5 

40 

3. 

15. 

31 

o.ooi 

0.920 

11    04 

78 

0950 

■ 

1  . 

181  . 

52 

12.5 

3.75 

7.5 

49 

0    004 

1 9 . 000 

15  05 

78 

0950 

.3 

3. 

217. 

62. 

15. 

45 

2.30 

7.2 

21 

o.ooi 

0.29 

07   06 

78 

1340 

.3 

236.0 

59.00 

21  .50 

32 

1    90 

19    00 

31 

0 . 00 1 L 

0.060 

1  1    07 

78 

1037 

.3 

1  .OL 

193.0 

SO .  00 

16.50 

31 

2.20 

13.00 

17 

0.001 

0.070 

22    08 

78 

1207 

.3 

1  .     L 

1  90  . 

48, 

1  7  . 

28 

2.25 

13. 

40 

19    09 

78 

1210 

.3 

1  .OL 

201  .0 

54.00 

16.00 

69 

4  .25 

14.00 

46 

0.003 

3.600 

04    10 

78 

1340 

-a 

1  .OL 

207.0 

54.00 

17.50 

26 

2.65 

25.00 

20 

0  .  00  1 

0.320 

15    11 

78 

1220 

.3 

1  .OL 

247.0 

66.00 

20.00 

33 

S9 

0.001 

0.1  1 

05    12 

78 

1350 

.3 

1  . 

285. 

78. 

22. 

38 

3.30 

19. 

49 

0.001 

1  .100 

MAXIMUM 

3.0 

573.0 

155.00 

46.50 

69 

5.  10 

380.00 

74 

0.004 

19.000 

avg 

OR    GEOM    MN     | 

1  .30 

293.8 

79.86 

22.93 

30 

2.73 

37.94 

40 

0.00  ID 

1  .371 

MINIMUM 

1  .0 

181  . 

48. 

12.5 

15 

1  .90 

7.2 

17 

o.ooi 

0.060 

NO  OF  SAMPLES 


C  0 '  N  T  0  I 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   15  OCT  79   PACE    499 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
fEET       MTRS 


11  01 
17  01 
24  01 
31  01 
07  02 
15  02 
22  02 

27  02 

06  03 
13  03 
20  03 

28  03 
11  04 
15  05 

07  06 
11  07 
22  06 
19  09 

04  10 
15  11 

05  12 


7B  1120 

78  0930 

78  1250 

78  0950 

78  1545 

78  1445 

78  I  I  00 

78  1130 

78  1040 

78  1  120 

76  10SS 

76  0920 

7B  0950 

78  0950 

78  1340 

78  T037 

78  1207 

78  12  10 

78  1340 

78  1220 

78  1350 


.3 

.3 

.a 

.3 

.3 


MAX  I  MUM 
AVG   OR   GEON   MN    ( • I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


Ml 

TOTAL 

CHROMIUM 

MG/L 


0  020L 
0    020L 

o  o;ol 

O.OIOL 

O.oaoL 

0. 02GL 
0. 020L 
0.020L 
0 .  020  L 
O.OIOL 
O.OJCL 
0.040L 
O.OIOL 
0  03  L 
0.Q20L 
0.020L 


.043L 
.020L 


0.040 

0.026D 

0.020 


225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 


I.  01  OL 
1.01QL 
i. 010 
'.020 
'.010 
■020 
.010L 
.  010L 
.OtOL 
.010 
-010 
.020 
.030 
.01      L 
.010L 

-Oio 


0.020 
0    020 
0.02 
0.  030 

0.030 

O.OlSD 

0.010 


229 

TOTAL 
LE40 
MG/L 

0.030L 
0.030L 
0  030L 
0  070 
0.030L 
0.O3OL 
0 .03OL 
0  030L 
0.030L 
0.030L 
0.030L 
0 . 030L 
0.030L 
0.03  L 
0.030L 
0.030L 

0.030L 
0.O6OL 


0.070 

0-0340 

0.030 


215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

O.OOSL 
O.OOSL 
0.0U5I. 
0.0051. 
0.0051. 
0,0051. 
0  ,0051. 
0  0051. 
0  OObl 
0.0051, 
0.  0051. 
O.OGbl- 
0.0051. 
O.OOSL 
0.0051. 
O.OOSL 

0,0051. 
0.0101. 


.010 

.OOSD 
.005 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

O.OIOL 

O.OIOL 

O.OIOL 

0.220 

O.OIOL 

O.OIOL 

0  020 

O.OIOL 

0.020 

O.OSO 

O.OlO 

0.  010 

0.  070 

0.01  L 

0.010 

O.OIOL 


040 
020L 
02 
020 

220 

030D 

010 


201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

0  .  0 1  8 
0.023 
0.033 
0.  1  12 
0.027 
0.026 
0.024 
0.035 


030 


oig 
.065 
.050 
.  4rJ0 
,034 
.029 
.04t 
.044 
,  17S 
.044 
0.031 
0    064 


0.490 
0-067 
0.OI8 


236 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

0.020L 

0.0201 

0.020L 

0.020L 

0020L 

0  020L 

0  020L 

0.02DL 

0.020L 

020L 

.Q20L 

'.020L 

020L 


02  L 
020L 
020L 


0, 020L 
0  040L 
0.02  L 
0.050 

0.050 

0.0230 

0.O20 


217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

0  020L 
0  020L 
0  020L 
0  020L 
0  020  L 
0.D20L 
O.02OL 
0  020L 
0.020L 
0.020L 
0.020L 
0  020  L 
0  020  L 
0  02  L 
0  020L 
0  D20L 


020L 
040L 
02  L 
020L 

040 

0210 

020 


B.O.M./  SITE: 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE: 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


16 

01 

78 

1430 

06 

02 

78 

1003 

14 

03 

78 

1520 

18 

04 

78 

1  505 

16 

05 

78 

1420 

19 

06 

76 

145!) 

25 

07 

78 

1415 

02 

06 

78 

1021; 

13 

09 

78 

1430 

16 

10 

78 

1  130 

21 

1 1 

78 

14  10 

11 

12 

78 

09S1i 

CONESTOGO  RIVER 

AT  WATERLOO  COUNTY  ROAD  NO  22 

RIVER 


LONG. 


STATION    10:        16 -01 B4-029    02 


STN       STN    SAMP       pj 
DIST    6RG    DEPTH 
FEET  MTRS 


934 
SAMPLE 


39022 

4 

39087 

4 

39177 

4 

39247 

6 

39292 

6 

39488 

8 

39535 

8 

3S56T 

6 

39587 

0 

396S2 

G 

39684 

6 

39745 

4 

MAJOR    BASIN:     GRf AT     LAKES 
MINOR    BASIN;     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM:     GWAND    RIVER 

U    T    M:     17    0539200-0    4B19125-0    4  REGION: 


901                        80                       81  84 

SCO                 TOTAL                 FECAL  w,F 

COLIFORM  COLIFORM  ENI£R. 

MF/100ML  MF/100MI.  MF/IOQML 


790. 

900. 
4400. 
1200. 

100. 

350. 

490. 

20 

1500 

300 


64. 

40. 

356. 

60. 

10. 


274. 
30. 


56. 

68. 
920. 

70. 
840. 

10. 


54 
10 


805 
WATER 
TEMP. 
OEG    c 

1  .0 

2  0 
2.0 
7.0 

12.0 
23.5 
23-5 
22.0 
15.0 

7.0 

2    5 


10.6 

9.5 

S.O 

11.6 

12.8 

12.0 

7.8 

7,2 

12,  1 

12,5 

13,4 

12.6 


STORET    CODE: 

02 

003 

0150 

MILEAGE: 

120.30 

1 

33 

34 

5-DAV 

TOTAL 

Fl LTEREC 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

2.0 

0.076 

0.027 

0.4 

0-041 

0.030 

2.4 

0.116 

0.055 

0.5 

0.160 

0.086 

0.5 

0.041 

0.004 

0.025 

0.004 

0.8 

0.058 

0.003 

0.8 

0.029 

0,004 

1  .0 

0.061 

0.001 

3.4 

0.04J 

0.002 

MAX 1MUM 

AV3    OR    GEOM    MN     I  *  1 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


16    01 

78 

1430 

.3 

06    02 

78 

1005 

,3 

14   03 

78 

1520 

.3 

16    04 

78 

I50S 

3 

16    05 

78 

1420 

,3 

IS    06 

76 

1455 

,3 

25   07 

78 

1415 

.3- 

02   08 

78 

1025 

.3 

13   09 

78 

1430 

.3 

16    10 

78 

1130 

.3 

11    12 

78 

0955 

,3 

MAXIMUM 

AVH 

OR    GEOM   MN    (  -  ) 
MINIMUM 

FI LTERED 

AMMONIA 

MG/L 

0  1  90 
0,204 
0.870 
0.256 
0.006 
0,044 
0  026 
0.032 
O.C20 
0.C23 
0.220 

0.8  70 
0.171 
0.006 


NO    OF    SAMPLES 


20 

TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 

0.300 
0.540 
1  360 
0-880 
0.  610 
0.500 
0.670 
0.520 
0.54O 
0.640 
0.86 

1  .360 
0.693 
0.300 

I  I 


4400. 

780. 

1700 

521  , 

U 

48. 

D 

74 

20. 

4. 

4 

12 


12 


21        22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


.020 
.020 
.023 
035 
029 
024 
003 
00  B 
005 
008 
028 


0-035 
0,019 
0.005 


2.430 

2  .  730 
4.000 
2,760 

3  870 
1  .330 
0.S54 
0.762 
0.340 
1  .290 
3.57 

4.000 
2,  176 
0.340 


17 
INRGNC 


MG/L 

.  640 
.954 
■  893 
-051 
905 
398 
888 
,792 
.365 
.321 
BIB 


4.393 
2,366 
0  365 


TOTAL 

ORGNC   N 

MC/L 


I  10 
336 
4-10 
624 
604 


0 
0 
0 
0 

0 

0.614 
0  .  41.6 
0  520 
0,617 
0.640 

0.817 
0.52J 
0.110 


23 

TOTAL    N 


2.750 
3.290 
5  383 
3.675 
4.509 
1  .654 
1  .532 
1  ,290 
0,885 
2.  I3B 
4.453 

5.3B3 
2.888 
0.885 


3.4 

0 

160 

0.086 

1  .2 

0 

054 

0.021 

0.4 

0 

025 

0.001 

10 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


517 
397 
4  73 
257 
331 
253 
287 
259 
255 
313 
424. 


517.0 
342.8 
253.0 


SUSP. 

SOLIDS 
MG/L 

T30.0 

2.9 

15.0 

22.  0 

7.2 

6,3 

47,0 

12.0 

11.0 

4.4 

6. 

120.0 

23.1 

2.9 


11 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

397 
394 
463 


309 
418 

463 
384 
309 


11 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
Dr    MO    Y«    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

f£6T  MTfiS 


16 

01 

78 

1430 

08 

02 

78 

1005 

14 

03 

7B 

1520 

18 

04 

78 

1505 

16 

05 

78 

14  20 

19 

06 

78 

1455 

25 

07 

78 

14  15 

02 

08 

78 

1025 

13 

09 

78 

14  30 

16 

10 

78 

1130 

1  1 

12 

78 

0955 

MAXIMUM 

AVCi    OR    GEOM   MN     I  •  | 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


CALCUL 

D-SOLIDS 

MG/L 


235 


247 
240 
247 
244 


247 
243 
235 


14 

COND 

25C 
UMhOS 

640 
645 
750 
360 
470 
3B0 
370 
380 
375 
460 
650 

750 
496 
360 


16 
TURB 
FORMAZIN 
UNITS 

64.00 
4.60 
B.40 

36.00 
3.30 
I    90 

16.00 
6.00 
8  60 
5.00 
8.4 

64.00 

14.56 

1  .90 


56 
CHLORIOE 
MG/L 


16.0 
16.5 
49.0 
9.0 
17.5 
12.0 
12.0 
12.0 
13.5 
21  .0 
24. 

49-0 
16.4 
9.0 


59 
SULPHATE 


40,5 
43  5 
55  0 
23.0 
37.0 
28.0 
23.5 
22.5 
24  .0 
49.0 
60 

60. 

36.9 

22.5 


SAMPLE    INFORMATION    SYSTEM 


STATION   SUMMARY    REPORT     -    RIVER    BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


LAUREL    CREEK 

AT    MOUTH    BRIDGEPORT 

RIVER  FLOW    GAUGE    FED    02GA024 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


17   01 

78 

0915 

.3 

07   02 

7B 

1445 

3 

06    03 

78 

1105 

3 

11    04 

78 

1000 

.3 

15    05 

7a 

ioos 

-. 

07    06 

78 

1310 

: 

11    07 

78 

1055 

.1 

22    OS 

7B 

1146 

.3 

19   09 

78 

1230 

.3 

01     10 

78 

1315 

.3 

15    11 

76 

1240 

3 

05    12 

78 

1200 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR    C 

{  •  | 

MtN 

MUM 

MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN;     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM;     GRAND    RIVER 

U    T    M:     17    0541900.0    4814400.0    4 


DATE   OF   REPORT      25   OCT    79      PAGE        500 

STATION    ID:        16-0184-030-02 

STORET    CODE:    02 
003 

0I5O 


934 

901 

444 

80 

01 

64 

805 

SAMPLE 

SCD 

FLOW    CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

WATER 

NO 

CO  LI  FORM 

COLIFORM 

ENTER. 

TEMP. 

MF/100MI. 

MF/'IOOML 

MF/IOOML 

DEG    C 

39034 

4 

14.10 

9000. 

2400. 

510. 

1  .0 

39092 

4 

7.80 

6900. 

1510. 

520. 

1  .0 

39143 

1 

8.10 

1 900  . 

40. 

10. 

2.0 

39209 

3 

114.00 

11000. 

2600, 

710. 

6.0 

3927? 

6 

33.40 

900. 

160. 

50. 

10.5 

39460 

6 

1  .10 

14200E+1 

17000. 

640. 

15.0 

39500 

6 

1  .40 

4  0O0. 

370. 

1  10. 

17.0 

39  566 

P. 

2.30 

14000E-H 

1800. 

40. 

19.5 

39592 

t, 

36-50 

13000. 

1600. 

1700. 

13.0 

39518 

6 

35.00 

24000. 

1500.       G 

1120. 

15.0 

39657 

6  0 

32  .  00 

2700. 

500. 

450 

6.5 

39702 

6 

25.60 

6700. 

1220. 

740. 

2.0 

114.00 

1420OE-H 

1 7000 . 

1  700 . 

19.5 

25.94 

9477. - 

1 000 . •    U 

273." 

9.0 

1  .10 

900. 

40. 

10. 

1  .0 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

10.8 


12 

0 

10 

S 

8 

5 

a 

7 

7 

5 

8 

8 

9 

6 

10 

6 

12 

6 

12 

0 

12 

6 

10 

2 

7 

5 

5-DAY 

BOD 

MG/L 

1  .0 

1  .5 

o.a 

3.0 
2.5 
2.0 
1  .0 
0.6 
2.2 
2.2 
4.6 
i  .0 

4.6 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.079 
0.028 
0.044 
0.320 
0.200 
O.O60 
0.070 
0,061 
0,206 
0.1  10 
0.  124 


0.072 

0.320 
0.115 
0,028 


NO    OF    SAMPLES 


34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN   SAMP      PJ 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DY    MO    YR 

LMT 

DIST 

BRG   DEPTH 

REACTIVE 

AMMON I A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

SOL  I  OS 

FEET 

MTRS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

17    01    78 

0945 

.3 

0.036 

0.352 

0.750 

0.037 

2.070 

2.459 

0.390 

2.857 

546.0 

3    2 

07    02   78 

1445 

.3 

0.009 

0.356 

0.860 

0.015 

2,030 

2.401 

0 .  304 

2 -70S 

563.  0 

-3  .  -> 

06    03    76 

1  105 

.3 

O.031 

0,268 

0.710 

0.015 

3.400 

3.703 

0.422 

4.  125 

496.  0 

i  .6 

11     04    7B 

1 000 

.3 

0.049 

0.  150 

1  .05 

0 .  035 

1  .76 

1  .945 

0.900 

2.845 

504. 

247  . 

15   05    78 

1005 

■■ 

0.009 

0.096 

1  .08 

0.021 

1.53 

1  .647 

0.984 

2.631 

494. 

96. 

07   06   78 

1310 

.3 

0.019 

0.  194 

0.790 

0 .  095 

1  .  500 

1  .799 

0.596 

2.385 

600.  0 

5  .  2 

5. a 

11     07    78 

1055 

.3 

0.012 

0.078 

0.640 

0.066 

1  .500 

1  .644 

0.562 

2    206 

612.0 

22    08    78 

1  146 

.3 

0.019 

0.  130 

0.66 

0.051 

1  .38 

1  .561 

0.530 

2.091 

535. 

4.0 

19   09    78 

1230 

.3 

0.051 

0.214 

1  .  100 

0.042 

1  .410 

1  .666 

0.866 

2.552 

395.  0 

85  .0 

04    10    78 

1315 

.., 

0.031 

0.040 

0.520 

0.080 

2.320 

2    440 

0.4B0 

2    920 

360.0 

22  .0 

15    11    7B 

1240 

.3 

0.004 

0.061 

1  .520 

0.038 

0.543 

0-642 

1  .459 

2.  101 

344.0 

35.0 

OS   12   78 

1200 

.3 

0.010 

0.287 

0.90 

0,019 

1.73 

2.036 

0.613 

2.649 

483. 

21  . 

MAXIMUM 

0.051 

0.356 

1  .520 

0  .  095 

3.400 

3.703 

1  .459 

4.125 

612.0 

247. 

AVG 

OR    GEOM  MN 

0.023 

0.  187 

0.865 

0.043 

1  .764 

1  .  99fl 

0.678 

2.672 

494.3 

44  .5 
1  .6 

MINIMUM 

0.004 

0 .  040 

0.520 

0.015 

0.5il3 

0.642 

0.304 

2.091 

344,  0 

NO 

DF    SAMPLES 

<5 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

■;■ 

11 

12 

7 

107 

14 

16 

56 

59 

25 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pd 

DISS. 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

PHENOLS 

DY    MO    YR 

LMT 

DIST 

BRG   DEPTH 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

ISC 

FORMAZIN 

MG/L 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

UG/L 

17   01 

78 

0945 

.3 

543 

890 

14.00 

90.0 

63.0 

2.0 

07    02 

78 

1445 

a 

555 

870 

7.60 

60.0 

1  00  . 0 

1  .OL 

06   03 

78 

1105 

.3 

494 

765 

2.70 

41  .5 

73.0 

1  .OL 

11    04 

78 

1000 

.:-: 

467 

-..■< 

170. 

43.0 

22.5 

3. 

15   OS 

7B 

1005 

.3 

398 

600 

55. 

44.0 

38.5 

4. 

07   06 

78 

1310 

.3 

S95 

940 

3.90 

120.0 

85.0 

11    07 

78 

1055 

.3 

607 

890 

3.00 

1  15.0 

68   0 

1  .OL 

22   08 

78 

1146 

.3 

531 

790 

3.1 

ao. 

7B. 

1  .    L 

19   09 

78 

1230 

.3 

310 

440 

76.00 

34  .0 

39.0 

04    10 

78 

1315 

.3 

J38 

495 

24.00 

S3. 5 

37.0 

2.0 

15    11 

78 

1240 

.3 

ar;q 

530 

22.00 

30.0 

35.6 

1  .OL 

OS    12 

78 

1200 

.3 

■:  =  / 

810 

16. 

22. 

48 

2. 

MAXIMUM 

607 

257 

940 

170. 

120.0 

100.0 

4. 

nve 

OR   GEOM  MN 

(•I 

467 

257 

■■ 

33.  11 

61  .1 

57.3 

1  .8D 

MINIMUM 

309 

267 

395 

2.70 

22. 

22.  S 

1  .0 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./    SITE:    NITH   RIVER 

SAMPLE    POINT:    FIRST    BRIDGE   DOWNSTREAM    FROM    PLATTSVILLE 

STATION    TYPE:    RIVER 


SAMP   OTE   HOUR      SIN      STN    SAMP      Pd 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


17    01    78 

1310 

.3 

07    02    78 

1210 

.3 

06   03    78 

1435 

.3 

1 1    04    7a 

1305 

.3 

t5    05    78 

1  155 

.3 

07    06    78 

1030 

3 

1 1    07    78 

1247 

.3 

25   08    78 

1012 

.3 

19    09    7B 

1440 

.3 

04    10    7B 

1107 

.3 

15    11     78 

1445 

.3 

05    12   78 

1000 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     ( • » 
MINIMUM 

934 
SAMPLE 
NO 


39039 
39098 
39149 
39215 
39263 
39466 
39506 
39572 
39598 
39624 
39663 
39708 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM:     GRAND    RIVER 

U    T    M:     17    0531150.0    4793000.0    4 


901  80 

SCD  TOTAL 

CO  LI  FORM 
MF/100ML 

200. 

2500. 
160. 
13000. 

1300. 

2200. 
42000 
21000. 

5300. 
12000. 

1  700 . 

1  800  . 

42000. 
2990. • 
160. 


31  84 

FECAL  M.F. 

COLIFORM  ENTER. 

MP/100M1.  MF/100ML 


160. 

204. 
20. 

730. 
60. 

150. 

230. 

240 . 
1  400 . 
1500. 

200. 

150. 

1500. 

223. 

20. 


370. 

44C. 

30. 

1200. 

200. 

100. 

100. 

30. 

1500. 

1200. 

200, 
1320. 

1500. 
272.< 
30. 


4             REGION:     02 

805 

3 

WATER 

DISS. 

TEMP. 

02 

DEG   C 

MG/L 

1.0 

10.6 

1.0 

9.2 

3.0 

11.2 

5.5 

10-2 

12.0 

8.5 

18.0 

6.  1 

21  .0 

7.6 

21  .5 

8.2 

14.0 

8.4 

13.5 

7.8 

6.0 

10.2 

2.0 

11.0 

STATION    ID;       16-0184-031-02 

STORET    CODE:     02 
003 

0150 

MILEAGE:       113.30 


5-OAY 

BOD 

MG/L 

2.0 
1  .5 
0.4 

a.s 

1  .6 


1  .5 
0.4 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0.052 
0  .06  6 
0.052 
0.505 
0.052 
0.03  9 
0.074 
O.031 
0.4tO 
0.07  6 
0.023 
0.098 

0.505 
0.124 
0.02  3 


34 

FI LTEREO 

REACTIVE 

P  MG/L 

0.010 
0.019 
0.026 
0.115 
0.051 
0.008 
0.013 
0.012 
0,031 
0.014 
0.006 
0  .  040 

0.  1  15 
0.029 
0.006 


NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  .NFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


SAMP  DTK  HOUR   SIN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YH  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


'7  01  711 

07  03  71) 

06  03  711 
1  1  04  711 
15  OS  711 

07  06  7)1 
I  1  07  7f) 
22  08  71) 
19  09  71) 
04  10  7l) 
15  11  7li 
09  1?  711 


1310 
1210 
1435 
1305 
1  155 
1030 
1217 
1012 
1440 
1  107 
1445 
1010 


MAX  IMU'' 

AVG    OR    GEOM    MN     [  ■  | 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


Fl LTEREO 

AMMONIA 

MG/L 


20  21  22 

TOTAL  FILTERED  FILTERED 

HJELOAHL  N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L  MG/L 


0.192 
0.330 
0  .  000 
Q.302 
0.044 
0,066 
0,  180 
0,232 
0.120 
0.  140 
0.063 
0.  107 

0  .  330 
0.  155 
0  .044 

12 


0.730 

0-670 

0.390 

1.85 

0.7] 

0.650 

0.940 

0.B2 

1  .  630 

Q.  730 

0,620 

0.B2 

I  .  85 
0.901 
0.390 


0  032 
0,035 
0.015 
0.049 
0.025 
0.035 
0.017 
0.015 
0.067 
0.044 
0.014 
0.022 


0  06  7 
0.031 
0.014 

12 


3.590 

3.720 

3.900 

3.00 

2.32 

1  .260 
0.975 
1.11 
4.6  30 
2.710 
2.  290 
4.63 

4.830 

2  868 
0.975 


17 
INRCNC 
N 

MG/L 

3.814 
4.  085 
4,075 
3 .  35  I 
2.389 
I  -361 
1.172 

1  -357 
5    0)7 

2  894 
2.  367 
4.759 


.017 
.053 
■  173 


TOTAL 

ORGNC       N 

MC/L 


0.5.^3 
0.510 
0.310 
I  .548 
0 .  666 
0.5H4 
0.760 

0  588 

1  .  560 
0.5'rO 
0,557 
0    713 


1  .  560 
0  7J6 
0.310 


23 
TOTAL    N 


MG/L 

.352 
.625 
.335 
.899 
.055 
.945 
.9  32 
945 
577 
.  4  64 
.924 


.577 
.800 
.932 


TOTAL 

S0L10S 

MG/L 


406.0 

446    0 

445  ,  0 

426. 

372. 

375.0 

3J3.0 

402. 

452.0 

309. 0 

408.0 

617. 

617. 

428.4 

372. 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 


120.0 
3.9 
5.0 
27. 

2TB. 
36.7 
3.7 


DISS. 

S0LID5 

MG/L 

402 
437 
439 

362 
366 
380 
386 
332 
395 
403 
590 

590 
4  OS 
332 


SAMP  DTI-  HOUR   SIN   STN  SAMP   Pu 
DY  MO  YD  LM1    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


107  14  16         56         S9 

"ALCUL  CONO  TUPB.  CHLORIDE  SULPHATE 

D- SOL  I  OS  25C  FQRMAZIN       MG/L 

MG/L  UMHOS  UNITS                   MG/L 


17 

01 

78 

1310 

07 

03 

7f) 

1210 

06 

03 

7U 

1435 

11 

04 

71) 

1305 

15 

05 

7H 

1155 

07 

06 

7H 

1030 

1  1 

07 

713 

1247 

22 

08 

71! 

1012 

19 

09 

71! 

1449 

04 

10 

7  IS 

1  107 

IS 

1 1 

71) 

14"5 

05 

12 

7U 

1000 

.3 
.3 
.3 
.3 
,3 
.3 
.3 
-3 
.3 
.3 
■  3 
.3 


MAX IMUM 

AUG,  OR  GEOM  MN  (  ■  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


208 
208 
208 


655 
650 
675 
320 
520 
580 
560 
520 
470 
560 
610 
640 

675 
563 
320 


.00 
.80 
.70 


8  00 
6.S 

48.00 
3  80 
4.40 

17 


140. 
21. 14 
3.30 


16.5 

18.0 
19.0 
9.3 
19.0 
16.5 


11 


.0 


16.5 
19.5 
21  5 
20.5 
30.5 

30.5 


53 

0 

57 

.0 

70 

.0 

21 

,5 

38 

,0 

83 

.0 

102 

0 

98 

48 

.0 

85 

.0 

82 

0 

60 

102 

0 

66 

5 

21  . 

5 

B.O.M./  SITE.  NITH  RIVER 

SAMPLE  POINT:  FIRST  BRIDGE  DOWNSTREJM  FROM  NEW  HAMBURG 

STAT  10k  TYPE;  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02GA018 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YF.  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17 

01 

n 

1215 

07 

02 

n 

1315 

06 

G3 

?£ 

1300 

1  1 

04 

7E 

1200 

15 

05 

7f 

1  1  10 

07 

06 

7E 

1130 

11 

07 

76 

1  200 

22 

OP 

7f 

1050 

19 

09 

7E 

1340 

04 

to 

7E 

1200 

15 

tl 

7S 

1350 

05 

12 

7E 

1055 

934 
SAMPLE 
NO 


39036 
39095 
39146 
39212 
39280 
39463 
39503 
3956S 
39595 
3962  1 
39660 
39705 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN     (" ) 

MINIMUM 

NO    Of    SAMPLES 


34 


SAUP    0T(     HOUR       STN       STN    SAMP       Pj       FILTERED 

DY    MO    YF     LMT  DIST     BRG    DEPTH  REACTIVE 

FEET  MTRS  P  MG/L 


17  01  7E 
07    02    7E 

06  03    7E 

I  1  0»1  7fi 
15    05    7E: 

07  06    7E 

II  07  7E 
32  OB  7E 
19    09    7(: 

04  10  ?S: 
15    11    7€i 

05  12    7£ 


1215 
1315 
1300 
1200 
1110 
1  130 
1200 
1050 
134  0 
1200 
1350 
1055 


0 .  04 1 
0.052 
0.047 
0.  125 
0.026 
0,007 
0,003 
0.01  1 
0.07S 
0.023 
0  006 
O.061 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     ( * } 

MINI  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


0.  125 
0,040 
0,003 


19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

0.  160 
0.334 
0  222 
0.256 
0.062 
0.  106 
0.094 
0  072 
0.156 
0.  100 
0.013 
0.  133 

0.334 
0.  142 
0.013 


MAJOR  BASIN 
MIUOR  BASIN 
TERM  STREAM: 


GREAT     LAKES 
LAKE    ERIE 
GRAND    RIVEfi 


901 
SCO 


444 

FLOW    CfS 


B8.20 

300. 

65.00 

700 

40.60 

240 

4770.00 

1  1000. 

340.00 

1 000 . 

32.10 

400. 

13.30 

1  00. 

1  6 ,  50 

280. 

626.00 

1  1400. 

57.40 

45000 . 

44.  10 

100  . 

4BB.00 

1 3400 . 

4770.00 

45000. 

549.27 

1129. 

13.30 

lOo. 

80  81 

TOTAL  FECAL 

COL  I  FORM  COL  I  FORM 

MF/lOOML  MF/100ML 


IE. 

64 


STATION     ID:        16-0184-03202 
STORET    CODE: 


U   T    M:     17    0526050.0    4002400.0    4 


12 


12 


20         2 1 

TOTAL  FILTERED 

KJELDAHL  N02-N 

MG/L  MG/L 


0.610 
0.800 
0  610 
2.20 
0  910 

0  850 
0.780 
0.58 

1  .560 
0.860 
0  480 
0-92 

2.20 
0.930 
0  480 


0.02B 
0.032 
0,016 
0,049 
0  039 
0.029 
0.01  I 
0.012 
0.068 
0.055 
0.022 
0.025 

0  068 
0,032 
0,01  1 


710. 
190 

70 


16. 
1900. 
1500. 

10. 
440. 

1900. 


12 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

3.03O 

2.790 

3.300 

2-43 

2.410 

0  660 
0.365 
0.  185 
6.  4 SO 
3  090 

1  .  190 
4.63 

6.480 
2-547 
0.  185 


M.F. 

ENTER. 

MF/lOOML 

16. 

640. 

80. 

1400. 

200. 

100- 

16. 

4 

600. 

1100 

100-   L 

600.   G 

1400. 
140. '  E 


17 
INRGNC 


218 

1  =  6 


3.5.18 


.735 
2.511 
0  .  795 

0  .470 
0.269 
6  704 

3  245 

1  .225 

4  788 

6.704 
2.721 
0  269 


B05 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.6 
1  -0 


TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 


0.450 
0.466 
0.388 
1  .944 
0.848 
0.744 
0.686 

0  508 

1  ,  404 
0.760 
0.4  67 
0.787 

I  .944 
0.7B8 
0.388 


DISS. 

02 

MG/L 

1  I  .0 

9.6 
I  1  .8 
11.0 

8.5 

6.2 

7.7 

8.4 

9.0 

9.2 

B.3 
12.4 

12.4 


23 

TOTAL  N 


MG/L 

668 
622 
926 
679 
359 


3 
3 
3 

4 
3 
1  .539 


I  156 
0.777 
8  tOB 
4.005 

1  .692 
5.575 

8.108 
3.509 
0.777 


02 

003 

0150 

MILEAGE:       126.30 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

1.0 
I  0 
0.5 
3-0 
2.0 
1  8 
1  .6 
1-0 


3.0 

1  .  5 
0.5 

12 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

409.0 

392.0 

418.0 

555. 

367. 

333-0 

335.0 

292 

421  .0 

387    0 

337,0 

372. 

555. 

386,5 
292. 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0.OS1 
0.073 
0,061 
0.550 
0.094 
0  058 
0.074 
0.085 
0.224 
0.090 
0  029 
0.138 

0.550 
0.  126 
0.029 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

a.  2 

6.2 
4.6 
3  76. 

20. 

13.0 

32.0 

32. 

86.0 

T4.0 
9.0 

35. 

3  78. 
52-6 

4.6 


(    C    0    H    T    D     1 


SAMPLE     INFORMATION     SYSTEM 


STATION    SUMMARY     REPORT     -     RIVER    BASINS 


B.Q.»./    SITE;    NITH    RIVER 

SAMPLE    POINT:     FIRST     BRIDGE    DOWNSTREAM    FROM    NEW    HAMBURG 

STATION    TYPE;     RIVER  FLOW    GAUGE    FED    02GA018 


SAMP    DTE    HOUR       STN       5TN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  OIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


17 

01 

78 

1215 

.3 

07 

02 

78 

1315 

.3 

06 

03 

78 

1300 

.3 

II 

04 

7B 

1200 

3 

15 

DS 

78 

1  I  10 

.3 

07 

06 

78 

1  130 

.3 

11 

07 

78 

1200 

.3 

22 

08 

78 

1050 

.3 

19 

09 

78 

1340 

* 

04 

10 

78 

1200 

.3 

IS 

11 

78 

13S0 

.3 

OS 

12 

78 

1055 

AVG    OR 

.3 

MAXIMUM 

GEOM   MN     (  *■) 

MINIMUM 

7 

107 

DISS. 

CALCUL 

SOLIDS 

0-SOLIDS 

MG/L 

MG/L 

404 

386 

413 

179 

367 

320 

303 

280 

335 

373 

3  28 

337 

413 

260 

357 

220 

303 

179 

MAJOR  BASIN 
MIlvOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ERIE 
GRAND    RIVER 


DATE    OF    REPORT      25   OCT    79      PAGE         50 

STATION    10:        16-0184-032-02 

STORET  CODE:  02 
003 
0150 


U  T  M:  17  0526050,0  4802400.0  1  REGION:  02 

14  16         56         53 

cono.    1ur8    chloride  sulphate 

25c  f0rma2in     mg/l 
umhos    Units  mg/l 

17.0 
16.5 
17.5 
7.7 
20.0 
19. S 
16.5 
13.0 
17.0 
25.5 


625 

4 

SO 

615 

S 

30 

540 

5 

60 

275 

1  90 

520 

12 

0 

52.0 

6 

40 

460 

23 

00 

400 

24 

455 

48 

00 

540 

15 

00 

560 

5 

10 

540 

30 

640 

190 

513 

3o 

74 

275 

4 

50 

42 

5 

39 

5 

46 

0 

16 

5 

31 

5 

47 

0 

SI 

0 

46 

5 

43 

0 

53 

0 

50 

0 

53 

0 

42 

4 

16 

s 

MILEAGE:       126.30 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


NITH  RIVER 

FIRST  BRIDGE  DOWNSTREAM  FROM  AYR 

RIVER 


STATION  ID:   16-0184-033-02 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
GRAND  RIVER 


STN    NO: 

33 

LAI 

LONG; 

U    T    M: 

17    0542840 

.0    4791450 

0    4            REGION:     02 

934 

901 

80 

81 

84 

BOS 

3 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP      PJ 

Sample 

SCD 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

WATER 

DISS. 

OY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG 

DEPTH 

no 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER- 

TEMP. 

02 

FEET 

MTRS 

MF/IOOML 

1)  F  / 1  OOM 1. 

MF/100ML 

DEG    C 

MG/L 

18   Ot 

7B 

1510 

.3 

39064 

4 

1  .0 

10.4 

14    02 

78 

0940 

.3 

391  15 

4 

300. 

36. 

36. 

1  .5 

10.4 

15    03 

78 

1610 

.3 

39190 

6 

2000. 

76. 

640. 

3.0 

12.0 

17    04 

78 

1010 

.3 

39230 

6 

2400. 

24. 

390. 

6.5 

11.2 

23    05 

78 

1500 

.3 

39455 

6 

8700. 

IB. 

10. 

17.0 

11.4 

14    06 

78 

1010 

.3 

39481 

6 

510. 

4. 

10. 

14.0 

10.6 

12    07 

78 

1440 

.3 

39521 

6 

21  .0 

9.2 

01     08 

78 

1035 

.3 

39548 

6 

20.0 

6.4 

26    09 

7B 

1525 

a 

39613 

6 

1500. 

36. 

4.        L 

14.5 

9.3 

10    10 

78 

1000 

.3 

39639 

6 

2400. 

24. 

10.0 

9.8 

22     1  1 

78 

1520 

.3 

39697 

6 

500. 

36. 

84. 

3.0 

13.5 

06    12 

76 

0940 

.3 

39723 

6 

4200. 

270. 

350. 

1.0 

12.5 

STORET    CODE: 

02 

003 

0150 

MILEAGE: 

105.80 

1 

33 

34 

-OAY 

TOTAL 

FILTERED 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

1  .0 

0.043 

0    028 

O.B 

0.04  7 

0    034 

1  .4 

0.091 

0    085 

O.B 

0.104 

0    051 

1  .4 

0.04  7 

0    013 

1  .0 

0 .  04  4 

0    013 

0.5 

0.032 

0.007 

0.5 

0    034 

0.002 

0.5 

0.040 

0.007 

1  .4 

0.024 

0.018 

0.2 

0.041 

0.017 

1  .6 

0.112 

0.03B 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (-) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


B700. 

270. 

640. 

21  .0 

1538.' 

32.* 

57. 

0 

9.4 

300. 

4. 

4. 

1  .0 

1.6 

0.112 

0.085 

0.9 

0.055 

0.026 

0.2 

0.024 

0.002 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

OISS. 

OY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

18    01 

78 

1510 

.3 

0.07B 

0.430 

0.026 

3.3  20 

3.924 

0.352 

4.276 

445.0 

1  ,  4 

444 

14    02 

7B 

094O 

.3 

0.  102 

0.510 

0.036 

1  .860 

t  .998 

0   4  09 

2.4  06 

455.0 

3.  7 

451 

15    03 

76 

1610 

.3 

0.  166 

0.710 

0.019 

1  .750 

1  .935 

0    544 

2.479 

437,0 

6.  4 

431 

17    04 

7B 

1010 

.3 

0.060 

0.6BO 

0.029 

0.7  70 

0.879 

0,600 

1  ,479 

333,0 

SI  .0 

3I2 

23    05 

7B 

1500 

.3 

0.114 

0.700 

0 .  032 

2.070 

2.216 

0,566 

2    802 

376,0 

7.6 

t  tie 

14    06 

7B 

1010 

.3 

0.094 

0.66 

0.033 

2.  17 

2.297 

0.566 

2.663 

419. 

7.4 

All 

12    07 

7B 

1440 

.3 

0 .  030 

0.440 

0.01S 

2.2  30 

2.27B 

QUO 

2.686 

415.0 

3.3 

412 

01     08 

7B 

1035 

.3 

0.012 

0.  400 

0.013 

2.240 

2.265 

0    36  B 

2,653 

399 . 0 

8.4 

391 

26    09 

78 

1525 

.3 

0 .  0  1  a 

0.600 

0.037 

5.460 

5.515 

0  .  582 

6,097 

443.0 

8.5 

434 

10    10 

78 

1000 

.3 

0.024 

0.920 

0.012 

0.260 

0.296 

0    8IJ6 

1  .  192 

401  .0 

13.0 

380 

22     11 

78 

1520 

.3 

0.034 

0.51 

0.016 

3.  OS 

3 .  1  30 

0    4  76 

3.606 

445. 

6- 

439 

06     12 

7B 

0940 

.3 

0.  1  10 

0.76 

0.023 

4.33 

4.463 

0    650 

5.113 

433. 

31  . 

402 

MAXIMUM 

0.  166 

0.920 

0.037 

5.460 

5.515 

0    896 

6.097 

455.0 

31  . 

451 

AVG 

OR    GEOM   MN 

0.072 

0.610 

0.025 

2.503 

2.600 

0  .  538 

3.  136 

416.8 

9.8 

407 

MINIMUM 

0.012 

0.400 

0.012 

0.260 

0.296 

0.352 

1  .  192 

333.0 

1  .4 

312 

NC    OF    SAMFLES 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

1  2 

12 

14 

16 

56 

59 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

5TN    SAMP       PJ 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

B.RG    DEPTH 
MTRS 

25C 

UMHOS 

FORMAZIN 
UNITS 

MG/L 

MG/L 

18   01 

78 

1510 

.3 

B75 

2.40 

19.0 

70-0 

14   02 

78 

0940 

.3 

685 

3-60 

19.0 

33-0 

IS    03 

78 

1610 

.3 

650 

5.40 

26.5 

78-0 

17    04 

78 

1010 

.3 

455 

12.00 

11-5 

44,5 

23    05 

78 

tsoo 

3 

539 

2    90 

17.0 

55.0 

14    06 

7B 

1010 

.3 

610 

2.2 

17.5 

93. 

12    07 

7B 

1440 

.3 

590 

3.40 

19.0 

1050 

01     08 

7B 

1035 

.3 

560 

4  .00 

18.0 

26   09 

7B 

1525 

3 

620 

5.30 

20.5 

30.0 

10    10 

78 

1000 

.3 

590 

8    00 

22.0 

74.0 

22    11 

78 

1520 

.3 

650 

6.3 

22. 

93.5 

06    12 

78 

0940 

.3 
MAXIMUM 

590 
685 

19. 

19. 

24 
26.5 

60. 
105.0 

AVG 

OR    GEOM    MN     ( *  I 

601 

6.21 

19.7 

76.9 

MINIMUM 

455 

2.2 

11.5 

44.5 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


6. On,/  SITE:  SPEED  RIVER 

SAMPLE  POINT:  ED  I NBQROUGH  STREJT  GUELPH 

STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  CTE  HOUR   SIN   STN  SIMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    OIST  8RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


16  01 

78 

D900 

.3 

06  02 

76 

1550 

3 

1*  03 

76 

0920 

3 

ie  04 

78 

0940 

3 

06  05 

78 

0925 

50  OS 

78 

1050 

3 

25  07 

?e 

1005 

3. 

03  08 

76 

1  455 

3 

13  09 

78 

0940 

3 

16  10 

70 

1615 

3 

21  11 

76 

O905 

3 

11  13 

76 

1555 

AVG  OR 

MAX  I  ML 
GEOM  MM  >; 
MINIMI. 

3 

M 

u 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    MO    YR     HIT  0  1  ST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


16  01 
OS  02 
11    03 

ia  04 
oa  05 

SO  06 
25    07 

02  on 
13  09 
16    10 

21  11 
11     IS 


78  0900 
70  15F0 
7FJ  0920 
78  0910 
78  0925 
78  1050 
7B  1005 
78  1555 
78  0940 
78  1615 
78  0905 
78     1555 


MAXIMUM 

AVG    OB    GEOM   M    l'| 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


FI LTERED 

AMMONIA 

MG/L 

0.  120 

0  200 
0.262 
0  .  050 
0.032 

o.  04a 

0.026 
0.038 
0.G40 
0.019 
0  096 
0.  120 

0.262 

o.oaa 

0.019 
12 


107 
SAMP  DTE  HOUR  SIN  STN  SAMP  PJ  CALCUL 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH  D-SOLIDS 

FEET  MTRS  MG/L 


MAUOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM.     GRAND    RIVER 

U   T   M:     17   05S96S0.0   4B18999.0   4 


OATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  503 

STATION    10:        16-0184-034-02 

STORET  CODE:  03 
003 
0t50 


934 

SAMPLE 


901 
SCD 


39008 

4 

39073 

4 

39163 

6 

39232 

6 

39253 

6 

39490 

6 

8 

39523 

6 

a 

39550 

8 

a 

395  76 

6 

8 

39641 

6 

39667 

6 

39725 

6 

TOTAL 
COLIFORM 
MF/10OML 

200. 
2500. 
1  190O 

600. 

720. 
2100. 
12700 

360 
2100 
5400 
2300. 

900. 

13700. 
1699.' 
200. 


20 

TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 

0.730 
0.690 
1  .  300 
0-510 
0.500 
0  620 

0  570 
0.570 
0.490 
0.670 
0.640 

1  .  00 

1  .300 
0.691 
0.490 

12 

14 
CONO. 
25C 
LJMHOS 


12 

21 
FILTERED 
N02N 
MG/L 

0-006 
0.016 
0.029 
0.013 
0.016 
0.019 
0.019 
0015 
0.013 
0.006 
0.010 
0.011 


0.029 
0.014 
0  .006 


61 
TECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


BOO. 
470  . 

20. 

16. 

36. 

12. 

14. 

44 

66. 

74. 

2D. 


eoo. 

39. 


12 

22 

FILTERED 
N03-N 

MG/L 


920 
330 

200 
190 

760 
210 
846 
785 
G35 
70S 
625 
864 


2.200 
1  .314 
0.625 


ENTER 
MF/100ML 


20 


28 

1470. 
10. 
12 
66. 
IS. 


166 
70. 


1470. 
37..  0 


1NPGNC 
H 

MG/L 

2.046 
2.046 
2.491 
2.253 
I  80S 
1  .2  77 
0  891 
0.838 
0.  688 
0.  730 
0.733 
0.995 


TURB-    CHLORIDE 
F0RMAZ1N       MG/L 
UNI  TS 


.  491 
■  416 
730 


59 
5ULPHATE 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  c 

2    0 

1  .0 
3.5 


io.o 

21  .0 
21  .5 
33.0 
15  5 
10  0 
2  5 
1  .0 


REGION:     02 

3 

DISS. 

02 

MG/L 

9.4 

12.4 
10.  1 
12-4 
10.6 
10.5 
7.4 
9  4 
10.0 
11.3 
13.0 
13.2 

13.2 

1  o .  e 

7.4 


TOUl 
ORGNC      N 

MG/L 

0    610 
0    4'iO 


460 
46B 
572 
544 
5.2 
450 
651 
542 
860 


1  .038 
0 .  603 
0.450 


MG/L 

2.656 
2.536 
3.529 
2.713 
2.276 
1  .849 
1  435 
1  .370 
1  .338 
1  .361 
1  .275 

1  .875 

3.529 

2  019 
1  .275 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


4  5 
1  .1 
0.2 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


465 

409. 

477. 

275. 

303 

374. 

354. 

390. 

345.0 

380.0 

362.0 

379. 

477.0 
377.8 
275.0 


MG/L 

0.064 
0.046 
0.  144 
0-029 
0.020 
0.026 
0.02  2 
0.029 
0.030 
0.06  7 
0.026 
0.008 

0,144 
0.043 
0.008 

12 

6 
SUSP. 

SOLIDS 
MG/L 

63.0 


1 
2 
2 

1  . 

3. 

6. 

32. 


83.0 
19.5 
1  .6 


107.30 

34 
F     LTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

0-004 
0.006 
0.019 
0.008 
0  003 
0,003 
0.002 
0.002 
0.007 
0.028 
0.002 
0.006 


0.028 
0.008 
0.002 

12 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

402 
380 
394 

298 
372 
351 
387 
343 
376 
376 
347 

403 
366 
298 


16  01 

■  e 

0900 

.3 

06  02 

7  8 

1550 

.3 

14  03 

~'B 

0920 

.3 

16  01 

78 

0940 

.3 

06  05 

7B 

0925 

.3 

20  06 

18 

1050 

.3 

25  07 

18 

1005 

.3 

02  03 

18 

1455 

.3 

I  3  09 

18 

0940 

.3 

16  10 

18 

1615 

.3 

21  11 

18 

0905 

.3 

11  12 

;a 

1555 

.4 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

C) 

M  E  N I  MUM 

271 


271 
271 
271 


645 

16.00 

63b 

1  2  .00 

685 

4600 

415 

3.40 

490 

3.00 

590 

1  .60 

560 

2  00 

550 

i  ao 

570 

l  30 

590 

2  40 

590 

3.50 

570 

7,2 

685 

46.00 

574 

8.35 

415 

1  .30 

36 

5 

39 

0 

85 

0 

18 

5 

28 

5 

4  1 

5 

41 

0 

42 

0 

43 

5 

43 

5 

40 

5 

34 

85 

a 

41 

i 

47  5 
50  5 

50.5 
36.3 
24.0 


NO  OF  SAMPLES 


BO.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP 

Oil 

HOUR 

OY 

MO 

>  R 

LMT 

01 

01 

"8 

1000 

02 

01 

7B 

1100 

03 

01 

IB 

0800 

04 

01 

16 

0600 

05 

01 

7  8 

0800 

06 

01 

78 

06O0 

07 

m 

10 

□  BOO 

06 

01 

78 

1300 

09 

01 

ie 

OEOO 

IS 

01 

78 

1310 

02 

02 

78 

1005 

14 

02 

76 

1220 

IS 

03 

78 

1315 

02 

04 

78 

1  100 

03 

04 

78 

1800 

04 

04 

78 

0800 

06 

0-1 

78 

O&OO 

07 

04 

IS 

0800 

08 

04 

78 

0600 

09 

04 

78 

1100 

10 

04 

ifl 

oseti 

1  1 

04 

71. 

OP  00 

\1 

04 

78 

0800 

13 

04 

7? 

080(3 

15 

04 

78 

OF.00 
1630 

16 

04 

78 

1030 

GRAND    RIVER 

BRIDGE    AT    DUNNVILLE 

RIVER    COMPOSITE 


STN       STN    SAMP 
OIST     8RG    DEPTH 
FEE  I  MTRS 


STATION     ID  16-0184-035    83 


934 
SAMPLE 


901 
SCD 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN       LAKE    ERIE 
TERM    STREAM;     GRAND    RIVER 

U    T    M:     17    0612660.0    4750440.0    4 


TOTAL  FECAL 

COLIFORM      COLIfORM 
MF/100ML       MF/100ML 


REGION.     02 


84 

805 

3 

M  F 

WATER 

DISS. 

ENTER 

TEMP. 

02 

MF/100ML 

DEC  C 

MG/L 

3 

454O0 

2 

3 

0 

3 

45401 

2 

3 

0 

3 

45402 

2 

3 

0 

3 

45403 

2 

3 

0 

3 

454Q4 

2 

3 

0 

3 

45405 

2 

3 

0 

3 

45406 

2 

3 

0 

3 

45407 

2 

3 

0 

3 

45408 

2 

3 

0 

3 

39051 

6 

120 

3 

38341 

4 

700 

3 

39109 

6 

210 

3 

39184 

6 

4 

3 

46901 

2 

3 

0 

3 

46903 

2 

3 

D 

3 

46905 

2 

3 

0 

3 

46907 

2 

3 

D 

3 

46909 

2 

3 

0 

3 

46911 

2 

3 

0 

3 

46913 

2 

3 

0 

3 

46915 

2 

3 

0 

3 

46917 

2 

3 

0 

3 

4E919 

1 

3 

0 

3 

4$93t 

2 

3 

0 

3 

46923 

2 

3 

0 

3 

46925 

2 

3 

0 

3 

46927 

2 

3 

0 

28. 

1  .0 

60. 

2.0 

16. 

0.5 

64. 

2.0 

ST 

ORET  COOE: 

02 

003 
0150 

MILEAGE: 

4.80 

1 

33 

34 

S-DAY 

TOTAL 

FI LTERtD 

BOO 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P  MG/L 

0.062 

0.038 

0  056 

0.034 

0  -  05 1 

0.035 

0.054 

0  037 

0.05  2 

0  037 

0  046 

0.035 

0  04  7 

0.034 

0.041 

0.031 

0.050 

0.035 

0.9 

0.060 

0.038 

1  .0 

0.074 

D.034 

0.8 

0.055 

0.051 

1  .0 

2.600 

0.029 

0.  182 

0  042 

0.218 

0.063 

0,230 

0.075 

0  164 

0.061 

0.300 

0.064 

0.222 

0-063 

0,256 

0.073 

0,214 

0.075 

0-130 

0.063 

0.152 

0  054 

0.500 

O.0B9 

0-590 

0.053 

0.156 

0.052 

0.132 

0.050 

(    C   0   N   T    D    ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


GRAND    RIVER 

BRIDGE    AT    DUNNV1LLE 

RIVER   COMPOSITE^ 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ERIE 
GRAND    RIVER 


U    T    M:     17    0612660.0   4750440. 0    A 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  50 

STATION    ID:        16-01 B4 -  035 -83 

STORET    CODE:    02 
003 
0150 


REGION:    02 


4.  BO 


samp  ore  hour  stn  stn  samp  pj 

DY  MO   YR    LMT        DIST    BRG,  DEPTH 
FEET  MTRS 


1530 

17 

04 

78 

0800 
1330 
1E30 

lb 

04 

78 

oeoo 

19 

04 

78 

0800 

50 

04 

78 

0800 
1000 

04 

OS 

78 

.=::■: 

06 

05 

78 

OBOO 

07 

OS 

7B 

0330 

08 

05 

7  8 

OBOO 

09 

05 

78 

OBOO 

11 

OS 

7S 

OBOO 

13 

OS 

78 

0800 

15 

05 

78 

0800 
0E30 

16 

OS 

78 

oeoo 

0830 

17 

05 

78 

1S50 

2000 

31 

05 

78 

1  030 

1100 

20 

05 

73 

1030 

1  ICO 

23 

OS 

78 

1  IIS 

24 

05 

78 

0S3O 
0900 

as 

BS 

78 

0800 
0B30 

27 

05 

78 

0800 
0830 

29 

05 

7B 

0800 
0830 

30 

05 

78 

OBOO 

0830 

0  1 

06 

78 

0800 
0830 

03 

06 

78 

1900 
1830 

05 

OS 

78 

OBOO 
0830 

OS 

06 

78 

0800 
0830 

OB 

06 

78 

0800 

to 

06 

78 

0800 

12 

06 

78 

1  130 

13 

06 

78 

0800 

934 

901 

sample 

S 

NO 

46929 

2  3  0 

46931 

2  3  0 

39224 

6 

•56933 

2  3  0 

46935 

2  3  0 

46937 

2  3  0 

46939 

2  3  0 

38469 

3 

46941 

2  3  0 

46943 

23  0 

46045 

2  3  0 

46947 

2  3  0 

46949 

2  3  0 

46951 

2  3  0 

46953 

2  3  0 

46355 

2  3  0 

46956 

2  3  0 

46957 

2  3  0 

46958 

2  3  0 

46359 

2  3  0 

46360 

2  3  0 

46961 

2  3  0 

46962 

2  3  0 

46963 

2  3  0 

46964 

2  3  0 

392S9 

6 

■■kj:.~ 

2  3  0 

46966 

2  3  0 

4E967 

2  3  0 

46968 

2  3  0 

4  6559 

2  3  0 

46970 

2  3  0 

46971 

2  3  0 

46972 

2  3  0 

46973 

2  3  0 

46974 

2  3  0 

46975 

2  3  0 

46976 

2  3  0 

45977 

2  3  0 

46978 

2  3  0 

45979 

2  3  0 

46960 

2  3  0 

46981 

2  3  0 

46982 

2  3  0 

46983 

2  3  0 

46984 

2  3  0 

46985 

2  3  0 

46986 

2  3  0 

80  81  84 

TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/100ML  MF/IOOML 


4.        L  4. 


805 

WATER 
TEMP. 
DEC   C 


3 

0I5S. 

02 

MG/L. 


5-DAY 

BOO 

MG/L 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P   MG/L 


0  10.8 


4.L  44.  7.9  11.7 


4.        L  4.        L  19.0  15.8 


0.  109 
0-102 
0.  106 
0.09B 
0.090 
0.112 
0.122 
0.114 
0.122 
■0.104 
0.  126 
0.082 
0.135 
0.110 
0.086 
0.091 

0.108 

0.122 

0.146 

0.104 

0.110 

0.111 

0.108 
0.112 
0.073 
0.078 
0.160 


C.049 

0.045 

0.049 

0.039 

0.036 

0.035 

0.036 

0.046 

0.001 

0.001 

0.001 L 

0.001 L 

0.007 

0.005 

0.004 

0.002 

0.009 

0 .  004 

0.001 

0.004 

0.024 
0.004 

0.003 

0.005 

0.005 

0.007 

0.008 

0.016 


0.206 

0.015 

0.175 

0.006 

0.160 

0.001 

0.185 

0.025 

14 

06 

78 

1240 

15 

06 

78 

OBOO 

17 

at 

78 

OBOO 

19 

06 

78 

1330 

20 

06 

78 

OBOO 

22 

06 

78 

OBOO 

24 

06 

78 

oeoo 

26 

OB 

78 

OBOO 

27 

06 

78 

OEOO 

04 

07 

7B 

OBOO 

06 

07 

78 

0800 

08 

07 

78 

0800 

10 

07 

7B 

0800 
0950 

11 

07 

78 

oaoo 

12 

07 

78 

1135 

13 

07 

78 

0800 

15 

07 

78 

0800 

17 

0  7 

78 

0800 

18 

07 

78 

0800 

so 

07 

78 

0800 

22 

07 

78 

0000 

2  4 

07 

76 

OBOO 

25 

07 

7B 

oaoo 

27 

07 

7B 

OBOO 

30 

07 

78 

1900 

31 

07 

7B 

0900 

01 

08 

7  G 

OBOO 
1335 

03 

OB 

78 

0800 

05 

08 

78 

0800 

07 

Q8 

78 

1630 

08 

08 

78 

0800 

10 

08 

78 

0800 

i  ■:• 

Of: 

78 

oaoo 

14 

08 

78 

0930 

15 

08 

7  5 

77  10 

16 

08 

78 

2000 

19 

08 

78 

2000 

20 

08 

7B 

1000 

27 

38 

78 

1030 

28 

08 

78 

1200 

29 

08 

78 

1930 

30 

OS 

78 

1930 

0  3 

09 

78 

1030 

04 

09 

78 

1030 

0  5 

09 

78 

08C0 

06 

09 

78 

2000 

17 

09 

78 

1700 

IS 

09 

78 

0800 

:-3 

09 

?e 

0830 

24 

09 

78 

1315 

26 

09 

78 

0B30 
1230 

27 

09 

78 

0830 

01 

10 

78 

1130 

02 

10 

7E 

0830 

03 

10 

n 

0830 

or. 

10 

78 

0800 

07 

10 

7.0 

1915 

m 

10 

78 

1030 

39475 
46987 

46988 
4  5989 
46990 
46991 
46992 
48993 
46,994 
46998 
46999 
4  7000 
47001 
3B593 
47002 
39515 
47003 
47004 
47005 
-:  .■  7  -  £ 
47007 
47008 
4  7009 
47010 
47011 
47012 
47013 
47C14 
39542 
47015 
47016 
47017 
47018 
47019 
47020 
47021 
47Q22 
47023 
47024 
47025 
470.26 
47027 
47028 
47029 
47  030 
47031 
47032 
47033 
47038 
47039 
47044 
47046 
4  7048 
■.:  J7 
47050 
47052 
47054 
47056 
47058 
47059 
47061 


23.0 
23.0 


8.3 
8.2 


9.S 


2.2 

0.175 

0.034 

0.180 

0.020 

2.4 

0.140 

0.005 

3.0 

0.112 

0 .  003 

2.4 

0.  124 

0.007 

2.4 

0.144 

0.004 

2.0 

0.146 

0.004 

2.4 

0.116 

0.004 

2.0 

0.136 

0.010 

3.0 

0.168 

0.021 

3.0 

0.114 

0.004 

3.6 

0.170 

0.005 

3.6 

0.174 

0.007 

10.00 

0.  190 

0.013 

3.4 

0.212 

0.010 

2.8 

0.  122 

0.015 

2.4 

0.140 

0.007 

1  .8 

0.140 

0.004 

2.2 

0.177 

0.003 

2.4 

0  146 

0.007 

4.5 

0.183 

0.005 

2.0 

0.149 

0.011 

2.6 

0.175 

0.029 

1  .8 

0.155 

0.006 

3.0 

0.600 

0.006 

2.0 

0.150 

0.019 

2.0 

0.150 

0.011 

1  .6 

0.137 

0.010 

4.0 

0.08  9 

0.004 

3.0 

0.159 

0-005 

2.0 

0  .  154 

O.Oll 

2.8 

0.132 

0.003 

2.6 

O.O8  0 

0.011 

2.8 

o.iao 

0.010 

2.0 

0.  128 

0.004 

2.8 

0.077 

0,003 

2.8 

0.138 

0.003 

3.4 

0.  14B 

0.004 

3.4 

0.  154 

0.003 

3.0 

0.178 

0.005 

2.6 

0.  126 

0 .  002 

3.0 

0.136 

0 .  003 

3,8 

0.  127 

0.002 

3.S 

0.120 

0.003 

2.2 

0.  100 

0 .  007 

2.6 

0.154 

0.007 

2.0 

0.  134 

0.012 

3.2 

0.105 

0.008 

2.0 

0.  123 

0.012 

2.C 

0.106 

0.013 

0.8 

0.150 

0.024 

0.2 

0  .  1  50 

0.016 

2.0 

0.  130 

0.007 

2.0 

0.132 

0.009 

2.4 

0.116 

0.004 

2.0 

0.  128 

0.007 

2.0 

0.120 

0.024 

7J  0 

0.150 

0.009 

2.4 

0  .  154 

0.017 

1.5 

0.141 

0.017 

1  2 

0.114 

0.024 

(    C   0   N   T    D    ) 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


09  10 

7B  1030 

.3 

17063 

2  3 

0 

10  10 

76  1305 

-3 

39633 

9000. 

|2< 

11  10 

7B  1230 

.3 

17055 

2  3 

0 

14  to 

7B  1900 

.3 

17067 

2  3 

0 

15  '0 

7B  1100 

.3 

17069 

2  3 

0 

17  10 

78  0900 

.3 

17071 

2  3 

0 

19  ID 

78  0800 

.3 

47072 

3  3 

0 

31  10 

78  oeoo 

.3 

4  7074 

2  3 

0 

25  10 

78  1100 

.3 

47075 

2  3 

0 

2  4  10 

78  oeoo 

.3 

47076 

2  3 

0 

26  10 

78  0800 

-3 

47077 

2  3 

0 

29  10 

78  1 100 

.3 

47078 

2  3 

0 

30  10 

76  1300 

.3 

47079 

2  3 

0 

31  10 

78  0815 

.3 

47080 

2  3 

0 

1030 

.3 

38715 

6 

100- 

ic 

01  11 

78  0815 

.3 

47081 

7    3 

0 

05  11 

7$  1 130 

.3 

4  7  082 

2  3 

0 

06  11 

78  1500 

-3 

47083 

2  3 

0 

11  11 

78  0800 

.3 

47034 

2  3 

0 

12  11 

78  1100 

.3 

47085 

2  3 

0 

13  1  1 

79  1 1 30 

.3 

'7C36 

2  3 

0 

15  11 

73  0800 

.3 

47037 

2  3 

0 

16  11 

78  0730 

.3 

'7088 

2  3 

a 

19  i  1 

7a  1600 

.3 

4J089 

2  3 

0 

20  11 

78  1430 

.3 

47090 

2  3 

0 

22  11 

78  0730 

.3 

47092 

2  3 

0 

1  155 

,3 

39691 

6 

ioo. 

30 

23  1t 

78  0730 

.3 

4  7094 

2  3 

0 

26  1  1 

78  1630 

.3 

47096 

2  3 

0 

11     11 

78  0800 

-3 

4709S 

2  3 

a 

29  11 

7B  0800 

.3 

47100 

2  3 

0 

30  11 

78  0800 

.3 

47102 

2  3 

0 

03  12 

78  1530 

.3 

47104 

3  3 

0 

04  12 

78  0730 

.3 

07106 

2  3 

0 

06  12 

78  0730 

.3 

47103 

2  3 

0 

1250 

.3 

39717 

6 

3200. 

104 

0?  12 

78  0730 

.3 

4171  10 

2  3 

0 

09  12 

78  0730 

-3 

47M2 

2  3 

a 

10  12 

78  1  I  00 

.3 

471  1  4 

2  3 

0 

17  12 

78  1630 

■  3 

471  16 

2  3 

0 

18  12 

7B  0730 

.3 

471  IS 

2  3 

0 

20  12 

78  0730 

.3 

"7  i  2a 

2  3 

0 

21  12 

78  0730 

.3 

47  121 

2  3 

0 

2d  12 

78  1030 

.3 

47  122 

2  3 

0 

1  100 

.3 

47  123 

2  3 

0 

26  12 

78  1100 

.3 

47124 

2  3 

0 

27  12 

78  OBOO 

.3 

47125 

2  3 

0 

28  12 

78  0730 

.3 

47126 

2  3 

0 

29  12 

78  1030 

.3 

47127 

2  3 

0 

31  12 

78  1030 

.3 
WiH I  MUM 

47126 

2  3 

0 

9000. 

128 

AVG  OB  GEOM  WN  1 ' ) 

214.*  D 

11 

MINIMUM 

4. 

4 

DATE    OF    REPORT 


8.3 


4.0 

4-0 

10.0 

12.0 

10. 0 

1  1  0 

9  0 

10  0 

io.o 

9.S 

10.0 

10  0 

1  t  .0 

10.0 

8.0 

7.0 

6.0 

7.0 

7.0 

4.0 

30 

4.0 

3.0 

2  0 

2.0 

1  0 

2.0 

1.0 

3.0 

1.0 

3.0 

1  .0 

1.0 

0.0 

1  .0 

1  .0 

o.o 

0-0 

1  ,0 

1.0 

0.0 

0,0 

o.o 

0.0 

1  .0 

15.8 
10.  6 
B.2 


r  25 

OCT  79   PACE 

505 

1  .0 

0.160 

0.052 

1  .4 

0.195 

0.034 

1  .0 

0.  MS 

0.010 

1  4 

0.  101 

0.007 

1  .4 

0.115 

0 .  008 

0.090 

0.007 

1  .5 

0.114 

0.007 

0.8 

0.098 

o.oas 

1  .0 

O.105 

0.006 

1  .0 

0.088 

0.005 

0.5 

0.086 

0.008 

1  .2 

0-080 

0.007 

1  .2 

0.080 

0.015 

0.8 

0.092 

0.011 

0.6 

0.100 

0.009 

0.8 

0.063 

0.009 

0.8 

0  078 

0.005 

1  .6 

0  084 

0  .  006 

2.2 

0  074 

0,008 

1  -0 

0  .064 

0,008 

0.8 

0.062 

O.OOB 

0.8 

0.09B 

0  025 

0.8 

0.072 

0.016 

0.6 

o.oaa 

0.1)09 

1  .2 

0.070 

0  . 1)  1  1 

O.B 

0.060 

0-027 

1  .0 

0.081 

0.025 

O.B 

0  054 

0.028 

1  .4 

0  .064 

0.027 

1  .6 

0.068 

0.028 

1  .4 

0.058 

0.027 

1  .2 

0  056 

0.026 

0.2 

0  058 

0.024 

0.2 

0.055 

0.030 

0.8 

0.07  3 

0.036 

1.8 

0,088 

0.043 

1  .0 

0.  104 

0.057 

0.4 

0.066 

0  037 

0.6 

0.069 

0  .  039 

0  2 

0.04  4 

0.027 

0.2 

0 .  04  4 

0.026 

0.8 

0.048 

0 .  027 

o.  e 

0.04  7 

0.026 

0.2 

0.049 

0.02S 

0.2 

0.041 

0.024 

1  .4 

0-056 

0.325 

0.2 

0.047 

O.026 

0.2 

0.044 

0.  329 

0.2 

0.049 

0.028 

IO.O 

2.800 

0.389 

1  ay 

0.139 

0.020D 

0.2 

0.041 

0.001 

NO    OF    SAMPLES 


15 


SAMP 

DIE 

40UR 

Dy 

WO 

YR 

LMT 

Ol 

01 

78 

1000 

03 

01 

7B 

1100 

03 

01 

78 

3800 

04 

01 

78 

3800 

05 

01 

78 

3800 

06 

01 

78 

3800 

07 

01 

78 

3800 

08 

01 

78 

1300 

09 

01 

78 

0800 

18 

01 

78 

1210 

02 

02 

78 

1005 

I  4 

03 

78 

1220 

15 

03 

78 

131  S 

02 

04 

73 

1  1  00 

03 

04 

78 

1800 

04 

04 

78 

0800 

06 

04 

78 

0800 

07 

04 

78 

0800 

OB 

04 

78 

OBOO 

09 

04 

73 

1  100 

10 

04 

78 

0800 

11 

04 

76 

onoo 

12 

04 

78 

oaoo 

13 

04 

7B 

0800 

15 

04 

51 

0800 
1830 

16 

04 

7B 

1030 
1830 

17 

04 

7B 

0300 
1330 
1830 

IB 

04 

78 

0800 

19 

04 

78 

OBOO 

20 

04 

78 

0800 
1000 

04 

05 

78 

OBOO 

06 

05 

78 

0800 

07 

OS 

78 

0930 

08 

05 

78 

08  00 

09 

05 

78 

OBOO 

11 

05 

76 

0800 

13 

05 

?B 

0800 

16 

05 

78 

0800 

16 

OS 

78 

0800 

17 

05 

79 

1950 

21 

05 

78 

1030 

23 

OS 

78 

1030 

23 

os 

78 

1145 

24 

os 

78 

0830 

2  5 

05 

78 

0800 

27 

05 

78 

L'ROO 

29 

OS 

78 

oeoo 

30 

05 

7S 

0100 

01 

06 

76 

oeoo 

03 

06 

78 

1900 

•J  6 

06 

IB 

0800 

19 
STN       STN    SAMP       Pj       FILTERED 
OIST     BUG    DEPTH  AMf/ONU 

FEET  MTRS  MG/L 


20  21  22 

TOTAL  FILTERED  FILTERED 

KJELDAHL  N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L  MG/L 


0.216 
0  240 
0  252 
0.248 
0  288 
0.326 
C.234 
0  283 
0.310 
0 .  330 
0.574 
0.372 
0.400 
0.254 
0.320 
0.310 
0.268 
0.246 
0.220 
0  233 
0.  196 
0,202 
0,186 
.246 
.  156 


166 
158 
154 
144 
1  4,3 
136 
140 
142 
1  54 


0.038 
0.016 
0.010 
0.060 
O.036 
0  040 
0  ,  034 
0,074 
0,038 
0.002 
0.040 
0.  136 
0  046 
0.  040 
0.046 
0.044 
0.074 
0 .  062 
0.  188 
0.096 


710 
720 
830 
790 
780 
730 
720 
0.  670 
0.730 
0.870 
I  .090 
0.81 
1  .150 
0.  720 
1  .  160 

0  960 
0.  980 
0-940 

1  .  ISO 
1  .  140 
1  .000 
0.840 
0.B40 
1  .580 
1  .  190 
0.  600 
0.  760 
0-710 
0.740 
0.740 
0.660 
0.680 
0,680 
0  740 
0  78 
0.900 
0.820 
0.B20 
0.780 
0.720 

0  690 
0.600 
0.6B0 
0.B60 
0.B20 
0-900 
0.800 
0.920 
0.860 
0.870 

o.aeo 

0.940 

1  .000 
1  ,300 

1  .  160 


0.034 
D.030 
0.021 
0.012 


950 
7  SO 
66 
030 


3.314 
3.354 
3.053 
3.442 


17  18 

INRGNC  TOTAL 

N  ORGNC       N 

MG/L  MG/L 


.504 
430 
.578 
.542 
4D2 
4  04 
.  436 
.388 

4  20 
.540 

5  16 
.  438 
.7  50 
.4f,6 
.840 
.650 
.712 
.604 
.960 
.903 

802 
.638 
654 
334 
034 
634 
SOS 
5L6 
5',6 
6C0 
544 
540 
538 
586 
6?2 
872 
782 
804 
770 
6bo 
654 
560 
646 
786 
762 
8!J8 
760 

7  94 
12 

8  10 
14 

896 
926 
238 


MG/L 

4-240 
4  300 
4,350 
4,550 
4,300 
3.880 
3.870 
3.720 
3.780 
3.8  54 
3.8  70 
3.491 
4.192 
3.4  70 
3.760 
3.990 
4.260 
4.220 
4.410 
4.240 


29 
FILTERED 
N02    +N03 

MG/L 


5  6 

TOTAL  SUSP. 

SOLIDS  SOLIDS 

MC/L  MG/L 


930 

620 

.770 

.430 

.320 

,830 

.610 

.610 

.690 

.785 

780 

.830 

.930 

.  170 

.307 

.900 

.720 

.800 

.810 

.720 

770 

2,350 

2.530 

2.740 

2.900 

2.350 

2 .  1 70 

2.403 

2.130 

2.240 

2.210 

2.040 

1  .950 

2.  130 

1  .960 


520 
560 
520 
760 
520 
150 
150 
050 

oso 


2.750 

2  600 

3-030 

3-280 

-280 

230 

.100 

930 

780 

930 

850 

2  130 

2  030 

1  .850 
1.900 
1.950 

2-100 
2.  150 
2.250 
2.430 

2  000 
1  .900 

1  -9B0 
2.030 
2.  000 

2  080 
2  250 
1  850 
1  860 
2.0B0 
1  .  450 
1  .370 

1  .270 
1.370 
1  350 
1  .100 
0.950 
0.830 
0  765 
0.800 


546.0 
578.0 
516.0 
512.0 


}.  3 

S.7 

.2.5 

6.9 

111.5 

134  5 

1 23 . 5 

66.5 

96.5 

1530 

140  0 

103.5 

6i  .0 

70.0 

274,5 

185.0 

138. 0 

66.0 

46.0 

44.  S 

36.0 

31  .0 

29.0 

34.0 

46-5 

46. 

66. 0 

41  .0 

35  0 
38.5 
56  0 
55.0 
57.0 

36  0 
59  0 
36.0 
80.0 
59.5 
33.0 
77.0 
62.0 
55.5 
38.0 
34.0 
69.0 
21  .0 
73.0 


t  C  0  N  T  [  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


station  summary  report  -  river  basins 


B.O.K./  SITE:  GRAND  RIVER 

SAMPLE  POINT:  BRIDGE  AT  DUN.NVILLE 

STATION  TYPE:  RIVER  COMPOSITE 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pi) 

DY  MO  YH  HIT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


08  06 
tO  OS 

12  06 

13  OS 

14  06 

15  06 
17  06 

19  06 

20  06 
22  06 
24  06 

26  06 

27  06 

04  07 

06  07 
08  07 
10  07 

1  1  07 

12  07 

13  07 
15  07 

17  07 

18  07 
20  07 
22  07 

24  07 

25  07 
27  07 

30  07 

31  07 
01  OS 

03  oa 

05  OS 

07  OS 

08  OB 
10  08 
12  OB 

14  OB 

15  OB 

16  OB 

19  08 

20  08 
27  OB 
2a  OB 

29  08 

30  08 


78  0808 

78  0800 

78  1 130 

78  oaoo 

78  1240 

7s  oa  o 

78  08C0 

78  133B 

73  0800 

7 -d  [J 

78  0800 

78 

tt    0800 

78  0000 

79  08U0 
7B  0800 

78  oaoo 

ob:,o 
78  B808 
7B  1135 
78    OBOO 

78  usoa 

78  0000 

7B  OBOO 

7E  OBOO 

78  OBOO 

78  0600 

78  OBOO 

78  OBOO 

78  1900 

78  0300 

78  OE I  - 
13  35 

78  01300 

78  0800 

78  1630 

78  OBOO 

78  0800 

78  0800 

7B  :  ■■.:  : 

78  2000 

78  2000 

78  2000 

7B  1000 

78  1030 

78  1200 

7B  1930 

7B  1930 


MAuOR    BASIN:     GREAT    LAKES 
MINOR    8AS1N:     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM.     GRAND    RIVER 

U    T    M:     17    0612SBO.O    4750440    0    4 


DATE    Of    REPORT       25    OCT    79       PAGE  506 

STATION     ID;.        16-0184-035-83 

STORET    CODE:    02 
003 
0150 

REGION:     02  MILEAGE:  4    60 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

29 

5 

6 

:ltered 

TOTAL 

FILTERED 

FI LTEfiED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

N02    +N03 

SOLIDS 

SO  L I DS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MO/L 

MG/L 

MG/L 

0.176 

1  .  220 

1  .014 

2.200 

0.980 

B8.0 

0.054 

1  .  050 

0 .  906 

2,250 

1  .200 

0    034 

1  .  1  50 

1  .  1  16 

2.330 

1 .  vao 

0    15! 

1  .350 

1  .  192 

2.650 

1  .300 

89.0 

0.190 

1  .25 

0.069 

1.16 

1  .419 

1  .060 

2.479 

591  . 

71  . 

0.128 

1  .250 

1  .  122 

2.60D 

1  .350 

88  .0 

0.082 

0.950 

0.8b! 

2    230 

1  .280 

74  .0 

0.022 

0.890 

0.868 

2 .  090 

1  .200 

58.0 

0  .  036 

0.940 

0.904 

2.140 

1  .200 

56    0 

0.044 

0.880 

0.836 

2     110 

1     230 

76.0 

0.070 

1.000 

0    930 

2.250 

1  .250 

73.0 

0.088 

1  .080 

0.9S2 

2  ,  000 

0    920 

60    0 

0.132 

0    980 

0.B4B 

1  .645 

0    865 

66.0 

0  .  304 

1  .  220 

0    916 

1     605 

0    385 

69.0 

0  .  054 

0.920 

0.Bfi6 

1     270 

0    350 

61  .0 

0.038 

1  .  120 

1  .  032 

1  .465 

0-345 

64.0 

0.030 

1  .120 

1  .040 

1  .  545 

0.425 

BB.O 

0.  184 

1  .260 

0  .  025 

0.165 

0.374 

1  .076 

1  .450 

516.0 

62.0 

0.122 

1  .340 

1  .218 

1  .790 

0.450 

85.0 

0.224 

1  .270 

0.029 

0.186 

0-439 

1  .048 

1  .485 

501  -0 

34.0 

0 .  1  36 

0.940 

0.804 

1  .500 

0.560 

64.0 

0.114 

1  .040 

0.926 

1  .622 

0    5B2 

74.0 

0.  142 

1  .130 

0.9B8 

1  .547 

0.417 

80.0 

0.  152 

1  .030 

0.928 

1  .  580 

0.500 

72.0 

0.072 

1  .  240 

1  .  168 

2.040 

0    BOO 

70.0 

0.  164 

1  .  ooo 

0.836 

1  .304 

0.304 

BB.O 

0    264 

1  .250 

0  .  986 

1  .690 

0.440 

81  .0 

0.126 

1  .  150 

1  .024 

1  .  620 

0.470 

73.0 

0.034 

1.S50 
1  .000 

1.616 

2.290 

0.440 

63.0 

0.138 

0.862 

1  .430 

0.430 

56.0 

0    OEB 

0.B50 

0.762 

1  .220 

0    370 

75.0 

0.Q52 

0.790 

0.738 

1     200 

0.410 

76.0 

0.242 

0.660 

0.003 

0.005L 

0.250 

0,4ia 

0.668 

4  70.0 

52.0 

0.  102 

1  .020 

0    913 

1  ,  1  70 

0    150 

81  .0 

0.202 

0.980 

0.77a 

1  .700 

0    720 

79.0 

0.090 

0.920 

0.830 

1  .490 

0  .  570 

55.0 

0  .  256 

1  .040 

0  .  784 

1     605 

0    565 

64.0 

0.  146 

0.900 

0.754 

1  .550 

0.650 

78.0 
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1  100 

.3 

720 

56. 0 

17  12 

7S 

1630 

.3 

720 

41  .5 

18  12 

78 

0730 

. 

740 

43.0 

20  12 

78 

0730 

.3 

762 

46.0 

21  12 

78 

0730 

.3 

762 

46.5 

24  12 

78 

1030 

.3 

B09 

52.0 

26  13 

78 

1100 

.3 

-'■■ 

50.0 

27  12 

78 

0800 

.3 

SOB 

55  .0 

23  12 

78 

0730 

.3 

820 

59,0 

29  12 

78 

1030 

.3 

380 

69.0 

31  12 

78 

1030 

.3 

920 

78.0 

MAXIMUM. 

572 

263 

1  140 

150 

00 

78.0 

150.0 

3.90 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(  •  » 

47: 

363 

661 

33 

37 

47.6 

113.0 

1  .BO 

(MINIMUM 

340 

263 

380 

3 

40 

13.0 

37.5 

o.  io 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 


16-3 


67 


3.6 

2. 

1  .  50  3 

1  .00 

0.250 

1  .0 

01 

01 

7B 

1000 

02 

01 

78 

1  100 

03 

01 

78 

0800 

04 

01 

7B 

0800 

03 

01 

78 

0800 

06 

0  1 

78 

0800 

07 

01 

78 

OSOO 

OS 

01 

78 

1300 

OB 

01 

78 

Ouoo 

IB 

01 

78 

1210 

0  2 

02 

78 

1005 

14 

02 

78 

1220 

15 

S3 

78 

1315 

OS 

04 

78 

1  1  00 

03 

04 

78 

1B00 

04 

04 

78 

OBOO 

06 

04 

7B 

0800 

67 

04 

7B 

0800 

08 

04 

7B 

OBOO 

09 

04 

78 

1  100 

10 

04 

78 

0800 

11 

04 

78 

OSOO 

12 

04 

78 

OBOO 

13 

04 

78 

0800 

15 

04 

7B 

oaoo 

1830 

16 

04 

78 

1030 
1830 

IV 

04 

78 

OBOO 
1330 
1830 

IS 

04 

78 

OBOO 

IS 

04 

78 

OBOO 

47 

41 

PJ 

ORGANIC 

COD 

H 

C  AS  C 

S 

MG/L 

MG/L 

3 

8.0 

3 

B.O 

3 

10.0 

3 

6.0 

3 

6.0 

3 

8.0 

3 

6.0 

3 

.-..11 

3 

6.0 

3 

6.0 

3 

40 

3 

7.0 

2  5 

3 

5.0 

43 

: 

4.5 

3 

4.3 

3 

4.2 

3 

4.4 

3 

5.2 

3 

4.7 

3 

4.9 

3 

4.7 

3 

4.6 

3 

4.8 

.3 

S.4 

.3 

5.1 

3 

5.2 

3 

5.2 

.3 

5.1 

.3 

5.0 

,3 

5.0 

20 

.3. 

.3 

4  5 

■J 

361  265 

SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L  MG/L 


235 

221 

225 

229 

215 

249 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ERCURY 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMI UM 

ZINC 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.004 

0  003  L 

0 . 00  1  L 

0  .  006 

0  004 

0  003  L 

0 , 00 1 L 

0.006 

0.004 

0  003  L 

0.001L 

0.008 

0  .004 

0  003  L 

0.001 L 

0 .  007 

0.004 

0  003  L 

0 . 00 1 L 

0 .  008 

0.003 

0.003L 

0 . 00 1 L 

0.009 

0.002 

0.003L 

0 . 00 1 L 

0.011 

0.002 

0.003L 

0 . 00 1 L 

0.012 

0.003 

00O3L 

0.001L 

0.009 

0.003 

0.003L 

0.001L 

0.009 

0-040L 

0.020L 

0.010 

0  030L 

0.005L 

0  .  050 

0.090 

o.ooe 

0  003 1 

0.00  2 

0.020 

0.040 

0.006 

0  003  L 

0 . 00 1 L 

0.023 

0.008 

0.OO3L 

0  .  00 1 

0.024 

0.006 

0.003L 

0.001 

0.016 

0.004 

0.003L 

0 . 00 1 L 

0.015 

0.007 

0.003L 

0.001L 

0.024 

0.060 

0.006 

0  00  3  L 

0  ,00  1  L 

0.023 

0.006 

0.003L 

0  -  00 1  L 

0.01B 

0.004 

0  003L 

0 . 00 1 L 

0.011 

0.004 

0  003L 

0 . 00  1  L 

0.012 

0.012 

0  003  L 

0 . 00  1  L 

0.050 

0.008 

0  004 

0 .001  I 

0.033 

0.020L 

0  006 

0  003  L 

0 . 00 1 L 

0.028 

0.004 

0.003L 

0 . 00 1 L 

0.01B 

0.004 

0.004L 

0 . 00 1 L 

0.013 

0.004 

0.003L 

o.oou 

0.014 

0.008 

0.003L 

0.001 L 

0.011 

0.007 

0.003L 

0 . 00  1  L 

0.012 

0.009 

0  003  L 

0 . 00 1 L 

0.013 
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SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM        STATION  SUMMARY  REPORT  •  RIVER  BASINS 


20  04  78  0800 

1000 

04  01 

i    78  OBOO 

06  0! 

•    76  01300 

07  OS 

1  78  0930 

oa  or 

1  76  0000 

09  0'.: 

i  7B  0800 

11  0! 

>  7 B  0800 

13  0: 

7B  0800 

I  5  0! 

i  78  OBOO 

0830 

16  0! 

■  78  OBOO 

0830 

17  0? 

78  19?0 

2000 

21  0; 

76  1030 

1  T  00 

22  0= 

7fi  1030 

1100 

23  Si 

78  1 145 

24  0= 

78  0830 

0900 

2B  OS 

7R  oaoo 

0830 

27  05 

78  0600 

0830 

29  OB 

78  0600 

0B30 

30  05 

78  0800 

OB  30 

01  06 

78  0800 

mm 

03  06 

7 B  1900 

1930 

OS  06 

78  0800 

0630 

06  06 

78  0600 

0830 

OB  06 

78  0*800 

10  OS 

76  oeoo 

12  06 

78  1 1 30 

13  06 

78  oaoo 

14  06 

70  1240 

15  06 

78  0800 

17  06 

78  oeoo 

19  06 

78  1330 

SO  06 

78  oeoo 

32  06 

7e  oaoo 

21  06 

78  0000 

26  06 

78  0800 

2  7  06 

7B  0800 

04  07 

78  0800 

06  07 

78  0800 

08  07 

78  0800 

10  07 

78  0800 

0950 

11  07 

78  0500 

12  07 

78  1 1 35 

13  07 

78  0800 

15  07 

78  G800 

17  07 

7B  oaoo 

IB 

07 

78 

0800 

20 

07 

78 

0800 

22 

07 

7B 

0800 

24 

07 

7B 

oeoo 

25 

07 

78 

OBOO 

27 

07 

78 

0600 

30 

07 

78 

1900 

31 

07 

78 

0900 

01 

08 

76 

oaoo 

133S 

03 

oe 

76 

0300 

05 

0« 

78 

0800 

07 

08 

78 

1630 

06 

08 

:'a 

oeoo 

10 

08 

'8 

oeoo 

12 

OS 

78 

OB  no 

14 

08 

78 

0930 

1S 

OB 

78 

2000 

16 

08 

VS 

2000 

19 

3B 

V« 

2000 

20 

08 

78 

1000 

27 

os 

78 

1030 

26 

03 

"8 

1200 

29 

08 

/8 

1  930 

.3 
.3 
.3 
,3 


'E  OF  SEP 

ORT   25  0> 

CT  79   PAGE 

509 

0.009 

0.003L 

O.OOIL 

0.015 

0.01  L 

0.03  L 

0.005L 

0.01 

0.D01L 

0-003L 

O.OOSL 

0.010 

O.OOIL 

O.OOSL 

0.O05L 

0.010L 

0.001L 

0.003L 

0.005L 

0.010 

0.001L 

0 . 003  L 

0.005L 

0.010 

.3 

4.9 

.3 

4.9 

.3 

6  8 

.  a 

6.8 

.a 

7.7 

.3 

7.7 

.3: 

6-2 

3 

6.2 

3 

6.0 

3 

6.0 

3 

6. 

3 

6.0 

3 

6.0 

3 

5.7 

3 

5.7 

0.OO3L 
0.003L 


6.6 

6-6 


.3 
.3 
.3 


O.OOSL 
.3  5.8  0.003L 


■  3  5.0 

.3  4.9 

.3  4.0 

.3  4.0 

3  4.0 

-3 
.3 
.3 
.3 


.3 

13.0 

6B 

.3 

13.0 

68 

.3 

5.4 

46 

3 

5.4 

46 

3 

5.4 

46 

3 

0.003L 

0  003  L 

0  003L 

O.OOSL 

0.003L 

0.003L 

0 . 003  L 

0 . 003  L 

0  003  L 

o.ooi 

0.03DL 

0-020L 

OTOlOL 

0.030L 

0005L 

0.030 

0.001 

0.030L 

0.G20L 

0.010L 

0.030L 

0.005L 

0.030 

'3  0.003L 

'3  0  003L 

'3  0  0031 

'3  0.003L                0.020 

3  0OO3L              0.020 

.3  0.003L                O.020 

.3  0.003L                0.020 

3  0.004L                0.012 

.3  5.4         28                                                            0.004L                0.012 

.3  5.4         28 

■  3  5.4         28 

'3  0.004 

3  0  004 

'3  0.004 

' ,  0 . 004 

'3  0.004L 

3  0.004L 


.3 


0.004L 
0.004L 
0.004L 
0  004  L 
O.OOSL 

30  08  78  1930  '3                                                                                   0  005 L 

03  09  7  8  1030  ]                                                                                   0  005 L 

04  09  78  1030  3                                                                                   0.005L 

05  09  78  0800  3                                                                                   O.OOSL 

06  09  7  8  2000  3                                                                                   O.OOSL 

17  09  76  170O  .3                                                                                   0.005L 

18  09  7  0  0800  ,3                                                                                   0.005L 

23  09  76  0830  3                                                                                   0.006L 

24  09  76  I  3  IS  3                                                                                   0.006L 

26  09  76  0830  '3                                                                                   0.005L 

1230  .3          6.0         29                                                            0.005L 

27  09  7B  0830  .3          6  0         ,g 

01  10  76  1130  .3          b.O         29 

02  10  78  0630  .3 

03  10  78  0830  .3 
05   0  78  OBOO  3 

07  10  76  1915  .3 

08  10  70  1030  .3 

09  10  79  1030  3 

10  10  73  1305  .3          7           ,A 

11  10  7.3  1230  3          7'           34 

14  10  73  1900  .3          7            ,„ 

15  10  73  1 100  .3 
17  10  73  OSOO  .3 
19  10  73  OBOO  ,3 

21  10  713  0800  3 

22  10  715  1  100  '3 
24  10  7  3  0800  .3 
26  10  713  0600  .3 
39    lO    78     110O  .3 

30  10  71)  1500  ^3 

31  10  71)  08  15  .3 

1030  3          5.2         28          2      0  001 

?!  "  »  °315  .3         S.2        28         2      0S0 

05  »    ™    "30  -3                        S.2                     28                        2              000 

06  1  1  711  1500  3 
11     II     7fl    0800  .3 


0 

.006 

0 

.006 

0 

.006 

0 

.006 

0 

.011 

0 

.011 

0 

.011 

0 

-Oil 

0 

Oil 

0 

Oil 

0 

.009 

0 

009 

0 

009 

0 

009 

0 

010 

0. 

010 

0. 

010 

0 

010 

0 

010 

0. 

010 

0. 

OlO 

0. 

010 

0.004L 

0 .  0 1 3 

0  004L 

0.013 

0.004L 

0.013 

0.0Q4L 

0.013 

O.OOSL 

0.015 

0  005  L 

0,015 

0.006 

0.012 

0.006 

0.012 

0  006 

0  012 

0.006 

0.012 

0.004L 

0.017 

0.004L 

0.017 

0.004L 

0,017 

0  004  L 

0,017 

0.006 

0.017 

0 .  006 

0.017 

0.02  L 

0.01  L 

0-03  L 

0 

.005L 

0.02 

0.02  L 

0.01  L 

0.03  L 

0 

.005L 

0.02 

0.02  L 

0.01  L 

0.03  L 
0.005L 
0.005L 

0 

005L 

0.02 
0 . 0 1 S 
0.015 
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SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


B.O.W./  SITE:  GRAND  RIVER 

SAMPLE  POINT:  BRIDGE  AT  OUNHVILLE   SR- 

STATION  TYPE:  RIVER  COMPOSITE 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ERIE 
GRAND    RIVER 


STATION    ID:        1 6-01 84  -  035 -B3 

STORET    CODE:    02 
003 

0150 


LONG: 


U  T  M:  17  0612660.0  4750440.0  4 


REGION:  02 


MILEAGE: 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


47 

ORGANIC 

C  AS  C 

MG/L 


COO 
MG/L 


361  265 

SOLVENT  TOTAL 

EXTR8LES  ARSENIC 

MG/L  MG/L 


235 

TOTAL 

MERCURY 

UG/L 


221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 


225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 


229  215 

TOTAL  TOTAL 

LE40  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


249 
TOTAL 

ZINC 
MG/L 


12  11 

78 

1  100 

.3 

13  11 

78 

1130 

-1 

15  11 

78 

0300 

.3 

16  11 

78 

0730 

.3 

19  11 

78 

1600 

i 

20  11 

78 

1430 

.3 

22  11 

78 

0730 

.3 

1155 

23  1  1 

7B 

0730 

! 

26  11 

78 

1 630 

.3 

27  11 

78 

OBCO 

.3 

29  1  1 

78 

0800 

.3 

30  11 

78 

oaoo 

.3 

03  12 

7B 

1530 

.3 

04  12 

78 

07  30 

• 

06  12 

78 

0730 

'' 

1 250 

07  12 

78 

0730 

• 

09  12 

7B 

0730 

3 

10  12 

78 

1100 

.3 

17  12 

78 

1630 

.3 

1B  12 

7B 

0730 

■  ■ 

SO  12 

7B 

0730 

.1 

21  12 

78 

0730 

.3 

24  12 

78 

1 030 

> 

1100 

.3 

26  12 

78 

1 1  oo 

.3 

27  12 

78 

0800 

■ 

2B  12 

7B 

0730 

a 

2S  12 

78 

1030 

.3 

31  12 

7B 

1030 

■ 
MAXIMUM 

AVG  OR  0 

MINIMUM 

5.6 
5.6 
5.6 
5.6 
5.6 
5.6 
5.6 


7.3 
7.3 
7.3 
7.3 
7.3 


47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 


43 
43 
43 
43 
43 


0.005L 

0.005L 

0.005L 

0.005L 

0.0O5L 

0.210 

0.210 


0.004L 
0.004L 


01.5 
015 
015 
015 
015 
ISO 
180 


0.011 
0.011 


13.0 
5.9 
4.0 


BS 
39 

SO 


0 . 008  L 

0  009 

0 . 008  L 

0.009 

S . 0081 

0  009 

O.OOBL 

0  009 

O.OOBL 

0  009 

0.004L 

0  Ol6 

0. 004 L 

0  016 

0.004L 

0  016 

0.004L 

0  016 

0.003 

0.021 

a 

0.001 

0.11 

0.020 

0.D12 

0.210 

0 

005 

0 .  1  60 

1 

0 . 00 1 D 

0.060D 

0.020D 

0.006D 

0.009D 

a 

002D 

0.017D 

0 

0.001 

0.020 

0.020 

0.001 

0.003 

a 

001 

0.006 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE   HOUR      STN      STN   SAMP 
DY    MO    Yfi     LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTR 

02    02    78  1O05 

20    04    78  1000 

10  07    78  0950 

11  07  73  OBOO 
31  TO  78  1030 


p  PJ 

T'H 
RS 

238 

TOTAL 

NICKEL 

MG/L 

.3 
.3 
.3 

1 

s 

0.020L 
0.02  L 
0.020L 
0.020L 
0.02  L 

01  11  7B  0015 
OS  11  78  1130 


0.02 
0.02 


MAXIMUM 

AVO  OR  GEOM  M«  ( * ) 

MINIMUM 


0.020 

0.020D 

0.020 


NO  OF  SAMPLES 


S.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SPEED  RIVER 

PUS  I  INCH  LAKE  RD  4M  S- 

RIVER    FLOW  GAUGE  F 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


16  01 
06  02 
14  03 
IB  04 
08  05 

20  06 
25  07 
02  08 
13  09 
16  10 

21  11 
11  12 


7B  0850 
78  1600 
78  OSTO 
78  0925 
7B  0910 
78  1030 
78  0955 
78  1515 
78  0927 
78  1630 
78  0855 
78  1605 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( * ) 

MINIMUM 


STATION 

(0:   16-0184- 

036-02 

W  GUELPH 

D  02GA015 

MJWOfl 

BASIN:  GREAT 

LAKES 

ST0R1 

CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

ERI6 

003 

TERM  STREAM:  GRAND 

RIVER 

0150 

ONG: 

U  T  M 

:  17  0558000 

.0  4814600 

.0  4 

REGION:  02 

MILEAGE: 

102.20 

934 

901 

444 

BO 

81 

84        805 

3 

1 

33 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F.       WATER 

DISS. 

b-DAY 

TOTAL 

no 

COLI FORM 

COLI FORM 

ENTER.       TEMP 

02 

BOD 

P 

MF/1  OOMI. 

MF/100ML 

MF/100ML      DEG  C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

39007 

6 

135.00 

18. 

148 

4 

L      3.0 

8. a 

1  .  4 

O.OB? 

39072 

6 

251 .00 

10. 

4. 

4 

1  .0 

12.5 

2.5 

0  075 

39162 

6 

103.00 

30. 

4. 

8 

4.5 

9.3 

1  .  5 

0  097 

39231 

6 

484.00 

94, 

2.   L 

6 

5.0 

1  1  .0 

0.4 

0.034 

39262 

6 

230.00 

230. 

18 

6 

10.0 

9.5 

3  2 

0  098 

39439 

8 

99  60 

500. 

38. 

30 

19.5 

12.3 

4.6 

0.112 

39522 

8 

67.60 

500. 

33. 

a 

21.0 

1  .6 

2.B 

0.052 

39549 

a 

67.70 

900. 

28. 

38 

22.0 

E.4 

1  .  0 

0.053 

39575 

a 

87.30 

1400. 

104. 

84 

15.5 

1  -B 

1  .6 

0.09B 

39640 

6 

88 .  80 

300. 

4. 

4 

L      8.5 

10.1 

1  .0 

0.  126 

39666 

6 

132.00 

400. 

48. 

64 

3.0 

9.4 

4.2 

0.058 

39724 

6 

209.00 

700. 

40. 

ISO 

0.5 

13.0 

4.8 

0.113 

484.00 

1400. 

148 

150 

22.0 

13.0 

4.8 

0.126 

162.92 

192.  • 

19.-  0 

13 

•  D     9  5 

9.0 

2.4 

0.084 

67.60 

10 

2. 

2 

0.5 

1  -6 

0.4 

0.034 

NO  OF  SAMPLES 
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SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  SIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE   511 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
01    MO  7R  LMT    DIST  BHG  DEPTH 
FEET       MTRS 


16  01 

06  02 
ID  03 

ie  04 

08  05 
20  06 
25  0? 
02  08 
13  09 
16  10 

at  11 


1 1 


12 


■'8  0B50 

78  1 600 

-■B  0910 

''8  09*5 

VS  0910 

ve  1030 

VB  0955 

ve  iS!5 

VB  0927 

58  1630 

58  0B55 

IB  1605 


.3 
.3 
•  3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
,3 
.3 


MAXIMUM 

AVO  OR  GEOM  MN  (  »  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


3* 
FI LTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

0.052 
0.037 
0.  049 

0.025 
0.005 
0.067 
0.019 
0,015 
0  063 
0,068 
0.016 
0.033 

0.068 
0.037 
0 .  005 


FILTEREO 

AMMON I A 

MG/L 

0.960 
1  .  190 
1  .840 
0,328 
0.58U 
0.570 
0.610 
0.052 

o.eoo 

0.288 
1  ,320 
1  .43 


1  .840 
0,831 
0.052 


20         21 

TOTAL  FILTERED 

KoELDAHL  N02-N 

MG/L  MG/L 


1  .520 
1  .700 
2-500 

0  .  840 

1  .200 
1-310 
1  .120 
0.620 
1  .250 
1  .070 
1  .720 
2.11 

J.  500 
1  .413 
0-620 


037 
035 
025 
037 
180 
405 
230 
0  39 
265 
20b 
Of!7 
050 


0.405 
0.  133 
0.025 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

2.  100 
1  .640 
1  970 
1.910 
1.770 
I  840 
2.  150 
2.010 
1  .840 
2.090 
1  ,410 
1.25 

2.  150 
1  .B48 
1  .25 


17 
INRGNC 


3.0B7 
3.065 
3  B.15 
2.275 
2  .  530 
2.815 
2.9'IO 
2.  101 
.7  .  905 
2.563 
2.017 
2.730 


3.835 
2.812 
2.  101 


TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 


0.560 

0.510 

660 

512 
620 
740 
510 
568 
450 
762 
400 
■360 


0.7B2 
0.5B3 
0.400 


23 

TOTAL  N 

MQ/L 

3.657 
3.575 
4.495 
2.787 
3  150 
3  555 
3.500 
2.669 
3-355 
3.365 
3.217 
3.410 


4.495 
3.395 
2.669 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


419 

391 

452 

309 

3  76. 

423. 

421. 

453. 

417. 

396. 

400, 

410. 


453.0 
405.6 
309.0 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

4.0 

II  .0 

9.8 

5.6 

42.0 

4.0 

4.3 

S.B 

1  .9 

5.4 

4.0 

28. 

42.0 

10.5 

1  .9 


SAMP  I 

Sti 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP   Pd 

7 
DISS. 

14 

COND. 

16 
TUBE. 

56 
CHLORIDE 

59 
SULPHATE 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

8RG 

OEPTH 

SOLIQS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

FEET 

MTRS 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

10  01 

73 

0850 

-3 

415 

680 

1  .70 

41  .5 

45,5 
40.  0 

06  02 

79 

1600 

.3 

380 

625 

5.60 

32-0 

14  03 

76 

0910 

.3 

442 

750 

7.20 

67.0 

50.0 

18  04 

78 

0925 

.3 

303 

470 

2-10 

24.5 

29.  5 

08  05 

7B 

0910 

.3 

334 

560 

5.80 

34.0 

36.5 
46.  5 

20  06 

73 

1030 

.3 

419 

680 

1  .70 

56.0 

25  07 

73 

0955 

.3 

417 

690 

1  .50 

66.0 

52.0 

02  08 

73 

1515 

.3 

447 

640 

1  .70 

5S.0 

51.0 

13  09 

7  3 

0S27 

.3 

41  5 

600 

0.60 

65.0 

55.0 
54  ,  0 

16  10 

73 

1630 

.3 

3S1 

830 

3.00 

44  70 

£1  1 1 

7i3 

085S 

.3 

39S 

630 

2.70 

39,5 

62  0 

11  12 

78 

1605 

.3. 

382 

620 

5.3 

38. 

S3. 

MAXIMUM 

447 

750 

7.20 

67.0 

62,  0 

AVG 

OR  GEOM  MN  ("  J 

395 

631 

3.24 

46,9 

47,  9 

MINIMUM 

303 

470 

0.60 

24.5 

29.5 

NO    OF    SAMPLES 


PLOARG 


,0,W./    SITE:     GRAND    RIVER 
SAMPLE     'TINT;     1HCDNC    ROAD    OOWNSTfifAM    BELLWOOD    LAKE    OUTLET    GR-13 

FLOW    GAUGE    FED    02GA016  MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 

MINOR    BASIN:     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM:     GRAND    RIVER 


STATION    TYPE:     RIVER 


STN   NO: 


37 


LAT: 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  ERG  DEPTH 
FEET       MTRS 


16  01  78 
06  02  78 

14  03  78 

18  04  78 
24  04  7B 

03  05  ->B 
08  05  78 

15  US  IS 

23  OS  78 
29  OS  78 
05  06  78 
12  06  78 

19  06  78 

20  06  78 
26  06  78 

04  07  78 

10  07  78 

17  0'  78 

24  07  78 
31  07  70 
OB  OS  78 
14  08  78 

21  09  76 
2B  08  76 

05  09  78 

11  09  78 

18  09  78 
SS  09  78 
02  fO  78 

10  10  78 
16  10  78 
23  10  78 

30  10  7B 

31  11  78 

11  12  78 


1030  .3 

1400  .3 

1100  .3 

1130  .3 

1020  .3 

1140  .3 

1110  .3 

1 1 00  .3 

1600  ,3 

1045  .3 

1150  ,3 

1245  ,3 

1150  .3 

1320  3 

1425  .3 

1222  3 

1333  .3 

1350  3 

1355  .3 

1400  .3 

1200  .3 

1145  .3 

1 1 50  ,3 

1  150  .3 

1145  .3 

1215  .3 

1225  .3 

1157  .3 

1430  .3 

1155  .3 

1200  .3 

1125  .3 

1225  .3 

1050  .3 

141S  3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (-) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


LONG: 


934 

Sample 


901 
SCD 


STATION  ID:   16-0184-037-02 

STORET  CODE:  02 
003 
0150 


U  T  M:  17  0552825.0  4841325.0  4 


3901  3 

6 

39078 

4 

39169 

6 

39237 

3 

392  54 

6 

39260 

6 

39269 

6 

39350 

6 

39353 

6 

3935: 

6 

3935. 

6 

39359 

6 

39361 

6 

39494 

8 

39363 

6 

39365 

6 

39367 

6 

39369 

6 

39371 

6 

39373 

6 

39375 

6 

39377 

6 

39379 

6 

39381 

6 

39383 

6 

39385 

6 

39367 

6 

39389 

6 

39391 

6 

39393 

S 

39395 

6 

39397 

6 

39399 

6 

39673 

6 

39731 

6 

444 
FLOW  CFS 


320.00 
99-90 
65-10 
1460.00 
768.00 
97.  BO 
106  00 
1590  00 
636.00 
194.00 
1 03 . 00 
103.00 
175.00 
171 .00 
151 .00 
142.00 
147.00 
145  00 
153-00 
149.00 
150.00 
145,00 
180-00 
1  1  8  .  00 
1 13.00 
1 12.00 
1 1 4 . 00 
113.00 
I  14.00 
115.00 
117.00 
1  1  5 . 00 
115  00 
154,00 
154,00 

1590.00 

348.99 

55.10 

35 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

70. 

20. 

60. 
280. 

48. 

16 

SO. 
226. 
100. 
4.   L 

80. 
1000, 
300. 
300. 

20. 
130. 
700. 
200. 
410  . 
4600. 

70. 
5800. 

40. 
1300. 
230. 

450. 
100. 
1  60. 
430. 
290. 
220. 
100. 
30- 
200. 

5800. 
154.*  0 


FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


2. 
4 
2. 
58. 
2. 


32. 

36. 

20. 

26. 

10  . 
244. 
300. 

44. 
208. 

20 
280. 

68. 

68. 
4. 
20. 
28. 
10. 


14. 

300 
16.  ' 

2. 


M.F. 

ENTER. 

MF/100ML 

16. 
32. 
68. 


96. 

174. 

4. 

10. 

30. 
148. 


12 

32, 

50. 

4, 

8. 

14. 

4. 

174. 
1  1  . 
2. 


REGION:  02 

805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

1  -0 
I  .0 
2.0 

4.  S 
6.0 
10-0 
8.0 
9.0 


12.0 
14,0 
12.0 
14.0 
12.6 
16.0 
15.0 
15.5 
17.0 
19.0 
21  .0 
20.  O 
31  .0 
21  .0 
21  .0 
18.5 
19,5 
19-7 
16.0 
15.0 
15.0 
12.5 
11.0 
9.0 
10.0 
5.0 
1.0 


21  . 
12. 


DISS. 

02 
MG/L 

10.8 
10.5 

9.8 
11.8 
1  1  .2 

3.2 

I  1  .8 

II  .8 


13 

0 

13 

.0 

10 

.8 

11 

.2 

11 

.4 

10 

.8 

10 

.0 

10 

.2 

10 

,0 

9 

8 

9 

.7 

s 

.6 

3. 

7 

9 

9 

7. 

5 

6 

6 

9 

0 

9, 

8 

10, 

5 

11. 

0 

10. 

8 

10. 

6 

•I , 

4 

II , 

8 

13, 

0 

14. 

2 

14. 

2 

10'. 

7 

7, 

5 

S-DAY 

BOO 

MG/L 


0.4 
0.4 
t.4 
0.2 
D.8 
1  -3 
2.0 
0.5 
1  .4 
1  .2 
10 
0.8 
1.4 
1  .  4 
1  .4 
1.0 
1.0 
0.8 
0.8 
0.8 
1.0 
1  .0 
OS 


2.0 
0.9 
0.2 


33 

TOTAL 

P 
MG/L 

0.031 

0  060 

0.03B 

0.058 

0.048 

0.032 

0.028 

0.031 

0.030 

0.025 

0,018 

0.026 

0.031 

0.D45 

0.022 

0.031 

0.028 

.  023 

.027 

.032 

.032 

.035 

.047 

.035 

336 

-037 

0.346 

0.050 

0.034 

0.072 

0.021 

0.034 

0.030 

0.032 

0.1)23 

0,072 
0.035 
0.01B 


(    C    0    N    T    0     I 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


GRAND    RIVER 

1ST     CONC    ROAD    DOWNSTREAM    BELLWOOD     LAKE    OUTLET    OR-13 
RIVER  FLOW    G. 


DATE    OF    REPORT      2S   OCT    79      PAGE 
STATION     10:        IS -01 84-037  -  0! 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR     LMT  01ST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


16  01  78 
06  02  78 
14    03    78 

18  04  78 
24  04  78 

03  05  7B 
08  05  78 

16  05  78 

23  05  78 

29  05  78 
05  06  78 
12  06  78 

19  06  78 

20  06  78 
26  06  78 

04  07  78 

10  07  7B 

17  07  78 

24  07  76 
31  07  7B 
08  08  78 
14  OB  78 

21  08  78 
28  OB  78 

05  09  7B 

11  09  76 
1B  09  78 

25  09  78 
02  10  78 

10  10  7B 
16  10  78 
33  10  78 

30  10  7B 
21  II  78 

11  12  78 


1030 
1400 

I  100 
1130 
1020 
1140 

II  10 
1100 
160D 
1045 
1150 
1245 
1150 
1320 
1425 
1222 
1333 
1350 
1355 
1400 
1200 
1145 
1150 
1150 
11 45 
1215 
1225 
1157 
1430 
1155 
1200 
1125 
1225 
1050 
1415 


.3 
.3 
.3 

1 
.3 
.  l 
.3 

i 
•  3 
.3 
.3 
.  ; 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.1 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

a 

.3 

■J 
.3 
.3 

.3 
a 

.3 
.3 

.3 


>      MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  1*1 

MINIMUM 

MO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN  STN  SAMP   PJ 

DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

16  01  7B  1030  .3 


FED    02GA01B 

MAJOR    BASIN:     GREA1 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE 

ERIE 

003 

TERM    STREAM:     GRANC 

RIVER 

0150 

LONG: 

U    T    M 

17    055282' 

.0    4841325 

.0    4           REGION:    02 

MILEAGE: 

I3B.30 

34 

19 

20 

21 

22 

17 

IB 

23 

5 

6 

FI LTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FI LTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03  -  N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0 .  004 

0.  124 

0.750 

0.007 

0.603 

0.734 

0.626 

1  .360 

347.0 

11.0 

0.008 

0.  164 

0.820 

0.010 

0.660 

0.B54 

0.656 

1510 

346,0 

31  .0 

0.012 

0.  188 

0.840 

0.009 

1.020 

1.217 

0.652 

1  .  B69 

343.0 

18.0 

0.025 

0.  136 

0.670 

0.012 

1  .020 

1  .  166 

0    534 

1  .702 

201  .0 

12.0 

0.020 

0.  112 

0.630 

0.012 

1  .000 

1  .  124 

0.51B 

1    642 

209.0 

7.3 

o.oio 

0.050 

0.570 

0.012 

0.930 

0  -  98S 

0.520 

1    512 

209    0 

4.2 

0.006 

0.050 

0 .  580 

0.012 

0.950 

1  .012 

0    530 

1    542 

21B.0 

4.0 

0.004 

0.056 

0.700 

0.012 

0.925 

0.9'i3 

0.644 

1  .637 

223.0 

4.7 

0.005 

0.054 

0    650 

0.014 

0.8il5 

0-913 

0.596 

1     509 

233. 

3.9 

0.002 

0.044 

0.61 

0.017 

0.  795 

0-656 

0.566 

1  .422 

233. 

4.5 

0  .  0'02 

0.040 

0.590 

0.014 

0.815 

0.869 

0    550 

1  .419 

238. 

7.5 

0 . DO  1 L 

0.072 

0.700 

0.022 

0.  BOO 

0.8!.'4 

0.628 

1  ,522 

236. 

4.9 

0 .  003 

0.  104 

0.650 

0.035 

0.725 

0  .  855 

0.546 

1  ,401 

245    0 

7.6 

0.001 

0.086 

0.820 

0.035 

0,730 

0.841 

0.734 

1  .575 

244.  D 

7.4 

0.006 

0.  120 

0.630 

0.029 

0.665 

0.8I4 

0    510 

1  .324 

246.0 

5.8 

0.001L 

0.148 

0.920 

0.034 

0.560 

0.743 

0.772 

1  .514 

253.0 

5.6 

0.001 

0.  194 

0    860 

0.042 

0.513 

0-749 

0.686 

1  .435 

252.0 

8.0 

0.001 

0.  132 

0.740 

0.057 

0.520 

0  .  709 

0.608 

1  .317 

252.0 

4,7 

0.001 

0.  10B 

0.930 

0  ,  040 

0.430 

0.57B 

0.822 

1  .400 

244.0 

4,  1 

0.005 

0.030 

0.690 

0.01.7 

0,398 

0  .  495 

0.660 

1    155 

247.0 

5.9 

0.007 

0.090 

0.690 

0.024 

0,310 

0.424 

0.600 

1  .024 

250.0 

5.9 

0.004 

0.  100 

0.720 

0,033 

0,  160 

0  .  293 

0.620 

0.913 

242.0 

5.0 

0 .  005 

0.079 

0.590 

0  ,  036 

0.  115 

0  .  230 

0.511 

0.741 

237.0 

13.0 

0.O06 

0.100 

0.780 

0    025 

0.  125 

0.250 

0.6S0 

0   930 

262.0 

5.8 

0.007 

0.092 

0.470 

0.013 

0  ,  030 

0.135 

0.378 

0.513 

234.0 

5.6 

0 .  00  1 

0 .  064 

0.780 

0.006 

0.045 

0.115 

0.716 

0    B31 

235.0 

6.6 

O.O01 

0.036 

0.870 

0    005 

0.  130 

0.  171 

0.834 

1    005 

225.0 

7.0 

0.001 

0  .  082 

0.870 

0    012 

0.215 

0.309 

0.788 

1  .097 

232    0 

2.4 

0.O02 

0.038 

0  .840 

0.009 

0.  185 

0  .  232 

0.802 

1  .034 

232.0 

8.1 

0.029 

Q.066 

0.720 

0.017 

0.380 

0.463 

0.654 

1.117 

280.0 

7    0 

0.001 

0.  040 

0  .  750 

0    008 

0.210 

0.268 

0.710 

0   968 

246.0 

6.1 

0.002 

0,089 

0.740 

0.012 

0.235 

0 .  336 

0.651 

0.987 

260.0 

6.S 

0.003 

0  .  099 

0.860 

0.014 

0.250 

0 .  363 

0.761 

1  .124 

262.0 

S.O 

0.002 

0.124 

0.710 

0.01  1 

0.265 

0  .400 

0.5B6 

0-986 

270.0 

10.0 

0.002 

0.078 

0.75 

0,008 

0.392 

0.478 

0.672 

1  ,150 

298. 

4. 

0.029 

0.194 

0.930 

0.067 

1  .020 

1  .217 

0.834 

1  .869 

347.0 

31  .0 

0.005D 

0.091 

0.729 

0    020 

0.513 

0.625 

0.638 

1  .262 

251  .0 

7.5 

o.oai 

0.030 

0.470 

0,005 

0.030 

0.115 

0.378 

0.513 

201  .0 

2.4 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

7 

107 

14 

16 

56 

59 

95 

52 

55 

208 

DISS. 

CALCUL 

COND. 

TUR8, 

CHLORIDE 

SULPHATE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

SOLIDS 

D    SOLIDS 

25C 

F0RMA2IN 

ua/L 

PH    B.3 

AT     LAB 

AT    LAB 

IRON 

MG/L 
336 

MG/L 

UMHOS 
530 

UNITS 
7.20 

8.3 

MG/L 
20.0 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

06    02 

78 

1 400 

-3 

315 

*1  5 

17.00 

8.0 

19.5 

14    03 

78 

1  100 

.3 

325 

540 

8.80 

11,5 

21.5 

18    04 

78 

1130 

.3 

189 

390 

8.70 

4,8 

12.0 

24    04 

78 

1020 

.3 

202 

310 

5.50 

5,0 

03    05 

78 

1 1 40 

.3 

205 

315 

3  .  10 

5.5 

08    05 

78 

1110 

.3 

214 

330 

2.70 

5.7 

13.5 

16    05 

78 

iioo 

■? 

335 

2.20 

6.  1 

14.0 

23    05 

78 

16B0 

■  3 

352 

1  .90 

6.7 

15.0 

29    05 

78 

1045 

.3 

380 

1  .7 

6.7 

15.5 

05    06 

78 

1150 

.3 

355 

2.50 

6.9 

15.0 

12    06 

78 

1245 

.3 

355 

3.40 

6.6 

15.0 

19    06 

78 

1150 

365 

3.80 

6.8 

15.5 

20    06 

73 

1320 

.3 

237 

365 

4  .  10 

7.2 

16.0 

26    06 

78 

1425 

.3 

370 

3.80 

7.2 

15.5 

04    07 

78 

1222 

.3 

380 

2.80 

7.5 

16.0 

10    07 

78 

1333 

.3 

375 

5.00 

7.5 

15.5 

17    07 

78 

1350 

.3 

380 

2.20 

7.6 

14. B 

24    07 

-,'€ 

1355 

a 

370 

2.50 

7.4 

14.0 

31    07 

78 

1400 

.3 

370 

3.  10 

7.4 

14.0 

08    08 

78 

1200 

.3 

375 

3.20 

7.2 

14    0 

14    08 

78 

1  145 

.3 

355 

3.00 

7.4 

13.0 

21     08 

78 

1150 

.3 

345 

3.80 

7.4 

14. D 

2  8    08 

78 

1  150 

3 

350 

3.  5,0 

7.3 

13.5 

05    09 

78 

1  145 

■: 

350 

3.70 

7    5 

14.0 

11     09 

78 

1215 

.3 

350 

3.10 

7.3 

14.0 

IB    09 

m 

1225 

.3 

335 

5.40 

7,5 

14.5 

25    09 

78 

1  157 

.3 

350 

3.30 

8.2 

20,5 

02    10 

78 

1  430 

.3 

345 

4.  BO 

8.  1 

21  .0 

10    10 

78 

1  155 

.3 

430 

5  .  40 

9.2 

0.0 

190 

B.38 

0.190 

16    10 

78 

1200 

.3 

240 

370 

4.70 

8.6 

29 . 0 

23    10 

78 

1  125 

.3 

254 

390 

4.40 

8.7 

30    10 

78 

1225 

.3 

254 

390 

5.00 

8.6 

21     11 

78 

1050 

.3 

260 

400 

5.30 

9.5 

32. 0 

11     12 

78 

1415 

.3 

294 

440 

3    2 

10.5 

MAXIMUM 

336 

260 

540 

17.00 

11.5 

32.0 

0.0 

190 

8. 36 

0.  190 

AVG   OR    t 

318 

228 

375 

4.39 

7.5 

16.6 

0.0 

190 

8.38 

0.190 

MINIMUM 

294 

169 

390 

1  .7 

4.8 

13.0 

0.0 

190 

8.38 

0.  190 

NO  OT  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET 


16 

05 

78 

T  100 

2  3 

05 

78 

1600 

29 

05 

78 

1045 

05 

06 

78 

1150 

12 

06 

78 

1245 

19 

06 

78 

1150 

20 

06 

78 

1320 

26 

06 

78 

1425 

04 

07 

78 

1222 

10 

07 

78 

1333 

17 

07 

78 

1350 

24 

07 

78 

1355 

31 

07 

7  0 

1400 

OB 

08 

78 

1200 

l.l 

OE 

78 

1145 

76 

72 

74 

68 

47 

P      Pu 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.     MAG 

COLOUR 

ORGANIC 

TH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESiUM 

HA2EN 

C    AS    C 

RS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

.3 

6. 

.3 

8. 

.3 

7.2 

.3 

8. 

.3 

8. 

.3 

7.2 

.3 

7.2 

MG/L 

30 
29 
23 
3B 
30 
29 
25 
36 
32 
17 
33 
40 
35 
30 
37 


(  C  0  N  T  D  ] 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


11 

08 

7(1 

1150 

26 

08 

7EI 

1  ISO 

OS 

09 

7U 

1  t4S 

11 

09 

7(1 

1215 

18 

OS 

7(1 

1225 

25 

09 

7(1 

1  157 

03 

10 

7S; 

1130 

10 

10 

7(t 

1155 

16 

10 

7(1 

1200 

53 

10 

7(1 

1125 

30 

10 

7(1 

1225 

21 

1  1 

7f: 

1050 

11 

13 

7(. 

1415 

MAX  I  MUM 
AVG    OR    GEOM    HN    ( • } 

MINI  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


62,00 


10,00 


196.0 

62.00 

10.00 

1  96 .  0 

62.00 

io -oo 

1  96 . 0 

62.00 

10.00 

50 
50 
50 


8.4 
8.4 
8.9 
B.9 

IO, 

io. 
io. 


10. 
8.4 
6. 
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35 
■16 
33 
35 
30 
37 
23 
S3 
■16 

«e 

16 
•16 
-16 

46 
33 

17 


B.O.W./  StTE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


ALDEfi  CREEK 

AI  FIRST  CONC  ROAD  SOUTH  OF  NEW  DUNDEE 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  03GA030 


SAMP  DTI  HOUR   SIN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BUG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17 

Oi 

7f 

1245 

07 

02 

7$. 

1230 

06 

03 

7E 

1415 

1  1 

04 

7£ 

1330 

15 

OS 

7E 

1  1 35 

07 

06 

7E 

105S 

11 

07 

7E 

1230 

22 

OS 

7E 

1027 

19 

09 

7E 

1410 

04 

10 

7( 

1125 

15 

11 

7E 

1430 

05 

12 

7S 

1020 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( ' I 

M I N I  MUM 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   PJ 
DY  WO  YS  LMT    DIST  BRG  DEP1H 
FEET       MTRS 


17  Ot  76  1245 
07  02  76  1230 


934 
SAMPLE 


.3 
.3 


FILTESED 

REACTIVE 

P  MG.'L 

0.078 
0.  ISO 


901 
SCD 


39038 

6 

39097 

6 

39146 

6 

39214 

3 

39232 

6 

39465 

6 

39505 

5 

3957  1 

7 

39S97 

5 

39623 

s 

39662 

6 

39707 

6 

19 
FILTERED 
ftttON I A 
MG/L 

0.153 


MAJOR  BASIN- 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM: 


GREAT     LAKES 
LAKE    ERIE 
OBAND    RIVER 


444 
FLOW  CFS 


3.10 

200 

3  20 

1300. 

2.20 

150- 

105. CD 

14000. 

11.30 

1000. 

3.30 

300. 

l  60 

200. 

0.96 

3300. 

35.50 

4  700. 

8.  30 

8300. 

5.30 

200. 

6.40 

900. 

BO        81 
TOTAL      FECAL 

COHFOSM  COL  I  FORM 

MF/100ML  MF/IOOML 


60 

10 

10 

406. 


STATION    ID:        16-0I84-O3B-02 
SIORET    CODE; 


U   T    M:     17    0537950.0    4798800.0    4 


105.00       14000. 
15.43  97  7.* 

0.98  150. 


12 

20 
TOTAL 
KOELDAml 

0.780 
0.610 


13 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.086 
0.210 


10. 
70. 

4  . 
160. 
740. 
5B0 

30 

32 


12 

22 
FILTERED 
NQ3-N 
MG/L 

6.  700 
6.  130 


M.  F 

ENTLB 
MF/IOOML 

40- 
240 

30 
564 
150. 

70. 

24. 
152. 
460. 
460. 

10.   L 

43 

564. 
97.  •  u 
10. 

12 

17 
INBGNC 

N 
MG/L 

6  .  938 
6 .  538 


605 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 


TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 

0.62B 
0.412 


02 
003 
01  50 

MILEAGE:   til. 80 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

13.0 
12. B 
17.5 
10.4 
10.4 

7.6 

9.1 

7.8 

9.3 
10.2. 
12.2 
10.  e 

'7.5 

10.9 

7.6 


23 
TOTAL  N 


7.566 
6.950 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

I  8 
1  .4 
1  ,0 
2.6 
2.5 
2.B 
1.S 
t.O 
2.0 
1  .0 
1  .0 


2  8 
1  .6 
0.8 

12 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

475.0 
688  0 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

244 

.210 

.200 

.320 

.095 

.111 

.  124 

0.210 

0.246 

0.066 

0.16' 

0.  192 

0.320 
0.IB4 
D.086 

12 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

tl  .0 


06  03  76  1415 
11  04  7B  1230 
'6  05  78  1135 

07  06  78  1055 
I  I  07  78  1230 
33  OS  78  1027 
IB  09  7B  1410 

04  10  78  1125 
19  11  78  1430 

05  12  78  1020 


MAX IMUM 

AVG  OR  GEOM  IN  |'| 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  W  C| 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


>7 

01 

78 

1245 

07 

02 

78 

1230 

06 

03 

76 

1415 

11 

04 

7B 

1230 

15 

OS 

78 

1135 

07 

06 

78 

1055 

I  1 

07 

76 

12  30 

22 

06 

7B 

102  7 

19 

09 

7B 

1410 

04 

10 

78 

1125 

IS 

11 

78 

1430 

05 

12 

73 

1020 

0.  145 
0.  105 
0.013 
0 .  006 
0.002 
0.135 
0.005 
0.023 
0,110 
0,  150 

0.032 
0.266 
0-132 
0  148 
O.OlO 
0-085 
0.078 
0.O50 
0.065 
0.135 

0  620 

1  .40 
0.83 
0.920 
0.920 
0.55 

1  .460 
0.430 
O.600 
0-57 

0  025 
0.047 
0.0'12 
0.  175 
0.054 
0.115 
0  .  1  C5 
0.039 
O.OuO 
0.012 

6.970 

3.30 

3.64 

3.650 

1  .050 

1  .7a 

3-930 

3  160 

4  440 
0.658 

7.037 
3.613 
3.814 
3.  173 
1  .  114 
1  .981 
3  173 
2.249 
4.51,5 
0,  &35 

0.5BB 
1  .  134 
0.698 
0.773 
0.910 
0.464 
1  .332 
0.380 
0.535 
0.435 

7.615 
4.747 
4.513 
3.945 
2  024 
2.445 
4.555 
2.639 
5.100 
1  .270 

478.0 
363. 
463. 
551  .0 
538.0 
632. 
371  .0 
831  .0 
572.  D 
546. 

6.3 
105. 
9.5 
17.0 
14  0 
6.5 
41  .0 
7.4 
6.0 
3- 

0.  160 
0.  078 
0.002 

0.266 
0.  1  13 
0.010 

1  .460 
0.300 
O.430 

0.210 

o.oan 

0.025 

6.970 
3.551 
0.658 

7  037 
3.752 
0.8  35 

1  .382 
0.695 
0.380 

7. 615 
4.447 
1  .270 

831  .0 
534.3 
36B. 

105. 
19.4 
3. 

12 

12 

13 

12 

12 

12 

12 

13 

<2 

12 

7 

107 

14 

16 

56 

S'l 

DISS, 

CALCUL 

COND. 

'URB. 

CHLORIDE 

5U  L  PHA  T  E 

SOLIDS 

D-  SO  LIDS 

25C 

FORMA  J  IN 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

uni  rs 

MG/L 

454 

725 

3.60 

39.0 

68.0 

582 

320 

4.30 

26  0 

150-0 

473 

705 

2.70 

37.0 

78  .0 

263 

405 

69 

16.5 

27.0 

452 

650 

2.9 

25,5 

96 

534 

760 

4.40 

23,0 

160.0 

524 

720 

4.60 

24,0 

193  0 

625 

790 

1  .5 

20.5 

2  33, 

330 

500 

12.00 

25.5 

35. 0 

824 

1000 

3.  10 

16.  5 

323  0 

566 

790 

2.30 

29.0 

1  47 . 0 

543 

830 

3  4 

33.5 

145. 

824 

263 

1000 

69. 

33.5 

323-0 

538 

263 

725 

9.42 

24.8 

l  38 .  B 

330 

263 

405 

1.5 

16.5 

35,  0 

SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    8ASINS 


DATE   OF    REPORT      25    OCT    79      PAGE 


B.O.W./    5ITE:    GRAND    RIVER 

SAMPLE    POINT:     AT     EAST    LUTHER    AND    AMARANTH    TWP    LINE 

STATION    TYPE:    RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ERIE 
GRAND    RIVER 


STATION    ID:       16-0184-039-02 


STORET    CODE: 


02 
003 

otso 


SAMP    DTE    HOUR       SIN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  OIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


16   01 

78 

1145 

.3 

06   02 

78 

1255 

,3 

14   03 

78 

1 230 

.3 

IS   04 

78 

1235 

.3 

16   05 

7B 

1240 

.:■ 

19   OS 

78 

1255 

.3 

35   07 

78 

1225 

.3 

02  oa 

78 

1 220 

.3 

13   09 

;  a 

12S3 

.3 

16    10 

78 

1335 

-3 

31    11 

78 

1200 

.3 

11     12 

78 

1220 

.3 

va>  mm 

AVG   OR 

GEOM    BN     I  * i 
H  i  N I  HUN 

ONG: 

U    T 

H: 

17    055620C 

.0   4B60150 

0    4            REGION:     02 

934 

90  I 

SO 

81 

84 

805 

3 

Sample 

SCO 

TOTAL 

FECAL 

M.  F. 

WATER 

DISS. 

no 

CO LI  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

TLMP. 

02 

MF/100ML 

MF/10QML 

MF/100ML 

DEG    C 

MG/L 

39016 

A 

70, 

14. 

2.        L 

1.0 

8.0 

39031 

4 

330. 

12. 

12. 

1  .0 

9.5 

39171 

4 

150. 

40. 

652. 

2.0 

9.2 

39241 

6 

1100. 

12. 

40. 

6.5 

10.0 

39288 

6 

1500. 

24. 

40. 

10.0 

10.8 

39464 

S 

200. 

56. 

20.- 

51  .0 

12.0 

3953  I 

6 

8 

10. 

2.       L 

2. 

23.0 

B.S 

39256 

6 

8 

10. 

I 

2. 

18. 

23.5 

9.  1 

39382 

E 

8 

330. 

IB. 

20. 

15.0 

12.8 

39647 

6 

670. 

12. 

2 

8.0 

13.5 

39677 

6 

320. 

26. 

42. 

1.0 

13.6 

39735 

4 

1120. 

4.       I. 

12. 

0.5 

12.4 

1S00, 

56. 

652. 

23.5 

13.6 

2 1  4  .  • 

D 

12.*    D 

16. »    D 

9.4 

10.8 

10. 

2. 

2. 

0.5 

8.0 

5-DAY 

BOO 

MG/L 

0.6 
O.B 
1  .8 
0,2 
1  .6 
1  .2 
0.4 
0.5 
0.4 
O.B 
0.4 
0.2 

1  .8 
0.7 
0.2 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0.016 
0.021 
0.052 
0.055 
0.039 
0.024 
0  .  02  6 
0.019 
0.024 
0.02  3 
0.022 
0.013 

0.05G 
0.028 
0.013 


154.20 

34 
F1 LTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

0.010 
0.013 
0  022 
0.016 
0  002 
0  002 
0  002 
0.004 
0 . 0  0 1 
0.011 
0.005 
0.003 

0.022 
0.008 
0.001 


NO    OF    SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

IB 

23 

5 

6 

7 

SAVP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FI LTEREO 

TOTAL 

FILTERED 

f 1 LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP, 

DISS. 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KUELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MB./ 1 

MG/L 

MG/L 

MG/  L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

16    01 

78 

1145 

.3 

0.098 

0.700 

0.004 

0 .  395 

0.4SB 

0.602 

1  .100 

310.0 

0.  9 

309 

06    02 

78 

1255 

.3 

0.  144 

0.760 

0.005 

0.360 

0.509 

0,616 

1  .125 

2-J6.0 

1  .  7 

2  94 

14    03 

7B 

1230 

.3 

0.283 

0.900 

0.009 

0.611 

0.888 

0,632 

1  .520 

323.0 

5.2 

318 

18    04 

78 

1235 

.3 

0 .  008 

0.670 

0.010 

0.770 

0.848 

0  ,  602 

1  .450 

221  .0 

7.4 

IS    05 

78 

1240 

.3 

0 .  002 

0.950 

0.011 

0    635 

0.648 

0,948 

1  .596 

268.0 

4.  7 

19    06 

78 

1255 

.3 

0.022 

0.780 

0 .  GO  9 

6,080 

0.091 

0.7SB 

0.849 

251  .0 

4.2 

25    07 

78 

1225 

.3 

0.014 

O.650 

0.002 

0.005L 

0.021 

0 ,  636 

0    657 

103.0 

1.9 

02    OS 

7B 

1220 

.3 

0.012 

O.6O0 

0.  002 

O.OO&L 

0.019 

0    EiiB 

0.607 

107.0 

3.2 

13    09 

78 

1213 

.3 

0.014 

0.570 

0,001 

0 . 005  L 

0.020 

0,556 

0.576 

144.0 

O.B 

18    10 

7B 

1335 

.3 

0.004 

0.  780 

0.004 

0 ,  055 

0.063 

0.776 

0.839 

312.0 

0.7 

311 

21     11 

78 

1200 

.3 

0.006 

0.84 

0.004 

0.521 

0.531 

o.b:s4 

1  .365 

331 

2. 

329 

11    12 

78 

1220 

.3 

0.013 

0.64 

0.004 

0.566 

0.588 

0,622 

1  .210 

350. 

1. 

349 

MAXIMUM 

0.268 

0.950 

0.011 

0.770 

0.  888 

0,948 

1  .596 

350. 

7.4 

349 

AVG 

OP    GEOM    MM     | 

0.056 

0.737 

0.005 

0.332D 

0.394 

0.6B1 

1  .075 

251  .3 

2.8 

318 

MINI  MUM 

0 .  002 

0.570 

0.001 

0.005 

0  .  Q 1  9 

0 ,  556 

0,576 

103.0 

0.  7 

294 

NO    OF    SAMPLES 


12 


12 


12 


I  J 


107 
SAMP  DTE  HOUR  SIN  STN  SAMP  PJ  CAlCUL 
DY    MO    YR     LMT  DIST    BRG    DEPTH  D-SOLIOS 

FEET  MTRS  MG/L 


14  16                        56 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

25C  F0RMAZ1N                MG/L 

UMHOS  UNITS 


59 
SULPHATE 


MG/L 


16   01 

78 

1145 

.3 

494 

1  .70 

7.2 

15.0 

06   02 

78 

1255 

,3 

465 

4.20 

6.9 

15.0 

14    03 

78 

1230 

.3 

525 

5.30 

1  1  .0 

15.0 

18    04 

78 

1235 

.3 

3  I  « 

330 

6.60 

5.  1 

11.5 

16    05 

78 

1240 

.3 

263 

405 

2.30 

7.5 

17,0 

19   06 

78 

1255 

,3 

247 

380 

1  .80 

1  1  .0 

18,5 

25    07 

78 

1225 

.3 

101 

155 

2.50 

2.6 

4.5 

02  oa 

78 

1220 

.3 

--: 

160 

1  .90 

3.  1 

5.5 

13    09 

78 

1213 

.3 

143 

220 

1  .60 

7.  1 

14.5 

16    10 

78 

1335 

.3 

440 

2.10 

9.3 

45,0 

21    11 

711 

1200 

.3 

490 

2.  1 

10.6 

44  , 

11     12 

76 

1220 

.3 

520 

1  .5 

1  1  . 

43.5 

VAX 

Mum 

263 

52  5 

6.60 

11.0 

45.0 

AVG   OR    C 

o 

179 

382 

2.80 

7.7 

20.8 

MINIMUM 

101 

155 

1  .5 

2.6 

4.5 

NO    OF   SAMPLES 


B.O.W./ 

SITE: 

ERAMOSA    RIVER 

STATION 

ID:        16-0184- 

040-02 

SAMPLE     POINT : 

THIRD 

CONC    ERAMOSA 

TWP 

STATION 

TYPE  : 

RIVER 

FlOW    GAJGE 

FED    02GA023 

MAJOR 

BASIN:     GREAT 

LAKES 

ST0RE1 

CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:     LAKE 

ERIE 

003 

TERM    STREAM:    GRAND 

RIVER 

0150 

STN    NO: 

40 

LAT 

LONG: 

U    T    M 

:     17    0566400 

.0    4828300 

,0    4           REGION:    02 

MILEAGE: 

1  17.70 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

80S 

3 

1 

33 

SAMP    DTE 

KQUP. 

STN 

5  T.N    SAMP       PL 

SAMPLE 

SCD 

FLOW   C-F5 

TOTAL 

FECAL 

M.  F. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

TOTAL 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

3RG    DEPTH 

NO 

can  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOO 

P 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

18    01 

78 

091  5 

,3 

39009 

6 

85.10 

30. 

2. 

2.       L 

2.0 

1  1  .6 

0.2 

0.015 

06    02 

78 

1525 

.3 

39074 

4 

67.10 

12. 

4. 

L 

4 

L 

1  .0 

12.  S 

0.8 

0,007 

14    03 

7B 

0940 

.3 

39184 

6 

66.70 

148. 

2. 

L 

6 

2    0 

1  1  .0 

0.2 

0.017 

18    04 

78 

1000 

.3 

39233 

6 

250.00 

56.   • 

2. 

L 

10 

6.0 

11  .4 

0.4 

o.ois 

06    05 

78 

0940 

.3 

39264 

6 

123.00 

120. 

2. 

L 

2 

10.0 

10.8 

0.2 

0.013 

20    06 

78 

1115 

- 

39491 

6 

56.90 

4200. 

22. 

2 

22.0 

B.S 

1  .0 

0.025 

25    07 

78 

1020 

.3 

39524 

6 

23.30 

170. 

10. 

18 

23.0 

6.0 

1  .  6 

0.03B 

03    03 

78 

1415 

.3 

39551 

6 

21  .90 

160. 

54. 

38 

24.0 

6.4 

0.6 

0.025 

13   09 

78 

0956 

.3 

39577 

6 

61  .20 

1  1 00 . 

66. 

44 

16.5 

B.B 

1  .8 

0.034 

16    10 

78 

1530 

.3 

39642 

0   6 

34.20 

200. 

2. 

2 

9.5 

12.1 

1-0 

0.038 

21    11 

78 

0S30 

.3 

39668 

6 

70.50 

70, 

2. 

48 

2.0 

12.2 

0.  4 

0.010 

11    12 

78 

1520 

.3 

39726 

6 

74.20 

10, 

4. 

L 

16 

0.5 

13. B 

0.2 

0.008 

MAXIMUM 

250.00 

4200. 

66. 

48 

24.0 

13. B 

1  .8 

0.038 

AVG 

OR    GEOM   MN 

77.84 

1  17.  * 

6.  • 

D 

B 

"    D 

9.9 

10.4 

0.  7 

0.020 

MINIMUM 

21  .90 

10. 

2. 

2 

O.S 

6.0 

0.2 

0.007 

NO    OF   5AMPLES 


(     C    0    N    T    D     ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


SAMP  DTE  HOUR.   STN   STN  SAMP   PJ 
OV  MO  YR  LMT    DIST  BAG  DEPTH 
FEET       MTRS 


16 

01 

7B 

0915 

06 

02 

7  8 

1525 

14 

03 

78 

0940 

IB 

01 

78 

1000 

OB 

OS 

78 

0940 

20 

06 

7B 

1115 

35 

0? 

73 

1020 

02 

OS 

78 

1415 

13 

09 

78 

0956 

16 

ID 

re 

1530 

21 

1  1 

7B 

0930 

11 

12 

7B 

1520 

MAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [ ' ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0.003 
0.006 
0.012 
0.002 


001  L 

002 
003 
001 
002 


0.001L 
0.002 

0.018 

0.004D 

0.001 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 


0.016 
0.020 
0.026 
O.OlO 
0.016 
0.043 
0-067 
0.030 
0.024 
0.021 
0.009 
0.022 

0.067 
0.026 
0.009 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.340 
0.290 
0.330 
0.390 
0.430 
0  560 
0.650 
0.570 
0.560 
0-480 
0.410 
0.40 

0.650 
0  .  45  1 

0.290 


21 

FILTERED 
N02-  h 
MG/L 

0.004 
0.006 
0.00*) 
0.003 
0.006 
0.003 
0.014 
0.003 
0.004 
0.002 
0  .  006 
0,003 

0.01-1 
0.005 
0.002 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

1  .  000 
I  030 
I  .400 

0  890 
0.740 
0.380 
0.  165 
0 .  1  90 
0.  170 
0.  150 
0,350 
0.812 

1  .400 
0.606 
0.  150 


MG/L 

.020 
.056 

4:12 

3'13 
761 
4.;i6 
2-16 
223 


0 

0 

o 

0 

0 

0.1 '18 

0.173 

0.365 

0-837 

1  .432 
0.637 
0    173 


TOTAL 

ORGNC      N 

MG/L 

0.324 
0.2  70 
0.304 
0.380 
0.414 
0.512 
0.5B3 
0.540 
0.536 
0.459 
0,401 
0    378 

0.583 
0.425 
0.2  70 


23 

TOTAL    N 


1  344 
1  -326 
1  .736 
1  273 
1  1 75 
0    948 

0  829 
0.763 
0.734 
0.632 
0.766 
1.215 

1.736 

1  .062 
0 .  632 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


327. 

315 

314 

265. 

282. 

304. 

300. 

314.0 

306.0 

344.0 

327   0 

323. 

344.0 
310-  1 
265.0 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

6.1 
S.5 
3.1 
3.2 
3.4 
3.8 
5.4 
2.9 


6.1 
3.4 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   PJ 
DV  MO  VR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


16  01 
06  D2 
14  03 
16  04 
OB  05 

20  06 
25  07 
02  06 
13  09 
16  to 

21  II 
<<  12 


78  0915 
78  152S 
78  0940 
78  1000 

78  0940 
7B  1115 
7B  1020 

79  1415 
78  0956 
7S  1530 
78  0930 
78  1520 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( - ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


7 

107 

14 

16 

56 

59 

oiss. 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

SOLIDS 

O-SOLIDS 

25C 

FOBHAZIN 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNI  IS 

MG/L 

32  1 

510 

1  .40 

13.5 

35.5 

313 

515 

1  .40 

13.0 

34    0 

31  1 

525 

2.40 

13.0 

36    5 

262 

405 

1  .  10 

10.0 

26    5 

279 

450 

1  .30 

12.0 

29.5 

300 

470 

1  .60 

12    0 

27.0 

395 

455 

2.30 

125 

25    0 

311 

460 

1.80 

10.0 

26    0 

301 

475 

1  .70 

It. 5 

32.5 

342 

520 

2.00 

15.5 

52.0 

32S 

475 

0.90 

14.5 

51  .0 

322 

480 

1  .0 

15.5 

46 

342 

262 

525 

2.40 

15.5 

52.0 

311 

262 

478 

1  .58 

IS,  a 

35.3 

379 

262 

405 

0.90 

10.0 

25.0 

8  . 0 .  *  .  /  SITE; 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


GRAND  RIVER 

OLO  HIGHWAY  NO  8  FREEPORT 

RIVER 


STATION  ID:   16-0184-041-02 


SAMP  DTi  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YS  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


04  01 
11  01 
17  01 
24  01 

31  01 
07  02 
15  02 
22  0" 
27  02 

06  03 
13  03 
20  03 
38  03 
11  04 
15  OS 

07  06 
1  1  07 

32  08 
19  09 

04  10 
15  II 

05  13 


7.)  0945 

7U  1056 

7:)  0910 

7U  1225 

78  0930 

78  1600 

71)  1430 

71)  1030 

71!  1105 

71)  1015 

71)  1140 

71)  10  35 

71]  0900 

78  0930 

78  0925 

78  1400 

7U  1015 

713  1231 

7:»  1150 

7)  1400 

7:)  1155 

7i)  1415 


.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
3 
,3 
,3 
,3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN     i - ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


MAJOR    BASIN;     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN       LAKE    ERIE 
TERM    STREAM:     GRAND    RIVER 

U    T    M:    17    0547700.0    4807600.0    4 


934 

901 

80 

81 

84 

805 

3 

SAMPLE 

scd 

TOTAL 

FECAL 

M. 

F  . 

WATER 

DISS. 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

TEMP. 

03 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

DEG   C 

MG/L 

39000 

6 

200. 

10. 

60. 

2.0 

10.2 

39053 

6 

1040D. 

810. 

310. 

1  .0 

10-6 

3903  I 

4 

100. 

10 

L 

12. 

3.0 

9  .  2 

39057 

4 

64  00. 

560. 

288, 

2.0 

9.2 

39065 

4 

390 

40. 

10, 

L 

2    0 

8.  5 

39089 

6 

400 

70. 

4 

1  .0 

10-0 

39118 

4 

1200, 

600. 

228 

2.0 

8  .2 

39  1  25 

4 

100.        L 

10. 

L 

4. 

2    0 

10,2 

39132 

4 

200. 

8. 

20. 

3.0 

10.  D 

39140 

4 

490. 

4. 

L 

4. 

L 

3.0 

11.4 

39  155 

4 

410. 

4. 

8. 

2    0 

9.  0 

39191 

4 

260. 

10. 

20. 

3.0 

10.4 

39198 

6 

590. 

20. 

74. 

i  .5 

12.  0 

39206 

3 

7700. 

480. 

560. 

6.0 

1  0.  E 

39274 

6 

1500. 

150. 

SO. 

10.5 

7  .  B 

39457 

6 

2100. 

270. 

190. 

17.0 

8  .  2 

39497 

6 

100. 

30- 

10. 

L 

20.0 

6-  9 

39563 

6 

440- 

16. 

10. 

L 

24.0 

9  .  2 

39589 

9    7 

1600O 

308. 

308. 

13.0 

9.0 

39615 

8    6 

5000 

410. 

480 

14.0 

11  .0 

39SS4 

6 

200. 

10. 

L 

10 

L 

7.0 

13.0 

39699 

6 

3200. 

350. 

1490, 

1  .0 

10-5 

16000. 

S10. 

1490. 

24    0 

12.0 

B14.*    0 

52.- 

0 

45." 

D 

6.3 

9.  7 

100. 

4. 

4. 

1  .0 

6.9 

STORET    CODE: 

03 

00  ;i 

0150 

MILEAGE: 

101 .00 

1 

33 

34 

5-DAY 

TOTAL 

Fl  1.TERED 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG,/  L 

MG/l 

P   MG/L 

1  .6 

0.047 

0.030 

0.6 

0,055 

0  .  0  1 0 

1  .0 

0.03  7 

(1    030 

0.6 

0.055 

0.037 

1  .4 

0.101 

tl.084 

0,8 

0.071 

0.047 

0.4 

0.04  9 

0.040 

0-3 

0    073 

0.043 

O.g 

0.061 

0.044 

0.8 

0.C81 

0-057 

0.8 

0.  I  06 

0  .  082 

1  .6 

0     I  00 

0.055 

2.0 

0.  126 

0   083 

3.0 

0.440 

Ci .  1  45 

1  .4 

0.079 

0-013 

1  .2 

0.028 

0.006 

1  .0 

0.043 

0.002 

0.2 

0.055 

0.005 

3.0 

0.238 

0.026 

3.0 

0.073 

0.011 

1  .4 

0.043 

0.014 

2.6 

0.206 

0.025 

3.0 

0.440 

0 .  1  45 

1  .3 

0.099 

0 .  040 

0.2 

0.028 

0.002 

(    C   0    N    T    D    ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


GRAND  RIVER 

OLD  HIGHWAY  NO  B  FRE£»ORT 

RIVER 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 
STATION  ID:   16-0184-041-02 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PU 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


04  01 

II  01 

17  01 

24  01 

31  01 

0  7  02 
15  02 
22  03 
2  7  02 

06  03 
13  03 
20  03 
2B  03 

1  1  04 
15  05 

07  06 
11  07 
22  08 
19  09 

04  10 
15  11 

05  12 


78  0945 
78  1055 

78  0910 
73  1225 
7B  0930 

79  1600 
7B  1430 
7B  1030 
7B  1105 
78  1015 
78  1140 
78  I035 
78  0900 
78  0930 
78  0925 
78  14GQ 
78  1015 
7B  1231 
78  1150 
7B  1400 
7B  1155 
78  1415 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( - ) 

MINIMUM 

NO  Of  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


04 

01 

78 

0945 

11 

Ol 

78 

1055 

17 

01 

7B 

0910 

24 

01 

78 

1225 

31 

01 

78 

0930 

0? 

02 

78 

1600 

IS 

02 

7B 

1430 

22 

02 

78 

1030 

27 

02 

78 

1105 

06 

03 

78 

1015 

13 

03 

78 

1  140 

So 

03 

78 

1035 

23 

03 

78 

0900 

11 

04 

79 

09  30 

MAJOR 

3ASIN;    GREAT 

LAKES 

5T0RET    CODE: 

02 

MINOS 

3ASIN:     LAKE    ERIE 

003 

TERM    STREAM;     GRAND 

RIVER 

0150 

LONG: 

U    T    M 

:     17    0547700 

0    4B07600 

.0    4           REGION:    02 

MILEAGE: 

101  .00 

19 

20 

21 

22 

17 

IS 

23 

5 

6 

7 

! LTEREO 

TOTAL 

FILTERED 

Fl LTEREO 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

1 0T  A  L 

SUSP. 

DISS. 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MC/L 

MG/L 

0 .  092 

0.630 

0.043 

3.080 

3.215 

0  .  538 

3.753 

436.0 

2.2 

0 . 1  24 

0 .  650 

0,080 

2.730 

2-934 

0.526 

3.460 

434.0 

2    2 

432 

a.isa 

0.590 

0.036 

2  .350 

2.526 

0,452 

2.978 

413.0 

1  .3 

4  1  1 

0.254 

0.770 

0.105 

2.530 

2.949 

0.5I6 

3.465 

426.0 

3.6 

422 

D.3I8 

0.860 

0.070 

2.500 

2.  BBS 

0    542 

3.430 

443.0 

12.0 

431 

0.206 

0.660 

0.051 

2.320 

3.077 

0.474 

3.551 

469.0 

9.  B 

459 

0.296 

0.690 

0.165 

2.770 

3.231 

0.394 

3.625 

475.0 

2.  6 

472 

0.460 

0.940 

0.063 

3.321"! 

3.843 

0.4BQ 

4.323 

489.0 

2.2 

487 

0,410 

1  .030 

0.029 

3.270 

3.709 

0.620 

4.329 

477.0 

2.5 

475 

0.600 

1  .050 

0.02B 

3.620 

4.448 

0.450 

4.898 

4U9  .  0 

2.5 

487 

0 .  6S0 

1  .  200 

0.041 

3.700 

4.391 

0 .  550 

4    941 

575.0 

4.0 

571 

0.690 

1  .230 

0.027 

3 .  1  90 

3.907 

0.540 

4.447 

423    0 

9.0 

414 

0.430 

0.B9 

0.030 

3.29 

3.750 

0  .  460 

4.210 

3/2. 

19. 

353 

0.276 

1  .85 

0.049 

3.35 

3.677 

1  .572 

5.249 

479. 

232. 

0.036 

O.Bl 

0 .  030 

2.70 

2.766 

0.774 

3.540 

329. 

21  . 

308 

o .  i  oo 

0.680 

0.035 

1  .510 

1  .645 

0  .  560 

2.225 

324.0 

3.  6 

3  20 

0.044 

0 .  000 

0.013 

0.  772 

0,829 

0 .  766 

1  .585 

209.0 

B.3 

291 

0.036 

0.65 

0.01  1 

0    395 

0.  442 

0.614 

1  .056 

5111  . 

18. 

0 .  1  46 

1  .400 

0.073 

1  .  ISO 

1  .399 

1  .254 

2.653 

403.0 

102.0 

301 

0 .  1  20 

0.790 

0.010 

0.775) 

0.905 

0.670 

1  .575 

293.0 

16.0 

277 

0.139 

0.030 

0.015 

1  .360 

1  .514 

0.741 

2.255 

34  7.0 

3,0 

344 

0.249 

1  .60 

0.033 

2.47 

2.752 

1  .351 

4.103 

474. 

69. 

405 

0.690 

1  .85 

0.  165 

3.820 

4.448 

1  ,572 

5.249 

5  75.0 

232. 

S?t 

0.264 

0.940 

0.047 

2.452 

2.764 

0,675 

3.439 

416.4 

24.8 

403 

0.036 

0.590 

0.010 

0.395 

0.442 

0.394 

t  .056 

291  . 

1  .8 

277 

22 

107 
CALCUL 
D-SCLIDS 
MG/L 


COND. 
25C 

UI.'-HOS 

700 
700 
655 
705 
700 
700 
743 
775 
755 
765 
910 
630 
570 
380 


22 

16 
TUPB. 
FORMAZ I N 
UNITS 


56 
CHLOR JOE 
MG/L 


27 

35 
25 
34 
34 


38.5 
45.0 
47.0 
42.5 
57.0 
42.5 
27.5 
1  I  .5 


59 

SULPHATE 


MG/L 


15   05 

78    0925 

.3 

435 

a  3 

14.5 

26.5 

07   06 

7B     1400 

I 

530 

2.30 

34.5 

54.0 

11    07 

78     1015 

.3 

4  55 

3.60 

26.0 

43.0 

22   06 

78    1231 

.3 

273 

420 

7.8 

25.5 

19   09 

78    1150 

.3 

465 

31  .00 

24.5 

49.0 

04     10 

78    1400 

.3 

435 

7.  90 

27.0 

45,0 

15    11 

78     1155 

.3 

600 

4.O0 

36.0 

67.0 

05    12 

78    1415 

.3 

670 

24. 

30.5 

70. 

MAXIMUM 

273 

910 

120. 

9T.0 

73.0 

AVG 

OR    GEOM    MN 

(*) 

260 

625 

12.  15 

34.4 

54.2 

MINIMUM 

247 

380 

2.30 

115 

24.5 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  GRAND  RIVER 

SAMPLE  POINT:  P1LKINGT0N  WOOLWICH  TWP  LINE 


STATION  ID:   1 6- 01 S4- 042  -  02 


STATION 

TYPE: 

RIVER 

MAJOR     BASIN: 

GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR    BASIN: 

LAKE 

ERIE 

003 

TERM    STREAM: 

GRAND 

RIVER 

0150 

STN    NO: 

42 

LAT: 

LONG: 

U    T    M 

17    0542200 

.0    4830800 

0    4           REGION:    02 

MILEAGE: 

127.60 

934 

901 

BO 

Bl 

84 

80S 

3 

1 

33 

34 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN       STN    SAMP       PJ 

sample 

SOD 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

TOTAL 

Fl LTERED 

OY    MO 

YR 

LMT 

DIST    BRG    DEPTH 

r.O 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG    C 

MG/L 

MG/  L 

MG/L 

P   MG/L 

04    01 

78 

1040 

.3 

39003 

6 

30. 

10. 

10. 

2.5 

10.0 

1  .5 

0.019 

0.003 

1  1     01 

7B 

1205 

.3 

39026 

4 

240. 

4. 

L 

60. 

1     0 

1  1,  ,0 

0.2 

0.031 

0.  001 

16   01 

78 

1010 

.3 

39012 

4 

70. 

14. 

14. 

1  .0 

10    5 

0.6 

0.025 

0.006 

17    01 

78 

1  105 

.3 

3904  2 

4 

390. 

28. 

40. 

1    0 

12    0 

1  .0 

0  .  029 

0.007 

24    01 

78 

1325 

.3 

39060 

4 

490. 

2B. 

12. 

2    0 

10.  7 

0.2 

0.039 

0    015 

31    01 

7S 

1035 

.3 

39058 

4 

170. 

50. 

to. 

2,0 

10.6 

1  .0 

0.02  7 

0,019 

06    02 

78 

1430 

.3 

39077 

.1 

90. 

B. 

12. 

1  .0 

11  .2 

0.8 

0.02  3 

0.01  1 

07    02 

78 

1515 

.3 

39  1  01 

4 

260. 

12. 

16. 

1  .0 

12.4 

1  .0 

0.040 

0.010 

IS    02 

78 

1505 

.3 

3912  1 

4 

600. 

86. 

114. 

2.0 

1  1  .0 

0.4 

0.02  7 

0.025 

22    02 

7S 

1140 

.3 

39128 

4 

160. 

18. 

46. 

2    0 

12.6 

0.2 

0.034 

0.017 

27    02 

78 

1000 

.3 

39135 

4 

140. 

26. 

50 

2.0 

11.6 

0.2 

0.030 

0.017 

06    03 

78 

1135 

.3 

39152 

4 

340. 

12. 

196. 

2.0 

12.6 

0.4 

0.031 

0.016 

13    03 

7B 

1025 

.3 

391  5B 

A 

1200. 

164. 

I  14. 

2.0 

10.5 

2.4 

0.060 

0.002 

14    03 

7B 

1040 

.3 

39167 

4 

3900. 

166. 

363. 

2.0 

9.  7 

0.6 

0.04  8 

0.018 

20    03 

7B 

1115 

.3 

39194 

4 

7'0. 

60. 

600,        G 

3.0 

11.0 

1  .8 

0.040 

0.019 

28    03 

78 

0940 

.3 

39201 

6 

630. 

100 

690. 

1  .5 

1  1  .  S 

1  .0 

0    05  9 

0.019 

18    04 

7B 

1005 

,3 

39236 

3 

800. 

4e 

24  . 

5.0 

12.0 

0.4 

0    06  5 

0.025 

08    05 

78 

1050 

.3 

39268 

6 

280. 

12. 

4.        L 

10.0 

10.2 

0.5 

0    02  5 

0.001 

20   06 

7B 

1235 

.3 

39493 

8 

3600 

40 

30. 

20.0 

10.3 

OB 

0.045 

0.001 

25    07 

7B 

1  105 

.3 

39526 

8 

150 

4 

a. 

20.5 

7.7 

0.4 

0.025 

0.005 

02  oe 

78 

1340 

.3 

39553 

a 

220. 

54 

22. 

23.5 

10.0 

0.8 

0.037 

0.004 

13   09 

78 

1055 

.3 

39579 

3 

1900. 

194 

260. 

15.0 

11.2 

O.S 

0.031 

0.007 

IB     10 

7B 

1500 

.3 

39644 

6 

400 

4 

L 

8. 

10. S 

14.0 

0.4 

0.032 

cool 

21     11 

78 

1030 

.3 

39672 

S 

800. 

24 

284. 

2,5 

13.8 

0.6 

0.029 

0.004 

11     12 

78 

1435 

.3 

39730 

4 

40. 

24 

56. 

1  .0 

13.2 

0.2 

0.030 

0.010 

MAXIMUM 

3900. 

194 

690 

23,5 

14.0 

2.4 

0.06  5 

0.025 

AVG 

OR    GEOM    MN 

343.' 

26 

•    0 

44.  ■     E 

5.4 

11.3 

0.7 

0.035 

0.011 

MINIMUM 

30. 

4 

4. 

1  .0 

7.7 

0.2 

O.01S 

0.001 

NO    OF 

SAMPLES 

25 

25 

25 

35 

25 

25 

25 

i  c  o 

25 

N    T    0     1 

SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   J5  OCT  79   PAGE    51? 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  fR  LVT 


04  01 
11  01 
16  01 
IT  01 

14  01 
31  01 

06  02 

07  02 

15  OS 
22  02 
27  02 
06  03 

13  03 

14  03 
20  03 
39  03 

15  04 

08  05 
20  06 
25  07 
02  08 
13  09 

16  10 
Si  U 
1  1     12 


78  I040 
7B  1305 
78  1010 
73  1105 
73  1325 
78  t035 
78  1430 
78  1515 
78  I  505 
78  1140 
78  1000 
78  1 1 35 
78  1025 
78  1040 
7B  1115 
7H  0940 
78  1005 
78  1050 
78  1235 
78  1 105 
78  1340 
7B  1055 
78  1500 
76  1030 
78     1435 


STN       5TN    SAMP       Pj 
DIST     BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVO    OR    GEOM   MN    <•  I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


FI LTEREO 

A  W7-0N I  A 

MG/L 

0.038 
0.014 
0.078 
0.086 
0.  108 
0 .  118 
0.  102 
0  ,  094 
0,  110 
0.112 
0.  106 
0.  146 
0.450 
0.180 
0.  218 
0.  172 
0  112 
0  .OTO 
0.026 
0.031 
0.030 
0.054 
0.061 
0.014 
0.064 

0.450 
0  . .  1  00 
0.010 

25 


20 
TOTAL 
KJELOAHL 
MG/L 

0.640 
0.630 
0 .  660 
0.770 
0.740 
0.690 
0.640 
O.710 
O.700 
0.730 
0-670 

o.sao 

1.980 

0.720 

0.  760 

0.79 

0.630 

0.530 

o.soo 

O.6O0 
0.630 
0.610 
0.900 
0.760 
0.75 

1  .980 
0.748 
0-530 


FILTERED 
►MJ2-  N 
MO/L 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 


INP.GNC 

N 

MG/L 


01  I 
017 

013 
015 
.027 
026 
0.018 
0.024 
0-023 
0.016 
0.016 
0  012 
0  -  042 
0.012 
0.012 
0.020 
0.014 
0-013 
0.025 
0.007 
0.007 
0-006 
0.009 
0.012 
0.010 

0.042 
0,016 
0.006 


1 


700 
060 
590 
210 
809 
130 
120 
270 
340 


2  440 
2.430 
2.450 
3.450 
2 .  470 
2.  300 
1  .28 
1  .  440 
1  .  940 
1  .070 
0.565 
0.410 
0.570 
0-740 
1  .240 
1  69 

3.450 
1,749 
0.410 


1.749 
2-091 
1.631 
1.311 
'  .  935 
3  274 
2.240 
2.338 
2.4  73 
2  .558 
2-552 
!  60S 
3.942 
2.662 
2  530 
1  .472 
1.566 
t  .963 
1.121 
0.623 
0.447 
0.  600 
0.810 
1  -2S6 
1  .  764 

3.942 
1  .865 

0,447 


TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 


0,602 
0  601 
0,582 
0  684 
0  632 
0  572 
0.5,18 
0.616 
0 .  500 
0  SIB 


MG/L 


-.564 
-S34 
-530 
.540 
542 
618 
,518 
520 
.774 
.5*9 
.  600 
.5H6 
.839 
.  746 
.606 


1  .530 
0.648 
0.518 


2.351 
2  697 
2.263 
1.995 
2  567 
2.846 

2  778 
3.004 
3.063 
3.  186 
3.116 

3  143 
5.472 
3  202 
3.072 
2.090 
2  ,084 
2.483 
1  .895 
1  .  192 
1  047 
1  .  186 
1  .649 
2.012 
2.4  50 

5.472 
2.514 
1  .047 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

346.0 

347.0 

356.0 

354.0 

343.0 

346.0 

355.0 

388.0 

3D0.0 

366    0 

3*9.,  8 

379.0 

757    0 

364  ,0 

366 .  0 

336. 

226.0 

281  .0 

259.0 

258.0 

247.0 

=  52.0 

275.0 

3H  .0 

341  . 

757,0 
344.) 
226.0 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

1  .  1 
5.4 
1  .8 
3.9 
3.9 
4.0 
3.3 


17. 
5.7 


7 
DISS, 
SOLIDS 
MG/L 


342 
354 
350 
339 
342 
352 
379 
377 
361 
360 
378 
741 
358 
360 
319 


308 
337 

741 
374 
308 


107 
SAMP  DTE  HOUS   STN   STN  SAMP   Po   CALCUL 
DY  MO  ft)    LMT    DIST  BRG  DEPTH      0  SOLIDS 
FEET       MTRS      MG/L 


04 

01 

78 

1040 

11 

01 

78 

1205 

IS 

01 

7fi 

1010 

17 

01 

78 

l  105 

24 

01 

79 

1325 

31 

01 

78 

1035 

06 

02 

78 

14  30 

07 

02 

78 

1515 

15 

02 

76 

1505 

22 

02 

.'8 

1  140 

27 

02 

78 

1000 

06 

03 

79 

1135 

13 

03 

78 

1025 

14 

03 

78 

1040 

20 

03 

78 

1115 

28 

03 

73 

0940 

IS 

04 

73 

1005 

oe 

05 

76 

1050 

14 

16 

56 

59 

COND. 

TUSB 

CHLORIDE 

SULPHATE 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MO/L 

56S 

2.60 

13  5 

565 

3  20 

15.0 

28.0 

550 

3.20 

12  0 

25.0 

550 

3,10 

11  ,5 

24,5 

560 

3-70 

13,5 

28,5 

555 

4.60 

13,5 

28,0 

565 

4 .  30 

14.0 

28  0 

575 

4.40 

15.0 

29  0 

580 

4  10 

16.5 

33.0 

585 

4.30 

16.0 

32.0 

580 

5.30 

15.5 

32.0 

590 

3.70 

15  0 

3  3.0 

1140 

1  4  .00 

108.0 

70.0 

590 

4-20 

21  .5 

30.5 

575 

5.30 

20.0 

29.0 

530 

13. 

15.0 

26.0 

325 

9.80 

6  2 

15.0 

425 

1  .90 

13  5 

25.0 

20  06 

79 

1235 

.3 

253 

390 

2.60 

1  1  .5 

21  ,5 

25  07 

78 

1105 

.3 

254 

390 

2.00 

10.5 

18,5 

02  08 

78 

1340 

.3 

244 

375 

6.20 

11.0 

19  0 

13  09 

?e 

1055 

■  3 

250 

395 

1  90 

12.5 

23,5 

16  10 

78 

1500 

.3 

270 

415 

3.00 

15.0 

36,0 

21  11 

78 

1030 

.3 

460 

2.70 

14.0 

41.5 

11  12 

78 

1435 

.8 

520 

2.9 

16-5 

MAXIMUM 

276 

1140 

14.00 

1  06  . 0 

70.0 

AVG  OR 

GEOM  MN 

l*i 

251 

534 

4.64 

17.8 

29,5 

M I N I  MUM 

212 

325 

1  .90 

6-2 

15,0 

NO  OF  SAMPLES 


B.G.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  CTE  HOUR 
OY  WO  YR  LMT 


SPEED  RIVER 

AT  WOODLAWN  RO-D. 

RIVER 


16 

01 

78 

0945 

06 

02 

78 

1450 

14 

03 

7B 

1015 

IB 

04 

78 

1045 

24 

04 

73 

0940 

03 

05 

78 

1245 

OS 

05 

78 

1025 

16 

05 

78 

1310 

S3 

05 

78 

1015 

29 

05 

78 

0940 

05 

06 

78 

0930 

12 

06 

78 

0930 

19 

06 

73 

0940 

26 

06 

78 

0940 

03 

07 

79 

1110 

10 

07 

78 

1  100 

17 

07 

78 

1  100 

24 

07 

78 

1050 

31 

07 

78 

1 100 

08 

08 

78 

1355 

14 

08 

78 

1500 

21 

08 

7fi 

1512 

28 

08 

78 

1526 

05 

09 

73 

1515 

11 

09 

78 

1540 

18 

09 

78 

1620 

25 

09 

78 

1515 

03 

10 

78 

0935 

10 

10 

73 

1535 

16 

10 

78 

1505 

23 

10 

76 

0955 

30 

10 

78 

1535 

GUELPH  UL-2 


LONG: 


STATION  ID:   16-0184-043-02 


SIN   STN  SAMP   Pj 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
-3 
.3 
.3 
.3 
.3 
,3 
,.* 
.3 
.  3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


934 

901 

SAMPLE 

SCO 

NO 

39011 

e 

39076 

6 

39166 

s 

39234 

6 

39250 

6 

39256 

6 

39266 

6 

39301 

a 

39303 

i 

39305 

s 

39307 

6 

39309 

8 

3931  1 

8 

39313 

E 

39315 

3 

39317 

39319 

3932  1 

39323 

39325 

8 

39327 

a 

39329 

8 

39331 

9 

39333 

8 

39335 

e 

39337 

8 

39339 

8 

39341 

8 

39343 

8 

39345 

e 

39347 

a 

39349 

B 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ESSE 
GRAND  RIVER 


U 


M:  17  0558890.0  4824  130.0  4 


80  81  34 

TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/lOOML  MF/100ML 

10.  4.  2. 


24. 

32 

12- 


50 

52. 

too. 

640. 
570. 
700. 

80. 

30. 
190. 
150. 
400. 
5400. 
350. 
230. 

40. 


(030. 
360. 
130. 
92. 
90. 
4100. 
50. 


24. 

38. 

174, 

16. 


40. 

4. 
20. 
28. 

8. 
72. 
21. 

150. 
124. 

20. 

16. 

10. 

48. 
4. 


172. 
60. 


REGION:  02 


805 
WATER 
T  EMP  . 
OEG  C 

1.0 


10.0 
9.0 
1  1  .0 
14.7 
19.7 
13.5 
15. B 

15  8 
15.8 
IS. 8 
17.0 

16  0 
18.0 
18.3 
24.0 
24.5 
23.0 
21  .0 
21.0 
22.0 
14.0 
16.0 
13.5 
14.0 
1  I  .0 

9.5 
9.8 


DISS. 

02 

MG/L 


10  .0 
12-0 
10.4 
12.2 
12.8 

9.5 
10.8 

11  .0 
S.9 

10  I 
8.9 


10 


9.3 
9.0 
10.4 
9-2 
10.8 
10.8 
10.2 
10.6 


STORET  CODE 

OJ 

003 

0150 

MILEAGE: 

1 1 1 . 90 

1 

33 

34 

>-0AY 

TOTAL 

FILTERED 

BOO 

P 

REACTIVE 

MO/L 

MG/L 

P  MG/L 

0.4 

O.OOB 

O.OOIL 

0.8 

O.OOB 

0.002 

0.4 

0.025 

0  009 

0.8 

0.031 

0.008 

0.2 

O.03O 

0.004 

1  .4 

0.020 

O.OOI 

0.4 

0.021 

0,001 

0.6 

0-029 

O.OOIL 

1  .0 

0.024 

0.006 

1  .5 

0.02  3 

0.001 

D.6 

Q.014 

0.001 

0.9 

o.oia 

0.001 

D.5 

0.012 

0.D02 

1  .0 

a. on 

0.001L 

1  .0 

0.012 

0.001 

0.4 

q.019 

O.OOIL 

1  .0 

o.oie 

0.001 

1  .5 

0.023 

0.002 

0.5 

0.020 

0.003 

1  .6 

0.052 

0.004 

0.4 

0-0T9 

0.003 

0.5 

0.020 

0.001 

0.4 

0.012 

0.002 

0.2 

0.031 

o.ooi 

1  .0 

0.046 

0.012 

0.2 

0.010 

O.OOI 

0.5 

0.022 

0.001 

0.8 

0.097 

0.040 

2.4 

0.080 

0.004 

1  .5 

0.026 

0.001 

0.6 

0.019 

0,001 

(  C  0 

N  T  D    ) 

SAMPLE    INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


BOH/    SITE:     5PTED    RIVER 

SAMPLE    POINT:     AT    WOODLAlW    ROAD.     GUELPH    UL-2 

STATION    TYPE:     RIVER 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM:     GRAND    RIVER 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE         518 
STATION     ID:        16-0184-043-02 
STOHET    CODE: 


STN    NO:  43  LAT: 

SAMP  OTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   PU 

DY  MO  YR  LMT    01  ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

21  11  73  1010 
11  12  7B  1S0O 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I  *  i 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLE1!, 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


16  01  78  0915 
06  02  73  1150 
14  03  78  1015 

18  04  78  1015 
24  04  78  0940 
03  05  78  1245 
08  OS  7B  1025 

16  05  79  1310 

23  05  78  1015 
29  05  76  0940 
05  06  78  0930 
12  06  78  0330 

19  06  78  0910 
26  06  78  0340 
03  07  78  1110 

10  07  78  1100 

17  07  78  1100 

24  07  78  1050 
31  07  78  1100 
08  08  78  1365 
14  08  78  1 500 
21  08  78  IS  1 2 
28  OB  78  1526 
05  09  78  1515 

11  09  78  1540 

18  09  7B  1620 

25  09  78  1515 
03  10  7B  0935 

10  10  7B  1535 
!6  10  78  1505 
23  10  78  0S55 
30  10  78  1535 
21  11  78  1010 

11  12    78    1500 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


U    T    M:     17    0550.890.0    4B24130.0    4  REGION:     02 


934 
SAMPLE 


39670 
39729 


901 

scd 


BO  81 

TOTAL  FECA1. 

COLIFORM  CO  LI  FORM 

MF/100ML  MF/100.MI. 


70. 

40. 


5400 
100- 


44. 
16. 

174. 
12.  ' 
2. 


ENTER. 
MF/lOOMl 


44. 
44. 


224. 
14. 


805 
MATER 
TEMP. 
OEG  C 

4    0 
2.0 

24.5 

13.6 

l    0 


DISS. 

02 
MG/L 


10.0 
6.3 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

0.2 
0.2 

2.4 
0.8 
0.2 


02 

003 
01  SO 

MILEAGE:        111.90 

33  3  4 

TOTAL  FILTERED 

p  REACTIVE 
MG/L  P    MG/L 


19 
FILTERED 
AMMQN I A 

20 

TOTAL 
KJELOAHL 

2  1 
FILTERED 
N02-N 

22 

FILTERED 
N03-N 

17 

INRGNC 

N 

IB 
TOTAL 
ORONC       N 

23 
TOTAL    N 

5 
TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/1. 

0    054 

0.  480 

0.007 

2.040 

2.  101 

0.426 

2.527 

374.0 

0.  0S4 

0.460 

0.012 

1  .680 

1  .776 

0    376 

2.  1  52 

341.0 

0.  1  IS 

0.470 

0.O11 

2.450 

2.579 

0.3F.2 

2.931 

346  .0 

0.072 

0.520 

0.014 

2.221) 

2  .  306 

0.448 

2.754 

244  .0 

0 .  038 

0.470 

0.015 

2 .  080 

2.  133 

0.4.12 

2.565 

248.  0 

O.036 

0.540 

0.012 

1  .6H0 

1.738 

0  .504 

2.242 

256.  0 

0    032 

0.520 

0.012 

1  .640 

1  .684 

0.41!  a 

2.172 

264  .  0 

0.022 

0.590 

0.013 

1  .490 

1  .525 

0  .  568 

2.093 

267  .  0 

0.054 

0.53 

0.023 

1  .33 

1  .407 

0.476 

1  .883 

279. 

0.022 

0.59 

0.018 

1.13 

1  .  170 

0.568 

1  .738 

2S6  . 

0.O24 

0.550 

0.020 

0.955 

0.999 

0.526 

1  .525 

273.0 

0 .  020 

0-620 

0.023 

0.935 

0.97B 

0  .  600 

1  .578 

291  .0 

0.020 

0.530 

0.029 

0.930 

0.979 

0    510 

1  .  4B9 

264.  0 

0.  026 

0.57 

0.031 

0.8B5 

0.942 

0.54  4 

1  .466 

277 . 

0.080 

0.640 

0.041 

0.019 

0.940 

0  .  560 

1  .500 

279.0 

0.094 

0.  680 

0.037 

o.6<ia 

0.829 

0.'.:l16 

1  .415 

279  ,  0 

0.096 

0.670 

0.034 

0.620 

0.750 

0.574 

1  .324 

20-0  . 0 

0.096 

0.640 

0  .  035 

0.475 

0.60S 

0.544 

1  . 1  50 

261.0 

0.  036 

0.560 

0.009 

0.700 

0.745 

0.524 

1  .269 

264.0 

0 .  1  38 

1170 

0  .  023 

0.275 

0.435 

1  ,032 

1  .468 

3D4  . 0 

0 .  058 

0.440 

0.027 

0    313 

0.398 

0.3(i2 

0.780 

261  .  0 

0  .  024 

0.570 

0.014 

0.825 

0.863 

0.546 

1  .409 

2  73  .  0 

0  .038 

0.350 

0 .  009 

0.905 

0.952 

0.312 

1  .264 

277  .0 

0  . 0.30 

0.730 

0.013 

D.520 

0.268 

0.7CQ 

0.958 

265,0 

0  .060 

0.730 

0.028 

0.490 

0.568 

0.670 

1  .238 

204  .0 

0  .022 

0.560 

0.005 

0.615 

0.642 

0.5.18 

1  .  180 

350.0 

0.  036 

0  .  680 

0.017 

0.2  35 

0.288 

0  .644 

0.932 

274.  0 

0 .  045 

o.eao 

0.012 

0.255 

0.312 

0.6115 

0.547 

285,  0 

0 .  004 

1  .  160 

0.022 

1  .31)0 

1  .406 

1  .  156 

2.562 

311.0 

0  .043 

0.  7B0 

0.012 

0.265 

0.320 

0.737 

1  .057 

247  .0 

0  .  033 

0.630 

0.010 

0  .  250 

0.293 

0.597 

0.890 

307  .0 

0  .005 

0.420 

0.002 

0.7  70 

0.777 

0.415 

1  .  1  92 

334.0 

0  .  130 

0.65 

0.010 

0.670 

0.B10 

0.520 

1  .330 

317. 

0.00  7 
0.01B 

0.097 
0.025 
0.007 

33 


0    00  I  L 

o.ooi 

0.040 

0.004D 

0.001 

33 


6  7 

SUSP,  DISS. 

SOLIDS  SOLIOS 

MG/L  MG/L 


371 
337 
341 


241 
303 
333 
314 


MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM   MM    ( - ) 

MINIMUM 

KO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR      STN      STN    SaMP      PJ 
DY   MO    YR    LMT         OIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


16  01  78  0945 
06  02  78  14  50 
14    03    7B    1015 

18  04  78  1045 
24  04  78  0940 
03  05  78  1245 
08    05    78    1025 

16  05  78  1310 

23  05  78  1015 
29  05  7B  0940 
05  06  78  0930 
12  06  78  0930 

19  06  78  0940 
26  06  78  0940 
03  07  78  1110 

10  07  78  1100 

17  07  7B  1100 

24  07  78  1050 
31  07  78  1100 
OS  08  78  1355 
14  06  78  1500 
21  08  78  1512 
28  08  78  1526 
05  09  78  1515 

11  09  78  1540 

18  09  78  1620 

25  09  7B  1515 
03  10  78  0935 

10  10  78  1535 
16  10  7B  1505 
23  10  78  0955 
30  10  78  1535 
21  11  7S  1010 

11  12  78  1500 


.3 

.3 


.3 
.3 
.3 
.3 


.3 
.3 

-3 

3 
.3 

3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
-3 

3 

s 

.3 

.3 
.3 
.3 


0.138 
0.051 
0.004 

33 

107 
CALCUL 
D-SOLIDS 
MG/L 


8*1 

244 

250 


1  .  170 
0.612 
0.350 


CONO. 
25C 

UMHOS 

£95 

555 

570 

3  70 

375 

365 

400 

400 

435 

430 

465 

435 

450 

420 

420 

425 

425 

430 

420 

400 

570 

395 

420 

420 

405 

400 

495 

415 

435 

430 

435 

435 

490 


0.041 

o.oia 

0.002 
33 


2.450 
0.977 
0.220 

33 

56 


16 

TUR8  CHLORIDE 

FORMAZIN  MG/L 

UNITS 


3.50 
2.70 
4.00 
3.40 
3.00 
I  .60 
1  .40 
2.50 
1.2 
1  2 
1  .70 
1  .70 
1  .60 

1  .60 

2  3 
2.10 
1  .70 
1  .80 
1  .00 


1  .60 
1  .50 
3.40 
1  .10 
2.70 
2.20 
19.00 
3.20 


MAXIMUM 

AVQ   OR    GEOM  MN    ( • ) 

MINIMUM 


260 
249 
241 


595 
442 
370 


3.0D 
0.80 
2.0 

19  .00 
2.53 
0.80 


18.0 

15.0 

19.5 

10.0 

11    0 

12.0 

12.0 

11.5 

13.5 

14. 

11  .5 

13.5 

15. S 

13.5 

12.5 

12 

12 

13 


5 
0 
0 
12.5 
12.5 
67.0 


10.5 
11  .5 
13.5 
13,5 
10. 0 
13,0 
15,5 
19,0 
8  7 
13.5 
12.5 
15 

67.0 
14.8 


2.579 
1  .046 
0.268 


SULPHATE 

MG/L 

34.5 
31.0 
31  .5 
21  .0 


23. 
22. 
23. 
22. 
25. 
21 
21 
21 
22 
21 
21 
20 
21 


55.0 
46. 

75.0 
29.2 
20.0 


1  .  156 
0 .  560 
0-312 


ORGANIC 

C    AS    C 

MG/L 


2.931 
1  .606 
0.7B0 


374.0 
2B8.5 
244.0 


371 
320 
241 


3    5 

7,0 

7. 

5 

4.9 

7.2 

7.B 

6  B 
7,5 

7  B 
7. 
7. 


a. a 

6.5 
3.5 


10 

35 

14 

27 

10L 

36 


33 

28 
39 
32 
30 
33 
33 
33 
33 


NO    OF    SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.H  /  SITE 
5AMPLF.  POINT 
STATION  TYPE 


FAIRCHUD  CREEK 

FIRST  CONC  DOWNSTREAM  FROM  ST  GEORGE 

RIVER    fiot"  GAUGE  FED  02GBD07 


Samp  Die  hour  STn  stn  samp  pj 
or  mo  ''r  lmt   dist  brg  depth 

FEET        MTRS 


18 

Ol 

IB 

0940 

14 

oa 

'0 

1130 

15 

03 

'8 

1  105 

17 

04 

'8 

1520 

23 

OS 

76 

0935 

14 

06 

78 

14  55 

12 

0? 

78 

0943 

01 

OS 

78 

1500 

26 

09 

78 

103S 

10 

10 

7B 

1600 

22 

11 

7B 

1000 

OS 

12 

78 

1  505 

MAX IMUM 

AVQ  OR  GEOM  MN  |  •  ) 

MINIMUM 


LONG: 


934 
SAMPLE 


39045 

6 

39105 

6 

39179 

6 

39219 

6 

39234 

6 

39470 

6 

39510 

S 

39537 

6 

39602 

6 

39628 

6 

39686 

6 

39712 

6 

MAJOR  SAS1N 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ERIE 
GRAND    RIVER 


901 
SCD 


U    T    M:     17    0561450.0    476S500.0    4 

444                       80  SI  04 

FLOW    CFS               TOTAL  FECAL  M    F. 

COLIFORM  COL  I  FORM  ENTER. 

MF/lOOML  MF/100ML  MF/10CML 


53 

00 

isoo 

50 

10 

900 

220 

oo 

7900 

226 

00 

460 

143 

00 

320 

31 

60 

7300 

16 

00 

4400 

17 

SO 

8 100 

as 

20 

3100 

37 

40 

67  00 

63 

20 

300 

137 

00 

2040 

226 

00 

9  100 

85 

01 

2040 

16 

00 

300 

300. 
100. 

410. 

12. 

36. 
332  . 
760. 
170. 
420. 

seo. 

40. 
303. 

760. 

162.  ■ 

12. 


100. 

100. 

1500. 

30. 

4. 

164. 

152. 

92. 
652. 
210. 
120. 
332. 

ISOO. 
125. • 


DATE   OF   PEP0P1      25 

3CT 

79       PAGE         519 

STATION 

ID;       16- 

31  B4 

-044-02 

STORET    CODE: 

03 

003 

0150 

REGION      02 

MILEAGE; 

66.80 

SOS 

3 

T 

33 

WATER 

DISS. 

5-DAV 

TOTAL 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

OEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

1  .5 

10.6 

0.4 

0.053 

1  .0 

11.8 

1  .  2 

0.079 

1  .5 

12.0 

6    0 

0.220 

9.5 

11.4 

0,6 

0.051 

fj  .8 

7.5 

1     2 

0.064 

'5    0 

10.4 

1  a 

0.074 

17    0 

a. 2 

1.0 

0.093 

21  .5 

10.2 

o  p. 

0 .  092 

12.0 

10.2 

0    4 

0.090 

13.0 

10.4 

3,0 

0069 

2    0 

12.4 

0   6 

0.030 

2    5 

12.2 

0.6 

0.069 

21     5 

12.4 

6   0 

0.220 

9.  3 

10.6 

1  ,4 

0.D92 

1  .  0 

7.5 

0.4 

0.030 

NO    OF    SAMPLES 


34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

SAMP    DTE 

HOUR 

SIN 

STN 

SAMP      PJ 

FI LTEfiLD 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

F  [LTEREO 

INRCNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP, 

DT    MO 

*R 

LVT 

DIST 

BRG 

DEPTH 

REACTIVE 

AMMON 1  A 

KdELDAHL 

N02  -N 

N03-N 

N 

OROTIC       N, 

SOLIDS 

SOLIOS 

FEET 

MTRS 

P   MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

IS    01 

7a 

0940 

.3 

0  .  029 

0.114 

0.450 

0.016 

2.4  70 

2.600 

0.336 

2 

936 

513.0 

12.0 

14    02 

78 

1430 

3 

0,035 

0.H8 

0.660 

0.019 

1  .850 

'  .987 

0.542 

2 

529 

470.0 

17.0 

IS    03 

78 

1  105 

3 

0,  160 

1  .290 

2.550 

0.020 

2.370 

3.6S8 

1  .260 

4 

948 

342.0 

30.0 

IT    04 

78 

1520 

.  3 

0    017 

0.022 

0.  480 

0.012 

1  „  700 

1  .  7.14 

0.458 

2 

192 

369.0 

11  .0 

23    05 

7B 

0935 

.  3 

0    024 

D.  03B 

0.730 

0.053 

O.BSO 

0.951 

0.692 

1 

643 

406,0 

13.0 

14    06 

re 

1455 

,  3 

0.035 

O.0S4 

0.60 

0.040 

1.4  1 

1     514 

0.536 

2 

050 

394. 

14  . 

12    07 

78 

0943 

.  3 

0  ,050 

0.036 

0.480 

0.022 

1  .730 

l  .  7ee 

0.444 

2 

232 

364.0 

13.0 

01     08 

78 

1500 

.3 

0.051 

0.062 

0.390 

0.026 

1  .840 

i  .928 

9.328 

2 

256 

358.0 

9.6 

26    09 

76 

1035 

.3 

0 .  060 

0-034 

0-55O 

0.012 

1  -290 

1  .336 

0.516 

1 

652 

463-0 

7.3 

10     10 

78 

1600 

.3 

0.045 

0.  100 

0-590 

0.0T5 

1  ,080 

1  .  1  95 

0 .  490 

1 

685 

5C8.0 

4.2 

22     11 

7  8 

1000 

.3 

0.017 

0.023 

0.62 

0,009 

1  .39 

1     437 

0.59? 

019 

464. 

3. 

09    12 

78 

1505 

.3: 

0.053 

0.040 

a .  50 

0,016 

2.23 

2    2B6 

0.460 

2 

74b 

447. 

5. 

MAX IMUM 

0 . 1  SB: 

1  -  590 

2.550 

0.053 

2.470 

3.6L18 

1  .  260 

4 

948 

313.0 

30.0 

AVG 

OR    GEOM   MN     ( ' ] 

0.048 

0.  162 

0.717 

0,022 

1  .685 

1  .870 

0.555 

2 

424 

424.8 

11  .6 

M I  N [ MUM 

0.017 

0.022 

0.350 

0,  009 

0  .860 

0    951 

0.328 

1 

64  3 

3*2.0 

3. 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pu 
DT    MO     <R    LMT  DIST    BRO    DEPTH 

FEET  MTRS 


7 

14 

16 

56 

59 

DIS5. 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

SOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

1B    01 

'TB 

0940 

3 

501 

715 

5.40 

21  .0 

75.0 

14    02 

■'B 

1430 

.3 

453 

685 

-  1 4 . OO 

18.5 

80.  0 

15    03 

•'8 

1  105 

.3 

312 

480 

26.00 

24.0 

50 . 0 

17    04 

•'8 

1520 

,3 

358 

550 

7.00 

18.5 

53.0 

23    OS 

'8 

0935 

.3 

393 

585 

5.50 

ISO 

48.5 

14    06 

'8 

1455 

■  :3 

380 

570 

5.8 

19.0 

55. 

12    07 

78 

0943 

.3 

351 

550 

5.90 

15,0 

58.0 

01     08 

78 

1500 

,3 

348 

540 

3.80 

15.0 

26    09 

?B 

1035 

.3 

456 

730 

3.90 

21  .5 

19B.0 

10     10 

78 

1600 

.3 

504 

720 

2.90 

24.5 

137.0 

22    1  1 

78 

1000 

.3 

461 

730 

3.0 

22.5 

140. 

06    12 

'8 

1505 

.3 

442 

660 

4.0 

25. 

MAXIMUM 

504 

730 

26.00 

25 

198.0 

AVG    OR    GEOM    MN 

•I 

413 

626 

7.27 

20.2 

69.5 

MINIMUM 

312 

480 

2.90 

15.0 

48.5 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.K./ 

SITE: 

NITH 

RIVER 

STATION 

ID:        16-0164-045-02 

SAMPLE     POINT; 

FIRST 

CONC    DOWNSTREAM    FSi:. 

(ELLESLT 

STATION 

TYPE: 

RIVER 

MAJOR    BASIN:     GREA1 

LAKES 

STORET    CODE; 

02 

MI^.OR    BASIN:     LAKE 

ERIE 

003 

TERM    STREAM:     GRANO    RIVER 

0    50 

STN    NO 

45 

LA7 

LONG: 

U    T    M 

17    0531050.0   481  1  2S0 

0    4 

1EGI0N.    02 

MILIAGE: 

143,50 

934 

901 

80 

SI 

B4 

805 

3 

1 

33 

34 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    5AMP       Pd 

SAMPLE 

SCD 

TOTAL 

FECAL 

M,  F  . 

WATER 

DISS. 

S-DAY 

TOTAL 

F : LTEREO 

DY    MO 

Yk 

LMT 

OIST 

BRG    DEPTH 

NO 

COL  I  FORM 

COLIFORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACT IVE 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

OEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

17    01 

78 

1  150 

.3 

39035 

4 

230. 

32. 

60. 

1  .0 

8    0 

0-6 

0-O75 

0    053 

07    02 

78 

13  55 

.3 

39093 

4 

640. 

1  4fl. 

296. 

0.5 

8    8 

2.0 

0.134 

0.056 

06    03 

78 

1230 

3 

39144 

4 

730. 

204. 

220. 

2    5 

10.6 

0.2 

0.08  7 

0.068 

11     04 

76 

1  1  30 

.3 

39210 

3 

1  1  700 

890. 

1500. 

G 

60 

10.2 

2.8 

0.540 

0.150 

15    05 

7B 

1040 

.3 

392  76 

6 

2200. 

260- 

200, 

II    0 

8,2 

2.0 

0.  150 

0,055 

07    06 

76 

1200 

.3 

39461 

6 

100.        L 

10. 

100. 

L 

16,5 

8.8 

1  .2 

0.04  3 

0.006 

11    07 

76 

1  127 

.3 

39501 

6 

100. 

20. 

16, 

19-5 

6    5 

1  .0 

0 .  04 1 

1 .  008 

22    OS 

78 

1115 

3 

39567 

€ 

10. 

4.        L 

4 

21  .5 

9.2 

0.6 

0.038 

0.007 

19    09 

70 

1306 

3 

39593 

3 

9 

47000. 

8000. 

1500 

G 

13-0 

7.8 

3.8 

0.640 

0.022 

04     10 

78 

1240 

3 

39619 

6 

B 

2S000, 

1500.       G 

1390 

13.5 

9.2 

1  .8 

0-095 

0,015 

15    11 

78 

1325 

3 

39856 

6 

400. 

20. 

1  10 

6.0 

11,8 

1     2 

0.028 

0.006 

OS    12 

78 

1130 

3 

39703 

6 

13900. 

1200. 

1500 

G 

1  .0 

1C.6 

1  .6 

0.  140 

o.oas 

MAXIMUM 

4  7000. 

8000. 

1500. 

21  .5 

11  -8 

3.8 

0.640 

0.150 

AVG 

OR    GEOM    KM 

1050.*     D 

1  40 . *    E 

192.  ■ 

E 

9.5 

8.9 

1  .6 

0,166 

0.044 

MINIMUM 

10. 

4. 

«. 

0.5 

5,8 

0.2 

0.026 

0.006 

NO    OF    SAMPLES 


12 


(    C    0   N   T    0    I 


B.O.W./    SITE:     NI1H    RIVER 

SAMPLE    POINT;     f-IRST    CONC    DOUNSTREAM     FROM    WELLESLY 

5TATION    TYPE:     RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       5TN    SIMP       Pd 
OV    MO    YR     LMT  OIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


17  01 

78 

1  150 

J 

07  02 

7S 

1355 

.3 

06  03 

78 

1230 

.3 

)1  04 

78 

1130 

.3 

15  05 

78 

1040 

.3 

07  06 

78 

1200 

.3 

11  07 

7B 

1  127 

.3 

22  OB 

78 

1115 

.3 

19  09 

78 

1306 

.3 

04  10 

78 

1240 

.3 

15  11 

78 

1325 

.3 

OS  12 

78 

1130 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OB 

GEOM  MN 

(*) 

M 1 N I  MUM 

Fl LTEBED 

AMMONIA 

MG/L 

0 .  250 
0.510 
0.362 
0,268 
0.128 
0.108 
0.048 
0.044 
0.1 04 
0.054 
0.072 
0.185 

0.510 
0 .  1  78 
0.044 


20 
TOTAL 

KJELDAHL 
MG/L 

0.710 
1  .120 

0.B70 

I  .65 

1  .07 

0.810 

0.560 

0.53 

2.080 

0.700 

0.55O 

I  .06 

2.080 
0.976 
0.53 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM:     GRAND    RIVER 


STATION    ID:       16-01 64- 045-02 
STORET    CODE 


T    M:     17    0521050. 0    4911250.0    4 


21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 


0.030 
0  .031 
0.021 
0.055 
0.053 
0.045 
0-024 
0    019 


0  030 
0  082 
0.01  I 
0.030 


0.082 
0.036 
0.011 


REGION:  02 


Fl LTEflED 

N03-N 

MG/L 

3.070 
3.220 
3  250 
2  28 
3.33 
1  .090 
0.481 
0.550 
0.910 
0.79b 
I  .680 
I  .07 

3.33 
1  .820 
0.481 


INRGNC 

N 

MG/L 

3.350 
3.761 
3.633 
2  603 
3.511 
1  .243 
0.553 
0.723 
1  -044 
0.93  1 
1  .763 
1  .  285 

3.761 
2.033 
0.553 


TOTAL 

QRGNt       N 

MC./L 

0.460 

0  610 
0 ,  508 

1  .  382 
0.942 
0.702 
0.512 
0.406 
I  .976 
0.646 
0.478 
0.875 


1  .976 
0.79B 
0.460 


23 
TOTAL    N 

MG/L 

3.810 
4.371 
4.  141 
3.985 
4,453 
1  .945 
1  .065 
1  .209 
3.020 
1  .  577 
2.241 
2.160 

4.453 
2.831 
1  .065 


02 

003 

0150 

MILEAGE:       143. 5D 


5  6 

TOTAL  SUSP. 

SOLIDS  SOLIDS 

MG/L  MG/L 


393.0 

479.0 

309.0 

483. 

418. 

302.0 

268.0 

256. 

541  .0 

391  .0 

347.0 

355. 

541  .0 
386.0 
256. 


5.5 
41  .  0 


4. 

324. 

33. 


5. 

188. 

23. 


7 

0 
0 
6.0 
28. 

324. 
56.0 


DISS. 

SOLIDS 

MG/L 

387 
438 
395 

380 
298 


3  53 
368 
341 
327 

43B 
365 
298 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


STN       STN    SAMP       PJ 
OI'ST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


17  01  7B 

1  ISO 

.3 

07  02  78 

1355 

.3 

06  03  78 

1230 

.3 

1  1  04  78 

1130 

.3 

15  05  78 

1040 

.3 

07  06  78 

taea 

.3 

11  07  18 

1  127 

.3 

22  08  78 

1115 

.3 

19  09  79 

1306 

.3 

04  10  78 

1240 

•3 

16  11  7B 

1325 

.3 

OS  12  7B 

1130 

.3 

MAXIMUM 

AVO  OR 

GEOM  MN 

C  > 

MINIMUM 

107 

14 

16 

CALCUL 

COND  . 

TUR8. 

D-SOLIDS 

25C 

F0RMA211 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

615 

3.80 

680 

15.00 

630 

4.30 

159 

245 

220. 

540 

20 

480 

3.  10 

263 

405 

4.90 

250 

3B5 

3.4 

490 

89.00 

520 

22.00 

560 

4.60 

520 

24. 

263 

680 

220. 

224 

506 

34.51 

159 

245 

3.10 

CHLORIDE 
MG/L 


15 

0 

17 

5 

14 

5 

6 

1 

24 

0 

13 

5 

13 

5 

13 

0 

28 

0 

22 

5 

28.0 
17.3 

6.  1 


MG/L 

40.0 
41  .5 
40.0 
15.0 
7,0 
32.5 
33.0 
32.5 
43.0 
46.0 
47.0 


47,0 

34.3 

7.0 


NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


SPE  ED  RIVER 

200  VOS  UPSTREAM  FROM  CONFLUENCE  WITH  GRAND  RIVER 

RIVER 


5TATI0N  ID:   16-0184-046-02 


SAMP  DTE  BOUfi   STN   STN  SAMP   PU 

DV  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01 
07  02 

06  03 
11  04 
15  05 

07  06 
11  07 
22  03 
19  09 

04  10 
15  11 

05  13 


78  1400 

78  1130 

78  1515 

7B  1430 

7B  1245 

7B  0950 

78  1330 

78  0929 

78  1520 

78  1025 

78  1530 

7B  0910 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I  •  | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [•*) 

MINIMUM 


17 

01 

7B 

1400 

07 

02 

78 

1130 

OB 

03 

78 

1515 

l  l 

04 

78 

1430 

1S 

OS 

78 

124S 

07 

OG 

78 

0950 

1  1 

07 

78 

1330 

22 

08 

78 

0929 

IS 

09 

78 

1520 

04 

10 

78 

1025 

15 

11 

78 

1530 

05 

12 

78 

0910 

Lunr  lu 

MAJOR  BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

ERIE 

003 

TERM  STREAM:  GRAND 

RIVER 

0150 

ONG: 

U  T  M 

17  0551050 

.0  4804999 

0  4     REGION:  02 

MILEAGE: 

93.40 

934 

901 

80 

81 

84 

805 

3 

1 

33 

34 

SAMPLE 

sco 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

WATER 

DISS. 

5-OAY 

TOTAL 

Fl LTERED 

NO 

COLIFORM 

C0L1 FORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DLG  C 

MG/L 

MQ./L 

MG/L 

P  MG/L 

3904  1 

4 

200. 

10.   L 

30. 

0.5 

11.8 

).0 

0.069 

0.040 

39  100 

4 

2400. 

40. 

130. 

2.0 

io.o 

1.6 

0.05B 

0.03B 

33151 

4 

160. 

16. 

24. 

3  0 

11  4 

1  .8 

0  060 

0.036 

39217 

3 

1800. 

40. 

344. 

5.0 

11.0 

2.0 

0.08  3 

0.026 

39285 

6 

1100. 

44 

40. 

11  .0 

8.5 

1  .8 

0.058 

0.017 

3946a 

6 

500. 

32. 

68. 

17.0 

6.2 

2.6 

0.074 

0.021 

39508 

e 

4000, 

112. 

112. 

20.5 

6.0 

1  .a 

0.090 

0.029 

39574 

B 

2800. 

108. 

292. 

21  .0 

6.6 

1..0 

0.075 

0.  034 

39600 

6  B 

2900. 

270. 

610. 

13.5 

8.6 

2.6 

0.  138 

0.026 

39626 

6  8 

5000. 

60. 

380. 

13.5 

9.4 

2.4 

0.112 

0.021 

39665 

6 

200. 

50. 

1500. 

7.0 

11.9 

2.4 

0.  043 

0.018 

39710 

6 

4800. 

80. 

230. 

2.0 

11.0 

0,5 

0.054 

0.017 

5000. 

270. 

1  500 . 

21.0 

11  .9 

2.5 

0.138 

0.040 

1229. ' 

51  .'  D 

1  57 .  • 

9.7 

9.4 

1  .8 

0-076 

0.027 

160. 

10. 

24. 

0.5 

6-0 

0.5 

0.043 

0.017 

19 
Fl LTERED 
AMMONIA 
MG/L 

1  .050 
I  .  160 
0.  168 
0.310 
0.1  14 
0.  124 
0.097 
0.058 
0.254 
0.022 
0,096 
0.838 

1  .160 
0.358 
0.022 


12 
20         21 

total     filtered 
kjeldahl     n02-n 

MG/L      MG/L 


1  .450 

1  .640 

2.000 

0.90 

0.79 

0.830 

0.710 

0.5B 

1  .060 

0.740 

0.770 

1  .52 

2.000 
1  .  083 

0.58 


029 
025 
023 
052 
073 
355 
075 
023 
100 
125 
061 


.355 
.082 
.023 


12 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

2.520 
2,210 
2.560 
1  .98 
1  .41 
2.470 
1  .270 
1.61 
1  .  100 
2.320 
2.290 
1  .51 

2.560 
1  .938 
1  .100 


12 


MG/L 

3.599 
3.395 
2.751 
2.342 
1  .597 
2.949 
I  .442 
1  .691 
1  .454 
2,467 
2.447 
2.386 

3.599 
2.377 
1  .442 


TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 


0.4O0 
0.480 
1  .  832 
0.5'I0 
0.676 
0,706 
0.613 
0.522 
0.806 
0.718 
D.674 
0.682 

I  .832 
0.725 
0.4D0 


23 
TOTAL  N 

MG/L 

3.999 
3.875 
4.583 
2.932 
2.273 
3,655 
2,055 
2.213 
2.250 
3.  185 
3.121 
3.068 


.583 
.102 
.055 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

452.0 

436.0 

457.0 

315. 

340. 

460.0 

441  .0 

456. 

347.0 

46B.Q 

396.0 

424. 

468.0 
416.0 
315. 


1 

5 

12 

0 

3 

8 

25 

13 

3 

7 

12 

0 

3 

3 

24 

0 

16 

0 

5 

0 

7 

25 

10 

5 

1 

5 

12 


6  7 

SUSP.  DISS. 

SOLIDS  SOLIDS 

MG/L  MG/L 


450 
424 
453 
290 
327 
456 
429 
453 
323 
452 
391 
417 


456 
40S 

290 


NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


SIMP  DT-  HOUR   STN   STN  SAMP 
D)KIII  LMT    01  St  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


17   01 

73 

1400 

.3 

07   03 

73 

1130 

a 

06   03 

7  3 

tS15 

.3 

11    04 

73 

t430 

.3 

15    05 

73 

1245 

.3 

07    06 

73 

0950 

.3 

11    07 

73 

13  30 

.3 

22  oa 

73 

©920 

.3 

l»   09 

73 

1520 

.3 

04    10 

73 

1025 

3 

15    11 

79 

15  30 

.3 

OS    13 

79 

0910 

.3 
MAXIMUM 

AVO    OP 

GEOM   MN     1 " 1 

M I N I  MUM 

STATION  SUMMARY  REPORT 


14  16 

CONO  TUR8- 

25C  F0RMAZ1N 

UMHOS  UNITS 


735 

1 

70 

695 

5 

20 

740 
465 

2 
12 

90 

470 

4 

1 

740 

2 

60 

700 

4 

10 

690 

2 

2 

4  95 

11 

00 

680 

11 

00 

630 

3 

20 

720 

4 

9 

740 

12 

647 

5 

41 

465 

1 

70 

RIVER 

BASINS 

56 

59 

OS  IDE 

SULPHATE 

MG/L 

MG/L 

53.0 

49.0 

46.5 

45.0 

51  .0 

53.0 

30.0 

29-5 

24.  S 

28.0 

78.0 

55-0 

73.0 

58-0 

73. 

39.0 

46    0 

65.  0 

63-0 

52.5 

60,0 

90. 

55. 

90. 

63.0 

56-3 

49.3 

24.5 

28.0 

DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SIMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


C4NAGA61GUE  CREEK 

FIRST  CONCESSION  NORTH  DF  ELMIR' 

RIVES 


SAMP  DTE  "OUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


ie  oi 

76 

1355 

.3 

IS    04 

78 

1425 

.3 

16   05 

78 

1355 

3 

IB  06 

7B 

1410 

.3 

35   07 

78 

1335 

.3 

03   OB 

7B 

1055 

3 

13   09 

78 

1353 

..3 

18    10 

78 

1215 

.3 

31    1  1 

78 

1340 

.3 

11    12 

78 

1025 

.3 

MAX IMUM 

AVG    OR    ( 

MINIMUM 

LONG: 

934 
SAMPLE 
NO 


39020 
3923  5 
39290 
39486 
39S33 
39559 
39585 
39650 
39682 
39740 


901 
SCD 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ERIE 
GRAND    RIVER 


STATION    ID;        160184-051 -02 
STORET   CODE; 


U    T    M:     17    0535475.0   4829125.0    4 


TOTAL  FECAL 

COLIFORM      C0L1J0BM 
Mf/IOOML       MF/100ML 


3600 
20 

120. 

370 
1500 
2000 
1800 

SOO 

280 

160. 

3600 
456  * 
20- 


310 

10 

28 
208 
720 
380. 
590. 

90, 
200. 

10. 

720 

118.  ■ 
10. 


ENTER 
MF/IOOML 

400. 

20. 

30 

30. 
116 
260 
480 

40. 
456 


480. 

104- 

20. 


605 
MATER 
TEMP. 
OEG  C 

1  .0 


34,0 
11-9 

1  ,0 


3 

DISS. 

02 

MG/L 

10  € 

9  5 
10.6 
13  1 

7,6 

7,6 
10  B 

9,8 
13,6 
12,6 

13,6 
10  6 


02 

003 

0150 

MILEAGE;   189.20 


I 
5-DAY 
BOD 
MG/L 

T.3 
0.4 
4  0 
I  .3 


1.8 

0.4 

4.8 
2.0 
0.4 


33 
TOT  At 
P 
MG/L 

3.093 
3  152 
066 
073 
560 
082 
156 
132 
090 
063 


0.560 
0.147 
0.063 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MO/L 

0.043 
0 .  086 
0.001 
0.017 
C.036 
O.017 
0.003 
0.003 
0.008 
O.OlO 

0.086 
0.022 
0.001 


NO  OF  SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

IB 

23 

5 

6 

7 

SAMP    01E 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

F1LTEBE0 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

total 

SUSP. 

DISS. 

DT    MO 

IB 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMON I  A 

KUELDAHL 

W02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

HG/L 

ie  oi 

'8 

1355 

■  3 

0.204 

0.880 

0.019 

4,890 

5     103 

0.676 

5.779 

436.0 

17.0 

419 

18   04 

78 

1425 

.3 

0.338 

0.900 

0.029 

5.360 

5    627 

0.662 

6.289 

271  .0 

16.0 

IS   06 

VB 

1358 

.3 

0.050 

0.940 

0.039 

4.010 

4.099 

0.8' iO 

4    989 

2B1  .0 

1B.0 

19   06 

78 

1410 

.3 

0.  100 

0.790 

0.  100 

1  .480 

1  .680 

O.B'iO 

2.370 

286.0 

16.0 

25   07 

"B 

1335 

.3 

0.057 

1  .110 

0-135 

0.68t 

0.B73 

1  .0b3 

1  .925 

454.0 

134.0 

330 

02   OB 

'B 

1055 

.3 

0.090 

D.820 

D    093 

0.477 

0.650 

0-7.10 

1  .  3B0 

355.0 

12.0 

343 

13   09 

"8 

1353 

.3 

0     108 

1  .480 

D.021 

0.115 

0.244 

1  .372 

1     616 

337.0 

51  .0 

236 

IB    10 

"8 

1215 

.3 

0.161 

1  .340 

0.053 

1  .  100 

1.315 

1  .  178 

2    493 

356.0 

25.0 

331 

21    11 

•'B 

1340 

.3 

0.  180 

1  .28 

0.031 

1  .32 

1  .531 

1  .  100 

2.  631 

360. 

21  . 

339 

11    12 

'B 

1025 

.3 

0.230 

0.99 

0.039 

3.06 

3.329 

0.760 

4    089 

381  , 

14. 

367 

MAXIMUM 

0.23B 

1  .480 

0.135 

5.360 

6.627 

1  .372 

6.289 

464.  0 

134.0 

419 

AVG 

OR    GEOM   MN     {  "  i 

0,  142 

1  ,053 

0.055 

2.248 

2.445 

0.911 

3.356 

351  .7 

32.4 

344 

M I N I  MUM 

O.05O 

0.790 

0.019 

0.  1  IS 

0.244 

0.662 

'  .  380 

271  .0 

12.0 

286 

NO    OF    SAMPLES 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

1 

!0< 

14 

16 

56 

59 

380 

95 

53 

65 

30B 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACtDITY 

T01     ALK 

PH 

TOTAL 

OY    MO 

fR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

D-SOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MO/L 

SILICATE 

PH    B    3 

AT     LAB 

AT    LA8 

IRON 

FEET 

MTRS 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

IB    01 

re 

1355 

.3 

655 

4(  .00 

16    5 

52.0 

3   65 

7.6 

273 

7.82 

2.  BOO 

IB    04 

ra 

1425 

.3 

355 

390 

27    00 

9   9 

23,5 

2,25 

1  .7 

168 

BOB 

1,700 

ie  05 

78 

1355 

,3 

263 

405 

6.90 

13.5 

32.0 

0    <5 

T  ,2 

159 

7.99 

0.320 

1«  06 

!S 

1410 

-3 

270 

415 

6.  BO 

14.0 

35.0 

0,75 

0    0 

174 

B.57 

0.630 

25   07 

78 

1333 

-3 

4&0 

61  .00 

14. 0 

41,0 

2.30 

3.2 

243 

8.  13 

3.700 

03    08 

78 

1055 

M 

475 

5.40 

14.5 

39,0 

2. ID 

2,2 

214 

B.19 

0.640 

13    09 

78 

1353 

.3 

460 

11.00 

15.5 

45,0 

1    55 

2.6 

191 

7.9B 

1  .500 

IS    10 

78 

1215 

3 

620 

9-10 

17.5 

54,0 

l  .35 

oo 

209 

B.06 

0.760 

21     11 

78 

1340 

3 

650 

13, 

17 

56 

1  .0 

3.8 

21B 

B.  14 

0.60 

11    12 

78 

1025 

.3 

580 

4.  1 

20. 

57. 

1  .90 

4.8 

229 

7-94 

0.13 

MAXIMUM 

370 

655 

61  .00 

20. 

57. 

3.65 

7.6 

273 

8.57 

3.700 

AVO 

OR    GEOM  MN    ( • ) 

263 

493 

18,53 

15.  1 

43.4 

1  .70 

2.7 

307 

8.09 

1     27S 

MINIMUM 

255 

390 

4.1 

9.9 

23.5 

0.15 

0.0 

158 

7.B2 

0.13 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  H   T  D  ) 


SIMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RtVER    BASINS 


B.O.W./    SITE;     CANAGAGIGUE    CREEK 

SAMPLE    POINT;     FIRST    CONCESSION    NORTH    OF    ELMIRA 

STATION    TYPE:    RIVES 


DUE  OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  522 

STATION     ID:        I6-0184-O51 -02 


SAMP    DTE    HOUR 
OY    MO    YR    LMT 


STN       STN    SAMP       PJ 
DIST    BRG  OEPTH 
FEET  MTRS 


16  01 

76 

1355 

.3 

18  01 

7B 

1425 

.3 

16  05 

7B 

1355 

.3 

19  06 

7B 

!4I0 

.3 

25  07 

78 

1335 

.3 

02  OB 

78 

1055 

2 

13  09 

78 

1353 

J 

16  10 

7B 

1215 

t 

21  1! 

7B 

1310 

.3 

11  12 

76 

1025 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  I  ■ ) 
MINIMUM 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ERIE 
GRAND    RIVER 


LONG: 

U  T  M: 

17  05354  75 

0  4829125 

0  4     REGION:  OS 

25 

76 

72 

74 

6B 

67 

66 

PHENOLS 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SOD  I UM 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HA2EN 

K 

NA 

UG/L 

MG/L 

MG/  L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

1  .OL 

343.0 

93.00 

27.00 

15 

2.30 

0.90 

1  .OL 

207.0 

58.00 

15.00 

50 

2.75 

4  ,  50 

1  .0 

206.0 

51-00 

19.00 

25 

2.70 

6.00 

1  .OL 

207.0 

50.00 

20.00 

32 

3.00 

8.00 

1  .OL 

2S2.0 

62.00 

23.50 

105 

3.30 

9.60 

1  .O'L 

242.0 

60.00 

2  2.50 

31 

3.10 

9.  20 

1  .OL 

212.0 

46.00 

2  2.50 

34 

3.55 

9.00 

1  .OL 

247.0 

62.00 

22.50 

40 

4.30 

9.40 

1  .  L 

261. 

65. 

24. 

39 

3.95 

1  1  . 

1  .  L 

277. 

73. 

23. 

29 

3.35 

9.6 

1  .0 

343.0 

93.00 

27.00 

105 

4.30 

11  . 

1  .00 

245.4 

62.20 

21  ,90 

40 

3.23 

7.  72 

1  .0 

206.0 

46.00 

15.00 

15 

2.30 

0.  90 

STORET    CODE 


02 

003 
0150 


MILEAGE:  129.20 

41  203  221 

COD  TOTAL  TOTAL 

ALUMINUM  CHROMIUM 
MG/L                MG/L  MG/L 


42 

0-660 

0.C40L 

10 

3.600 

0.020L 

14 

0.14 

0.02  L 

29 

0.05 

0.02  L 

48 

1  .200 

0.040L 

23 

0.410 

0.040L 

25 

0.020L 

31 

0.640 

0 .020L 

41 

0.460 

0.020L 

A 

0.05  L 

0.02  L 

4B 

3.800 

0  ,  040 

27 

O.B23D 

0.0260 

4 

0.05 

0.020 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


16  01 

78 

1355 

.3 

!B  04 

78 

1425 

.3 

16  05 

78 

1355 

.3 

19  06 

78 

1410 

.3 

25  07 

78 

1335 

.3 

02  OB 

7B 

1055 

.3 

13  09 

78 

1353 

.3 

16  10 

7B 

1215 

.3 

21  11 

73 

1340 

.3 

1  1  12 

78 

1025 

,3 
MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  1 

MINIMUM 

225 

229 

215 

249 

201 

238 

217 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

2  INC 

MN 

NICKEL 

COBALT 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.030 

0.030L 

0.005L 

0.0101. 

D.  162 

0.020L 

0.020L 

O.OIOL 

0.030L 

0  005L 

O.OIOL 

0.040 

0.020L 

0.020L 

0.01  L 

0.03  L 

0.005L 

0.01 

0.034 

0.02  L 

0.03  L 

D.OI  L 

0  .  03  L 

0.005L 

0.01  L 

0.074 

0.02  L 

0.02  L 

0.010 

0.030 

0.005L 

0.020 

0.920 

0  OJOL 

0.020L 

O.OIOL 

0.030L 

0.005L 

O.OIOL 

0.094 

O.OJOL 

0.020L 

o.oio 

0.030L 

0.005L 

o.oio 

0.290 

0.020L 

0.020L 

O.OIOL 

O.O30L 

0.005L 

0.010 

0.  130 

0.070L 

0 .020L 

0.010L 

0.030L 

0.005L 

0.010 

0.  106 

O.OJOL 

0.020L 

0.01  L 

0.03  L 

0.005L 

0.01  L 

0.  132 

0.02  L 

0.02  L 

0.030 

0.030 

0.005 

0.020 

0 .  920 

0 .  020 

0.03 

0.012D 

0.0300 

0.005D 

0.01  ID 

0.  198 

0  0200 

0.0210 

0.010 

0.030 

0.005 

0.010 

0.034 

0.020 

0.020 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  CANAGAGIGUE  CREEK 

SAMPLE  POINT:  AT  COUNTY  ROAD  19  FLORAOALE 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02GA026 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


16  01  78 

1330 

.3 

06  02  73 

1055 

.3 

14  03  78 

14  20 

.3 

18  04  7B 

1415 

.3 

16  05  7B 

1345 

,3 

19  06  76 

1345 

.3 

25  07  7B 

1320 

.3 

02  08  78 

1105 

.3 

13  09  78 

1343 

:> 

IS  10  78 

1235 

.3 

21  11  78 

1330 

.3 

11  12  7g 

1040 

.  i 
MAXIMUM 

AVO 

OR  GEOM  MN  I  - ) 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


16  01  7B 

1330 

J 

06  02  78 

1055 

.3 

14  03  78 

14  20 

.3 

18  04  78 

1415 

.3 

16  05  7B 

1345 

.3 

19  06  78 

1345 

3 

25  07  78 

1320 

.3 

02  08  78 

1105 

.3 

13  09  78 

1343 

.3 

16  10  78 

1235 

3 

21  11  78 

1330 

.3 

11  12  78 

1040 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN 

(*) 

MINIMUM 

934 

901 

SAMPLE 

SCO 

NO 

39019 

4 

39084 

A 

39174 

6 

39244 

6 

39289 

6 

39485 

8 

s 

39532 

8 

39556 

8 

395B4 

B 

39649 

i 

39  581 

E 

39739 

6 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0.047 
0.063 
0.064 
0.047 
0.035 
0.039 
0.034 
0.004 
0.007 
0 .008 
0.048 
0.067 

0.067 
0.038 
0.004 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

0.236 
0  390 

0  670 


052 
080 
394 
104 
216 
085 
076 
140 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ERIE 
TERM  STREAM:  GRAND  RIVER 


STATION  10:   16-0184-052-02 

STORET  CODE:  02 


U  T  M 


17  0533890  0  4831 150.0  4 


444         80  <        B1  84 

FLOW  CFS      TOTAL      FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

WF/lOOML  MF/100ML  MF/IOOML 


60. 
ISO. 
760. 

10. 

60 

70. 

68. 

20. 
300.   G 
200. 
630. 
530. 

760. 
119. ■  U 
10. 

12 

22 

FILTERED 
N03  N 
MG/L 


REGION:  02 

B05 

WATER 
TEMP. 
DEG  C 


0.57 

700. 

0.32 

600. 

0.61 

1500. 

22.70 

230. 

6.60 

1010. 

0.92 

200. 

0.00 

ISDO. 

0.00 

1400. 

0.00 

B700. 

0.53 

4000. 

2.00 

1700. 

3.50 

2560  . 

22.70 

B7D0. 

3.  16 

12  28. 

0.00 

200. 

530. 
1210. 
2200. 

1.0 

1  .0 

2  0 

200. 

7.0 

100. 

L 

11  .0 

100. 

20.0 

56. 

22.0 

26. 

21  .0 

300 

a 

15,0 

10 

3.0 

1710. 

3.5 

1  500 . 

G 

1  .0 

2200. 

22.0 

237. 

E 

9  4 

10. 

1  .0 

12 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


0.530 

0  660 

1  .070 
0.780 
0.660 
0.660 
1  .670 
1  .040 
1  .660 
1  .000 
0.92 
0.50 


FILTERED 

N02-N 

MG/L 


014 
016 

020 
023 
048 
100 
125 
094 
096 
042 
041 
023 


0.670 
0.219 
0.052 


1  .670 
0.936 
0.530 


0.  I35 
0.054 
0.014 


240 
950 
750 
640 
100 
400 
850 
.950 
.580 
.910 
.61 


5.640 
3.588 
I  .5B0 


MG/L 

4.4<>0 
4.358 
4  .440 
5.651 
5.  I'lB 
3.560 
2.369 
2.  146 
1  .694 
3.0,17 
3.727 
5.243 

5.851 
3.861 
1    894 


TOTAL 

OSGNC       N 

MG/L 

0.294 
0.270 
0.400 
0.592 
0.608 
0.  580 
I  .275 
0.936 
1  .444 
0.915 
0  .844 

0  ,440 

1  .444 
0.717 
0.270 


003 
0150 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

11.0 
11.0 
10.0 
10.2 
10.8 

B.7 

7.2 

7.6 

9.0 
10.9 
11  .6 
13.2 

13,2 
10.1 
7.2 


MG/L 

4.784 
4  628 
4  840 
6  443 
5.806 
4.  160 
3.645 
3,084 
3,336 
3  952 
4.571 
5.683 

6  443 
4,  578 
3.084 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


0.8 
0.4 


6.5 
2.0 
0.2 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

398.  0 
398  0 
387.0 
327.0 
381  0 
362  0 
386.  0 
408.0 
376,0 
410.0 
382. 
405. 

410.0 
3B5.0 
327.0 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.069 
0.081 
0.093 
0.  104 
0.072 
0  095 
0.260 
0.099 
0.202 
0.144 
0.155 
0.061 

0.260 
0.121 
0.069 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

8.9 

2.6 

4.4 
24.0 
13.0 

8.0 
17.0 

9.7 
37.0 
26.0 
13. 

2. 


37.0 
13. B 


NO    OF    SAMPLES 


(    C   0   N   T    0    ) 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


SAMP    liTE    HOUR       STK       STN    SIMP      PJ 
BY    MO    YR    LIWT  DtST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


16  01 

78 

1330 

.3 

06  02 

78 

I05S 

■  3 

14   03 

78 

1420 

•  3 

IB   04 

78 

1415 

.3 

16  OS 

78 

1345 

.3 

is  oe 

78 

1345 

.3 

ss  07 

78 

1320 

.3 

03  OB 

78 

1105 

.3 

13   09 

78 

1343 

.3 

IS    10 

7B 

1235 

3 

21    11 

78 

1330 

.3 

11     ll 

78 

1040 

.3 
MAXIMUM 

AVE 

OR  GEOM  MN  I  *  1 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   PJ 
Or  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


16  0>  7B 

06  02  7B 

14  03  7B 

16  04  7B 

16  OS  78 

19  06  78 

25  07  7B 

02  OS  7B 

16  10  7B 

21  II  7B 

11  11  71 


1330 
1055 
1420 
1415 
1345 
1345 
1320 
1105 
1235 
1330 
1040 


.3 
.3 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAX I  MUM 

AVQ  OR  GEOM  MN  | - ) 

MINIMUM 


TION    SUMMARY    REPOR 

T     -     RIVER 

BASINS 

DATE    OF    REPORT       35    OCT 

79       PAGE 

623 

7 

14 

16 

56 

59 

290 

95 

$2 

55 

20B 

DISS. 

COND. 

TUPB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

SOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

PH    8.3 

AT    LAB 

AT    LAB 

IRON 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

389 

620 

7   00 

14.0 

46.0 

395 

62S 

6.5D 

14.5 

52.0 

3.90 

8.2 

264 

7.79 

0.230 

383 

615 

4.10 

15.0 

57.0 

3.65 

5.2 

248 

3.00 

0.260 

303 

455 

14.00 

10. S 

27.0 

368 

560 

6    80 

14.0 

34.  D 

354 

550 

2.70 

t4.0 

53.0 

369 

560 

6.  ID 

12.0 

75.0 

398 

540 

4.20 

12.5 

70.0 

339 

550 

17.  DO 

12-5 

78.0 

384 

600 

9-60 

17.0 

68.0 

145 

0.0 

241 

8.14 

0.740 

369 

600 

8.D 

19- 

403 

630 

2.9 

20. 

ss. 

3.50 

3    0 

245 

8.17 

0.  16 

403 

630 

17.  DO 

20. 

7B.0 

3.90 

8.2 

264 

B.17 

0.740 

371 

575 

7.42 

14.6 

55.9 

3,13 

4.1 

250 

S.03 

0.348 

303 

455 

2.70 

10,5 

27.0 

1.45 

0.0 

241 

7.79 

0.16 

12 

12 

1! 

12 

1  l 

4 

4 

4 

4 

4 

25 

76 

72 

74 

eg 

67 

£6 

41 

265 

203 

PHENOLS 

CALCUL 

TOTAL 

TOT .     MAO 

COLOUR 

PTS41UM 

SOOIUM 

COO 

TOTAL 

TOTAL 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

ARSENIC 

ALUMINUM 

UG/L 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

1  .OL 

0.240 

1  .0 

322.0 

87.00 

25.50 

15 

2.  35 

9.30 

IS 

0.  180 

3.0 

303.0 

BO.  00 

25.00 

15 

2.90 

13.00 

15 

1  .0 
1  .  L 


3.0 
1  .3D 


298.0 

311. 

322.0 
308.5 
298.0 


87.00 
B2.25 
78.00 


25.00 

24.5 

25.60 
25.00 
24.5 


37 
22 
18 


3.40 

2.  BO 

3.40 
2.B6 
2.35 


10.10 

B.5 

13.00 
10  23 
B.5 


20 

23 

23 
16 

15 


O.OOt 

O.OOID 

0.001 


1  .600 

0.05   L 

0-05    L 

0.610 

0.060 

0.450 

0.390 

0->o 

1.600 
0 . 3730 
0.05 


NO    OF    SAMPLES 


6 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  D1ST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


It  01  78  1330 
06  02  78  105S 
14  03  78 
IB  04  78 
16  05  78  1345 
IB  06  78  1345 
25  07  78  1320 
02   OS   78    1105 


1420 
14(5 


-3 
.3 
.3 
.3 
,3 
.3 
.3 
.3 


221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/l 

O.O40L 
0.0201 

0.0201. 
0.03  L 
0.02  L 
0.040L 
0.040L 


225 
TOTAL 
COPPER 

MG/L 


OlOL 
OlOL 


0.010L 
0,02 
O.Ol  L 
0.020 
0.010L 


229 

TOTAL 
LEAO 
MG/l 

0  030L 

0  03C  L 

0.030L 
0  03  L 
0.03  L 
0.030L 
0.030L 


215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

0.005L 
0.005L 

0.005L 
0.005L 
0.005L 
0.005L 
0.005L 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

O.OlOL 
O.OIOL 

O.OlOL 
O.Ot  L 
O.Ol  L 
0,040 

O.OlOL 


201 
IDTAL 


MG/L 


0.038 
0.051 


23B 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

0.020L 
0.0201 

0.020L 
0.02  L 
0.02  L 
0.020L 
0.020L 


217 
*OTAL 
COBALT 
MG/L 

0  030  L 
0.0201 

0  020L 
0.03  L 
0.02  L 
0.020L 
0.0201 


13 

09 

78 

1343 

3 

0.020L 

0-010 

0.030L 

O.OOSL 

0.010 

0.02OL 

0.O20L 

16 

10 

78 

1235 

0    0201 

O.OlOL 

0.D30L 

0.005L 

0.020 

0,064 

0.020L 

0  020L 

31 

11 

7B 

1330 

3 

0.020L 

0.020 

0.030L 

0.DO5L 

0.060 

0.02DL 

0.020L 

It 

12 

78 

1040 

.3' 

0.02    L 

O.Ol    L 

0.D3    L 

D.005L 

O.Ot 

0.052 

0.02    L 

0.02     L 

MAXIMUM 

0.040 

0.02 

0   030 

0.005 

0.060 

0.0B4 

0.020 

0.03 

AVG   OR 

GEOM   MN     ( • ) 

0.025D 

O.Ol 3D 

0   0300 

0 . 0050 

O.Ol 80 

0.056 

0.0200 

0.0310 

MINIMUM 

0.020 

O.OlO 

0   030 

0.005 

0.010 

0.036 

0.020 

0.020 

NO    OF    SAMPLES 


S.O.4./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STAT10M  TYPE 


CANAGAGtC-UE    CREEK 

WATERLOO-KElllNGTON   COUNTY    LIME    AG-4 
RIVER 


STATION  ID:   16-0184-053-02 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
bf    MC  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


02   04 

7B 

1200 

.3 

03   04 

7B 

1355 

.3 

05   04 

76 

1540 

.3 
.3 

06   04 

7B 

1230 

.3 

.3, 

07   OJ 

76 

1340 

1630 
2130 

.3 
.3 
,3 
.3 

OS   0< 

7B 

1625 

.3 
.3 

11    0'> 

7S 

1030 
1610 

.3 
3 

12   0< 

78 

11  15 

1615 
1900 

.3 
.3 
.3 
.3 

14   O'l 

78 

1410 

.3 

17   O'l 

78 

1155 

.3 
,3 

IS   0<l 

76 

1310 

3 

3 

11    0!. 

76 

1210 

.3 

01    06 

78 

1250 

.3 

20   06 

7B 

1105 

.3 

17    10 

78 

1325 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM  MN 

CI 

MINIMUM 

MAJOR    BASIN 

GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR    BASIN 

LAKE    ERIE 

003 

TERM    STREAM 

.     GRAND 

RIVER 

0150 

ONG: 

U    T    M:     17 

3533100 

0    4834575.0    4            REGION:     02 

MILEAGE: 

132.70 

934 

901 

805 

1 

33 

34 

19 

20 

IS 

23 

SAMPLE 

SCD 

WATER 

5 -DAY 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL   M 

NO 

TEMP 

BOD 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

ORGNC       H 

OEG    C 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

46000 

2 

3 

0 

O.B 

0.33B 

0.145 

0.520 

1     360 

0-860 

6.760 

46003 

2 

3 

0 

0.3 

0.172 

0.  105 

0.302 

0.860 

0   558 

2.240 

46011 

2 

4 

0 

0  2 

0.650 

0-0^14 

D    2B4 

2    000 

1  .716 

7.380 

46012 

2 

3 

0 

0.2 

0,570 

0.094 

0.290 

1  .940 

1  .650 

7.440 

46013 

2 

4 

0 

0.3 

0.276 

0.078 

0    240 

1  .  140 

0.900 

7.090 

46014 

2 

3 

0 

0.3 

0    338 

0.078 

0.24O 

0.980 

0.740 

6.980 

46019 

2 

4 

0 

C.2 

0.  6d0 

0 .  063 

0.242 

3    SCO 

1  .956 

7.  100 

46020 

2 

3 

0 

0.2 

0.530 

0-087 

0.230 

J    850 

1  .620 

6.850 

46024 

2 

4 

0 

0.930 

0    0'J4 

0.150 

3.100 

2.950 

5.450 

46023 

2 

4 

0 

0.740 

0    009 

0.214 

2.700 

2.486 

6.800 

46021 

2 

4 

0 

l  .0 

0.320 

0.075 

0.1  B6 

1  -350 

1  .164 

6.550 

46022 

2 

3 

0 

l    0 

0.270 

0   066 

0.186 

1    120 

0.934 

G.270 

46030 

2 

4 

0 

0-590 

0,  125 

0.226 

0.840 

0.614 

3.840 

4602a 

2 

3 

0 

3.0 

0.695 

0.  HO 

0.226 

2.300 

2.074 

5.4DO 

46031 

2 

4 

0 

2.8 

0.  196 

0   078 

0.  174 

0   880 

0.706 

4    910 

46033 

2 

3 

0 

3.8 

0.  IBO 

0   079 

0.  176 

0   840 

0.664 

4.690 

46036 

2 

4 

0 

0.475 

0 .  OOB 

0.  170 

1  .380 

1  .210 

4. BIO 

46037 

2 

4 

0 

0.750 

0.  110 

0.  IBO 

2    380 

2.200 

5.230 

46043 

2 

3 

0 

3.7 

o.oes 

0.040 

0.142 

0.740 

0.598 

5.370 

46046 

2 

4 

0 

5.0 

0.112 

0.034 

0,142 

0.660 

0.518 

5.310 

46047 

2 

3 

0 

5.0 

0.065 

0.031 

0.146 

0.530 

0.384 

4   980 

46054 

3 

4 

0 

5.3 

0.260 

0-082 

0.004 

1    360 

1  .356 

1.665 

46055 

2 

3 

0 

5.3 

0   256 

0   084 

0.004 

1    240 

1  .236 

1  .545 

46056 

2 

3 

0 

13  0 

0   039 

0.006 

0.066 

0.810 

0.744 

2.360 

46070 

2 

3 

0 

24.0 

0,050 

0.003 

0.152 

1.110 

0.95B 

1  .670 

46074 

2 

3 

0 

20.7 

2.6 

0.094 

0.005 

0.730 

2.240 

1  .510 

4.070 

46378 

2 

3 

0 

7.B 

1  .O 

a.  mo 

0.003 

0.026 

0  910 

0.884 

1.730 

24,0 

2   6 

0   920 

0.  145 

0.730 

3.100 

2.950 

7.440 

4.6 

1    B 

0,353 

0.073 

0.209 

1  .439 

1.229 

4.981 

0.0 

1.0 

0.039 

0.003 

0.004 

0.530 

0.3S4 

1  .545 

NO  OF  SAMPLES 


27 


(  C  0  N  T  0  > 


SAMPLE     1 N FORMAT [OH    SVSTBI 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BiS I  US 


B.O.W./    SITE:     CANAGAGIGUE    CREEK 

SAMPLE    POINT:     WATERLOO ■ WE L LI NGTON    COUNTY     LINE    AG-4 

STATION    TYPE:     RIVER 


29 

6 

SAMP    OTE    HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FILTERED 

SUSP. 

t>Y    MO    YR    LMT 

DIST 

BRG    PEPTH 

N02    +N03 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

01  04   78    1200 

.3 

5.380 

140,0 

03    04    78    135S 

: 

1 .363 

52.0 

05    04    78     1540 

■ 

5.330 

3B7.0 

.3 

5.500 

334.0 

06    04    78    1230 

.3 

5    9  50 

'59.0 

.3 

6.000 

141  .0 

07    04     78    1340 

1 

4.900 

503.  Q 

.3 

5.000 

535.0 

1830 

.3 

2.350 

94  1  . 0 

2130 

.3 

4.100 

541  .0 

09    04    78     1625 

.3 

5.200 

184.0 

< 

5,  150 

183.0 

11     04    78    1030 

.a 

3.000 

257.0 

1610 

.a 

3     IOC 

482  .  0 

12   04    7B    1115 

.": 

4 .  030 

I  I  5  .  0 

i 

3.850 

7  I  .0 

1: 6 1 5 

.3 

3.430 

344.0 

1900 

.3 

2.850 

502.0 

14    04    78    1410 

.3 

4.630 

17.0 

17   04    7B    1155 

.3 

4.650 

34.0 

.3 

4  .  450 

7    3 

19   04    78    1310 

: 

0.305 

72.0 

.3 

0.305 

60.0 

11    05    7B    1210 

.3 

1  .550 

3.5 

01    06   78    1250 

.3 

0.5SO 

5    3 

20   06   7B    1105 

.3 

I  .8  JO 

18.0 

17    10    78    1325 

.3 

0 .  820 

3  .  9 

MAXIMUM 

6 .  ODD 

941  .0 

AVG   OR 

3E0M    MN     1  '  ■ 

3.543 

225  .  7 

MINI  MUM 

0.305 

3.5 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ERIE 
GRAND    RIVER 


U    T    M:  17    0533100.0    4834575.0    4 

14  16                        56 

CONP.  TURB.          CHLORIDE 

25C  FORMAZIN                  MG/L 

UMHQ5  UNITS 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  524 

STATION    ID:        16-0184-053-02 

STORET    CODE:    02 
003 
01  SO: 

REGION:    02  MILEAGE:       132.70 


380 

47.00 

435 

17.00 

360 

I  40    00 

3S5 

1  1 0 . 00 

3B0 

61  .00 

380 

57.00 

325 

150.00 

325 

130.00 

300 

220.00 

270 

1(10-00 

365 

73.00 

365 

73.00 

240 

140.00 

335 

160.00 

300 

57.00 

305 

48.00 

26S 

1 60 . 00 

235 

1  SO . 00 

370 

13.00 

420 

8.60 

420 

5.40 

355 

49.00 

355 

47.00 

465 

3.  10 

460 

2  .  90 

485 

520 

520 

220.00 

358 

85.69 

235 

2.90 

208 

47 

TOTAL 

ORGANIC 

IRON 

C   AS   C 

MG/L 

MG/L 

3.600 

1  .600 

18.000 

4    4 

7.600 

3.9 

3.9 

3.9 

12.750 

3.6 

1  2 . 000 

3.5 

23.060 

4    2 

52.000 

4.0 

5.750 

3.7 

3.150 

3.5 

1 1 . 000 

4.6 

15.000 

4.7 

3.600 

4  .2 

2.600 

4  .0 

17.000 

4.4 

20.500 

5.0 

0.860 

3.B 

3.B 

3.B 

4.000 

5.6 

3.700 

5.4 

0.  160 

B.4 

0.  ISO 

9.0 

9.0 

9.0 

23.000 

9.0 

8.953 

4.9 

0.150 

3.5 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


GRAND    RLWEfi 

CONC    ROAD    NO    13    NW  OF    MARSVILLE    GR- 

RIVER 


STATION     10:        1 6 ■ 01 B4- 067 -02 


SAMP    DTE    HOUR      STN       STN    SAMP      PJ 
DY    MO    YR    LMT  OIST    BRG    DEP'M 

FEET  MTRS 


18    04    7B 

1  145 

a 

24    04    7B 

1050 

.3 

03   05    7B 

1150 

.3 

08    05    78 

1130 

.3 

16    05    7B 

1  130 

.3 

23    05    7B 

1530 

.  > 

29   OS    78 

1115 

.3 

05    06    78 

1130 

.3 

1  2    06    78 

1135 

.3 

19    06    78 

11-25 

.3 

20    06    78 

1345 

-3 

26    06    78 

1450 

.3 

04    07    78 

1203 

1 

10    07    78 

1310 

.3 

17   07    78 

13  25 

.3 

24.  07    79 

1330 

.3 

31     07    78 

1335 

.3 

08    08    78 

1140 

.3 

14    08    78 

1205 

3 

21     OB    78 

121Q 

.3 

28    08    7  8 

1210 

.3 

05    09    7B 

1203 

.3 

11    09    76 

1233 

3 

IB    09    7B 

1245 

.3 

25    09    78 

1213 

.3 

02    10    78 

1445 

■3 

10    10    7fl 

1212 

.3 

16    10    78 

1  220 

3 

23    10   78 

1145 

.3 

30    10   78 

1240 

.3 

21     11    78 

1115 

-3 

11     12    78 

1 350' 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR    C 

MINIMUM 

934 

901 

SAMPLE 

SCO 

NO 

39236 

3 

39255 

8 

39261 

6 

39270 

G 

39351 

6 

39352 

6 

39354 

6 

39356 

6 

39358 

5   9 

39360 

9  5 

39-195 

7 

39362 

5   9 

39364 

5    9 

39366 

5    9 

39366 

5    9 

39370 

5    9 

39372 

a 

3S374 

9 

3S37.-. 

6  a 

3S37B 

8 

393B0 

B 

39362 

8 

39384 

a 

39386 

8 

39338 

8 

39390 

8 

39392 

S 

39394 

8 

39396 

a 

39398 

8 

39674 

s 

39732 

6 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ERIE 
GRAND    RJVER 


U    T    M:     17    05584  50.0    4B56600.0    4 


31 


84 


80 

TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER- 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML 


1760. 
14000. 
100. 
130. 
332. 
400. 

32. 
108. 

60. 
292. 
110. 

40. 
200. 
100. 

10. 
200. 

20. 

4400. 

10. 

530. 

30. 

270. 
310. 
|50. 
300. 
60. 
360. 
100. 
500. 
700. 

14000. 

175.- 
10. 


4. 
2. 

6. 

8. 

46. 


2. 
92. 

32. 

36. 
32. 
40. 
IB. 


28- 
136. 

136. 
12. « 
2. 


22. 
8. 


26. 
4. 


10. 

10B. 

12. 

124. 

4. 

20. 

36. 

4. 


16. 
276. 


4            REGION:     02 

805 

3 

HATER 

DISS. 

TEMP. 

02 

OtG    C 

MG/L 

6.0 

10.0 

7.0 

10.8 

9.0 

11.0 

9    0 

11.2 

10    0 

110 

20.0 

11.5 

22.0 

8.9 

15.0 

9.7 

21  .0 

11.6 

10    5 

10.6 

23.0 

11.4 

24.0 

10.8 

18.0 

7.9 

21  .5 

9.2 

23.0 

9.5 

23.0 

9.6 

23.0 

10.  1 

21  .5 

7.7 

24.0 

9.0 

19.0 

10.0 

18.0 

7.8 

19    0 

9.0 

19.3 

9.B 

12.0 

11.0 

12.5 

11.4 

14.0 

12.  2 

1  1  .0 

11.4 

8.5 

11  .6 

9.0 

11  .2 

7.3 

12.4 

1  .0 

13.2 

0.5 

12.6 

24.0 

13.2 

15.3 

10.5 

STORET    CODE: 

02 

003 

QI50 

MILEAGE: 

151 .50 

1 

33 

34 

-DAY 

TOTAL 

Ft  LTERED 

eoD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

0.4 

0.025 

0.015 

0.2 

0.02  5 

0.010 

1  .4 

0.018 

0.003 

0.2 

0.013 

0  .  002 

O.B 

0.03  2 

0.002 

1  .2 

0.02  4 

0  . 0:05 

1  .8 

0.02  5 

0.003 

0.8 

0.020 

0 .  003 

0.6 

0.021 

0.001 

1  .2 

0.021 

0.001 

1.0 

0.023 

cool 

0.6 

0.020 

0.002 

1     6 

0.02  4 

0.001 L 

1  .0 

0.02  1 

0.001L 

1  .0 

0  .  054 

0.013 

5.0 

0.025 

0.001 

1  .4 

0.023 

0    001L 

0.5 

0    020 

0.001 

0.8 

0.01  7 

0.002 

0.2 

0.016 

0 .  001 

0.8 

0.020 

0.001 

0.4 

0.015 

0.002 

0.4 

0.016 

O.OOl 

0.4 

0.014 

0    002 

Q.4 

0.014 

0.001 

Q.4 

0.010 

0.001 

0.2 

0    007 

0,001 

0.2 

0.008 

0 .  001 

1  .0 

0.008 

0.001 

0.4 

0.00  9 

0  .  001 

0.6 

0.015 

0.001L 

0.2 

0.015 

0.001 

5.0 

0  .05  4 

0.015 

0.8 

0.019 

0.003D 

0.2 

0.00  7 

o.ooi 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  H    T  D 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


SAMP  DTE  HOUR 
OT  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   Pj 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


18   04 

7B 

1145 

.3 

24    04 

7B 

1050 

.3 

03    05 

76 

1  160 

.3 

08    05 

78 

1130 

.3 

16    05 

78 

1  130 

.3 

23    05 

78 

1530 

.3 

29    05 

7D 

1115 

.3 

05    06 

7B 

1130 

.3 

13   06 

7  8 

1135 

.3 

19   0$ 

78 

1  125 

.3 

20    06 

78 

1345 

.3 

26   06 

78 

1450 

,3 

04    07 

7B 

1203 

.3 

10    07 

7  8 

1310 

.3 

17    07 

78 

1325 

.3 

24    07 

76 

1330 

.3 

31    07 

78 

1335 

.3 

06    OB 

7a 

1140 

.3 

14    06 

78 

1205 

.3 

21     OB 

78 

1210 

.3 

26    OB 

70 

1210 

.3 

05    09 

78 

1203 

.3 

1  1     09 

78 

1233 

.3 

18    09 

78 

1245 

,3 

25    09 

78 

1213 

.3 

OS    10 

70 

1445 

.3 

10    10 

78 

1212 

.3 

16    10 

78 

1220 

■    .3 

23     10 

78 

1145 

.3 

30    10 

78 

1240 

.3 

31     11 

78 

1  1  15 

.3 

11     12 

78 

1350 

.3 

MAX  I M UM 

AVG    OR    GEOM    MN     [  M 

M 1 N I  MUM 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

Fl LTERED 

TOTAL 

FILTEREO 

FILTEHCD 

INRONC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS- 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02 "  N 

►103 -N 

H 

ORGNC      N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIOS 

MG/L 

mgA 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.064 

0.390 

0.010 

D.850 

0.924 

0.326 

1  .250 

234,0 

S.  4 

0.032 

0.580 

0.010 

D.845 

0.807 

0,518 

1  .435 

249,0 

3.  1 

0.016 

0.570 

0.009 

0,535 

0.560 

0    554 

1.114 

261  .0 

1  ,  4 

0.022 

0.610 

0 .  008 

0.605 

0-635 

0.588 

1  .223 

276,0 

1.8 

2  74 

0.024 

0.900 

0.010 

0.655 

0.689 

0.B76 

1     565 

276,0 

6.0 

370 

0.046 

0.820 

0.008 

0.  165 

0.219 

0.774 

0.993 

261  ,0 

3.2 

0.054 

0.88 

0.009 

0.  140 

0.203 

0-B26 

1  .029 

279 

3.7 

0.044 

0.760 

0-006 

0    140 

0.190 

0.7  16 

D.906 

256,0 

2.9 

0.036 

0.770 

0-004 

0.065 

0.  105 

0.7  34 

0.839 

232    0 

4.  1 

0.020 

0.750 

0.004 

0.070 

0.  094 

0.730 

0    824 

262,0 

2.3 

0.020 

0.920 

0.002 

0.015 

0.037 

0.900 

0.937 

255.0 

3.2 

0    014 

0.680 

0.003 

0.010 

0.  027 

0  -  666 

0.593 

189.0 

3,6 

0.026 

0 .  900 

0.002 

0,010 

0    033 

0.874 

0.912 

172,0 

6.0 

0.030 

0.710 

0.002 

0.O10 

0.  042 

0 .  600 

0,7  22 

141  .0 

4.B 

0.054 

1  .  470 

0.002 

0.028 

0.084 

I  .416 

1  .  500 

1  35 . 0 

B.5 

0.014 

0.730 

0 .  004 

0.0I6 

0.034 

0-716 

0.750 

134.0 

4    3 

0,034 

0.810 

0.002 

o.ooa 

0.  044 

0.77E 

0.820 

131  .0 

3.6 

0.024 

0.620 

O.Q03 

0.005L 

0.032 

O.S'16 

0.628 

133.0 

3.3 

0    026 

0.640 

0.002 

o.oost. 

0.033 

0.614 

0.647 

130.0 

3.3 

0.032 

0.520 

0.00  3 

0.005L 

0.040 

0.468 

0.528 

157.0 

2    0 

0    024 

0    680 

0.002 

O.OIO 

0 .  036 

0.656 

0.692 

152,0 

2.  1 

0,026 

0,270 

0.003 

o.oio 

0    039 

0.244 

0    283 

160,0 

1  .2 

0,  008 

0.620 

0.001 

0.005 

0.  014 

0.612 

0.626 

191  ,0 

19.0 

0,010 

0.670 

0.002 

0.015 

0.027 

0-660 

0.687 

234.0 

2.7 

0    008 

O.BaO 

0.008 

0    445 

0.461 

0.872 

1  .333 

350.  a— 
2  72    <f* 

2.5 

0.006 

0.800 

0,003 

0.015 

0    024 

0.794 

0,816 

1  ,E 

0.024 

0.700 

0.006 

0.360 

0.390 

0.676 

1  .066 

345.0 

0.6 

0,006 

0.690 

0.003 

0.070 

0.079 

0-604 

D.763 

336.0 

0.5 

335 

0,006 

0.530 

0.002 

0.070 

0.078 

0-524 

0.602 

277.0 

0.6 

276 

0.007 

0.710 

0-004 

0.  105 

0.116 

0.703 

0.B19 

366    0 

0.7 

365 

0.01  1 

0.770 

0.004 

0.410 

0.425 

0.759 

T  .  1B4 

355.0 

3.0 

352 

0.016 

0.670 

0.005 

0.565 

0.586 

0.654 

1  .240 

356.0 

3.0 

353 

0.064 

1  .470 

0.010 

0.S50 

0.924 

1  .416 

1  .565 

366,0 

19.0 

365 

0.025 

0.719 

0.005 

0 . I960 

0.225 

0 .  695 

0.920 

236.2 

3.6 

318 

0.  006 

0.270 

0.001 

0.005 

0.014 

0.244 

D.283 

130.0 

O.B 

270 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP     3TE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

TEET  MTRS 


18 

04 

78 

1145 

24 

04 

76 

1050 

03 

05 

7  8 

1150 

08 

05 

78 

1130 

16 

05 

76 

1130 

23 

05 

78 

1530 

29 

OS 

78 

1115 

05 

06 

78 

1  130 

12 

06 

78 

1135 

19 

06 

78 

1135 

20 

06 

78 

1345 

107 

14 

16 

56 

59 

95 

52 

CALCUL 

COHO 

TUPS. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

D-SOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

PH   8,  3 

AT     LAB 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

226 

350 

4.40 

5.3 

13.5 

246 

380 

2.  10 

6.7 

260 

400 

1  .30 

8.1 

4  30 

1  .00 

10.5 

20.5 

415 

2.90 

7.7 

18. 5 

397 

1  .60 

7.9 

15.5 

425 

1  .  1 

9.  1 

15.0 

390 

1  .40 

8-7 

15.0 

350 

1  .40 

9-2 

17.0 

400 

1.50 

9,6 

20.0 

353 

390 

2.00 

9.9 

18.5 

AT     LA6 


208 

76 

TOTAL 

CALCUL 

IRON 

HARDNESS 

MG/L 

MG/L 

26    06 

78 

1450 

.3 

285 

1  .90 

4    8 

9.5 

04    07 

78 

1203 

.3 

255 

2.90 

4     1 

9.0 

1D    07 

78 

1310 

.3 

2l  C 

3    90 

2.8 

6.5 

17    07 

78 

1325 

,3 

195 

3    00 

3    3 

6    0 

24    07 

78 

1330 

,3 

200 

3,70 

3.5 

7,5 

31     07 

78 

1335 

.3 

195 

2,20 

4.3 

9.0 

OB   08 

78 

1  140 

.3 

200 

1     90 

4.5 

9    0 

14    OS 

78 

1205 

.3 

195 

2    40 

4.9 

9    0 

31     OS 

78 

1210 

.3 

230 

1  .60 

5.5 

1  1     0 

28    0£ 

78 

1210 

.3 

230 

3.20 

6.7 

13    0 

05    00 

76 

1203 

.3 

245 

1  .50 

e.o 

17    5 

11     OS 

78 

1233 

.3 

265 

1  .20 

7.5 

16    5 

18    Oil 

76 

1245 

,3 

355 

1.E0 

16.0 

32    0 

25   Oil 

78 

1313 

.3 

475 

1  .40 

9.7 

80    0 

02     10 

78 

1445 

.3 

415 

1.10 

9.3 

52    0 

10    10 

78 

1212 

.3 

520 

1.10 

9.9 

16    10 

78 

1320 

,3 

460 

1  .30 

9    7 

48.0 

23    Hi 

78 

1145 

.3 

440 

1.10 

10,0 

30    10 

78 

1240 

.3 

520 

1  .90 

14,5 

31     11 

78 

1115 

.3 

520 

1  .60 

10.5 

Si  .0 

1 1    i:i 

78 

1350 

.3 

540 

1.90 

11.0 

MAXIMUM 

260 

540 

4.40 

16,0 

80,  0 

AVG  OR 

GEOM   MN     ( - ) 

246 

352 

1     97 

?.S 

20.8 

MINIMUM 

226 

195 

1  .00 

2.8 

6.0 

224 

8.40 

0.120 

270.0 

224 

8,40 

0.120 

270.0 

224 

8.40 

0.120 

370.0 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DT£    HOUR       STN       STN    SAMP       Pd 
DY    Ml)    Vfl    LMT         DIST    8RG    DEPTH 
F££T  MTRS 


16 

OS 

78 

1  130 

23 

O'j 

76 

1530 

29 

05 

78 

1115 

05 

Oi 

7B 

1130 

12 

OS 

78 

1  135 

19 

05 

78 

1125 

20 

05 

78 

134  5 

26 

OS 

76 

1450 

04 

07 

76 

1203 

10 

07 

78 

1310 

17 

07 

78 

1325 

24 

07 

78 

1330 

31 

07 

78 

1335 

OS 

08 

78 

1  140 

14 

08 

78 

1205 

21 

08 

78 

1210 

26 

CO 

78 

1210 

05 

09 

78 

1203 

t  S 

C9 

78 

1233 

IB 

C9 

78 

1245 

25 

C9 

78 

1213 

OS 

10 

78 

1445 

10 

10 

78 

1212 

16 

10 

78 

1320 

33 

10 

76 

1  145 

30 

10 

78 

1240 

21 

11 

78 

11  15 

1  1 

12 

78 

1350 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


.3 

,3 
,3 
.3 
.3 
.* 
.3 
.3 


73 

74 

68 

47 

TOTAL 

TOT,     MAG 

COLOUR 

ORGANIC 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

C    AS    C 

MG/L 

MG/L 

UNI  TS 

MG/L 

13. 
15, 
12.6 
12. 

11.1 

1 1  1 

10. 
S.B 
9. 

10.4 
9.6 
9.  1 
7.2 
7-0 
8. 
7.5 
7.5 
7.4 
8.4 

15.0 

13.5 

13. 5 

14. 

14. 

14. 

14. 

14. 


41 
COO 


31 
45 
37 
69 
31 
21 
31 
32 
33 
19 
28 
48 
26 
27 
39 
45 
40 
35 
42 
30 


50 
50 
50 
50 


(  C  0  N  T  0  I 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  •  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE:  GBANQ  RIVER 

SAMPLE  POINT;  CONC  ROAD  NO  13  NW  OF  MARSVULE  GR-3 

STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  HO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 

DI5T  aRG  DEPTH 
CEET       MTRS 


TOTAL   TOT.  MAG 
CALCIUM     NESIUM 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  5TREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 

CRAND  RIVER 


U    T    M:     17    05S845Q.0    4856600.0    4 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  526 

STATION    ID:       16 -01 84-067 • 0! 

STORET    CODE!    02 
003 
01  50 

REGION:     02  MILEAGE:        151.50 


68  47 

COLOUR  ORGANIC 

KAZEN  C    AS    C 

UMTS  MG/L 


41 

COO 


MAXIMUM 

76.00 

19.50 

AVG    OR    GEOM   MN     (») 

76.00 

19.50 

MINIMUM 

76.00 

19.50 

NO    OF    SAMPLES 


16. 

59 

11.0 

36 

7.0 

19 

28 


B    O.W    /    SITE:     GRAND    RIVER 

SAMPLE    POINT:    AT    BRIDGE    WEST    OF    KI NTERBOURNE   UL21 

STATION    TYPE:     RIVER 


SAMP    OTE    HOUR      STN       STN    SAMP      PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


03   04 

78 

1040 

.3 

04    04 

78 

0S20 

.3 

05   04 

'■'£ 

OB  20 

.3 

06    04 

78 

0605 
1440 

.3 

.3 

07    04 

7a 

0B45 

.3 

12    04 

78 

1220 

.3 

13   04 

78 

1315 

.3 

14    04 

7B 

1450 

.3 

17    04 

7B 

1255 

.3 

11     OS 

78 

1310 

.3 

01     06 

78 

1200 

.3 

18    07 

76 

1125 

.3 

11    09 

7B 

1410 

.3 

18    09 

78 

1600 

.3 

17    10 

78 

1415 

.3 

23    10 

78 

1530 

.3 

MAX  I  HUM 

AVG    OR    £ 

I*) 

MINIMUM 

934 

SAMPLE 
NO 


46625 
46E28 
4683  I 
46634 
46037 
46B3B 
46033 
46038 
46044 
4604B 
46057 
46069 
46090 
46191 
46650 
46379 
46385 


901 
SCD 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ERIE 
GRAND    RIVER 


U    T    M:     17    0542300-0    4822875.0    4 


STATION    ID:        16-0164-069-02 

STORET   CODE:    02 
003 
0150 

ION:     02  MILEAGE:        122.10 


B05 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.0 
1  .6 
2.0 
2.0 
2.5 


2 

5 

5 

0 

13 

0 

20 

0 

22 

0 

23 

0 

9 

0 

11 

0 

;:a 

0 

7 

6 

0 

0 

1 

5 -DAY 

600 

MG/L 


0.5 
0.2 
I  .2 
0.6 
0.4 


0.6 
0.2 


33 
TOTAL 
p 
MG/L 

0.176 
0.134 
0.  190 
0.  152 
0.  144 
0.240 
0.  170 
0.332 
0.  110 
0.058 
0.033 
0.022 
0 .  040 
0.039 
0.0B9 
0.035 
0.032 

0.332 
0.  117 
0.022 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 


0.063 
0.049 
0.072 
0  064 
0.059 
0  009 
0.05B 
0  .  OJS 
0.023 
0.025 
0.001 
0.003 
0  .001 
0.003 
O.QOB 
0.002 
0.003 

0.0B9 
0.033 
0.001 


19 
FI LTERED 
AMMONIA 
MG/L 


0,2  30 
0.230 
0.250 
0.216 
0  200 
0.26B 
0  .  1  72 
0.144 
0.  126 
0.122 
0 .  006 
0.03B 
0.016 
0.010 
0.036 
0.004 
0.006 

0.290 
0.126 
0.004 


20 
TOTAL 
KJELOAHL 
MG/L 

1  .040 
0-920 
1  .020 
0.920 
0.900 
1  -380 
0.900 
1  .500 
0 .  940 
0.610 
0.610 
0.630 
0.740 
0  630 
0.760 
0.840 
0.660 

I  .500 
0.862 
0    610 


TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 

0.750 
0.690 
0.770 
0.704 
0.700 
1.112 
0-728 
1  .356 
0.81  2 
0.48B 
0.604 
0-592 
0.724 
0.620 
0.724 
0.B36 
0.654 

1  .356 
0.757 
0.486 


23 
TOTAL    N 


MG/L 

5.  190 
4.790 
1  .455 
4.920 
5.  150 
5.  280 
3.230 
3.380 
2.4  40 
2.410 
2. BIO 
1  .680 
1  .495 
1  .OBO 
1  .595 
1  .790 
1  .430 


5.280 
2.949 
1  .  080 


NO    OF    SAMPLES    . 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


03  04 

04  04 

05  04 

06  04 

07  04 

12  04 

13  04 

14  04 

17  04 
11  05 
01  06 

18  07 
11  09 
1B  09 
17  10 
23  10 


78  1040 
78  0820 
78  0620 
78  0805 
1440 
78  0B45 
78  1220 
78  1315 
78  1450 
78  1555 
78  1310 
7a  1200 
78  1125 
7B  1410 
78  1600 
78  1415 
78  1530 


29 

FILTERED 

N02  *N03 

MG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [*) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


4.150 

3.870 
D.435 
4 .  000 
4.250 
3.900 
2.330 
1  .880 
1  .500 


1  . 


!00 


2  .  200 
I  .050 
0.7S5 

0.450 
0.835 
0.950 
0.770 

4.250 
2-066 
0.435 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 


51  . 

45. 

57. 

45. 

50. 

99. 

90. 
244. 

53.0 
12.0 
3.3 
3.7 
11.0 
5.6 
9.3 
2.4 
3.5 

244.0 

46.2 

2.4 


14  16 

CONO.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


415 

15 

00 

434 

13 

oo 

425 

20 

00 

410 

12 

00 

420 

12 

00 

385 

39 

oo 

330 

62 

00 

340 

69 

00 

325 

21 

00 

350 

9 

50 

480 

1 

80 

430 

1 

20 

435 

3B0 

410 

460 

430 

430 

69 

.00 

404 

22 

.96 

325 

I 

.20 

56 

208 

25 

47 

3RIDE 

TOTAL 

PHENOLS 

ORGANIC 

MG/L 

[RON 

C   AS   C 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

1  .500 

1   .OL 

6.1 

1  .  300 

1.0L 

5.6 

1  .900 

1  .OL 

5.3 

1  .200 

2.0 

5.2 

1  .300 

1  ,0 

5.6 

3.350 

1.0L 

4.7 

4.050 

1  .OL 

5.3 

6.750 

1  .OL 

8.0 

1  .200 

1  .OL 

5.7 

1  .OL 

5.7 

0.080 

6.2 

0.040 

8.6 

19.0 

19.5 

16.0 

20.5 

17.0 

20.5 

6.750 

2.0 

6.6 

16.4 

2.061 

1  .1D 

5.6 

16,0 

0.040 

1  .0 

4.7 

221 

225 

229 

215 

249 

238 

SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 

STN 

DIST 

FEET 

STN    SAMP       ftj 

BRG    DEPTH 
MTRS 

TOTAL 

CHROMIUM 

MG/L 

TOTAL 

CO  P  P  E  R 

MG/L 

TOTAL 
LEAD 

MG/L 

TOTAL 

CADMIUM 

MG/L 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

TOTAL 

NICKEL 

MG/L 

03  04 

04  04 

05  04 

06  04 

78     1040 
78    0620 
78    0B20 
78    0B05 
1440 
78    0845 
?B    1220 
78    1315 
76     1450 
78     1255 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

0.003 
0 .  002 
0-  004 
0-003 
.0.004 

0.030L 
0.003L 
O.003L 
0.003L 
0.003L 

O.OOIL 
O.OOIL 
O.OOIL 
O.OOIL 
0 . 00 1 L 

0.012 
0.012 
0.014 
0.095 
0.010 

07    04 

12  04 

13  04 

14  04 
17    04 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 

0.004 

0.006 
0.  006 
0.009 
0.004 
0.004 

0.003L 
0-Q06L 
0 .  006 
0.0031 
0.003L 

O.OOIL 
O.OOIL 
0    OOIL 
0.001  1. 
O.OOIL 

0.024 
0.034 
0.052 
0.016 
0.016 

0.006 

01     06 

7B    1200 

■3 

0.003L 

18    07 
11     09 
18    09 
17    10 
23    10 

7B     1125 
78    1410 
7B    1600 
78    1415 
7B    1530 

.3 

.3 
.3 
.3 

.3 

0.004L 
0.010L 
0    005  L 
0003L 
0.003L 

0    006 
0.008 
0.006 
0.010 

MAXIMUM 

0.004 

0.009 

0.O30 

0.001 

0.095 

0.006 

AVC 

OR    GFOM    MN     1  =•  1 

0 .  004 

0.005 

0.0060 

0.0010 

0.023 

0  .006 

MINIMUM 

0.004 

0.002 

0.003 

0.001 

0.006 

0  .006 

265  235 

TOTAL  TOTAL 

ARSENIC  MERCURY 

MG/L  UG/L 

0.110 

0.050L 

0.050 

0.070 

0.250 

0.060 

0.002     o.oaO 


002 

0.2  50 

002 

0 . 099D 

002 

0 .  050 

MO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


fl.O.tf./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STA1  ION  TYPE 


GRAND    RIVER 

MOUNT    PLEASANT     ST    BRIDGE     IN    BRANTFQRD    GR-II 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MItvOR    BASIN:     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM:     GRAND    RIVER 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE         62 

STATION    ID:        16-0184-076-02 

STORET    COOE:     03 
003 
0150 


U    T    M:     17    0559600.0    4775640.0    4  REGION:     03 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
6*    MO    VR    LHT  BIST    SRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


.3 

.3 
.3 
.3 


934 

sample 


SCD 


03 

O-l 

78 

1535 

04 

04 

78 

1  150 

05 

04 

713 

1130 

06 

04 

78 

1105 

07 

04 

76 

I  055 

12 

04 

7B 

I  540 

13 

Oil 

78 

1605 

17 

Qtt 

78 

1555 

03 

Oil 

76 

1030 

03 

0!. 

78 

1030 

04 

05 

78 

0930 

05 

Oil 

76 

0920 

03 

OR 

78 

1010 

09 

Oil 

7B 

0915 

10 

05 

7a 

1015 

1  1 

0!j 

78 

1005 

12 

05 

70 

1105 

15 

oi; 

73 

1135 

16 

O'i 

78 

1  150 

17 

oa 

73 

1000 

ie 

on 

78 

1125 

19 

Oil 

73 

It  10 

23 

OH 

78 

1010 

23 

Oil 

78 

1045 

26 

0!i 

78 

1330 

29 

OS 

78 

1400 

30 

OS 

73 

1400 

31 

O'i 

76 

1300 

01 

Ofi 

7a 

10  15 

02 

Oil 

78 

1200 

05 

00 

78 

0900 

06 

OB 

78 

i  ioo 

07 

OG 

78 

1D50 

OB 

06 

78 

1050 

09 

M 

7*8 

1  ISO 

12 

on 

76 

1500 

13 

Olj 

7B 

1  100 

14 

01! 

7B 

1450 

15 

Oli 

78 

1150 

16 

O'j 

78 

1500 

19 

Oli 

76 

1550 

20 

O'j 

78 

1150 

31 

O'i 

78 

1100 

32 

013 

78 

1200 

33 

05 

78 

1100 

36 

03 

78 

1000 

37 

OS 

78 

1050 

2B 

05 

78 

1450 

.3 
.3 

.3 
.3 
.3 

.3 


46627 

2 

3 

0 

46S30 

2 

3 

0 

46833 

2 

3 

0 

4  66  35 

2 

3 

0 

4E640 

2 

3 

0 

46035 

2 

3 

0 

46040 

2 

3 

0 

46050 

2 

3 

0 

47200 

2 

3 

0 

47201 

2 

a 

0 

47302 

2 

3 

0 

47203 

3 

3 

0 

47304 

2 

3 

0 

47205 

2 

3 

0 

47306 

3 

3 

0 

47207 

2 

3 

o 

47208 

2 

3 

0 

47309 

2 

3 

0 

47210 

2 

3 

0 

4721  1 

2 

3 

0 

47212 

2 

3 

0 

47213 

2 

3 

0 

47214 

z 

3 

0 

47215 

2 

3 

0 

47216 

2 

3 

0 

4  7319 

2 

3 

0 

47220 

2 

3 

0 

47221 

2 

3 

0 

47222 

2 

3 

0 

47223 

2 

3 

a 

47224 

2 

3 

0 

47225 

2 

3 

0 

47226 

2 

3 

0 

47227 

2 

3 

0 

47228 

2 

3 

0 

47229 

2 

3 

0 

47230 

2 

3 

0 

47331 

2 

3 

0 

47232 

2 

3 

0 

47233 

2 

3 

0 

47234 

2 

3 

0 

47235 

2 

3 

0 

47236 

2 

3 

0 

47237 

2 

3 

0 

4723a 

2 

3 

0 

47339 

2 

3 

0 

47340 

2 

3 

0 

47241 

2 

3 

0 

805     . 

WATER 
TEMP. 
DEG    C 

0.0 
2.2 
S  0 
3   5 


5 -DAY 

SOD 

MG/L 


8.0 
9.0 
9.0 
11  .0 
14.0 
16.0 
18.0 


19 

0 

17 

0 

20 

0 

21 

0 

22 

0 

21 

D 

21 

0 

21 

0 

2  2 

D 

33 
TOTAL 
P 
WG/L 

0.358 
0176 
0,  194 
0  3Q4 
0.386 
0,450 
0  280 
0  073 
0  022 
0.025 
0.  024 
3  022 
0,025 
0.028 
0-029 
0.O28 
3-031 
3.171 
3.  099 
3.080 
3.057 
3.029 
3.044 
3.036 


0.027 
0.0  3S 
0.043 
0-045 
0.044 
0.054 
0.051 
0.04  7 
0.053 
0.053 
0  .  059 
0.074 
0.062 
0.063 
0  .070 
0.061 
0-068 
0  069 
0.081 
0,066 
0.067 
0.066 
0073 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

0.065 
0.072 
0.063 
0.073 
0-067 
0-0'B 
0.076 

0.0:14 

0.005 
0  003 
0.003 
0,001 
0.003 
0  002 
0,0H! 
O  002 
0.001 

o  ooa 

0-004 
0.002 
0.001 
0.001 

O-001 
o.ooi 

0.003 
0   002 

0.001 

0 .  002 
0.0O2 
0.003 
D.0I1 

o.on 

0.013 
0-015 
0.050 
0.073 
0.O25 
0.020 
0.020 


19 
FI LTERED 
AMMONIA 
MG/L 


0.013 
0.003 
0  .  002 
0-002 
0.002 
0.002 
0.002 
0.002 
0-001 


0  326 
0 .  352 
0  2  94 
0  ,  274 
0,2  54 
0,2  38 
0.  1?4 
0.  144 
0.002 
0.003 
0  010 
0.002 
0.014 
0.014 
0.010 
0.026 
0.014 
0.042 
0.016 
0.006 
0.010 
0.018 
0.016 
0.026 
0.040 
0.028 
0.032 
0.026 
0.044 
0.038 
0.046 
0.032 
□  .052 
0.086 
0.048 
0  058 
0.086 
0.032 
0.064 
0.054 
0.016 
0.054 
0,112 
0,020 
0.008 
0.032 
0.024 
0.006 


TOTAL 

KJELDAML 

MG/L 

1  .440 
1  -020 
1-100 
!  .420 
1.260 
1  .  640 
100 
630 
570 
540 
560 
600 
500 
490 
S40 
530 
590 
170 
980 
800 
760 
530 
620 
650 


TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 


0  640 
0.640 
0  730 
0-730 
0  710 
0  640 
0  620 
0-640 
0  640 
0  $10 
0.590 
0  700 
0.620 
0,560 
0  650 
0  550 
0  610 
0  630 
0.720 
0,800 
0  720 
0,710 
0800 


1.114 
0.66B 
0.80  6 
1  .146 
1  .006 
1  .402 
0.92  6 
0.486 
0.56  8 
0  538 
0.550 
0  598 
0  4B6 
0,476 
0,530 
0.5D4 
0,576 
1128 
0-964 
0.794 
0.750 
0.562 
0  604 
0  62  4 


.613 

.608 

.704 

.636 

,672 

.592 

.588 

0.588 

0-554 

0-563 

0.533 

0.614 

0.588 

0.496 

0.596 

0.534 

0.556 

0.518 

0.700 

0.792 

0.63B 

0.68S 

0.794 


23 
TOTAL  N 

MG/L 

3.920 
4.520 
1  .445 
4,920 
4.660 
4.340 
.630 
.030 
.8  70 
.790 
.890 
.980 
,030 
.040 
.920 
.630 
.770 
.350 
.280 
,700 
2.640 
2.530 
2.400 
2.550 

1  .940 
2.020 
2.43D 
2.460 
2.340 
2.520 
3.500 
2-730 
2.790 
2.690 


450 
820 
590 
680 
250 
900 
915 
350 
330 
870 
BIO 
130 


29  06  76 

30  06  78 

03  07  78 

04  07  78 

05  07  7fl 

06  07  78 

07  07  78 
tO  07  78 
tt  07  78 

12  07  78 

13  07  78 

14  07  78 

17  07  78 

18  07  76 

19  07  78 

20  07  78 

21  07  78 

24  07  76 

25  07  78 

26  07  78 

27  07  7B 

28  07  78 

31  07  78 

01  OB  7B 

02  08  78 

03  08  78 

04  OB  78 

07  OB  70 

08  08  78 

09  08  78 

10  08  78 

1 1  08  78 

14  08  78 

15  08  76 

16  08  78 

17  08  78 
IB  08  78 

21  08  78 

22  08  78 

23  06  76 

24  OS  78 

25  08  78 

28  06  76 

29  08  78 

30  08  78 

31  0«  76 
01  09  78 

04  09  79 

05  09  78 

06  09  78 

07  OS  78 
DB  09  78 
1  I  09  78 

12  09  78 

13  OS  78 

14  09  73 

15  05  76 
1B  OS  78 

19  OS  78 

20  OS  78 

21  OS  78 


0900 
0950 
1200 
1  150 
1  150 
1050 
1000 
1  100 
1150 
1100 

1100 

1045 
1300 
1200 
1250 
1050 
1100 
1150 
1350 
1200 
1250 
1200 
1000 
1400 
1100 
1200 
1250 
1350 
1300 
1  1  00 
1  150 
1200 
1250 
1200 
1  100 
I  ISO 
OB50 
1300 
1  ISO 
1100 
1250 
1100 
1200 
1250 
1000 
1  150 
1100 

i  ioo 

1100 
1000 
1050 
1150 
1150 
1000 
1  150 
1200 
1000 
1200 
1150 
1200 
120O 


47242 

2 

3 

0 

47243 

2 

3 

0 

47244 

2 

3 

0 

47245 

2 

3 

0 

47246 

2 

3 

0 

47247 

2 

3 

0 

47348 

2 

3 

0 

47349 

2 

3 

0 

47250 

3 

3 

0 

47251 

2 

3 

0 

47252 

2 

3 

0 

47253 

2 

3 

0 

47254 

2 

3 

0 

47255 

2 

3 

0 

47256 

2 

3 

0 

47257 

2 

3 

0 

47258 

2 

a 

0 

47259 

2 

3 

0 

47260 

2 

3 

0 

47361 

2 

3 

0 

47265 

2 

3 

0 

47263 

2 

3 

0 

47264 

2 

3 

0 

47265 

2 

3 

0 

47266 

3 

a 

0 

47267 

2 

3 

0 

47268 

2 

3 

0 

47269 

2 

3 

0 

47270 

2 

3 

0 

47271 

3 

3 

0 

47272 

2 

3 

0 

47373 

2 

a 

0 

47374 

2 

3 

0 

47275 

2 

3 

0 

47276 

2 

3 

0 

47277 

2 

3 

0 

47278 

2 

3 

0 

47279 

2 

3 

0 

47280 

2 

3 

0 

47281 

2 

3 

0 

47233 

2 

3 

0 

47283 

2 

3 

0 

47284 

2 

3 

0 

472B5 

3 

3 

0 

47266 

1 

3 

0 

47287 

2 

3 

0 

47288 

3 

3 

0 

47289 

2 

3 

0 

47390 

2 

3 

0 

47291 

2 

3 

0 

47292 

2 

3 

0 

47293 

2 

3 

0 

47294 

2 

3 

0 

47395 

2 

3 

0 

47296 

2 

3 

0 

47297 

2 

3 

0 

47298 

2 

3 

0 

47299 

2 

3 

0 

47300 

2 

3 

0 

47301 

2 

3 

0 

47302 

2 

3 

0 

22 

0 

20 

0 

13 

0 

18 

0 

20. 
20 
22. 
24. 
24. 
25. 


23 

0 

21 

0 

21 

0 

23 

0 

33 

0 

33 

0 

22 

0 

35 

0 

25 

0 

24 

0 

22 

0 

21 

0 

22 

0 

22 

D 

23 

0 

23 

0 

21 

0 

2.1 

0 

32 

0 

20 

0 

20 

0 

20 

0 

19 

0 

21 

0 

22 

0 

22 

0 

19 

0 

31 

0 

33 

0 

2.2 

0.070 

0 .  002 

0.052 

0.790 

0,738 

2.020 

1     B 

0.066 

0 .  002 

0.002 

0    790 

0.788 

1  .  160 

1     4 

0.068 

O.0O6 

0    024 

0,680 

0,656 

1  .730 

1  ,0 

0-074 

0 .  004 

0.040 

0.730 

0.690 

3.030 

1     2 

0.O68 

0 .  006 

0.010 

0.530 

0    520 

2.230 

1  .0 

O.OGO 

0.011 

0.058 

0.620 

0,562 

2.250 

1  .4 

0.053 

0.008 

0.052 

0    600 

0.548 

2.200 

2.0 

0,076 

0.002 

0.016 

0    680 

0.664 

1  .730 

1.8 

0.069 

0.001 

0.006 

0    660 

0.654 

1  .690 

1  .6 

0,075 

0.601 

0.008 

0.700 

0.692 

1  .850 

0,042 

Oooi 

0.030 

0    600 

0-S70 

1  .650 

0    046 

0.002 

0.034 

0    680 

0.646 

0.800 

2.0 

0    064 

0.004 

0.016 

0    740 

0.724 

l  .770 

3.0 

0,060 

0.007 

0.014 

0.690 

0-676 

1  .640 

2.0 

0.056 

0    004 

0,  006 

0    750 

0.744 

1  .800 

0.064 

0.002 

0    034 

0    710 

0.676 

1  .860 

0-057 

0  .  003 

0,028 

0    780 

0.753 

1  .830 

1  .4 

0.072 

0.001 

0    010 

0    810 

0.800 

1  -B60 

1  .6 

0.067 

0    001 

0    004 

0    740 

0.736 

1  .770 

1  .8 

0059 

0.001 

0.012 

0    630 

0.61B 

1  -86D 

0.8 

0    069 

0.003 

0.030 

0    640 

0.620 

0.930 

1  .4 

0-082 

0    004 

0.020 

0    650 

0.630 

0.930 

0    8 

0.067 

0    007 

0.014 

0.6E0 

0.636 

2.150 

1  .0 

0.054 

0.OU2 

0.006 

0    540 

0.534 

I  .B70 

0.8 

0.051 

0,003 

0 .  006 

0    EBO 

0.574 

2.060 

0.6 

0.052 

0.005 

0.  046 

0.570 

0.524 

2.  ISO 

0.8 

0.054 

0.OI4 

0.062 

O.5B0 

0.518 

2.0BO 

1.2 

0.290 

0.002 

0.030 

3.  IOO 

3.070 

5.750 

0.6 

0.053 

0-002 

0.016 

0    600 

0.584 

1  .BOO 

0.8 

0.066 

0.  003 

0.040 

0.690 

0.650 

2.030 

1  .0 

0.055 

0 .  002 

0.006 

0.550 

0    544 

1     9B0 

1  ,0 

0.053 

0,004 

0.  010 

0    560 

0.550 

2  .040 

0.4 

0-051 

0 .  005 

0.050 

0.640 

0.590 

1  .770 

1     0 

0.048 

0.004 

0.054 

0.610 

0-556 

1  .740 

0,5 

0.064 

0-005 

0    064 

0.660 

0.596 

1  .740 

0    8 

0.067 

0.015 

0.  110 

0.680 

0.570 

3    030 

0.8 

0.075 

0.014 

0.066 

0.680 

0.614 

l  .980 

to 

0.066 

O.003 

0.020 

0.660 

0    640 

1  .600 

0.6 

0.063 

0    003 

0.O2O 

0.640 

0,620 

1  .660 

1  .0 

0.064 

0.003 

0.024 

0.630 

0.606 

1  .750 

0.6 

0,  064 

0.006 

0.034 

0-640 

0.606 

1  ,090 

O.B 

0,074 

0.013 

0.054 

0.660 

0    606 

1  .890 

6,8 

0,080 

0.015 

0.036 

0.800 

0,764 

2.0S0 

0.6 

0,076 

0.011 

0.024 

0.960 

0.936 

2.310 

1  .0 

0.057 

0.011 

0.034 

0    690 

0.656 

2.290 

1  .0 

0.067 

0.01  1 

0    056 

0    630 

0.574 

2.080 

1  .0 

0.064 

o.on 

0,052 

0,540 

0.488 

1  .890 

1  .0 

0.  061 

0  .  003 

0,022 

0    340 

0.31B 

1.590 

1  .0 

0.049 

0.003 

0,018 

0    470 

0.452 

1.670 

1  .4 

0.062 

0.002 

0,016 

0    500 

0.484 

1  .680 

0.4 

0.059 

0.006 

0    055 

0    450 

0.394 

1  .730 

0.2 

0.088 

0   005 

0,034 

0.500 

0.466 

2.050 

0.6 

0.052 

0.009 

0.030 

0    540 

0.510 

2.170 

1  .0 

0.  120 

0.019 

0.070 

0    800 

0.730 

2.400 

0.8 

0.  099 

0    030 

0.044 

0    690 

0.646 

2.540 

1     4 

0.078 

0.016 

0.020 

0.660 

0.640 

2.430 

2-0 

0.069 

o  oia 

0.024 

0.620 

0.596 

2.440 

1  .6 

0.  1  40 

0.025 

0.070 

0    800 

0.730 

2.200 

2.2 

0.245 

0.046 

0,  1  14 

1  -040 

0.926 

2.390 

2    0 

0.1  oo 

0.030 

0.  166 

1  .  060 

0.894 

2.610 

1  .4 

0.204 

0.009 

0.022 

1260 

1  .238 

4.260 

<  C  0  N  T  D  > 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.*./  SITE:  GRAND  RIVER 

SAMPLE  POINT:  MOUNT  PLEASANT  ST  BR I OGE  IN  BRANTFORD  GR- 

STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PU 
DT  MO  YR  LMT    OlST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


DATE  OF  REPORT   IS  OCT  79   PAGE    52B 
STATION  ID:   I  6-01 84- 076 -01 


22  09 

25  09 

26  09 
2  7  09 

28  09 

29  09 

02  10 

03  10 

04  10 

05  10 

06  10 
09  10 
tO  10 
11  10 
f2  10 
13  10 

16  10 

17  10 

18  10 

19  10 

20  10 

23  10 

24  10 

25  10 

26  10 

27  10 

30  10 

31  10 

01  1  1 

02  11 

03  11 

06  11 

07  11 

08  1  I 

09  1  1 

10  11 

13  11 

14  11 

15  11 

16  11 

17  11 

20  11 

21  1  1 

22  11 

23  11 

24  11 

27  11 

28  11 


78  0950 
78  12 SO 
78  10S0 
7B  0900 
78  1100 
78  1 1 50 
78  1000 
78  1150 
78  1100 
78  1250 
78  1 100 
78  1100 
78  1100 
78  1150 
78  1100 
78  1150 
78  1250 
78  0900 
7B  1050 
78  1100 
78  1150 
78  1100 
76  1150 
78  1100 
78  1200 
78  1100 
78  1100 
78  1 1 00 
78  1O50 
78  1025 
78  0950 
78  1200 
7B  1050 
78  1050 
7B  1100 
7B  1200 
7B  1100 
78  1200 
78  1100 
76  1200 
7B  0900 
78  1100 
78  1100 
78  1100 
78  OSUQ 
78  1100 
78  1100 
78  1 1 00 


riMi"  i  i  ynu     u 

MAJOR    BASIN 

GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR    BASIN 

LAKE    ERIE 

003 

TERM    STREAM 

GRAND 

RIVER 

0150 

ONG  : 

U    T    M:     17 

3559600 

0    477564C 

0    4             REGION:     02 

MILEAGE: 

58.90 

934 

901 

805 

1 

33 

34 

19 

20 

16 

23 

SAMPLE 

SCD 

WATER 

5-DAY 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL    N 

NO 

TEMP. 

80D 

P 

REACT  1 VE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

ORGNC       N 

DEG    C 

MG/ 1. 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

47303 

2    3    0 

16.0 

1  .0 

0.220 

0.030 

0.094 

1  .160 

1  .066 

4.760 

47304 

2   3    0 

17.0 

0.8 

0.085 

0.019 

0.020 

0.680 

0    660 

3  .  980 

47305 

2    3    0 

15.0 

0.4 

0.070 

0.016 

0.014 

0 .  650 

0.63$ 

3.950 

47306 

2   3    0 

15.0 

0.8 

0.  066 

0.019 

0,  014 

0.670 

0.656 

3.720 

47  307 

2   3    0 

13.0 

1  .0 

0.094 

0.048 

0.020 

0    690 

0.670 

3.340 

47308 

2    3    0 

14.0 

0.8 

0.067 

0    014 

0.01B 

0.610 

0.592 

2.960 

47309 

2    3   0 

15.0 

1  .0 

0.065 

0    011 

0.020 

0.670 

0.650 

2.570 

47310 

2   3   0 

15.0 

1  .0 

0.090 

O.OIJB 

0.016 

0    680 

0.664 

2.4  30 

4731  I 

2    3    0 

14.0 

o.e 

0    052 

0  .  006 

0,016 

0    650 

0.634 

2.450 

47312 

2    3    0 

14.0 

0..B 

0.  049 

0.010 

0.052 

0    510 

0    458 

2  ,  460 

47313 

2   3   0 

13.0 

1  .2 

0.070 

0  .  008 

0.026 

0.700 

0.674 

2-500 

47314 

2    3    0 

10.0 

0.6 

0.046 

0.008 

0.020 

0    620 

0.600 

2.8  70 

47315 

2   3    0 

13.0 

0.8 

0.037 

0 .  005 

0.016 

0    550 

0    534 

3.050 

473  I  6 

2   3    0 

14.0 

0.8 

0.045 

0.004 

0.014 

0  560 

0.546 

3.310 

47317 

2    3    0 

14.0 

0.0 

0,046 

0.003 

0  .004 

0.640 

0  .  636 

3.340 

47318 

2    3   0 

13.0 

0.8 

0.046 

0.002 

0.002L 

0.600 

0.598 

3.000 

47319 

2    3    0 

9.0 

0.2 

0.060 

0.  006 

0.003 

0.4S0 

0.452 

2.560 

47320 

2   3    0 

6.0 

1  .0 

0.025 

0.010 

0 .  006 

0.560 

0.554 

2.760 

47321 

2   3   0 

B.O 

1  .2 

0.  034 

0,004 

0.004 

0.5B0 

0.576 

2.7  30 

47322 

2    3    0 

9.0 

0.4 

0.038 

0,005 

0.014 

0.620 

0  .606 

2.920 

47323 

2   3   0 

10.0 

1  .0 

0.072 

0.039 

o.ooe 

0.560 

0.552 

2.660 

47324 

2   3    0 

11.0 

1  .0 

0.044 

0.004 

0,004 

0    640 

0.63  6 

2.690 

47325 

2    3    0 

10.0 

o.e 

0.  048 

0  .  006 

0    006 

0.600 

0.594 

2.600 

47325 

2    3    0 

9.0 

0.8 

0.044 

0  .  006 

0.006 

0.460 

0,454 

2,610 

47327 

2   3    0 

0.0 

0.6 

0.029 

0.007 

0.004 

0    480 

0.476 

2.730 

47328 

2    3    0 

10.0 

0.6 

0.019 

0.007 

0.006 

0    290 

0    284 

2.540 

47323 

2   3   0 

B.O 

0.6 

0.041 

0.014 

0,004 

0    600 

0    596 

2.650 

47330 

2   3   0 

9.0 

0.6 

0.  029 

0.003  " 

0.002L 

0.510 

0    506 

2,460 

47331 

2   3   0 

9.0 

0.  030 

0.003 

0.002L 

0.530 

0.528 

2.680 

47332 

2   3    0 

8.0 

0.8 

0.  032 

0.007 

0.008 

0    540 

0.532 

2.790 

47333 

2    3    0 

9.0 

D.4 

0.035 

0.006 

0.010 

0.540 

0.530 

2.790 

47334 

2   3    0 

10.0 

0.8 

0.046 

0  .  007 

0.007 

0    630 

0.623 

2.  780 

47335 

2   3    0 

8.0 

1  .2 

0.031 

0  .  009 

0  .  028 

0    570 

0.542 

2.720 

47336 

2   3   0 

8.0 

O.B 

0.034 

O.OOB 

0.009 

0    530 

D.521 

2.930 

47337 

2   3    0 

6.0 

2.2 

0.039 

0  ,  007 

0    004 

0    550 

0.54  6 

2.950 

47338 

2    3    0 

9,0 

O.B 

0.034 

0.005 

0.004 

0    570 

0.566 

2.8  20 

47339 

2    3    0 

6.0 

0.6 

0.076 

0.022 

0.017 

0.620 

0.603 

3.  1  70 

47340 

2    3    0 

10.0 

0.6 

0.070 

0.017 

0.019 

0    640 

0.621 

3.140 

47341 

2    3    0 

7    0 

0.6 

0.086 

0.022 

0.023 

0.680 

0.65  7 

3.430 

47342 

2   3    0 

6.0 

0   6 

0.055 

0.020 

0.038 

0.550 

0.512 

3.  150 

47343 

2    3   0 

5.0 

0.2 

0.044 

0.026 

0.017 

0.550 

0.533 

3 .  1  00 

47344 

2   3   0 

4.0 

1  .2 

0.064 

0.023 

0.112 

0.720 

0.60B 

2.970 

47345 

2    3    0 

2.0 

0.8 

0.056 

0.017 

0 .  085 

0.650 

0.565 

3.330 

47346 

2   3  0 

2.0 

0.6 

0.091 

0.020 

0.153 

0.750 

0.597 

3.640 

47347 

2   3   0 

2.0 

1  .0 

0.  053 

0.023 

0.248 

0.740 

0.492 

3.490 

47348 

2   3    0 

5.6 

1  .6 

0.069 

0    025 

0.274 

O.BSO 

0.576 

3.400 

47349 

2   3    0 

0.0 

2.0 

0.088 

0.027 

0.  183 

0,920 

0.737 

4.220 

47350 

2    3    0 

0.1 

2.2 

0.  178 

0,024 

0.223 

1     260 

1  .037 

4.910 

29    11 

78 

1  100 

.3 

30    11 

78 

1150 

.3 

01    12 

7B 

1100 

.3 

04    12 

78 

1  150 

.3 

OS    12 

78 

1  050 

.3 

06    12 

78 

0950 

.3 

07    12 

78 

1  100 

.3 

06     12 

78 

1050 

.3 

11     12 

78 

0900 

.3 

12     12 

78 

1  150 

.3 

13     12 

7B 

1050 

.3 

14     12 

7B 

1050 

.3 

15    12 

76 

1050 

.3 

18    12 

76 

1  100 

.3 

19    12 

78 

0950 

.  3 

20    12 

78 

1050 

.3 

21     12 

78 

1100 

.3 

22    12 

78 

11  50 

.3 

25     12 

78 

1350 

.3 

26    12 

78 

1  150 

.3 

27    12 

7a 

1150 

,3 

28    12 

78 

1150 

.3 

29    12 

7B 

1  100 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM   Ml 

1  -  i 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


03 

04 

7B 

1535 

04 

04 

78 

iiso 

OB 

04 

7B 

1130 

06 

04 

78 

1  105 

07 

04 

78 

1D55 

12 

04 

78 

1540 

13 

04 

78 

1605 

17 

04 

78 

1555 

02 

05 

78 

1030 

03 

05 

78 

1030 

04 

05 

78 

0930 

05 

05 

78 

0920 

08 

05 

7B 

1010 

09 

05 

78 

0945 

10 

05 

78 

1015 

11 

05 

78 

1005 

1! 

05 

78 

1105 

15 

05 

7B 

1135 

18 

05 

7B 

1  150 

17 

05 

78 

1000 

18 

05 

78 

1125 

19 

05 

78 

1110 

aa 

OS 

78 

1010 

33 

05 

78 

1045 

26 

OS 

78 

1330 

29 

06 

78 

1400 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


47351 

2    3    0 

47352 

2    3    0 

47353 

2    3    0 

47354 

2    3    0 

47255 

2    3    0 

47356 

2    3    0 

47357 

2    3    0 

47358 

2    3    0 

47359 

2    3    0 

47360 

2    3    0 

47361 

2   3    0 

47362 

2    3    0 

47363 

2    3    0 

47364 

2  3    0 

47365 

2    3    0 

47366 

2    3    0 

47367 

2   3    0 

4736B 

2    3    0 

47369 

2    3    0 

47370 

2    3    0 

47371 

2    3    0 

47372 

2   3    0 

47373 

2    3    0 

FILTERED 

N05  +N03 

MG/L 

1  ,480 


3  500 
0.345 
3.500 
3.400 
2.700 
2.580 
2.400 
2.300 
2.250 
2.330 
2.380 
2.530 
2.550 
2.380 
2.150 
2.  18D 
2.180 
2.300 
1  .800 
1.B80 
1  .950 
1  .7B0 
1  .900 
3.150 
1  .300 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 


88.0 


155.0 

209.0 

249.0 

184,0 

17.0 

2.7 

1  .8 

2.8 

2.8 

3.1 

3.4 

3.5 

3.6 

a. 9 

76.0 
62.0 
40.0 
13.0 

8.4 


2.4 
4.2 


0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
0.2 
0.3 


0.0 
0.0 
0.1 


26.0 
12.4 
0.0 


COND. 

250 

UMHOS 

373 
398 
430 
410 
395 
345 
345 
435 
560 
570 
580 
590 
580 
5B0 
580 
5B0 
590 
475 
485 
475 
530 
550 
560 
560 


TURB 

FORMAZIN 

UNITS 

52.00 

28.00 

33.00 

44.00 

78.00 

130. 00 

80  ..00 

12.00 

2.70 

2.30 

a.  50 

2.60 
2.40 

a.  so 

3.60 
3,20 
1  .70 
20-00 
5.70 
4.  BO 
2.20 
1  .90 
3.80 


0.080 
0.088 
0.071 
0-054 
O.  100 
0 .  1  26 
0  095 
0.084 
0.066 
0.067 
0.078 
0.0B1 
0.05B 
0.065 
0.052 
0.073 
0.085 
0.068 
0.084 
0.094 
0.078 


0.450 
0-076 
0.019 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


0.030 
0.034 
0.035 
0.031 
0.032 
0  .  030 
0  .  03 1 
0.032 
0.027 
0.027 
0.030 
0 .  010 
0  029 
0,031 
0.029 
0-038 
0  . 0.39 
0.038 
0.036 
0.035 
0.031 


0.09B 
0.014 
0.001 

178 

208 
TOTAL 
IRON 

MG/L 


5.300 
2  .  700 
2.700 
3.000 

5  .  000 
10.200 

6  250 


O'JO 
090 
070 
090 

oao 

150 
140 


0.  110 
O.OBO 
1  ,440 
0,640 
0.340 
0.260 
0.  150 


318 

430 
3  20 
324 
333 
333 
284 
236 
2  34 
332 
410 
384 
350 
392 
356 
560 
670 
510 
390 
390 
390 


0.670 

0.086D 

0.002 


1  .OL 


1  .0 
1  .OL 
1  .OL 
1  .OL 
1  .OL 
1  .0 
1  .OL 


0.980 
1  .100 
0.940 

0  670 

i  .010 

1  ioo 

0.960 
0.910 
0.770 
0.910 
0.980 
0.920 
0  830 


1  020 

0  820 

1  .  170 
1  .290 
1.110 
0.970 
1.110 
0.960 


3  100 

0.734 
0.290 

177 

47 
ORGANIC 
C  AS  C 
MG/L 


5.1 


580 


4.5 
4.4 
4.6 
4.8 
4.B 
6.8 
6.6 
6.3 
5.4 
5.3 
5.4 
5.6 
5.6 
5.5 


0.662 
0.670 
0.620 
0.546 
0.677 
0.767 
0.67  6 
0.62  4 
0.536 
0.578 
0.570 
0.53  6 
0.48  0 
0.628 
0.464 
0.610 
0.62  0 
0.600 
0.S80 
0.720 
0.570 


3  070 
0.64  8 
0.284 

177 

265 
TOTAL 

ARSENIC 
MG/L 


4.460 
4.2  50 
4.090 
3.820 
3.810 
4.050 
4.410 
4.560 
4.5  20 
4.610 
4.630 
4,  120 
3.930 
3.970 
4.020 
4  .470 
4  .440 
4.  160 
3.8  30 
4.060 
4.010 


5.750 
2.734 
0.800 

1  76 

235 

TOTAL 

MERCURY 
UG/L 

0. 050L 

0.950 
0.110 
0.130 
0.040 
0.060 
O.060 


(    C   0    N   T    D    ) 


Sample   jn-ormjtion  system  station  surmtiav   rfpobt       oivco  ..ti.t 

°      iurmitflKT     KEHUHr  RIVES    BASINS  04TE    OF    REPORT       25    OCT    79       P40E 

30    05    78     1400 

02  °6  7a '=°°  3         Ma       !"f       S        in  °130  5-4 

=  S3?S  :  :  ;  >:  S:~  - 

ss?::ss  I  -  H  °:-  « 

12  06  73  1600  3  °        M        2       1-80  °-'«0  4.0 

1-1  06  78  1450  .3        i  So        5  5        *5n  If  "5  «-° 

15  06  ™    «W  J        2030       6'S       670  2'2  <° 

16  06  7B  <500  .3        3  030        7    t  S  fr«  *»» 

19  06  7B  :550 

20  06  78  1 1 50 

21  06  78  I  100 

22  06  78   200 

23  06  78  ' 100 

26  06  78   000 

27  06  78  '050 

28  06  7B   450 

29  06  7e  0900 

30  06  78  (1950 

03  07  78   200 

04  07  7a  *  1 50 

05  07  78   1 50 

06  07  78   050 

07  07  78  "  000 

10  07  7B  '  100 

11  07  78  ■  150 

12  0?  78  1  100 

1 3  07  7e  '  100 

1 4  07  7B  '  045 
17  0  7  78  ^300 
16  0?  78  1200 

19  07  7B   250 

20  07  7B  1  050 

21  07  78  I  tOO 

24  07  7S  13  50 

25  07  78  1350 

26  07  ?e  1200 

27  07  78  l 250 

28  07  78  I  200 
31  07  78  1000 

01  08  7B  1400 

02  08  70  1 100 

03  08  ?B  ^200 

04  08  7B  1250 

07  06  78  i 350 

08  OB  78  1300 

09  08  78  MQO 

10  08  78  i 1 50 

11  Oi  78  1 200 

14  OB  78  1250 

15  08  78  1200 

16  08  7B  i 100 

17  08  7B  f ISO 
16  OB  78  0850 
Si  08  78  1300 
22  08  7@  1 150 


23  08  78  1  00 

24  08  78  1250 

25  08  78  1 i 00 
28  08  78  1*!00 


30  OB  76  KiOO 
3!  08  78  1 i 50 


05  09  70  1  100 

06  09  78  1000 

07  09  78  1050 


11  09  78  1 1 50 


13  09  78  1150 

14  03  78  K!00 


04  10  ?B  1100 

05  10  7B  1250 

06  10  7B  1100 
09  10  78  1 100 


11  10  70  l 150 


26  10  7B  1:00 

27  10  78  1100 

30  10  7B  1100 

31  10  7B  1100 

01  11  78  1050 

02  11  78  1025 

03  11  78  0?i50 


13  11  7B  1100 

14  II  7B  ffeOO 

15  11  7B  1100 


.3 

1  .360 

2.S 

580 

1  .60 

0.110 

.  3 

1  700 

5.8 

600 

1  .  40 

0. 150 

.3 

1.730 

3.0 

660 

1.50 

0.  120 

.3 

1  .630 

2.9 

6S0 

1  .70 

0.060 

.  3 

1  .680 

4.9 

680 

2.20 

0.  170 

.3 

1  BSD 

3.S 

660 

1.70 

0-130 

.3 

S  080 

3.3 

670 

t  .60 

0.110 

:.  3 

2.  150 

7.5 

670 

2.  BO 

0  .  1  50. 

i  3 

2  oeo 

6.1 

700 

1  .80 

0.140 

.3 

4.  1 

690 

49.0 

.  3 

1  .750 

5  8 

660 

44.5 

.3 

2  200 

6  6 

670 

46  0 

.3 

2.030 

6  4 

670 

50.0 

.3 

2  030 

7.6 

660 

48.0 

.3 

0.700 

7.0 

640 

42,5 

.3 

0  290 

8.0 

630 

42.0 

.3 

0  235 

13.0 

620 

42,0 

.3 

1  .  630 

13.0 

640 

47  0 

.3 

1  .530 

13.0 

650 

49.5 

.  3 

1  .150 

9.3 

610 

45.5 

.3 

1  .  100 

8.7 

610 

42.5 

.3 

1  .330 

1  1  0 

600 

46.5 

.3 

1  .230 

14.0 

630 

48.0 

.3 

0.370 

11.0 

630 

50.0 

.3 

1  .050 

14.0 

500 

42.5 

.3 

1  .300 

16.0 

590 

35. S 

.3 

1  700 

14.0 

620 

40  ,5 

.3 

i  .630 

12.0 

620 

43  0 

.3 

1  .600 

13.0 

640 

47.0 

.3 

1  .050 

16,0 

640 

4B.5 

-3 

1  .030 

13.0 

610 

44.5 

.3 

1  .150 

14.0 

620 

45.4 

.3 

1  .250 

15.0 

630 

49.0 

.3 

0.  120 

12.0 

650 

51  .0 

.3 

1  .030 

620 

48.0 

.3 

0.950 

9.4 

590 

47.5 

.3 

1  .050 

10.0 

530 

47.5 

.3 

1  .  150 

9.0 

630 

51  ,0 

.3 

1  .050 

8  9 

620 

52  0 

.3 

1  .  OSO 

14  0 

610 

46  .  5 

,3 

1  033 

10.0 

590 

43.0 

.3 

1  .230 

io.o 

560 

40.5 

.3 

0,260 

11.0 

620 

44  .5 

.3 

0.260 

15.0 

580 

41  .0 

.3 

1  .  500 

12.0 

600 

41  .5 

.3 

1  .330 

9.6 

580 

39.0 

,3 

1  480 

9.9 

580 

38.0 

.3 

1  .  580 

1  1  0 

570 

39.0 

.3 

1  .  500 

12.0 

580 

41.0 

.3 

2.650 

16.0 

600 

44  .0 

.3 

1  .200 

6.  1 

590 

42,5 

.3 

1  330 

580 

41  0 

.3 

1  .430 

13.0 

560 

39.5 

.3 

I  .  4B0 

13.0 

610 

45.5 

.3 

1  .  130 

1  1  .0 

630 

52.0 

.3 

1  .  1  30 

8.6 

620 

SO.O 

.3 

l  .080 

10.0 

E2Q 

49.5 

.3 

1  .350 

13.0 

640 

52.0 

.* 

1  .300 

14.0 

660 

56.0 

.9 

0.940 

10.0 

590 

47.0 

.3 

r  .020 

9.3 

580 

43.0 

;„  X„  ■J  1250       100        630  46  0 

29  08  7B  1250  .3         1  ISO       ,-,    n        £a„  ..     ° 


"■  "u  "■  '=u  -J         1.450       15.0        610  41  n 

04  09  78  1100  ,«        i  2W       ,,  n        5S2  ".    ° 


X!  X;  „    t=U  '3        138°       100        630  47  o 

C-i  09  7B  1150  j        I  stn       id  n        23  * |  ■  ° 


l<    "T  £■  '•■■=  .3        1.530        8.6        690  53  n 

13  09  78  1000  .3         1  son       in  n        «.S  il'S 


.2    ;„  :•  """  '1         1.770       12  0        620  43  0 

15  09  78  1000  1  Run       on  n       SU"  ^'o 

35^5 

30  0 

31  ,5 
30.0 
36.0 
40. 
40. 


1B  09  7B  I20O 
19  09  7B  1  1  50 
SO  09  78  II'OO 

21  09  7B  1200 

22  09  7B  0950 

25  09  78  1250 

26  09  78  1050 

"    °l    Is    °™°  4,050  16,0  650  41     5 

11    2    V    1l0°  3  2.650  21,0  660  44    0 

|f    °9    ™     "5°  -3  2.350  17,0  660  "'I 

03     10    78     IO00  .3  1.900  16.0  660  48 '  0 

03    10    78    1150  .3  1     «n  It    A  KK  ..? 


.3 

1  .  130 

12.0 

5B0 

.3 

1  .250 

10.0 

620 

.3 

1  .230 

13.0 

630 

.3 

1  .250 

10.0 

6  30 

-3 

1  .350 

13,0 

600 

.3- 

1  .600 

15  ,0 

600 

.3 

1  ,  450 

15.0 

610 

.3 

1  .350 

14.0 

625 

.3; 

1  .250 

1  1  .0 

660 

.3 

1  .  200 

S3 

630 

.3 

1  .  1B0 

10,0 

620 

.3 

1  .  280 

10.0 

630 

.3 

1  .650 

14.0 

660 

.3 

1  .530 

8.6 

690 

.3 

1  .600 

30.0 

610 

.3 

1  .850 

20  0 

600 

,3 

1  ,  770 

12,0 

620 

.3 

1  .820 

20.0 

620 

.3 

1  .400 

57.0 

520 

.3 

1  .350 

121  .0 

480 

.3 

1  .550 

79.0 

530 

-3 

3.000 

53.0 

550 

.3 

3.600 

3B.0 

600 

■  3 

3  300 

24.0 

640 

.3 

3  .  300 

18.0 

650 

.3 

3,050 

16.0 

650 

.3 

2,650 

21  .0 

660 

.3 

2.350 

17,0 

660 

.3 

1.900 

16.0 

660 

.3 

1  .750 

MO 

640 

.3 

1  .800 

12.0 

620 

.3 

1  .950 

15.0 

620 

.3: 

1  .800 

1  4  0 

560 

.3 

2.250 

5.3 

630 

.3 

2.500 

8.6 

620 

.3 

2.750 

10.0 

620 

.3 

2.  700 

9.2 

640 

.3 

2,400 

B.9 

660 

.3 

2.100 

7.4 

670 

3 

2.2C0 

2.2 

680 

-3 

2.  ISO 

5.  1 

680 

,3 

2  300 

7.S 

700 

.3 

2.  100 

9.0 

710 

.3 

2.050 

B.5 

730 

.3 

2.000 

13.0 

690 

.3 

2.  ISO 

9  1 

690 

.3 

2.250 

54,  0 

700 

.3 

2.250 

6  6 

700 

3 

2.050 

11.0 

700 

-3 

1  .950 

10  0 

690 

.3 

2.150 

8.0 

700 

.3 

2.250 

15.0 

740 

.3 

2.250 

16,0 

720 

.3 

2.  150 

11.0 

710 

.3 

2.  150 

21.0 

700 

.3 

2.400 

20.0 

710 

.3 

2.400 

10.0 

630 

.3 

2.250 

9,0 

740 

.3 

2.650 

11,0 

760 

■  3 

2.500 

18.0 

720 

•  3 

2.750 

14.0 

700 

43.5 
47.5 
51  .0 


41  . 

45.0 


51  0 
47.0 
45.5 


42.0 
43.0 


43.5 
41,0 
4a  ,5 
44.5 


~Z       ;     '=     •'""  -J  2.250  5.3  630  39    s 

'0     '0    78     1.00  .,  -.50(1  H    «  .,„  S*5 


37.5 


■'      '"     ">        '="  -3  2.750  10    0  620  3S    ■> 

12    10    78    1100  .3  Jinn  a    ->  «.„  -S! 


13  10    70  1150 

16  10    78  1250 

17  10    7B  O^iOO 
10  10    7B  1050 

19  10    78  1100 

20  10    78  1150 

23  10    78  1100 

24  10    7B  1150  .3  2.000  13„  f. 
«  '°   78  HOO                                  .3                  2    ISO                 9    1  o  S-! 


41.0 
45.5 
45.0 
47.0 
48  0 
53,0 
52.0 
52.0 


47.0 
49.0 
54.0 
49  5 
45.5 
48.5 
57,0 


X"     "     '"    ">"''  -3  2.250  16,0  720  50    n 

06  »     '8    1  =  00  .3  J.,50  ,,  J  I™  49'S 

07  11     78    1050  3     «MB  n/*l  Utt.  *l° 

49  | 


08    1  1     78     1C50 

°*     J1     78     l10°  -3  2.400  10.0  630  49 

'0     "     ?8     (SOO  .3  2.250  9    n  WL  5, 

57. 


49.0 
53.0 
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SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


GRAND  RIVER 

MOUNT  PLEASANT  ST  BRIDGE  IN  BRANTFORD  GR-1 

RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
Of    MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


16  11 

78 

1200 

.3 

17  11 

78 

0900 

.3 

ao  1 1 

7a 

1100 

.3 

21  1  1 

7B 

1100 

,3 

22  1  1 

78 

1100 

.3 

23  11 

78 

0900 

.3 

24  11 

78 

1100 

.3 

27  11 

78 

1100 

.3 

28  11 

78 

1100 

:« 

29  11 

7B 

1  100 

.3 

30  11 

78 

1150 

.3 

01  12 

7  8 

1100 

.3 

04  12 

78 

1150 

.3 

05  12 

7B 

1050 

.3 

OS  12 

78 

0950 

.3 

07  12 

78 

1100 

.3 

08  12 

78 

1050 

.3 

11  12 

78 

0900 

.3 

12  12 

78 

1150 

.3 

13  12 

73 

1050 

.3 

14  12 

78 

1050 

.3 

15  12 

78 

1050 

.3 

18  12 

78 

1 100 

.3 

19  12 

78 

0950 

.3 

20  12 

78 

1050 

.3 

21  12 

7B 

1  100 

.3 

22  12 

78 

1  150 

.3 

25  12 

7B 

1350 

.3 

26  12 

7B 

1150 

.3 

27  15 

79 

1150 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR  C 

MINIMUM 

FI  I.TERED 

N02  +N03 

MG/L 

2.600 

2.550 
2.250 

2  .  680 
2.  890 

2 .  750 
2.550 
3.300 
3.650 
3.500 

3.  150 
3.150 
2.950 

2.  BOO 
2.950 
3.450 
3.650 
3.750 
3.700 

3  .  650 
3.20O 

3.  100 

2  950 

3  2C0 
3.  300 
3.  150 
3.050 
2.850 
2.950 
3.050 

3.750 
2.006 
0.  120 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

14.0 

5.0 

15.0 

10.0 

7.0 

5.0 

13.0 

30.0 

108.0 

28.0 

16.0 

9.0 

5.0 

26.0 

26.0 

25.0 

is.o 

1.2.0 
17.0 
19.0 
21  .0 

7.0 
13.0 

7.0 

7.0 
18.0 

7.8 
10.0 

4.8 
13.0 

249,0 

20.7 

1  .8 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ERIE 

GRAND    RIVER 


COND. 
25C 

UKHOS 

700 
720 
660 
670 
S80 
710 
690 
650 
680 
730 
750 
760 
7  90 
920 
740 
670 
660 
710 
710 
720 
690 
720 
740 
750 
810 
815 
820 
722 
725 
730 

920 
633 
345 


16 
TURB 
FORMAZIN 
UNITS 


130.00 

15.89 

1  .40 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


49.5 
55,0 
38.0 
36.0 
40.0 
45.0 
43,5 
33.0 
37.5 


SS. 

5E 
60. 

117. 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  530 

STATION    ID:        16-01 B4-076 -02 

5T0RET    CODE:    02 
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0150 
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208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 
PHENOLS 


ORGANIC 

C  AS  C 

MG/L 


MILEAGE. 

265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 


55.90 

235 

TOTAL 

MERCURY 

UG/L 


42.0 

45,5 

45,0 

49  5 

S3.0 

53.0 

65.0 

68. 0 

74.0 

52.0 

50.0 

49.5 

17.0 

10-200 

46.8 

1  .296 

30.0 

0.070 

6.8 

0.003 

a 

950 

5.0 

0.003 

0 

181D 

4.0 

0.003 

0 

040 

NO  OF  SAMPLES 


221 

225 

229 

215 

249 

238 

SAMP  DTE  HOUR 

STN 

STN 

SAMP   PJ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

DY  MO  YR  LMT 

0!  ST 

BRG 

DEPTH 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

NICKEL 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MC/L 

MG/L 

03  04  78  1535 

.3 

0.009 

0.030L 

0.0011 

0.036 

04  04  78  1150 

.3 

0-005 

0.003L 

0  .  00 1  l. 

0.019 

05  04  78  1130 

.3 

0.004 

0.003L 

0.001 L 

0.021 

06  04  78  1105 

.3 

0.006 

0.003L 

0.001 L 

0.026 

07  04  7B  1055 

.3 

0.010 

o.ooe 

0.001 L 

0.038 

12  04  78  1540 

.3 

0.012 

0.012 

D.003L 

0.001 L 

0.050 

O.OOB 

13 

04 

7B 

1605 

17 

04 

7B 

1555 

IB 

05 

78 

(110 

23 

OS 

78 

1045 

26 

os 

78 

1 33-0 

31 

05 

78 

1300 

07 

06 

78 

1050 

16 

05 

78 

1500 

19 

06 

78 

1550 

20 

06 

78 

1150 

21 

06 

78 

1  100 

22 

06 

78 

1200 

23 

06 

78 

1  100 

26 

06 

7B 

1000 

27 

06 

78 

1050 

28 

06 

7B 

1450 

29 

06 

78 

0900 

30 

06 

78 

0950 

03 

07 

7B 

1200 

04 

07 

78 

1150 

OS 

07 

78 

1  ISO 

08 

07 

78 

1050 

07 

07 

7B 

1000 

10 

07 

78 

1100 

1t 

07 

78 

1150 

12 

07 

78 

1  100 

13 

07 

78 

iioo 

14 

07 

78 

1045 

17 

07 

78 

1300 

18 

07 

78 

1200 

18 

07 

78 

1250 

20 

07 

78 

1050 

21 

07 

7B 

1100 

24 

07 

7B 

t  150 

25 

07 

7B 

1350 

26 

07 

78 

1200 

27 

07 

78 

1250 

28 

07 

78 

1200 

31 

07 

7B 

1000 

01 

08 

78 

1400 

02 

OB 

78 

1100 

03 

08 

78 

1200 

04 

OB 

78 

1250 

07 

08 

7B 

1350 

08 

OS 

7B 

1300 

09 

08 

78 

1100 

10 

OB 

78 

1  150 

11 

03 

7B 

1200 

14 

08 

78 

1250 

15 

OS 

78 

1200 

16 

08 

78 

1100 

t7 

08 

78 

1150 

IB 

OB 

78 

0B50 

21 

OS 

78 

1300 

22 

08 

78 

1150 

23 

08 

78 

1  100 

24 

OS 

78 

1250 

25 

08 

78 

1100 

28 

08 

78 

1200 

29 

OB 

78 

1250 

30 

08 

78 

1000 

.3 
.3 
,3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
i 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


0.008 
0.008 


0 . 003  L 
0.003L 
0.003L 
0  0031 
0  003L 
0 .003L 
0 .003L 
0.003L 
0.003L 
0.OO3L 
0-003L 
0.003L 
0.003L 
0. D03L 
0.003L 
0. 003 L 
0.0Q3L 
0.003L 
0.003L 
0.003L 
0  003L 
0.003L 
0.0D3L 
0.003L 
0.003L 
0.003L 
0.003L 
0.003L 
0.003L 
0.003L 
O.0O3L 
0  .  00  3  L 
0  003  L 
0 . 003  L 
0.003L 
0.0031 
0 . 003L 
0.0031 
0.003L 
0-003L 
0 . 004  L 
0 . 004  L 
0.004L 
0.004L 
0.004L 
0.004L 
0.C04L 
0.004L 
0  004  L 
0  004  L 
0.0C4L 
0.004L 
0-004L 
0.004L 
0.004L 
0.004L 
0.004L 
0.O04L 
0.004L 
0.004L 
0.006L 


0 , 00 1 L 
0.001 L 


0.032 
0.032 


0.005 
0.005 
0.005 
0.005 
0.005 
0.006 
0.  006 
0,  006 
0.006 
0.006 
D.002 
0.002 
0.OO2 
0.002 
0.002 
0.002 
0.002 
0.002 
0.002 
a.  002 
0-002 
0.002 
0.002 
0.002 

a. 002 

0.007 
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STATION  SUMMARY  REPORT 


31 

08 

78 

1  ISO 

01 

OS 

78 

1  100 

04 

09 

78 

1  100 

Bfl 

09 

78 

1100 

06 

09 

78 

1000 

07 

09 

78 

1050 

Gi- 

09 

78 

1150 

ll 

09 

78 

1  150 

12 

09 

78 

1000 

IS 

09 

78 

1150 

11 

09 

78 

1200 

15 

09 

78 

1000 

18 

09 

78 

1200 

19 

09 

76 

1150 

90 

09 

78 

1200 

21 

OS 

7B 

1200 

2S 

09 

7B 

0950 

25 

09 

78 

1250 

26 

09 

70 

1050 

ii 

09 

78 

0900 

m 

US 

78 

1100 

29 

09 

78 

1  1 50 

or 

ID 

ra 

1000 

03 

10 

78 

1150 

04 

10 

78 

1  100 

05 

10 

78 

1250 

06 

10 

i  S 

1100 

09 

10 

78 

1  100 

10 

10 

78 

1100 

11 

10 

78 

1  150 

M 

10 

78 

1  100 

13 

10 

78 

1150 

II 

10 

78 

1250 

17 

10 

"8 

0900 

18 

10 

78 

1050 

It 

10 

78 

1100 

M 

10 

78 

1150 

23 

10 

7B 

1100 

24 

10 

7  8 

1  150 

25 

10 

7B 

1  100 

2C 

(0 

78 

1200 

27 

10 

-■ 

1100 

30 

10 

78 

1100 

31 

10 

78 

1100 

Ot 

11 

78 

1050 

02 

11 

78 

1025 

03 

11 

78 

0950 

05 

11 

78 

1200 

07 

11 

78 

1050 

08 

11 

78 

1  0.50 

09 

1 1 

78 

i  loo 

10 

11 

78 

1200 

13 

11 

78 

1100 

i  A 

11 

78 

1200 

15 

11 

JG 

1100 

IS 

11 

78 

1200 

17 

11 

78 

Q900 

20 

11 

7B 

1100 

11 

1! 

78 

1100 

22 

11 

78 

iioo 

2?. 

if 

7B 

0900 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 

! 
.3 
.3 

7; 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

7 
.3 

3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 


-  RIVER  BASINS 

0.006L 

0.007 

0.006U 

0.007 

0.006L 

0.007 

0.006L 

0.007 

0.050L 

0.010 

0.050L 

0.010 

0.050L 

o.oio 

0.050L 

0.010 

O.OSOL 

O.OIO 

0.005L 

0.010 

0.005L 

o.oio 

0.005L 

0.010 

O.OOSL 

o.oio 

0.005L 

0  .  0 1  0' 

0.005L 

0.036 

O.OOSL 

0.036 

O.OOSL 

0 .  036 

0.0051 

0.035 

O.OOSL 

0.035 

0.006L 

0.005 

O.OOSL 

0.005 

0.006L 

o.oos 

0.006L 

0.005 

0.006L 

0.005 

0.006L 

0.008 

0 . 006  L 

o.ooa 

0.0061 

0.008 

0.0061 

0.008 

0.006L 

0.008 

O.OOSL 

0.006 

0.005L 

o.ooe 

O.OOSL 

0,008 

0.005L 

0.006 

0.005L 

0.008 

0.004L 

0.008 

0.004L 

0.008 

0.004L 

0.008 

0.0D4L 

O.OOB 

0 . 004  L 

0.008 

0.004L 

0.009 

0.004L 

0.009 

0.004L 

0.009 

0.0D4L 

0 .  009 

0 .  00-1 L 

0.  009 

0.003L 

0.  005 

0.0031, 

0.  008 

0.003L 

0 .  008 

0.003L 

0 .  008 

0.003L 

0 .  O'08 

0.004L 

0.004 

0.C04L 

0.004 

0.004L 

0.004 

0.004L 

0.004 

0.004L 

0.004 

0 . 004  L 

0.016 

0.004L 

0.016 

0.004L 

0.016 

0.0O4L 

0.016 

0 ,004L 

0.016 

0.004L 

0.015 

0.004L 

0.015 

DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    531 


24  11 

711 

1100 

.3 

0.004L 

0.015 

27  11 

711 

1  100 

.  ; 

0.004L 

0.015 

20  1  1 

711 

1  too 

i 

0  004  L 

0.015 

29  1  1 

7« 

1100 

.3 

0  .005L 

0.030 

30  11 

711 

1150 

.3 

0.005L 

0.030 

01  12 

78 

1  100 

.3 

0.005L 

0.030 

04  12 

78 

1  150 

.3 

O.OOSL 

0.030 

05  12 

7H 

1050 

.3 

O.OOSL 

o.oso 

06  12 

78 

0950 

.3 

0.005 

0.033 

07  12 

78 

1100 

.3 

0.005 

0.033 

08  12 

78 

1050 

.3 

0.005 

0.033 

1  1  12 

78 

0900 

■  3 

0  005 

0.033 

12  12 

7(1 

1150 

.3 

0.005 

0.033 

13  12 

78 

1050 

-.! 

0  004  L 

0.024 

14  12 

7(1 

1050 

.3 

0.004L 

0.024 

15  12 

7jl 

1050 

..-i 

0.004L 

0.024 

18  12 

78 

1100 

.3 

0.004L 

0.024 

19  12 

7(1 

0950 

..:■ 

0.004L 

0.024 

20  12 

7(1 

1050 

.3 

O.OOSL 

0.031 

21  12 

7(1 

1100 

.3 

0.003L 

0.031 

22  12 

7(1 

1150 

.3 

0.003L 

0.031 

25  12 

7(1 

1350 

.3 

0.003L 

0.031 

26  12 

7(1 

1  150 

.3 

0.003L 

0.031 

27  12 

7(1 

1150 

.3 

O.OOSL 

0.031 

20  12 

n 

1150 

.3 

O.OOSL 

0.031 

39  13 

7(1 

1  100 

.3 

O.OOSL 

0.031 

MAXIMUM 

0.012 

0.012 

0.050 

0.001 

0.050 

0.008 

AVG  OR  C 

(*) 

0.012 

O.OOB 

0.0060 

0.0010 

0.014 

0.008 

MINIMUM 

0.012 

0.004 

0.003 

O.OOl 

0.002 

0.008 

WO  OF  SAMPLES 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY     REPORT     -     RIVER    BASINS 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


SCHNEIDER    CREEK 
AI     FIAYWARD    AVE    K 
RIVER 


SAMP    OTE    HOUR      STN      STN    SAMP      PJ 
OY    MO    YR    LMT  OIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


04  01  78  1S05 

09  01  78  1500 
20  01  78  1235 
25  01  78  1425 
03  02  78  1445 
24  02  78  131S 
06  03  7B  1405 
08  03  78  163S 

10  03  78  1145 

14  03  78  0700 

0800 
1100 
1205 

1300 
1800 

15  03  7B  1125 

20  03  78  1515 


21 

03 

78 

0230 
0330 
0430 
0730 
1  0  30 
1145 

1500 

1700 

22 

03 

78 

1310 

1800 
1945 

2300 

33 

03 

78 

1 300 

2B 

03 

78 

1415 

03 

04 

78 

1720 

04 

04 

78 

1225 

05  04  76  1150 
07  04  7B  1010 

11  04  78  1055 

1740 

19  04  78  0945 


PLUARG 

STATION 

ID:        16-C 

1B4-085-02 

NER   UL- 

23 

MAJOR     BASIN 

GREAT 

LAKES 

STORE:    :::;:,.: 

02 

MINOR    BASIN 

LAKE    ERIE 

003 

TERM    STREAM 

GRAND 

RIVER 

0150 

ONG: 

U    T    M:     17 

3544550 

0    4806750.0    4             REGION:     02 

MILEAGE: 

101 .70 

934 

901 

805 

1 

33 

34 

19 

20 

IS 

23 

SAMPLE 

SCD 

WATER 

5-OAY 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL   N 

NO 

TEMP. 

BOD 

P 

REACT  1 VE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

ORGNC      n 

DEO    C 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

45805 

2 

3 

0 

0.0 

0.098 

0.054 

0.360 

0.600 

0.240 

4.840 

45822 

2 

3 

0 

0.0 

0.090 

0.028 

0.420 

1  -200 

0    780 

2.650 

45838 

2 

3 

0 

1  .0 

0.320 

0  .  280 

0.360 

0.680 

0.320 

2.960 

45854 

2 

3 

0 

5.8 

0.062 

0.OI7 

0.284 

0.700 

0.416 

2.000 

45869 

2 

3 

0 

6.0 

0.122 

0.080 

0.082 

0.400 

0.318 

1  .500 

45886 

2 

3 

0 

6.2 

0.055 

0.032 

0.072 

0    460 

0.368 

2.060 

45890 

2 

4 

0 

0.286 

b.flna 

0.570 

1  .720 

1  .150 

2.235 

45891 

2 

3 

0 

6.3 

0.250 

0.002 

0.136 

1  .590 

1  .454 

2.970 

4  5892 

2 

4 

0 

6.3 

0.  154 

0 .  0<-2 

0.710 

1  .600 

0.7S0 

2.080 

45894 

2 

4 

0 

7    6 

0.  145 

0.003 

0.750 

1  -500 

0.750 

3.350 

45895 

2 

3 

0 

7.8 

0.125 

0.001L 

0.170 

0.950 

0.780 

6    350 

45838 

2 

4 

0 

0.  600 

0  .  003 

0.3S0 

3.000 

2.620 

4.770 

45899 

2 

4 

0 

0.760 

O.0U7 

O.380 

3  .  500 

3.120 

5.620 

4  5900 

2 

4 

0 

0.500 

0.009 

0.46D 

4    200 

3.740 

6.070 

45901 

2 

4 

0 

2.7 

0.670 

0.031 

0.600 

4.200 

3  .600 

5.700 

4  5902 

2 

3 

0 

2.7 

0.940 

0.021 

0.570 

5    700 

5.130 

7.070 

4  5  909 

2 

A 

0 

0.625 

0  .028 

0.460 

2    850 

2.390 

4,320 

45910 

2 

4 

0 

0.206 

o.oia 

0.286 

2,350 

2.064 

3    650 

45911 

2 

4 

0 

4.0 

0.  180 

0   025 

0,560 

1     850 

1  .270 

3.370 

45912 

2 

3 

0 

4.0 

0.  154 

0.048 

0  .  450 

1     500 

1  .050 

3.520 

45926 

2 

4 

0 

7.3 

0.300 

0.010 

0,910 

2    800 

1  .  B90 

3.490 

45S27 

2 

3 

0 

7.3 

0    225 

0.054 

0.300 

1  .150 

0.850 

3.  120 

45934 

2 

4 

0 

0.475 

0.012 

0.490 

2.720 

2.230 

3.970 

4S930 

2 

4 

0 

0.650 

0.016 

0.  190 

2    880 

2,690 

4.530 

45931 

2 

4 

0 

0.440 

0  .  030 

0.224 

2    340 

2-116 

3.590 

45932 

2 

4 

0 

0.344 

0  .  034 

0  . 2  74 

1  .680 

1  .406 

2.830 

45933 

2 

4 

0 

0.264 

0.013 

0.334 

1  .620 

1  .286 

2.770 

45935 

2 

•1 

0 

2.3 

0  .  420 

0.079 

0.3  90 

1  .820 

1  .530 

3.070 

45936 

2 

3 

0 

2.3 

0.515 

0.051 

0.390 

2  .040 

1  .650 

3.210 

45943 

2 

4 

0 

0.370 

0  .  042 

0.140 

1  .640 

1  .500 

2. BIO 

45944 

2 

4 

0 

0.370 

0  .  062 

0.210 

1  .520 

1  .310 

2.B40 

45945 

2 

4 

0 

5.4 

0.  190 

0.0(15 

0.330 

0.840 

0-610 

2.260 

45946 

2 

3 

0 

5.4 

0.  440 

0.076 

0.306 

1  .640 

1  .334 

3.140 

45950 

2 

4 

0 

0.370 

0.045 

0.228 

1  .550 

1  .322 

2.920 

459S1 

2 

4 

0 

0.388 

0.070 

0.2  30 

1  .640 

1  .410 

3.010 

45952 

2 

4 

0 

0.334 

0.  125 

0.254 

1  .500 

1  .24  6 

2.B70 

45953 

2 

4 

0 

5.0 

0.295 

o.o'io 

0.2  92 

1  .350 

1  .058 

2.750 

45954 

2 

3 

0 

5.0 

0.345 

0 .  083 

0.218 

1  .250 

1  .032 

2  .  6  70 

45957 

2 

4 

0 

4.3 

0 .  1  38 

o .  o:i4 

0.410 

1  .040 

0.630 

3.040 

46005 

2 

3 

0 

2.0 

0.082 

0    026 

0.  1  70 

0.660 

0.490 

2.610 

46006 

2 

4 

0 

6.3 

0.  IOB 

0.034 

D.336 

o.eao 

0.544 

2.430 

46007 

2 

3 

0 

6.3 

0.017 

0.162 

4  6010 

2 

3 

0 

3.8 

0.1  6B 

0.027 

0.  15B 

0.620 

0.662 

3.370 

46015 

2 

4 

0 

2.B 

1  .270 

0    035 

0.122 

3    900 

3.778 

5.680 

46016 

2 

3 

0 

2,8 

0.208 

0.035 

0.  140 

0    860 

0.720 

2 .  660 

46025 

2 

3 

0 

6.0 

0.485 

0.063 

0.  162 

1     400 

1  .238 

2.  BOO 

46023 

2 

3 

0 

7,0 

2.  170 

0.003 

0    164 

2.700 

2.536 

4,360 

46051 

2 

3 

0 

7.0 

0.246 

0-025 

0.264 

1  .280 

1  .016 

2.580 

11 

05 

78 

14  00 

13 

OS 

78 

1530 
1600 

01 

06 

7B 

1400 

20 

06 

7B 

141  0 

03 

07 

78 

1200 
1230 
1245 
1315 

18 

07 

7B 

1215 

27  07  7B  1200 


03  08  78  1300 

1335 
1400 
1430 
1500 
1530 

I  6  1  S 
1645 
1715 

04  08  7a  1420 

IB  08  78  0930 
0955 
1025 
1045 

II  15 
1145 
121S 
1245 
1315 

24  OB  78  1330 

1400 
1430 
1500 
1530 
1600 
1630 

25  08  78  1430 

29  08  78  0830 
0900 
0945 
1015 
1045 
1115 
1145 
1215 
1245 
1625 


3 

46058 

2 

3 

0 

19.0 

0.029 

0.002 

0.044 

0.540 

0.496 

1  .820 

3 

46061 

2 

4 

0 

2.  100 

0.055 

0.2D2 

4.050 

3  .848 

4.650 

3 

46062 

2 

4 

0 

1  .970 

0.027 

0 .  1  OS 

2.150 

2.042 

2.715 

3 

46071 

2 

3 

0 

25.0 

0.  045 

0.002 

0.022 

0.640 

0.618 

1  .205 

3 

46076 

2 

3 

0 

26.0 

3.0 

0.04B 

0 .  002 

0.032 

0    600 

0.568 

0.770 

3 

46077 

2 

4 

0 

1B.0G 

0.  326 

0.0!iO 

1  .440 

2    900 

1  .460 

3.480 

3 

46078 

2 

4 

0 

15,0 

0.385 

0.150 

1  ,B10 

2    980 

1.170 

3.465 

3 

46079 

> 

4 

0 

14.0 

0.330 

0  „  1  60 

1  ,220 

2    280 

1  .060 

2.820 

3 

46080 

2 

4 

0 

13.0 

0,354 

0  .  1  38 

1  ,480 

2.500 

1  .020 

3.010 

3 

46091 

2 

4 

0 

23.0 

1  .2 

0.  122 

0.014 

0.078 

0  .  880 

0.802 

1  .340 

.5 

46092 

2 

3 

0 

23.0 

1  .8 

0,050 

0  ,  002 

0.008 

0    760 

0    752 

1  .  1  50 

3 

46101 

2 

4 

0 

1.6 

0    255 

0  .  069 

0.014 

0.300 

0.7B6 

2.  150 

3 

46102 

2 

4 

0 

1  .8 

0.265 

0  .  076 

0.014 

0.850 

0,83  6 

2.350 

3 

46103 

2 

4 

0 

4,0 

0    265 

0  . 0»4 

0.016 

0 .  850 

0.83  4 

2.400 

3 

46104 

2 

4 

0 

2,2 

0.255 

0.077 

0.016 

1  .000 

0,984 

2.580 

t 

46105 

2 

4 

0 

5,5 

0.CI6 

0.242 

3 

46106 

2 

4 

0 

8.0 

0.410 

0.087 

0.240 

1  .550 

1  .310 

2.485 

1 

46107 

2 

■l 

0 

11  ,0 

0.515 

0.090 

0.240 

1  .500 

1  .260 

2.630 

3 

46108 

2 

4 

0 

8,0 

0.310 

0-098 

0.254 

1  .500 

1  .246 

2.630 

3 

46109 

2 

4 

0 

8.0 

0.355 

O.OB  7 

0.242 

1  .  500 

1  .258 

2.650 

3 

46110 

2 

". 

0 

5.0 

0.245 

0.0B4 

0.790 

1    660 

0.870 

2,375 

3 

461  1  1 

2 

A 

0 

4.4 

0.190 

0.052 

0.620 

1     450 

0.830 

2    260 

3 

46112 

2 

4 

0 

4.0 

0 .  1  78 

0    049 

0.540 

1  .410 

0.870 

2,225 

3 

46113 

2 

4 

0 

3.6 

0.215 

0    042 

0.450 

1  ,270 

0.B20 

2.0  70 

3 

461  1  4 

2 

4 

0 

2.6 

0 .  1  36 

0,044 

0.3B8 

1     010 

0-622 

1  .BOS 

3 

461  IS 

2 

4 

0 

2.6 

0.  143 

0  ,  038 

0.318 

1     1  10 

0.792 

1  .910 

3 

46116 

2 

4 

0 

2.2 

0.  1  24 

0.039 

0.312 

1  -030 

0.718 

1  .790 

3 

461  17 

2 

4 

0 

3.0 

0.  157 

0  .  032 

0.270 

0.960 

0.690 

1.710 

3 

461  IS 

2 

4 

0 

2.4 

0 .  126 

0.037 

0.282 

0.910 

0.62  8 

1  .610 

3 

461  19 

2 

4 

0 

23.0 

2.6 

0,  106 

0.025 

0.216 

0.850 

0.634 

2.110 

3 

46120 

2 

3 

0 

23.0 

2.6 

0,063 

0.002 

0.002 

0.650 

0.648 

2.030 

3 

46121 

2 

4 

0 

3.0 

0.435 

0.277 

2.100 

3.500 

1  .400 

3.  BOO 

3 

46122 

2 

4 

0 

2.6 

0    430 

0.  2H8 

2  .  400 

3.250 

0.850 

3.515 

3 

46  I  23 

2 

4 

0 

3,0 

0.  425 

0.278 

2.000 

3.250 

1  .250 

3.615 

3 

46124 

2 

4 

0 

5,0 

0.41O 

0.149 

1  .050 

2.450 

1  .400 

3.420 

3 

46125 

2 

4 

0 

6,0 

0.35S 

0.  144 

1  .180 

2-300 

1  .120 

3     180 

3 

46126 

2 

4 

0 

6,0 

0.320 

0.133 

1  .080 

2  .  300 

1  .220 

3.240 

3 

46127 

1 

4 

a 

6.0 

0.305 

0 .  1  33 

1  .  090 

2  .  1  50 

1  .060 

3.090 

3 

46128 

2 

4 

0 

6.0 

0.320 

0.  133 

1  .070 

2.  150 

1  .  080 

3.110 

3 

46129 

2 

4 

0 

26.0 

4.0 

0.240 

O.ons 

0.770 

1  ,750 

0.980 

2.530 

3 

46130 

2 

3 

0 

26.0 

3.0 

0.064 

0.018 

0.  140 

0,640 

0.400 

0.970 

3 

46148 

2 

4 

0 

2.4 

0.232 

0.04  6 

1  .  140 

1     780 

0    640 

2.110 

3 

46149 

2 

4 

0 

3.0 

0.174 

0.051 

1  .  1  30 

I     700 

0    570 

2  .070 

3 

46150 

2 

4 

0 

8.0 

0.380 

0.007 

0.314 

1  .950 

1  .636 

3.05O 

3 

461  51 

2 

4 

0 

7.5 

0-360 

0-007 

0.308 

1  .600 

1  .292 

2.730 

3 

461  62 

2 

4 

0 

6,5 

0.240 

0  .  OOB 

0.364 

1  -500 

1  .  136 

2.7  30 

3 

46153 

2 

4 

0 

5.0 

0.  194 

O.OH 

0.350 

1  .480 

1  .130 

2-630 

- 

46154 

2 

4 

0 

4.5 

0,216 

0.008 

0.318 

1  .520 

1  .202 

2,620 

3 

46155 

1 

4 

0 

21  .0 

2.4 

0    086 

0.008 

0.244 

0.900 

0.65  6 

1  .795 

3 

46156 

2 

3 

0 

21  .0 

1  .2 

0.030 

0  .  009 

0.036 

0  -  350 

0.314 

1  .325 

3 

46157 

2 

4 

0 

2.B 

0.200 

0.081 

1  .440 

1  .  950 

0.510 

2.3  90 

3 

46156 

2 

ft 

0 

2.8 

0.230 

0.075 

1  .460 

2.  100 

0.640 

2.520 

3 

46160 

2 

4 

0 

B.O 

0.370 

O.0S4 

0.640 

1     800 

1  .160 

2.725 

3 

46161 

2 

4 

0 

4,0 

0.220 

0 .  053 

0.5B0 

1    450 

0,870 

2.410 

3 

46162 

2 

4 

0 

4,0 

0.220 

0.046 

0    560 

1  ,400 

0.B50 

2.365 

.3 

46163 

2 

4 

a 

3.5 

0.180 

0,061 

0.550 

1  .280 

0.730 

2.240 

.3 

46164 

2 

4 

0 

3.0 

0.172 

0,051 

0.560 

1  .520 

0.960 

2.4  55 

.3 

46165 

2 

4 

0 

3.5 

0.  142 

0.046 

0.550 

1  .300 

0.750 

2.205 

.3 

46166 

2 

4 

0 

2.6 

0 .  1  56 

0.045 

0.540 

1  .340 

0.800 

2.205 

.3 

46167 

2 

4 

0 

2.6 

0.118 

0.041 

0.470 

1  .150 

0.680 

2.065 

.3 

46168 

2 

3 

0 

2.0 

0.052 

0.010 

0.018 

0.540 

0.522 

1  .270 

I  C  0  N  T  0  ] 
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03  09  7B  0445 
0515 
0545 
0615 
0645 
0715 
07  IS 
1140 

11  09  7B  1510 

2330 

13  09  78  0030 

0100 
0130 

0200 
0400 
0430 
0500 
1450 

14  09  7B  0700 

0730 
1730 
2145 
2215 
2315 
2345 

15  09  78  00  15 

0045 
1050 

17  09  78  1020 

1050 
1105 
1  130 

1200 
1230 
1300 
1330 
1345 
1400 
1430 
1500 

1530 
1600 
1530 
1700 
I  730 

18  09  78  1630 

1700 
1745 
1515 
1645 
1915 
1945 
2D15 
2045 
2115 
2145 
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..3 
3 
-3 
-3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

■  a 

.3 

.3 
.3 
.3 
.  3- 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
„S 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
-3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
-3 
.3 
.3 
-3 
.3 
.3 
.3 
.3 
,3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
,3 
.3 


46182 

46183 

46184 

46185 

46166 

46187 

46188 

46  189 

46  190 

46192 

46193 

46156 

46197 

46198 

46199 

46200 

46201 

46202 

46203 

4  6204 

46205 

46206 

46207 

46208 

46209 

46210 

462  11 

46212 

46213 

46214 

46215 

46216 

46229 

46230 

46231 

46232 

46233 

46224 

46235 

46236 

46237 

46238 

46240 

46239 

46241 

46242 

46243 

46244 

46245 

46246 

45247 

45246 

46249 

46250 

46251 

46252 

46253 

46254 

46255 

46256 

46257 


S1-0 

21  .0 
24.2 
24.2 


18.7 
18.7 


18.0 
18.0 


0.2 
4.4 
3-6 

4.0 
4.4 
3.0 
1  .8 
2.0 
3.0 
3.6 
3.5 
3  0 
4,0 
4.0 

e.o 

10.0 
8.0 
3. 2 

2.8 

2.4 
2.6 
3  0 


3.0 

7-0 
6.0 
6.0 
5.0 
2.6 
2.6 
5.5 


4 
3 

3 

3 

3 

4 

3 

3.5 

5.0 

3.5 

4  0 

3.5 

3.2 

4.5 

4.0 

■4-0 

2.8 

2  8 

2.5 

6.0 
4.0 
3.5 


0.242 
0-306 
0,276 
0.210 
0,  155 
0,  165 
0.  180 


■  160 
0.  1  10 
0.033 
0.064 
0.  149 
0.  132 
0.118 
0,118 
0.110 
0.360 
0-455 
0.352 
0 .  1  50 
0.  100 
0.090 
0.082 
0.086 
0.080 
0.090 
0.520 
2.320 
1  .340 
0.730 
0.2B0 
0.250 
9-600 
5.050 
3  B50 
3,800 
2.380 
1  .040 
1.210 
1  .220 
1  .  600 
1  550 
I  .900 
2.350 
1  -500 
1  -500 
1  .900 
1  .450 
1.350 
1  -350 
1  .350 
2.  100 
1  .240 
1.110 
I  .540 
1  .240 
1.290 

3.600 
5.200 
1  .080 


0.O24 

0.023 

0,021 

0-018 

0.015 

O.OIJ 

0  029 

0,011 

0 .  005 

O.OOl 

0.005 

0.0T4 

0.015 

0.012 

0  009 

0.008 

0  002 

O.O07 

0  003 

0.023 

0.020 

0,021 

0021 

0.021 

0.022 

0  022 

0,017 

0.043 

O.043 

0 . 0.10 

0,037 

0  .048 

0.115 

0  .  205 

0.  175 

0  005 

0.09  2 

0,065 

0 ,  030 

0.120 

0.  155 

0.115 

0.115 

0  .  1  00 

O.0S.-5 

0  .  055 

0  175 

0  OUO 

0  ,  1  25 

0.  170 

0 .  I  35 

0.  1  15 

o .  oao 

0.  100 
0.065 
0.070 
0 .  060 

0.070 
0.  125 
0.  100 


0.550 

0,530 

0  600 

-560 

.  500 

.408 

56 

.232 

> .  008 

0-004 

0.300 

0.950 

0.950 

0  910 

0.630 

0.920 

0.362 

0  372 

0.420 

0.206 

0.204 

260 

310 

.400 

.4  50 

.510 

.065 

.  062 

'.072 

0.066 

0.080 

0.060 

0  024 

0.024 

0.042 

0.062 

0.054 

.066 

.058 

.054 

.050 

.048 

.042 

.024 

024 

'.038 

.  1  62 

202 

0.043 

0.056 

0-010 

0.012 

0.004 

0.006 

0.010 

0.002L 

0.002L 

0.002L 
O.002L 
0.056 


1  320 
1  .400 
1  .400 
t.400 
1  200 
1  .250 
I  .300 
0.950 
1  ,450 

0  550 
0,870 

1  -  550 
1  .700 
1  .680 
1  .620 
1  680 
1  660 
2.200 
1  .900 
0  930 

0  760 

1  000 
0  880 


0.980 
1  .010 
2.000 
5  .600 
5  400 

0  775 

1  560 
1  .  200 

18  BOO 
1  t . 100 
6.700 
7  000 
3  000 
1  .800 
2.300 

1  .900 

2  .  300 
2  400 

2  600 

0  630 
2-500 
2.300 
3.1O0 
2.500 
2.300 
2.200 
2-200 

3  500 
2.  100 
2.700 
2  I  00 
1-700 

1  .  600 

6  000 
9.900 
1  .700 


0.770 
0.670 
0.800 

0  .840 
0,700 
0,84  2 
0.944 
0.719 

1  .442 
0  .  546 
0.570 
0.600 
0  750 
0.770 

0  790 
0.760 

1  .  290 
1  -82B 
1  .480 
0.724 
0.556 
0.74  0 
0.570 
0.58  0 
0.530 
0,500 
1  .934 
5.53  8 
5.328 
0.709 
1  .480 
1  .  140 

18.776 
1  1  ,  076 
6  658 
6.938 
5.946 
1  734 
2.24  2 

1  .84  6 

2  .  250 
2.352 
2.558 
0.606 
2.476 
2  262 
2  938 
2  298 
2.252 
2.144 
2.190 
3.488 
2.096 
2.694 
2.090 
1  .69  8 
1  .598 


1  .960 
2.065 
2.040 
2.135 
2.010 
2.  1  T5 
2.2  45 
T  .660 
030 
430 
200 
525 
700 
730 
700 
680 
240 
7  00 
230 
I  .960 
1  .660 
1  .690 
1  .590 
1  .615 
1  .600 
1  .600 
3  .  250 
7.  130 
6.880 
2.105 
2.410 

2.  125 
!0  .  1  50 

2.550 
8.050 
8,300 
3.740 
2.335 
2.840 
2.490 

3.  000 
3.  190 


5  99B 
9.898 
1  .644 


.  385 
.380 
.31* 
120 
990 
400 
165 
065 
965 
385 
870 
540 
885 
530 
490 


7,  150 
10.900 
2.600 


2215 
2245 
2315 
2345 

19  09  78  0015 
0045 
0115 
0145 
0215 

30  09  78  1900 
1930 
2000 
2030 
2100 
2130 
2200 
2230 

02  10  78  1700 

03  10  7  8  2000 

2030 

2100 
2130 
2200 
2230 
2400 

04  10  78  0030 

0100 
0130 
0200 
0250 
0300 
03.30 
0400 
0430 
0500 
1750 

05  10  711  2130 

2200 
2230 
2300 
2330 
24  00 
08  10  7SI  0030 

oioo 

0I3O 
0230 
0300 
0330 
0400 
0430 
0500 
0530 
2015 

12  10  7B  0100 
0130 
0200 
0230 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


46253 

2    3    0 

4  6259 

2    4    0 

46260 

2    4    0 

46261 

2    4    0 

46262 

2    4    0 

46263 

2    4    0 

46264 

2   4    0 

46265 

2    4    0 

46266 

2    4    Q 

46267 

2    4    0 

46253 

2    4    0 

46269 

2    4    0 

46270 

2    4    0 

46271 

2    4    0 

46272 

2   4    0 

46273 

2    4    0 

46274 

2    4    0 

46275 

2    4    0 

46276 

2    4    0 

46277 

2    3    0 

46288 

3    4    0 

46289 

2   4    0 

46290 

3    4    0 

46231 

2    4    0 

46292 

2    4    0 

46293 

2  4   0 

46294 

2  4  0 

46295 

2    4    0 

46295 

2    4    0 

46297 

2    4    0 

46298 

2    4    0 

46299 

2    4    0 

46300 

2    4    0 

46301 

2    4    0 

46302 

2  4   0 

46303 

2    4    0 

46304 

2   4    0 

46305 

2   4    0 

46306 

2    3   0 

46338 

2   4    0 

46339 

2    4    0 

46340 

2  4    0 

4634  1 

2  4   0 

46342 

2   4    0 

46343 

2    4    0 

46344 

2    4    0 

46345 

2    4    0 

46346 

2  4   0 

4634  7 

2   4   0 

46348 

2    4    0 

46349 

2    4    0 

4  6350 

2    4    0 

46351 

2    4    0 

46352 

2   4    0 

46353 

2   4    0 

46357 

2    4    0 

46358 

2  3   0 

46363 

2  4  0 

46369 

2  4    0 

46370 

2    4    0 

46371 

2    4    0 

2.8 

0    7B0 

0 .  065 

0.058 

1  .700 

1  .64  2 

Z  .600 

2.5 

0.560 

0    0'!0 

0.002L 

1  .800 

1  ,798 

2  .  725 

2  .  5 
2.B 

0.620 

0  ,  BBS 

0.018 

1  .200 

1     182 

2  .  095 

0.710 

O.ObS 

0.022 

1  .300 

1  .278 

2.1  75 

2  .5 

1  .030 

0    055 

0.024 

1     400 

1  .376 

2.326 

2  .  5 

0.650 

0.050 

0.026 

1     300 

1  .274 

1!  .  250 

2  .  0 

0.750 

0.O-I5 

0.0  30 

1  .300 

1  .  270 

2.275 

2  .2 
2    2 

0.710 

0 .  01,5 

0,028 

1  .300 

1  .272 

2  .  300 

0    660 

O.0H5 

0,036 

1  .400 

1  -364 

2.450 

3    5 

0    260 

0,018 

0    2  56 

0.940 

0.68  4 

1  .990 

7.  0 

0.  340 

0   021 

0.334 

1  .550 

1  .216 

3    050 

5.  6 

0.345 

0    025 

0.332 

1  .  450 

1     116 

3    050 

5 .  6 

0.  365 

0    075 

0.326 

1     600 

1  .274 

3  .  200 

5    5 
4.5 

0.255 

O.0I7 

0.2  96 

1  -300 

1  .004 

2.900 

0.250 

0  .  0  I  3 

0.3O2 

1     400 

1  .098 

3  .  000 

5    2 
4,8 

0.240 

D.0I4 

0-280 

1     400 

1  .120 

3  .000 

0.460 

0  -  0  1 4 

0  .  258 

1     550 

1  .292 

3  .200 

1  .  2 
0,8 

0.094 

0.017 

0.284 

0    940 

0.656 

2  .040 

0.026 

0  .  OI.B 

0,370 

0    430 

0    060 

2.580 

2.  8 

0    103 

0    030 

0,248 

0.780 

0.532 

1  ,735 

2.  4 

0.069 

0,031 

0.212 

0    740 

0.528 

1  ,  790 

3  .0 

0.  061 

0,018 

0.  120 

0.690 

0.570 

1  .  690 

2  .4 

0.  1  90 

0.016 

0.2  14 

0.880 

0.666 

t  .  980 

3  .  2 

0.  104 

0.017 

0.210 

0    780 

0.570 

1  .  830 

4-8 

0.156 

0.022 

0.028 

0    740 

0,7T2 

1  .  790 

8  .0 
7    2 

I     250 

0.o:i6 

0    066 

3    400 

3.344 

4  .450 

i .  too 

0 .  030 

0.062 

2.240 

2,178 

3  .290 

5.2 

0.490 

0-022 

0.080 

1     980 

1  ,900 

2  .925 

6    0 

0.400 

0.027 

0.112 

1.780 

1  .  668 

2  .660 

5.2 

0    690 

0,041 

0.050 

1  .900 

1  .850 

2    750 

4    6 

0.610 

0,047 

0.072 

1  .440 

1  .368 

2.240 

4  .  2 

t  .  360 

0  .  029 

0.044 

1     280 

1     236 

2.  035 

3  .8 

0.290 

0.024 

0.026 

0    760 

0    734 

T  .  440 

3  .6 

0-  116 

0.027 

0.022 

0    540 

0.518 

1  .  205 

3  .2 

3.2 

0-  140 

0.026 

0.024 

0    600 

0.S76 

1  .280 

2    f. 

0  .064 

0.028 
0.021 

0.050 
0.  004 

0.  480 

0  .  430 

1  .  680 

0.6 
1  .6 

0,114 

0    028 

0.278 

0.750 

0.472 

1  ,  250 

0.350 

O.O.iO 

0,204 

1  -080 

0.876 

1  ,  785 

1  .  4 

0-370 

0 .  O'tj 

0.242 

1     240 

0.998 

2  ,  640 

1  .  4 

0.310 

0.0:0 

0.252 

1     260 

1  .028 

3.  2  30 

1  .6 

0.243 

0    028 

0.228 

1     460 

1  .252 

3 .  330 

1  -4 

0.210 

0.025 

0.222 

0.860 

0.636 

2  .  BIO 

1     6 

1  .620 

0.027 

0.208 

8.  100 

7    892 

i o.ooo 

1  .  0 

0  .  124 

0-027 

0.200 

0    720 

0.520 

2  .  520 

1  ,4 

0,  134 

0-025 

0.  1  80 

1.130 

1  .OQO 

2  .830 

1  -  4 

0.  174 

0.027 

0.200 

1  .020 

0.820 

2.620 

I  .4 

0,  170 

0,031 

0.202 

0.960 

0.758 

2.810 

1  .  4 

0.1S6 

0,031 

0.196 

0.860 

0.664 

2  .  660 

1  .4 

0.070 

0-027 

0.  1  98 

0.510 

0.312 

2  .  260 

1  .6 

0.120 

0-027 

0  .  184 

0.860 

0.676 

2  .  560 

2  .0 

0 .  1  70 

0    026 

0.  1  72 

0.760 

0.608 

2    380 

0-8 

C.  104 

0.025 

0.168 

0    780 

0.612 

2  .  260 

2  ,2 

C.098 

0.015 

0.136 

0    790 

0.654 

2    240 

3  .  5 

0.092 

0.002 

0    032 

0    560 

0.528 

3    360 

4  .  3 

0.  157 

0.017 

0.367 

1  .420 

1  .06  3 

2    320 

3-2 

0,  090 

0.012 

0.580 

1  .140 

0.560 

2     140 

3.0 

0,091 

0,013 

0.590 

1     120 

0.530 

2  .  120 

3-  0 

0,  071 

0,013 

0.570 

1  .120 

0.550 

2-120 

C  0  N  T  ()  J 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SCHNEIDER  CREEK 
AT  HAYWARD  AVE  K 
RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YS  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

0300  -3 

0330  -3 

0400 
0130 
15  10  7B  1630 


17  10  78  1505 

23  10  7S  0945 
1015 
1045 
11:15 
1145 
1215 
1  320 

25  10  7S  1900 

1  930 
2000 
203O 
2100 
2130 
2200 
2230 
2300 
2330 
240O 

26  10  7B  0030 

1200 

13  11  78  2230 

2300 
2330 
2400 

14  11  78  0030 

0100 
0130 
0200 
0230 
0300 
0330 
0400 
0430 
19  11  76  1400 

S3  11  78  0900 
0930 
1000 
1030 


.3 
.3 
■3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


ION    SUMMARY    REPORT 

-    RIVEK 

BASINS 

DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE          534 

PIUARG 

STATION 

ID:        16-0184-085-02 

NER    UL- 

23 

MAJOR    BASIN:     GREAT 

LAKES 

STORET    CODE. 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE    ERIE 

003 

TERM    STREAM:     GRAND 

RIVER 

0150 

ONG: 

U    T    M 

17    0544550 

0    480675C 

0    4            REGION:     02 

MILEAGE: 

1 0 1  .  70 

934 

901 

805 

1 

33 

34 

19 

20 

18 

23 

SAMPLE 

SCD 

WATER 

S-DAY 

TOIAL 

FILUHED 

FI LTERED 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL    N 

NO 

TEMP. 

BOD 

P 

REACT IVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

ORGNC       N 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

MQ/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

46372 

2    4 

0 

2.4 

0.047 

0.009 

0.420 

0.770 

0,350 

1  ,770 

46373 

2    4 

0 

2.7 

0.0B7 

0 .  004 

0.316 

1  .000 

0.6S4 

2.050 

46374 

2    4 

0 

3.5 

0.103 

0 .  002 

0.172 

1  .060 

0    BS8 

2.  160 

46375 

2    4 

a 

3.0 

0.029 

0.002 

0.1  08 

0    4  90 

0    38  2 

1  .590 

46376 

2    4 

0 

0.8 

0023 

0.003 

0.362 

0.440 

0.07  8 

1  .010 

46377 

2    3 

0 

0.2 

0.014 

O.001 

0.002 

0    320 

0.318 

1  .090 

4636:3 

2    4 

0 

13.  5 

1  .6 

0.047 

0 .  003 

0.043 

0    590 

0.547 

1  .590 

46331 

2    3 

0 

13.5 

0.5 

0.031 

0  .  00 1 

0.002 

0    550 

0.548 

1  .600 

46396 

2    4 

0 

3.0 

0.  120 

0.005 

0.660 

1  .400 

0.740 

2.275 

46399 

2    4 

0 

3.0 

0.  102 

0.003 

0.590 

1    300 

0.710 

2.  1B5 

46400 

2    4 

0 

2.6 

0.076 

0.0113 

0.670 

I  .120 

0.450 

2.035 

4640T 

2    4 

0 

3.5 

0.042 

0  .  003 

0.600 

0.720 

0.120 

1  .670 

46402 

2   4 

a 

2.B 

0.  122 

0  .  002 

0.620 

1  .640 

1  .020 

2.550 

4  6403 

2   4 

0 

3.0 

0.1  16 

0.005 

0.6  30 

1  -560 

0.930 

2    480 

4  6  405 

2    3 

0 

12.0 

120 

0.  195 

0    003 

0  .002 

1  .390 

1  .  3SB 

2.305 

464  10 

2    4 

0 

1    8 

0.112 

0 .  006 

0 .  2  62 

1  .000 

0.73B 

2.950 

46411 

2    4 

0 

1  .8 

0.  112 

0.006 

0.371 

1     160 

0.789 

2.110 

464  1  2 

2    4 

□ 

3.6 

0.234 

0.008 

0.318 

1  .200 

0.EB2 

2.200 

46413 

2    4 

c 

4.4 

0.273 

0.  009 

0.104 

1  .140 

1  .036 

2.090 

46414 

2    4 

0 

5.2 

0.284 

0.007 

0.  105 

1  .260 

1  .155 

2.210 

46415 

2    4 

0 

6.4 

0.316 

0    005 

0.096 

1     540 

1  .444 

2.415 

46416 

2    4 

0 

5.6 

0-302 

0  .  007 

0,  102 

1  .420 

1  .318 

2.220 

46417 

2    4 

0 

5.0 

0.384 

0  .  007 

0.096 

1.400 

1  .304 

2.  135 

46418 

2    4 

0 

4.6 

0.  324 

0.010 

0.  104 

1  -540 

1  .436 

2.  155 

46419 

2    4 

0 

3. a 

0.250 

0.009 

0.096 

1     280 

1  .184 

1  .880 

46420 

2    4 

0 

4.0 

0.264 

0 .  009 

0.092 

1  .240 

1  .146 

1  .870 

46421 

2   4 

a 

3.6 

0.215 

0  .  003 

0.026 

1  .260 

1  .234 

1.710 

46408 

2    4 

0 

10.0 

4.4 

0.  186 

0.008 

0.002L 

0    900 

0.89B 

1  .900 

46409 

2   3 

0 

10.0 

4.4 

0.152 

0 .  022 

0.002L 

0.7B0 

0.778 

1  .880 

46443 

2    4 

0 

5.2 

0.110 

0.003 

0.286 

1  .400 

1.114 

3-  700 

46444 

2  4 

0 

5.2 

0.295 

0.006 

0.  768 

1  .650 

1  .082 

3.250 

46445 

2    4 

0 

8.0 

0.670 

0.0?2 

0.337 

2.350 

2.013 

4.000 

46446 

2    4 

0 

8-4 

0.445 

0.UO9 

0    218 

2    050 

1  .83  2 

3.600 

46447 

2    4 

c 

10.5 

0.460 

0.007 

0.  1  73 

2.260 

2.08  7 

3.560 

46446 

2    4 

0 

13.0 

0.750 

0-  023 

0.085 

2    700 

2.615 

4.100 

46449 

2    4 

0 

13.0 

0.  760 

0.018 

0.  109 

2    620 

2.51  1 

3.550 

46450 

2    4 

0 

10.0 

0.510 

0.015 

0.117 

2.  150 

2.033 

3.  100 

46451 

2   4 

0 

6.0 

0.380 

0.013 

0 ,  1  36 

1  .560 

1  .424 

2.485 

46452 

2   4 

0 

5.2 

0.305 

0.012 

0  .  1  04 

1     320 

1  .216 

2.210 

46453 

2    4 

0 

4.4 

0.236 

0.012 

0  .  094 

1  .180 

1  .086 

2.090 

46454 

2    4 

0 

4.6 

0.310 

0.013 

0.094 

1  .220 

1.126 

2.  145 

46455 

2    4 

0 

4.6 

0.220 

0.012 

0.087 

1  .100 

1  .013 

2.020 

46456 

2    4 

0 

8.0 

3.4 

0.405 

0.006 

0.  122 

1  -300 

1.178 

3.800 

46457 

2    3 

0 

8.0 

0.6 

0.180 

0.  141 

0.079 

0.490 

0.411 

5.190 

46503 

2   4 

0 

0,6 

0-470 

0.032 

0.164 

1  .520 

1  .356 

2.B20 

46504 

2  4 

0 

0.8 

0.  150 

0.0.14 

0.268 

0.920 

0.652 

2.2  70 

46505 

2   4 

0 

0.8 

0.138 

0.035 

0.274 

0.760 

0.4B6 

2. I  10 

46506 

2   4 

0 

0.6 

0.  1  18 

0.030 

0.264 

0 .  BOO 

0.536 

2.150 

1 1  DO 

.3 

1130 

.3 

120O 

.3 

.3 

1230 

.3 

1300 

.3 

1330 

.3 

1400 

.3 

1430 

.3 

1500 

.3 

1530 

.3 

1600 

.3 

1630 

.3 

1700 

.3 

1730 

.3 

1800 

.3 
.3 

24 

11 

7B    1330 

.3 

1745 

.3 

03 

12 

7B    2106 

.3 

2130 

.3 

2200 
2230 

.3 
.3 

2300 

.3 

04 

12 

78    0130 

.  3: 

0200 

^3 

0230 

,3 

0300 

.3 

0330 

.3 

0400 

.3 

0430 

.3 

0500 

.3 

0530 

.3 

0600 

.3 

0700 

,3 

0730 

.3 

OB 

12 

78    1700 

.3 

1701 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   MN     ( " ) 

MINIMUM 

46507 

2    4    0 

46508 

2    4    0 

46509 

2    4    0 

46510 

2    3    0 

4651  I 

2    4    0 

46512 

2    4    0 

46513 

2   4    0 

46514 

2    4    0 

46515 

2   4    0 

46515 

2   4    0 

46517 

2    4    0 

4651B 

2    4   0 

46519 

2   4    0 

46520 

2    4    0 

46521 

2   4   O 

46522 

2   3    0 

46523 

2   4    0 

46524 

2    3    0 

46525 

2    4    0 

46551 

2   4    0 

46552 

2   4    0 

46553 

2   4    0 

46554 

2   4    0 

46555 

2   4   0 

46556 

2    4    0 

46557 

2    4    0 

46558 

2    4    0 

46559 

2    4    0 

4  6560 

2    4    0 

46561 

2    4    0 

46562 

2    4    0 

46563 

2    4    0 

46564 

2    4    0 

46565 

2    4    0 

46566 

2   4    0 

46567 

2  4    0 

46568 

2    4    0 

46569 

2    4    D 

5.0 
5,0 
6.0 
6.0 


26.0 
10.6 


0.6 

0,535 

O.OOB 

0.106 

2-60O 

2.494 

3.425 

I  .0 

0   515 

0.010 

0.086 

2.200 

2.114 

2.915 

1  .2 

0,435 

0.013 

0.  108 

1  .580 

1.472 

2.175 

1     6 

0.405 

0.013 

0.101 

1  .740 

1  .639 

2.265 

o.s 

0.  465 

0.022 

0.148 

1  .760 

1  .612 

2.355 

1  .0 

0  .490 

0.017 

0.122 

1     BOO 

1  .678 

2.445 

1  .2 

0.415 

0.012 

0.076 

1     680 

1  .604 

2.395 

0.6 

0.505 

0.018 

0    092 

1     820 

1  .728 

2,555 

0.6 

0.425 

0    019 

0.076 

1     620 

1  .544 

2,360 

o.a 

0.336 

0.020 

0    080 

1     360 

1  .280 

2.110 

1  .0 

0.360 

0.026 

0    090 

1     320 

1  .220 

2.135 

0.8 

0.282 

0.024 

0.  108 

1     220 

1112 

1  .960 

0.8 

0.246 

0.023 

0.104 

I  .  180 

1  .076 

1  .925 

o.e 

0,252 

0.024 

0.076 

1  .260 

1  .  1 B4 

1  .985 

1  .0 

0,242 

0.031 

0.134 

1     140 

1  .006 

2.035 

1  .4 

0.336 

0.032 

0  .  1  52 

1  .160 

1  .008 

2.  1  10 

1  ,4 

0.260 

0.025 

0.  164 

1  .100 

0.936 

2.350 

1  ,2 

0.116 

0,049 

0.082 

0.780 

0.698 

2.230 

1  ,0 

0.  180 

0.013 

0.072 

0.660 

0.788 

2.310 

2.8 

0.  155 

0.0I3 

1  .040 

1  .650 

0.610 

1  .795 

2.2 

0.  126 

0.0I4 

1  .090 

1  .590 

0.500 

1.710 

1  .4 

0.119 

0.OI3 

1  .050 

1  .570 

0.520 

1  .730 

1  .8 

0  .  1  1  B 

0    014 

1  .060 

1     600 

0.540 

1  .800 

1  .8 

0.  147 

0.0I3 

1  .020 

1     620 

0.600 

1  .875 

B.6 

0.890 

0.022 

0.390 

2,260 

1  .B70 

3.110 

7.5 

0.560 

0.012 

0.300 

1  .920 

1  ,620 

2.820 

B.5 

0,358 

0.014 

0.288 

1  -800 

1  .512 

2.650 

8.0 

0,390 

0.009 

0.246 

1  .920 

1  .674 

2.770 

7.0 

0  .  430 

0,023 

0.2  38 

2.  000 

1  .762 

2.835 

7,5 

0.430 

0 .  00-8 

0.202 

1  .880 

1  .678 

2.705 

7.0 

0.35O 

0.013 

0.200 

1  .760 

1  .580 

2.615 

6   5 

0.380 

0.017 

0.212 

1  .  700 

1  .488 

2.540 

6.0 

0.346 

0.024 

0.202 

I  .  620 

1  .418 

2,450 

6.0 

0.288 

0    027 

0.184 

1  .460 

1  .276 

2.260 

4.0 

0.268 

0,037 

0.174 

1     380 

1  .206 

2,  185 

4.0 

0.240 

0,045 

0.302 

1  .300 

1  .078 

2.930 

5.0 

0.  152 

0    027 

0.246 

1  .460 

1  .214 

3.960 

5.5 

0.  128 

0,025 

0.224 

1  .440 

1  .216 

4.  140 

18.0 

9.600 

0  .  28B 

2.400 

18.800 

18.776 

20.150 

3.  90 

0.500 

0.012D 

0.31  2D 

1  .723 

1  .409 

3.836 

0.2 

0.014 

0.001 

0.002 

0.320 

0.060 

0.770 

NO  OF  SAMPLES 
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SAMPLE     1NIDHMAT10N    SYSTEM 


STAT  TON    SUMMARY    REPORT     .     RIVER    BASINS 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE         535 


SAMP    DTE    l-OUR       STN       STN    SAMP       PJ 
BY   MO    YR    IMT         DIST    BUG    DEPTH 
FE£T  MTRS 


29  6 

FILTERED  SUSP 

N03  *N03  SOLIDS 

MG/L  MG/L 


14         16 
COND.     TLIRB. 

25C  FORMA21N 
LWHOS     UNITS 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


208 
TOTAL 

IRON 
MG/L 


04  01  78  1505 

09  01  78  1500 
20  01  78  1535 
25  01  78  1125 
03  02  78  1445 
54  02  7B  1315 
06  03  76  1405 

05  03  7B  1635 

10  03  7B  1 145 

14  03  78  0700 

OBOO 
1100 
1205 

1300 
1300 

15  03  78  l  US 

20  03  78  1 515 

31  03  78  O:!30 
0330 
0-130 
0V30 
1030 
1"  45 

i!.oo 

i  zoo 

2a  03  78  1:110 

UiOO 
1='45 

2;:oa 

23  03  78  n-OO 

28  03  78  U15 

03  04  78  17  20 

04  04  7B  15  25 

05  04  78  1  ISO 
07  04  78  1C10 

11  04  78  1055 
1740 

19  04  78  0945 
11  05  7B  1400 
13  05  76  1530 

1600 
01  06  7B  1400 

20  06  78  1410 
03  07  78  1200 

1230 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


.3 

-3 

.3 
.3 
.3 
.3 
3 
,3 
.3 


.3 
.3 
.3 

.3 

.3 

.3 


1 


4.240 
1  .450 
2.280 
1  -300 
1  .100 
1  .600 
3.5t5 
1  ,360 
3.580 
1  .850 
5.400 
I  .770 
J.  120 
1  .870 
I  .500 
1  .370 
I     470 

.  3oa 

.520 

I.C20 

>.690 

.370 

-350 

.650 

.250 

150 

,  150 

-  150 

.  170 

.  I  70 

.320 

320 

5oa 

.370 

.  370 
.  370 
000 


1  .420 

2  .000 
1  .950 
1  ,550 
2.600 
2.553 
1  .780 
l  .  600 
1.100 
1  .650 
1  .  300 
1  .280 
0  .  600 
0,565 
0.565 
O.  I  70 
0.580 
0.485 


4.3 

22.0 
6.B 


5.0 

364.0 

151  .0 

102    0 

55,0 

57.0 

294.0 

477    0 

253.0 

563.0 

730.0 

429.0 

1S3.0 

59,0 

89.0 

55.0 

195.0 

144. O 

471.0 

374.0 

79.0 


116,0 
264.0 
325.0 
23  1  . 
157. 
94. 
417 
22  3 
241  . 
197. 
76 
307. 
30. 
OS 
42. 
257 
100,  0 
1593    0 
160.0 
474.0 
2086.0 
140.0 
5.9 
1646.0 
964.0 
8.4 
5,4 
38,0 
37.0 


1550 
1990 
2180 
4350 
1790 
1660 
2130 
2120 
2120 
1960 
1760 
1  680 
1315 
1045 
820 
620 
660 
910 
1020 
1  290 
1610 
1520 
1465 
1  180 
695 
625 
825 
735 
640 
590 
595 
73S 
1000 
800 
765 
765 
B10 
785 
1255 
1099 
760 

7  20 
620 
5B0 
44S 
475 
540 

1230 
420 
400 

1240 

1240 

1090 

HOC 


4.90 

29,00 

5,30 

11.00 

5.00 

5.  BO 

150.00 

64.00 

4  7.00 

31  .00 

34    00 

160    00 

175.00 

14Q.G0 

1 75 . 00 

140.00 

140.00 

B6.00 

03    0" 

63,00 

3  7.00 

66.00 

1 20  -  00 

170.00 

130.00 

I  10.00 

73.00 

1  50    00 

130    00 

130,00 

130    01! 

120.00 

1  75 . 00 

160.00 

160.00 

140.00 

73  ,  CO 

93    00 

26    00 

2  7.00 

36.00 

42,00 
2B0.00 

(12.00 
210.00 
300    00 

72,00 

4.70 

470.00 

3 1  0    00 

4.20 


95.0 
83.0 
80.0 


1 2 . 000 
1 6 . 000 
13.000 
18.000 
2  I  . 000 


7  .  700 
1 4 . 000 
1 4 . 000 
5.6<!0 
4  .  500 
9.41-0 
1 2 . 000 
S.Of.o 
6  .  51.0 
6.  OHO 
10. OLD 
3.500 
9.8-0 

8  600 
3  .000 

9  .  UjO 


3.(!(.0 
37.51.0 

5.21,0 
1 6 . OCO 
32    500 

0,220 
60.000 
20.500 

0.200 


25 
PHENOLS 

UG/L 

12.0 

22,0 

18.0 

4.0 


47 
ORGANIC 
C    AS    C 
MG/L 

6.0 
5.0 


265        235 
TOTAL      TOTAL 

ARSENIC  MERCLRY 
MG/L       UG/L 


34.0 
53.0 
45.0 
65.0 
46.0 
46.0 
46,0 
46,0 
46.0 
46.0 
46.0 
34.0 
43.0 
44.0 
26.0 
17,0 
38.0 
33.0 
23    0 

ie.o 

10.0 
14.0 
3  0 
3.  1 


3.8 
51 
4,9 
4.9 
4.0 
8.0 
4.B 
3.2 


0.007 
0.007 
0.00  7 
0.007 
0.007 
0.007 
0.007 


0  004 


0 . 1  M 
0.130 
0.130 
0 . 1 30 
0.130 
0.130 
0.130 


0.09O 


0.040 


1245 

I3''5 

1»  07  78  12-5 

37  07  78  1200 


03  08  78  1300 

13JS 
14C0 
1430 
15C0 
1530 
1615 
1645 
1715 

04  08  78  1420 

1*  08  7B  0930 
0955 
1025 
1045 
1115 
1145 
1215 
1245 
1315 

34  08  78  133  3 

1403 
1433 
150  3 
153  3 
1600 
1630 
25  08  78  1430 

38  08  7B  0830 
0900 
0945 
1015 
1045 
11  15 
1145 
1215 


03  09  78  0441> 
OS  1  h 
054!. 

06t?; 

0645 
0715 
074!, 


.3 

0.  540 

27    0 

1060 

.3 

0.510 

82.0 

1030 

.3 

0.  4<50 

5.7 

1470 

.3 

0.330 

3.2 

1480 

.3 

1  .350 

10.0 

1320 

-3 

1  .500 

14.0 

1290 

.3 

1  .550 

16.0 

1260 

,3 

1  ,  560 

16.0 

1210 

.3 

0.  920 

125.0 

1220 

.3 

0 .  935 

14,0 

12O0 

.3 

1  .  1  30 

67.0 

1220 

.3 

1  .  130 

71  .0 

1200 

.3 

1  .  1  50 

39.0 

1  160 

.3 

0.715 

16.0 

600 

.3 

0.810 

8.  1 

600 

.3 

0.815 

6.5 

600 

.3 

0    800 

70.0 

610 

3 

0,795 

16.0 

620 

,3 

0  ,  800 

15.0 

620 

.3 

0    760 

12.0 

630 

.3 

0    750 

34,0 

640 

.3 

0.700 

9.0 

640 

.3 

1  .260 

8.6 

960 

,3 

1     380 

6.0 

990 

.3 

0    300 

20.0 

1020 

-3 

0.  265 

20.0 

1020 

.3 

0,365 

23.0 

1020 

3 

0,970 

123.0 

1020 

,3 

0.800 

80.0 

1030 

,3 

0.  940 

72.0 

1020 

3 

0.940 

56    0 

1000 

.3 

0.960 

55,0 

1010 

.3 

0.730 

27.0 

1  190 

.3 

O.430 

12.0 

1500 

.3 

0.330 

74    0 

960 

.3 

0.370 

24,0 

930 

.3 

1  .100 

207.0 

1040 

.3 

1.130 

135.0 

910 

.3 

t.230 

90    0 

870 

.3 

1  .200 

74,0 

920 

.3 

1  .  100 

59,0 

990 

.3 

0    B95 

17.0 

1160 

.3 

0.975 

2.  1 

1360 

.3 

0.440 

27.0 

1010 

.3 

0.420 

54.0 

1000 

3 

0,925 

200.0 

1190 

3 

0    96Q 

71  .0 

1  170 

.3 

0    965 

54    0 

1120 

.3 

0  96;; 

45    0 

1120 

.3 

0.935 

40,0 

1140 

.3 

0.905 

38.0 

1  1  70 

.3 

0.865 

34.0 

1200 

,3 

0.915 

18.0 

l  160 

.3 

0  .  730 

7.  1 

1100 

-3 

0  .640 

210.0 

810 

.3 

0,665 

151  .0 

840 

,3 

0,640 

125.0 

S60 

.3 

0.735 

142,0 

eeo 

.3 

0.810 

80,0 

925 

3 

0.665 

97,0 

970 

.3 

0.945 

100.0 

1000 

75 

0 

80 

.0 

too 

.0 

100 

0 

100 

.0 

103 

.0 

100 

0 

95 

.0 

100 

.0 

1  13 

.0 

110 

.0 

105 

.0 

6S 

0 

67 

0 

55 

,0 

63 

.0 

59 

.0 

62 

.0 

60 

.  0 

63 

,0 

59 

.0 

103 

.0 

105 

.0 

90 

0 

90 

0 

65 

0 

70 

,0 

75 

,0 

73 

,0 

73 

.0 

73 

,0 

63 

,0 

65 

.0 

56 

0 

56. 

0 

62. 

0 

54. 

0 

54 

0 

54, 

0 

54 

0 

73. 

0 

SB 

0 

62 

0 

62 

0 

88 

0 

93. 

0 

S3. 

o 

83. 

0 

83. 

0 

93. 

0 

80. 

0 

80 

0 

65. 

0 

44. 

s 

47. 

0 

48. 

0 

55. 

0 

65. 

0 

66. 

0 

69. 

0 
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SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  ■  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE:  SCHNEIDER  CREEK 

SAMPLE  POINT:  AT  HAYWARD  AVE.  KITCHENER  UL-23 

STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  OTE  HOUR   SIN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LNT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


11  09  18  1510 

2330 

12  09  78  0030 

0100 
0130 
0200 
0-500 
0130 
0500 
1450 

1<  09  78  O70O 
0730 
1730 
2145 
2215 
2315 
2315 

15  09  78  00  15 
0015 
1050 

17  09  78  1020 
1050 
1105 
1130 
1200 
1230 
1300 
1330 
1315 
1400 
1430 
1500 

1530 
1600 
1630 
1700 
I  730 
18  09  78  1630 
1700 
1745 

iei5 

1845 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    536 
STATION  ID:   16-0184-085-02 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASJN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
GRAND  RIVER 


29 

6 

14 

PJ 

FI ITEfiED 

SUSP. 

COND. 

H 

N02  +N03 

SOLIDS 

25C 

S 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

3 

0.710 

29.0 

1210 

3 

o.sao 

2.5 

14S0 

3 

2.680 

5,  1 

1480 

3 

2.330 

11.0 

1450 

■ 

0.975 

29.0 

1375 

:■ 

1  .000 

26.  0 

1370 

3 

1  .050 

16.0 

1370 

3 

1  .080 

14.0 

1360 

3 

1  .000 

13.0 

1350 

3 

1  .sec 

1 22 . 0 

930 

3 

i  .600 

245  .  0 

740 

3 

1  .  330 

177.0 

730 

3 

1  .030 

51  .0 

600 

.3 

1  .100 

37.0 

625 

,3 

0.690 

18,0 

620 

.3 

0.710 

13.0 

620 

.3 

0.635 

11  .0 

630 

0.620 

8.5 

660 

.3 

0.590 

12.0 

660 

j 

1  ,  250 

353.0 

820 

.3 

1  .530 

1368.0 

640 

.3 

1  .480 

583.0 

600 

,3 

1  .330 

340.0 

600 

. 

o.eso 

87.0 

500 

.3 

0,925 

93.0 

530 

.3 

1  ,350 

4570.0 

305 

.3 

1  ,450 

4791 .0 

275 

1  .350 

3230.0 

260 

.3 

1  .300 

212.0 

270 

.3 

0.740 

9B.0 

305 

.3 

0.535 

92,0 

230 

.3 

0.540 

104.0 

185 

.3 

0.590 

89.0 

175 

.3 

0.700 

121  .0 

200 

.3 

0.790 

122.0 

190 

.3 

0.785 

143.0 

200 

.3 

0,750 

1013,0 

205 

.3 

0,815 

182.0 

245 

..-. 

0.620 

146.0 

255 

.3 

0.890 

1  34  .  0 

245 

.3 

0.900 

121  .0 

240 

3 

0.865 

119.0 

250 

.3 

0.865 

1 1:  i  .  0 

265 

.3 

0,765 

127.0 

270 

.3 

Q.BBS 

184.0 

255 

.3 

0.770 

SB.O 

230 

.3 

0.840 

63.0 

235 

.3 

0.785 

82.0 

245 

16         56 

TuRB.  CHLORIDE 
25C   F0RMA2IN       MG/L 
UNITS 


67.0 

65.0 

98.0 

95.0 

84.0 

84.0 

89.0 

B5.0 

85,0 

55.0 

44.0 

36.0 

30.0 

31  .5 

29.0 

3.0.5 

31  .0 

33.5 

33    5 

46.0 

43.5 

40.0 

37.0 

28.5 

32.0 

22.5 

22.0 

21  .5 

20.5 

15.5 


17.0 
17.5 
19.5 
23.0 
34.0 
25.0 
23.5 
24.0 
25.0 
19.0 
19.0 
15.5 
17.0 
15.0 


STORET    CODE:    02 
003 


U    T    M:     17    0544550.0    4606750,0    4 


208 
TOTAL 
IRON 

MG/L 


25 
PHENOLS 


47 
ORGANIC 
C    AS    C 
MG/L 


265 

TOTAL 

ARSENIC 

MG/L 


0150 
101 .70 

235 

TOTAL 

MERCURY 

UG/L 


1915 
1945 
2045 
21  15 
2145 

2215 
2245 
2315 
18  09  76  0015 
□  045 
0115 
0145 
0215 
30  09  78  1900 
1930 
2000 
2030 
2100 
2130 
2200 
2230 

02  10  78  1700 

03  10  7B  2000 

2030 
2100 
2130 
2200 
2230 
2400 

04  10  78  0030 

0100 
0130 


0230 


0400 
0430 
0500 
1750 

05  10  78  2130 
22Q0 


2330 
2400 
OS  10  78  0030 
0100 
0130 


0430 
050O 
0530 
2015 


3 

0.830 

940.0 

290 

3 

O.B90 

782  .  0 

290 

3 

1.150 

2656.0 

270 

;: 

l  .000 

1603.0 

270 

3 

0.900 

656.0 

255 

3 

0.900 

367.0 

260 

3 

0,925 

380.0 

275 

3 

0.8B5 

444.0 

270 

3 

0.675 

427.0 

270 

3 

0.925 

532.0 

295 

3 

0.950 

573.0 

295 

3 

0.975 

477.0 

300 

3 

1  .000 

560. 0 

310 

3 

1  .050 

604.0 

315 

| 

1  .050 

153.0 

1090 

3 

1  .500 

390.0 

910 

:' 

1  .  600 

241  .0 

980 

.3 

1  .600 

169.0 

980 

3 

1  .600 

134.0 

970' 

.3 

1  .600 

1.27.0 

970 

.3 

1  .  600 

87.0 

960 

.3 

1  .650 

138.0 

960 

a 

1  .100 

30.0 

1260 

.3 

2.150 

6.3 

1560 

,3 

0.955 

17.0 

1180 

.3 

1.050 

12.0 

1  160 

.3 

1.000 

71  .0 

980 

.3 

1  .100 

13.0 

1150  i 

:j 

1.050 

22.0 

1170 

.3 

1  .050 

43.0 

1120 

.3 

1  .050 

708.0 

860 

.3 

1  .050 

495.0 

820 

.3 

0.945 

328.0 

710 

i 

0.380 

280.0 

640 

j 

0.850 

133.0 

580 

■: 

0.800 

273.0 

550 

.3 

0.755 

336,  0 

500 

.3 

O.6B0 

205.0 

450 

.3 

0.665 

146,0 

450 

0.680 

144.0 

450 

.3 

132.0 

460 

,3 

1  .200 

42.0 

660 

,3 

1  .  750 

45.0 

760 

.3 

0.500 

38.0 

680 

i 

0.705 

182.0 

740 

.3 

1  ,400 

274.0 

B40 

.3 

1  .950 

173.0 

900 

J 

1  .BSD 

135.0 

880 

.3 

1  .950 

107.0 

680 

.3 

1  .900 

B3.0 

860 

3 

1  .aoo 

70.0 

880 

.3 

1  .650 

59.0 

900 

3 

i  .  eno 

66.0 

850 

.3 

1  ,850 

61  .0 

860 

.3 

1  ,800 

63.0 

860 

.3 

1  .750 

50.0 

880 

.3 

1  .700 

46.0 

380 

,3 

1  .  600 

43.0 

680 

.3 

1  .500 

36.0 

900 

.3 

1  .450 

29.0 

960 

3 

1  .900 

39.0 

940 

19.0 
17.0 


15.5 
15.0 
15.0 
17,5 
18.5 
18  5 
19.5 
21  .0 
92.0 
75.0 
BS.O 
85,0 
85.0 
84,0 
B2.0 
85.0 
127.0 
146.0 
100.0 
100.0 
83.0 
103.0 
110  0 
98.0 
54  .0 


27.0 
25.5 
22.5 
22.0 
22.0 


63.0 
86.0 
67.0 
71  .0 
73,0 
71  ,0 
70.0 
69.0 
68.0 
66.0 
66.0 
70.0 
72.0 
73.0 
77.0 


(  C  0  N  T  D  ! 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM        STAT  TON  SUMMARY  ftEPORT  -  RIVER  BASINS  DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PACE 

12  10  78  0100 
0130 
0200 
0230 
0300 
0330 
0100 
0130 

15  10  7B  1630 

17  10  71  1505 

23  10  78  0945 

1018 
1045 
IT  IS 

1  145 
1215 
1320 

25  10  78  1 900 
T930 
2000 
5030 
2100 

2  130 
2200 
2230 
2300 
2330 
2400 

SB  10  76  0030 
1200 

13  11  78  2230 
2300 
2330 
2400 

14  11  7B  0030 
0100 
0130 
0200 
0230 
0300 
0330 
0400 
0430 

19  11  78  1400 

23  11  78  0900 
0930 
1000 
1030 

1  100' 
1  130 
1200 

1230 
1300 
1330 
1400 
1430 


.3 

1  .400 

48    0 

1250 

.3 

1  .  000 

28,0 

1260 

.3 

1  .  000 

24.0 

126D 

.3 

l  .000 

19.0 

1260 

.3 

i ,  ooo 

20,0 

1240 

.3 

1  .050 

21  ,0 

1180 

.3 

1  .100 

34,0 

1130 

.3 

1  .100 

21  ,0 

1140 

.3 

0,570 

5.8 

1440 

.3 

0.773 

3.9 

1550 

.3 

1  .  OOO 

11  .0 

1440 

.3 

1  .050 

9.6 

1460 

.3 

0.875 

23.0 

1420 

.3 

o.aas 

22    0 

1430 

.3 

0.915 

17.0 

1440 

.3 

0.950 

17.0 

1410 

.3 

O.910 

16.0 

1400 

.3 

0.930 

14    0 

1400 

.3 

0.915 

27.0 

1200 

3 

1  .950 

33.0 

1410 

.3 

0  .950 

24.0 

1450 

.3 

1  .  000 

170.0 

1430 

3 

0.950 

207.0 

1  290 

3 

0.950 

151.0 

1350 

3 

0.875 

15  3.0 

1180 

.3 

0  ,  800 

142.0 

1  120 

.3 

0.735 

256.0 

1070 

.3 

0.615 

160.0 

1090 

,3 

0    600 

1  19.0 

1090 

.3 

0.620 

104.0 

1070 

3 

0.450 

109.0 

1030 

-3 

1  .  000 

78.0 

790 

.3 

1  ,  too 

43.0 

700 

.3 

2    300 

35,0 

14S0 

.3 

1  ,400 

261  .0 

1440 

.3 

1  .650 

341.0 

1  280 

-3 

1   .550 

237,0 

1280 

.3 

1  .300 

217    0 

1160 

.3 

1  .400 

325    0 

660 

.3 

0.930 

340  ,  0 

700 

-3 

0.950 

260    0 

720 

,3 

0.925 

192.0 

750 

.3 

0.990 

147.0 

BOO 

3 

0.910 

123.0 

790 

.3 

0.925 

110.0 

780 

.3 

0.920 

97    0 

77a 

3 

2.500 

164  .0 

940 

3 

4 .  700 

12.0 

T  180 

3 

1  ,  300 

264.0 

1440 

3 

1  ,35: 

33,0 

1  400 

3 

1  .350 

29.0 

1400 

3 

1     35C 

5    0 

1  400 

3 

0,625 

363.0 

780 

3 

0    715 

353.  Q 

700 

a 

0    595 

380.0 

740 

3 

0.525 

269.0 

840 

3 

0.595 

358    0 

900 

3 

0.645 

391  .0 

930 

3 

0.715 

347.0 

910 

3 

0.735 

408.0 

820 

3 

0.740 

303.0 

770 

too 

.0 

108 

.0 

110 

.0 

t  1  3 

.0 

103 

.0 

100 

.0 

90 

.0 

85 

.0 

135 

.0 

146 

.0 

100 

.0 

98 

.0 

1  18 

.0 

120 

.0 

126 

,0 

125 

,0 

123 

,0 

123 

.0 

120 

.0 

103 

.  0 

105 

.0 

103 

.0 

BS 

0 

80 

.0 

76 

.0 

71 

.0 

69 

0 

72 

0 

72 

.0 

78 

0 

70 

0 

60 

.0 

48 

5 

|75 

0 

160 

0 

166 

,0 

170 

.0 

145 

0 

69 

0 

Si 

0 

45 

s 

46. 

0 

48. 

0 

45. 

5 

45 

0 

4.1 

0 

110 

0 

(10, 

.0 

162. 

0 

142. 

0 

145. 

0 

145. 

a 

102 

0 

75, 

0 

60. 

0 

52 

0 

62. 

0 

77. 

0 

75. 

0 

65, 

0 

65, 

0 

1500 

.3 

0.750 

255.0 

690 

57.0 

15.30 

.3 

0.815 

222  .0 

630 

55   0 

1600 

.3 

0.740 

171  .0 

590 

52,0 

1630 

.3 

0.745 

151  .0 

580 

52.0 

1700 

.3 

0.725 

166.0 

580 

52.0 

1730 

.3 

0.945 

140.0 

560 

52.0 

1800 

.3 
.3 

0.950 
1  .250 

217.0 
176.0 

510 
550 

45.0 
46.5 

24 

u 

7fi     1330 

.3 

1  .450 

94.0 

850 

74.0 

1  745 

.3 

1  .450 

43.0 

840 

70.0 

03 

IS 

78    2106 

.3 

0.  145 

46.0 

2050 

475.0 

2130 

.3 

0 .  1  20 

21  ,0 

2050 

420.0 

22O0 

.3 

0  .  1 60 

20    0 

2O0O 

400.0 

2230 

.3 

0.200 

17    0 

2050 

410.0 

2300 

.3 

0.255 

31     0 

2100 

430.0 

04 

12 

?B    0130 

.3 

0.850 

1003    0 

2600 

700.0 

0200 

.3 

0.900 

455,0 

2350 

600.0 

0230 

.3 

0.B50 

293,0 

2  tOO 

525.0 

03U0 

.3 

0.850 

321     0 

2200 

375.0 

0330 

.3 

0.835 

342.0 

2300 

650    0 

0400 

.3 

0.825 

357.0 

2150 

637,0 

0430 

,3 

0.835 

320.0 

2000 

575    0 

0500 

,3 

0.840 

318.0 

1900 

587,0 

0530 

3 

0.830 

272    0 

1700 

537,0 

0600 

,3 

o.aoo 

201  .0 

1600 

46)    0 

0700 

,3 

0,805 

177.0 

1450 

425,0 

0730 

.3 

1  .550 

160.0 

1350 

400    0 

0« 

12 

78    1700 

.3 

2,500 

63.0 

3450 

0    6 

1701 

.3 

2,700 

46.0 

2550 

0.6 

MAXIMUM 

5  ,  400 

4791 .0 

4950 

470. 00 

700.0 

60 . OOO 

AVC    OR    CEOM    M!J 

CI 

1.119 

223.6 

1000 

1 10. 39 

96.4 

1  1  .  8'>6 

M I N I  MUM 

0.  120 

2.  1 

175 

4.20 

0.6 

0.200 

0 

.007 

0 

.130 

o 

.006 

0 

.1  16 

0 

004 

0 

.040 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OV  MO  YR  LMT   DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

04  01  78  1505  .3 

09  01  78  1500  .3 
20  01  78  1235  .8 
25  01  78  1425  .3 
03  02  78  1445  .3 
24  02  78  1315  ,3 
06  03  78  1405  ,3 
OB  03  78  1635  ,3 

3 

10  03  78  1 145  3 

.3 

14  03  78  1205  .3 

1300  .3 

1800  .3 

15  03  78  1125  .3 

-3 

20  03  78  1515  .3 

.3 

21  03  7B  1145  .3 

22  03  7B  1310  ,3 


22  1 

225 

229 

215 

249 

238 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

1R0MIUM 

COPPER 

LEAD 

CA0M1UM 

ZINC 

NICKEL 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0,014 

0.006 

0  .  00 1  L 

0.043 

0.014 

0.006 

0  .  00  1  L. 

0.043 

0.01  1 

0.006 

0.0011. 

0.042 

0.01  1 

0    006 

0.001 L 

0.042 

0    013 

0.009 

o.oan. 

0.041 

0,014 

0.009 

0    0011. 

0.031 

0    014 

0.009 

0    001  L 

0.031 

0,024 

Olio 

0,0011. 

0-110 

0-024 

0,110 

OOOM. 

0.110 

0.024 

0.110 

0  ,  00 1  1. 

0.  1  10 

0.024 

0,110 

OOOlL 

0-1  10 

0,068 

0-130 

0   660 

0.004 

0.700 

0.OJ2 

0    068 

0-130 

0,660 

0.004 

0  ,  700 

0,052 

0,068 

0.  130 

0,660 

0    004 

0,  700 

0.022 

0,066 

0.  130 

0.660 

0.004 

0    7p0 

0.022 

0.068 

0.  130 

0.660 

0.  004 

0,  700 

0.072 

0,068 

0 .  1  30 

0    660 

0.004 

0    700 

0    022 

0.066 

0.  130 

0.660 

0    004 

0    700 

0.022 

0.030 

0.051 

0.2B0 

0.001 

0    280 

0.016 

0.030 

0.060 

0.001 L 

0-130 

I  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


BOW./    SITE:     SCHNEIDER    CREEK 

SAMPLE    POINT;     AT    HAYtlARD    AVE    KITCHENER    UL-23 

STATION    TYPE:     RIVER 


SAMP    OTE    HOUR 
DY    MO    YR     LV.T 


SIN       STN    SAMP       Pd 
OIST    BRG    DEPTH 
FEET  KTRS 


23    03    7B  1300 

28    03    78  1415 

03  04  78  1720 

04  04  78  1225 

05  04  76  1150 
07  04  78  1010 
11  04  7B  1055 

1740 

19  04  78  0945 
01  06  76  1400 

20  06  78  1410 
03  07  7B  1200 

12  30 

1245 

1315 

18  07  7B  1215 

27  07  78  1200 


03  08  78  1300 

1335 
1400 
1430 
1500 
1530 
1S15 
1645 
1715 

04  08  76  1420 

18  OB  7B  0930 
0955 
1025 
104S 
1115 
1145 
1215 
1245 
1315 


.3 

J 

.3 
: 

3 

.1 

.  ! 
.  1 
.  I 

I 

: 

-3 
.3 

.'< 

: 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

.'! 

...a 

: 

-3 

.3 

-: 
.3 

1 


LONG: 

TOTAL 

CHROMIUM 

WG/l 


225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 


0.032 
0.022 
0.022 
0.022 
0.022 
0.022 
0.012 
0.030 
0.043 
0.048 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ERIE 
GI<AND    RIVER 


DATE   OF    REPORT       25   OCT    79      PAGE         538 

STATION     ID:        1 6-01 B4- 085-03 

STORET   CODE:    02 
003 
0150 


U    T    M:     17    0544550.0    4B06750.0    4  REGION:     02 


229  215 

TOTAL  TOTAL 

uE-D  CADMIUM 
MG/L  MG/L 


0.069 

0.069 

0 .  068 

0.059 

0.099 

O.O40 

0.016 

0.100 

0.076 

0.076 

0.003L 

0.003L 

0.035 

0.035 

0.035 

0  :,035 

0.003L 

0.003L 

0.013 

0.Q14 

0.021 

0.024 

0.024 

0.017 

0.023 

0.030 

0 .  022 

0.014 

0.013 

0.012 

0.012 

0.012 

0.013 

0.010 

0 .  009 

0.01  1 

0.007 

0.006 

Q.O06 

0.006 

0.005 

0 .  006 

0.006 

0.006 

0.006 

0.006 

0.006 

0.00b 


.0011. 
.0011- 
.001  L 
.  001  L 
.  001  I- 
.001L 
.0011. 
.001L 
.  00 1L 
.  00 1L 


249 
TOTAL 
ZINC 

MG/L 

0.110 
Q.110 
0.110 
0.110 
0.  120 
O.OBO 
0.046 
0.  140 
0.  220 
0.220 


1  700 
1  .700 
1  .  700 
1  .700 


2.  BOO 

3.000 

2.800 

2.700 

2.700 

3.100 

3.100 

3.400 

0.015 

1  .200 

0.930 

0.810 

0.620 

0.550 

0.460 

0.490 

0.450 

0.410 

0.430 

0.019 

0.019 

0,019 

0.019 

0    019 

0.019 

0.019 

0.019 

0.019 

0.019 

0.019 


238 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 


24  08  78  1330 

1400 
1430 
1500 
1530 
1600 
1630 

25  OS  78  1430 

2B  08  78  0630 
0900 
0945 
1015 
1045 
1115 
1145 
1215 
1245 
1625 

03  09  7B  0445 
0515 
0545 
0615 
0645 
0715 
0745 
1140 

11  09  7B  1510 

2330 

12  09  7B  0030 

0100 
0130 
0200 
0400 
0430 
0500 
1450 

14  09  78  0700 

0730 
I  730 
2145 
2215 
2315 
2345 

15  09  78  00  16 

0045 
1050 

17  09  78  1020 
1050 
110S 
1130 
1200 
1230 
1300 
1330 
1345 


•3 
.3 
l 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


.3 
.3 

.3 
.3 

'■■ 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


013 
013 


0.130 

0.120 

0.093 

0  .  083 

0.015 

0.016 

0.004L 

0.017 

0.01  1 

0.0B2 

0.042 

0.059 

0.050 

0.037 

0.02a 

0.026 

0.023 

0.005L 

0.006L 

0.006L 

O.OOBL 

0.008L 

0.010 

0.E10 

0.010 

0. OOBL 

0.006L 

0 . 005  L 

0.005L 

0.024 

0.012 

0.007 

0.010 

0.008 

0.006 

0.230 

0.  160 

0.017 

0.005L 

O.OOBL 

O.0O6L 

O.OOiSL 

O.O06L 

0.000 

0.  180 

0.200 

0.120 

0.087 

0.024 

0.015 

0.  ISO 

0.350 

0.270 

0.210 

0.  140 

0,140 

0.  140 

0.C33 

0.095 


2.900 
3.200 

1  .000 
O.630 
0.570 
0.570 
0.430 
0.610 
0.012 
2.500 

2  500 
1  .  300 
0 .  B.30 
0.  900 
0.850 
0.  BOO 
0.760 
0.750 
0.680 
0-017 
0.015 
2.900 
2.600 
2.5QO 
2.200 
1  .800 
1  .500 
0.840 

0.010 

0.013 
0.760 

2 .  90-0 
3.000 
3.100 
3  600 

3,  100 

0  810 
0.540 
0.390 
0.180 
0.033 

1  .  600 
1  .600 
1  .900 
1  .  900 
2.000 
0.770 
0.700 
0.390 
0.300 
0.230 
0.057 
0.910 
I  .400 
1  .  000 
O.BOO 
0.430 
0.  360 
0.380 
0.310 
0  .400 


(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SVSTEM 

1400 
1430 
1500 

1530 
I  SCO 
1830 
1700 
1730 
IS  09  7t!  1630 
1700 
1715 
1815 
1845 
1915 
1915 
2015 
2045 
2115 
2145 


STATION  SUMMARY  REPORT 


22  15 
2245 
2315 
2345 

19  09  7[l  00 15 
0045 
0115 
0145 
0215 

SO  09  7fl  1900 
1930 
2000 
2030 
2100 
2130 
2200 
2230 
10    7(1     1700 


02 


03  10  7(l  2000 
2030 
2100 
2130 
2200 
2330 
2400 

0*  10  ?(l  0030 
0100 
0130 
0200 
0230 
0300 
0330 
0400 
0430 
0500 
1750 

05  10  78  2130 
2200 


,3 

.3 

■  3 
.3 

.3 
,3 
.3 
.3 
.3 
.3 
-3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

.3 

.3 

.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
-3 
.3 
,3 
.3 

..a 

3 
,3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
-3 


-  RIVER  BASINS 

0.038 

0.330 

0.0061 

0  088 

0.0061 

0  088 

0-073 

0.360 

0.0061 

0-100 

0.025 

0.  160 

0.067 

0.310 

0  060 

0.300 

0.052 

0.290 

0.  100 

0.410 

0.  120 

0.  45G 

0.  140 

0.350 

0.  130 

0  340 

0.078 

0.240 

0.060 

0.270 

0.071 

0.260 

o.  iao 

0-750 

0.  ISO 

0.720 

0.  190 

0.590 

o.  ioo 

0.J80 

0-079 

0.  120 

0.077 

0  1  10 

0.079 

0.220 

0.072 

0  220 

0  056 

0.  190 

0.055 

0.  160 

0.045 

0 .  1  SB 

0.050 

0.  180 

0  040 

0 .  1  60 

0.040 

0  210 

0.027 

2.700 

0.  12Q 

1  .400 

0  1  10 

1  .100 

0.  100 

1  .  100 

0.076 

0.930 

0.06a 

0.  960 

0.059 

0.940 

0.C68 

1  000 

0  006L 

1  ,000 

0  006L 

0.010 

0  005L 

2.000 

0.005L 

2  000 

0  005  L 

2  -100 

0.0C5L. 

2.400 

0  005  L 

2.400 

0  C05L 

2.400 

0.  140 

0.800 

0.  140 

0.880 

0.  120 

0.340 

0.110 

0-320 

0.094 

0.300 

0.075 

0.380 

0.072 

0.  320 

0.050 

0.2  30 

0.056 

0  180 

0.050 

0,  160 

0.C50 

0  160 

0-013 

0  300 

0-012 

0  028 

0.008L 

1  400 

0.023 

1  -400 

DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


2230 
2300 
2330 
2400 
06  10  7a  0030 
0100 
0130 
0230 
0300 
0330 
0400 
0430 
0500 
0530 
2015 

IJ  10  78  0100 
0130 
0200 
0230 
0300 
0330 
0400 
0430 

IB  10  78  1630 

IT  10  78  1505 

33  10  78  0945 
1015 
1045 
11  15 
1  145 
1215 
1320 

IS  10  7B  1900 
1930 
2000 
2030 
5100 
2130 
22C0 
2230 
2300 
2330 
2400 

56  10  78  0030 
1200 


13  11  78 


2230 
2300 
2330 
24  00 
0030 
0100 
0130 
0200 
0230 
030O 
0330 
0400 


02S 
025 
013 
01  9 
025 
023 
017 
025 
01  a 
oia 

013 

013 

020 

017 

036 

046 

046 

046 

046 

046 

046 

046 

046 

046 

046 

046 

006L 

004L 

019 

020 

oio 


0  01 


0  015 
0  015 
0  060 
0,032 
0  02  1 
0  023 
0.045 
0  060 
0  0B2 
0.088 
0.037 
0.070 
0 .  068 
0-060 
0.070 
0.060 
0.078 
0.057 
0.058 
0.100 
0.  150 
0.130 
0  .  250 
0 .  270 
0  .  1  SO 
0 .  1  SO 
0.  130 
0.110 


1.000 

0-850 

0-850 

0.680 

0.700 

0.620 

0.560 

0  780 

0  840 

0.770 

O.720 

0.720 

0.79 

0.68 

0.62 

0.70 

0.70 

0.70 

0.70 

0-70 

O.70 

O.70 

0.70 

0.70 

0.70 

0  70 
0.350 
0,007 
2,600 
2  300 
2  800 
2.600 
2.600 
2.700 
0.089 

1  .700 
3.000 
2.200 
0.960 
1  .000 
0.  740 
0.690 
0.660 
0.  4H0 
0.420 
0.390 
0.430 
0.  400 
0-084 
1  -900 
2.800 
I  .800 
1  .400 
1  100 

a   840 

0  630 
0  510 
0.360 
0.340 
0  280 
0  500 


(  C  0  N  T  I)  | 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  ■  RIVER  BASINS 


3 . 0 . W . /  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SCHNEIDER  CREEK 

AT  HAYWARD  AVE  KITCHENER  UL-23 

RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ERIE 
GRAND    RIVER 


DATE   OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE         540 

STATION    ID:        1 6 -01 84-085  -  02 

STORET    CODE:     02 
003 
0150 


U   T   M:    1?    0S44598.0   4B067500   4 


221 

225 

229 

SAMP  DTE  HOUR   STN 

STN  SAMP   Pii 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

DY  MO  YR  LMT    DIST 

BRG  DEPTH 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

FEET 

MTBS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0430 

.3 

0.096 

19  11  7B  14Q0 

•  3 
,3 

0.041 

0.004 

23  tl  7B  0900 

.3 

0.050 

0930 

.3 

0.012 

1000 

.3 

0.007 

1030 

.3 

0.01! 

1100 

3 

0.300 

1130 

.3 

0  270 

1200 

.3 

.3 

0.210 
0,140 

1230 

.3 

0,  120 

1300 

.3 

0.  120 

1330 

.3 

0  .  1  60 

1400 

.3 

0.  17C 

1430 

.3 

0.130 

1500 

.3 

0.120 

1530 

.3 

0.140 

1600 

.3 

0  .  1  20 

1630 

.3 

0.100 

1700 

.3 

0.096 

1730 

.3 

0.096 

1800 

.3 

.'a 

0.073 
0.091 

24  11  78  1330 

.3 

0.030 

1745 

.3 

0.056 

03  12  78  2 105 

.3 

0.015 

2130 

.3 

0 .  006 

2200 

.3 

0.010 

2230 

.3 

0  009 

2300 

-3 

0  009 

04  12  78  0130 

3 

0.160 

0200 

-3 

0.  190 

0230 

■> 

0.190 

0300 

.3 

0.210 

0330 

.3 

0.200 

0400 

.3 

0  .  1  BO 

0430 

.3 

0.190 

0500 

.3 

0.170 

0530 

.3 

0. 150 

0600 

0.140 

0700 

.3 

0.120 

0730 

.3 

0.  100 

08  12  78  1700 

.3 

0.050 

1701 

.3 

0  .  060 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

0.390 
0.760 
0-020 
1  .900 
1  .  300 
1  .400 
1  .  400 
0-  520 
0.390 
0.300 
0.  170 
0.2  30 
0.230 
0.310 
0.310 
0.220 
0.240 
0.220 
0.  190 
0.  160 
0.170 

0  170 

0.100 

0.  160 
0.042 
0-2BO 
2.  100 

1  .600 
1.300 
1  .600 
1  .600 
0.920 
0.570 
0.570 
0.340 
0.36O 
0.340 
0-39O 
0.330 
0.2B0 
0.240 
0.220 
0.  190 
0.390 
0.090 


238 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ' I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


0  ,066 

0.130 

0.660 

0.004 

3.600 

0.022 

0,058 

0.04B 

0.0770 

0.0020 

0.B3I 

0.020 

0.020 

0.01  1 

0.003 

o.ooi 

0.007 

0.009 

8.O.M./  SITE:  MONTGOMERY  CREEK 

SAMPLE  POINT:  AT  VANIER  AND  SHELLEY  DRIVE  KITCHENER  UL- 

STATION  TYPE;  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BP.G  DEPTH 
FEET      MTRS 


04 

01 

78 

1535 

09 

01 

78 

1515 

20 

01 

78 

1255 

25 

Ot 

?a 

1445 

03 

02 

7« 

1505 

24 

02 

78 

1335 

oa 

03 

7B 

1720 

10 

03 

78 

1350 

12 

03 

7B 

1650 

14 

03 

78 

0800 
1015 
1  100 
1200 
1325 

IS 

03 

78 

1310 

16 

03 

7B 

1500 

20 

03 

78 

1605 

31 

03 

78 

0215 
04  15 
1215 
1245 

1700 

22 

03 

7a 

1525 

23  03  78  1115 

27  03  78  1730 

28  03  78  1545 

01  04  78  1730 
04  04  78  1510 

08  04  78  2145 

2345 

11  04  78  1340 

19  04  73  1015 


.3 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 


934 

SAMPLE 

NO 


45006 
45823 
458J9 
45055 
45B70 
45607 
45893 
45896 
45BU7 
45903 
45904 
45905 
45S06 
4S9C7 
45908 
45913 
45914 
45923 
45928 
45929 
45937 
45938 
45939 
45340 
45941 
45947 
4  594  3 
4  =  94  9 
45955 
45956 
45959 
45960 
45961 
46001 
46008 
46009 
4  601  7 
46018 
46027 
46052 


901 
SCD 


MAJOS    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM:     GRAND    RIVER 

U    T    U:     17    05437SO.O    4807700.0    4 


STATION    ID:        1 6 -01 B4-OB6    03 

STORET    CODE:    02 
003 
0150 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  c 

0.0 
0.0 


4.0 
4.0 


1.0 
1  .0 


3.8 
3.8 


6.4 
6.4 


5.4 

6.5 


5-0AY 

BOO 

MG/L 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0.018 
0.024 
0.007 
0.018 
0.015 
0.  001 
0.146 
0.  180 
0.265 
0.540 
0.420 
0.710 
0.590 
0.300 
0.360 
0  .  106 
0.101 
0.150 
0.170 
0.145 
0.390 
0.290 
0.350 
0.258 
0.306 
0,  190 
0  262 
0.286 
0.1  12 
0.084 
0.178 
0.026 
0.022 
0,  146 
0.  120 
0.094 
0.390 
0.520 
0-  162 
0-104 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

0.003 
0.005 
0 .  004 
0  .  003 
0  .  003 
0.001 
0  001 
0.001 L 
O.O.'iO 
0.0U6 
0.01B 
0.016 
0.017 
0.053 
0S4 
053 
047 


0 
0 
0 
0.029 


0  038 
0  042 
0.0117 
0.022 
0.074 
0  .  093 
0.060 
0  .  069 
0  .  050 
0-065 
0.034 
0.035 
0.007 
0.011 
O.OIO 
0.063 
0.027 
0.013 
0.015 
0.029 
0.037 
0.010 


19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 


0.050 
0.  174 
0.05B 
0  060 
0.  102 
0  012 
0.690 
0.322 
0.520 
0.4  30 
0  560 
0.400 
0.390 
0.500 
0.570 
0.460 
0.4  70 
0.400 
0.216 
0.260 
0.05B 
0.  158 
0.312 
0.376 
0.376 
234 
250 
240 


0.200 
0.  194 
0.043 
0.059 
0  063 
186 
274 
188 
034 
214 
116 


20 
TOTAL 
KUELDAHL 
MG/L 

0.420 
0  560 
0  360 
0  420 
0  .  430 

0  360 
23.000 

2.  150 
2.950 
3.400 
3.600 
4  400 
4.700 
3  600 
2  BOO 

1  500 
1  400 
1  850 
0.900 
1  .050 
2.600 
I  .440 
1  .  420 
1  .300 
1  .480 
1  160 


I  480 
1  620 
0  860 

0  780 

1  .040 
0.520 
0.5OO 

0  820 

1  .300 
I  .  100 
1  .  650 
1  .950 
0.  720 
0.920 


TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 


0.370 
0.386 
0.302 
0.340 
0.32  8 
0.348 
2.310 
1  .628 
2.430 
2.970 
3.040 
4  .000 


310 
100 
230 
040 
930 
450 
684 
790 
542 
282 


1  .  108 
0.92  4 
1  .104 
0.946 
1  .230 
1  .380 
0.660 

0  5B6 
0.997 
0.461 
0.437 
0.634 

1  .026 
0.93  2 
1  .616 
1  .736 
0.  604 
0.898 


23 
TOTAL    N 

MG/L 

3.960 
3.410 
3.860 
2.370 
3.740 
4.  180 
24    B50 

4  280 

5  180 

4  950 

5  150 
5  4  70 
5.720 
4  7  70 
4.000 
4.000 

.920 
.750 
.550 
.570 
.820 
365 
250 
.  120 
300 
180 
4  75 
.615 
.990 
B80 
360 
.620 
.580 


3. 

3. 
2. 
2. 
3. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 

:. 

2. 
2. 
2. 
3. 

3. 

1  .545 

3.700 

3.500 

2.520 

2.770 

1  .625 

1  .190 


(    C    0    N    T    D     ) 


S*MP.E  INFORMATION  STSTE* 


11  0!i  7B  1600 

01  O'i  7B  1550 

30  CM  78  1340 

03  07  78  1230 

1300 

1315 

1315 

HOO 

1130 

1500 

1630 

1600 

16  07  Ja  1350 

21  07  7S  1320 
1310 
1110 
1615 

16  Oil  78  0910 
1000 
1015 
1030 
1015 
I  1 00 
1115 
1145 
1200 
13»5 
1215 
1300 
1315 
t115 

1500 

38  Oil  78  2330 

2400 

28  0«i  78  ooeo 

0100 
0130 
0200 
0230 
0300 

0330 
0400 
0430 
0500 
11  Oil  76  1635 
17  Oil  7B  1035 
1055 
1115 
113S 
1155 
1215 
1330 
1400 
1430 
1515 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
-3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  8A5IN5 


6.5 
18.0 
24.0 
21.0 


46053 

2    3    0 

16059 

2    3    0 

46072 

2    3    0 

46075 

2    3    0 

46081 

2   4   0 

46082 

2    4    0 

46083 

2    4   0 

46084 

2    4   0 

46085 

2    4    0 

46036 

2    4    0 

460E7 

2   4    0 

46GS3 

2   4    0 

46083 

2    4    0 

46093 

2    4    0 

46094 

2    3    0 

46096 

2    4    0 

460=7 

2    4    0 

46098 

2    4    0 

46059 

2    4    0 

46100 

2    3    0 

46131 

2    4    0 

46132 

2   4    0 

46133 

2   4    0 

46  3  34 

2   4    0 

46135 

2    4   0 

46136 

2    4    0 

46137 

2    4    0 

46138 

2    4    0 

46139 

2    4    0 

461 -JO 

2    4    0 

46141 

2    4    0 

46142 

2    4    0 

46143 

2    4   0 

46144 

2    4    0 

46145 

2   4    0 

46146 

2    4    0 

461  47 

2   3    0 

46169 

2    4    0 

46170 

2    4    0 

461  71 

2    4    0 

46172 

2    4    0 

46173 

2    4    0 

461  74 

2    4    0 

46  175 

2    4    0 

46176 

2    4    0 

46177 

2    3    0 

46178 

2    4    0 

461  79 

2    4    0 

46160 

2   4    0 

46131 

2    4    0 

46194 

2    3    0 

462  17 

2    4    0 

4621S 

2    3    0 

46219 

2    3    0 

46220 

2   3   0 

46221 

2    3    0 

46222 

2    3    0 

46223 

2   3   0 

46224 

2   3  0 

46225 

2   3   0 

46226 

2   3   0 

22.0 
220 


24.0 
34.0 


N5 

3ATE    OF    REPORT       25 

OCT    79       PAGE 

541 

0.082 

COM 

0.002 

0.840 

0.83  8 

1  .  125 

0.014 

O.0O2 

D.014 

0    510 

0.496 

3.640 

0.024 

0.001 

0.034 

0    580 

0.  546 

1  .8 

0    040 

0.004 

0.046 

0    660 

0.614 

4.  1  10 

5  .0 

0.138 

0.UO2 

0.008 

1     300 

1  -292 

4.100 

14.0 

0.  160 

0.002 

0.034 

1     020 

0.986 

3.350 

14-0 

0.  168 

0.0<'6 

0.002 

1     520 

1  .518 

3.520 

1  7.0 

0.310 

0.0<-6 

0    002 1. 

2.  160 

2    158 

3.6E0 

15    0 

0-314 

O.OSI 

0.002L 

1.700 

1  .  698 

3.750 

13.0 

0.310 

0    013 

0.0021 

1     680 

1  .678 

2.6  30 

10    0 

0    232 

0    027 

0.002L 

1  .160 

1  .158 

2.110 

10    0 

0    242 

0.007 

0 .  002  L 

t  .160 

1     1 58 

2.240 

10.0 

0    204 

0 .  007 

0.002L 

1  .340 

1  .338 

2.4  70 

0.5 

0.017 

0    001  L 

0.014 

0    380 

0.366 

3,660 

0.  4 

0.010 

O.OOU 

0.014 

0    370 

0.356 

3.570 

28.0 

0.  128 

0.046 

2    280 

4.  7  30 

20.0 

0.110 

0.009 

0    020 

2    020 

4.570 

23   0 

0.  100 

0.004 

0.014 

2    020 

3-570 

14.0 

0.084 

0.004 

0.040 

1     580 

3.730 

14.0 

0-084 

0 .  004 

0    006 

1     400 

2.950 

15.0 

0-570 

O.OSlB 

0    560 

3    100 

2.840 

5.  7  50 

15    0 

0.560 

0.027 

0    228 

2    800 

2.572 

4.390 

10    0 

0  .460 

0.024 

0.  108 

2    400 

2.292 

3.7  70 

13.0 

0.680 

0.  144 

0,248 

2.  600 

2.35  2 

3.850 

110 

0    370 

0.013 

0.  194 

2.  100 

1     906 

3.054 

8.5 

0    3:5 

0    022 

0.242 

I  .700 

t     458 

2.760 

8.5 

0.305 

0    027 

0.210 

I  .750 

1  .540 

2.738 

7  .0 

0.204 

0.0.19 

0.  272 

I  .320 

1  .048 

2.430 

7  .0 

0.  144 

0.025 

0.  166 

I  .120 

O.S54 

2.2  30 

7    5 

0.  164 

0.052 

0.  174 

1  .  160 

0.986 

2.2  70 

8.5 

6    5 

0.  124 

0    053 

0.162 

1  .  100 

0-93B 

2.  110 

0.098 

0.019 

0.  140 

1     080 

0.940 

2.450 

6.0 

0-090 

0.009 

0.084 

0    940 

0.856 

2.070 

6   5 

0-070 

0  -009 

0    0S6 

0    900 

0-814 

2.250 

5   5 

0.086 

0.004 

0    060 

1.000 

0.940 

3.370 

6.0 

0    070 

0.012 

0,058 

0    920 

0.862 

2.250 

5    0 

0    036 

0 .  003 

0,058 

0    B40 

0.78  2 

2.240 

6.5 
6.5 

0.470 

0   016 

0.  166 

1    650 

2   484 

3.590 

0.  600 

0.056 

0.124 

2.400 

2.276 

3-050 

6.  0 

0.355 

0.015 

0.  106 

2.050 

1  .944 

2    680 

5.5 

0-370 

0.021 

0    166 

2    050 

1  .884 

2.765 

4.0 

0.  ISO 

0.054 

0.  1  B4 

1     600 

1.416 

2-  320 

3.4 

0 .  1  60 

0.026 

0 .  1  90 

1     080 

0.890 

I  .820 

4.0 

0.225 

0.0  50 

0.  ISO 

1  .300 

1  .120 

2.0I0 

4.0 

0.  170 

O.OJO 

0  .  228 

1  .120 

0.892 

1  .890 

3.6 

0.150 

0   058 

0.226 

1     020 

0.784 

1  .790 

3.  2 

0.135 

0.019 

0.176 

0    980 

0.804 

1  -80S 

3  .  4 

0.  140 

0.019 

0.  184 

1     000 

0.816 

1  .865 

3    2 

0.  110 

0.019 

0    182 

0    840 

0.653 

1  .750 

2  .  6 

0    094 

0.019 

0     174 

0    840 

0.666 

1  .790 

0    4 

0    013 

0.001 

0.O10 

0.430 

0.420 

3.510 

5    5 

0.B20 

0.021 

0.074 

2    $00 

2.526 

2-930 

3.B 

0    530 

0,028 

0.074 

2     100 

2    026 

2.400 

2  .8 

0-350 

0  ,  040 

0.096 

2    500 

2.404 

2.800 

2.2 

0.280 

0 .  044 

0 .  096 

1  .  100 

1  .004 

1  .450 

2.2 

0.540 

0.044 

0.092 

1     000 

0.90B 

1  .415 

1  .a 

0.  190 

0.046 

0.086 

0,  750 

0.664 

1  .250 

1  .4 

0.  120 

0.  049 

0.068 

0    700 

0.632 

1  .750 

1  .6 

0.  130 

0-051 

0.062 

0-700 

0-638 

1  .  8E0 

1    2 

0.106 

0.043 

0.060 

0.720 

0.660 

1  .970 

l  .2 

0.  1  10 

0   047 

0.052 

1     000 

0.948 

2 . 4  00 

30  OB  78  1900 
1930 
2000 
2030 
2100 
2130 
2200 
2230 

02  10  7B  1530 

03  10  78  2000 

3030 
3100 
2130 
22D0 
2230 
2300 
2330 
2400 

04  10  78  0030 

0100 
0130 
0200 
0230 
0300 
0330 
0400 
0430 
0500 
2000 

05  10  78  2200 

2230 
2300 
2330 
2400 
OB  10  78  003O 
0100 
0130 
0330 


2000 
13  10  78  0030 

oioo 

0130 
0200 
0330 
0300 
0330 
13  10  7B  1600 

17  10  78  1625 

33  10  7*  111S 
1  145 
1205 

1245 
1318 


.3 

.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
-3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

■  3 
.3 
.3 

■  3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


46228 

2   3    0 

46278 

2    4    0 

46279 

2    4    0 

46280 

2    4    0 

46281 

2    4    0 

46262 

2    4    0 

46283 

2   4    0 

46284 

2   4    0 

462B5 

2    4    0 

46256 

2    4    0 

46267 

2    3    0 

46307 

2    4    0 

46308 

2    4    0 

463C9 

2    4    0 

46310 

2    4    0 

4631  1 

2    4    0 

463t2 

2    4    0 

46313 

2    4    0 

46314 

2   4    0 

46315 

2   4    0 

46316 

2    4    0 

46317 

2    4    0 

46318 

2    4    0 

46319 

2    4    0 

46320 

2    4    0 

46321 

2    4    0 

46322 

2    4    0 

46323 

2    4    0 

46324 

2    4    0 

46325 

2    4    0 

46326 

2   4    0 

46327 

2    3    0 

4  6338 

2    4    0 

46329 

2    4    0 

46330 

2    4    0 

4633 1 

2    4    0 

46332 

2    4    0 

16333 

2    4    0 

46334 

2    4    0 

46335 

2    4    0 

46336 

2    4    0 

46337 

2    4    0 

46355 

3    4    0 

46356 

2    3    0 

46359 

2    4    0 

46360 

2    4    0 

4636! 

2    4    0 

46362 

3    4    0 

46363 

2    4    0 

46364 

2    4    0 

46365 

2   4    0 

46366 

2   4    0 

46367 

2    3    0 

46382 

2    4    0 

46383 

2    3    0 

463S9 

2    4    0 

46390 

2    4    0 

4639! 

2    4    0 

46392 

2    3    0 

46393 

2    4    0 

46394 

2   4    0 

t  1  .0 
1  I  .0 


3.0 

0.097 

0    045 

0.054 

0.  950 

0   896 

2.340 

9  .5 

0.600 

0  ,  004 

0.008 

3    BOO 

3    792 

S.  150 

7  .0 

0.325 

0.016 

0.  400 

2.  150 

1  .750 

3.  400 

7  .5 

0.3  30 

0.013 

0.390 

2    350 

1  .  960 

3.  750 

5.6 

0.  240 

0.017 

0.410 

1     950 

1  .540 

3.300 

4.4 

0.  190 

0.058 

0.460 

2    360 

1  .890 

3.900 

4.0 

0.  145 

0.027 

0.410 

3.650 

2  .  240 

4.  300 

3.6 

0.  145 

0  .052 

0    380 

2    900 

2.520 

4.4  50 

3   4 

0.  140 

0.007 

0    022 

2    700 

2.67  8 

5.750 

0.2 

0    020 

0.005 

0    410 

2    450 

2-040 

3.500 

0.2 

0.024 

0-0U7 

0.016 

1100 

1  .084 

4.  ISO 

2D 

0.  068 

0.007 

0.062 

1  .020 

0.95  8 

3.670 

4  .2 

5  2 

0.  196 

0.CI4 

0.  132 

1  .  160 

1     028 

2.810 

0.202 

0  ,  008 

0.076 

1  .200 

I  .124 

2..  450 

4.6 

0.  182 

0 .  009 

0.060 

1  .140 

1  .080 

2 .  1  90 

4.2 

0.218 

0-050 

0.066 

1  .300 

1  .234 

2.400 

4   0 

0.  140 

0.016 

0.O62 

1  .180 

1  .118 

2.330 

3    8 

0.  132 

0.015 

0.066 

1     040 

0.974 

2.  1  90 

3.8 

0.  132 

0.010 

0.054 

0.840 

0.786 

1  .890 

3.8 

0.166 

0.017 

0    036 

1     000 

0-962 

1  .950 

3.8 

0.  160 

0    0!  1 

0,028 

0    BOO 

0.772 

1  .675 

3-  6 

0     188 

0    012 

0.012 

0    640 

0.82  8 

1  .615 

3.4 

0.  136 

0    016 

0.014 

0.780 

0.766 

1  .580 

3.2 

0.  148 

0.015 

0.006 

0    630 

0    674 

1  .355 

2  .8 

0.  142 

0    015 

0 .  060 

0.600 

0,540 

1  + 1  35 

3  .  4 

0   015 

S.6 

0.  1  18 

0  .  050 

0 .  042 

0.500 

0.458 

0.  960 

1  .8 

0.  640 

0.017 

0.046 

0    700 

0.654 

1  .  1  65 

2   4 

0.340 

0.018 

0    850 

1  .  3  55 

2  .8 

0-200 

0    052 

0.026 

0    680 

0.65  4 

1  .  330 

1  ,  2 

0.020 

0  .006 

0    018 

0    410 

0.393 

2.  3  60 

1  .8 

0.020 

0  .  01.5 

0    024 

0.  390 

0.366 

2.340 

0.  2 

0.078 

0.014 

0.098 

0.  680 

0.7B2 

3.430 

2.2 

0,  182 

0    0!  4 

0.344 

1.520 

1  .176 

3.3  70 

2.2 

0    1  SB 

0.054 

0.  198 

1  .320 

1  .122 

3  .070 

2  .8 

0.  126 

0,012 

0.  164 

1     260 

1     076 

2.810 

2.2 

0.116 

0    014 

0    163 

1     160 

0    992 

3.710 

1  .6 

0 .  1  3D 

0.0J9 

0.  144 

1  .  120 

0-976 

2    620 

1  .4 

0.  104 

0.054 

0  .  1  38 

1  .  140 

1  .002 

2.540 

1  .0 

0.090 

0.017 

0.  100 

1     TOO 

1  .000 

2.450 

1     0 

0  .080 

0.005 

0    070 

0    660 

0.790 

2.510 

1  .4 

0  .  080 

0.005 

0    060 

0    900 

0.840 

2.300 

7 . 0 

0,03! 

0    003 

0    002  L 

0    590 

0    588 

3  .640 

t  .0 

0,029 

0  .  004 

0.002L 

0.600 

0.598 

3  .650 

2.5 

0    034 

0    004 

0.  053 

0.550 

0.497 

3.250 

2.5 
7    5 
6.8 

0.016 

0  .  002 

0.015 

0.400 

0.38  5 

3.  150 

0.025 

0.002 

0.015 

0.360 

0    345 

2.910 

0.043 

0 .  002 

0.017 

0    440 

0.423 

3-840 

6  .2 
5   6 

0.014 

0.003 

0.015 

0    380 

0.365 

2.730 

0.020 

0    003 

0.026 

0    360 

0.33  2 

2.510 

6,  2 

0.045 

0-004 

0  ,  002 

0    490 

0.488 

2.540 

0,4 
0,2 

0    01  1 

0.001 

0.004 

0    380 

0.376 

3.260 

0.016 

0.001 

0,002 

0    360 

0.358 

3.260 

1     5 

0    01  1 

0.001 

0.006 

0.  230 

0.224 

3.  330 

0.2 

0   010 

0.001 

0.006 

0.370 

0.364 

3  .470 

!  5.  0 

0     181 

0   006 

0    002  L 

1-760 

1  .758 

3.610 

13.0 

0.  185 

0.005 

D.002L 

1     780 

1  .778 

3  .480 

18.0 

0.  165 

o.oio 

0.002L 

1  -S70 

1  .568 

3.230 
3. 1  60 

18.0 

0.  163 

0.007 

0.002L 

1  .510 

1  .508 

14.0 

0.077 

0.005 

0.002L 

0    780 

0.778 

3.430 
3.350 

12.0 

0.072 

O.006 

0.002L 

0,650 

0.648 

(  C  0  N  T  D  I 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  •  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE:  MONTGOMERY  CREEK 

SAMPLE  POINT:  AT  VANIER  AND  SHELLEY  DRIVE  KITCHENER  UL-24 


STATION  TYPE;  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STK  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    D1ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


1345 
1415 
1445 
1515 
1545 

25  10  7B  1900 

1930 
2000 
2030 
2100 
2130 
2200 
2230 
2300 
2330 
2400 

26  10  78  0030 

0100 
0130 
0200 
0230 

oaoo 

0330 
0400 
1330 

23  11  7B  0900 
0915 
0930 
0945 
1000 
1015 
1030 
1045 
1100 
1115 
1130 
1145 
1200 
1215 
1230 
124S 
1300 
1315 
1330 
1336 
1345 
1400 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


.3 
.3 
.3 

.3 


934 
SAMPLE 
NO 


4639E 
46396 
46397 
46406 
46407 
46422 
4G423 
46424 
4642S 
46425 
46427 
46436 
46429 
46-130 
^6431 
46432 
46433 
46434 
45435 
46436 
46437 
464  36 
46439 
46440 
46441 
4644  2 
464  7  0 
46471 
46472 
45473 
464  74 
464  75 
46476 
46477 
46473 
46479 
464  90 
46481 
464  63 
46483 
46434 
46465 
46436 

16467 

46438 
46439 
46480 
46491 


801 

SCO 


MAJOR  BASIN: 
MINOR  BASIN: 
TERM    STREAM: 


GREAT     LAKES 
LAKE    ERIE 
GRAND    RIVER 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  5>1 

STATION    ID:        16-0184-096-02 

STORET  CODE;  02 
003 
0150 


U  T  M:  17  0543750.0  4807700. 0  4 


60S 
WATER 

TEMP. 
DEG  C 


10.0 

io.o 


R  EG  I  ON  :  02 


5-0AY 
BOD 

MG/L 


7.5 
B.6 
3.6 
3.6 
6  0 
7.4 
6.6 
5.4 
6.6 
S.O 
8.0 
7.0 


1  .0 

1  .0 
O.B 

1  .0 
0.6 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0.  1  IB 
0.  106 
0.075 
0.073 
0  069 
0.062 
0.  155 
0.370 


0.390 
0.336 
0.230 
0.252 
0.218 
0.  166 
0.  159 
0  154 
0.  140 
0.  144 
0.126 
0.114 
0.  108 
0.  102 
0.  110 
0.060 
0.044 
Q  1  16 
0.094 
0.  126 
0.242 
0  254 
0.296 
0.300 
0.294 
0.278 
0.262 
0.  27B 


0.  254 
0.236 
0.254 
0.226 
0.212 
0.  192 
0.162 
0.158 
0.  146 
0.1  28 
0.134 


FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0  006 
0.  003 
0.004 
0 .  004 
0.004 
0 .002 
0  .  003 
0.018 
0.006 
0.007 
O.OIO 
0.007 
0.007 
0  004 
0.0116 


005 


0 

0 

0.0U3 
0.002 
0 .  002 
0.002 
0.002 
0  002 
0  0U3 
0  004 
0.004 
0  .  002 
0.002 
0.001 
0.001 
0  ,  002 
0  004 
0 .  004 
0.005 
0  .  01  '6 

0     0(:6 

0.01:5 
0.005 
O.OOB 
0.012 
0.013 
0.012 
O.OIO 
0.011 
0.014 
0.314 
0.015 

o.oia 


f I LTEEED 

AMMONIA 

MG/L 

0.002L 

0.002L 

0.002 

0.002 

0.0021. 


011 
062 

106 


0.098 
0.056 
0 .  060 
0.066 
0.07B 
0.078 
0.076 
0.060 
0.054 
0.048 
0.039 
0.002 
0.021 
0.015 
0.010 
0  029 
0.002 
0.004 
0.01B 
0.056 
0.060 

o.i  as 

0.  198 
Q  .  1  64 
0 .  1  US 
0.026 
0.082 

o.ioo 

0.054 
0.082 
0.07B 
0.080 
0.096 
0.  104 
0.106 
0.130 
0.  136 
0.  152 
0.  180 
0.177 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

1  .380 
I  .200 
1  030 
I  030 
1  040 
0.720 
1  .350 
1  .840 
1  .990 
1  .760 
1  .660 
1  .500 
1  .440 
I  280 
1  140 
1     030 

1  .030 
0.B90 

o.gao 

0  900 
0.800 
0  740 
0-720 
0  860 
0  640 
0.S60 
0  860 
0.760 

0  980 
5 .  250 
5.300 
3.720 
3  660 

2  420 
2  060 

1  920 
1  .860 
1  .680 
1  .440 
1  .580 
I  .3S0 
1  .400 
1  .240 
t  .080 
1  020 
l  020 
1  ,040 
0.B80 


MILEAGE: 

IB 
TOTAL 
ORGNC   N 

MG/L 


1  .378 
1  .198 
1  .028 
1  .028 
1  038 

0  709 

1  .188 
1  .834 
1  .882 
1  .704 
1  .600 
1  .434 
1  .362 
1  202 
1  .064 
0.970 
0.976 
0.84  2 
0.941 
0.898 
0.779 
0.725 
0.710 
0 .  S3 1 
0.638 
0.55  6 
0.B42 
0.704 
0.92  0 
5.062 
5.t02 
3.556 
3.578 
2.394 
1  .99B 
1  .820 
1  .606 
1  .598 
1  .362 
1  500 
1  .284 


.296 
.134 

.950 
.882 
.868 
.860 
.703 


23 
TOTAL  N 

MG/L 

3.130 
3.000 
2.880 
2.330 
3.040 
.320 
.900 
.9  30 
.580 
.2  55 
.345 
.  1  95 
1  .855 
1  .590 
1  .510 
I  .505 
1  .630 
1  .595 
I  .760 
1  .  900 
1  .670 
1.675 
1  .670 
1  .860 
1  .990 
1  .910 
3.160 
3.210 
3.4B0 
7.100 
6.900 
5.020 
4.730 
3.385 
2.950 
2.73S 
2.660 
2.560 
2.325 
2.40O 
2.  125 
2.075 
1  .875 
1  .705 
1  .620 
1  .620 
1  .645 
1  .475 


.3 

46492 

2  4  0 

1415 

.3 

46493 

2  4  0 

1430 

.3 

46494 

2  4  0 

1445 

3 

46495 

2  4  0 

1500 

.3 

46496 

2  4  0 

1515 

.3 

46497 

2  4  0 

1530 

.3 

46498 

2  4  0 

1545 

.3 

464J9 

2  4  0 

1645 

> 

46300 

2  4  0 

1745 

i 

46501 

2  4  0 

.3 

46502 

2  3  0 

84  11 

78  1530 

.3 

46526 

2  3  0 

.J 

46527 

2  4  0 

1600 

.3 

46528 

2  3  0 

.3 

46529 

2  4  0 

29  11 

7B  2315 

.3 

46530 

2  40 

2330 

.3 

46531 

2  4  0 

2345 

s 

46532 

2  4  0 

2400 

3 

46533 

2  4  0 

30  11 

7B  0015 

.3 

46534 

2  4  0 

0030 

.3 

46535 

2  4  0 

0045 

.3 

46536 

2  4  0 

0100 

.3 

46537 

2  4  0 

01.15 

.3 

46530 

2  4  0 

0130 

.3 

46539 

2  4  0 

0145 

.3 

46540 

2  4  0 

0200 

.3 

4654  1 

2  4  0 

0215 

.3 

46542 

2  4  0 

0230 

.3 

46543 

2  4  0 

0245 

.3 

46544 

2  4  0 

0300 

.3 

46545 

2  4  0 

0315 

:> 

46546 

2  4  0 

0330 

.3 

465->7 

2  4  0 

0345 

3 

46548 

2  4  0 

OS  12 

7B  1345 

.3 

46549 

2  4  0 

3 

46550 

2  3  0 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (*] 
MINIMUM 

1  .4 

0,  128 

0.016 

0.  177 

0.B60 

0.68  3 

1  45S 

1  .0 

0.128 

0.018 

0.1  B2 

0.920 

0.738 

1  .520 

(.0 

0  .  1  08 

0.016 

0.  184 

0  680 

0.696 

1  .490 

1.2 

0.  106 

0.0  16 

0.190 

0  900 

0  710 

1  .525 

1  .0 

0.112 

O.OIO 

0.  166 

0  860 

0.604 

1  .490 

1  .0 

0.  130 

0.023 

0  202 

0.820 

0  618 

1  .  460 

0.8 

0.114 

0.020 

0.206 

0  860 

0.654 

1  .535 

1  .0 

0.  102 

0.013 

0.  182 

0  800 

0.618 

1  .465 

o.a 

0.204 

0.UJ2 

0.202 

0  860 

0.658 

1  .575 

0.8 

0.096 

0  030 

0  202 

0.760 

0  558 

1  .545 

1  .6 

0.068 

0.017 

0.190 

0.700 

0.510 

1  .515 

1  .2 

0.020 

0.0U5 

0.074 

0.460 

0.3E6 

3.010 

1  .0 

0.023 

0.004 

0.072 

0.480 

0.408 

3.030 

1  .0 

0  023 

0.004 

0.074 

0  500 

0.426 

3  000 

1  .4 

0.022 

0  .  004 

0.072 

0  500 

0.42  8 

3  050 

3.4 

0.036 

0 .  003 

0.07a 

0  E60 

0.782 

3  360 

2.B 

0.072 

0 . 0'04 

0.070 

0.720 

0.650 

3.370 

2.2 

0.078 

O.0'O3 

0.070 

0  600 

0.730 

3.450 

2-6 

0.094 

0 .  004 

0.072 

0  900 

0.83  6 

3.550 

3.4 

0.  104 

0 ,  005 

0.  160 

1  400 

1  .240 

3.950 

4.0 

0.  110 

0.004 

0 .  1.  92 

1  680 

1  .488 

4.  190 

4.0 

0.  120 

0  .  OOS 

0.222 

2  .  200 

1  .978 

4.650 

3.2 

0.  1  08 

0.0H5 

0.242 

2  420 

2.178 

4.B70 

7.5 

0.120 

0.006 

0.242 

2  520 

2.273 

4.920 

7.0 

0.  102 

0.006 

0.238 

2  3B0 

2.142 

4  880 

7.0 

0.  136 

0.009 

0.224 

2  2B0 

2-056 

4  730 

8.0 

0.  170 

0.009 

0.202 

2.360 

2.  158 

4.810 

7  4 

0.  154 

0.0'. 8 

0.148 

2  100 

1  .952 

4-500 

9.5 

0.  180 

O.OIO 

0.  140 

1  .080 

1  .740 

4.290 

10.5 

0.  174 

O.OIO 

0  142 

1  880 

1  .738 

4.  2  BO 

10. 0 

0.  1B4 

O.OIO 

0.  120 

1  .640 

1  .520 

3  990 

9.0 

0.200 

0.007 

0.04B 

1  .540 

1  .492 

3.S40 

8.0 

0.202 

0.016 

0.006 

1  460 

1  .454 

3.760 

8.S 

0.  176 

0.009 

0.022 

1  .580 

1  .558 

3.BBQ 

1  .8 

0.032 

0  005 

0.070 

0.470 

0.400 

3.270 

1  .6 

0.023 

0.005 

0.072 

0.410 

0.33  8 

3.210 

2B.0 

0.820 

0  .  144 

0.690 

23.000 

22.310 

24  650 

5.0 

0.  175 

0.0I6D 

0.  1250 

1  .443 

1  .310 

2.973 

0.2 

0  .001 

0.001 

0.002 

0  230 

0.224 

0  960 

NO  Of  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -    RIVER    BASINS 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE         543 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OY    MO    YR    LMT  DIST    BHG    DEPTH 

FEET  MTfiS 


04  01  78  1535 

09  01  78  1515 
20  01  78  1255 
25  01  7B  1415 
03  02  7B  1505 
24  02  7B  1335 
08  03  7B  1720 

10  03  7  9  13S0 
12  03  73  1650 
T4  03  7:3  0800 

1015 

1100 

1200 
1325 


15  03  7a  1310 

16  03  7U  1500 

20  03  7|)  1605 

21  03  7(i  0215 

0415 
1215 
1245 

1700 
31   03  78  1525 

23  03  ?f:  1115 

87  03  71  1730 
2a  03  7£  1545 

01  04  7.B,  1730 
D4  04  7B  1510 

06  04  78  2145 

2345 

11  04  78  1340 

19  04  78  1015 


11  05  78 
01  06  78 
20  06  78 
03  07  78 


1600 
1550 
1240 
1230 
1300 
1315 
1345 
140Q 
1430 
1500 
1530 
1600 
07  7B  1350 


.3 
.3 
.3 
.3 
,3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
,3 
3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
,3 


29  6 

FILTERED  SUSP. 

^02    +N03  SOLIDS 

MG/L  MG/L 


3.540 

2 .  850 

3 .  500 
1  .950 
3.310 
3.820 
1  .850 
2,  130 
2.230 
1-5E0' 
1  .550 
I  .070 
1  .020 
1  .  170 
1  .200 
2.500 
2.530 
1.9O0 
1  .650 
I  .520 
1  220 
0.925 
0.830 
0.820 
0,820 
1.000 
0.995 
0.995 
2.  120 

2.  100 

1  .320 

3.  100 
3,080 
0.725 
2.40O 

2  .400 
0.870 

0  .  820 
0.905 
0.270 
0,235 
3.  130 

3.450 

2.  BOO 
2  .  330 
2.000 

1  .500 
1  ,050 

0  950 
0.350 

1  .  oso 

1  .  130 

3.280 
3.200 


3.8 
6.8 
3,5 
5.6 
6.4 


1O2.0 

131  .0 

301  .0 

161  .0 

461  ,0 

383.0 

209.0 

183.0 

22.0 

16.0 

65.0 

40.0 


SO 


325,0 
140.0 
133.0 
104.0 
87.0 
35.0 
70.0 
63.0 
14,0 
11  .0 


43,0 

330,0 

410.0 

38.  0 

30.0 

21.0 

3.8 

4.9 

3,  7 

35    0 

25,0 

44.  0 

142.  0 

108.0 

BO.O 

75.0 

97.0 

81  .0 

5.3 

7.0 


14  16 

CONQ  TUR6. 

2SC  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


1710 
1900 
1760 

2880 
1730 
166Q 
2760 
2555 
2740 
785 
765 
600 
590 
710 
715 
1610 
1610 
1710 
1560 
1550 
1195 
414 
383 
3  70 
369 
494 
620 
520 
1015 
1010 
2240 
1500 
1530 
421 
1290 
1260 
490 
250 
365 
340 
335 
1400 
1460 
1410 
1  160 
560 
1390 
5  SO 
380 
330 
395 
420 
440 
1300 
1300 


3,20 

7.30 

2.70 

5.80 

3.70 

3.70 

44.00 

33.00 

56.00 

?1  ,00 

57.00 

100.00 

79.00 

65.00 

50.  00 

16.00 

13-00 

40    00 

3f  ,00 

27.00 

73-00 

43  ,  68 

52.00 

Si  .00 

47.00 

26.00 

33    00 

29.00 

7.40 

4.90 

57.00 

7.80 

6.20 
17.00 
19.00 
111.00 
92.011 
93 .  00 
39.00 


21 

1:1 


260  0 
248  0 
140.0 
165.0 
95.0 
53.0 
52.0 
55.0 
57.0 
56.0 
233,0 
233.0 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

Phenols 


ug/l 


1     OL 


7.0 


4  .  900 
1  0  .  000 

6  .  200 
1  3  000 
12.OU0 

6.800 

6.600 


9  .  000 
3  600 
3 ,  500 
3.300 
3.  BOO 
1  .  700 
2.000 
2.200 


1  .400 


9.2O0 

1  1  .  000 

2.300 


0.310 
0.310 


1  ,0 


12.0 


2.0 


2.0 


6.0 


47 
ORGANIC 
C  AS  C 
MG/L 

5.0 
5.0 


47.0 
49.0 
31  .0 
56.0 
70.0 
29.0 
30,0 
30.0 
30.  D 
30.0 
30.0 

85.0 
26.0 
25.0 
23,0 
29.0 
10.0 
14.0 
9.0 
9.0 
9.0 
9.0 
9,0 
9,0 
9.0 
9.0 


4.2 


2S5  235 

TOTAL  TOTAL 

ARSENIC  MERCURY 

MG/L  UG/L 


0  002 
0.002 
0  .00  2 
0.002 
0.002 


0.003 


0.060 
0.060 
0.060 
0.060 
O.06O 


21  07  78  1 320 
1340 
1410 
1645 

16  08  7B  0940 
1000 
101S 
1030 
1045 
I  100 
1115 
I  I4S 
1200 
1215 
1245 
1300 
1315 
1415 
1445 
1500 

as  08  78  2330 

2400 

29  oa  7s  ooao 

0100 
0130 
0200 
0230 
0300 


0330 
0400 
04  30 
0500 
1635 
1035 
1055 
1115 
1  1  35 
1155 
1215 
1330 
>i40B 
14  30 
1B1S 


11  09  78 
17  09  7B 


30  09  7B  1 900 
1930 

::ooo 
;:030 

2100 

;i30 

2  200 
2230 
1530 


OS  10  78 


03  10  78  2000 
2030 
2100 
2130 


,3 

2  .  450 

35.0 

520 

.3 

1    550 

55.0 

540 

•  3 

1  ,  550 

20.  0 

48S 

.3 

2.  150 

15.0 

480 

.3 

1  .550 

18. 0 

485 

.3 

2.650 

257.0 

315 

.3 

1  .590 

304,0 

415 

.3 

1  .370 

271  ,0 

S70 

.3 

1  .  250 

251  ,0 

410 

.3 

0.  364 

185.0 

295 

3 

1  ,060 

128,0 

2E5 

.3 

0,988 

107.0 

275 

.3 

1,110 

72. 

310 

.3 

1  110 

50.0 

335 

.3 

1  ,-i  1  0 

49.0 

335 

.3 

1  .040 

41  .0 

350 

.3 

1.370 

29.0 

365 

.3 

1.133 

20.0 

365 

.3 

1  .  350 

21  ,0 

370 

.3 

1  .370 

25,0 

380 

.3 

1  .330 

20.0 

390 

.3 

1  .400 

5.9 

390 

.3 

0.940 

462.0 

325 

.3 

0  650 

514.0 

230 

.3 

0  530 

244  0 

190 

.3 

0.715 

250.0 

205 

.3 

0.720 

100.0 

185 

.3 

0.  740 

115.0 

195 

.3 

0.710 

139.0 

180 

.3 

0.770 

72,0 

210 

.3 

0.770 

47,0 

215 

.3 

0.825 

56.0 

240 

.3 

0  865 

48.  0 

si-:,  5 

.3 

0  910 

62.0 

295 

.3 

0  950 

56.0 

325 

.3 

3  030 

2.7 

1330 

■  3 

0,330 

574.0 

1  15 

-3 

0.300 

351  .0 

92 

.3 

0,300 

222.0 

77 

.3 

0  350 

135,0 

83 

,3 

0  4  15 

127  0 

8B 

.3 

0.500 

80,0 

78 

.3 

1  .  050 

30.0 

190 

.3 

1  .ISO 

23.0 

230 

3 

1  .250 

23.0 

255 

3 

1  .  400 

19.0 

280 

.3 

1  .390 

17.0 

275 

3 

1  .350 

445.0 

580 

3 

1.250 

24  4.0 

650 

3 

1  .400 

151  .0 

370 

3 

1  .350 

111,0 

355 

3 

1  .450 

73,0 

425 

3 

1  .  650 

63.0 

490 

3 

1  .550 

49.0 

475 

3 

3.050 

39.0 

445 

3 

1  .050 

6.0 

1420 

3 

3.050 

6.9 

1420 

3 

2.650 

29.0 

1040 

3 

1.650 

86.0 

700 

3 

1  .250 

88.0 

310 

3 

1  .050 

74.0 

280 

66 

.0 

71 

.0 

60 

.  0 

60 

•° 

38 

.0 

58 

.0 

103 

.0 

63 

0 

38 

,0 

33 

,5 

35 

.5 

39 

.5 

41 

5 

41 

.0 

41 

.0 

41 

.5 

41 

.5 

44 

5 

48 

,5 

S3 

0 

50 

.0 

47 

0 

34 

0 

21 

c 

20 

^5 

17 

,5 

19 

.5 

17 

.0 

22 

.5 

22 

5 

26 

5 

32 

B 

38. 

.5 

44 

5 

241 

0 

6, 

1 

4 

3 

3 

4 

4. 

3 

5 . 

l 

6. 

4 

19. 

0 

26 

5 

31. 

0 

30. 

0 

29. 

0 

100. 

0 

1  00 

o 

49. 

d 

43. 

5 

54. 

0 

62 

0 

60 

0 

59. 

0 

249. 

0 

266. 

0 

163. 

0 

(  C  0  N  T  0  1 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT    -    RIVER    BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


MONTGOMERY    CREEK 

AT     VANIER    AND    SHELLEY     DRIVE    KITCHENER    UL-24 


STN    NO: 


86 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


29 
STN   STN  SAMP   PJ   FILTERED 
DIST  BRG  DEPTH      N02  »N03 
FEET       MTRS  MG/L 


2200 
2230 
2300 
2330 
2400 

04  10  78  0030 

0100 
0130 
0200 
0230 

03  00 
0330 

04  00 

0130 
0500 
2000 

05  10  ?B  2200 

2230 
230O 
2330 
2400 

06  10  7B  0030 

01  00 
0130 
0330 
0100 
2000 

1S  10  78  0030 
0100 
0130 
0200 
D230 
0300 
0330 

13  10  7B  1600 

17  10  7B  1625 

23  10  78  1  I  15 
1  145 
1205 

1245 

1315 
1345 
1415 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


.3 
.3 
.3 

.3 


.3 
.3 
.3 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


1  .  too 

1  .  ISO 
1  .  150 
1  .050 
0.950 
0.875 
0.775 
0.800 
0 .  675 
0.535 
0.530 
0.450 
0.465 
0.505 
0,650 
1  .950 
1  .950 
2.550 
1  .650 
1  .  750 
1  .  550 
1  .550 
1  .500 
1  .400 
1  .  350 
1  .650 

1  .400 
2.050 
2.050 

2  .  700 
2  .  750 
2,550 
2,400 
2.  350 
2.  150 
2.050 
2  900 
2.900 
3.100 
3.100 
1  .850 
1  .  700 
1  .650 
1  .650 
1  .650 
1  .700 
1  .750 
I  .BOO 


SUSP. 

SOLIDS 
MG/L 


78.0 
48.0 
33.0 
37.0 

70 
68 


0 
0 
78.0 


50.0 

41  .0 

63.0 

77.0 

84.0 

11.0 

9.3 

29.0 

65.0 

48. 0 

24.0 

36.0 

30,0 

24,0 

19.0 

20.0 

22.0 

6.8 

5.5 

18.0 

25.0 

55.0 

35.0 

27.0 

29.0 

31  .0 

4.2 

13.0 

5    8 

9.7 

32.0 

31  .0 

23.0 

28.  0 

23.0 

20.0 

17,0 

15.0 


MAJOR  BASIN 
MINOR  EASIN 
TERM.    STREAM 


PLUARG 

GREAT     LAKES 
LAKE    ERIE 

GRAND    RIVER 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  5 

STATION     ID:        1 601 84-086 -02 

STORET    CODE:    02 
003 


U    T    to:     17    0543750.0    4807700.0    4  REGION;     02 


14  16 

CONO,  TUR9. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 

270 
330 
240 
185 
160 
143 
133 
134 
128 
1  18 

132 

135 
160 
170 
930 
930 
1040 
770 
520 
420 
4  50 
445 
460 

540 

485 

400 

960 

960 

930 
1300 

720 

700 

680 

610 

520 
1200 
1220 
1200 
1200 

620 

580 

570 

560. 
590 
620 
640 
670 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


29.0 
35.0 
24.0 
16.5 
12.0 

I  1  .0 
10.3 

9.8 
8.9 
8.4 

10.5 

II  .0 
14.5 
15.0 

140.0 

143.0 

173.0 

143.0 

7B.0 

58.  0 

63.0 

60.0 

59  0 

65.0 

62.0 

54.0 

160.0 

163.0 

145.0 

240.  0 

105  0 

81  ,0 

85.0 

77.0 

62.0 

19B.0 

195.0 

185.0 

190.0 

63.0 

79,0 

73.0 

73.0 

73.0 

77.0 

78.0 

78.0 


208         2  5 

TOTAL  PHENOLS 

IRON 

MG/L       Ua/L 


47 

ORGANIC 

C  AS  C 

MG/L 


MILEAGE: 

265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 


0150 

101 .60 

235 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L 


1445 
1515 
1545 

25  10  78  1900 

1930 
2000 
2030 
2100 
2130 
2200 
2230 
2300 
2330 
2400 

26  10  7B  0030 

0100 
0130 
0200 
0230 
0300 
0330 
0400 
1330 

23  11  7B  0900 
0915 

0930 
0945 
1000 
1015 
1030 
1045 
1100 
1115 
1130 
1145 
1200 
1215 
1230 
1245 
1 300 
1315 


1345 
1400 

1415 
1430 
1445 
1500 
1515 
1530 
1545 
1645 
1745 

24  11  78  1530 


3 

1  .B5Q 

14.0 

680 

3 

I  .900 

15.0 

690 

3 

2.000 

12.0 

700 

3 

2.600 

23.0 

1220 

3 

1  .650 

57.0 

900 

3 

1  .050 

169  ,0 

7  00 

3 

0.600 

195.0 

330 

3 

0.495 

196.0 

260 

3 

0 .  6ES 

193.0 

285 

3 

0.655 

126.0 

300 

3 

0.415 

98  . 0 

235 

3 

0.310 

70.0 

210 

3 

0.370 

54.0 

210 

3 

0.475 

46.0 

240 

3 

0.600 

40  0 

275 

3 

0.705 

39.0 

265 

3 

0.7BO 

34.0 

270 

.3 

1  .000 

60.0 

285 

3 

0.870 

40.0 

310 

.3 

0.935 

36.0 

340 

.3 

0.950 

38.0 

370 

.3 

1  .  000 

33.  0 

390 

.3 

1  .350 

19.0 

435 

.3 

1  .350 

13,0 

435 

.3 

2 .  300 

37.0 

940 

.3 

2.450 

45.0 

1O0Q 

.3 

2 .  500 

76.0 

10OO 

.3 

1  .  850 

1  62 .  0 

SBO 

.3 

1  .600 

158.0 

B60 

.3 

1  .300 

163.0 

640 

.3 

1  .050 

161  .0 

600 

.3 

0.965 

161  .0 

440 

.3 

0.670 

160.0 

410 

.3 

0.815 

165.0 

410 

.3 

0.800 

167.0 

405 

.3 

0 .  880 

147.0 

435 

.3 

0  .  865 

142.0 

470 

.3 

0.820 

141.0 

3S0 

.3 

0  .745 

116.0 

325 

.3 

0.675 

96.0 

285 

.3 

0.635 

84.0 

255 

.3 

0.625 

73.0 

230 

.3 

0.600 

70.0 

280 

.3 

0.600 

5B.0 

255 

.3 

0.605 

52.0 

275 

.3 

0.595 

48.0 

265 

.3 

0.595 

46.0 

265 

.3 

0.600 

50.0 

275 

.3 

0.610 

44.0 

275 

.3 

0.625 

38.0 

270 

.3 

0.630 

38.0 

260 

.3 

0.64O 

44.0 

255 

.3 

0.665 

38.0 

250 

.3 

0  .  665 

36.0 

260 

.3 

0.715 

35.0 

255 

.3 

0.785 

28.0 

265 

.3 

0.815 

21  .0 

275 

.3 

2.550 

3.0 

1040 

.3 

2.550 

10.0 

1030 

.3 

2.500 

4.0 

1.040 

.3 

2.550 

6.0 

1040 

83. 

0 

BO. 

0 

83. 

0 

188 

0 

138 

0 

113 

0 

36, 

5 

25. 

0 

27. 

0 

28. 

5 

20. 

5 

18. 

5 

19. 

0 

27 

5 

36 

5 

31 

5 

28 

5 

30 

0 

33 

0 

37 

5 

41 

5 

45 

0 

51 

0 

52 

0 

142 

0 

150 

0 

152 

0 

157 

0 

162 

0 

157 

0 

100 

0 

85 

0 

77 

.0 

77 

.0 

72 

.0 

72 

.0 

85 

.0 

70 

.0 

62 

.0 

52 

.0 

45 

.0 

39 

.0 

57 

.0 

48 

,0 

55 

.0 

SO 

.0 

4a 

.8 

55 

.0 

52 

.0 

150. 
147 
1S5. 
152. 


[  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


30  1- 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  8AS  I  NS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    545 


TB    23  IS 

.3 

2.500 

37.0 

4100 

1312.0 

2330 

.3 

2.650 

29.0 

3950 

1237.0 

2345 

.3 

2  .  650 

34.0 

3900 

1225.0 

2400 

.3 

2.650 

40.0 

3850 

1262.0 

7B    0015 

-3 

2.550 

45.0 

3900 

1200.0 

0030 

,3 

2.500 

47.0 

3950 

1 200 , 0 

0015 

.3 

2.450 

47.0 

4000 

1275.0 

0100 

.3 

2.450 

55,0 

4000 

1275.0 

01  IS 

,3 

2.400 

43.0 

4Q0Q 

1375,0 

0130 

.3 

2,500 

53.0 

4100 

1312,0 

0145 

.3 

2.450 

60.0 

4150 

1250    0 

0200 

.8. 

2,450 

6B.0 

4250 

1425    0 

0215 

.3 

2 .  400 

76.0 

4300 

1437.0 

0230 

.3 

2.400 

89.0 

4250 

1437. 0 

0245 

.3 

2.400 

89,0 

41S0 

1375.0 

0300 

.3 

2.350 

90.0 

4000 

1 237 . 0 

0315 

.3 

2.300 

86.0 

3B50 

1152.0 

0330 

.3 

2  .  300 

84,0 

3E5Q 

1 100. 0 

0345 

.3 

2.300 

91.0 

3BO0 

1137.0 

78    1345 

.3 
.3 

2.  BOO 
2.800 

15.0 
4.0 

3450 
32  00 

103  7.0 
1062.0 

MAXIMUM 

3.820 

574.0 

4300 

100 

00 

1 43  7  ,  0 

13.000 

15.0 

70.0 

0.003 

0.  070 

AVG   OR 

GEOM    MN 

CI 

1  .523 

79.6 

91  1 

34 

35 

1  95 .  1 

4.949 

S.9D 

20.4 

0.002 

0 .  062 

MINIMUM 

0.270 

1  .8 

77 

2 

50 

3.4 

0.31Q 

1  .0 

3.3 

0.002 

0.060 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP 
DT    MC    Yfi     LMT  OIST    8RG    DEPTH 

FEET 

04  01  78  1535 

09  01  78  1515 
20  01  78  12  55 
25  01  78  1445 

03  02  78  1505 
24  02  78  1335 
08  03  78  1 720 

10  03  78  1350 
12  03  78  1650 

14  03  7B  1325 

15  03  7B  1310 

16  03  78  1500 

20  03  78  1605 

21  03  7B  1245 
2!  03  7B  1525 

23  03  78  11 15 

27  03  78  1730 

28  03  78  1545 

01  04  78  1730 

04  04  78  15  10 

11  04  78  1340 
19  04  78  10 1 5 


221 

225 

229 

215 

249 

338 

?       Pd               TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

m 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMII/W 

ZINC 

NICKEL 

!S 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

3 

0.006 

0_a04 

0  .  00 1 1. 

0 .  025  ' 

.3 

0-006 

0.004 

0.001  1. 

0,025 

3 

0.006 

0.003L 

0,0011. 

0    043 

3 

0.006 

0.003L 

0  .  00 1  1. 

0    043 

3 

0.00  7 

0    006 

0  .  00 1  1. 

0.  071 

3 

0    006 

0    009 

0.00  II. 

0.052 

3 

0    032 

0    320 

o.ooi  i. 

0.220 

3 

0.032 

0.320 

0  .  DO  1  L 

0.220 

3 

0.044 

0    410 

0.002 

0.330 

3 

0.023 

0.039 

O    320 

0.  00  1 

0.300 

0    008 

3 

0.028 

0.039 

0-320 

o.ooi 

0.300 

0-008 

3 

o.02a 

0039 

0.320 

0,001 

O.300 

0.008 

3 

0.028 

0.039 

0.320 

0.001 

0    300 

0.008 

3 

0.02B 

0.039 

0.320 

0.001 

0-300 

o.ooa 

3 

0.016 

0.092 

0.001L 

0.120 

3 

0.014 

0    032 

0.260 

o . oo  r  l 

0.  180 

0.008 

3 

0.018 

0.110 

0 . 00  I L 

0.130 

...3 

0.013 

0.110 

0.001 L 

0.130 

3 

0.01B 

0.  1  10 

o.ooi  i. 

0-130 

3 

0.018 

0    1  10 

o .  bo  1 1. 

0.  130 

3 

0-018 

0  .  1  T  0 

0.0011. 

0.130 

3 

0.018 

0.110 

o,oon. 

0.130 

3 

0.018 

0.110 

0    0011. 

0,  130 

3 

0.018 

O-iio 

o ,  oil  ii. 

0,  130 

3 

0.021 

0-064 

0,0011. 

0,090 

3 

0-OlS 

0.090 

0,0011. 

0    094 

3 

0,015 

0.090 

0.0011. 

0.094 

3 

0.015 

0.090 

O.OOIL 

0.094 

01  06  78  1550 

20  06  7B  1240 
03  07  78  1230 

1300 
1315 
1345 
1400 
1430 
1500 
1330 
1600 
18  07  78  1J50 

21  07  78  1320 

1340 
1410 
1645 

16  08  ?B  0940 
1000 
1015 
1030 
1045 

I  100 

II  15 
1145 
1200 
1215 
1245 
1300 
1315 
1415 
1445 
1500 

28  08  78  2330 
2400 

2B  OS  78  0080 
0100 
0130 
0200 
0230 
0300 


0330 
0400 
0430 
0500 
1  635 
1035 
1055 
1115 
1135 
IT  55 
1215 
1330 
1400 
1430 
1515 


11  09 
17  09 


.3 
.3 

.3 
-3 


30  09  78  1900 


.3 
.3 
.3 

.3 
.3 

.3 

.  3 

.a 

■  3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 

,3 
,3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


0.003L 

0.003L 

0.054 

0.054 

0.C54 

0  054 

0.180 

0.  120 

O.  120 

0.140 

0.  120 

0-0031 

0.003S. 

0.003L 

0.003L 

0.003L 

0  003L 

0  003L 

0.003L 

0.003L 

0.003L 

0.003L 

0-003L 

0.003L 

0.003L 

0  003  L 

0.003L 

0.003L 

0.003L 

0.003L 

0.003L 

0.003L 

0.003L 

0.0O3L 

0.003L 

0.270 

0.360 

0. 330 

0  270 

0.100 

0,  160 

0,  170 

0,098 

0.077 

0.0B5 

0.055 

0.072 

0.055 

0-005L 

0.560 

0.330 

0.200 

0.  120 

0.  110 

0.066 

0.030 

0.020 

0-026 

0.025 

0.025 

0.400 


240 
240 
240 
240 
400 
260 
260 
270 
280 


0.310 
0.340 
0.280 
0.290 
0  100 
0,088 
0,  170 
0,  110 
0.064 
0.  120 
0-098 
0.098 
0.098 
0.005 
0.710 
0.  300 
0.  180 
0.  140 

o.  ioo 

0.072 
0.057 

0.035 
0.040 
0  040 
0.040 
0.360 


(  C  0  N  T  0  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  NUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


S.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STAT IOW  TYPE 


MONTGOMERY  CREEK 

AT  VANIER  AND  SHELLET  DRIVE  KITCHENER  UL-24 

RIVER 


5TN  NO: 


86 


LAT: 


LONG; 


SSI  255 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ      TOTAL  TOTAL 

DY  MO  YH  LMT    OIST  8RG  DEPTH      CHROMIUM  COPPER 
FEET       MTRS         MG/L      MG/L 


1  930 
2000 
203.0 
2100 
2130 
2200 
22.30 

02  10  7B  1530 

03  10  78  2000 

2030 
2100 
2130 
2200 
2230 


2-300 

04  10  78  0030 

OICO 
0130 
02C0 
0230 
0300 
0330 
0100 
0430 
0500 
2000 

05  fO  7B  2200 

2230 
2300 
2330 
2100 

06  10  78  0030 

0100 
0130 
0330 
0400 
2000 

U  10  78  0030 
0100 
0130 
0200 
0230 
0300 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

:■ 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
,3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
-3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
,3 
.3 
.3 
.3 
.3 
I 
.3 
.3 


MAJOR  BASIN:  GREAT 

LAKES 

MINOR  BASIN:  LAKE 

;RIE 

TERM  STREAM:  GRAND 

RIVER 

U    T  M 

17  0543750 

0  4807700. 0  4 

229 

215 

249        238 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL      TOTAL 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC     NICKEL 

YG/L 

MO/L 

MG/L       MG/L 

0.2B0 

0.230 

0.330 

0.350 

0.260 

0.290 

0.  120 

0.210 

0.  120 

0.270 

0.091 

0.130 

0.074 

0.  160 

0.O11 

0.035 

0.011 

0.031 

0.046 

0.045 

1  .000 

0.160 

0.200 

0.  160 

0.200 

0 .  1  20 

0.  120 

0.  120 

0.  120 

0.083 

0 .  090 

0.C60 

0.  100 

0 .  09$ 

0.  1  to 

0.  150 

0.  130 

0  075 

0.  170 

0  OBO 

0.  190 

0.065 

0.170 

0.065 

0.  170 

0.065 

0.170 

0.0S2 

0.160 

O.062 

0.  160 

0.059 

0.290 

0.059 

0.290 

0.006 

0.057 

0.011 

0-030 

0.044 

0.  1  2 

o  oas 

0.15 

0.029 

0.90 

0  029 

0.90 

0.  10 

0.  14 

0.076 

0.  1  1 

0-OSH 

0.078 

0.046 

0.092 

0  054 

0.077 

0  .  060 

0.090 

0.036 

0  U6B 

0.033 

0  055 

0.033 

0.055 

0.033 

0.055 

0.033 

0.055 

0.033 

D.055 

0.033 

0.055 

0.033 

0.055 

DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    546 

STATION  ID:   16-0184-086-02 

STORET    CODE:     02 
003 
0150 

REGION:    02  MILEAGE:       101.60 


0330 
13    10    7B    1600 

17    10    7B    1625 

S3  10  7B  11  15 
1145 
1205 

1245 
1315 
1345 

1415 
1445 
1515 
1545 

25  10  7B  1900 

1930 
20:00 
2030 
21  0.0 
2I30 
2200 
2230 
2300 
2330 
24O0 

26  10  78  0030 

01  00 
0130 
0200 
0230 
0300 
0330 
U400 
1330 

23  11  78  0900 
0915 
0930 
094  5 
1000 
1015 
1030 
1045 
1100 
11  15 
1130 
1  1  45 
1200 
1215 
1230 
1245 
1300 
1315 
1330 
1335 
1345 
1400 

1415 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


0.033 

0.033 

D.033 

O.OOBL 

0.003L 

0.  110 

0.  120 

0  090 

0.  120 

0.100 

0.066 

0.070 

0.060 

0.050 

0.055 

0.040 

0.080 

0.094 

0  240 

0.280 

0.28.0 

0  240 

0.  160 

0.150 

0.140 

O.HO 

0.  130 

0.079 

o .  caa 

0.088 

0.0B8 

0  0BB 

0.098 

0.088 

0  088 

O.OBO 

0  .  075 

0.110 

0.C92 

0.  HO 

0.210 

0.210 

0  140 

0.340 

0.310 

0.320 

0-290 

0.006L 

0.240 

0.520 

0,220 

0.210 

0.210 

0.210 

0.  ISO 

0.130 

0.140 

0.130 

0-  140 

0.  130 

0.  120 


0. 

055 

0. 

055 

0. 

055 

0. 

043 

0 

00? 

0. 

180 

0. 

220 

0. 

140 

0. 

160 

0. 

130 

0. 

130 

0. 

100 

0. 

099 

0. 

080 

0. 

100 

0. 

0B9 

0. 

085 

0 

120 

0 

430 

0 

300 

0 

260 

0 

230 

0 

140 

0 

140 

0 

130 

0 

120 

0 

120 

0 

094 

0 

120 

0 

120 

.0 

120 

0 

120 

0 

120 

0 

120 

0 

120 

0 

1  10 

0 

077 

0 

088 

0 

1  10 

0 

1  10 

0 

170 

0 

160 

0 

100 

0 

260 

Q 

240 

0 

260 

0 

240 

0 

.026 

0 

220 

0 

.  190 

0 

250 

0 

.  190 

0 

.  160 

.0 

-  160 

0 

.130 

.0 

.  130 

0 

.  140 

0 

-  1  10 

0 

.  too 

0 

.  100 

0 

.110 
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SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVEfi    BASINS 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE         547 


1430 

-3 

0.  110 

0  -097 

144S 

,3 

0.  100 

0  096 

1500 

.3 

0.100 

0  091 

1515 

.3 

0.095 

0  .  098 

1530 

.3 

0-086 

0.092 

1  545 

.3 

0  110 

0.090 

1645 

.3 

0.084 

0.069 

1  745 

.3 

0  0B5 

0.  120 

24  It 

7B  1530 
1600 

.3 
.3 
.3 
.3 

0.075 
0.020 
0.023 
0.022 

0.073 
0.042 
0.052 
0042 

39  IT 

78  2315 
2330 
2345 

,3 
.3 
.3 
.3 

0  025 
0.130 
0.130 
0.130 

0  085 
0.210 
0  710 
0  280 

30  1) 

2400 
78  0015 
0030 
0045 
0100 

01  15 
0130 
0145 
0300 

02  15 
0230 
0245 
0300 
0315 
0330 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

.a 

.3 
3 

.3 

0  140 
0.  150 
0.  170 
0.170 
0.  ISO 
0  190 
0.220 
0.240 
0  290 
0  350 
0  320 
0.320 
0.380 
0-420 
0-400 

0  250 
0.200 
0.400 
0.  1B0 
0-360 
0.290 
0.300 
0  320 
0.280 
0-450 
0.260 
0.260 
0.370 
0.380 
0.  360 

08  12 

0345 
78  134S 

.3 

.3 

.3 

0.420 
0.032 
0.028 

0.360 
0.086 
0.052 

MAXIMUM 

0.  028 

0.044 

0  560 

0.002 

1  .000 

0  ,  OOB 

AVG  OR 

GEOM  MN 

•  i 

0.026 

0.021 

0. 1 I6D 

0.0010 

0.  174 

0  ,  008 

M I N I  MOW 

0.014 

0.006 

0.003 

0.001 

0.005 

0.008 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.H'./  SITE: 
SAMPLE  POINT ; 
STATION  TYPE : 


GRAND  DIVER 

IN  THE  DISPERSED  RURAL  COMMUNITY  OF  LEGGATT 


SAMP  CTE  HOUR  SIN   STN  SAMP   pj 

DY  MO  YR  LMT  D1ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

16  01  78  1120  .3 

06  02  78  1310  ^3 

14  03  78  1200  3 

18  04  78  1215  3 

16  05  7B  1230  3 


LONG 


934 
SAMPLE 


39015 
390B0 
39170 
39240 
392S7 


BOt 
SCO 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE     ERIE 
GRAND    RIVER 


STATION    ID: 


U    T    M:     17    055t725.0    4858200.0    4  REGION 


02 


80         81 
TOTAL      FECAL 

COLlfORM  COLIFOPM 

MF/100ML  MF/lOO'-l. 


56. 

ISO. 

210. 
3400 
2500. 


ENTER. 
MF/100ML 


28 
28. 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

1.0 

1,0 

2.0 

6.0 

11  .0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


9.2 
9.2 
9.3 
11.0 


16-01 64 -090- 02 
STORCT    CODE: 


5 -DAY 

BOD 

MG/L 

0.4 
1  .0 
3.5 
0.2 
2.0 


02 

003 

0150 


MILEAGE:  144.30 

33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  RtACTIVE 

MG/L  P   MG/L 


0.018 
0.035 
0.0B2 
0.04  1 
0.029 


001 
007 
006 
012 
002 


19  OS  "'8  1200 

25  07  p,8  1210 

02  08  7a  1235 

I  3  09  "'8  1  1  55 
16  10  ''S  1405 
21  11  78  1145 

II  12  78  1250 


.3 
.3 
.3 
■  3 
.3 


39483 

6 

39530 

6 

39555 

6 

39581 

6 

39646 

6 

39676 

6 

39734 

4 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (  '  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

19 
SAMP  D'E  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj   FILTERED 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH       AMMONIA 
FEET       MTRS  MG/L 


16 

OT 

78 

1120 

06 

02 

IB 

1310 

14 

03 

7B 

1200 

18 

04 

7B 

1215 

16 

05 

78 

1230 

19 

06 

78 

1200 

25 

07 

78 

1210 

02 

08 

73 

1235 

13 

09 

78 

1  '55 

16 

10 

78 

1  405 

31 

11 

78 

1145 

It 

12 

78 

1250 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( ■ | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


0  .  044 
0.114 
0.374 
0.064 
0.006 
0.018 


0.014 
0.010 
0.012 
0.025 
0,006 
0.020 

0.374 
0.059 
0.006 

12 


107 
SIMP  DTE  HOUR  STN  STN  SAMP  PJ  CALCUL 
DY    MO    VR    LMT  DIST    BRG    DEPTH  0-SOLIOS 

FEET  MTRS  MG/L 


16 

01 

16 

1  120 

06 

02 

ie 

1310 

14 

03 

78 

1200 

18 

04 

18 

1215 

16 

05 

5  8 

12  30 

19 

06 

78 

1200 

25 

07 

16 

1210 

02 

08 

18 

1  235 

13 

09 

IB 

1  155 

16 

10 

IS 

140S 

21 

11 

78 

1145 

11     12    7B     1260 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN     ( • | 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


240 
20S 
257 
266 
87 
92 
226 


366 
t97 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


0.680 

O.BOO 

1  .400 

0.580 

0.970 

0.940 

0  640 

0.610 

0.690 

0.840 

0-75 

0.66 


I  .400 
0.7g7 
0.580 

IS 

14 
COND. 
25C 
UMHOS 

510 
500 
370 
320 
395 
410 
134 
142 
350 
440 
490 
520 

520 
362 
134 


1700 
10 
SO 
590. 
290. 
320. 
100. 

3400. 
253. 


500 

2 

6 

1  90 

40 

16 


12 


12 


21         22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

HG/L  MG/L 


0.004 
0.005 
0.017 
0  007 
0.009 
0.OO3 
0.002 
0.002 
0  002 
0,002 
0.003 
0.003 


0-017 
0.005 
0.002 

12 

16 
TUR8. 
FORMAZIN 
UNITS 

2.60 
4-80 
19.00 
B.30 
2.00 
1  70 
3.60 


19.00 
4.49 
I  .70 


0.326 

0.32O 

1  .900 

0.535 

0.365 

0.005 

O.OOSL 

0,005 1. 

O.0I5 

0.020 

0.247 

0.3I2 


1  .900 

0.338D 

0.006 


66 
CHLORIDE 
MG/I. 


17.5 
7.6 


236. 

26. 

2. 


INRGNC 

N 

MG/L 

0.374 
0.  439 
2.  291 
0.603 
0-380 
0.026 
0.021 
0.01? 
0.029 
0  047 
0.256 
0335 

2.291 
0.402 
0.017 


59 

SULPHATE 

MG/L 

13.5 
1  4 .  D 
19.0 
10.0 
14.0 
19.0 
3.5 
4.0 
29,5 
42,5 
41  -5 
39. 

42.5 

20.8 

3.5 


3.0 
4.0 
6.0 
1.0 

0,5 


TOTAL 

ORGMC       N 

MG/L 


026 
516 
964 
922 
526 
600 
67B 
815 
744 


1  ,026 
0  7.:8 
0.516 


8.5 
6.6 
7.6 
11.4 
13.2 
13    4 


13.4 
10.0 
6-6 


23 

TOTAL    N 

MG/L 

1.010 
1.125 
3.317 
1  .  122 
1  .344 
0.948 
0.647 
0.617 
0.707 

0  862 

i  ooo 

0.975 

3.317 

1  .  14D 
0.617 


1.0 

0.02B 

0.002 

0.6 

0  036 

0.006 

0.4 

0.030 

0.009 

O.B 

0.033 

0.OO2 

o.a 

0.013 

0.001 

0.2 

0-022 

0.001 

D.2 

0.017 

0.002 

3.5 

0.082 

0.012 

0.9 

0.032 

0.004 

0.2 

0.013 

O.OOT 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

320.0 
324.0 
301  .0 
217.0 
262.0 
271  .0 
31  .0 
94,0 
230,0 
306.0 
337. 
337. 

337. 
257.5 
91  .0 


12 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

2.8 
5.4 
61  .0 
8.  8 
5.  » 
5.0 
4.4 
2.4 
1  .5 
2.2 
2 


61  .0 
B.  7 
1.5 


12 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

31T 
319 


304 
335 

333 

335 
322 
304 


Sample  information  system 


STAT : ON  SUMMARY  REPORT 


RIVER  BASINS 


B.O.N./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MOOREFIELD  CREEK 

COUNT*  ROAD  NO  10  VILLAGE  OF  MOOREFIELD 

RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP 
DT    MO    YR     LMT  OIST    ORG    DEPTH 

FEET  MTRS 


16    01 

78 

1230 

.3 

06    02 

7B 

1205 

.3 

14    03 

78 

1320 

.3 

ia  0^ 

7B 

t330 

.3 

24    04 

7B 

1155 

.3 

03    05 

76 

1045 

.3 

OB    OS 

7B 

1410 

.3 

16   OS 

76 

1415 

.3 

24    05 

76 

1200 

-3 

29    05 

78 

1230 

.3 

06    06 

T8 

1205 

12    06 

78 

1330 

.3 

19    06 

78 

1240 

.3 

26    06 

76 

1  105 

.3 

04    07 

7e 

1030 

.3 

10    07 

78 

ID40 

.3 

17    07 

76 

1  036 

.3 

24    07 

78 

1  105 

.3 

31     07 

78 

1035 

.3 

06  oe 

78 

1005 

.3 

14    08 

78 

1100 

.3 

21     08 

78 

1105 

.3 

28    OB 

78 

1  102 

.3 

OS    09 

7B 

1102 

.3 

11     09 

76 

1127 

.3 

1S    09 

78 

1145 

.3 

25    09 

78 

1115 

.3 

02     10 

76 

1  110 

.3 

10    10 

78 

1115 

.3 

16    10 

78 

1  120 

.3 

23    10 

78 

14  00 

.3 

30    10 

78 

1140 

.3 

21     11 

7B 

1250 

.3 

11     12 

78 

1125 

.3 
MAXIMUM 

AVG    OR    GEOK    MN 

HINlMUfll 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ERIE 
GRAND    RIVER 


934                     901                        80                        81  84 

SAMPLE                     SCO               TOTAL               FECAl.  M.F 

NO                                   COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/10QML  MF/lOOML  MF/IOOML 


39017 

4 

570. 

30. 

60. 

39032 

4 

5300. 

60. 

404. 

39172 

4 

10400 

200. 

3200. 

39242 

E 

120. 

10.        L          100 

39253 

6 

1500. 

10. 

200. 

392S9 

6 

10 

4.        L            20. 

39272 

6 

1400 

68. 

56. 

39400 

6 

9100 

204. 

15. 

39402 

6 

39*504 

6 

5100 

220. 

2. 

39406 

6 

1300 

SB. 

6. 

394C8 

6 

33C0OS 

+1          1800. 

72. 

394  1  0 

6 

iioo 

900. 

20. 

394  t  2 

6 

2800 

11711. 

52 

39414 

6 

10 

10 

l          a 

39416 

6 

300 

08 

44  . 

39418 

6 

2700 

6SQ. 

50. 

39420 

6 

2500 

350. 

20. 

39422 

6 

2700 

340. 

26. 

39424 

6 

400 

60. 

10. 

39426 

6 

39428 

6 

300 

26. 

12. 

3S430 

6    8 

120OOE+I             440. 

344 

39432 

B    6 

100 

40 

8. 

39434 

6    6 

39436 

6   6 

37000 

12000. 

9B0. 

39438 

8    E 

400 

1  40. 

100. 

39440 

8    6 

1900 

330. 

130. 

39442 

6 

1  too 

14B. 

eo. 

39444 

8 

470 

B4. 

36. 

39446 

8 

340 

26. 

36 

39443 

B 

9000 

104  . 

38B. 

39680 

6 

1400 

172. 

506. 

39737 

4 

1200 

56. 

440. 

33000 

6*1        12000 

3200. 

1392 

iao.» 

D            59. 

10 

4  . 

2 

DATE  OF    REPORT      25   OCT    79      PAGE         548 
STATION     ID:        16-0IB4-091 -02 


U    T    M;     17    0520250. 0    4644775.0    4 


805 

HATER 
TEMP. 
DIG  C 

I  .0 


2 

0 

8 

0 

10 

0 

9 

0 

10 

0 

12 

0 

24 

0 

19 

0 

20 

0 

IB 

0 

22 

0 

16 

5 

18 

0 

20 

.0 

22 

.0 

ID 

0 

14.0 
13.0 


DISS. 

02 

MG/L 

I  0  .  0 
10.2 

B.3 
10.2 

II  .2 
10  2 
11.2 
1  1  .0 


9.5 
10.2 
10.2 


6.3 

11.3 
12.2 
6.  1 
12,2 
11.0 
10.2 
11  .0 
13.4 
10.6 
12.6 
15.2 
14,2 
10  0 
12,2 

15.2 


5T0RET    CODE: 

02 

003 

0150 

MILEAGE: 

1 50 . 30 

1 

33 

34 

DAY 

TOTAL 

Fl LTERED 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

D.4 

0.037 

0.017 

0.8 

0.04  2 

0    024 

3.0 

0    24  5 

0  .  240 

0.5 

0.052 

0.025 

0.4 

0.05  1 

0-020 

1  .5 

0.02  4 

0.003 

0    2 

0-034 

0.013 

0.4 

0.027 

O.O09 

1  .2 

0.04  1 

0.012 

2.0 

0.07  3 

0.022 

0.8 

0.044 

0.013 

2.8 

0.  137 

0.001 L 

1  .4 

0.07  2 

0.013 

1  .0 

0.043 

0.005 

3.5 

0  .  108 

0.001L 

3.0 

0    050 

0.001 

1  .4 

0.053 

0.005 

4.S 

0.0B1 

0.003 

1  .0 

0.050 

0.002 

1  .0 

0.057 

0.006 

0.4 

0.068 

0.028 

1  .2 

0  .  066 

0.023 

2,4 

0.080 

0.016 

0.4 

0,04  7 

0.003 

3.4 

0.113 

0.026 

0.2 

0.07  2 

0.030 

1  .0 

0.058 

0.016 

0.4 

0.041 

0.021 

0.2 

0  .  00  6 

0.002 

1  .4 

0.034 

0.009 

0.4 

0.06B 

0.014 

0.2 

0.034 

0.013 

0,2 

0    049 

0.015 

4.5 

0.245 

0.240 

1  .3 

0.063 

0.0200 

0.2 

0.006 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

16  01  78  1230 
06  02  76  1205 


PlI 
■1 

i 

19 
Fl LTERED 

AMMONIA 
MG/L 

20 

TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 

21 
FILTERED 
K02-N 
MG/L 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

17 
INRGNC 
N 
MG/L 

IB 
TOTAL 
ORGNC       N 
MG/L 

23 

TOTAL    N 

MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
HG/L 

3 

0.  164 

0.520 

o.oi  i 

2.140 

2.315 

0.356 

2.671 

369.0 

5.0 

364 

3 

0.234 

0.560 

O.015 

2.120 

2.369 

0.346 

2.715 

362.0 

6.4 

356 

14    03    78 

1320 

.3 

18    04    78 

1330 

.3 

24    04    78 

1155 

.3 

03    05    76 

1045 

.3 

D8    05    78 

1, 4 1  0 

.3 

16    05    78 

1415 

.3 

24    05    78 

1200 

.3 

29   05    78 

1230 

.3 

06   06    7B 

1205 

.3 

12    06    7B 

1330 

.3 

19    06    78 

1240 

.3 

26   06    78 

1105 

3 

04    07    78 

1030 

.3 

10   07    78 

104O 

.3 

17   07    76 

1035 

.3 

24   07    78 

1105 

.3 

31    07    76 

1035 

.3 

08    08    78 

1  005 

.3 

21     08    78 

1  105 

.3 

2B    OS    78 

1102 

.3 

05    09    78 

1102 

.3 

11     09    7B 

1127 

.3 

18    09    78 

1145 

.3 

25    09    78 

1115 

.3 

02     10    7B 

11  10 

.3 

10    10    76 

11  15 

.3 

16    10    78 

1120 

.3 

23    10    78 

140O 

.3 

30    10    78 

1  1  40 

.3 

21     11    7B 

1250 

.3 

11     12    78 

1125 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR    C. 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


5AHP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


16 

01 

76 

1230 

06 

02 

78 

1,205 

14 

03 

78 

1320 

IS 

04 

76 

1330 

24 

04 

78 

1  155 

03 

05 

78 

1045 

OB 

05 

78 

1410 

16 

OS 

78 

1415 

24 

05 

78 

1200 

29 

05 

78 

1230 

06 

06 

78 

1205 

12 

06 

78 

1330 

13 

06 

78 

1240 

26 

06 

76 

1  105 

04 

07 

78 

1030 

10 

07 

78 

1040 

17 

07 

78 

1035 

24 

07 

78 

1105 

3  .  250 

4.250 

0    010 

1  ,670 

5     130 

1  .0110 

6.  130 

436.0 

0.  094 

0.520 

D.017 

2.580 

2.691 

0.426 

3.117 

313.0 

0    060 

0.540 

0.015 

2.280 

2.355 

0.400 

2.835 

306 . 0 

0    020 

0.500 

0    013 

2.440 

2.473 

0.4H0 

2.953 

353.  0 

0    034 

0,  520 

0.018 

2.030 

2    002 

0-4E6 

2.568 

320.  0 

0  .  026 

0.  560 

0.015 

1  .  360 

1  .401 

0  .  554 

1  .955 

316  .0 

0  .033 

0    650 

0  .  06  1 

1.S90 

1  ,669 

0.612 

2.301 

342  .0 
355. 

0.188 

1.14 

1  .30 

1  ,70 

3.  186 

0.952 

4  .  140 

0.  068 

0  .680 

0.037 

1  .  690 

1  .795 

0.612 

2.407 

309  . 0 

0 .  1  4Q 

1  .020 

0.074 

1  .5110 

1  .  794 

O.B«0 

2  .674 

316.0 

0    05S 

0.750 

0    070 

2  .  730 

2.85B 

0.6U2 

3.650 

361  . 0 

0  .030 

0.  750 

0  .  096 

1  .990 

2.116 

0.720 

2,836 

354  ,  0 

0.078 

0  .080 

1  .380 
1  .430 

0.076 

0.100 

1  .400 

1     150 

1  .554 
1  .330 

1  .302 
1  .350 

2    856 
2.680 

323  .  0 
3b3.0 

0.  132 

1  .  290 

0.041 

0.909 

1  -082 

1  .  156 

2  .  240 

335  . 0 

0.  1  64 

1  .620 

0.625 

2.500 

3.319 

1  .  4'.6 

4.775 

451  .0 

0,  230 

0.  360 

0.043 

0.807 

1  .080 

0.730 

1  .610 

330.  0 

0.114 

1  .  100 

0.084 

0:915 

1.113 

0    9"6 

2.099 

331  .  0 

0.  056 

o.  Soo 

0.  020 

0.295 

0.371 

0    444 

0    815 

271.0 

0  .  092 

0.  830 

0    030 

0.420 

0    542 

0.7riB 

1  .260 

336  .0 

0  .  20B 

1  .090 

0240 

1  .740 

2     188 

0.8(12 

3  .070 

432  .0 

0  .  0.22 
0.  034 

0.920 
1  .  150 

0.052 
0  .026 

0,735 
1  .  170 

0.809 
1  .  232 

0.816 
1.116 

1  .  707 
2.348 

345  ,0 
420.0 

0.  024 

0.800 

0.02G 

1  .220 

1  .  270 

0.776 

2.046 

3''0.  0 

0.  084 

0.910 

0.072 

1  .  330 

1  .  486 

0.026 

2.312 

416.0 

0.040 
0  .  004 

0.  620 

0.032 

2.220 

2.292 

o .  sua 

2    672 

306  ,  0 

0.540 

0.  003 

0.915 

0.922 

6.5;s6 

1  .458 

350  .0 

0  .  037 

0.640 

0.  135 

1  .  Bl<0 

2.032 

0  603  . 

2.635 

3fJ2  .0 

0  .069 

0.  940 

0.02  7 

1.170 

1  .266 

0.871 

2.137 

4  13.0 

0.032 

o .  osc 

0.  68 

0.01B 

1  .78 

1  .830 

0.648 

2.478 

365. 

0.58 

0.013 

2.49 

2.553 

0.530 

3.083 

403. 

3    250 

4  .  250 

1  .30 

2  .730 

5.  130 

1  ,456 

6,130 

451  .0 

0  .  1  SO 

0.  939 

0.104 

1.611 

1  .695 

0,756 

2.653 

362  .9 

0  .  004 

0.500 

0.003 

0.295 

0    371 

0.346 

0.815 

271  .0 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

14 

1  § 

56 

59 

47 

41 

COND  . 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

ORGANIC 

COD 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

C    AS    C 

UMBOS 

UNITS 

MG/I. 

MG/L 

MG/L 

605 

3.20 

13.0 

27    0 

605 

4.30 

13.0 

26.5 

700 

16.00 

49    0 

28.0 

4  50 

2.90 

9    5 

21  .0 

480 

3.30 

1  1  .0 

520 

3.10 

13.5 

520 

3.  10 

12.5 

25.5 

530 

1  .40 

13.5 

24.0 

6.7 

27 

530 

1  .80 

13,0 

23,5 

6.0 

25 

540 

2.3 

20. 

26.5 

6.4 

25 

485 

2.20 

14.0 

27.5 

5.2 

29 

495 

8.50 

19.5 

26.0 

6. 

19 

560 

3.60 

17.5 

29.0 

6. 

40 

540 

2    30 

25.5 

28    5 

29 

540 

1  .70 

34.0 

32.0 

6.8 

36 

560 

2.90 

44.5 

33.5 

B. 

21 

460 

2.20 

30  .  5 

31  .0 

6,8 

21 

680 

3.80 

63.0 

40.0 

10.9 

55 

33. 

0 

7. 

6 

9. 

6 

12. 

0 

2 

2 

2 

1 

14 

0 

13 

4 

4 

9 

6 

15 

0 

4 

3 

46 

0 

7 

4 

23 

0 

8 

3 

17 

0 

4 

5 

4 

2 

2 

7 

7 

.0 

3 

6 

14 

.0 

4 

.0' 

4 

.2 

1 

.6 

0 

b 

t 

.9 

403 
305 
296 
341 
316 


46.  0 
9.  4 
0.5 


350 
390 
410 
381 
387 

410 
358 
296 


(    C   0   N    T    D    ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


31    01 

79 

1035 

.3 

OS   OS 

78 

iocs 

.3 

14    OS 

78 

1  100 

.3 

31    08 

78 

1105 

.3 

2s  os 

78 

1103 

.3 

OS   09 

78 

1102 

.3 

11    09 

78 

1127 

.3 

IS  09 

76 

1145 

.3 

25   09 

7B 

1116 

.3 

03    10 

78 

1 1  10 

.3 

10    10 

78 

1115 

.3 

IS    1C 

76 

11  SO 

.3 

23    10 

78 

1100 

.3 

30    10 

78 

It  40 

.3 

21    11 

78 

1350 

3 

11    13 

78 

1125 

.3 

MAXIMUM 

av<s  on 

GEOM   KIN 

C) 

MINIMUM 

)N    SUMMARY    REPORT 

-     RIVER 

BASINS 

530 

4.50 

49.5 

35.5 

600 

2.70 

71  .0 

37.5 

410 

2    i 

17.5 

32.5 

510 

3.  00 

53.0 

30.5 

700 

3.00 

103.0 

43.0 

540 

1  .  10 

53.0 

33.5 

600 

6.40 

57.0 

40.0 

600 

2.80 

38.5 

51    0 

650 

3.40 

60.  0 

46.5 

640 

3-30 

33.0 

S3.0 

495 

l    30 

12.5 

31  .0 

860 

2.00 

49-0 

810 

2.  10 

35.0 

610 

3.9 

24, 

44.5 

620 

4.5 

21  .5 

48.5 

700 

16.00 

103.0 

53.0 

563 

3.43 

33.7 

33.7 

410 

1  .10 

9.5 

21  .0 

DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


a 

0 

6 

8 

6 

s 

6 

6 

0 

S 

t 

6 

3 

6 

5 

7 

8 

7 

2 

6 

7 

8 

8 

8 

6 

8 

0 

9 

7 

1 

5 

2 

32 
31 
31 
24 
43 
40 
42 
38 
41 
32 
34 
31 
31 
31 
31 
31 

55 

33 
19 


NO  OF  SAMPLES 


8.0. 

*■/ 

SITE; 

GRAND 

RIVER 

STATION 

10:       1 6-01 B4- 092. O) 

SAMF  LE 

»0]NT: 

AT     BRIDGE     IN    COMMUNITY    OF    YORK 

STA1I0N 

TYPE: 

RIVER 

MAJOR    84$ IN 

GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINGS    BASIN: 

LAKE 

ERIE 

003 

TERM    STREAM: 

GRAND 

RIVER 

01 50 

STN    hO: 

92 

LAT 

LONG. 

U    7    M 

17    0S9025O 

.0    4  763700 

0    4 

REGION:     02 

MILEAGE: 

26.30 

934 

901 

60 

81 

34 

80S 

3. 

33 

34 
PI LTERED 

SAMP 

£>TE 

HOUR 

STN       STN    SAMP       Pj 

SAMPLE 

SCO 

TOTAL 

FECAL 

l,F 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

OV    MC 

Y9 

LMT 

OIST    6PS    OEPTH 

NO 

COLIFORM 

COLIFOftM 

ENTER, 

TEMP . 

02 

BOO 

P 

REACTIVE 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG   c 

MG/L 

MG/L 

MC/L 

P  MG/L 

IS    01 

78 

1055 

.3 

39048 

4 

7700. 

40 

40. 

1    0 

118 

1  . 0 

0    042 

0.035 
0  -05S 

14    02 

78 

1330 

.3 

39107 

4 

160. 

10 

1. 

30. 

00 

1  1    0 

0  .2 

0.068 

15    02 
17    04 
33   OS 

14  oe 

78 
78 
78 
78 

1215 
1230 
1030 
1330 

.3 
.3 
.3 

.3 

39181 
3922T 
39296 
39472 

4 
6 

6 
6 

4S0O 
150. 
50. 
10.        L 

64 
4 
3 

4 

L 

276. 
6. 

2-       L 
2B. 

2.0 

7.0 

17.0 

19.0 

H.5 
12.2 
10.9 
11.4 

1  .4 
1.0 
1.8 
t  .6 

0.033 
0.100 
0-065 
0-O86 

0.029 
0.038 
0.015 
0.015 

12   07 

78 

1040 

.3 

39512 

6 

120. 

2 

10. 

22. S 

6.0 

1    5 

0.108 

0.006 
0.005 
0.021 
0.019 
0.  026 

01    06 

78 

1240 

.3 

39539 

6 

600. 

4 

L 

4.        L 

24    0 

9.4 

1  .6 

0.092 

26   OS 

10    1C 

78 

78 

1130 
1510 

.3 

3 

39604 
39630 

6 
6 

200. 
300. 

4 
10 

8. 

10,        L 

16.0 
13.0 

9    4 
B  .  9 

1  .6 
1  .0 

0.096 
0-084 

22    1  1 

78 

1055 

3 

3966S 

6 

20. 

10 

L 

10. 

3.5 

12.7 

1  .  6 

0.057 

06    13 

78 

1  130 

.3 

39714 

6 

2840. 

100 

370. 

2-0 

13.0 

1.2 

0.076 

0.038 

AVG 

MAXIMUM 

OR    GEOM   UN    l>| 

MINIMUM 

7700. 
363-'    D 
10. 

ioo 

9. 

1- 

■    D 

370. 
13.  *    D 
2. 

24.0 
10.6 

0.0 

13.0 
10,7 
6.0 

1  .8 
1  .3 
0.3 

o.tos 

0.080 
0.042 

0.055 
0.024 
0.005 

NO  OF  SAMPLES 


12 


19 

20 

21 

23 

17 

10 

23 

5 

6 

7 

SAMP 

3TE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP      PJ 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

oi  ss. 

dy  mo 

VR 

LMT 

DIST 

6RG    OEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02  -N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLI  OS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

Xfi/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

IS   01 

78 

1055 

3 

0.540 

0.900 

0.041 

3.130 

3.711 

0    31)0 

4.071 

513.0 

3.4 

511 

14   02 

78 

1330 

.3 

0 .  540 

1  .050 

0.02  7 

2.930 

3.497 

0.510 

4.007 

532.0 

4.  3 

528 

IS   03 

78 

1315 

.3 

0.940 

1  .590 

0.015 

3.360 

4.315 

O.fc'jO 

4.  965 

5f;2  . 0 

ll.O 

551 

1  7   04 

76 

1230 

.3 

0.  164 

D.780 

0.029 

0.750 

0.913 

0.616 

1  .529 

323.0 

30.  0 

2  93 

23   05 

78 

1030 

.3 

0.  130 

0.790 

0.061 

1  .  7UQ 

1  .381 

0 .  fcf.O 

2.641 

404.0 

14.  0 

390 

14   06 

78 

1330 

.3 

0.  124 

0.860 

0.049 

1  .830 

2.053 

0  7;:e 

3.  739 

517. 

31  . 

486 

12    07 

78 

1040 

.3 

0.076 

0.880 

D.018 

1  .080 

1  .  1  74 

0 .  £.04 

1  .978 

479.0 

38.  D 

441 

01    08 

78 

1340 

.3 

D .  052 

0,810 

0.013 

1     040 

1-105 

0 .  71.8 

1  .663 

338.0 

36.  0 

372 

26   09 

78 

1  130 

.3 

0.038 

0.770 

0.032 

3.3  70 

3.4A0 

0.7:13 

4.  172 

475.0 

2B.0 

447 

10    TO 

78 

1510 

.3 

0.064 

0.660 

0.023 

2,330 

2.467 

0.S'I6 

3.063 

452-0 

34.  0 

418 

23    1  1 

78 

1055 

.3 

0.  1  76 

0.70 

0.040 

2.11 

2.326 

0.524 

2.850 

436. 

7. 

439 

06    12 

78 

1  1  3D 

.3 

0.417 

0-99 

0.041 

3,91 

3.368 

0.573 

3.941 

507. 

10. 

497 

MAXIMUM 

0.940 

1-590 

0.061 

3    370 

4.315 

0.804 

4.965 

562.0 

38.0 

551 

AVG 

OR    GEOM   MN     CI 

0.372 

0.698 

0.032 

2  ,  235 

2,529 

0.627 

3    156 

466.5 

19.6 

447 

MINIMUM 

0.036 

0.660 

0.013 

0.720 

0.913 

0  .  3f,0 

1  .529 

323.0 

2.4 

293 

NO    OF    SAMPLES 

12 

12 

12 

12 

12 

<2 

13 

12 

12 

13 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

14 
CCKO- 

16 
TUBB. 

56 

chloride 

59 

SULPHATE 

280 
REACTIVE 

95 
ACIDITY 

52 
TOT    ALK 

55 

PH 

208 
TOTAL 

35 
PHENOLS 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

mg/l 

SILICATE 

PH    B  .3 

AT     LAS 

AT     LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

KG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

18    01 

78 

1055 

.3 

795 

3.70 

45.0 

93.0 

14   03 

78 

1330 

.3 

825 

3- 80 

510 

110.0 

3.  85 

6   1 

353 

8.01 

0  .  190 

15  03 

78 

1215 

.3 

645 

11  .00 

67.0 

113.0 

3.30 

3.0 

3  34 

B.  14 

0  .520 

17   04 

7S 

1230 

.3 

435 

19. 00 

15    5 

39.5 

2    30 

0.6 

170 

B.  21 

1  .350 

23   05 

78 

1030 

.3 

575 

9    10 

32-5 

70.0 

0-35 

0  0 

200 

B.46 

0.510 

14    06 

78 

1330 

.3 

730 

9.5 

55 

105.0 

0.65 

0. 

307 

8.36 

0  .98 

1  ,    t 

12  07 

78 

1040 

.3 

670 

13.00 

43,0 

105-0 

1  .95 

3.0 

175 

B.  14 

1  .200 

01    06 

7S 

1240 

.3 

600 

16  .00 

43.5 

96.0 

t  .10 

0,0 

161 

B.30 

0    7B0 

26  09 

76 

1130 

.3 

660 

22    00 

42.5 

90.0 

3    80 

3.4 

1  94 

B.  15 

0  .  740 

10    10 

76 

1510 

.3 

550 

25    OO 

43.0 

87.0 

1     65 

2    3 

198 

8.21 

0 .  64  0 

32    11 

7» 

1055 

.3 

680 

7-7 

42. 

93.  S 

2    2 

7   5 

207 

8  .03 

0.39 

1.    1 
1  .    L 

06    12 

78 

1130 

3 

760 

18 

63. 

112. 

3.  10 

2,7 

211 

7.96 

0.79 

MAXIMUM 

845 

35.00 

67. 0 

U3.0 

3    85 

7.5 

256 

8-46 

1  ,  350 

1 

AVG 

OR    GEOM   MN    (-) 

677 

13.57 

45.7 

92.8 

2,21 

2.4 

201 

8. 18 

0.735 

1  .    0 

MINIMUM 

435 

3.70 

15.5 

39.  b 

0,35 

0.0 

161 

7.96 

0.190 

1  . 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  0  I 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 

STATION  TYPE 


GRAND  RIVER 

AT  BRIDGE  IN  COMMUNITY  Of  YORK 

RIVER 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  BIST    BRS    DEPTH 

FEET  BTRS 


14  02 

15  03 
17  01 
23  05 
14  06 
12  07 
01  OS 
26  09 
10  10 
22  11 
06  12 


76  1330 

76  1215 

7B  1230 

78  1030 

78  1330 

78  1040 

78  1240 

78  1130 

78  1510 

78  1055 

7B  1 130 


.3 
.3 
.3 
,3 
.3 
.3 
'•■ 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAX IMUK 
AVG    OR    GEOM    MN     I  ■  I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


CALCUL 

HARCNESS 

MG/L 

36S.0 

346 .  0 

2 1  9  .  0 

253.0 

306. 

261  .0 

253.0 

382.0 

285.0 

290. 

307  . 

365.0 
2393 

219.0 


72 
TOTAL 
CALCIUM 
I.1G/  L 

1  04  .  00 
90.00 
63  .  00 
76.  00 
84. 
75.00 
65  00 
79.00 
78.00 
80. 
85. 

104.00 
80.64 
53.  00 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  550 

STATION     ID:        16-0184-092-02 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GRLAT     LAKES 
LAKE    ERIE 
GRAND    RIVER 


17    0590250.0    4763700.0    4  REGION 


TOT.    MAG 

NE5 1  DM 

1,15/  L 

25.50 

24.50 

15.00 

19.00 

23.5 

23  .  00 

22.00 

20 .  50 

22.00 


25.50 
21  .82 
15.00 


69  67 

COLOUR  PTSSIUM 

HAZEN  K 

UNITS  MG/L 


15 

20 


36 

31 
39 


2.75 
3.05 
2,15 


4.00 
3.20 

3.30 

4.25 
3.09 
2.  15 


SODILM 

NA 

HG/L 

33.00 
60.00 
8  !!Q 
IB.  00 
32. 
34.00 
28.00 
25.00 
25.00 
27. 
3-1. 

68.00 

30    26 

8.  90 


STORET    CODE 

02 

003 

0150 

:    02 

MILEAGE; 

26. 

41 

201 

COO 

TOTAL 
MN 

MG/L 

MG/L 

31 

0.028 

54 

0.040 

27 

0.065 

29 

0.049 

12 

0    076 

46 

0    082 

55 

0    060 

31 

0.044 

27 

0.029 

38 

0.021 

26 

0.032 

SS 

0.082 

34 

0.04B 

12 

0.021 

B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


18 

01 

78 

101  5 

14 

02 

78 

1405 

15 

03 

7B 

1130 

17 

04 

78 

1  500 

23 

05 

7B 

0655 

14 

06 

73 

1425 

12. 

07 

7  a 

1005 

01 

08 

78 

1435 

26 

09 

78 

1  100 

10 

10 

78 

1540 

22 

11 

78 

1025 

06 

12 

7B 

1445 

FA1RCHILD  CREEK 

LLT  G  RANGE  SOUTH  OF  HAMILTON 

RIVER 


STN   STN  SAMP   PJ 
DJST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
3 

I 
.3 
.3 
.3 
.3 

1 


ROAD    TWP    OF    BRANTFORD 
MAJOR     BASIN 
MINOR    BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ERIE 
GRAND    RIVER 


934 

SAMPLE 

NO 

39C47 

4 

3910S 

4 

39  l  60 

6 

39220 

6 

39295 

6 

39471 

5 

39511 

6 

39533 

6 

39603 

6 

39629 

6 

39687 

6 

39713 

6 

U    T    M:     17    0568750.0    4777300.0    4 


901                         BO                        B<  B4 

SCD               TOTAL               FECAL  M    F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER 

MF/100ML  MF/100ML  IUF/100ML 


850. 

140. 
4100. 

2B0. 

130. 

830 

320. 

500. 

700. 
1100. 

200. 
7700. 


150. 

10. 

170. 

4. 

44. 

72 
104. 

aa. 

10B. 

50. 

90. 
510. 


150. 
240. 
910. 

10. 
4. 

20. 

B4. 

72. 
212. 

40. 
230. 
940. 


STATION    ID:        16-0184-093-02 


STORET    CODE:    D2 
003 


805 
WATER 
TEMP. 
DEC  C 


9 


16.5 
16.5 
19.0 
23.0 
13.0 
12.0 
2.5 
2.0 


DISS. 

02 

MG/L 

10-0 
10.0 
10.6 
10.3 

7.8 
B.5 


6.3 
9.6 
B.5 

12.4 
12.6 


1 
5-DAY 
BOO 
MG/L 

0.6 
1  .4 
4.5 
0.8 
1  .0 
1  .0 
1  .4 
O.B 
0.4 
1  .0 
1  .0 
O.B 


0  .044 
0.049 
0.225 
0  064 
0.  100 


1  10 
134 


0.074 
0.036 
0  .090 


LEAGE:  50     10 

33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P    MG/L 


0 .  008 
0  031 
0.082 
0.013 
0.021 
0.029 
0.039 
0.035 
0  036 
0.019 
0 .  01 1 
0.039 


maximum 
avg  op  geom  mh  ( - ) 

MINI  MUM 
NO  OF  SAMPLES 


7700. 

510. 

940. 

23.0 

12.6 

4.5 

0.225 

0    082 

613     ' 

66." 

90. 

D 

9.8 

9.4 

1  .2 

0.Q9B 

0.030 

130. 

4. 

4. 

0.5 

6.  1 

0.  4 

0.03  6 

0    008 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

SAMP    DTF 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

f 1 LTEREO 

TOTAL 

FILTERED 

FI LTEREO 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL   N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS, 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMmON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIOS 

SOLi  OS 

SOL  IDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

IB    01 

7B 

1.01  5 

.3 

0.068 

0.550 

0.015 

1  .750 

1  .833 

0 .  482 

2.315 

461  .0 

15.0 

446 

14    02 
1  5    03 

78 

1  405 

.3 

0.  108 

0.540 

0.016 

1  .410 

1  .534 

0  .  432 

1  .966 

45!  .0 

13.0 

438 

78 

1130 

.3 

0,374 

1  .700 

D.035 

1  .830 

2.239 

1  .326 

3.565 

418.0 

9B.0 

320 

1  7    04 

78 

1500 

. 

0.0T8 

0  .540 

0.009 

1  .  120 

1  .  147 

0.522 

1  .669 

364.0 

33  .  0 

331 

23    05 

78 

0955 

.3 

0,016 

0.760 

0.054 

0.675 

0.745 

0.714 

1  .4B9 

423.0 

39.  0 

384 
3  45 

1  4    06 

78 

1425 

.3 

0.062 

0.58 

0.049 

0.765 

0.876 

0  .  5  1  3 

1  .394 

4  12. 

67  . 

12    07 

78 
78 
78 

1005 

.3 

0.070 

0  ,  580 

0.035 

0.525 

0.630 

0.510 

1  .140 

333.0 

64.  0 

329 

01     OB 

1435 

.3 

0.046 

0.510 

0.038 

0.84B 

0.932 

0  .  464 

1  .396 

411  .0 

71  .  0 

340 

26    09 

1  100 

■1 
.3 

0.044 

0.650 

0.040 

1  .760 

1  .844 

0.SU5 

2.450 

534  . 0 

57.  0 

477 

10     10 

22    11 

78 
78 

1540 

0,016 

0.650 

o.ooa 

0.770 

0.794 

0.634 

1  .428 

490.0 

35.  0 

455 

1025 

.3 

0.016 

0.70 

0.009 

0.990 

1  .015 

0.684 

1  .699 

460. 

10 

450 

06    12 

7B 

1445 

-3 

0.080 

0.62 

o.ois 

1     B3 

1  .925 

0.540 

2.465 

466. 

24. 

442 

MAXIMUM 

0  ,  374 

1  .700 

0  .  054 

1  .630 

2-239 

1  .326 

3.565 

534.0 

98.0 

477 

AVG 

OR    GFOM   MN    I  '  1 

0.077 

0    698 

0.027 

1  .  189 

1  .293 

0    622 

1  .915 

440.  3 

43  .  8 

396 

MINIMUM 

0.016 

0.510 

O.OOB 

0  .  525 

0.630 

0.432 

1  ...  1  40 

364.0 

10. 

320 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


18    01 

78 

1015 

.3 

14    02 

78 

1405 

.3 

IS  03 

78 

1  130 

.3 

17    04 

78 

1 500 

.3 

23    05 

78 

0955 

.3 

14    06 

7fl 

1425 

•3 

12    07 

76 

1005 

.3 

01     OB 

78 

1435 

.3 

36    09 

7B 

1  100 

.3 

10     10 

78 

1540 

.3 

22     1  1 

78 

1025 

; 

06     12 

7a 

1445 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR    GEOM   MN 

1  *  ) 

MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

COND. 

TURB. 

CHLORi  DE 

SULPHATE 

25C 

FORMALIN 

MG/L 

UMHG5 

UNITS 

MG/L 

70Q 

13.00 

2fl.S 

5B.0 

675 

13.00 

26.0 

56.  0 

510 

87    00 

62.0 

32.5 

520 

21  .00 

21  .5 

39.5 

579 

23.00 

23.0 

42.5 

540 

38. 

18.5 

57. 

520 

4B.00 

23.0 

49.0 

530 

4     90 

21  .0 

680 

35.00 

30,0 

140.0 

690 

27.00 

31  .5 

105.0 

670 

14  . 

29. 

99. 

670 

21  . 

38. 

90. 

700 

87    00 

52.0 

140.0 

607 

28.  74 

29.0 

69.8 

510 

4,90 

18.5 

32.5 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVEB    BASItlS 


B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


IB  01  7B  0930 
06  03  78  1520 
14  03  7B  0955 
18  04  78  1010 
OB  05  7a  0950 
JO  06  78  11 40 
25  07  78  (030 
03  08  78  1430 
13  09  76  1005 
IB  10  78  1600 

a  i  11  7a  os35 

II  13  7B  1630 


ERAMOSA  RIVER 

AT  HIGHWAY  NO  7  RCCKWOOO 

RIVER 


SIN   STN  SAMP 
DIST  BAG  DEPTH 
FEET       MTSS 

.3 
.3 

3 
.3 
.3 
-3 
.3 

3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [>| 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLE5 


SAMP  CTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BAG  DEPTH 
FEET       MTRS 


IS  01 
OB  02 
14  03 
IB  04 
OB  05 

20  06 
35  07 
02  08 
13  09 
18  10 

21  11 
11  13 


78  0930 
78  1520 
78  0955 
78  1010 
78  095O 
7B  1  I  40 
78  1030 
78  1430 
78  1005 
78  1600 
78  0935 

re   1530 


.3 

.3 
.3 
.3 
,3 
.3 
.3 
,3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  In  C) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  D"E  HOUR 
OY  MO  "R  LMT 


STN   STN  SAMP   Pj 
DIST  BAG  DEPTH 
FEET       MTRS 


934 

Sample 
no 


39010 
39075 
38165 
39248 
39265 
39432 
39525 
39552 
39578 
39643 
39669 
39727 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 


o.ooa 

0.016 
0.020 
0  008 
0.0G8 
0  D28 
0  04  T 
0  .048 
0.020 
0.011 
0.007 
0.020 


0  ,  048 
0.020 
0.007 

12 

107 
CAi-CUL 
D-SOL10S 
MG/L 


50 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


0.340 
0.380 
0.300 
0.390 
0  380 
0.550 
0.510 
0.550 
0.480 
0.680 
0.400 
0.3B 


0.880 
0.463 
0.300 

12 


MAJOR    BASIN:     GREAT    LAKES 
MINOR    BASIN;     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM;     GRAND    RIVER 

U   T    U:     17    0569350.0   4829400.0    4 


DATE   OF   REPORT      25   OCT    79      PAGE         551 

STATION    ID:       16-0184-094-02 


901 
SCO 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

10. 

20. 

50. 
110. 

10.  L 
590. 
260. 
300. 
2400. 
100. 
120. 
60, 

2400. 
99.-    0 


13 

31 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0  004 
0  006 
0.006 
0.003 
0  .004 
0.006 
0.  004 
0.006 
0.003 
0.003 
0  .  003 
0.003 

0.006 
0.004 
0.003 

12 


61 

FECAL 
COL  I  FOAM 
MF/IOOMt. 


14  16 

CONO-  TUBS. 

25C  FoSMJJn 

UMHOS  UNITS 


3. 
2. 
2. 

$. 
22. 
10. 


14. 
2. 


12 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 


1  .010 
1  .050 
1  .320 
815 
6BS 
460 
134 
065 
295 
120 
34  0 
02 


0,80 

1  .320 
0.591 
0.066 

12 


84 

M.F. 

ENTER. 

MF/10QML 


6. 

2. 

12. 

30. 

134. 

160. 

a. 
58 
32. 

160. 
14.. 
2. 


17 
INRG-NC 
N 
MG/l 

1.022 
I  .073 
1  .346 
0.B26 
0-697 
0.494 
0.  179 
0.119 
0.318 
0.  133 
0.349 
QB25 

1  346 
0.615 
0,  1(9 

12 


56         59 
CHLORIDE   SULPHATE 
MG/L 

MG/L 


805 
KitER 
TEMP. 
D{G    C 

2.0 
1  .0 
2.5 

6-5 
90 

so  o 

21  .0 
22.0 
140 

8.5 

1  .0 

1  .0 

220 
9.0 


REGION:    02 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

12.5 
10.5 
10,6 
11.8 
10,6 
9.0 


TOTAL 

ORGNC      h 

MG/l 

0.332 
0.3M 
O.2S0 
0.3»3 
0  373 
0.522 
0.469 
0.SG2 
0.460 
0.669 
0  ,  J'!3 
0.360 

0.669 
0.442 
0.26O 


9 
10 

13 
13, 

13 
10 
6. 


33 
TOTAL    N 


1  .354 
1  .436 
1  .626 
1  208 
1-069 
1  016 
0.648 
0.621 
0,7TB 
1,003 
0.  742 
1  .185 


1  .626 
1  .067 
0.621 


STORET    CODE: 


S-DAY 

BOD 

MG/L 


1.S 
0.6 
0.2 
0.2 
1  .3 

1.5 
0.6 
0.3 

12 

5 

TOTAL 

S011DS 

MG/L 

327,0 

329.0 

309.0 

261  .0 

267.0 

306, 

237. 

323. 

309 

347. 

325. 

322. 


347.0 
310.1 
261  .0 


02 
C03 
CI  SO 


MILEAGE:       118.70 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

.016 
.015 
.023 
.009 
.009 
.02  7 
0.023 
0.033 
0.029 
0.019 
0.008 
0.008 

0.033 
o.oia 

0.008 
12 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

3.  1 
6  1 
2-5 

1  .9 

3.4 
3.4 

3.8 


3.8 

0.6 
3. 

6.  1 
3.5 
0.6 


34 

Fl LTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0.005 
0.007 
0.011 
0.001 
0.001 
O.OOS 
0  003 
0.0D1 
0.003 
O.0O1 
0.001 
0.003 

0.011 
0.004 
0.001 

12 

7 
DISS. 

SOLIDS 
MG/L 

324 
333 
307 

264 
303 
293 
316 
304 
343 
334 
319 

343 
311 
364 


16  01  78  0930 

.3 

06  03  7a  1520 

.3 

1 4  03  78  0955 

.  3 

18  04  78  1010 

3 

08  05  7'B  0950 

.3 

,  3 

20  06  7  8  1 140 

35  07  18  1030 

3 

03  OB  78  14  30 

.  3 

13  09  78  1005 

.  3 

'6  10  7B  1600 

.3 

Si  11  78  0935 

.3 

11  12  7B  1530 

3 

MAI  I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

-) 

MINIMUM 

259 
359 
259 


510 

1  .70 

12.5 

35  0 

515 

3.70 

12.5 

34  5 

520 

2.30 

12.0 

35  .  5 

400 

1  ,10 

9  5 

26.5 

445 

1  00 

K.O 

38  5 

470 

2.30 

10.5 

27.0 

460 

3  70 

9.6 

24  .0 

455 

3.10 

12.5 

25  0 

470 

2.10 

98  0 

35.5 

520 

3.20 

15.0 

49  5 

475 

1.  10 

14  0 

49  5 

490 

1.5 

14.5 

46.5 

520 

3,70 

98  0 

49  .5 

477 

2,05 

19.3 

34.  8 

400 

1  .00 

9.5 

24.0 

NO  OF  SAMPLES 


5. O.K./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


SAMP  OTE  HOUR 
OY  MO  YF!  LMT 


BOSTON  CREEK 

AT  FIRST  CONC  ROAD 

RIVER 


StN   STN  SAMP   Pj 
DIST  BRG  DEPTH 
PEET       MTRS 


"EST  OF  HIGHWAY  NO  6 


IS  01  Til 

1125 

.  3 

14  02  7!l 

1305 

3 

15  03  7fl 

1340 

.  3 

17  04  71! 

1250 

,3 

33  09  ?{. 

1100 

.  3 

14  06  76 

1350 

.3 

12  07  7E 

1100 

.  3 

01  08  78 

1250 

.  3 

26  09  78 

1  148 

.  3 

10  10  78 

1445 

.3 

23  11  78 

1115 

3 

OS  12  7B 

1145 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OS 

GEOM  MN 

'  1 

MINIMUM 

MAJOR  BASIN: 
MINOR  BASIN: 
TERM  STREAM: 


STATION    ID:        16-0184-095-02 


GREAT    LAKES 
LAKE    ERIE 
GRAND    RIVER 


U   T    M:     17    0585650.0   4763550.0    4  REGION: 


02 


934 

SAMPLE 
NO 


39050 
391  17 
39183 
39223 
39298 
39474 
39514 
39541 
39606 
39632 
39690 
39716 


901  80  81  B» 

SCD  TOTAL  FECAi.  M    F 

COLIFORM  C0L1F0HM  ENTER 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML 


6 

6 

6 

7 

5    B 

8 

e 

6 

a 

3   6 


90. 

400. 

'0800. 

108. 

240 

BO. 

60. 

BO. 

600. 

2900 

600. 

12400. 

12400. 
421  .  • 
50. 


'0. 
20. 
296. 
4. 
56. 
12. 

8. 

280. 

200. 

10. 

230. 

396. 
37.* 

4. 


10 

34. 

600. 

10. 

4 

4 

12 

44. 

58. 

70. 

380. 

790, 

760. 
40,  • 
4 


NO    OF    SAMPLES 


805 
WATER 

ruip 

OEG   C 

1    0 

OS 

3.0 

9  0 
17.0 
17,0 
20.0 
24.5 
13.0 
14.0 

2    0 


24.5 
10.1 

0,5 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

8.5 

B.7 
10.6 
11  .6 

7.7 
13,6 

6.8 

7  6 
10.6 
10.  1 
13.3 
12.3 

13.6 

10.1 

6.8 


STORET   CODE:    02 
00  a 
0150 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

0  8 

o.a 

4.5 
0.8 

1  ,2 
0.8 
0,4 
0.2 
0.2 
0.4 
1.0 
1.6 

4.5 
1  .  1 
0.2 


MILEAGE: 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0  037 
0.03S 
0.230 
0,036 
0.126 
0.038 
O.OOS 
0.017 
0.026 
0.044 
0.030 
0.132 

0.230 
0.063 
0.005 


30.60 

34 
Fl LTEREO 
REACTIVE 
t    MG/L 


0.017 
0.027 
0.150 
0.008 
0.043 
0.003 
0.002 
0.003 
0.006 
0.017 
0.007 
0.056 


0.  150 
0.028 
0.002 


(    C    0   N   T    0    ) 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


B.O.W,/    SITE:    BOSTON   CREEK 

SAMPLE    POINT:     AT     FIRST    CONC    ROAO    WEST    OF    HIGHWAY    NO    6 

STATION    TYPE:     RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pil 
DY    MO    YR    LMT  DIST    6RG    DEPTH 

FEET  MTRS 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       RAGE 
STATION    ID:        1 6- 01 64-095 ■ 02 


IS  01  7B  1  1  25 

11  CI  78  1305 
15  03  78  1!« 
17  01  73  1250 
23  05  78  1  I  00 
14  06  78  1350 

12  07  7a  11 00 
01  00  7B  1250 
26  09  7B  1 11B 
10  10  76  1445 
22  11  78  1115 
06  12  76  1115 


a 

■1 

.3 

.3 
i 
' 

-3 


MAXIMUM 
AVG  OP  GEOM  MN  ( ' I 

•,■:•.  WW 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MT  HS 


18 

01 

78 

I  I  25 

14 

02 

78 

1  305 

15 

03 

79 

1210 

17 

01 

78 

125D 

23 

05 

78 

1  I0O 

14 

OB 

78 

1350 

12 

07 

78 

1100 

01 

06 

73 

1250 

26  09  78  114R 

10  10  76  1445 

22  11  76  1115 

06  12  7B  1 145 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • 1 

MINIMUM 


MAJOR 

3ASIN:     GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR 

3ASIN:     LAKE 

IR 1  E 

003 

TERM    STREAM;     GRAND 

RIVER 

0150 

LONG: 

U    T    M 

•     17    0565650 

0    47E3550 

.0    4            REGION:     02 

MILEAGE: 

30.60 

19 

20 

21 

22 

17 

IB 

23 

5 

6 

7 

FI LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

Fl LTERED 

INRUNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02  -N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLtOS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0 .  07S 

0-550 

0.025 

1  .730 

1     B33 

0-472 

2.305 

647.0 

3.6 

843 

0  .   1 :  1  0 

0.560 

0.022 

1  .000 

1  .132 

0.450 

1  .582 

836.0 

7.  9 

968 

0  .  950 

2  .050 

0.029 

2.220 

3.  199 

1  .100 

4  .  299 

3I9.0 

59.0 

0    012 

0.570 

0.007 

1  .000 

1  .019 

0.548 

1  .577 

550.0 

6.  9 

543 

0.040 

1.110 

0.081 

2.070 

2.  194 

1  .070 

3.264 

4  I  2  . 0 

27.0 

365 

0.052 

0.60 

0.003 

0.005 

O.OGO 

0.548 

0.608 

1559. 

4    6 

1  554 

0  .022 

0.  500 

0.003 

0.012 

0.037 

0-478 

0.515 

2037.0 

2  .  7 

2034 

D  .  D  ■  4 

0.300 

0.002 

0.0051. 

0.021 

o.aaa 

0.307 

224  2.0 

2.  3 

2240 

0.  024 

0.770 

0    033 

2.3/0 

2.427 

0.74S' 

3.  173 

843,0 

2.6 

840 

0.022 

0.900 

0.026 

5.470 

5.518 

0    B7B 

6.396 

614,0 

7.0 

607 

O.OIQ 

0.  75 

0.009 

1  ,79 

1  .809 

0.740 

2.549 

659. 

4  . 

655 

0.005 

o.as 

0 .  026 

3.47 

3.502 

0  .  8S4 

1.356 

416. 

18. 

398 

0.950 

2.050 

0.084 

5,470 

5.518 

1  .  100 

6.396 

2242.0 

59.0 

2240 

0.112 

0.793 

0.022 

1  .762D 

1  .896 

0.682 

2,578 

957.8 

12.2 

1008 

0 .  006 

0.300 

0.002 

0.005 

0.  021 

Q.2fi6 

0.307 

319.0 

2.  3 

3B5 

12 

107 
CALCUL 
D-SOLIDS 
MG/L 


260 
260 

260 


12 


12 


12 


14  16         56 

COND.  TURB.  CHLORiDE 

25C  FORMAZIN       MG/L 

UMHOS  UNITS 


1070 

5 

10 

1200 

4 

30 

4  00 

42 

00 

720 

6 

50 

464 

36 

00 

1650 

1 

6 

19B0 

1 

50 

2100 

1 

50 

1000 

2 

BO 

77  a 

8 

60 

830 

17 

485 

5S 

2100 

56 

1056 

15 

41 

400 

1 

50 

59 

SULPHATE 


17.0 

390 

0 

20.0 

453 

0 

13.0 

1  15 

0 

13.0 

215 

0 

10.5 

110 

0 

15.0 

680 

31.0 

1244 

0 

29.0 

23.5 

3B5 

0 

22    0 

231 

0 

22,5 

270 

15. 

31     0 

1214 

0 

19.3 

42S 

3 

10.5 

1  10 

0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MCKENZIE  CREEK 

AT  FIRST  CONC  ROAD  BEST  OF  HIGHWAY  NO  6 

RIVER 


STATION    ID:        1 6 -01 B4-096 -  02 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  OIST    BRG.   DEPTH 

>LE-  MTRS 


16 

01 

78 

1110 

14 

02 

73 

1315 

15 

03 

7B 

1235 

17 

04 

76 

1245 

23 

05 

78 

1050 

14 

06 

78 

1  345 

12 

07 

7B 

1050 

01 

OS 

78 

1255 

26 

09 

78 

1  143 

10 

10 

78 

1500 

22 

11 

78 

1  105 

06     12    78    1 1 40 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    NN     I  -  | 

MINIMUM 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM:     GRAND    RIVER 


ONG: 

U    T    M: 

17    0535500 

,0    4764900 

0    4            REGION:     02 

934 

901 

BO 

8  1 

64 

605 

3 

SAMPLE 

sco 

TOTAL 

FECAL 

M    F  . 

WATER 

DISS. 

NO 

COLIFORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

OEG    C 

MG/L 

38049 

4 

140. 

10. 

L 

30. 

1  .0 

8.6 

39116 

4 

70. 

4 

L 

12 

0.0 

7.6 

39162 

6 

1360  . 

192. 

560. 

2    0 

1  0.4 

39222 

6 

ISO, 

4  . 

L 

20, 

8.5 

10.6 

39297 

6 

10. 

4. 

L 

4.        L 

17.0 

B.3 

39473 

6 

380, 

76 

36. 

16    0 

10.6 

395 1 3 

6 

320. 

128. 

96. 

17    0 

6  .  3 

39540 

6 

240. 

26, 

32 

22.0 

7  -  1 

39605 

6 

1300. 

78, 

136. 

13.5 

9.2 

39631 

6 

1700. 

110 

50. 

13.0 

9.6 

3B689 

8 

SOO. 

90 

400  . 

2,0 

1  2  .  B 

39715 

6 

1  1  BOO . 

300. 

750. 

1  ,0 

12.4 

1 1 800 . 

300. 

750. 

22.0 

12.8 

377.  • 

36,  • 

D 

63.  ■     D 

9.4 

9.5 

4. 

4  . 

0.0 

6.3 

STORET    CODE: 

02 

003 

0150 

MILEAGE: 

31  .00 

1 

33 

34 

-DAY 

TOTAL 

Fi  LTERED 

800 

P 

REACTIVE 

MQ/L 

MG/L 

P    MG/L 

O.S 

0.035 

0.017 

1  .0 

0.03  4 

0    027 

2.6 

0.131 

0.071 

1  .2 

0.04  4 

0.004 

1  ,4 

0    OBB 

0.011 

3    5 

0.112 

0.015 

1  .8 

0.  166 

0.012 

0.8 

0.081 

0.012 

1  .0 

o.no 

0.026 

0.5 

0.096 

0.030 

O.B 

0.046 

0.010 

1  .2 

0.  134 

0.06B 

3.5 

0.I66 

0.071 

1  .4 

0  .090 

0.025 

0-5 

0.034 

0.004 

NO    0Fr    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FE6T  MTRS 


18    01 

76 

1110 

.3 

14    02 

78 

131S 

3 

15    03 

7B 

1235 

.3 

17    04 

7B 

1245 

.3 

S3    OS 

78 

1050 

.3 

1  4    OS 

78 

1345 

.3 

12    07 

73 

1050 

.3 

01     06 

7B 

1255 

.3 

26    09 

78 

1143 

.3 

10    10 

7B 

1500 

.3 

22     11 

78 

1105 

.a 

06     12 

76 

1140 

.a 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   MN 

■ 

MINIMUM 

1  3 

20 

21 

22 

17 

IS 

23 

5 

6 

7 

FILTERED 
AWONI  A 

TOTAL 
KJELDAHL 

FILTERED 
N02-N 

FI LTERED 
N03-N 

INRGNC 

N 

TOTAL 
ORGNC       N 

TOTAL    N 

TOTAL 
SOLIDS 

SUSP. 
SOLI  DS 

DISS  . 

SOLIDS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

KG/  L 

MG/L 

MG/L 

MG/  L 

0.026 

0.  420 

0    011 

I  .790 

1     627 

0.3"'4 

2.221 

492.0 

s. a 

4  96 
433 
347 

0.036 

0.720 

0.012 

1  .  450 

1  .496 

0  .  634 

2.1B2 

469.0 

5.  5 

0.  346 

1  .  2Q0 

0.019 

2.200 

2.565 

0.854 

3.419 

368.0 

21  .  0 

0  .022 

0.580 

0.007 

0.B6O 

0  .  3U9 

0.558 

1  .447 

348.0 

16. 0 

332 

0  .038 

0.750 

0  .  04  B 

0.050 

0.  136 

0.712 

0.843 

419.0 

33.0 

3B6 
561 
562 
643 
447 

0.114 

0.42 

0.012 

0.075 

0.201 

0.3CS 

0.507 

637  . 

53. 

0.030 

0.940 

O.G09 

0  .071 

0.  no 

0.910 

1  .020 

616.0 

84.  0 

0.030 

0 .  600 

0 .  005 

0.0051. 

0-040 

0.5T0 

0.610 

676.0 

33.  0 

0.016 

0.690 

0.007 

0.610 

0.633 

0.674 

1  .307 

469.0 

52    0 

0    066 

0.940 

0.012 

1  .490 

1  .566 

0.874 

2    442 

429.0 

33.0 

396 

0.010 

0.  60 

0.O09 

0.990 

1  .009 

0  .  590 

1  .599 

4B3. 

10. 

473 

0.006 

0.82 

0.028 

1     97 

2-004 

0.314 

2.813 

264. 

20. 

2  44 

0.346 

1  .200 

0.04B 

2.200 

2  .  565 

0.910 

3  , 4 1 9 

676.0 

84.0 

643 

0.062 

0.723 

0.015 

0.9630 

1  .040 

0.662 

1  .702 

479.2 

30.5 

449 

O.O06 

0-  420 

0.005 

0  .  005 

0.040 

0.306 

0.507 

264. 

5.  5 

244 

NO    OF    SAMPLES 


(    C    0    N    T    0     I 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARr  REPORT  -  RIVES  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE   553 


Samp  ore  hour  stn  stn  samp  po 
or  mo  tr  lmt   dist  erg  depth 
feet     mtrs 


16  01 

78 

1110 

.3 

M  02 

?e 

1315 

.3 

15   03 

?» 

1335 

.3 

17   04 

'a 

1245 

.3 

33    05 

m 

1050 

.3 

14    06 

re 

1345 

.3 

13  ot 

78 

1050 

3 

Ot    08 

'» 

1355 

.3 

9«  09 

r» 

1143 

.3 

10    10 

'B 

1500 

.3 

32    11 

'e 

1  105 

.3 

OS    12 

'8 

1)40 

3 

.    MAXIMUM 

AVO    OR 

GEOM   MN    { * | 
MINIMUM 

14  |E         56 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

25C  FORMAJIN       MG/L 

UMHOS  UNITS 


59 

SULPHATE 


700 
70S 
493 

tao 

525 

760 
760 
620 
630 
seo 
seo 

375 

820 
617 
375 


7.30 
5  80 
27.00 
13-00 
13.00 
35. 
55.00 
24.  00 
38.00 
30. 00 
18 
67 

67. 
27.68 
5.80 


14 


13 

13 

10 

10 

12 

13.5 

13.5 

14.5 

15.0 

15 

ID. 5 

15.0 
12.8 
10.5 


235 

total 

HERCuRV 
MG/L       UG/L 


14S.0 
143.0 
103,0 
90.0 

215. 
234.0 

180.0 
119.0 


334.0 

144,9 

75. 


OOlOL 

O.OtO 
0  OlOD 
O.OlO 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.M./  SITE: 
SAMPLC  POINT: 
STATION   TYPE: 


STN  NO: 


BBANTFORD  WATER  BOSKS  CANAL 

AT  HATER  WORKS  PARK  FOOT  BRIDGE 

RIVER 


STATION    ID:        16-01 B4-097 -02 


SAMP   DIE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP 

07  MO   *R 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

FEET 

MTRS 

18    01     78 

1400 

3 

14    03    78 

1050 

.3 

IS   03    78 

1515 

.3 

17   04    78 

1130 

.3 

33  OS   78 

1350 

.3: 

14  06   78 

1145 

.3 

13   07   78 

1330 

.3 

01    08   7B 

1140 

.3 

S8    09    7S 

1415 

.3 

)0    10    78 

1115 

3 

»3    11     78 

1410 

.3 

OS    12   78 

1035 

.3 
MAXIMUM 

Ave 

OR    GEOM  HI I    ,  ■  . 

MINIMUM 

934 

got 

Sample 

SCD 

NO 

39054 

6 

391  12 

6 

39187 

6 

39227 

7 

394S3 

6 

39478 

6 

39518 

6 

39545 

6 

39610 

6 

39636 

6 

39694 

6 

39730 

6 

MAJOR    BASIN:     GREAT    LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM:     GRAND    RIVER 


U   T    M:     17   O557ISO.0   4776350.0   4  REGION:    02 


BO  81          84 

TOTAL  FECAL        M.F. 

COLIFORM  COLIFORM     ENTER 

MF/100ML  WF/100ML  MF/tOOML 


3000 

4. 

14200. 

190. 

290. 

70. 

1  10. 

100. 

iooo. 

700, 

90. 

1150. 

14300. 
3D0.' 


740. 

4. 

350. 

10. 

28 

10. 

30. 


10. 

4. 
16. 

740. 
17.' 

4. 


610. 

4. 

2B0. 

10. 

4 
10 
10. 

6. 

4. 
ID. 
35. 
76. 

610. 

19.  . 

4. 


805 
WATER 
TEMP. 
0£G  c 

1  .0 
3.0 
2.0 
7    0 

16.0 
17.0 
33  0 
33.5 
16.0 
13.0 
3.0 

2  0 

23   0 


3 

DISS. 
02 

MG/L 

12.0 
10.6 
11.5 
11.4 
9.5 
10.1 


■  3.3 
10.4 
6.6 


STORE!   CODE: 


5-DAV 

BOD 
MG/L 

0.8 
0.4 
I  .2 
0.8 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

,045 
.043 
.063 

.078 

.057 

.093 

.085 

070 

.072 

0.047 

0.053 

0.068 

0.093 
0.064 
0.043 


03 

003 
0150 

66.50 

34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 


NO    OF    SAMPLES 


0.O34 
0.O37 
0.030 
0.039 
0,01* 
0.035 
0,003 
0.008 
0.01* 
0.011 

o.oas 

0.034 

0.038 
0.024 
0.003 


SAMP 
DV   MO 

OTi; 
Til 

HOUR 
LMT 

STN 

DIST 

FEET 

STN  samp     Pj 

BRG    DEPTH 
MTRS 

19 
FILTERED 
AHMON I A 
MG/L 

30 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

33 
FllTEREC 
N03-N 
MG/L 

17 
INRGNC 
N 
MG/L 

IB 
TOTAL 
ORGNC       N 
MG/L 

23 
TOTAL    N 

MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIOS 
MG/L 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

It   01 

14  02 

15  03 
17   04 
*3  OS 
14  06 
12  07 
01    OS 

ae  09 

10   10 

to  ii 

0*   13 

711 
7H 
7H 
71) 

78 
7B 
78 
711 
78 
78 
7« 
78 

1400 
1050 
1515 
1  130 
1350 
1145 
1330 
1  140 
1415 

1115 
1410 
1035 

,3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

0.520 
0.478 
0    810 
0 .  1  78 
0.086 
0 .  1  20 
0.086 
0.053 
0.026 
0.041 
0,134 
0,465 

0.920 

0.620 

1.  180 

0.660 

0.530 

0.740 

0.880 

0.690 

0.680 

0.610 

0.68 

0.97 

0.029 
0,030 
0    017 
0   033 
0    046 
0.055 
0.017 
0.015 
0.024 
0.016 
0.037 
0   035 

3.120 
3.190 
3.400 
1  .410 
3.  190 
1  .890 
1  .130 
1  .420 
3.180 
2.130 
3.73 
2.63 

3669 
3.688 
4.227 
1  .611 
3.323 
3065 
1     233 
1  .487 
3.330 
2.  187 
2.871 
3     120 

0.400 
0.342 
0.370 
0.4&3 
0.434 
O.fcJO 
0.794 
0.638 
0    654 
0  ,  5f»9 
0   556 
0.50S 

4.069 
4.030 
4.597 
2.093 
2.756 
2.685 
3.037 
3.125 
3. 684 
2.796 
3.427 
3.635 

474.0 
513.0 

530.0 

379.0 

302.0 

429. 

429.0 

400,0 

456.0 

407.0 

447. 

437. 

1.3 
1.6 

6.8 
13.0 

9.2 
31  . 
20.0 
31  .0 
15.0 

7.2 

3. 

5. 

4  73 
S10 
523 

383 

408 
4  09 
379 
441 
400 
444 
423 

AVG. 

MAXIMUM 

OR    GEOM   MN    (•) 

MINIMUM 

0.810 
0.248 
0.026 

1  .180 
0.779 
0.520 

0.055 
0.026 
0.015 

3.400 
3.368 
1  .130 

4.337 
2.643 
1  .333 

0.794 
0.530 
0.34J 

4.597 

3.173 
».  027 

530.0 
431  .8 
279.0 

21. 

10.3 

1.3 

533 
436 

379 

NO    OF    SAMPLES 

13 

t3 

13 

12 

13 

13 

13 

12 

13 

11 

SAMP   DTE 
Or   MO   Tf 

HOUR 
LMT 

STN 

DIST 

FEET 

STN    SAMP       PU 
BRG    DEPTH 
MTRS 

107 
CALCUL 
0-SOLIDS 
MG/L 

14 
COND. 
25C 

UMHOS 

16 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

59 
SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI   MC/L 

»5 
ACID1T* 
PH    8    3 
MG/L 

53 

TOT    ALK 
AT    LAB 

MG/L 

S5 

PH 
AT    LAB 

208 
TOTAL 

IRON 
MG/L 

19   01 
14  02 
It  03 

17  04 
t*   OS 

M  oe 

1*  07 
OT    OS 
24  09 

10    10 

is  ii 

M    12 

7(1 
71 

7(i 
7( 

78 

7(: 
7«. 
7( 
71; 
7» 
7». 
76 

1400 
1050 

isis 

1130 

1350 
1145 
1330 
1140 
1415 
1115 
1410 
1035 

3 

.3 

.3 

.3 

.3 
.3 
3 
3 
.3 
.3 
.3 
3 

2«C 

740 
800 
835 
410 
590 
640 
600 
5B0 
640 
620 
080 
830 

2.20 
2.30 
6.40 
18.00 
3.40 
6.7 
15.00 
12.00 
7.90 
5.30 
4.4 
6,5 

39.5 

59.0 

84  .0 

14.5 

39.0 

48.0 

49    0 

42    0 

41,0 

38.0 

43. 

9B. 

68.0 
85.0 

80.  O 
31  .0 
56.  0 
80    0 
90,0 
86   0 
93.0 
80.0 
78. 
90. 

3.40 
3.70 
3    90 
2,25 

o.eo 

1  35 

2  15 
1.55 
3.00 
1  .40 
2.45 
2.90 

3.0 
5.B 
6,4 
1  .4 

0.0 
0 

0.0 
0.0 

0.9 

o.o 

3.7 
2.9 

270 
251 

217 
168 
207 
187 
173 
171 
190 
203 
322 
307 

7,85 
8.02 
7.78 
8.  14 
8.27 
9.31 
B.33 
B.44 
8.18 
8.42 
8.24 
8.13 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

100 
110 
340 

BOO 
.350 
46 

.560 
.650 
.450 
.320 

.15 
.31 

AVO 

MAXIMUM 

0*    GEOM  MN    (•( 

MINIMUM 

366 
3*6 

266 

835 
664 
410 

18.00 
7. SI 

3.20 

98. 

49.5 
14.5 

93.0 

75.4 
31  .0 

3.70 
3   32 
0.80 

6.4 
3   0 

0  0 

370 

305 
168 

8.44 
8.19 
7.7B 

0 
0 
0 

too 

.393 

.100 

NO   OF   SAMPLES 


(    C  0   N  T   0    ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BA5INS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


BRANTFORD  WATER  WORKS  CANAL 

AT  WATER  WORKS  PARK  FOOT  BRIDGE 

RIVER 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  SASIN:  LAKE  ERIE 
TERM  STREAM:  GRAND  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 


18  01 

78 

1400 

.3 

14  02 

7S 

1050 

.3 

15  03 

78 

1515 

,3 

I  7  04 

78 

1  130 

.3 

23  05 

78 

1350 

-- 

14  OS 

7a 

1145 

-■■: 

12  07 

78 

1330 

-i 

01  00 

78 

1140 

,3 

26  09 

7B 

1415 

.3 

10  10 

76 

1115 

.3 

22  11 

7B 

1410 

.3 

06  12 

?B 

1035 

i 

MAX  I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

t-i 

Minimal 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


13  01 

76 

1400 

.3 

14  02 

78 

1050 

.3 

15  03 

78 

1515 

.3 

17  04 

78 

1130 

.3 

23  05 

78 

1350 

.3 

14  06 

78 

1  1  45 

.3 

12  07 

78 

1330 

.3 

01  03 

78 

1140 

.3 

26  09 

70 

1415 

.3 

10  10 

78 

1115 

.3 

22  11 

78 

1410 

-3 

06  12 

7B 

1035 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN 

1-  ) 

MINIMUM 

LONG: 

U  T  M: 

17  0557  I  50 

0  4776350 

0  4     REGION:  02 

25 

76 

72 

74 

6B 

67 

66 

PHENOLS 

CALCUL 

TOTAL 

TOT .  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

UG/L 

MO/L 

«./  L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

1  .OL 

335.0 

93.00 

25.00 

20 

2.45 

23.00 

1  .OL 

34B.0 

98.00 

25.00 

10 

2.40 

34.00 

1  .0 

307.0 

8S.00 

22.50 

20 

2.  BO 

60  .  00 

1  .OL 

207.0 

59.00 

14  50 

45 

2.  10 

g.30 

1  .OL 

274.0 

76,00 

20.50 

25 

2.2S 

20.00 

1  .  L 

265. 

70. 

22. 

30 

2-45 

32. 

1  .OL 

224  .0 

67.00 

23.00 

58 

2.70 

31  .00 

1  -CL 

253.0 

65.  CO 

22.00 

20 

2.65 

27.00 

1.0L 

276.0 

75.00 

21  .50 

34 

3.45 

26.00 

t  -OL 

27B.0 

75.00 

22.00 

30 

3.40 

21  .00 

1  . 

304. 

83. 

23.  S 

2B 

3.50 

26. 

3. 

290. 

79. 

22.5 

30 

2.20 

59. 

3. 

34B.O 

98.00 

25.00 

58 

3  50 

60.00 

1  .2D 

280.  1 

77.  17 

22.00 

29 

2.70 

30.69 

1  .0 

207  .  0 

59.00 

14.50 

10 

2.  10 

9.30 

DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    554 

STATION  ID:   1 6-01 84-097  02 

STORET  CODE:  02 
003 
0150 


MILEAGE:  66.50 

265  203 

TOTAL  TOTAL 

ARSENIC  ALUMINUM 

MG/L  MG/L 


221 
TOTAL 

CHROMIUM 
MG/L 

0 .  0201 
0.G20L 
0 . 020L 
0 . 020  L 
0.020L 
0.020L 
0.020L 


0.020L 
0.020L 
0.020L 


0.0220 

0.020 


12 

225 
TOTAL 
COPPER 
MO/L 

0.010L 

0.010 

0.O2O 

0.010 

0.020 

0.020 

0.020 

0.02 

0.010L 

0.020 

0.020L 

0.  020 
0. 0160 
0.010 


12 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

0.030L 

0.030L 
0.030L 
0.030L 
0.030L 
0.030L 
0.030L 
0.03  L 

0 . 030  L 
0.03GL 
0 . 030  L 

0.030 
0 . 030D 
0.030 


12 

215 
TOTAL 
CADMiUM 
MG/L 

0.0051. 
0.0051. 
0.0051. 
0.U05L. 
0.0051. 
0.006L 


0.0051. 
0.00b  I. 
0.005L 

0.005 

O.OOSD 
0.005 


12 

249 

TOTAL 
ZINC 
WG/L 

0.010L 

0.020 

0.040 

0.020 

O.01OL 

0.010L 

0.010L 

0.02 

0.010 

0.010L 
0.030 

0.040 

0.017D 

0.010 


201 

TOTAL 

MN 
MG/L 

0.019 
0.056 
0 .  034 
0.045 
0  040 
0  .  040 
0  .  060 
0  . OLD 
0  036 
0.056 
0.013 
0.020 

0 .  060 
0.034 
0.013 


12 

238 

TOTAL 

NICKEL 

MG/L 

0.02GL 
0.020L 


020L 
020L 
020L 
020L 


0.020L 

0.040 

0.020L 

0.040 

0.0220 

0.020 


MG/L 


55 

0 . 00 1 L 

0 . 050L 

31 

0 . 00 1 L 

0.050L 

50 

0.001L 

0.300 

31 

0.012 

1  .000 

20 

0 . 00 1 L 

0  340 

20 

0 . 00 1 L 

0.340 

40 

0.00  I 

0.  160 

24 

0.001 

0  S3 

23 

0.001 

30 

0.001 

0.280 

49 

0 . 00 1 L 

o.  ibo 

39 

0.001 

0.240 

55 

0  .012 

1  .000 

34 

0 .0020 

0.343D 

20 

0.001 

0.050 

12 

217 
TOTAL 
COBALT 
MG/  L 

0  020L 
0.020L 
0  020  L 
0.020L 
0.020L 
0.020L 
0  020L 
0.02  L 

0.020L 
0.020L 
0.020L 

0.020 
0  020D 
0.020 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


BADEN    CREEK 

AT     BLEAr.lS    ROAD    DOWNSTREAM    FROM    BADEN    STP 

RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PU 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


07 

02 

7B 

1330 

3 

06 

03 

78 

1250 

.3 

1  1 

04 

78 

1  145 

i 

15 

OS 

7B 

1.100 

-•5 

07 

06 

78 

1140 

.3 

II 

07 

78 

1145 

.3 

22 

08 

78 

1103 

.  i 

19 

09 

78 

1326 

.3 

04 

10 

78 

1210 

.3 

15 

11 

7B 

1400 

.3 

05 

12 

78 

1045 

AVG  OR 

.3 

MAXIMUM 

GEOM  MN  ( ■) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ. 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


07  02  78  1330 

06  03  7B  1250 
11  04  78  1145 
15  05  78  1100 

07  06  78  1140 
II  07  78  1145 
22  OB  78  1 103 
19  09  7B  1326 

04  10  76  1210 
15  11  78  1400 

05  12  78  1045 


3 
.3 
.3 

.3 
,3 

i 

.3 

.3 

.3 

8 


934 
SAMPLE 


FILTERED 

AMMON I A 

MG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  1  -  I 

MINIMUM 


0.134 
0  .  1  20 
0.3SO 
0 .  1  02 
0.24B 
0.  130 
0.056 
0.094 
0.018 
0..076 
0.  146 

0 .  380 
0.137 
0.018 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ERIE 

GRAND    RIVER 


STATION    ID:        1 6 -01 B4-0BB -  02 

STORET    CODE:     02 
003 
0150 


U    T    M:  17    0527050.0    4803000.0  4 

901  BO  61  H  BOS 

SCD  TOTAL  FECAL  M.  F.  WATER 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER.  TEMP. 

MF/IOOML  MF/IOOML       MF/IOOML  DEG   C 


39G94 

6 

30. 

10. 

i. 

100. 

1  0 

39145 

6 

BIO. 

32. 

480. 

2.5 

39211 

6 

5000. 

890. 

1500. 

G 

6.0 

3S279 

6 

900. 

40. 

400. 

1  1  .0 

39462 

6 

300. 

20. 

100. 

L 

14.0 

39502 

6 

4. 

L 

4. 

L 

4. 

L. 

17.0 

39568 

6 

B 

600. 

G 

64 

253. 

17.0 

39594 

6 

8 

60000. 

5700. 

600. 

a 

12.5 

39620 

6 

8 

14700E+1 

1500. 

G 

1500. 

G 

12.5 

39659 

6 

10B0. 

300. 

1000. 

5  0 

39704 

6 

14600. 
14700E-t 

720  . 
5700. 

1500. 
1500. 

G 

1  .5 
17.0 

1244. * 
4. 

E 

124. 
4  . 

*  E 

322. 

4 

>  E 

9.  1 
1  .0 

20 
TOTAL 
KJELDAHl 
MG/L 

0.520 

0  .  400 
2.35 
0.74 
0.  700 
1.510 
0.31 

1  .  120 
0.600 
0.390 
0.84 

2.35 

0.B62 

0.31 


FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0.015 
0.013 
0.053 
0.046 
0.255 
0  040 
0.033 
0.225 
0.150 
0.017 
0.029 


0.255 

0.080 
0.013 


22 
f I LTERED 
N03-N 
MG/L 

2.330 
2.540 
2.40 
3  10 
1  .370 
1  .210 
1  .50 
14.600 
4 .  750 
2.770 
1  .07 

1 4 . 600 
3.422 
1  .07 


479 
673 
838 
248 
373 
330 
509 


2.B63 
1  .245 

14.919 
3.639 
1  .  245 


REGI ON :     02 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

11.4 


INRGNC  TOTAL 

N       ORGNC      N 

MG/L  MG/L 


.386 
.280 
.970 
.638 
.452 
.380 
.254 
.056 
,5r:2 


I  .970 
0.725 
0-  254 


10.0 
12.5 

B.7 

7.9 
10.6 

8.4 
10.8 

S  4 
12.4 


10. 
7. 


MG/L 

.865 
.953 
.BOS 
.886 
.325 
7  60 
.843 
.945 
.500 
.  177 
.939 


15.945 
4,364 
1  .643 


5-DAY 

BOO 

MG/L 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

497.0 

607.0 

523. 

431  . 

349,0 

3(vO,0 

355. 

507.0 

479.0 

397.0 

397. 

607.0 
445.6 
349.0 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.123 
0.  166 
0.600 
0.111 
0-  152 
0.  103 
0.360 
0.246 
0.185 
0.08  7 
0.156 

0.600 
0.208 
0.03  7 

1  1 


FILTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 

0 .  046 
0.  1  45 
0.200 
0.068 
0.105 
0.062 
0.120 
0.  150 
0.1  10 
0.073 
0 .  086 

0.200 
0.  106 
0.046 

11 


6  7 

5USP.  DISS. 

SOLIDS  SOLIDS 

MG/L  MG/L 


46.0 
17.0 
305. 
17. 
7.  1 
9.9 
20.4 
42,0 
35.0 
6.  0 
22. 

305. 
47.9 
6.0 


451 
590 

414 

342 
350 
335 
465 
444 
391 
375 

590 
416 
335 


NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  0  ) 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE 


SAMP    DTE     HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    VS     LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  HTRS 


07 

02 

78 

1330 

06 

03 

78 

1250 

11 

04 

78 

1145 

15 

cs 

78 

1100 

07 

06 

78 

1 140 

1  1 

07 

78 

1145 

22 

Oft 

7B 

1103 

19 

09 

n 

1356 

04 

10 

7B 

1210 

15 

11 

78 

moo 

OS 

12 

78 

1045 

MfiKIMU^ 

AVG    OR    GEOM   MN    ( ' ] 

MINT  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


107 

14 

16 

56 

.   59 

CALCUL 

COND. 

TUR8, 

CHLOfliDE 

SULPHATE 

0- SOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L. 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

730 

22.00 

70.0 

40.0 

88S 

9.30 

125.0 

39.0 

218 

335 

190. 

24.5 

21  .0 

600 

18- 

40.5 

37.5 

560 

4.70 

24.0 

36  0 

560 

6.60 

26.5 

39.5 

500 

e. a 

12.5 

36.5 

620 

37.00 

35.0 

62.0 

620 

24.00 

35,0 

58.0 

64  0 

5.60 

33,0 

47  .0 

620 

22. 

44 

50 

218 

885 

190. 

125.0 

62.0 

213 

606 

30,73 

42.7 

42  a 

218 

335 

4  ,  70 

12.5 

21  .0 

8.0-*./  SITE: 
SAMPLE  'OJNT: 
STATION    TYPE: 


SAMP    OTE    HOUR 
OY    MO    Yft     LMT 


SPEED    RIVER 

A60VE    NEW    GUEIPH    RESERVOIR    ARMSTRONG    MILLS 


STATION    ID:        1B-01 B4-099-02 


18  04  78 
24  04  78 
03  05  78 
08    05  78 

16  05  78 

23  05  78 
29  05  78 
05  06  78 
12  06  78 

19  06  78 
26  06  78 
03  07  78 

10  07  78 

17  07  7B 

24  07  78 
31  07  78 
08  08  78 
14  08  78 
21  08  78 
29  08  7B 
05  09  78 

11  09  76 


1030 
0955 
1230 
1010 
1  1  20 
1130 
1  I4S 
1120 
I  1  40 
I  100 
1120 
0910 
1  100 
1110 
1050 
1  100 
t335 
1  340 
1400 
1413 
1410 
1430 


RIVER    FLOW  GAUGE  FED  020A040 


LONG, 


STN     stn   Samp     pj 

OIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 

.3 

.3 
.3 


934 
SAMPLE 


901 

SCD 


39235 

6 

39231 

6 

39257 

6 

39267 

5 

39200 

3 

39302 

6 

393CJ 

6 

39306 

6 

39208 

8 

39310 

8 

393  1  2 

B 

39314 

8 

39316 

39318 

39320 

39322 

39324 

8 

39325 

e 

39328 

e 

39330 

e 

39332 

8 

39334 

e 

MAJOT?  8A5IN 
MINOR  SA^IN 
TERM    STREAM. 


GREAT     LAKES 
LAKE    ERIE 
GHAND    RIVER 


U    T    to:     T7    055(1875-0    483 1 900    0    4  REGION:     02 


444 
FLOW    CFS 


164.00 

132    00 

51  .60 

54.70 

197    00 

76.60 

27.30 

21  .60 

I  7 .  00 

22.70 

M  .SO 

8.00 

3.40 

3  90 
3.00 
I  .90 
8.30 
8-10 
5.00 


80 
T0I4L 
CO  LI  FORM 
MF/lOOUL 

80 

70. 

28. 

100. 


'  80  . 
56. 

100. 
1500 

320 
5600 
1000. 

310. 

400. 

200. 

1  00  . 

2400O. 

40. 

900. 

110. 


FCCAL 
COLi  FORM 
MF/100ML 


82 
300 

490 


ENTER. 
MF/IOOML 

10. 

28 

2. 


56 
22 
40 
56 

360 
32 
20 

176 
32 
52 


BOS 
WATER 
TEMP. 
DEO  C 

6.0 


21 

0 

15 

0 

20 

0 

19 

0 

20 

0 

19 

3 

20 

3 

19 

8 

20 

3 

19 

3 

24 

0 

24 

5 

21 

5 

13 

0 

20 

0 

20 

7 

STORET   CODE:    02 
003 
0150 


MILEAGE:        119.00 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

11  -2 


10 

5 

10 

3 

1 1 

5 

a 

9 

10 

3 

9 

7 

9 

1 

8 

S 

10 

9 

9 

6 

9 

S 

9 

3 

TO 

6 

1  1 

0 

1  I 

4 

9 

4 

10 

6 

10 

0 

5-DAY 

BOO 

MG/L 

0.2 
0.5 
0.5 

0  2 
0.4 
0.8 

1  .2 
0.4 
0.5 


0.3 
0.5 
T  .0 


33 
TOTAL 

P 
MG/L 

0.009 
0.013 

o .  ooa 

0.012 
0.018 
0.018 
0,032 
0.016 
0.018 
0.025 
0 .  034 
0.015 
0.022 
D.021 
0.323 
0  -  365 
0-351 
0.349 
0.028 
0.027 
0.019 
0.016 


18    09  76  1500 

25    09  78  1415 

03     10  78  1040 

10  10  78  1415 
16  10  78  I400 
23  10  76  1105 
30  10  78  I425 
21     II  78  0955 

11  T2  7a  1510 


.3 
.3 
.3 


MAX  I  MUM 

AVG    OR    GEOM    MN     [ *  ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
BY    MO    YR    I.MT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3  ■ 

.3 

.3 

.3 


IS 

04 

78 

1030 

24 

04 

78 

0955 

03 

05 

78 

230 

OB 

05 

78 

■  oto 

16 

05 

78 

■  120 

23 

OS 

79 

■  130 

29 

05 

78 

1  145 

05 

06 

78 

■  120 

12 

06 

78 

•  140 

19 

06 

78 

1  100 

26 

06 

78 

1  120 

03 

07 

78 

0910 

10 

o- 

7EI 

1  100 

17 

07 

78 

1110 

24 

07 

7  8 

1050 

31 

07 

7  6 

1  100 

08 

08 

7  8 

1335 

14 

oe 

7  0 

1340 

21 

08 

78 

1400 

28 

oe 

73 

1413 

OS 

09 

78 

1410 

1  1 

09 

7a 

1430 

18 

09 

78 

1500 

25 

09 

78 

14  15 

03 

10 

78 

1  040 

10 

10 

78 

1415 

16 

10 

78 

1400 

23 

10 

78 

1105 

30 

10 

76 

1425 

21 

fl 

78 

C955 

11 

12 

78 

1510 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOW   MN     (  ' j 

MINI  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


39336 

3 

39338 

8 

33  340 

a 

39342 

a 

39344 

8 

39346 

8 

39348 

B 

39671 

6 

39728 

6 

87.60       53000. 


FI LTEfiED 

REACTIVE 

P    MG/L 

0.001 
0 , 00 1 L 
0    001 


0    001 

0.001 

0.001 

0 .  006 

0    001 

0.003 

O.OOT 

0    009 

0.001 

0.001 

0    00  I  L 

0.002 

0    002 

0    009 

0.005 

0.003 

O.OOIL 

0.002 

0.002 

O.013 

0.002 

O.OOt 

0    022 


.001 
001 
002 
00  1 


0.038 

0.004D 

0.001 


FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

0.008 
0.006 
0-008 
0.012 
0.004 
0.023 
0.494 
0  02B 
0.034 
0.024 
0.034 
0.018 
0.030 
0.030 
0.067 
0.030 
0.036 
0.006 
0.039 
0.046 
0-044 
0.018 
0  . 0.30 
0.054 
0.008 
0.031 
0.770 
0-006 
0.01  1 
0 .  I  2B 
0.018 

0.770 
0.068 
0.004 


25 

50 

100 

18 

30 

300 

31 

10 

72 

21 

40 

60 

ie 

40 

4  100 

26 

90 

10 

46 

80 

170 

51 

90 

60 

97 

00 

53000 

39 

97 

2  50 

1 

90 

10 

TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 

0.440 

0.420 

0.430 

0.480 

0    640 

0    61 

0.63 

0.550 

0.550 

0    760 

0    590 

0.50 

0.610 

0    570 

0.640 

0.700 

0.640 

0.540 

0.500 

0.590 

0.380 

0.530 

0  .980 

0.660 

0-450 

0-560 

1.610 

0  460 
0,510 
0.  700 
0.52 

1  .610 
0.509 
0.380 


26 

21 
F! LTERED 
N02-N 
MG/L 

0.O05 
O.O06 
0  007 
0.011 
0.007 
0  .  008 
0  020 
0,017 
0  021 
0,017 
0  018 
0.013 
0.015 
0.015 
0.0-15 
D.029 
0.023 
0.055 
0,012 
0.026 
0.01  1 
0.008 
0  008 
0.029 
0  006 
0  005 
0.003 
0.006 
0.004 
0.012 
0.003 

0.093 
0.018 
0.003 


48 
12. 

40. 


28 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

1  -G20 
1  -240 
1  .440 
1  320 
0.945 
0.810 
1  33 
1  .080 
1  .480 
1  .380 
1  360 
1  07 
0  890 
0    B72 

0  924 
1.000 
0.540 
0.630 
0-933 
O.270 
0.  185 

1  .140 
0.  900 
0.390 
0.895 
0-790 
1  .910 
1.070 
0.  795 
0.325 
1  .20 


eoo 

100 

i  to 

32 
34 
98 
12 
BO 


600 

30 

2 


MG/L 

1  .633 
1  .252 
1  455 
1  .343 
0.956 
0.8^6 
I  .644 
1-125 
1  .535 
1  .42) 
1  .412 
1  .  1  U 1 

0  . 9-15 
0.917 

1  .  036 
1  059 
0  5<i9 
0.651 

0  .  9G4 
0.342 
0.  240 

1  .  166 


473 
909 


1.910 
0.991 
0.  185 


0.826 
2.773 
1  .082 
0.810 
0.465 
1  .221 


2.773 
1  .077 
0.240 


12 

0 

13 

5 

'0 

0 

11 

5 

1 

5 

9 

0 

6 

0 

1 

0 

1 

0 

TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 


0.4  32 

0.414 

0.422 

0.463 

0.6  36 

0.582 

0.  136 

522 

516 

7  36 

556 

432 

580 

540 

573 

0    670 

0    604 

0.534 

0.461 

644 

336 

512 

950 

626 

442 

529 

840 

454 

499 

572 

502 


11.0 
10.3 
11.6 
12.0 
11.2 
12  4 
13.4 
13.4 

13.4 


23 

TOTAL    N 


2  065 
1  -666 
1  -877 
T  .811 
1  -592 
1  .428 
1  .930 
I  -647 
2.051 
2.157 
1  .968 
1  583 
1  .515 
1  .45? 
1  609 
1  729 
1  203 
1-225 
1  .445 
0.986 

0  576 

1  .673 

1    Baa 

1  .099 
1  351 
1    355 

3  613 
1  .536 


309 
037 


0.6 
0.2 

31 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

266.0 

272.0 

287.0 

236.  0 

277.0 

294. 

266. 

289.0 

268.0 

308.0 

302.0 

280. 

278. 

273. 

280. 

327, 

374. 

262 

262. 

261  . 

266. 

2  78. 

407. 

277. 

342. 

349. 

447. 

317. 

364. 

304. 

339. 


0.036 
0.020 
0  .  0  1 0 
0-035 
0.068 
0.011 
0.003 
0.021 
0.011 

0.036 
0.026 
0.003 

31 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

1  .8 


0,950 
0.541 
0.  136 


3.613 
1  618 
0.576 


447,0 
303.9 
261  .0 


5.0 
2.7 
3.2 
5  2 
39.0 
3.6 
4.4 
1  .7 
3.2 
0-9 
1.0 
3,0 


39.0 
5.7 
0.9 


(    C   0  'N   T    0    I 


SAMPLE     INFORMATION     SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


B.O.U./    SITE:     SPEED    RIVER 

SAMPLE    POINT'     ABOVE    NEV.    GUELPH    RESERVOIR    ARMSTRONG    MILLS 

STATION    TYPE:     RIVER  FLOW    GAUGE    FED    02GA040 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR     BASIN:     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM:     GRAND    RIVER 


DATE    OF    REPORT       15    OCT    79       PAGE  55 

STATION     ID.        16-01B4-09902 

STORET    CODE:     02 
003 
0150 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FCET  MTRS 


IB  04 
24  01 
03    05 

oe  05 

16  OS 
33    05 

29  05 
05    OS 

12  oe 

19  06 

26  06 

03  07 

10  07 

17  07 

24  07 
31  07 
OB    OB 

14  OB 
21  OB 
28  OB 
05  09 

11  CJ 

15  09 

25  09 
03  10 
(0     10 

16  10 
23  10 

30  10 
21  1  I 
11  12 


7B  1030 

7B  0955 

78  1730 

76  1010 

76  1 120 

76  I  1 30 

76  1  1  45 

76  1 1 20 

78  1140 

78  1 1 00 

73  1120 

78  0910 

78  1 ' 00 

78  1110 

7B  1050 

78  1100 

78  1335 

78  1340 

78  1400 

7B  1413 

78  1410 

7B  1430 

7  6  1500 

76  14  15 

76  1040 

76  14  15 

78  1400 

78  1105 

78  1425 

78  0955 

76  1510 


MAX I  MUM 

AVG    OR    GEOM    MN     ( ' 1 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


ONG: 

U     T     M: 

17    0550075 

.0    4631900 

.0    4            REGION.     02 

7 

107 

14 

16 

56 

59 

47 

DI5S 

CALCUL 

COND. 

1URB 

CHLORIDE 

SULPHATE 

ORGANIC 

SOLIDS 

D-S0LI05 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

C    AS    C 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

264 

405 

1  .50 

8.8 

24    5 

270 

415 

1  .20 

10.0 

235 

234 

440 

0.  75 

10.0 

450 

1  .  20 

10    5 

26.5 

420 

T  .40 

10    0 

21     5 

5 

450 

1  .1 

10    5 

20    0 

7.7 

405 

1  .6 

1  1  . 

23.0 

4.B 

440 

1  .40 

14.5 

23    0 

6. 

455 

1  .40 

1  1  .0 

25    5 

6. 

455 

2.  10 

1:8.5 

25    0 

7  . 0 

450 

2.70 

11.0 

26.5 

6. 

425 

1  .5 

11.5 

29.0 

5.4 

425 

2.20 

12.0 

28.  S 

6- 

415 

1  -60 

12,5 

29    5 

5, 

425 

2.00 

12.0 

29.0 

6, 

425 

2.30 

12.0 

30.5 

5. 

540 

2    00 

54    0 

21 .  0 

5.3 

375 

7.611 

12.0 

16    0 

4  . 

395 

1  .40 

12.0 

30    5 

5. 

400 

2  .30 

13.5 

20.5 

7. 

405 

1  ,"90 

13.5 

21  .0 

7.D 

420 

3.90 

10.0 

33.5 

4.4 

490 

7.80 

12.0 

66.0 

e  4 

4.20 

2.00 

12.0 

40.0 

6.0 

4  SO' 

1  .CO 

10,4 

56.0 

5.9 

530 

1     20 

13    0 

65    0 

8.2 

444 

690 

3.40 

58.0 

54    0 

7. 

316 

$20 

1  .00 

11  .0 

7. 

520 

1  .90 

13.0 

7. 

301 

460 

2.40 

14.5 

39.5 

7  . 

336 

520 

1  .0 

13. 

53 

7 

444 

270 

690 

7.80 

se.o 

6B.0 

B    4 

333 

267 

454 

2-IS 

14.5 

32    7 

6.3 

2S4 

264 

375 

0.75 

6.8 

16    0 

4. 

41 
COD 


25 
33 

T4 
36 
10 
25 
23 
28 
15 
19 
44 
26 
33 
33 


35 
30 
33 
27 
30 


30 
10 


B.O.W./  SITE:  CONESTOGO  RIVER 

SAMPLE  POINT,  AT  WELLINGTON  COUNTY  SOAO  NO  7 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02GA039 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

02  08  78  1130  -' 

13  09  78  1250  3 

IB  10  7B  1300  3 

21  11  76  1230  3 

1 1  12  76  1 145  3 

MAX  I  MUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (  -  J 

MIN  IMUI/ 

NO  OF  SAMPLES 


934 
SAMPLE 


39557 
39563 
3964B 
3967B 
39736 


901 
SCO 


MAJOR  BASIN;  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN,  LAKE  ERIE 
TERM  STREAM.  GRAND  RIVER 

U  T  M:  17  0529200  0  4847650  0  4 


444 
FLOW  CFS 


30 
TOTAL 
CO  L I F  ORM 
MF/IOOML 


FECAL 
C0L1 FORM 
MF/IOOML 


STATION  ID:   1 6-OT 84  -  100  -  02 

STORET  CODE:  02 
003 
0150 


160  1 1 00 

4  10  1700 

15  70  300 

49  40  450 

70.60  4  40 

70  60  1700 

28.20  644 

I .60  300 


ENTER. 
MF/100ML 


16. 
40. 


292. 

150. 


292 

42 


REGION:  02 

805 
WATER 
TEMP. 
OEG  C 

25.0 

15.5 

8.0 

2  0 

0.0 

25.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


11.5 
13.3 
12.8 
13.4 

13.4 


5-DAY 

BOO 

MG/L 


33 

TOTAL 


MG/L 


2     6 

0    102 

0    2 

0.033 

l  .6 

0.019 

0.2 

0-02B 

0.2 

0.054 

2.6 

0.102 

1     0 

0 .  047 

0.2 

0.019 

34 

19 

2  0 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

Fl LTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

OY    MO    YR 

LMT 

DIST 

6RG    DEPTH 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03    N 

N 

ORGNC       N 

SOL  1  OS 

SOLIDS 
MO/L 

FEET 

MTRS 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

02    08    7B 

1  130 

.3 

0 

006 

0    006 

1 

.000 

0  .002 

0.  010 

0,018 

0    994 

1  .012 

364.  0 

130.0 

13    09    78 

1250 

.3 

© 

003 

0,022 

0 

490 

0.006 

0.050 

0    077 

0.46B 

0-545 

284.0 

14.0 

16    10    78 

1  300 

.3 

a 

006 

0.008 

0 

680 

0.005 

0-405 

0-4IFJ 

0.672 

1  .090 

379-0 

5.9 

21     11     78 

1  230 

.3 

0 

005 

0.030 

0 

76 

0.009 

t  .34 

1  -379 

0  .730 

2.  109 

376. 

5. 

11     12    78 

1  145 

.3 

0 

01  1 

0-04S 

0 

.70 

0.0O7 

1  .  44 

1  .495 

0.652 

2.147 

421  : 

39. 

MAX IMUM 

0 

011 

O.048 

T 

.000 

0.009 

1  .  44 

1  .495 

0.994 

2.147 

421 

130-0 

AVG 

OR     GFOM     MN      ! ' 1 

0 

006 

0.023 

0 

726 

0.006 

0    649 

0.677 

O.703 

T  .361 

368.  6 

38.6 

MINIMUM 

0 

003 

0.006 

0 

490 

0   002 

0.010 

O.OIB 

0.468 

0.545 

284.0 

5. 

NO 

5F    SAMPLES 

g 
7 

5 
107 

5 
14 

5 
16 

5 

56 

5 
59 

5 

5 

5 

5 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

3ISS. 

CALCUL 

COND, 

tuRB 

CHLORIDE 

SULPHATE 

DY    MO    YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

50  LIC5 

D    SOLIOS 

25C 

FORMAZIN 

MG/  L 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

02    08    78 

1130 

.3 

254 

390 

29.00 

16    0 

23    0 

13    09    78 

1250 

.3 

270 

415 

13.00 

18.0 

30.5 

16    10    7B 

1300 

.3 

373 

560 

B    40 

19.0 

65    0 

21     1  1     7B 

1230 

.3 

37  1 

560 

6.4 

1  7  . 

11    12    7B 

1  145 

.3 

MAXIMUM 

384 
384 

270 

590 
590 

19 
29.00 

16. 

19.0 

65.0 

AVG 

OR    G60M    MN     i '  J 

376 

262 

507 

15.16 

17,2 

39    5 

■ 

MINIMUM 

371 

254 

390 

6.4 

16    0 

23.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  ■  RIVER  BASINS 


I.O.«./  SITE:  PICTON  CREEK 

SAMPLE  PDINT:  AT  CONSERVATION  AREA  POUND 

STATION  TVPE:  RIVER 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 
STATION  ID:   17-0006-001-02 


MAJOR  SASIN 
MINOR  8ASIN 
TERM  STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
PICTON    CREJK 


STN    NO: 


SAMP    DTE     HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    WO    VH     LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


31    01 

76 

>S00 

.3 

28    02 

78 

0810 

.3 

28   03 

76 

0810 

.3 

25    04 

76 

0820 

.3 

30   05 

7B 

0810 

.3 

25    07 

7B 

0815 

.3 

29    OS 

76 

OB  15 

,3 

26    09 

73 

1)830 

.3 

31    10 

78 

0815 

,3 
MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  ( ' ) 
MlHIHt* 

934 

SAMPLE 
NO 


27B00 
27808 
27816 
27824 
27832 
2  7848 
27856 
27S64 
27872 


901 

SCD 


6 

s 

6 
6 

6    B 
6    8 


V    T    M:  18    03299  75.0    4874300.0    4 

80  8T  84 

TOTAL  FECAL  M.f. 

C0L1F0RM  CO  LI  FORM  ENTER. 

MF/lOOML  MF/lOOML  MF/100ML 

32.  2.        L  4. 

10.  2.        L  2.        L 

1 00 .  2  .        I.  2  . 


670. 
1 00 . 
210. 


46. 

30. 

54. 

2 


6. 
6. 
12. 
2. 


20 
5, 


STORET    CODE: 

02 

004 

1710 

4 

1EGI0N:     04 

MILEAGE: 

o.eo 

805 

3 

1 

33 

34 

HATER 

DISS. 

5-OAY 

TOTAL 

FI LTERED 

TEMP. 

02 

300 

P 

REACTIVE 

DEG    c 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    WG/L 

2.0 

7.0 

0.2 

0.003 

0.C02 

2.0 

7.0 

0.2 

0.009 

O.0O5 

3.0 

2-0 

0    2 

0.015 

0.C02 

6    0 

6-0 

0,2 

0.011 

O.OOl 

22.0 

8.0 

1,5 

0.03  3 

0.005 

24  .0 

6.0 

1  .5 

0.04  9 

0.006 

21  .0 

8-0 

1  .2 

0.086 

0.010 

16-0 

8    0 

0.6 

0.044 

0.006 

€.0 

110 

0.2 

0.012 

0.006 

24.0 

11.0 

1  .5 

0.086 

0.010 

1  1     3 

7-0 

O.S 

0.02  9 

0.005 

2.0 

2.0 

0.2 

0.003 

0.00! 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP 
DY    MO 

OTE 
YR 

HOUR 
I.MT 

STN 

DIST 

FEET 

STN 
BRG 

SAMP       Pj 
DEPTH 
MTRS 

19 
FILTERED 

AMMONIA 
MG,  L 

20 

TOTAL 

KJELOAHL 

MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 

MG/L 

33 
FI LTEPED 
N03-N 
MG/L 

1  7 

INRGNC 

N 

MG/L 

19 
TOTAL 
ORGNC       N 
MG/L 

23 
TOTAL    N 

MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

31     01 

28    02 
28    03 
35    04 

78 

0800 

.3 

0 .  008 

0.  190 

0.001 

0.010 

0.019 

0.  182 

0  .201 

271  ,  0 

2.3 
4.0 

78 

00. 10 

.3 

0.620 

0.  180 

0.002 

0.063 

0.085 

0.  160 

0.245 

270    0 

366 

78 

08  10 

-3 

0    003 

0.200 

0.001 

0.  139 

0.149 

0.191 

0  ,  340 

271.0 

21  ,0 
3.  1 
10.0 

78 

1)620 

.3 

0.  004 

0.220 

0.001 

0.005 

0  .  0 1  0 

0-216 

0.226 

251  .0 

285.0 

30    05 
25    07 

78 

OB  10 

.3 

0.C54 

0.400 

0.003 

0,005 

0.063 

0    346 

0,  406 

275 

"8 

0815 

.3 

0.078 

0.850 

0-002 

0,008 

0    088 

0.773 

0    B60 

123.0 
139.0 
129.0 

3-3 
20.0 

9.  5 

23    08 

76 

[1315 

.3 

0.  130 

1  .  1  60 

0.021 

0.015 

0.  166 

1  .030 

1  .  1  96 

26    09 
31    10 

78 

0830 

.3 

0.034 

0.810 

0.003 

0.0051. 

0,  042 

0.776 

0.818 

119 
338 

76 

0815 

.3 

0  .  004 

0,310 

0,003 

O.OOSL 

O.Ol  1 

0  .  306 

0-317 

339.0 

'.3 

MAXIMUM 

0.  130 

1  .  160 

0,021 

0.139 

0.166 

1  ,030 

1  .196 

339  .0 

21  .0 
8.  3 

338 
350 
1  19 

AVG 

OR    GEOM    MN     { ■ 1 

0  .038 

0.480 

0    004 

0.028D 

0.070 

0,442 

0.512 

230.9 

MI NIMUM 

0.004 

0.  1B0 

0.001 

D.005 

0.010 

0.  160 

0.201 

123.0 

l  .2 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


31    01  7B  oaoo 

28    02  78    0810 

26    03  79    OB-TO 

25    04  78    0620 

30    05  78    OB  JO 

25    07  78    08! 5 


STfc       STN    SAMP 
DIST    BRG    DEPTh 
FE^T  MTRS 


107 

14 

16 

56 

CALCUL 

COND  . 

TURB. 

CHLORIDE 

0- SO  LIDS 

25C 

FOHMAZIN 

MC./L 

MG/l 

UMHOS 

UNITS 

269 

414 

1     50 

3.7 

450 

1  .90 

4.3 

350 

384 

0,85 

4.3 

248 

360 

1.10 

3.6 

455 

760 

3.  1 

120 

1B5 

4.40 

4.6 

29 
26 

31 

08  78    0315                                           3 

09  78    0330                                         .3 

10  78    0315                                         .3 

119 

163 
185 

520 

1  2  .  50 
5.30 
1  .  10 

6.3 
5.2 
9.2 

MAX  I  MUM 
AVG    OR    GEOM   MN     t  -  J 

269 
201 

520 
351 

12.50 
4.  12 

9.2 

4.9 

MINIMUM 

1  19 

1M 

0.85 

3    1 

B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TrfPE 


NO  OF  SAMPLES 


DEMORESTVILLE  CREEK 

AT  COUNTY  ROAD  14 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02HEOO3 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LI"    OIST  8RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


31  01  7B  I  I  10 

36  02  78  1 210 

38  03  78  1 130 

25  04  78  I  130 
3D  05  78  11 25 
35  07  78  1135 
29  08  78  11 30 

26  09  78  11 15 
31  10  7S  1110 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • | 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  6RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


31    01 

79 

1110 

.3 

28    02 

78 

i;no 

.3 

26    03 

78 

I  130 

.3 

25    04 

78 

1  I30 

.3 

30    05 

78 

1  1  25 

.3 

25   07 

78 

1  135 

.3 

29    06 

78 

1130 

.3 

26    09 

76 

1-15 

.3 

31     10 

78 

1     10 

,3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     (  •  ) 
M I N I  MUM 

934 
SAMPLE 
NO 


27807 
27515 
27623 
27831 
37639 
27855 
27663 
27871 
27879 


f I LTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 


0  024 
0.030 
0 .  005 
0 .  00 1 
0.011 
0.001 
0  .007 
0.002 
0.002 


0  .030 
0.009 
0.001 


901 

SCD 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 


0.  181 
0.290 
0.332 
0  002 
0  022 
0.012 
0.074 
0.042 
0.005 

0.332 
0.  107 
0.002 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT     LAKES 

LAKE    ONTARIO 
DEMORESTVILLE    CREEK 


STATION    ID:        1  7 -001  4- 001     02 
STORET    CODE: 


18    0323000.0    4884 100-0    4 


444 

Flow  cfs 


16.70 
3.  10 
26.90 
10.70 
2.20 
0,35 
0,35 
0  27 
0,59 


TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 


30. 

60. 

40. 

28. 

1  180. 

9900. 

100 

330 


9900. 
172. 


9  8 

20         21 

TOTAL  FILTERED 

KJELDAHL  N02-N 

MG/L  MG/L 


.340 
.260 
-910 
.320 
.860 
.370 
.200 
.050 
.770 

,370 
953 
320 


004 
009 
036 
002 
004 
003 
003 
006 
002 


0.036 
0.  009 
0.002 


FECA 
COL  I  FORM 
MF/ IOOM 


84 
MP. 
ENIER. 
MF/lOOML 


10. 
2. 


6 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0  005 

0.026 

0.034 

0.005 

O.OOSL 

0.005L 

0.005L 

0.015 

0.006 

0  0  34 
0 . 0 1 20 
0  005 


REGION:  04 

805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

2.0 

2-0 

4.0 

7.0 

23-0 

24.0 

22,0 

17.0 

6,0 

24.0 


INRONC 

N 

MG/L 


.  190 
325 
.402 

LH;9 

0:11 

020 
083 
063 
012 


0.402 
0.  126 
0  .  009 


TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 

0.659 
0.9  70 
0.5  78 
0.318 
0.83B 
1  .358 
1  .126 
1  .008 

0  765 

1  .353 
0.847 
0.318 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

9.0 

3.0 

I  .0 

II  ,0 

e.o 

7.0 

a.o 

6,0 
12.0 


12.0 

7.2 


23 

TOTAL  N 

MG/L 

0.649 
1  .295 

0  980 
0.327 
0.869 

1  .378 
I  .208 
1  .071 
0.777 

1  .378 
0.973 
0.327 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


2.2 
3.0 
1.8 
0.4 
I  .8 
2.6 
ID 
OB 
1  .2 


5 

TOTAL 
SOLIDS 

MG/L 


258 
325 
212 
1  14 
179 
184 
190 
310 
276 


325.0 
227.6 
114.0 


02 

004 

1460 

3.00 


33 
TO'AL 
P 
MO/L 

0.070 
0.0fl6 
0.051 
0.013 
0.O46 
0.041 
0.028 
0.042 
0.08 


0.066 
0 .  044 
0-0'3 


susp, 
Sol: os 

MC./L 


3   5 

0.2 

7  a 

3.4 
0   2 


NO    OF    SAMPLES 


I     C    0    N    T    D 


SAMPLE     INFORMATION     SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     .     RIVER    BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


OEMOHESTV1 LLE    CREEK 

AT    COUNTY    ROAD    !4 

RIVEB  FLOW    GAUGE    FED    02HE003 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 

MINOR    BASIN:     LAKE    ONTARIO 

TERM    STREAM:     OEMORESTV ] L LE    CREEK 

U    T    8!     13    0323000.0    4S84100.0    4 


OATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  558 

STATION    ID:        17-0014-001 -02 

STORET    CODE:    02 
004 
1460 

REGION:     04  MILEAGE:  3.00 


SAMP    DTE   HOUR      STN      STN    SAMP      PU 
DY   MO    YR    LMT         OIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


31    01    79 

1110 

.3 

23   02    78 

1210 

I 

28    03    78 

1 1 30 

.-< 

25    04    78 

1130 

.3 

30   OS    78 

1  125 

.3 

25   07    78 

1135 

■  J 

29    08    78 

1130 

.3 

26   09   78 

1115 

.3 

31     10    78 

1110 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR    C 

M 1 N 1  MUM 

7 
DISS. 

107 
CALCUL 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

MG/L 

255 

321 

205 

113 

176 

176 

189 

321 

314 
306 


276 
199 
113 


14  16                      56 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN                MG/L 

LMHOS  UNITS 


392 
486 
316 
175 
270 
270 
231 
440 
425 

486 
341 
175 


1  .90 


2 

20 

0 

50 

0 

90 

2 

70 

0 

60 

1 

00 

1 

10 

3 

10 

1 

56 

D 

50 

4.4 


NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./    SITE:     SAWGUIN    CREEK 
SAMPLE    POINT:     AT     COUNTY     RCAD    26 
STATION    TYPE:     RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT         OIST    BRG   DEPTH 
FE6T  MTRS 


31    01 

73 

1050 

• 

29    02 

78 

1120 

,3 

28    03 

78 

1100 

.3 

25    04 

78 

1100 

,3 

30    05 

78 

1050 

J 

25    07 

78 

1055 

.3 

29    08 

78 

1100 

.3 

26    09 

7B 

1040 

.3 

31     10 

78 

1045 

.3 
f.AXIMLT.' 

AVG   OR 

GEOM  MN  CI 
MINIMUM 

934 

SAMPLE 


901 
SCO 


27806 

4 

27814 

4 

27822 

6 

27930 

e 

27638 

6 

27854 

6 

27862 

6 

27870 

6 

2787S 

6 

MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MI'-OR    BASIN:     LAKE    ONTARIO 
TERM:    STREAM:     SAWGUlN    CREEK 


TOTAL  FECAL 

COLIFORM       COLIFORM 
MF/100ML       MF/100ML 


80. 

10. 

60. 
212. 

76. 
180. 
300. 
160. 
170. 

300. 

101. » 

10. 


STATION     ID:        17-00  16-001-02 

STORET    CODE:     02 


.0    4885900 

0    4            REGION.     04 

84 

805 

3 

M.  F  . 

WATER 

DISS. 

ENTER. 

TEMP. 

02 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

22. 
18. 
34. 


23.0 

11  .2 

2.0 


11  .0 
5.6 
2.0 


5-DAY 
BOO 

MG/L 


6.5 
0.6 


o.e 

1.0 


004 
1400 

LEASE-  5.50 

33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P    MG/L 


0.04  1 
0.130 
0.026 
0.02  7 
0.  180 
0.064 
0-052 
0.056 
0.059 


0.  190 
0.07  7 
0.026 


0.026 
0  030 
0.010 
Q.009 
0.  100 
0 .  024 
0.017 
0016 
0  .  006 

0 .  1  00 
0.026 
0.006 


NO    OF    SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

9 

SAMP    DTE    HOUR 

STN 

ST'-.    SAMP       Pd 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

1NRGNC 

TOTAL 

TOTAL   N 

TOTAL 

DY    MO 

YR    LMT 

OIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

31     01 

78     1050 

.3 

0.  136 

0.870 

0.023 

1  .000 

1  .  1  59 

0.  734 

1  .893 

259  .  0 

28    02 

78    1 120 

.3 

0.334 

1  .200 

0.041 

0.D24 

0.399 

0 .  865 

1  .  265 

348.  0 

28    03 

7  8    1100 

.3 

0.  121 

0.510 

0.029 

1  .720 

1  .  670 

0  .  383 

2.259 

229  ,  0 

25    04 

78    1100 

3 

0 ,  008 

0.460 

0.003 

0.565 

0.5B1 

0.452 

1  .033 

1  @  6  .  0 

30    05 

78     1050 

.3 

0.  100 

1  .220 

0.005 

0.005L 

0.  1  to 

1  .120 

1  .230 

269  .0 

25    07 

78     1055 

.3 

0.035 

1  .240 

0.003 

0.005 1. 

0.043 

1  .205 

1  .248 

207  .0 

29    08 

78    1100 

1 

0.092 

1  .  290 

0    006 

0.005 

0.103 

1  .  1  98 

1  .301 

1  70.0 

26    09 

78    1040 

.3 

0.048 

1  .340 

0.003 

0,005 

0.056 

1  .292 

1  .  348 

238.0 

31     10 

78    1045 

.3 

0.126 

1  .340 

0.009 

0.025 

0.  ISO 

1.214 

1  .374 

373.0 

MAX  rw.LiM 

0 .  334 

1  .340 

0.041 

1  .720 

1  .870 

1  .292 

2.259 

373.0 

AVG 

OR    GEOM    HN    1*1 

0.111 

1  .052 

0.014 

0.  3730 

0.499 

0.941 

1  .439 

254  ,3 

MINIMUM 

0.008 

0.460 

0.003 

0 .  DOS 

0.043 

0.389 

1  .033 

170.0 

NO 

OF    SAMPLES 

S 

107 

9 

14 

16 

9 
56 

9 

9 

9 

9 

SAMP    OTE    HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

DY    MO 

YR    LMT 

D1ST 
FEET 

BRG    DEPTH 
MTRS 

D-SOLIDS 
MG/L 

25C 

UMHOS 

FORMAZIN 

UNITS 

MG/L 

31    01 

70     1050 

.3 

257 

396 

2.10 

6. B 

28    02 

78    1120 

.3 

479 

15.00 

10.0 

28    03 

78    1100 

.3 

225 

346 

1  .40 

5.8 

25    04 

78    1100 

3 

193 

295 

2.00 

4.  1 

30    OS 

78    1050 

254 

390 

2.00 

5.9 

25    07 

78    1055 

.3 

205 

315 

1  .40 

4,7 

29    03 

7B    1 1 00 

.3 

168 

25B 

0.70 

8.2 

26    09 

78    1040 

■3 

345 

I     20 

12.5 

31     10 

?8    1045 

.3 

MAXIMUM 

257 

550 
550 

2.30 
15.00 

33.0 
33.0 

AVG 

OR    GEOr 

217 

375 

3.12 

10.  1 

MINIMUM 

168 

258 

0.70 

4  .  1 

SUSP.  DISS. 

SOLIDS  SOLIDS 

MG/L  MG/L 

2.0 

37.0  311 


2.6 
15.0 
2.4 
1.9 
6.8 
4.2 

37.0 
8.4 


231 
369 

369 
304 
231 


NO    OF    5AMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    559 


B.O.W,/  SITE:  TRENT  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  DAM.  TOWN  OF  CAMPBE  LLFCP-D 

STATION  TYPE:  fill/ER    FLOW  GAUGE  FED  02HK002 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
OV  MO  ¥R  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


11    01     78 

0940 

.3 

2)    02    78 

1050 

3 

19    M    76 

0050 

,3 

17    05    78 

0930 

,3 

27    06    76 

0645 

-3 

20    07    79 

0830 

.3 

31     08    78 

1  100 

.3 

26    09    78 

1315 

.3 

26    10    78 

1240 

.3 

15    11     78 

0903 

.3 

13    IS'  78 

1400 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR    GEOM    MN     [  '  1 
MINIMUM 

MAJOR    eas:n 
mikoo  ecsiN 

TERM  STREAM 


CHEAT  U"E5 
LAKE  ONTARIO 
TRENT  RIVER 


LI  T  M:  18  02  76550.0  4909075 . 0  4 


934 

SAMPLE 

NO 

36023 

A 

36109 

6 

.36223 

6 

36232 

6 

363S4 

6 

36427 

6 

364E8 

36550 

6 

36614 

s 

36652 

6 

36744 

6 

901        AAA  80         81 

SCD   FLOW  CfS      TOTAL      FEcAl 

COLIF(jI-.,T  COLlFOfiM 

MF/lOOML  MF/100ML 


32. 
A. 


5170 

00 

I  20 

3080 

DO 

24 

10100 

00 

36 

10700 

oo 

124 

763 

00 

2  20 

448 

00 

13 

1530 

00 

548 

22BO 

ao 

60 

22P.0 

00 

10 

2600 

00 

3 

2970 

oo 

4 

IO70O 

00 

543 

3811 

00 

39 

443 

00 

4 

2 
4 
2. 

32. 
6. 


M,F. 

ENTER. 

MF/100ML 


REGION:  03 

805 
WATER 
TEMP 
DEG  C 

0.0 

0.5 

I  .0 

TO.B 

T4.5 

23.8 

15.0 
7.B 
6.9 
0.0 

23.8 

a.o 
oo 


17-0021-002-02 
STORET  CODE: 


3 

DISS. 

03 

MG/L 

12.2 
14.0 


7.0 

a. a 

10.4 
10.9 
9  -8 

14,0 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

0  8 
0.2 
0.4 
T.2 
0.4 
T  .  2 
0.2 

1  .2 
I  .0 
0.8 
0.4 


1 


02 

004 

1230 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.008 
0.014 
0.024 
0.032 
D.028 
0.034 
0-040 
0.042 
0.028 
0.020 
0.014 


0,042 
0.026 
O.OOB 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DT  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


12  OT 
21  02 

19  04 
17  OS 
27  06 

20  07 
3)  OB 
26  09 
26  10 
15  11 

13  12 


78  0940 
78  1050 
78  0850 
78  0930 
78  0G45 
78  0830 
78  1100 
78  1315 
78  1240 
78  0903 
78  1400 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
-3 


MAAIMUT.T 
AVG    OR    GEOM    MN     (• ) 

M I N I  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


34 

19 

20 

21 

22 

1  7 

18 

23 

5 

6 

FI lTERED 

FILTERED 

TOTAL 

F:  LTEBEO 

FILTERED 

INRf.NC 

TOTAL 

TOTAL    ht 

TOTAL 

susp. 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJElDAhl 

NQ3-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SO  L 1  OS 

P   MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

WIG/  L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0  ,  003 

0.056 

0.4S0 

0.003 

0.  157 

0,216 

0.394 

0.610 

171.0 

2  .8 

0  .  006 

o.oao 

0.510 

0 .  005 

0.  175 

0-21.6 

0.424 

0.690 

1  70.0 

4.7 

0.002 

0.034 

0.420 

0.006 

0.410 

0-45,0 

0.386 

0    836 

168.0 

7.3 

0 .  OC 1 

D.ooa 

0    550 

0 .  005 

0.  130 

0.  143 

0.542 

0685 

164    0 

11  .0 

0.002 

0.03  7 

0.430 

0    003 

0.020 

O.Or.o 

0 .  4  43 

0.503 

147.0 

4  .  1 

0 .  003 

0.026 

0.540 

0.002 

0.008 

0.026 

0.514 

0    550 

157.0 

11.0 

0.001 

0,144 

0.970 

0    003 

D.020 

0.  1B7 

0.8  26 

0.993 

158.0 

6  .0 

0.002 

O.OiiB 

0.890 

0.OH4 

0-045 

0.  1  !7 

0.802 

0    939 

136.0 

6.5 

0.005 

0  ,  020 

0-540 

0,003 

0.025 

0.048 

0.520 

0.568 

1  45  .  D 

4    6 

0.001 

0-021 

0,480 

0    002 

0    043 

0.066 

0.459 

D.52S 

1  66  . 0 

3    0 

O.OOT 

0.022 

0.390 

0.003 

0,072 

0.0'i7 

0.368 

0    465 

148.0 

2.D 

D.0O6 

0.  144 

0.970 

0.006 

0.4(0 

0 ,  450 

0,826 

0    993 

171,0 

11.0 

0    002 

0.049 

0-565 

0.004 

0.  100 

0.  153 

0.516 

0    669 

157,  3 

5.  7 

o.ooi 

o.ooa 

0-390 

0.002 

O.OOB 

0    036 

0.368 

0.465 

136,0 

3.0 

(    C    0    N    T    0    I 


simple  information  system 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


TRtNT  RIVER 

AT  DAM,  TOWN  OF  CAMPBELLFORD 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02HKOO2 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
TRENT  RIVER 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    560 

STATION  ID:   1 7 -0021  -  002 ■ OS 

STOP.ET  CODE!  02 
004 
12  20 


LONG: 


U    T    M:     18    0276550.0    4909075.0    4  REGION:     03 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PU 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


12   01 

7B 

0940 

.3 

21    02 

73 

1050 

.3 

19   04 

78 

0850 

.3 

1?   05 

7a 

0930 

.3 

27   06 

78 

0845 

.3 

20   07 

78 

0B30 

.3 

31    OB 

78 

1100 

.3 

26   09 

78 

1315 

.3 

26    10 

78 

1240 

.3 

15    11 

78 

0908 

.3 

13    12 

78 

1400 

.3 
MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM   MN    [*  J 

MINIMUM 

107 
CALCUL 
O-SOUDS 
MG/L 

168 
165 
161 
153 
143 
146 
152 
130 
140 
163 
146 

16B 

152 
130 


14  16         56 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

25C  F0RMAZ1N      MG/L 

UMHOS  UNITS 


258 
254 
250 
235 
220 
225 
230 
200 
215 
250 
225 


258 
233 

200 


1 

60 

1 

30 

2 

SO 

3 

00 

1 

70 

1 

60 

2 

20 

3 

90 

3 

20 

1 

90 

1 

so 

3 

90 

2 

22 

1 

30 

7 

I 

6 

5 

5 

9 

S 

7 

s 

1 

5 

7 

6 

Et 

6 

1 

6 

1 

5 

a 

5 

4 

7 

1 

6 

0 

5 

1 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./ 

SITE: 

CROWE    RIVER 

STATION 

ID:       17-0 

021- 

003  ■  02 

SAMPLE    POINT: 

HIGHWAY    7.     MARMORA 

STATION 

TYPE: 

RIVER          FLOW    GAUGE 

FED    02HKQ03 

MAJOR 

BASIN:     GREAT 

LAKES 

STORE 

CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:     LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM    STREAM;     TRENT 

RIVER 

1220 

STN    NO: 

3 

LAT: 

LONG: 

J    T    M 

:     18    028M50 

.0    492865C 

.0    4            REGION:     04 

MILEAGE: 

4  7.10 

934 

901 

444 

SO 

B1 

84 

BOS 

3 

1 

33 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN       STN    SAMP 

Pd 

SAMPLE 

SCO 

FLOW    CFS 

TOTAL 

FECAL 

M  .  F  . 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

OY    MO    YR 

LMT 

DIST     BRG    DEPTH 

NO 

CO  L I  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER 

TEMP. 

02 

BOO 

P 

fCBT                  MTRS 

MF/TO011L 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

DEO    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

27   06    78 

0915 

.3 

29008 

6 

273.00 

60. 

4.        L 

4.        L 

22.2 

10.0 

0.5L 

0.024 

18    07    78 

1135 

.3 

29029 

56.60 

20. 

4.        L 

4.        L 

25.0 

11  .0 

0.5L 

0.014 

20    08    78 

1050 

.3 

29297 

6 

48.20 

1  .0 

0.018 

20    09    78 

11  15 

.3 

29066 

6 

366.00 

19.0 

13.0 

0.2L 

0.012 

21    11    78 

1115 

.3 

29106 

6 

982    00 

0.5 

15.0 

0.6 

0.014 

MAXIMUM 

982.00 

60. 

4. 

4. 

25    0 

15.0 

1.0 

0.024 

AVG 

Oft    GEOM   MN    {•) 

345. 16 

35.  * 

4.  •     D 

4.  *    D 

16.7 

12.3 

0.6D 

0.016 

MINIMUM 

48.20 

20. 

4. 

4. 

0.5 

lO.o 

0.2 

0.012 

NO  OF  SAMPLES 


34 

19 

20 

21 

22 

17 

19 

23 

6 

107 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN  Samp     pj 

FI LURED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INSGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

SUSP. 

CALCUL 

DY    MO    YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

REACTIVE 

AMMONtA 

KjELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

D-SOLID 

FEET 

MTRS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/i 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

27    06    78 

0915 

.3 

0.006 

0-  040 

0.540 

0.004 

0.020L 

0 .  064 

0.500 

0   564 

5.0L 

107 

IB    07    78 

1  135 

.3 

0  .  002 

0    040 

0.400 

0.002 

0.020L 

0.062 

0.360 

0    422 

1     0 

104 

20    OB    78 

1050 

.3 

0.002 

0.020 

0  .  320 

0.300 

0.02     L 

5.0L 

107 

20    09    78 

1115 

.3 

0.002 

0.030 

0-250 

0.002 

0.020L 

0.052 

0.220 

0.272 

5.0L 

104 

21     11     78 

1115 

.3 

0.002 

0.040 

0.330 

0.006 

0.020L 

0.066 

0.290 

0.356 

5.  DL 

1  14 

MAXIMUM 

D.006 

0.040 

0.540 

0,006 

0 .  020 

0.066 

0.500 

0.564 

5.0 

1  14 

AVG 

OR    GEOM    MN 

0.0G3 

0.034 

0.368 

0.004 

0.020D 

0.061 

0.334 

0.327D 

4.  2D 

107 

MINIMUM 

0.002 

0.020 

0.250 

0.002 

0.020 

0    052 

0.220 

0.02 

1  .0 

104 

NO  OF  5AMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   PU 
DY  MO  YS  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


27  06  78  0915 
18  07  78  1135 
20  08  78  1050 
20  09  78  1115 
SI  11  78  1115 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  m     <  ' I 

MINIMUM 


14 

16 

56 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

165 

1  .30 

6.5 

160 

0.85 

3.0 

165 

1.80 

3.0 

160 

1.10 

3.3 

175 

1  .00 

3.3 

175 

1  .80 

6.5 

165 

1  .21 

3.8 

160 

0.85 

3.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STAtlON    SUMMARY    REPOBT     -     RIVEB    BASINS 


B.O.W./    SITE:    THfNT    RIVEB 

SAMPLE    POINT:     AT    HIGH-LO    COTTAGES    DOCK 

STATION    TYPE:     RIV£R 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YB    LMT  OIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


DATE    OF    REPOBT       35    OCT    79       PAGE         561 
STATION    ID:       I  7-0021 -CO" ■ 02 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MI^OR    BASIN:     LAKE    ONTARIO 
TERM    STREAM:     TRENT    RIVER 

U    T    M:     18    0261400.0    49T045G.0    4 


19    01    70  1118 

17   05    78  I  145 

27    06    78  1110 

30    07    78  1130 

30    08    ?B  1 145 

37    09    78  It  55 

26    10    78  0950 

IS    11     78  T20O 

13    12    78  1210 


934 

901 

SAMPLE 

SCD 

NO 

36232 

13 

36299 

6 

36361 

6 

9 

36134 

6 

9 

36477 

6 

36557 

6 

0 

36607 

6 

366S9 

6 

36737 

6 

MAXIMUM 

AVG    OP    GEOM    MN    (-) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DIE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ       FILTERED 

DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH  A  WON  1  A 

'SET  MTRS  MS/L 


19  04  78  IT  18 
17  05  78  1145 
27   06    78  11 10 

20  07  78  1130 
30  06  78  1145 
37  09  76  1155 
26  TO  78  0950 
15  11  78  12G0 
13     12    78  1210 


MAXIMUM 

AVG    OP    GEOM   MN     ( - | 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


0.046 


016 
021 
012 
106 
046 
01  3 
006 
032 


0.  106 
0.033 
0,006 


BO  8  1 

TOTAL  FECAL 

COLIFOHM  COLIFORM 

MF/IOOML  MF/IOOML 

20.  4. 

220.  4 

160  4. 

1000.  8. 

20.  4. 

50.  4. 

220.  4. 


1000. 
71  . 


B 

50  21 

TOTAL  FILTERED 

KJELDAHL  N02-N 

Mq/L  MG/L 


0.440 
0.  780 
0.480 
0.730 
1.030 
1  .  020 
0.5S0 
0.560 
0  .  470 

1.030 
0.677 
0.  440 


007 
005 
002 
002 
002 
002 
001 
001 
003 


0.007 
0.003 
0 .  00  1 


22 
F1 LTEHED 

N03-N 
MG/l 

0.450 
0.  120 
0.  0u5L 
Q . OuL  L 
0.0051. 
0.010 
0    010 
0,004 
0    077 

0.450 
0.0 76D 
0.004 


84 

M.  F. 

ENTER- 

MF/IOOML 


r.  • 

2. 


17 
INBGNC 


0.503 
0  141 
0.028 
0.019 
0.  1  13 
0.056 
0  024 
0.  01  T 
0.112 

0.503 
0.112 
0.011 


805 
HATES 
TLMP, 
DI.G   c 

00 
10,5 
15  2 
24.5 
22-8 
15.3 

7.5 

£.9 


9 

18 
TOTAL 
OBGNC   N 
KG/L 

0.3'4 
0-7F.4 
0-459 
0.718 
0.924 
0.974 
0-567 
0-6L.4 
0.4JB 

0.974 
0.644 
0 .  394 


DISS. 
02 

MG/L 

9,2 
11.3 
8.  1 


12    6 

10.3 

7.3 


23 

Total  n 


0  897 
0.905 
0.487 
0.737 

1  .037 
1  .032 
0.591 
0.565 
0,550 

I  .037 
0.756 
0.487 


STORET  cooe. 

□3 

004 

122(1 

MILEAGE: 

50    30 

1 

33 

34 

5-OAY 

TOTAL 

Fl LTEREO 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

0.5 

G.023 

0.003 

3.5 

0.033 

0.001 

0.4 

0.027 

0-0011 

1  .8 

0.07  4 

O.OQI 

S.O 

0.051 

0,001 

1  .0 

0-043 

0.001 

1  .6 

0.031 

1     0 

0.030 

0.001L 

0.6 

0.015 

0.D01 

5.0 

0.074 

0.003 

1  .7 

0.036 

0.00  ID 

0.4 

0.015 

o.oo< 

9 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


T76 
171 
IS1 
188 


159.0 
143.0 
I  fiO .  0 
168.0 
151.0 


T  SB  .  0 
163,0 
143.0 


6  7 

SUSP.  DISS. 

SOLIDS  SCLtOS 

l»G/L  MG/L 


32.0 
9.6 
1  .0 


153 
163 
153 


107 
SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ   CA.CUL 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH      D- SOLIDS 
FEET       MTRS      MG/L 


19  04  78  1118 
17  05  79  1145 
37  06  78  11 10 

20  07  78  1130 
30  08  78  1 1 45 
37  09  78  1155 


173 
159 
156 
156 
146 
133 


14 

16 

56 

COND. 

TUR8. 

CHLORIDE 

2  5C 

FORMiilN 

MG/l. 

UWHOS 

UNITS 

365 

3.00 

6.8 

245 

2.60 

6.5 

240 

2.20 

5,7 

240 

1  1  ,00 

6,2 

226 

5.60 

6.9 

205 

5.60 

6.9 

26  10  78  0950 
15  11  ?8  1200 
13  12  78  3210 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  "  ] 

MINIMUM 

kO  OF  SAMPLES 


235 

3.00 

6 

153 

235 

2,60 

B 

150 

230 

1     30 

6 

173 

365 

1  1     00 

6 

153 

247 

4.10 

6 

133 

205 

1  -30 

5 

B.O  V./     SITE:  TBF.NT  RIVER 

SAMPLE  PJINT:  AT  DENTS  COTTAGES  DOCK 

STATION  TYPE:  RIVES 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  .MT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


19 

04 

78 

MOO 

17 

OS 

76 

120 

37 

06 

76 

1040 

20 

07 

78 

100 

30 

08 

78 

i  120 

27 

09 

78 

'130 

26 

10 

7B 

040 

IS 

1  t 

78 

1  T  30 

13 

12 

78 

'  230 

MAXIMUM 

AVG  OP  GEOM  MN  (  "  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 

901 

SAMPLE 

SCD 

NO 

36230 

e 

36297 

6 

36359 

B 

36432 

s 

36475 

6 

3655S 

6 

36605 

6 

36657 

6 

36739 

6 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MI/.OR  6AS1N;  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  1PENT  RIVER 

U  T  M:  18  0264350.0  4910200.0  4 

eo      ei      84 

TOTAL  FECAL  M,F, 
COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 
MF/IOOML   MF/IOOML   MF/IOOML 


52. 

40. 

64 

116. 


116. 
34- 

4. 


2. 

2,  1. 
2,  I. 
2.  L 
2.  L 
3. 

2.  I- 
6. 

6. 

2  •  D 
2. 


24 

2 

2. 
38. 


38. 
5. 


805 

3 

WATER 

DISS 

TLMP. 

0 

DLG    c 

MG/ 

0.0 

11.7 

115 

1  1  .0 

15.0 

B.  1 

24.4 

72 

24.4 
I  I  .6 
0.0 


STATION    ID:       17-0021-005-02 

STORET    CODE:     02 
004 
'220 


LEAGE:  50.30 

33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REAC'IVE 

MG/L  P    MG/L 


9  9 
9,9 
11.9 
12.0 
9   8 

I2.0 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


4.0 
1  .9 
0.4 


020 
034 
028 
030 

091 
063 
035 
01  B 


o.oei 

0.036 
0.012 


o.ooi 

0.001 
D.OOU 

o.ooi 
o.ooi 

0.001 

o.ooi 

0,001 L 

0.001 

0.001D 

0.001 


SAMP    DTE    HOUR       STN  STN    SAMP       PJ 

DY    MO    YR    LMT  OIST  BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 

19    04    78    1 100  g 


17   OS   78 

1120 

.3 

37   06    78 

1040 

.  3 

30   07    78 

1100 

.3 

3D    OS    78 

1  120 

-.3 

27   09    78 

I  130 

.3 

36    10    78 

1040 

.3 

16    11     78 

1130 

.3 

13    12   78 

1230 

.3 
MAX IMUM 

AVG    OR 

GEOM  MN  CI 
MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


19 

Fl LTERED 
AMMONIA 

MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 

Fl LTEHED 

N03-N 

MG/L 

17 

INRGNC 

N 

MG/L 

16 
TOTAL 
ORGNC       N 
MG/L 

23 
TOTAL    N 

MG/L 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

107 
CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 

0    050 
0.010 
O.O70 
0.010 
O.090 
0    040 
0.015 
0.016 
0    028 

0.4  20 
0.610 
1  .  020 
0-590 
1  .380 
1.130 
0.610 
0.460 
0.440 

0    007 

0.005 
0.002 
0 .  003 
0    003 
0.002 
0.001 
0.002 
0,003 

0.440 

0.  1  00 

0.020 

0.0051. 

0.0051. 

0.016 

0.010 

0.013 

0,072 

0.497 
0.115 
0.092 
0.018 
0.098 
O.057 
0.026 
0.031 
0.103 

0.370     - 

O.600 

0.9L0 

0  5H0 

1  3':0 

t  .  O'lO 
0.5'!5 
0.444 
0.412 

0.867 
0.715 
1  ,042 

0  598 

1  .388 
1  .  117 
0.621 
D.475 
0.515 

168.0 
162.0 
164    0 
161  .0 
158.0 
144.0 
IbB.D 
T60.0 
151  .0 

2.3 
9.4 
S.  t 
5.4 
13. 0 
110 

6.1 

7.0 
1.0 

166 
153 
159 
1S6 
146 
133 
162 
153 
150 

0 .  090 
0.037 
0.010 

1  .  3B0 
0.740 
0.420 

0.007 
0 .  003 
0    001 

0.440 

0.071.0 

0.005 

0,497 
0.  1  15 
0.018 

1  .  2'10 
0.703 
0.370 

1  .388 
0,819 
0.475 

168.0 
158,4 
144.0 

13.0 
6.8 
1  .0 

166 
153 
133 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 
(    C   0 

9 
N   T    D    ) 

SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


TRENT  RIVER 

AI  DENTS  COTTAGES  DOCK 

RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


LONG: 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
TRENT     RIVER 


DATE   OF    REPORT      25   OCT   79      PAGE        562 

STATION    ID:       1 7-0021 -DOS • 02 

STORET    CODE:     02 
004 
1320 


U    T    M:     18    O264J50.0    4910200.0    4  REGION:     03 


14  16                     56 

cond.  turb.  chloride 

250  f0rmaz1n           mg/l 

umhos  units 


MILEAGE:  50.30 


19  04 

78 

1100 

.3 

255 

1  .50 

6.8 

17  OS 

78 

1120 

< 

233 

2.10 

$.2 

27  06 

78 

1 040 

245 

2.30 

6.3 

20  07 

78 

1100 

3 

240 

2.50 

6.2 

30  08 

78 

1  120 

.3 

225 

4.90 

6.8 

27  09 

7B 

1  130 

.3 

205 

5.50 

6.7 

26  10 

78 

1040 

.3 

235 

3.30 

6.7 

15  11 

78 

1  130 

; 

235 

2.50 

6.0 

13  12 

78 

1230 

.■a 

230 

1.50 

6.3 

VAX  I ML* 

255 

5.50 

6.6 

AVG  OR 

GEOM  MN 

■ 

234 

2.90 

6.4 

MINIMUM 

205 

1  .50 

6.0 

NO  OF  5AMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


INDIAN  RIVER 

FIRST  ROAD  SOUTH  OF  KEENE 

RIVER 


LONG: 


STATION  ID:   17-0021-006-02 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


12  01 

78 

1200 

.3 

21  02 

78 

1330 

1 

19  04 

78 

1225 

.3 

17  05 

78 

1300 

.3 

27  06 

78 

1240 

: 

20  07 

78 

1240 

.3 

30  06 

7B 

1210 

.3 

27  09 

7B 

1300 

.3 

25  10 

7B 

1130 

.3 

IS  11 

7B 

1320 

.3 

13  12 

78 

1120 

.3 
MAX IMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (•] 

MINIMUM 

934 

SAMPLE 
NO 


36029 
36117 
36235 

36202 
36364 
36437 
36430 
36550 
36597 
36662 
36734 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
TRENT    RIVER 


U    T    M:     17    0T2MJS0.fi    4902425.0    4 


220. 

110. 
140 
210. 
1B0. 
320. 
120. 

524. 
201  . 

no. 


REGION:     D3 


901  60 

SCD  TOTAL 

COL  I  FORM 
MF/100ML 

524 
144. 
136. 


61 

64 

805 

3 

FLCAI. 

M.F. 

WATER 

DISS. 

L 1 F  ORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

/I00MI. 

MF/100ML 

DEC  C 

MG/L 

44. 

36. 

0.0 

12.0 

10. 

2.   L 

0.0 

9  2 

6. 

2. 

4  0 

8-0 

74. 

28. 

13  0 

9.2 

2, 

42. 

15.8 

6.5 

20. 

12. 

25.0 

4.9 

8. 

36. 

21  .5 

7.4 

24. 

22. 

15. a 

9.2 

2. 

12. 

5.8 

11.2 

72. 

102. 

6.5 

12.1 

4. 

4. 

0.0 

9.4 

74. 

102. 

25.0 

12.  1 

12.* 

1  6  .  •  D 

9.6 

9.0 

2. 

2. 

0.0 

4.9 

STORET  CODE: 

02 

004 

1220 

MILEAGE: 

63.90 

T 

33 

34 

-DAY 

TOTAL 

F 1 LTERED 

600 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P  MG/L 

0  2 

0.012 

o.oos 

0.2 

0.022 

0.013 

0.4 

0.012 

0.001 

0.8 

0.02  1 

0.002 

0.4 

0.032 

0  005 

1  .0 

0.03  7 

0.004 

0.4 

0.02  2 

0,004 

0.4 

0.015 

0,002 

0.4 

0.015 

0,002 

0.6 

0.014 

0.001 

0.8 

0.023 

0.009 

l  .0 

0.03  7 

0.013 

0.5 

0.020 

0.004 

0.2 

0.012 

6.001 

NO    OF    SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FI LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL  N 

TOTAL 

SUSP. 

DIS5. 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  OEPIH 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC   N 

SOLIDS 

SOLI DS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

VG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

12  01 

7B 

1200 

.3 

0.044 

0.460 

0.004 

0.316 

0.364 

0.416 

0.780 

275.0 

2.3 

273 

21  02 

76 

1330 

,  ■ 

0.086 

0.  830 

0 .  DOS 

0.350 

0.411 

0.744 

1  .  155 

275.0 

1  .8 

273 

19  04 

78 

1225 

.3 

0.006 

0.  3B0 

0.003 

0.  2j5 

0.  244 

0.374 

0,618 

232.0 

2.0 

17  05 

78 

I  300 

.3 

0.006 

0.  590 

0 .  00  3 

0.015 

0.024 

0.564 

0.608 

245  .  0 

7.6 

27  06 

78 

1240 

.3 

0.037 

0.510 

0 .  003 

0.015 

0.055 

0.473 

0.523 

135.0 

3.5 

20  07 

78 

1240 

.3 

0.0G8 

0.500 

0.003 

0.012 

0.023 

0.4')2 

0.515 

164.0 

5.0 

30  oa 

78 

1210 

.3 

0.026 

0.  440 

0 .  003 

0.055 

0.OB4 

0.414 

0.498 

148.0 

1  .  4 

27  09 

76 

1300 

3 

0.002 

0.370 

0.002 

0.015 

0.019 

0.31.B 

0.387 

155.0 

1  .6 

25  10 

78 

1  130 

3 

0.006 

0.400 

0.002 

0.010 

0.01B 

0.3'I4 

0.412 

170.0 

1  .0 

15  11 

78 

1  320 

.3 

0.006 

0.450 

0,002 

O.O'jB 

0.066 

0.444 

0.510 

185.0 

9.0 

13  12 

73 

1120 

.3 

0.018 

0.410 

0.002 

0  .  1 33 

0.153 

0.302 

0.545 

207  .  0 

9.0 

MAXIMUM 

0.036 

0.830 

0.005 

0.320 

0.41  1 

0.744 

1  .  155 

275.0 

9.0 

273 

AVG 

OR  GEOM  P 

0,022 

0.405 

0.003 

0.108 

0.133 

0 .  463 

0.59B 

204.6 

4.0 

273 

MINIMUM 

0.002 

0.370 

0.002 

0.010 

0.D18 

0.368 

0.3B7 

14B.0 

1.0 

273 

NO 

3F  SAMPLES 

1  1 

107 

11 

14 

11 
IB 

11 

56 

11 

11 

11 

11 

1  1 

2 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

OY  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

D-SOLIDS 
MG/L 

25C 
UMHOS 

F0RMAZ1N 
UNITS 

MG/L 

12  01 

78 

1200 

.3 

446 

1  .70 

10  0 

21  02 

78 

1330 

.3 

437 

1  .30 

9.8 

19  04 

78 

1225 

.3 

230 

355 

1.10 

6  T 

17  05 

78 

1  300 

.3 

237 

365 

1  .60 

6  1 

27  OS 

78 

1240 

.3 

192 

295 

2.20 

5.7 

20  07 

78 

1240 

.3 

159 

245 

3.00 

S.S 

30  08 

78 

1210 

.3 

147 

230 

1  .20 

4.8 

27  09 

78 

1300 

.3 

:c.^ 

235 

1  .60 

5  1 

25  10 

78 

USD 

3 

159 

260 

1  .30 

5.5 

15  II 

7fl 

1320 

,3 

176 

270 

1.70 

5.7 

13  12 

78 

1120 

,3 

MAXIMUM 

19B 
237 

305 
446 

2.20 

3.00 

7.4 
10,0 

AVG 

OR  GEOK 

185 

313 

1  ,72 

6.5 

MINIMUM 

*7 

230 

1.10 

4.8 

NO    OF    SAMPLES 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


BO.*./  SITE 
SAMPLE  FOINT 
STATION  TYPE 


OUSE  RIVER 

AT  HIGHWAY  45 

RIVER 


DATE  OF  REPAST   25  OCT  79   PACE   S63 


12 

01 

78 

1115 

21 

02 

78 

1215 

19 

04 

73 

1140 

17 

05 

76 

1200 

27 

06 

76 

1145 

20 

07 

78 

1200 

30 

08 

78 

0910 

27 

03 

78 

1220 

26 

10 

78 

3920 

15 

11 

78 

1230 

13 

U 

78 

1155 

MAX IMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [ -  J 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
OY  MO  YR  .MT    OIST  BRG  DEPTH 
FE£T       MTR5 


13  01 

78 

115 

.3 

21    02 

78 

1  245 

.3 

19    04 

78 

1140 

.3 

17   05 

78 

1200 

.3 

27   06 

73 

1145 

.3 

20    07 

7a 

1200 

.3 

30    OS 

78 

0910 

.3 

37    09 

78 

1220 

.3 

26    10 

78 

0920 

.3 

IS     It 

78 

230 

.3 

13    12 

78 

■  15b 

.3 

MAX  IMUM 

avo,  os 

GEOM    UN     (-) 
MINI  MUM 

HO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
0*  MO  YR  LMT    D1ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

12  01  78  11 15  3 

21  02  78  124S  .3 


STATION    ID:        17-0021-007-02 


MAJOR  BASIN 
MI. NOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GRLAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
1RENT    RIVER 


U    T    M:     18    0262750.0    4918250-0    4  REGION:     03 


SAMP    DTE    HOUR       5IN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


.3 
.3 

.3 
.3 


934 
SAMPLE 


19 
FI  LTERED 
A  MUO  N I  A 
MG/L 

O.034 
0.020 
0.010 
0.004 
0.029 

o.05a 

O.042 
0.030 
0.002 
0 .  006 
0.030 

0  .  OS!! 
0.023 
0.002 

!  I 

107 
CALCUL 
0- SO  LI  OS 

MG/L 

270 


901          80  81  84 

5CD      TOTAL  FELAI.  r,|  p 

COLIFQBM  COlffOMD  ENTER 

MF/IOOML  Mf/IOOMI.  MF/100ML 


36027 

6 

20. 

36T15 

6 

24. 

36233 

6 

6« 

36300 

6   8 

204 

36362 

5    9    8 

200. 

36435 

8    9    5 

36478 

7 

55. 

36558 

6    8 

880. 

36606 

6    9 

28000. 

36660 

6 

160. 

36736 

6 

70 

28000. 
170. 
20. 

2.   1. 
2.   t 


40. 
50. 


50. 

S". 

2. 


10  9 

20         2T  22 

TOTAL  FILTERED  FILTERED 

KJELOAHL  N02-N  N03-N 

UG/L  MG/L  MG/L 


0.  330 
0.2eO 
0.310 
0.  390 
0.420 
0.470 
0.460 
0.5D0 
1.360 
0  320 
0.340 


1  .260 
0.462 
0.280 


CONO. 

2  50 

UMHOS 

416 
434 


0.003 
0.003 
0.003 
0  .003 
0004 
0  008 
0  005 
O.O05 
0.007 
0.003 
0.003 

0.003 
0,004 
0  ,  003 

1  I 

16 

TURB. 

FORMAZIN 

UNITS 

T  -30 


0  247 
0.240 
0.  165 
0.075 
0  175 
0  3L,? 
0.2'JQ 
0.310 
0.  160 
0  .  252 
0.282 

0  357 
0.232 
0.07b 


56 
CHLORIDE 
MG/I. 


26. 


24 
56. 


180. 
100. 
24 

180. 

32. 

3. 


9 


274 
263 
178 
082 

208 
423 
337 
345 

169 
261 
315 


0  423 
0.260 
0.082 


805 
HATER 
TUMP, 
Dl.G    C 

1  .0 


14 

0 

23 

0 

16 

4 

15 

2 

7 

5 

5 
1 

B 

1 

23 

S 

B 

8 

11 


17  18 

INRGNC  TOTAL 

N  ORONC      N 

MG/L  MG/L 


306 
2^.0 
300 

»>e 

3Til 

41  2 
416 
4?0 
2i8 
314 
310 


0.4SS 
0 .  260 


02 

MG/L 

13.2 
13.2 

T  1  .  1 
10.4 

8    0 

6.  1 

7.8 

8.8 

10  4 

11  9 
9.6 

13. 2 
10    0 


0.5B0 
0.523 
0.476 
0.468 
0  599 
0    835 

0  755 
0-B15 

1  .427 
0.575 

0  525 

1  .427 
0  69B 
0    468 


STORET    CODE: 


b-DAY 

BOD 

MG/L 


2.0 
0.7 
0.2 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


271 
271 
199 
225 

247 
2 '.,2 
236 
272 
408 
260. 
310 


498  0 
278.3 
199.0 


33 
TOTAL 


0.003 
0.014 
0.013 
0.010 
0.D2  0 
0.02  2 
0.02  5 
0.052 
0.380 
0.014 
0.009 

0.3BO 
0  05  1 
0    003 

I  1 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


7.0 
1  .0 

232.0 

25,  2 

1  .0 


02 

004 

1220 


FlLTffiED 

REACTIVE 

f>    MG/L 

0.003 

0.010 

0.003 

0.001 

OOOIL 

0.006 

0-004 

0.005 

0.021 

0.001 

0.004 


031 

005D 

001 

11 


7 

DISS. 

SOLIDS 

MG/L 


309 
289 
268 


7.1 
6.5 


»S    04  7fl     1  140 

17   05  78    1200 

2  7   06  78    1145 

20    07  78    1 200 

30    08  78    0310 

27  09  78  I  220 

28  10  78  0320 
1S  11  76  1230 
13  12  7B  1 155 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (■ i 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


.3 

197 

305 

0.65 

3.5 

.3 

221 

340 

1  .00 

4.4 

.3 

244 

375 

1  .60 

8.0 

.3 

250 

385 

1     40 

12-5 

.3 

332 

360 

1  ,80 

14.0 

.3 

254 

390 

9.70 

T4.5 

3 

266 

410 

9.50 

12.5 

.3 

273 

420 

3.00 

11.5 

.3 

4B5 

1     80 

35,0 

JM 

273 

4  95 

9.70 

25.0 

') 

345 

393 

3.05 

10.9 

JM 

197 

305 

0.65 

3.5 

B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  T7PE 


OTONJBEE  RIVER 
BLNSFORTH  BRIDGE 
RIVER 


12  01  78  1320 

1  345 

19  04  78  1340 

17  OS  78  KISS 

37  06  78  1900 

30  07  7B  1300 

30  08  78  11130 

3?   09  78  1320 

25  10  78  1:02 

IB  11  76  1345 

13  12  78  1  DO 


MILES  SOUTH  OF  PETERBOROUGH 

MAJOR  BASIN 
MINOR  6ASIN 
TERM  STREAM 


STATION  ID.   17-0021-008-02 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LHT    OIST  8RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( -  J 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


LONG: 


CR£AT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
IRENT  RIVER 


934 

901 

sample 

SCD 

NO 

36  030 

4 

36030 

4 

36236 

E 

35303 

6 

36355 

e 

36436 

6 

36481 

6 

36561 

6 

36596 

6 

36663 

6 

36733 

4 

U  T  M:  17  0717425.0  4838200-0  4 


80  8T          84 

TOTAL  FECAL       M,F 

COLIFORM  COUFORM     ENTER. 

Mf/IOOML  MF/100MI.  MF/100ML 


3400. 

2^60. 

480 

30 

30. 

B40. 

30. 

92. 

3020. 

1400. 

3400. 
274.  • 
30, 


1  BB  . 

4  . 

34. 


10. 

6. 

4. 
300. 
3£D. 

3»0. 
18.  • 
2 


260. 
12. 
12. 


2 

6 
260. 
170. 


REGION:  03 


HATER 
I  [MP 

DLG  c 

0  0 

0  0 

1  .5 
10  5 
15  I 
24.0 
22.8 
16. S 

8.3 
S.O 
0.5 

24.0 
9.6 

0.0 


13. 
13. 

if. 


13.6 

10.3 

7.5 


ST 

ORET    CODE: 

02 

004 

1220 

MILEAGE: 

77.60 

1 

33 

34 

3-DAY 

TOTAL 

FI LTERED 

300 

P 

REACT [VE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

0.2 

0-019 

0.003 

0.2 

0.030 

0.001 

0.6 

0.016 

0   002 

0.4 

0.03  8 

0.006 

1  .4 

0    050 

0,003 

1  .0 

0  .  030 

0.010 

0.5 

0.027 

0.006 

0.2 

0.02  6 

0.01)4 

0.6 

0.019 

0.0113 

0.6 

0    017 

O.OOS 

1  .4 

0.050 

O.OlO 

0.6 

0-026 

Q.OOB 

0.2 

0.016 

0,001 

(  C  0  N  T  D 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O-W./  SITE:  OTONABEE  HIVE? 

SAMPLE  POINT:  BEN5F0RTH  BRIDGE  8  MILES  SOUTH  OF  PETERBOROUGH 
STATION  TYPE:  RIVER  MAJOR  BASIN 

MINOS  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
TRENT  RIVER 


STN  NO: 


LAT: 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


12  01 

78 

1220 

.3 

19  04 

70 

1  210 

.3 

17  OS 

78 

1325 

.3 

27  06 

78 

1300 

.3 

20  07 

78 

1300 

.3 

30  OB 

7B 

1230 

.3 

27  09 

7B 

1320 

.3 

25  10 

7fl 

1102 

.3 

15  1  1 

78 

1345 

.3 

13  12 

78 

1100 

.3 
MAX  MUM 

AYS  OR  C 

MINIMUM 

LONG : 

13  T  It: 

17  0717425 

0  4398200 

.0  4     REGION:  03 

19 

20 

21 

22 

17 

IS 

2  3 

5 

FI LTEREO 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL  N 

TOTAL 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

K03  -  N 

N 

ORGNC   N 

SOLIDS 

MG/L 

Mg/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

0.072 

0.450 

0.003 

0  132 

0,207 

0.37B 

0.585 

I  56.0 

0  ,074 

0.460 

0.005 

0  300 

0.379 

0.3B6 

0.765 

157.0 

0.014 

0.410 

0.OO5 

0  200 

0.219 

0.306 

0.615 

151  .0 

o.  ios 

0.540 

0.01! 

0.125 

0.241 

0.435 

0.676 

155.0 

0.040 

0.510 

O.O10 

0.  145 

0.195 

0.470 

0.665 

155.0 

0.  102 

0.440 

0.006 

0.075 

0.  IB3 

0.338 

0.521 

147.0 

0.076 

0.510 

0.004 

0.045 

0.  125 

0,4:i4 

0.559 

149,0 

0.07  3 

0.500 

0.005 

0.065 

0.  140 

0.430 

0.570 

142,0 

0.072 

0.530 

0.005 

Q.0S5 

0.  162 

0  .  4LB 

0  620 

146.0 

0.076 

Q.480 

0 .  005 

0.100 

0,101 

0  .  404 

0.585 

140.0 

0.  105 

0.540 

0.01  1 

0.300 

0.379 

0.470 

0.765 

157.0 

0.070 

0.483 

0.006 

0.  127 

0.203 

0.413 

0.616 

149.  B 

0.014 

Q. 410 

0.003 

0.045 

0.  125 

0.338 

0.521 

140.0 

DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    564 

STATION  ID:   17-0021-008-02 

STORET    CODE:    02 
004 
12  20 


1LEAGE:  77. BO 

6  107 

SUSP.  CALCUL 

SOLIDS  DS0L1DS. 

MG/L  MG/L 


1  .  9 
3.0 
0.4 


1S3 
153 
143 
153 
150 
139 
146 
1  40 
143 
1  40 

153 

146 
139 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
,3 
.3 
.3 
.3 
.3 


12 

ai 

7S 

1220 

19 

04 

78 

1240 

17 

OS 

78 

1325 

27  06  78  1300 
20  07  73  1300 
30  08  7B  1230 


27  09  78 

1320 

.3 

25  10  7B 

1102 

.3 

IS  11  78 

1345 

.3 

13  12  78 

11  DO 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR 

GEOM  MN  [*) 

MINIMUM 

10  10       10 

14  16                       56 

COND.  TURD.  CHLORIDE 

25C  FOHMAZIN                  MG/L 

UMHOS  UNITS 


236 
235 
220 

235 
230 
215 
225 
215 
220 
215 

236 
225 
215 


NO  OF  SAMPLES 


2.00 
1  .80 
1  ,  90 
1  .50 
1  .70 
2.80 
2.00 
1  .40 
2.50 
1  20 

2.60 
1  .88 

1  .20 

10 


7  0 
6.  1 
5.6 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


OTONABEE  RIVER 
HIGHWAY  7  PETERBOROUGH 
RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


12  01 

78 

1245 

.3 

21  02 

78 

1245 

.3 

19  04 

7B 

1310 

.3 

17  05 

78 

1445 

.3 

27  06 

78 

1400 

.3 

20  07 

78 

1545 

.3 

30  08 

78 

1430 

.3 

27  09 

78 

1520 

.3 

25  10 

78 

0B45 

.3 

15  11 

78 

1610 

.3 

13  12 

78 

0945 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

('•) 

MINIMUM 

HO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


12  01  7B 

1245 

.3 

21  02  78 

1245 

.3 

19  04  76 

1310 

.3 

17  05  78 

1445 

3 

27  06  78 

1400 

.3 

20  07  78 

1545 

.3 

30  08  7B 

1430 

.3 

27  09  78 

1520 

.3 

25  10  76 

0845 

.3 

15  11  7B 

1610 

.3 

13  12  78 

0945 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( "  I 
MINIMUM 

MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MIt.OR    BASIN:     LAKE    ONTARIO 
TERM    STREAM:     TRENT    RIVER 


ONG: 

U  T  M: 

17  0714775 

.0  4907350 

0  4     REGION-  03 

934 

901 

BO 

Bl 

B4 

805 

3 

SAMPLE 

SCO 

TOTAL 

FECAL 

M.  F 

WA1ER 

DISS. 

NO 

COLIF03M 

COL  I  FORM 

ENTER. 

TEMp. 

02 

MF/100ML 

MF/100MI. 

MF/ 100ML 

DEG  c 

MG/L 

36031 

s 

770. 

B4. 

=  4. 

0  0 

13.4 

36120 

6 

1050. 

248. 

96. 

0.0 

13,4 

36237 

6 

1010. 

06. 

64. 

OB 

11.7 

36304 

6 

3 

5B0. 

124. 

36. 

1  1  0 

10.4 

36366 

6 

15.5 

8.0 

36441 

6 

70. 

4    L 

8. 

26.2 

7.2 

36  48  4 

5 

S 

240- 

12. 

2. 

23-0 

10.3 

36554 

5 

e 

220. 

10. 

4  , 

16  5 

9.9 

3E533 

6 

210. 

2.   L 

2. 

6  5 

11. jj 

36666 

6 

7-40. 

52. 

56. 

6.0 

12.  1 

36730 

6 

1500. 

140. 

142. 

0  2 

10.7 

1  500 . 

248. 

142. 

26.2 

13.4 

458." 

33.'  D 

19.  • 

9.6 

10. B 

STATION     ID:        17-0021-011 -83 

STORET    CODE:    02 
004 
1220 

MILEAGE:  118.50 


1 
5- DAY 
BOD 
MO/L 

0  2 
0.2 
0.2 
0.8 
0.4 
2.4 

1  .0 
1  .4 
0.2 
0.2 
0.4 

2.4 
0.7 
0.2 


1  9 

20 

21 

22 

1  7 

18 

23 

5 

FI LTERED 

TOTAL 

FI LTERED 

F ] LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL  N 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC   N 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0  .046 

0.410 

0.002 

0,  103 

0.  153 

0.3T.2 

0.515 

148.0 

0  .  03O 

0.410 

0.004 

0,635 

0  669 

0.3110 

1  .049 

1. 55 . 0 

0  .  1  CO 

0.940 

0.005 

0.30b 

0.410 

0.840 

1  .250 

213.0 

0.020 

0.470 

0.005 

0.205 

0.230 

0.450 

0.680 

143.  0 

0,017 

0.430 

0.003 

0.020 

0.040 

0.413 

0  453 

1  43.0 

0  .  1  BO 

0.960 

O.OOB 

0.052 

0.240 

0.7M 

1  .020 

146.0 

0.035 

0.  4B0 

0-004 

0.005 

0.045 

0.44  4 

0.489 

1  3  B  .  0 

0  .  120 

0.  780 

0-006 

0.055 

0.  181 

0  .  6f.O 

0.841 

171.0 

0.  I  20 

0.530 

0.004 

0 .  040 

0.  164 

0.410 

0.574 

138.0 

D  .  D23 

1  .140 

0.003 

0.042 

0.06B 

1  .  117 

1  . 1  85 

136.0 

0.090 

0.510 

0.007 

O.OBil 

0.  185 

0.420 

0.6D5 

134.0 

0  ,  180 

1.140 

O.OOB 

0.635 

0 .  669 

1.117 

1  .250 

213.0 

0.07! 

0.642 

0.005 

0.  141 

0.217 

0.571 

0.787 

151  .4 

0.017 

0.410 

0.002 

0.005 

0.040 

0.362 

0.4  53 

134.0 

MG/L 

0.015 
0.031 
0.  145 
0.025 
0.02  1 
0.033 
0.022 
0.05  7 
0  02  6 
0.010 
0.01  7 

0.145 
0.037 
0.010 

1  1 


34 
F] LTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

0.002 

0.003 

0.003 

0  ,  002 

0.001L 

0.001 

0.001 

0.001 

0.008 

0.001 

0    005 

O.OOB 
0.003D 

0.001 
11 


6  107 

SUSP.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


2-6 
1  .5 

5B.0 
7.4 
2.9 
3.3 
5    4 

28.  0 
1  .8 
3.0 
0.5 

58.0 
10.4 
0.5 


145 
153 
155 
136 
140 
143 
133 
143 
136 
133 
133 

155 

141 

133 


NO    OF    SAMPLES 


(    C    0    N    T    0     ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BP.G  DEPTH 
FLET       MTRS 


12    01 

78 

1245 

.3 

21    OS 

73 

1245 

.3 

19    04 

78 

1310 

.3 

17   05 

7a 

1445 

.3 

27    06 

78 

1400 

.3 

20   07 

78 

1545 

.3 

30  08 

78 

1430 

.3 

27    09 

78 

1520 

.3 

25    10 

78 

3845 

.3 

IS    11 

78 

1610 

.3 

13    12 

78 

3945 

.3 
MAX IMUM 

AVG    OR 

GEOM  MN  [ - ] 
MINIMUM 

CONO. 

TUHB. 

CHLORIDE 

2SC 

FORMAZIN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

224 

t.so 

6.4 

235 

1.30 

5.9 

240 

1    20 

7.6 

210 

1  .60 

5.4 

215 

1  .60 

5.3 

220 

l  .80 

6.8 

205 

2.70 

5.  1 

220 

4.00 

6.0 

210 

130 

5.9 

205 

2.00 

5.8 

205 

1  .40 

6.0 

240 

4,00 

7.6 

217 

1  .86 

6.0 

205 

1.20 

S.  1 

NO  OF  SAMPLES 


s.o.w./  SITE 

SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


OTONABEE  RIVER 

ROAD  TO  NASSAU  MILLS 

RIVER 


STATION  ID:   17-0021-013-02 


SAMP  OTE  -(OUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DV  MO  YR  LMT    DiST  BRG  DEPTH 
FEET       MTHS 


23    02 

78 

D945 

3 

19   04 

78 

ISIS 

.3 

18    05 

78 

3900 

.3 

27    06 

78 

1600 

.3 

20    07 

78 

1640 

.3 

29    08 

7B 

1600 

.3 

28    09 

78 

0900 

.3 

25    10 

78 

1200 

.3 

lis    11 

78 

0940 

.3 

12    12 

78 

1S35 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    UN     |  -  ] 
M  t  N I  MUM 

SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  _MT 


NO  OF  SAMPLES 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


MAJOR 

JASIN: 

GREAT 

LAKES 

STORET    CODE 

02 

MINOR    BASIN; 

LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM    STREAM: 

TRENT 

RIVER 

■220 

LONG: 

U    T    M 

17    07 

15650 

.0    4914400 

.0    4             REGION:     03 

MILEAGE. 

93.10 

934 

901 

80 

81 

84 

SOS 

3 

1 

33 

34 

SAMPLE 

SCD 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

WATER 

DISS. 

5-OAY 

TOTAL 

FI LTFRED 

luO 

COttFORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

MF/IOOML 

MF/100MI. 

MF/IOOML 

DEG    c 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P   MG/L 

36123 

6 

72. 

4. 

2. 

0.0 

3.6 

0.3 

0,009 

0  .  006 

36240 

6 

476. 

4  . 

2.        L 

0.0 

12.2 

0.2 

0.015 

0.001 

36307 

6 

BO. 

4. 

2.        L 

10.0 

11.2 

36369 

6 

80. 

2 

I 

6. 

15.5 

9.6 

0.4 

0.024 

0.001 

36444 

6 

64 

2 

30. 

24.0 

7.8 

0.6 

0.02  5 

0.001 

364  70 

6 

100, 

10. 

16 

19-5 

9.8 

1.8 

0.034 

0.  002 

36567 

6 

20. 

4. 

L 

13, 

14.0 

11.0 

1  .0 

0-01B 

0.005 

3S598 

6 

4.        L 

2. 

L 

2 

8.0 

11.5 

0.2 

O.016 

0.002 

36670 

6 

7,8 

12    3 

0.2 

0.036 

0.009 

36726 

6 

4-        L 

3. 

1. 

2.        L 

0,4 

1  1  .  B 

0.010 

0.001 

476. 

10. 

30. 

24.0 

12.3 

1    B 

0.036 

0 .  009 

42,-     D 

3. 

•   D 

S.«    D 

9.3 

10.  1 

0.6 

0.021 

0 .  003 

4. 

2. 

2. 

0-0 

3.6 

0.2 

0.009 

0.001 

8 

9 

9 

10 

10 

e 

9 

9 

19 

20 

2T 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

107 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FI LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

AMMON I  A 

KJELOAHL 

N02  -  N 

N03-N 

N 

3RGNC       N 

SOLIDS 

SOLI  OS 

D- SOLIDS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

22    02 

78 

0945 

.3 

0    096 

0.430 

O.0O5 

0.  165 

0-266 

0 .  334 

0  ,  600 

1490 

0 ,  9 

146 
1  46 

19    04 

7B 

1515 

.3 

0.076 

0.440 

0 .  004 

0.295 

0.375 

0    3F.4 

0.739 

149.0 

2.B 

27    06 

7S 

1600 

.3 

0.015 

0.430 

0-003 

0.020 

0.038 

0,415 

0    4  53 

139.0 

3.  5 

1  36 

20   07 

78 

1640 

.3 

0.006 

0.410 

0.002 

0.008 

0.016 

0.404 

0.420 

137.0 

3.  8 

133 

29    08 

78 

1600 

.3 

0.090 

0.620 

0.001 

0.010 

0.101 

0.530 

0.  631 

2S    09 

78 

0900 

.3 

0.004 

0.450 

0.001 

0.010 

0.015 

0-446 

0.461 

t39.0 

3.6 

136 
1  30 

25     10 

78 

1200 

.■3 

0.  017 

0.410 

0   002 

0.025 

0.044 

0.3'3 

0.437 

131  .0 

1  .  3 

16    11 

78 

0940 

.3 

0.024 

0.370 

0-010 

0,4b0 

0.  434 

0.3-16 

0.B3O 

2B1  .0 

8.  0 

273 

12     12 

78 

1535 

.3 

0026 

0.410 

0.002 

0.06B 

0.096 

0.384 

0.480 

130.0 

0.5 

129 

MAXIMUM 

0.096 

0.620 

o.oio 

0,450 

0.434 

0.530 

0.830 

281  .0 

B.O 

2  73 
154 

AVG   OR 

GEOM    MN 

C) 

0    039 

0-  441 

0.003 

0-  117 

0-159 

0.403 

0.561 

156    9 

2.9 

MINIMUM 

0    004 

0.370 

0 .  00 1 

o.ooa 

0.015 

0.334 

0.420 

130.0 

0,5 

129 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


22  02  78  0945 

19  04  76  1515 
27  06  7B  1600 

20  07  78  1640 
39  Ofi  7B  1600 
38  09  78  0900 
25  10  78  1200 
16  II  78  0940 
13  12  7B  1535 


.3 
,3 

-3 
,3 
.3 

.3 


MAX IMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  | - | 

MINtMUM 


14 

16 

56 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

227 

1     30 

5.8 

225 

0,95 

5.6 

210 

1  ,70 

4-8 

205 

1.50 

5.  ! 

204 

t  ,00 

4.8 

210 

3.70 

5.3 

200 

1  -40 

4.9 

4?0 

4.  10 

5.  1 

200 

1  .00 

4.8 

420 

4.  10 

5.8 

233 

1  .74 

5.  1 

200 

0.95 

4.8 

NO  OF  SAMPLES 


SIMPLE  INFORMATICS  SYSTEM. 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B  O.W./  SITE:  CUiR  LAKE  OUTLET 
SAMPLE  POINT:  HIGHWAY  28  YOUNGS  POINT 
STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  sAMP   Pd 
DY  MO  YR  LiMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


22  02  78  1025 

20  04  7B  0920 

IB  OS  78  1000 

28  06  78  10C8 
1.8  07  7B  1015 

29  0'8  7B  1525 
28  09  78  1000 
25  10  78  130O 
16  11  73  1045 
12  12  78  1500 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
-3 
-3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  ■  ] 

MINIMUM 


934 

901 

SAMPLE 

SCO 

NO 

36125 

6 

36242 

6 

36309 

6 

36374 

6 

36406 

6 

36468 

6 

36569 

E 

36600 

6 

36672 

6 

36724 

6 

MAJOR  BASIN 
MIf.OR  EASlN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAkE  ONTARIO 
TRENT  RIVER 


80  81          84 

TOTAL  FECAL       1,1 .  F  . 

COLIFORM  COLIFORM     ENTER. 

MF/IOOML  MF/IOOML  MF/IOOML 


156. 
7.- 
4. 


DATE   OF    REPORT      25   OCT    79      PAGE         566 
STATION     ID:        17-0021-016-02 


U    T    M:     17    0720025.0    492952S.0    4 


805 

HATER 
TEMP 
DEG  C 

0.0 

0  0 

9  5 
13.9 
23.5 
19.0 
13.  5 

fl. 5 

7.0 


11.2 

10  7 
lt.1 

8.7 
6.0 
8.9 
10.1 
10.8 
11.9 

11  .3 


10.  1 

6.0 


STORET    CODE: 

02 

004 

1220 

MILEAGE: 

106.60 

1 

33 

34 

5-DAY 

TOTAL 

F 1 LTERED 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

0.2 

0.008 

0.006 

0.2 

0.010 

0.001 

1  .2 

0.018 

0    001 

1  .2 

0    019 

0.001 

0.4 

0  .031 

0    009 

1  .2 

0.026 

0.002 

0.4 

0.012 

0.002 

0.2 

0.O17 

0.001 

1  .0 

0.024 

0.001 

1  .2 

0.03  1 

0    009 

0.7 

0.018 

0.003 

0.2 

0.008 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


-3 

-3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.? 
.3 


22 

02 

78 

1025 

20 

04 

78 

0920 

28 

06 

78 

1008 

18 

07 

78 

1015 

29 

08 

78 

1525 

28  09  78  1000 

25  10  7B  1300 

16  11  78  1045 

12  12  78  1500 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  '  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


Fl LTERED 

AMMONIA 
MG/L 

0.096 
0.080 
0.012 
0.036 
0.  102 
0.010 
0.010 
0.024 
0 ,  040 

0.102 

0.046 
0.010 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG  /  L 

0.410 
0.420 
0.4  30 
0.640 
0.480 
0.540 
0.4Q0 
0.450 
0.490 

0.640 
0.473 
0.400 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0  004 
0.006 
0 .  002 
0  .  002 
0.002 

.0 .  oo  i 

O.pOl 
0.002 
0 .  003 

0 .  006 
0.003 
0.001 


FI LTERED 

N03-N 

MG/L 

0 .  1  SS 
0 .  300 
0.010 
0,008 
0.050 
0.005 
0.010 
0.013 
0.077 

0 .  300 
0  070 
0,005 


14  16         56 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

2SC  F0RMAZ1N       MG/L 

UMHOS  UNITS 


MG/L 

0.255 
0.386 
0.024 
0.04  6 
0.154 
0.016 
0.021 
0.039 
0.  120 

0.386 
0.118 
0.016 


TOTAL 
ORGNC   N 

MG/L 

0  314 
0.340 


418 
604 
378 
530 
3-!0 
426 
450 


0  .  604 
0.426 
0.314 


MG/L 

.569 
.726 

.  442 
.650 
.532 
.546 
.411 
.465 


0.726 
0.546 
0.411 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

146.0 
144.0 
132.0 
135.0 
134.0 
132.0 
128.0 
132.0 
129.0 

146.0 
134.7 
128.0 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


2.0 
0.6 

2.5 

1  .6 
0.6 


107 
CALCUL 
0- SOL  IDS 
MG/L 

14S 
143 
130 
133 
132 
130 
127 
130 
126 

145 

133 
127 


22  02  78  1025 
20  04  78  0920 

28  06  78  1008 
18  07  78  1015 

29  08  78  1525 


.3 
.3 
.3 
.3 


1  .10 

5.5 

1  .20 

5.6 

1  .30 

4.6 

1.10 

4.8 

0.60 

4.9 

28    09    78    1000 

a 

200 

3.10 

5.0 

25    10    78    1300 

.3 

195 

1  .40 

4.7 

16    11     78     1045 

.3 

200 

1.50 

4.7 

12    12   7B    1500 

.3 

200 

2.  BO 

4.8 

MAXIMUM 

223 

3.  10 

5.6 

AVG    OR 

GEOM    MN 

(•) 

205 

i  .57 

4.9 

MINIMUM 

195 

0.60 

4.6 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


LOVESICK  LAKE  OUTLET 

AT  HIGHWAY  28  BURLEIGH  FALLS 

RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       SIN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


22    02 

78 

1035 

.3 

20    04 

78 

0945 

3 

18    05 

78 

1018 

.3 

26    06 

78 

1034 

.3 

18    07 

78 

1045 

.3 

29    08 

78 

1510 

.3 

23    09 

76 

1020 

.3 

25    10 

78 

1320 

.3 

16    11 

78 

1  108 

.3 

12    12 

78 

1440 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR    GEOM    MN     1 • 1 

MINIMUM 

934 

SAMPLE 


901 
SCO 


36126 

6 

36243 

6 

3631C 

6 

36375 

6 

36407 

6 

36467 

6 

36570 

6 

36601 

6 

36673 

6 

36723 

6 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
TRtNT    RIVER 


U    T    M:     15    0721700.0    4937525.0    4 


STATION  ID:   17-0021-017-02 

STORET  CODE:  02 
004 
I220 

ION:  03  MILEAGE:   115.40 


TOTAL  FECAL  M.F. 
COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 
MF/IOOML   MF/TOOMI.   MF/IOOML 


596. 

4. 
70. 


596. 
13.-     0 


2."    D 
2. 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 

o.o 

0.0 
10.0 
14.0 
24  0 
19  2 
1  3    S 

8.5 

7.5 

0.4 

24.0 


3 
DISS. 
02 
MO/L 

9.8 
11.6 
10.7 

8.  1 

5.8 

B-6 
10.3 
11.2 
11  .8 
1  1  .2 


1  1 


5-DAY 

BOO 

MG/L 

0.2 
0.2 


0.8 
0.5 
0.2 


0.010 
0.012 

0.01  7 
0.022 
0.039 
0.017 
0.015 
0.015 
0.045 

0.045 
0.021 
0.010 


34 
Fl  LTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

0,005 
0.001 

0 .  001  L 

0.001 

0.003 

0.001 

0.002 

0.001L 

0.001 

0.005 

0.0020 

0.001 


NO    OF    SAMPLES 


[    C    0    N    T    D    ) 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


OATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE         567 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
Dr    MO    Vfi     I.MT  DIST    ERG    DEPTH 

FEET  MTRS 


22  02 

78 

035 

.3 

20  01 

76 

0945 

.3 

28  OS 

7B 

'034 

.3 

18  07 

76 

1045 

.3' 

29  oe 

70 

1510 

3 

ie   09 

78 

1020 

,3 

25  10 

78 

1320 

.3 

le  11 

73 

1  IOB 

.3 

12  12 

76 

1440 

.3 

MAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  1  -  ) 

MINIMUM 

19 

FI LTEREO 

AMMONIA 

MG/L 


120 
.090 

oca 

,  008 
.072 
016 
01? 
022 
02B 


0     120 

0.  D43 

0.Q08 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


430 
460 

430 
440 
620 
500 
450 
470 
600 


NO  OF  SAMPLES 


0.650 
0.489 
0.430 

9 


FILTERED 

N02-N 

MG/L 


.004 
006 
002 
001 

002 

ooi 

002 
002 
002 


.006 
.002 
001 


22 
F] LTEREO 
N03-N 
MG/L 

0,  165 

0.395 

0,005 

0.005 1. 

0.010 

0  .  0 1 0 

0.010 

0.023 

0.076 

0,395 

0.07BD 

0.005 


17 
INRGNC 


TOTAL 
N   ORGNC   N 
MG/L       MG/L 


0.289 
0.491 
0.015 
0.014 
0.  064 
0-027 
O.029 
0.057 
0.  108 

0.491 
0,  124 
0.014 


0.310 
0.370 
0  422 
0.4.12 
0.548 
0.484 
0  4,13 
0.438 
0.57J 


0.572 
0.445 
0.310 


23 
TOTAL    N 


MG/L 

599 
-861 
.  4  37 
.446 
.632 
.511 
.462 
0.495 
0.680 


0.861 
0.569 
0.437 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


151 

161 

138 

147 

128 

123 

129.0 

132.0 

129.0 

16t  .0 
139.2 
128.0 


6  107 

SUSP.  CALCUL 

SOLIDS  D    SOLIDS 

MG/L  MG/L 


3.  9 
2.0 
0.3 


150 
159 
137 
143 
135 
124 
127 
130 
129 

159 
137 
1  24 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
01    MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


32 

02 

7B 

1035 

.3 

20 

04 

78 

0945 

■  3 

26 

06 

78 

1034 

.3 

18 

07 

re 

1045 

.3 

29 

08 

78 

1510 

.3 

28 

09 

78 

1320 

-3 

25 

10 

78 

1320 

.3 

16 

11 

76 

1108 

.3 

12 

12 

78 

1  *40 

AVQ  OR 

.3 

MAXIMUM 

GEOM  MN  |  ■  ) 

MINIMUM 

14  16         56 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

25C  F0RMAZ1N       MG/L 

UBHOS  UNITS 


231 
245 
210 
320 
207 
190 
195 
200 
200 

245 
211 

190 


1  .20 


1  .60 
1  .60 


5.8 
6.  1 
5.1 


NO  OF  SAMPLES 


B.o.w,/  s.:te 
sample  point 
station  t«pe 


BUCKHORN  LAKE  OUTLET 
HIGHWAY  507  8UCKM0RN 
RIVER 


SA 

HP 

)TE 

HOUR 

STN   STN 

SAMP 

DY 

MO 

YR 

LMT 

OIST  BRG 
FEET 

DEPTH 
MTRS 

22 

02 

78 

1105 

.  3 

20 

04 

78 

1C15 

.3 

18 

05 

7B 

1C55 

■  3 

934 
SAMPLE 


36130 
36245 
36312 


901 

SCD 


MAJOH  BASIN 
MINOR,  BASIN 
TERM    STPEAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
IRtNT    RIVER 


STATION    ID:       t 7-0021  -  018 -02 
STORET    CODE: 


U    T    M:     17    07I0U50.0    4936725.0    4 


80 
TOTAL 
COLIFOfiM 

MF/100ML 

20. 


FECA1. 
CO  LI  FORM' 
MF/100MI. 

2.  L 
2.  L 
2.       L 


ENTER. 
MF/100ML 


B05 
WA'ER 
TEMP. 
OEG    C 

0.0 
0.0 
9.5 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

8.4 


I 


I  .0 


0.005 


02 

004 

1320 


MILEAGE:        122.80 


33 

5-DAY  TOTAL 

BOD  P 

MG/L  MG/L 


34 
FI LTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

0.004 


28  06  78  1120 
18    07  78  1200 

29  08  78  1430 
28  09  78  12  15 
25  10  78  14  35 
16  II  78  1155 
12     12  7B  14t0 


3 

36377 

6 

3 

36409 

6 

3 

364.55 

6 

3 

365  71 

6 

3 

36603 

6 

3 

36675 

6 

3 

36721 

6 

MAXIMUM 

tVG    OR    GEOM    MN     [ • | 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE  HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 

OY    MO    Yfi  LMT  OIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 

23    03    78  1105  .3 

38    06    78  1i:!Q  3 

18    D7    78  121)0 

29    08    7B  1430 

28    09    78  1 2' 5 

25    10    78  1405 

16    11     78  lllis 

12     12    78  140 


52. 

8. 


9 

19  20  21 

FILTERED  TOTAL  FILTERED 

AMMONIA  KJELDAHL  N02  ■  N 

MG/L  MG/L  MG/L 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

*,VG    Oft    GEOM   MN     ('I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


0,  I  32 
0  .006 
0  .008 
0.078 
0,013 
0.01? 
0.034 
0.  029 

0.  132 
0.038 
0.006 


0  460 
0,490 
0.530 
0-590 
0.570 
0.  440 
0.470 
0.440 

0.590 
0.499 
0.  440 


0.004 
0.002 
0.001 
0  002 
0  001 
0  002 
0.002 
0.002 

0.004 
0.002 
0-001 


22 
FI LTEREO 
N03  ■  N 
MG/L 

0.160 
0  005 


005I. 
005 

OlO 
010 


0.  160 

0.035D 

0.005 


6. 

3.  * 
2 


14 

5 

24 

0 

IB 

0 

13 

5 

7 

0 

S 

0 

1 

0 

24 

0 

9 

5 

9  10 

17  10 

INRGNC  TOTAL 

N  ORGNC   N 

MG/L  MG/L 


0.  296 
0.015 
0.014 
0-O35 
0  023 
0  029 
0.044 
0.093 

0-296 
0075 
0.014 


0  338 
0.4112 
0.522 
0  512 
0.518 
0.423 
0.446 
0.413 

0  558 
0.460 
0.328 


B.3 
6    8 


19.4 
10.9 
6.8 


23 
TOTAL    N 


0.624 
0.4  97 
0.53S 
0.5S7 
0.5B1 
0.4  52 
0.490 
0.505 

0  624 
0.535 
0.452 


1  .0 

o.a 

0.5 


0.2 
1  .2 

1  .2 
0.7 
0.2 

3 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

154.0 
155.0 
160.0 
143.0 
137.0 
138.0 
135.0 
142.0 

160,0 
145.5 
135.0 


.018 
.025 
.027 
02  2 
016 
015 
020 


0.027 
0.019 
0.005 

e 

6 
SUSP, 
SOLIDS 
MG/L 

o.a 

2.3 
3,6 


2.9 
0.8 


0.0011 
0.001L 

o.oos 

0.001 
0.002 
O.OOtL. 
0.001 

0.0015 
0.00  2D 
0.001 

I) 

107 
CALCUL 
O-SOLIDS 
MG/L 

193 

153 
156 
136 
133 
136 
133 
138 

156 
14j 
133 


SAMP  DTE  HOLR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


22  02  78  I1C5 

28  06  78  1120 
18  07  78  1200 

29  08  78  1430 
28  09  78  1215 
85  10  78  1405 
IB  11  78  1 1 55 
1S  12  78  1410 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
-3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (') 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

UMHOS 

UNI  TS 

236 

1  20 

6,2 

235 

1.50 

5.7 

240 

1  .40 

5.8 

2:3 

2.00 

5.4 

2C5 

2.20 

5.4 

210 

1  .40 

5.1 

205 

1.40 

4.9 

215 

2. 10 

5.4 

2-0 

2  20 

6.2 

320 

1  .65 

5.5 

205 

1  .20 

4.9 

SAMPLE     INFORMATION     SYSTEM 


STATION    SUMMARY     REPORT     -     RIVER    BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


STURGEON    LAKE    OUTLET 
HIGHWAY    35    BG6CAYGE0N 
RIVES 


DATE    OF    REPORT       35    OCT    79       PAGE  5BB 

STATION    ID:        17-0021-021-02 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    ONTARIO 
TERM    STREAK:     TRENT    RtVER 


U 


M: 


17    06*J4':SC.G    4934400.0    4 


REGION:     03 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STJ.    SAMP       PJ 
OY    MO    YR    LMT  3IST     BRG    fcPIH 

FEET  MTRS 


934 
SAMPLE 


90l                         60  B 1  64 

SCD               TOTAL  FECAL  M,F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/'ODML.  ISF/lOOML  MF/tOOML 


25 

02 

78 

1145 

.3 

20 

04 

78 

1045 

.   "! 

16 

05 

78 

1  128 

.3 

28 

06 

78 

1210 

.3 

IB 

07 

78 

1230 

.3 

29 

OB 

78 

1400 

.3 

28 

09 

7B 

1245 

-3 

26 

10 

78 

1430 

.3 

16 

11 

78 

1230 

.3 

12 

12 

7B 

1340 
AVG   OR 

.3 

MAXIMUM 

GEOM    MN     [  -  | 

MINIMUM 

36  1  29 

6 

36246 

B 

3:6313 

6 

3637B 

6 

3S4  10 

6 

36464 

6 

36572 

B 

36604 

S 

36676 

6 

36720 

B 

156 
68 


B. 
6. 

2. 


BOS' 
WATER 
TEMP. 
C(G    C 

o.o 


9  0 

14     5 

24    b 

18    0 

13    5 

8    2 

7.0 

0.5 


24  5 
9.5 
O.O 


DIS5. 

02 

MG/L 


11.6 
10.6 
8.  1 
6  0 
10  4 
10.0 

11.1 

13.0 
10    7 


13.0 

10.3 

6.0 


5T0RET    CODE: 

02 

004 

1220 

MILEAGE: 

138.00 

1 

33 

34 

-DAY 

TOTAL 

F! LTERED 

60D 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

1  .4 

0.006 

C.005 

1     0 

0.01  B 

0.OD1L 

0.4 

O.020 

0.001 

1  .  4 

0.025 

0.001 

1  .6 

0.027 

0.001 

o.s 

0.028 

0.002 

0.2 

0.019 

0.001L 

1  .0 

0.012 

0.001 

1  .8 

0.028 

0 .  005 

0.9 

0.019 

0.0020 

0.2 

0.006 

0.001 

fcO    OF    SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

13 

23 

5 

6 

107 

SU 

IP   DTE 

HOUR 

STN 

ST-.    aAUP       PJ 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILIERED 

INRGNC 

TO!  ae 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

BY 

MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG   DEPTH 

AMMONIA 

KUELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

SOLIDS 

D 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

KG/L 

MG/L 

MG/L 

KG/  L 

MG/L 

T.'G/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG 

/L 

22 

02 

78 

1  145 

.3 

0  .  1 20 

7.400 

0.004 

0 .  1  EG 

0.284 

7    2»!0 

7    564 

136.0 

1  .  1 

135 

28 

06 

78 

1210 

.3 

0.O08 

0.470 

0-002 

0.005 

0.015 

0   462 

0 .  477 

124.0 

4.  3 

130 

IB 

07 

7B 

1230 

.3 

0    004 

0.450 

0.001 

0.01T5I. 

0.012 

0.444 

0.456 

134.0 

3.9 

130 

29 

oa 

78 

i  4  0  0 

.3 

0  ,  082 

0.  520 

0.001 

0.0051. 

0 .  088 

0 .  4  3B 

0.526 

125.0 

5.0 

120 

2B 

09 

78 

1245 

.3 

0  .  024 

0.  590 

0.002 

0.01b 

0.041 

0.S66 

0.607 

120.0 

3.  1 

117 

25 

10 

78 

1430 

.3 

0  .  01  4 

0.4B0 

0    D02 

0.005 

0.021 

0.4F.6 

0  .  487 

117    0 

2.  9 

114 

16 

1 1 

78 

1230 

.3 

0.024 

0.490 

a .  002 

0.013 

0    039 

0  .  466 

0.505 

1  20  .0 

3.0 

1  17 

12 

12 

78 

1340 

.3 

0.026 

0.360 

0  .  002 

0.023 

0.051 

0.334 

0.385 

111.0 

1  .0 

110 

MAXIMUM 

0.  120 

7.400 

0    004 

0  .  1  60 

0.284 

7.2I10 

7.564 

13S.0 

5.0 

135 

AVG 

OR    GEOM    MN     (  ■  1 

0.033 

1  .  345 

0.002 

0.029D 

0    069 

1  .307 

1  .  376 

124.6 

3.0 

122 

MINIMUM 

0 . 0.06 

0.360 

0.001 

0  ,  005 

0.012 

0.334 

0.385 

111.0 

1  .0 

110 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


22  02  78  1145 

28  06  78  1210 
18  07  76  1230 

29  08  78  1400 
28  09  78  1245 
25  10  78  1430 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


1  4 

16 

56 

59 

52 

55 

CONO . 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

TOT    ALK 

PH 

2SC 

FORMAZTN 

MG/L 

AT     LAB 

AT     LAB 

UMHCS 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

207 

1  .00 

5.7 

200 

2.20 

5.1 

200 

1.50 

5.  1 

1B4 

1  .30 

4.7 

180 

3.30 

4    6 

73 

8.  11 

175 

2.10 

4.5 

15.0 

69 

7.  98 

16  ii  78  1230  .3 

12  12  78  1340  .3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I " ] 

MINIMUM 


180 
170 

207 
187 
170 


2.30 
1  .  10 

3.30 
1  .BS 
1  .00 


5.  7 
4.9 
4.5 


15.0 
1S.0 
15.0 


7.78 
7.25 


HO  OF  SAMPLES 


8.0  W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


CAMERON  LAKE  OUTLET 
HIGHWAY  35  FENELON  FALLS 
RIVER 


5AI.1P  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


22  02  78  1320 

20  04  78  1330 

IB  05  78  1410 

28  06  78  1435 
18  07  78  1500 

29  03  78  1100 
28  03  78  1450 
24  10  78  1345 
16  II  78  1540 
12  12  78  1222 


.3 
,3 
.3 

.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM   MN    C  I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


934 

sample 


901 
SCD 


36133 

E 

36251 

B 

36318 

B 

36383 

6 

364  1  5 

6 

36459 

6 

36577 

6 

365B8 

6 

3668  1 

6 

367  18 

G 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
TRENT    RIVER 


U    T    M:     17    0679725.0    4933625.0    4 


TOTAL  FECAL  M.F. 

COL! FORM      COLIFORM  ENTER. 

MF/IOOUL       MF/100ML       MF/IOOML 


2. 
2. 
4. 
2. 


352. 

6 

20, 

0 

3 

4. 

2 

STATION     ID:        17-002 

-023    02 

STORET    CODE: 

02 

004 

1220 

4 

JEGION:     03 

MILEAGE: 

155.00 

805 

3 

1 

33 

34 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

F I LTERED 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

0.0 

11.6 

1  .5 

0.009 

0.002 

0.0 

10.6 

0  ,2 

0  .  DO  9 

0.001L 

1  1     0 

10     1 

14    5 

8.6 

0.6 

0.01  1 

D.001L 

23    0 

6,  1 

0.2 

0.016 

O.OOI 

19.0 

7  .  1 

0.5 

0.011 

0.  001 

13. B 

9,8 

0.2 

0.008 

0.001 

7    0 

11.1 

0.4 

0.006 

0.001 

6   0 

12.9 

0.6 

0.01  8 

0.001 L 

0.5 

1  1     4 

0.6 

0.00  6 

0.002 

23    0 

12     9 

1  .5 

0.018 

0.002 

9.5 

10-D 

0.5 

0.O10 

0.001D 

0    0 

6.  1 

0.2 

0.006 

0.001 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DI5T  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


22  02  76  1320 

20  04  78  1330 

2B  06  78  1435 

18  07  78  1500 

28  08  78  1100 

28  09  78  1450 

24  10  78  1345 

16  II  7B  1540 

12  12  78  1222 


J 
■  3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (■) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES. 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

107 

I LTERED 

TOTAL 

filtered 

Fl LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

AMMONIA 

KUELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIOS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.036 

0.2S0 

0.003 

0.09G 

0.  129 

0 

24fl 

0.373 

74.0 

0.4 

74 

0.042 

0.310 

0   003 

0.  195 

0  .  240 

0 

2(,8 

0.  508 

80.0 

1  .4 

79 

0.012 

0.4  40 

0    00! 

0    025 

0.039 

0 

4  23 

0.  467 

95.0 

1  .  1 

94 

0.002 

0.370 

0.001 

0,0051. 

0.008 

0 

3*8 

0.376 

93.0 

1  .7 

91 

0.018 

0.310 

0.002 

0.010 

0.030 

0 

2112 

0.322 

0.010 

0.250 

0    002 

0.030 

0.042 

0 

240 

0.2  62 

85.0 

O.S 

84 

0.008 

0.240 

0.001 

0.015 

0.  D24 

0 

232 

0    256 

82.0 

0.5 

B1 

0.02E 

0.470 

0.002 

0.023 

0.053 

0 

442 

0.495 

123.0 

3.0 

120 

0.026 

0 .  300 

0.002 

0.063 

O.Ogl 

0 

274 

0.365 

79.0 

0.5 

7B 

0.042 

0.470 

0.003 

0 .  1  95 

0.24C 

0 

442 

0.508 

123.0 

3.0 

120 

0.0.20 

0.330 

0.002 

0 . 05 1 D 

0    073 

0 

310 

0.383 

CB.9 

1  .2 

83 

0.002 

0.  240 

0.001 

D .  005 

0.008 

0 

232 

0.256 

74.0 

0.4 

74 

(  C  0  N  T  D  ) 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  _MT    DIST  BPG  DEPTH 
FEET       MTRS 


CCND.     TURB. 

25C   FORMAZIN 
UMHCS     UNITS 


56 

59 

95 

52 

CHLORIDE 

SULPHAtE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

MG/L 

PH    8.3 

AT    t.A& 

MG/l. 

MG/L 

MG/L 

55 

PH 
T  LAB 


13 

02 

78 

1320 

-3 

so 

0°) 

78 

1330 

-3 

28 

06 

78 

1435 

.3 

18 

07 

78 

1500 

.3 

29 

OS 

78 

1  1  00 

.3 

28 

09 

78 

145Q 

a 

24 

10 

78 

1345 

■a 

16 

11 

78 

t540 

.3 

12 

12 

78 

1222 

AVG    OR 

.3 

MAXIMUM 
GEOM    MN     (  -  ) 

MINIMUM 

1  14 
121 
144 

t40 
1  33 

T30 
124 
185 

120 

185 
135 
I  14 


0,8 


52 
46 


52 

7.97 

43 

5.42 

46 

0.84 

NO  OF  SAMPLES 


6.O.W./  5ITE:  GULL  RIVER 

SAMPLE  P>JNT;  HIGHWAY  3&  COBGCONK 

STATION  rvPE;  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


NlioOR  BAM  M 
MH. OR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
TRI-NT  PIVER 


934        501         80         Bl  Gd 

sample      scd     total     fecal  m.f. 

•>0         col  j  form  co  l  i  form  en  ter . 

mf/100ml  mf/looml  mf/ioqml 


22    02 

78 

1240 

.3 

36131 

6 

12. 

20    04 

78 

1230 

.3 

362-19 

E 

12, 

IS    05 

78 

1250 

.3 

36316 

6 

20. 

28    06 

78 

1330 

.3 

3638  1 

$ 

252. 

18    07 

78 

1420 

.3 

3641  3 

6 

4. 

29    08 

"9 

1205 

.3 

36461 

6 

24. 

2S    09 

78 

14C5 

.3 

36S76 

6 

8. 

24     10 

78 

12  50 

.3 

3658S 

6 

34  0. 

IS    1  1 

78 

1440 

.3 

36679 

6 

12     12 

78 

1  145 

,3 

36716 

6 

12- 

MAX  f MUM 

340. 

AVG   OR 

GEOM   MN 

1  *l 

24.  • 

MINIMUM 

4. 

1, 


STATION    10:        17-0021-035-02 


U    T    M:     17    0674650.0    4947150-0    4 


805 
KA1ER 
Tl.k'.P. 
DLG    C 

0.0 

0.0 
100 
13-6 
24  .0 
190 
14    0 

8-0 

7.0 

1  .2 

24.0 


DiSS. 
02 

MG/L 


12,7 
10.4 
6    2 


STOfiET    CODE: 


5 -DAY 

BOD 

MC/L 

1  .5 
0.2 


1  .5 
0.5 
0.2 


TOTAL 

P 

MG/L 


0.006 
O.OOB 


009 
.006 
01  2 
009 
017 
.01  1 
.004 


0  017 
0.009 
0.004 


02 

004 

1220 


Fl LTEREO 

REACTIVE 

P   UG/L 

0.004 
0.001 L 

0.001L 

0.001 

0.004 

0.001 

0.015 

0.002 

o-ooi 

0.015 

0.003D 

0.001 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    -IOUR 
DY    MO    YR    LMT 


22    02    78     1240 
20    04    78     1230 


STN       STN    SAMP 
DIST     BRG    DEPTH 
FEET                  MTftS 

PJ 

19 
Fl LTERED 
AMwCNIA 

tea 

20 

TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 

21 
FILTERED 

NOS  -  K' 
MG/L 

23 
F] LTERED 
N03-N 

KG/L 

17 

INRCNC 

N 

MG/L 

18 
10IAL 
ORGNC      a 
MG/L 

23 

TOTAL    I 

MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

107 
CALCUL 
D-SOl.  10S 
Mfi/L 

.3 
.3 

0.016 
0.016 

0.200 
0.260 

0,003 
0,003 

0.  140 
0.  175 

0.  159 
0.  194 

0.  184 
0.244 

0    343 
0.438 

48.0 
64.0 

O.G 
OS 

47 
63 

28    06 

7B 

1330 

.3 

0.012 

0  .  260 

0    002 

0    020 

0.034 

0.248 

Q.2B7 

53,0 

1.1 

52 

18    07 

7B 

1420 

.3 

o .  ooa 

0.  250 

0.002 

0  .  008 

0.018 

0    242 

0.260 

a9,0 

1  .4 

48 

29    08 

76 

1205 

.3 

Q.C2C 

0.260 

0.0C2 

0.010 

0  .  032 

0 .  2-10 

0.272 

26    09 

7B 

I4C5 

■  3 

0 .  004 

0.  300 

0.001 

0    OOS 

0.010 

0.2':6 

0.306 

77,0 

2-5 

75 

24     10 

78 

1250 

.3 

o .  oca 

0,260 

0.002 

0.M5 

0.035 

0.2L2 

0    287 

48,0 

4.0 

44 

16     11 

78 

1440 

.3 

0.012 

0,290 

0    002 

0   063 

0.077 

0.2/8 

0.355 

51.0 

2.0 

49 

12     13 

78 

1145 

.3 

0.016 

0,220 

0,001 

0,  I  39 

0-156 

0.202 

0.360 

49-0 

0.2 

49 

MAXIMUM 

0  .020 

0,300 

0.003 

0,  175 

0-194 

0,2'16 

0.438 

77,0 

4  .0 

75 

Al/0  OR 

GEOM    MN 

(-) 

0  .013 

0.256 

0    002 

0    065 

0    080 

0,243 

0.323 

54.9 

1  ,6 

53 

MINI  MUM 

0  .  004 

0.  200 

0  .001 

0,005 

0,010 

0.184 

0.260 

48.0 

0.2 

44 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR  STN   STN  SAMP   PJ 

DY  MO  YR  .MT  OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

23  03  78  1240  3 
20  04  78  1230  .3 

28  06  78  1330  .3 
18  07  78  1420  .3 

29  08  78  1205  .3 
28  09  78  1405  .3 

24  10  78  1250  .3 
16  11  78  1440  .3 
12  12  76  1145  .3 


14 

16 

56 

59 

95 

52 

COND. 

TUR6. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

23C 

F0RMA2IN 

MG/L 

PH    8.3 

AT     LAB 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

7  3 

1     20 

2.0 

s? 

1  .00 

2.5 

81 

1  .00 

2.  1 

74 

0.$0 

3-1 

71 

0.85 

2-0 

0.8 

20 

1  15 

1  .60 

2.7 

43 

6B 

3.00 

2-  1 

11.5 

20 

75 

1  .30 

2.4 

1  1  .0 

21 

75 

1  ,  00 

2.2 

0.  84 
7.84 
7.61 
7.37 


MAX IMUM 

AVQ  OR  GEOM  MN  I  -  I 

M I N I  MUM 

HO    OF  SAMPLES 


1  1  . 
1  1  . 


0.8 
0.6 

0.6 


43 

20 


SAMPLE    INTOMMTttiN    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT    -    RIVER    BASINS 


B.O.W  /  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


GULL    LAKE    OUTLET 
HIGHWAY    35    MOORE    FALLS 
RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       B*J 
DY   MO   YR    LMT        OIST    BRG  DEPTH 

FEET  MTRS 


17   01    78    1210 

28  C  j    7B     1  HS 

17  04  7B  HIS 
23  05  78  1115 
20    06    78    1135 

18  07    78    1 130 

29  08    78     '115 

1 9  09  78  M 2C 
16    10    78    1 1 25 

20  1 1    78    1125 


.3 
.3 
.3 
.3 


.3 

.3 
.3 

.3 


MAX  I  MUM 

AVG    OR    GEOM    MN     ( ' I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STH    SAMP       Pd 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


17    01 

70 

1210 

.3 

28    03 

78 

1115 

.3 

17    04 

73 

1115 

.3 

23    05 

78 

1115 

.J 

20    06 

78 

1135 

.3 

ia  07 

78 

1130 

.3 

29    08 

7B 

11*6 

.3 

19    09 

78 

1120 

.3 

IS    10 

78 

1  125 

.3 

20    11 

7S 

1125 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    WH     1 « I 
V 1 N I  HUM 

DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  570 

STATION    ID:        1 7 -0021 -032 -02 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    8AS1N:     LAKE    ONTARIO 
TERM    STREAM:     TRENT    RIVES 

U    T    1,1:     17    0673000.0    4963525.0    4 


REGION:     03 


834 

9C 

Sample 

no 

30104 

8 

301  I  i 

6 

301  ia 

6 

30125 

6 

30132 

e 

30139 

6 

30146 

6 

30153 

6    3 

20  1  50 

3    6 

301  67 

6 

so  ei 

TOTAL  FECAL 

COLIFORftt  C0L1F0KM 

MF/10OML  MF/100ML 


ENTER. 
MF/IOOML 


809 
WATER 
TtMp. 
DLG    C 

0.5 

1  .0 
3.0 
I  1  .0 


16.0' 

10.0 

S.O 


3 

0155 


11.6 

5.0 

10.2 

1  1  -0 

8.4 

S.6 


9.6 
10.4 


11.6 
9.0 


STORET    CODE: 

02 

004 

1220 

MILEAGE; 

17  9.60 

1 

33 

=4 

5-DAY 

TOTAL 

Fl LTERED 

800 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

0.2 

0.005 

O.OOIL 

0.2 

0.005 

0  .001 

0.2 

0.009 

0.002 

0.5 

0.014 

0.001 

0.2 

0.008 

0.001 

0.2 

0.0D9 

0.001 L 

0.4 

0.01  1 

0.001 

0.2 

0.007 

o.ooi 

0.2 

0.005 

0.001 

0.4 

0.006 

0.001 

0.5 

0.014 

0.002 

0.3 

0.008 

0.001D 

0.2 

0.005 

0.001 

19 

20 

21 

22 

17 

IS 

23 

5 

i  LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

1NRGNC 

TOIAL 

TOTAL    N 

1DTAL 

AMMCH I A 

KJELDAHL 

N02.-N 

NQ3-N 

N 

QRGNC       N 

SOLIDS 

MG/L 

KC/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

KG/L 

MG/L 

0.006 

0.  190 

0.001 

0.  129 

0.  136 

0     tM 

0 .  320 

45.0 

o.oio 

0.200 

0.001 

0.  169 

0.  180 

0     1'0 

0.370 

42  .0 

0.010 

0-260 

o.ooi 

0 .  1  55 

0.  166 

0    250 

0.416 

42 . 0 

0.028 

0.390 

0.C05 

0.  160 

0.  190 

0.3 ',2 

0.552 

50.0 

0.014 

0.320 

0.002 

o.ooo 

0.096 

0.306 

0.402 

50.0 

0 .  ©06 

0.240 

0.002 

0.02a 

0.03S 

0.234 

0.270 

45,0 

0.018 

0.270 

0.001 

O.OlO 

0.029 

0.  252 

0.281 

41.0 

0  .  COB 

0.  230 

o .  oo  i 

0.010 

D  .  0 1  9 

0.252 

0.241 

41.0 

0 .  009 

0.  290 

0.002 

0.065 

0.076 

0.2U1 

0.357 

44,0 

0.009 

0.2I0 

0.002 

0.163 

0.  17J 

0.201 

0.375 

44,0 

0.023 

0.390 

0.002 

0.  169 

0.190 

0.362 

0.552 

50.0 

0.012 

a .  2co 

0.002 

0,097 

0,110 

0.248 

0.358 

44.4 

0.  006 

0.  190 

O.OOli 

0.010 

0.019 

0.  104 

0.241 

41  .0 

10 


1 . 1 

0.  7 
1  .9 
1  .6 

o  a 

1 . 1 

0.9 
0.9 
3.  1 

0.  4 

3-  1 
1.3 
0.4 


10 


6  1 07 

SUSP.  CALCUL 

SOLIDS  DS0L1DS 

MG/L  MG/L 


44 
41 
40 
48 
49 
44 
40 
40 
41 
44 

49 
43 
40 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR     LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FLET  MTRS 


10 


ID 


14  16         56 

CONO.  TURB.  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN       MG/L 

UMHOS  UNITS 


59 

280 

62 

55 

SULPHATE 

REACTIVE 

TOT   ALK 

PH 

SILICATE 

AT    LAB 

AT     LAB 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

17  01  79  1210 

28  03  78  1115 

17  04  78  1115 

23  05'  78  1115 


3 

69 

0.55 

3.2 

3 

63 

0.55 

1  .7 

3 

62 

0.60 

1  .8 

3 

74 

1  .00 

2.1 

20   06    78    1135 

.3 

75 

0.60 

2,0 

1B    07    78    1130 

.3 

68 

0.50 

1.9 

29    08    78    1115 

.3 

62 

O.SO 

1.8 

19   09    7B    1120 

.3 

62 

0.80 

1.9 

16     10    78    1125 

.3 

63 

1  .00 

2.0 

10.50 

20    11     78    1125 

.3 

67 

1  .00 

1  .9 

1  1  .0 

MAXIMUM 

75 

1  .00 

3.2 

1  1  .0 

10.50 

AVG    OR 

GEOM   MN     CI 

66. 

0.71 

2.0 

1  I  .0 

10.50 

MINI  MUM 

62 

0  .  50 

1  .7 

I  I  .0 

1  0 .  50 

7 

58 

7 

64 

6 

99 

6 

79 

7 

64 

7 

25 

6 

79 

NO    OF   SAMPLES 


B.O.W./   SITE:    DRAG   RIVER 

SAMPLE    POINT:     HIGHWAY    519     12    MILES 

STATION    TYPE:     RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PU 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


17 

01 

70 

1245 

26 

03 

78 

1150 

17 

04 

78 

1145 

23 

OS 

78 

1145 

20 

06 

78 

1250 

18 

07 

78 

1230 

29 

08 

78 

1250 

19 

09 

78 

1220 

16 

10 

78 

1200 

20 

11 

78 

1210 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     I  -  ! 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SOUTH    WEST    OF    MALI  BURTON 

MAJOR    BASIN:  GREAT     LAKES 

MINOR    BASIN:  LAKE    ONTARIO 

TERM    STREAM:  IRLNT    RIVER 

ONG:  U    T    M:     17    0686B50.0    4977550.0    4 

934                     S01                        80                        SI  84 

SAMPLE                     SCD               TOTAL                FECAL  M.F. 

NO                                   COLIFORM  C0L1F0RM  ENTER. 

MF/IOOML  MF/IOOML  MF/IOOML 


.3 

30105 

6 

.3 

301  12 

6 

.3 

301  t9 

6 

.3 

30126 

6 

.3 

301  33 

6 

.3 

30140 

a 

.3 

301  47 

6 

.3 

30154 

6 

.3 

30161 

6 

.3: 

3016B 

6 

52. 
100. 


I. 


20. 
3. 


STATION    ID:        17-0021-033-02 

STORET   CODE:    02 
004 
t?20 


4              R 

EGION:    03 

60S 

3 

WATER 

DISS. 

TCMP. 

02 

DLG    C 

MG/L 

0.5 

11.0 

t  .0 

4     0 

3.5 

10.2 

14.0 

S.6 

20.0 

S-0 

23    5 

a. 4 

21  .0 

7    8 

16    0 

a.  0 

10.0 

9.2 

6 -DAY 

BOD 

MG/L 

0.2 
0,2 
0.2 
0.2 

0.4 
0.4 

0.4 
0.2 
0.2 

0.4 


0.2 
1.0 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0.002 
0.007 
0.005 
0.006 
0  .0D6 
0.009 
0.01  I 
0.010 
0.010 
0.008 

0.01  1 
0.007 
0  .002 


FI LTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 

0.001L 
0.031 
0.001 
0.001 
0    001  L 
0    001  L 
0.001 
0    001 
0    003 
0    001  L 


0.003 

O.OOID 

0.001 


(    C    0    N    T    D    ) 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE         571 


SAMP    DTi;    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    Yll    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


17    01 

7(1 

1345 

.3 

28   03 

711 

1  1  SO 

.3 

17    04 

7(1 

1  145 

.3 

23    05 

78 

1145 

.3 

20   06 

711 

1250 

.3 

18   07 

7H 

1230 

.3 

29   OB 

711 

1250 

.3 

19   09 

711 

1220 

.3 

IE    10 

T« 

1200 

.3 

20    11 

7(1 

1210 

.3 

MAX I  MUM 

AVQ    OR 

GEOM    SJN     [  ■  | 
M 1 N I  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    OTE     HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YF     LMT  OIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


17    01 

7E 

1245 

.3 

58   03 

7E 

1150 

.3 

17   04 

78 

1145 

.3 

23   05 

7E 

1  145 

.3 

SO   OE 

7£ 

1250 

.3 

IS   07 

7£ 

1230 

.3 

29  03 

7E 

1250 

.3 

19  09 

76 

1220 

.3 

16    10 

7E 

1200 

.3 

20    11 

7E 

1210 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   MN     (-1 
MINIMUM 

Fl LTERED 

AMMONIA 

MG/L 


006 
020 
010 
016 

ota 

004 
016 
010 
02  1 
015 


0.021 
0.013 
0  .004 

to 

14 
COND. 
25C 
UMHGS 


33 
84 
84 


34 

34 
82 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0  300 
0.250 
0.260 
0.260 
0.330 
0.310 
0.310 
0.300 
0.330 
0.370 

0.330 
0.292 
0.250 

10 


21  22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


.001 
.001 
002 
.002 
003 
001 
002 
002 
002 
002 


0.003 
0  002 
0.001 

10 


16  56 

turb.  Chloride 
FORMAZIN  mg/l 

units 

2.8 
2.8 
3.2 
3.  1 
3  0 
3.  I 
3.2 
3  5 
3.4 
3.3 

3.5 
3.  1 

2-8 


0 

50 

0 

65 

0 

60 

0 

65 

0 

60 

0 

60 

0 

50 

1 

80 

t  80 
O.BO 
0.50 


I  19 

189 

185 

130 

055 

0051. 

005 

010 

030 

037 


0.  160 

0.077D 

0,005 


59 
SULPHATE 


MG/L 


11  .0 
11  .0 


17 
INRGNC 


0.126 
0.210 
0.  197 
0.  148 
0.070 
0.010 
0,023 
0  022 
0.053 
0.055 


0.210 
0.091 

o.oio 

10 

SBO 

REACTIVE 

SILICATE 

SI     MG/L 


I  1     00 

II  .00 
11  .00 


ID 
TOTAL 
ORGNC       N 
MG/L 


294 
21(0 
250 
2-14 
3  I  B 
306 
2«4 
20Q 
3(;g 

2r:4 

319 

2?9 

230 


TOT    ALK 

AT     LAB 

MG/L 


25 
25 
25 
24 


25 
25 

24 


420 
440 
447 
392 
388 
316 
317 
3  1  2 
362 
309 


0.447 
0.370 
0.309 

10 

55 
PH 
AT     LAB 


7.76 
7.44 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

55.0 
56.0 
66.0 

55. 
57. 
57. 

56. 
56. 
57 
54 


57.0 
55.9 
54.0 


6  107 

SUSP.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIOS 

MG/L  MG/L 


0.6 
0.6 
0.9 
'.6 
2.5 
I  .6 
0.9 
O.B 
2.4 
0.5 

2.5 
1,2 
0.5 


54 
55 
55 
53 
5S 
55 
55 
55 
55 
53 

55 
55 
S3 


NO    OF    SAMPLES 


fl.O.W./    SITE:     TWELVE    MILE    LAKE    OUTLET 

SAMPLE    POINT:     HIGHWAY    35    1    KILE    NORTH    OF    ELSIE    MINDEN    TOWI.SKIP 
STATION    TYPE:     RIVER  MJU0R    BflSiN 

MINOR    BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
TRENT    RIVER 


STN    NO: 


3S 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


17  01  78  1040 

28  03  78  0945 

17  04  78  1015 
33  C'j  7B  1005 
20  06  78  1040 

18  07  78  1030 

29  OB  7B  1015 

19  09  7B  1020 
16  10  78  1030 
SO  IT  78  1030 


(.AT: 


stn  stn  samp 
dist  brg  depth 
feet     mtrs 


.3 
.3 
-3 

.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  | - } 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01  78  1040 

28  03  78  0945 
17  04  7B  1015 
23  OS  7B  1005 
20  06  78  1040 
IB  07  78  1030 

29  09  78  TO  I  5 

1 9  09  7B  1020 
16  10  78  1030 

20  11  78  1030 


.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 

.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


LONG: 


934 
SAMPLE 


901 
SCO 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


FECAL 
COLIFORM 
MF/100WI. 


ENTER. 
MF/IOOML 


30101 

5 

30108 

6 

301  15 

6 

30t22 

6 

30129 

6 

30136 

6 

30143 

6 

30150 

6 

30157 

6 

30164 

6 

STATION     ID:        17-0021-035-02 


STOfiET    CODE:     02 


V    T    M:     17    0681050.0    4955525. 0    4 


REGION"     03 


004 
1220 


MILEAGE:       197.90 


805 

HAIER 
Tf  MP . 
OEG    C 

0    0 


DISS. 

02 

MG/L 


10.0 
5-0 


11 

8 

to 

4 

8 

0 

s 

2 

8 

2 

7 

B 

9 

2 

11 

4 

5-DAY 

BOD 

MG/L 

0.2 
0.2 
0.2 
0.4 
0.2 
0,4 
0.2 
0.2 
0.3 
0.2 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

3.010 
D.004 
3.007 
3,01  1 
3,005 
1.010 
3.01  1 
J.006 
J.004 
1.005 


34 
Fl LTEREO 
REACTIVE 
P    MG/L 


001  L 
001  L 
001 
001L 
001  L 
001  L 
001  L 
001 
301 


8. 

4.  •    0 

4. 

2. 

2. 

22.5 

11.8 

0.4 

0.01  | 

0 

001 

2  .  *    D 

2.  •  a 

1  0 .  '., 

9.6 

0.2 

0,007 

0 

0O1D 

2. 

2  . 

0.0 

7.6 

0.2 

0.004 

0 

001 

7 

7 

7 

10 

10 

10 

10 

10 

19 
FILTERED 
ammon I  a 
KG/L 

20 

TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 

21 

filtered 

N02  -N 
MG/L 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

17 

INRGNC 

N 

MG/L 

IB 
TOIAL 
ORGNC      H 
V.C,/  L 

23 
TOTAL    N 

MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

137 
calCjl 
D-SOLIDS 
MG/L 

0,008 
0,012 
0    008 
0.013 

0.  160 
0    210 
0.210 
0.250 

0.001 

0.001 
0.001 
0.003 

0.  139 
0.  199 
0.23b 
0.  125 

0.  14B 
0.212 
0    244 
0-146 

0,  172 
0     1  58 
0.202 
0.232 

0.320 
0.410 
0.446 
0.  378 

36.0 
35. 0 
3B.0 
36.0 
36.0 
37.0 
35.0 
35.0 
35.0 
35.0 

0,5 
0-4 
3.  1 
1.7 
1  .5 
1  .0 
0.7 
o.e 
1  .3 
0.8 

35 
35 
35 
34 
36 
36 
34 
34 
34 
34 

0.012 

0.CC6 

0.250 
0.310 

0  002 
0.003 

0.  105 
0    057 

0.  119 

0.066 

0.2.'!8 

O.204 

D.357 
0  .  370 

0.C18 
0.012 

0    300 
0.230 

0.002 
0.002 

0    020 
0.020 

0.040 
0    034 

0.262 
0  .21  B 

0.322 
0    252 

0  .01  1 
0,014 

0.200 
0.220 

O.O02 
0.002 

0.050 
0 .  095 

0.063 

O.lll 

0.189 
0.206 

0    252 
0.317 

o.oia 

0.310 

0.003 

0.235 

0.244 

0.304 

0.  446 

3B.0 
35.8 
35.0 

3.  1 

1.S 
0.4 

36 
35 
34 

0.012 
0.006 

0.236 
0.  180 

0.002 

o.ooi 

0.  105 
0.020 

0.  118 
0.034 

0.224 
0.  172 

0.342 
0.252 

I    C   0  N   T    D    ) 


SAMPLE     (NireratftTKW    SYSTEM 


STATION    SUMMARY     REPORT     -     RIVES    BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


SAMP    DTE    HOUR 
DV    MO    YR    LMT 


TWELVE    MILE    LAKE    OUTLET 

HIGHWAY    35    1    MILE    NORTH    OF    ELSIE    M1NDEN    TOWNSHIP 
RIVER  MAJOS    BASIN 

MINOR    BASIN 

TERM    STREAM 


CHEAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
TRENT     RIVER 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  57 

STATION     ID:        17-0021-035-02 

5T0RET  CODE:  02 
004 

1220 


STN   STN  SAMP   PU 

DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


17    01 

78 

1010 

.3 

23    03 

78 

0945 

.3 

17   01 

7B 

1015 

.3 

23    05 

79 

1 005 

.3 

20    06 

78 

1010 

.3 

IB    07 

78 

1030 

.3 

29    08 

78 

1015 

.3 

19    09 

7B 

1020 

.3 

16    10 

78 

1030 

.3 

20    11 

78 

1030 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   MN     ( * ) 

MINIMUM 

11 

16 

COND. 

TURB. 

25C 

FORMAZIN 

UMHOS 

UNITS 

SI 

0.4S 

55 

0.50 

54 

0.70 

53 

O.ao 

56 

0 .  70 

55 

0.30 

52 

0.55 

S3 

0.70 

52 

1  .00 

52 

1  .40 

54 
33 


LI   T    M:     17    0681050.0    4985525.0    4 

56                        59                     280  52 

CHLORIDE       SULPHATE  REACTIVE  TOT    ALK 

MG/L  SILICATE  AT    LAS 

MG/L          SI     MG/L  MG/L 

1.4 
1  .3 
1  .4 
1.6 
1  .5 

16 

1.5  '2 

1.6  l3 
,5  10.00  '2 
1.4  10    5                                                  '2 


1.6 


10.5 
10.5 
10.5 


10.00 

io.oo 
io.oo 


REGION'     03 

55 
PH 

AT     LAS 


13 

12 


.47 
.28 
.83 
.15 


NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


17  01  7B  1020 

28  03  78  0930 

17  04  78  0950 
23  05  7B  0350 
20  06  78  1015 

18  07  78  1015 

29  OB  78  0955 

19  09  78  1005 
16  10  78  101 5 

20  ll  78  1015 


GULL  RIVES 

HIGHWAY  35  NORTH  OF  CARNARVON 

RIVER 


934 

SOl 

STN      STN 

SAMP 

PJ 

SAMPLE 

SCO 

OtST     BRG 

DEPTH 

NO 

FEET 

MTRS 

.3 

30 100 

6 

.3 

30107 

6 

.3 

30114 

6 

.3 

30121 

6 

-3 

30128 

6 

.3 

30135 

S 

30H2 

6 

.3 

30145 

6 

.3 

30156 

B 

.3 

30163 

S 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( " 1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
TRENT  RIV1R 


U  T  M: 


7  06796DO.O  4993100.0  4 


81 


84 


80 

TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/IOOML  MF/100ML  MF/100ML 


6G 

28 
28 
100 


100 
15 
4 


2. 
2. 

2. 


STATION     10          17-0 

321 -036-02 

5T0RET    CODE: 

02 

004 

1220 

4           REGION:    03 

MILEAGE: 

203 . 30 

805 

3 

1 

33 

34 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

TOTAL 

Fl LT6RED 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

fi£ ACTIVE 

OEG  c 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

0.0 

1  1  .B 

0.2 

0.001L 

O.OQTL 

2.0 

6.0 

0.5 

0.004 

0. 001 L 

2.0 

11  .8 

0.2 

0  .005 

0.001 

13.0 

9.6 

0.4 

0.010 

0,001 L 

19.0 

B.6 

1  .0 

0.005 

o.ooi 

22.0 

7.8 

0.2 

0.007 

0.001L 

21     0 

7.2 

0.4 

0.010 

0 .001 L 

15    5 

7    8 

0.2 

0.01  1 

0.O02 

10.0 

9-2 

0.2 

0.016 

0.003 

5.0 

13.6 

0.2 

0.00  7 

0.001 

22.0 

13.6 

1  .0 

0.016 

0,003 

1  1  .0 

9.3 

0.4 

O.OOBD 

0.001D 

0.0 

6.0 

0,2 

0.001 

0.001 

19 

20 

21 

22 

17 

IB 

23 

5 

6 

107 

SAMP    DTP 

HOUR 

SIN 

STN    SAMP       PJ 

FI LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

DY    MO 

YR 

LMT 

BIST 

BRG    OEPTL< 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02  -  K 

N03  -N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

0    SOLIDS 

FEE  T 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

17    01 

78 

1020 

.3 

0.016 

0.  200 

0.001 

0.  144 

0.161 

G.  1  R4 

0.345 

39.0 

0.3 

39 

26    03 

7S 

0930 

.3 

0  .  032 

0.  220 

0,  002 

0  ,  1  98 

0.232 

0-1118 

0  .120 

40.0 

0.  4 

40 

17    04 

78 

0950 

.3 

0.016 

0.240 

0,002 

0  ,  225 

0,243 

0.224 

0  .467 

41  .0 

1  .0 

40 

23    05 

73 

0950 

.3 

0.016 

0.270 

0.003 

0,  170 

0  ,  189 

0  .254 

0.443 

46.0 

5.  7 

40 

20    06 

78 

1015 

.3 

0.012 

0-290 

0.003 

0.110 

0.  125 

0.278 

0.403 

44.0 

0.  4 

44 

18    07 

78 

1015 

.3 

0  .  006 

0  .  360 

0.002 

0.013 

0.021 

0.354 

0.375 

46.0 

2.2 

44 

29    OB 

78 

0955 

.3 

0 .  020 

0.290 

0.001 

0.010 

0.031 

0.270 

0.301 

46.0 

0    5 

45 

19    09 

78 

1005 

.3 

0.016 

0.240 

0.002 

0.030 

0.048 

0.224 

0.272 

40,0 

0.9 

39 

16    10 

78 

1015 

3 

0.011 

0 .  350 

0.002 

0  .  050 

0.063 

0.339 

0.402 

39.0 

0.  4 

39 

20    11 

78 

101S 

.3 

0.019 

0.210 

0.002 

0.  121 

0.142 

0.191 

0.333 

39.0 

0.  5 

38 

MAXIMUM 

0.032 

0.360 

0 .  003 

0.225 

0.243 

0.354 

0.467 

46.0 

5,7 

45 

AVG 

OR    GEOM 

0.016 

0.267 

0.002 

0.  107 

0.126 

0.251 

0.376 

42.0 

1  .2 

41 

MINIMUM 

0.006 

0.200 

0.001 

0.010 

0.021 

0.  184 

0.272 

39.0 

0.3 

38 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17   01 

7B 

1020 

.3 

28    03 

78 

0930 

-i 

17    04 

7B 

G950 

.3 

23    05 

78 

0950 

.3 

20    06 

78 

1015 

.a 

1B    07 

78 

1015 

.3 

29    08 

78 

0955 

.3 

19    09 

78 

1005 

.3 

16    10 

78 

1015 

.3 

20    11 

78 

101 S 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR   C 

MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

52 

55 

COND. 

TURS. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

TOT    ALK 

PH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

AT     LAB 

AT    LAB 

LJMHCS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

60 

0.50 

1  .  1 

62 

0.60 

1  .  1 

61 

0.75 

1  .4 

62 

0.95 

1  .8 

67 

0.60 

1  .8 

67 

0.70 

1  .8 

69 

0.50 

1  .4 

20 

7.48 

60 

0.60 

1  .4 

19 

7.42 

60 

080 

1,  .4 

11  .50 

17 

6.96 

58 

1  .00 

1  .2 

10.5 

18 

7.04 

sg 

1  .00 

1  .8 

10.5 

11  .50 

20 

7.4S 

63 

0.70 

1    4 

10.5 

1  1  .50 

18 

7.23 

58 

0.50 

1  .1 

10.5 

11  .  50 

IS 

6,96 

NO  OF  SAMPLES 


Sample  information  system 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MEAD  LAKE  OUTLET 
HIGHWAY  121  HALIBURTON 
RIVER 


OATE  OF  REPORT   2S  OCT  79   PAGE 
STATION  ID:   17-0021-037-02 


17    01 

Til 

1330 

,3 

28   CI 

75! 

1250 

.3 

17  04 

70 

1220 

.3 

S3    05 

7  SI 

1215 

.3 

20  06 

7  El 

1320 

.3 

18    07 

7  El 

1310 

.3 

29   06 

78 

1320 

.3 

19    09 

7li 

1300 

.3 

16    10 

7il 

122S 

.3 

20    H 

7ti 

1230 

.3 
MAXIMUM 

AUG    OR 

geom  m  1 ■ ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DT[  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YF  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01  76  1330 

28  03  7E  1250 

17  01  76  1220 
S3  05  71  I  21 S 
20  06  7E  1320 

18  07  76  1310 

29  OB  7E  1320 

19  09  78  1300 
»6  10  78  1225 

20  11  78  123D 


MAXIMUM 
AVG   OR    GEOM    MN     (•> 

M I N I  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pd 
BY    MO    YR    LMT  OIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


17    01     7B  1330 

28    03    78  1250 

17    04    7B  1220 

23    05    7B  1215 


MAJOR  BASIN 
MIKOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
TRENT     RIVER 


U   T   M:    17  O694'j50.0   4990750.0   4 


REGION:  03 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YH  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


934 
SAKPLE 

NO 


30106 
30113 
30120 
301  27 
30134 
30141 
30148 
30155 
30162 
30169 


901 

SCD 


BO        81 
TOTAL      FECAL 

COLIFOHM  COLIFORM 

MF/IOOML  MF/IOOML 


64. 

36. 

160. 

12. 

40. 
100. 
20.   L 


160. 
40 
12 


2. 

2.   L 

2.   I. 


22. 
3. 
2. 


M.F, 

ENTER . 

MF/100ML 

2 

2 


30 
4  - 
2. 


BOS 
WATER 
TEMP, 
DEG  0 

0  5 


21 

0 

24 

5 

21 

0 

12.0 
0.5 


MG/L 

12.0 

I  1  -0 
11.0 

B.B 
7.  a 
B-« 
B.B 

II  .2 
10.2 
12.8 

12.8 
10.2 


10 


10 


10 


14  16         56 

COND.  TUR8.  CHLORIDE 

25C  F0RMA2IN       MG/L 

UMHOS  UNITS 


59 

52 

SULPHATE 

TOT    ALK 

AT     LAB 

MG/L 

MG/L 

.3 

72 

0.75 

1     6 

.3 

83 

0.70 

2.5 

.3 

70 

1  .40 

4.2 

.3 

69 

1  .20 

2.0 

STORET    CODE: 

02 

004 

1220 

MILEAGE: 

207.90 

1 

33 

34 

5-DAY 

TOTAL 

FI LTEREO 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

0.2 

0.012 

O.OOU 

0.2 

0    00  1  L 

O.OOIL 

0.5 

0.012 

0.002 

0.4 

0.010 

O.OOU 

O.fl 

0.012 

0.002 

0.2 

0.014 

0.001L 

1.2 

0.04B 

0.001 

0.2 

0.009 

o.ooi 

0.2 

0.014 

0 .  002 

1  .0 

0.012 

O.OOIL 

1  .2 

0.048 

0.002 

0.5 

0.0140 

0.001D 

0.2 

o.oot 

0.001 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

FI LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FI LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SOLIOS 

MG/L 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03  ■  N 

N 

ORCh'C       N 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MO/L 

MG/L 

MG/L 

MO/L 

0.02B 

0.250 

0.001 

0.  139 

0.  168 

0.222 

0.390 

47.  0 

0.030 

0.260 

0.002 

0.21B 

0.250 

0-2.10 

0  ,  480 

53.0 
48.0 

0.  094 

0.410 

0.004 

0.385 

0.473 

0.326 

0.799 

0.022 

0.290 

0-003 

0.  105 

0     130 

0.26B 

0.  398 

46.0 

0.020 

0.360 

0    003 

0.025 

0.048 

0  .  340 

0.388 

54  .0 

0.  004 

0    420 

0.002 

0.0051. 

0.01  1 

0.416 

0.4J7 

51.0 

0.036 

0-430 

0.0G2 

0.  o:*o 

0.  066 

0   3  .a 

0.  462 

76  . 0 

0.014 

0-250 

0.002 

0 .  025 

0.  041 

0    2:i6 

0.  277 

50  .0 

0.011 

0.450 

0.002 

0.020 

0.033 

0 .  'i  :-.9 

0.472 

50  .0 

0.012 

0.280 

0.002 

0.  100 

0.114 

0.268 

0.382 

48. 0 

0.084 

0.450 

0.004 

0.385 

0.473 

0.439 

0.7  39 

76.  0 

0.026 

0.  340 

0.002 

0.1 05D 

0.  134 

0.314 

0.448 

52.  3 

0.004 

0.250 

0.001 

0.005 

0.01  1 

0.222 

0.277 

46.0 

10 


0.  1 


0 

S 

3 

7 

25 

0 

0 

5 

0 

B 

T 

0 

25 

0 

3 

s 

10 


6  107 

SUSP.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOL  IDS 

MG/L  MG/t 


47 
53 
46 
45 
S3 
47 
51 
49 
49 
47 


20    06    7B 

1320 

.3 

81 

0.60 

3  .  2 

18   07    7B 

1310 

.3 

73 

1-10 

1     9 

29    OB    78 

1320 

.3 

7a 

2.40 

3.  1 

25 
24 
24 
21 

7.44 

7.  19 
6,89 

19    09    76 

1300 

.3 

76 

060 

2.4 

16    10    78 

1225 

■3 

7S 

1,30 

2.6 

10. s 

20    11    78 

1230 

72 

1  .50 

2.6 

11.5 

MAXIMUM 

62 

2.40 

4.2 

1  1  .5 

25 

7-  49 

AVG    OR 

GEOM    MN 

(  "J 

75 

1.16 

2.6 

1  1  .0 

24 

7.25 

M I N I  MUM 

63 

0.60 

1  .6 

10.5 

21 

6.89 

NO  OF  SAMPLE5 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


JACKSON  CREEK 

DALHOUSIE  STREET  PETERBOROUGH 

RIVER    FLOW  GAUGE  FEO  05HJOQ1 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEIT       MTRS 


12   01 

78 

1318 

.3 

22   02 

78 

0915 

.3 

19   04 

78 

1545 

.3 

17   05 

79 

1620 

.3 

27   06 

78 

1440 

.3 

20  07 

78 

1620 

-3 

29   OS 

78 

1545 

.3 

27    09 

78 

1605 

.3 

25    10 

78 

0800 

.3 

15    11 

78 

1645 

.3 

13    12 

78 

0900 

.3 
MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM  MN  (•) 
MINI  MUM 

934 
SAMPLE 
NO 


36033 
36122 
36239 
3630S 
36368 
36443 
36466 
36566 
36591 
36668 
36728 


901 
SCD 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    5TPEAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
TRENT    RIVER 


U    T    M.     17    0713750.0    4908325.0    4 


444 
FLOW    CFS 


39.90 

17.30 

16! .00 

175.00 

9.20 

2.90 

6  .60 

21     90 

8-60 

18.90 

16.70 

175.00 

43    45 

2.90 


80 
TOTAL 
CO  LI  FORM 
I.-F/100.11L 

2900 . 

440. 

4  10. 
33  00. 

2000. 
2600 
3100. 
1660. 
4000. 
1100. 


4000. 
1714. 
410. 


81  84 

FECAL       M.F. 
COLIFORM     ENTER 

MF/100ML  MF/IOOML 


336. 


242 
636. 
200. 


636. 
61  . 

4. 


580 

4 

10. 

148. 

202. 
600. 
290. 

90. 
244. 
163. 

600. 
116. 


STATION 

ID:       17- 

3021 

038-02 

STORET    CODE: 

02 

004 

I22G 

ON:     03 

MILEAGE: 

90.20 

B05 

3 

1 

33 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

OEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0    0 

11.0 

0-4 

0-031 

0.0 

5.4 

2.6 

0.045 

3.0 

10.3 

0.4 

0.027 

13.0 

9.7 

0.8 

0.037 

15.0 

9.3 

0.4 

0.050 

24.0 

8.3 

1.0 

0.197 

22.0 

9.4 

0.6 

0.055 

15    2 

9.9 

0.6 

0.067 

4.0 

12.7 

0.4 

0.026 

s.o 

12.6 

0.6 

0.024 

1  .9 

10,0 

1  .2 

0.043 

24,0 

12.7 

2.6 

0.  197 

9.4 

9.9 

0   8 

0.055 

0.0 

5.4 

0.4 

0.024 

NO  OF  SAMPLES 


10 


(  C  0  K  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  8SS1NS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    574 


B.O.W./  SITE:  JACKSON  CREEK 

SAMPLE  POINT:  DALH0U5IE  STREET  PETERBOROUGH 


STATION  ID:   1 7 -002 1 • 03S ■ 02 


STATION 

TYPE: 

RIVER 

FLOW    GAUGE 

FED    02HJ001 

MAJOR 

3ASIN:     GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR 

JAS 1 N :    LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM    STREAM:    TRENT 

RIVER 

1220 

STN    NO: 

38 

LAT 

LONG: 

U    T    M 

17    07 1 375c 

.0    4908325 

0    4            REGION:     03 

MILEAGE: 

90  .  20 

34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

S 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

5T»    SAMP       RJ 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRCNC 

TOTAL 

TO 

AL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DY    MO 

YR 

LMT 

BIST 

BRG    DEPTH 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02  -  N. 

N03-N 

N 

ORONC      N 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

P    MG-/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/  L 

MG/L 

KG/L 

MG/E 

12    01 

78 

1318 

.3 

D .  a  i  s 

0.168 

0 .  670 

0 .  0D3 

0.282 

0.4  58 

0.502 

0 

940 

344.0 

3.5 

22    02 

78 

0915 

.3 

0.040 

q.  174 

0  .  830 

0 .  007 

0.  330 

0.E11 

0.556 

1 

167 

342.0 

1  .3 

19    01 

78 

1545 

.3 

0.807 

0.008 

0.460 

0.003 

0.075 

0.  OES 

0.452 

0 

538 

228.0 

3.3 

1  7    05 

78 

1620 

.3 

0.015 

G.004 

0-720 

0.003 

0    020 

0.027 

0    715 

0 

743 

242.0 

4.9 

27    06 

78 

1440 

.3 

0  .  DCS 

0.219 

0.6S0 

o .  o  i  a 

0-080 

0.311 

0.431 

0 

742 

149.0 

3.0 

20    07 

7B 

1620 

.3 

0.130 

0.090 

0.700 

0.028 

0 .  64  7 

0.765 

0.610 

1 

375 

309 .  0 

3.9 

29    08 

78 

1545 

.3 

0.012 

0 .  028 

0.710 

0.004 

0.  190 

0.222 

0.682 

0 

904 

246.0 

11  .0 

27    09 

76 

1605 

.3 

0 .  036 

0.  004 

0  .820 

0  ,  003 

0.065 

0.072 

0.816 

0 

688 

280.  0 

9.9 

25     10 

78 

0800 

.3 

0.012 

0.006 

0  .  600 

0.004 

0.  170 

o ,  i  i:o 

0.594 

0 

774 

304,0 

0.7 

15     1  1 

7B 

1645 

.3 

0.QO7 

0.004 

0 .  BED 

0.006 

0.  109 

0.  1  19 

0.576 

0 

695 

3I5.0 

2.0 

13     12 

78 

0900 

.3 

'0 .  01 7 

0  .  f  1  0 

0.753 

0.014 

0.341 

0.465 

0.640 

1 

105 

436.0 

6.0 

VMIMUV 

0.  130 

0.219 

0    B30 

0.02a 

0    647 

0.765 

0.B16 

, 

375 

436.  0 

11  .0 

SVG 

OR    GEOM  MN    (' 

0.02E 

0.074 

0.681 

0  .  008 

0    208 

0.291 

0.607 

0 

897 

2  90.5 

4.5 

MINIMUM 

0.005 

B.OSM 

0.460 

0.003 

0.020 

0.027 

0.431 

0 

538 

149.  0 

0.7 

NO  OF  SAMPLES 


11 


11 


It 


II 


11 


11 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


7        107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLICS 

,MG/L  MG/L 


14  16         56 

COND.  TURO.  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN       MG/L 

OMHOS  UNITS 


12   01 

78 

131  8 

.3 

340 

540 

2.00 

22.0 

22    02 

78 

0915 

.3 

341 

525 

1  .50 

1S.S 

19    04 

7B 

1545 

■  3 

224 

345 

1  .30 

3.S 

17    05 

7B 

1820 

.3 

237 

365 

1  .70 

10. S 

27    06 

76 

1440 

.3 

146 

255 

1  .60 

6.6 

20    07 

7B 

1620 

.3 

305 

445 

1  .  30 

415 

29    08 

7B 

1545 

.3 

235 

350 

2.10 

19,0 

27    09 

78 

1605 

> 

270 

415 

1  .50 

9.3 

25     10 

7S 

OEDO 

. 

303 

495 

0.90 

19.0 

15    11 

76 

1645 

- 

313 

485 

1  .70 

19.5 

13     12 

7B 

0900 

.3 

430 

680 

4.20 

70.0 

MAXIMUM 

430 

270 

690 

4.20 

70.0 

AVG 

OR    GEOM    MN     ( 

-) 

339 

222 

444 

1  .  80 

22.0 

MINIMUM 

303 

146 

225 

0.90 

6.6 

NO    OF 

SAM.PL 

-- 

6 

5 

1  1 

11 

1  1 

S.O.W./  SITE:  NOHOUON  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  COUNTY  ROAD  NO  2  SEAGRAVE 

STATION  TYPE:  RIVES 


SAMP  DIE  HOUR   STB   STN  SAMP 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


18    01 

78 

1245 

.3 

16   02 

78 

1300 

.:•■ 

13    04 

7B 

1  130 

.3 

09   OS 

7B 

1030 

.:; 

14    06 

78 

1015 

■3 

11     07 

78 

1040 

3 

22    08 

78 

1030 

1 

2  7    09 

7B 

0945 

1 

23     10 

78 

1000 

.3 

15     11 

7B 

1050 

.3 

OS     12 

7B 

1  1  10 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     1  *  1 

MINIMUM 

934 
SAMPLE 


36058 

4 

36036 

4 

36191 

3 

35016 

6 

35072 

6 

351  1  1 

8 

35174 

S 

35230 

e 

35270 

E 

35326 

6 

35251 

4 

MAJOR  BASIN 
MIEOR  BASIN 

TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
TRENT    RIVER 


U    T    M:  17    0663850.0    4895950.0    4 

901  80  8  1  84 

SCD  TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFOSM  COLIFOSM  ENTER. 

MF/1O0ML  r-'F/lOOML       MF/10CML 


100 

I  15 
1D40 


2  100 
288 

40 


20. 

36. 

24. 

16. 
100, 

16. 

30. 

48, 
128. 
270. 
330. 

330. 
52.  " 
16. 


76. 

12. 
248 


1  96  . 
860. 

250. 


STATION     10:        17-0 

321  -  040 -02 

STORET    CODE: 

02 

004 

1220 

4 

REGION:     03 

MILEAGE: 

180 .50 

805 

3 

1 

33 

34 

WjllER 

D I  SS  . 

5 -DAY 

TOT  AL 

FILTERED 

TEMP. 

02 

sod 

P 

REACTIVE 

OEG    c 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

0.0 

6  .0 

0.8 

0.038 

0.010 

o.o 

6.0 

1  .8 

0.22  0 

0.  034 

2.8 

0.5 

0.025 

0.005 

12.  I 

10.4 

O.B 

0.031 

0.004 

14.0 

10.8 

1  .0 

0.062 

0.023 

21  .0 

7.4 

1  .4 

0.080 

0.011 

21  .9 

10.4 

0.4 

0.720 

0    Ol6 

13.8 

7.5 

0.2 

0.017 

0.012 

10.  1 

7.7 

0.2 

0.040 

0.004 

6.0 

5.8 

0.6 

0.023 

0.004 

1     9 

B.8 

0.8 

0.019 

0    006 

21.9 

10.8 

1  .8 

0.720 

0.034 

9.4 

8.5 

O.S 

0.116 

0.012 

0.0 

6.0 

0.2 

0.017 

0.004 

MS    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       ST.'l    SAMF 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


18   Ot 

78 

1245 

.3 

16    02 

78 

1300 

.3 

13    04 

78 

11 30 

.3 

09    05 

78 

1  030 

.3 

14    06 

78 

1015 

.3 

11     07 

78 

104O 

■■ 

22    OS 

78 

1030 

.3 

2  7    09 

78 

D945 

.3 

23     10 

7B 

1000 

.3 

1S    11 

78 

1050 

:• 

05    12 

78 

1  1  10 

.3 
MAX 1MUM 

AVG    OR 

GEOM  m  (') 
MINIMUM 

IS 

20 

21 

22 

17 

1(1 

23 

5 

6 

7 

I LTEREQ 

TOTAL 

FILTERED 

FI LTERED 

INRGNC 

TQ'AL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

NQ3    N 

N 

ORGNC      H 

S0LID5 

SOLIDS 

SO  L I  OS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.118 

0.600 

0    013 

0 .  1  85 

0.323 

0.482 

0.805 

369.0 

4.  2 

365 

0  .  1 84 

2.100 

0    008 

0 .  1  02 

0  .  294 

1.916 

2.210 

457.0 

89.0 

3  69 

0  .  025 

0,450 

0.012 

1  .  040 

1  .080 

0  .462 

1  .542 

216.0 

7    8 

0.024 

0.620 

0  .005 

0.090 

0,119 

0  .  51)6 

0.715 

26B.0 

7    9 

280 

0.038 

0.B60 

0-014 

0.490 

0.542 

0.822 

1  .364 

287.0 

6    5 

280 

0    030 

1.010 

0    003 

0    017 

0,050 

0 .  980 

1  ,030 

277.0 

14,0 

0.047 

0.720 

0    009 

0,046 

0.  102 

0.673 

0.775 

271  .0 

14    0 

0.006 

0.620 

0,004 

0.010 

0,020 

0.814 

0.B34 

29B.0 

6.4 

292 

0 .  004 

0.700 

0,003 

0  .  0 1  0 

0.017 

0.6M6 

0.713 

334.0 

6.8 

327 

0.002 

0.550 

0.003 

0.195 

0.202 

0.548 

0.750 

269.0 

4    0 

285 

0.485 

1140 

0.012 

0.323 

0.820 

0 .  655 

1  .475 

351  .0 

2.0 

389 

0.485 

2.  100 

0.019 

1  .040 

1  .080 

1  .916 

2,210 

457.0 

89.  0 

3B9 

0.088 

0.874 

0  .  009 

0.226 

0.324 

0.756 

1.110 

314.3 

14.8 

321 

0.002 

0,  490 

0  .  003 

0.010 

0.017 

0.462 

0.713 

216.0 

2.0 

265 

NO    OF    SAMPLES 


(     C    0    N    T    0     ) 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    575 


SAMP  D1E  HOUR   STN 
DY  WO  VR  LMT    DIST 
FEET 


18  Ot  5 
16  01  7 

13  04  7 
09  OS  7 

14  06  7 
11  07  7 

22  08 
27  OS 

23  10 

15  11  1 
05  IS 


6  1245 
B  1300 
B  1  1  30 
B  1030 
B  1015 
B  1040 
8  1030 
8  0945 
B  1000 
8  1050 
1  1  10 


107 

STN    SAMP 

Pj 

CALCUL 

BRG    DEPTH 

D-SOLIOS 

MTRS 

MG/L 

-3 

.3 

.3 

208 

.3 

-3 

,3 

263 

3 

257 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( ' | 

MINIMUM 


263 
243 
208 


14  16         56 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

250  FORHAZIN      MG/L 

UMHOS  UNITS 


570 

2.40 

S85 

36.00 

320 

3.40 

440 

3.60 

430 

4.20 

405 

7.60 

335 

4.80 

450 

3.60 

515 

4.00 

540 

3.10 

620 

2.60 

620 

36.00 

479 

6.66 

320 

2.40 

23 

5 

25 

5 

9 

6 

16 

5 

15 

0 

13 

0 

9 

4 

13 

0 

15 

5 

15 

5 

31 

5 

31 

5 

17 

1 

9 

4 

B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


NO    OF    SAMPLES 


SCUGOG    RIVER 

DOWNSTREAM    FROM    LINDSAY     LAG00N5 

RIVES 


934 

901 

Samp  dte 

HOUR 

STN 

stn  samp     pj 

SAMPLE 

SCD 

OY    MO    YR 

HIT 

DIST 
FEET 

BRG    DEPTH 
MTRS 

NO 

10    01     73 

1130 

.3 

3B2SO 

IS    03    7  3 

0930 

,3 

38252 

A 

10    05    75 

1400 

.3 

38254 

13    06    7  3 

1030 

.3 

383  56 

02    08    7  3 

0345 

.3 

38258 

04    10    7  3 

0950 

.3 

36260 

08    11     7  3 

0920 

.a 

38262 

13    12    73 

1530 

.3 
MAX IMUM 

36264 

AVG 

OR    GEOM    MN     | • ) 

MINI  MUM 

MA JOB  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
TR1  NT     RIVER 


STATION    ID:        17-0021-041-02 
STOSET    COOE: 


LI    T    M:     17    067a!)60.0    4916125. 0    4 


BO         81 
TOTAL      FECAI. 

COLIFORM  COL t FORM 

MF/tOOML  MF/100ML 


2100. 

4200. 

240. 

40. 

20. 

2  100. 

7900 

900. 

7300 
632  • 

20. 


224. 


52. 
124 

4 

500- 
29. 


ENTER. 
MF/100ML 


10. 
20. 

4. 
64 
24 

«. 

372 
26 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG   C 

0.0 


14.0 
7.0 
0.5 


3 
DISS. 


9.8 
12.0 


7.7 
9,4 
9    8 

12.0 
9.5 
7.7 


MILEAGE: 


02 

004 

1220 

152.70 


I  33  34 

5-DAY  TOTAL  FILTERED 

BOO  P  REACTIVE 

MG/L  MG/L  P    M3/L 


0.4 

0  .  046 

0.001 

3.4 

0.035 

0.011 

2.0 

0-054 

O.OOIL 

3   4 

0.108 

0.001 

4.4 

0.116 

0-002 

2.4 

0.084 

0.001 

1  .8 

0.173 

0.005 

3.2 

0.038 

0 .  004 

4.4 

0.172 

o.oH 

2.6 

0.0B2 

0.003D 

0.4 

0.035 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTIJ  HOUR 
DY  MO  Yi)  LMT 


10  01  71)  1  130 
16  03  71)  0930 


STN   STN  SAMP 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

-3 
3 


19 

20 

FI LTSRED 

TOTAL 

AMMONIA 

KJELDAHL 

MG/L 

MG/L 

0.326 

1  .  1  70 

0.550 

1  .370 

31  22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


.005 
.008 


.620 
.440 


[NRGNC 

N 

MG/L 

0.  951 
I  .998 


TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 

0-844 
0.920 


23 
TOTAL    N 


MG/L 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

300.0 
166.0 


6 

SUSP 
SOLIDS 
MG/L 

9.9 
11  .0 


DISS. 

SOLIDS 

MG/L 


10    05    7fl     1400  , 3 

13    06    7a     1030  3 

02    08    78    0545  .3 

04     TO    78    0950  .3 

OB     11     78    0920  3 

13     12    76    1230  .3 

MAX  I  MUM 

AVG   OR    GEOM   MN    ( * ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 

SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


10 

OT 

7B 

1 1  30 

.3 

IS 

03 

78 

0330 

.3 

10 

06 

78 

1400 

.3 

13 

06 

78 

1030 

.3 

02 

OB 

78 

0945 

.3 

04 

10 

78 

0950 

.3 

08 

1 1 

78 

0920 

.3 

13 

12 

78 

1230 

AVG    OR 

.3 

MAXIMUM 

GEOM   MN    ('I 

M I N I  MUM 

0,084 

o.eao 

0.011 

0.405 

O.50O 

0-796 

1  .  295 

246    0 

0,  192 

1  .  540 

0.017 

0 .  1  35 

0    344 

1  .348 

1  .  692 

293.0 
2S4  .0 

0-  022 

1  .420 

0.002 

0.006L 

0.029 

1  .  3 'J  a 

1  .427 

0.  2S6 

1  .520 

0.007 

0.075 

0.368 

1  ,334 

1  .  702 

217.0 

1  .  1  63 

2    400 

0    033 

0,437 

1  .630 

1  .240 

2.8  70 

334    0 

0.  380 

1  .  740 

0.006 

0,539 

0    925 

1  .360 

2.285 

300.0 

1  .  160 

2.  400 

0    033 

1  .440 

1  ,998 

1  ,3f)B 

2.870 

334.  0 

0.375 

1.518 

O.  011 

0.4570 

0.843 

1.113 

1  .986 

267  .  5 

0.022 

0.880 

0.002 

0.005 

0.029 

0.796 

t  .296 

T6E.0 

a 

8 

6 

8 

8 

8 

8 

8 

I  07 

14 

16 

56 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

D-SOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/I. 

MG/L 

UMHOS 
459 

UNITS 
7.20 

17    5 

155 

238 

4.20 

11  .0 

223 

350 

6.40 

12.5 

267 

410 

405 

1  1  .00 
10    00 

18.5 
22.5 

192 

295 
540 
435 

9.40 
4.80 
4.10 

17,0 
42.0 
•  9.5 

267 

540 

T1  .00 

42.0 

21  1 

392 

7.  14 

20.  1 

155 

238 

4.  10 

11  .0 

323 
292 

323 
292 
262 


NO    OF    SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  •  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE:  SCUGOG  RIVER 
SAMPLE  POINT:  HIGHWAY  7  B  LINDSAY 
STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BBS  DEPTH 
FEET       MTRS 


10  01  ?e  1010 

16  C.3  76  1O00 

10  05  76  1500 

13  06  78  1000 

02  OS  78  1015 

04  10  78  1020 

08  11  7B  1000 

13  12  76  1300 


.3 

.3 
■  < 
.3 
3 
i 

3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OS  GEOM  MM  I  '  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 
STATION  ID:   1 7-0021 -012 • 02 


MAJOR  BASIN 
MINOR'  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
TRENT    RIVER 


ONG: 

u    T    a-. 

17    066105 

0.0    4912150 

0    4            REGION:     03 

934                   901                      SO 

SI 

84 

SOS 

3 

SAMPLE 

SOD               TOTAL 

F  ECA  t. 

M.F. 

KA  T  ER 

DISS. 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

M.F/1G0ML 

MF/100MI. 

MF/100ML 

DEG    C 

MG/L 

38251 

1  10. 

a. 

6. 

0.0 

10.0 

38253            4 

100. 

18. 

48. 

0.5 

6.0 

38255 

72. 

4. 

12. 

38257 

2700, 

458. 

16B. 

20.0 

7.2 

38259 

100. 

64. 

44. 

38261 

130. 

24. 

60. 

15.0 

7.6 

38263 

3400. 

4.       1. 

12. 

5.0 

10.6 

38265 

48. 

4.        t. 

B. 

0.5 

11.2 

3400. 

458. 

168. 

20.0 

11.2 

215.- 

17.  •     D 

25." 

6. a 

8.8 

4B. 

4  . 

6. 

0.0 

6.0 

STORET    CODE: 

02 

004 

1220 

MIL  EAG  E : 

156,60 

1 

33 

34 

-DAY 

TOTAL 

FI LTERED 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P   MG/L 

0.2 

0.030 

0.001L 

0.8 

0.022 

0.001L 

1  .8 

0.02  6 

0.001 

2.6 

0.09  2 

0.004 

2.0 

0.070 

0  .  00 1 

1  .6 

0.056 

0.001 L 

0.6 

0.028 

0.002 

1  .4 

0.025 

0.003 

2.6 

0.092 

0.004 

I  .4 

0.044 

0.002D 

0.2 

0.022 

0.001 

19 

20 

21 

22 

17 

ia 

23 

5 

6 

7 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

5TN    SAMP       PU 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FI LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLID 

FEET 

HISS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/ 

10   01 

78 

1010 

.3 

0.  146 

0.860 

0  .  006 

0.664 

0.B16 

0.714 

1  .530 

271.0 

4.5 

267 

15   03 

78 

1000 

.3 

0.2S4 

1  .080 

0.006 

0.629 

0.899 

0.816 

1  .715 

341  .0 

B.7 

332 

10   05 

78 

1500 

.3 

0.026 

0.660 

0 .  009 

0.445 

0.4  80 

0  .  634 

1.114 

234.0 

6.5 

13   06 

7B 

1000 

.3 

o.  ioo 

1  .  140 

0  .  000 

0.  1  10 

0.218 

1  .040 

1  .258 

284  . 0 

40.0 

02    OB 

7B 

1015 

.   1 

0.006 

1  .  160 

0  .  002 

0.0051. 

0.013 

1  .  154 

1  .  167 

251  .0 

20.0 

04    10 

7B 

1020 

.1 

0.076 

1  .020 

0.003 

0.035 

0.114 

0.944 

1  .058 

208  . 0 

23.0 

08    11 

7B 

1000 

.3 

0.039 

0-740 

0.009 

0.431 

0.479 

0.701 

1  .180 

2  38 . 0 

7.0 

29'. 

13    12 

7B 

1300 

.3 

0.044 

0.950 

0.004 

0.381 

0.429 

0.906 

1  .335 

254.0 

10.0 

MAXIMUM. 

0.264 

1  .160 

0.009 

0.664 

0.899 

1  .154 

1  .715 

341  .0 

40.0 

332 

AVG 

OS    GEOM 

0 .  088 

0.95! 

0.006 

0.33UD 

0.431 

O.fiF.4 

1  .295 

267.6 

15.0 

It) 

1 

0  ,  006 

0.660 

0 .  002 

0.00b 

0.013 

0 .  634 

1  .058 

208.0 

4.5 

267 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET 

10  01  78  1010 

15  03  78  1000 

10  05  78  1500 

13  06  78  1000 

02  08  78  1015 

04  10  78  1020 

05  11  78  1000 
13  12  78  1300 


107 

14 

16    ■ 

56 

p     PJ 

CALCUL 

COND. 

TUftB. 

CHLORIDE 

TH 

D- SOLIDS 

25C 

FQRMAZ ! N 

MG/L 

RS 

MG/L 

UUHOS 

UNITS 

.3 

454 

4.10 

15.5 

3 

530 

4.20 

20    0 

„3 

528 

350 

3.30 

10    5 

: 

244 

375 

30.00 

12    0 

3 

231 

350 

7.90 

11  .5 

.3 

135 

285 

8.70 

12,5 

3 

455 

3.  60 

IS    0 

.- 

M4 

375 

4.40 

1B.0 

MAXIMUM 

244 

530 

30.00 

20.0 

VG   OR    GEOM  MN    ( ■ ) 

226 

397 

8.28 

14.4 

MINIMUM 

1S5 

285 

3.30 

10.5 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


GULL  RIVER 

1.3  MILES  DOWNSTREAM  FROM  MINDEN 

RIVER 


LONG: 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17   01 

78 

1145 

.3 

28   03 

78 

1045 

.3 

17   04 

7B 

1045 

.3 

23    05 

78 

1050 

.3 

SO    06 

78 

I  1  15 

:■- 

18    07 

7K 

1  105 

.:■. 

39   08 

7B 

1050 

3 

19   09 

76 

1  050 

.3 

16    10 

78 

1  IOO 

.3 

20    11 

78 

1100 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   MN     { • ) 
MINIMUM 

934 

901 

SAMPLE 

SCO 

NO 

30103 

6 

301  10 

6 

30  M  7 

6 

30124 

6 

30131 

8 

3013B 

8 

30145 

3 

30152 

3 

9   8 

30159 

3 

a 

30166 

6 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
TRENT     RIVER 


80  81                         84 

TOTAL  FECAL                  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM             ENTER. 

MF/IOOML  MF/IOOML  MF/IOOML 


60 
100 


L 


STATION    ID'        17-0021-043-02 


STORET    CODE:     02 


U    T    M:     17    0677700.0    43751S0.0    4 


REGION:     03 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG   C 

0.5 
1.0 


14.0 
19-0 
23.0 
21.5 
16.0 
10. 5 
5.S 


23.0 


7.6 

7.8 

9.8 

12.7 


004 

1220 

MILEAGE: 

187.60 

1 

33 

34 

-DAY 

TOTAL 

F] LTERED 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

0.2 

0.005 

0.001 L 

1  .0 

0.027 

0.001L 

0.2 

0.04  0 

0.002 

0.4 

0.01  1 

0.001 L 

0.2 

0.005 

0.001 

0.2 

0.008 

0.001 

0.2 

0.010 

0.001L 

0.4 

o.oos 

0,001 

0.2 

0.005 

o.ooi 

0.6 

0.006 

O.OOIL 

1  .0 

0.040 

0.002 

0.4 

0.01  2 

0 . 001 D 

0.2 

0.005 

0.001 

NO    OF    SAMPLES 


10 


10 


19 

20 

21 

22 

17 

1  B 

23 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PU 

FI LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

DY    MO 

YR 

LMT 

OIST 

ERG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

NQ2-N 

N03-N 

U 

ORGNC      N 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

17   01 

78 

11-45 

.3 

0.012 

0 .  20  0 

0.001 

0.119 

0 ,  1  32 

0  .  1  P.B 

0.320 

28    03 

7B 

1045 

.3 

0.024 

0.240 

0.002 

0.213 

0.239 

0.216 

0.4S5 

17    04 

78 

1045 

.3 

0.024 

0.310 

0.O02 

0.240 

0.266 

0.286 

0.552 

23    05 

78 

1050 

.3 

0.014 

0.260 

0.003 

0.  1  10 

0.127 

0.246 

0,373 

20   06 

7B 

1118 

3 

0.010 

0.270 

0.003 

0  .080 

0    093 

0.260 

0.353 

1B   07 

7B 

1105 

.3 

0.010 

0.320 

0.002 

0.0051. 

0.017 

0.310 

0.327 

29    08 

78 

1050 

.? 

0.020 

0.280 

0    002 

0  .  020 

0.042 

0 .  2fiO 

0.302 

19   09 

78 

1050 

3 

0.006 

0.240 

0.002 

0,025 

0.033 

0.234 

0.267 

16    10 

7B 

1  1  DO 

-3 

0.006 

0.250 

0.002 

0.040 

0.048 

0.214 

0.292 

20    11 

7S 

1100 

■  ; 

0.009 

0.220 

0.001 

0.079 

0.0B9 

0.211 

0.300 

MAXIMUM 

0.024 

0.320 

0.003 

0.240 

0.256 

0..110 

0.S52 

AVG 

OR    GEOM   MN    {_■ 

0.014 

0.259 

0.002 

0.093D 

0.  109 

0.246 

0.354 

MINIMUM 

0 .  Q06 

0.200 

O.OOf 

0.005 

0.017 

0.  188 

0.267 

5  S                     107 

TOTAL  SUSP.  CALCUL 

SOLIDS  50LIDS  D-SOLIOS 

MG/L  MG/L  MG/L 


41 

0 

61 

0 

55 

0 

50 

D 

42 

0 

40 

0 

37 

0 

38 

0 

37 

0 

38 

0 

61 

0 

43 

3 

37 

0 

1  .  7 
18.0 

5.9 
2.-5 
0.6 
1  .6 
1  .1 
1  .0 
1  .2 
0.9 

18.0 


39 
43 
49 
47 
41 
38 
36 
37 
36 
37 

-r'.l 
40 
36 


NO  OF  SAMPLES 


[  C  0  N  T  D  1 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    577 


14 

16 

56 

59 

52 

55 

SAMP 

3TE 

HOUR 

STN 

STM 

SAMP       Pd 

CONO. 

TURB- 

CHLORIDE 

SULPHATE 

TOT    ALK 

PH 

Dy  MO 

YR 

LMT 

□  1ST 

ERG 

DEPTH 

250 

FORMAZIN 

MG/L 

AT    LAB 

AT    LAB 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

17   01 

78 

1  1  45 

■  3 

60 

0.65 

1.6 

2B    03 

7« 

104  5 

.3 

66 

1  -30 

2.0 

17    04 

?e 

1045 

.3 

75 

1-30 

2.0 

23    05 

76 

1050 

.3 

72 

1  .  00 

1  .? 

20    06 

79 

1115 

.3 

63 

0.70 

1  .7 

IB    07 

76 

1  105 

.3 

56 

0.50 

1  .6 

29    08 

76 

1050 

.3 

56 

0.55 

1  .7 

14 

7-44 

19    09 

78 

1050 

.3 

5? 

0.90 

1  .7 

14 

7.34 

IS    10 

76 

1100 

,3 

56 

1  .00 

1  .7 

10.0 

17 

7.  16 

20     1  1 

76 

1100 

,3 

57 

1  .10 

1  .6 

10.0 

15 

6.96 

MAXIMUM 

75 

t  -30 

2.0 

100 

17 

7,44 

avg 

OR    G£0M    MN     1  -  J 

62 

0.90 

1.7 

10. 0 

1  5 

7-  23 

M [ N I  MUM 

56 

0.50 

1  .6 

TO.O 

14 

6.96 

HO    OF    SAMPLES 


B.O.kl    /    SITE:    GULL    RIVER 

SAMPLE     »OINT.     AT    HIGHWAY    NO    35     1     MILE    UPSTREAM    FROM   MINDEN 

STATION    TYPE:     RIVER  MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 

MINOS    BASIN:     LAKE    ONTARIO 
TERM    STREAM:     TRENT    RIVES 


STATION    ID:        1 7-D021 -044 ■ 02 


44 


SAMP  DTE  HOUR 
DV  MO  Yfi  LMT 


LAT: 


STN   STN  SAMP   Pil 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17    01 

78 

1050 

.3 

28    03 

70 

1010 

.3 

17   04 

7  a 

1030 

.3 

23   05 

78 

1C30 

.3 

20   06 

78 

1  050 

.3 

16    07 

78 

1  050 

.3 

29  oa 

76 

1035 

.3 

19    09 

76 

1035 

.3 

16    10 

76 

1040 

.3 

20    11 

76 

1045 

.  3 
MAX  I  MUM 

AVG    OR 

GEOM  MM  ( ' | 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


LONG: 

934 
SAMPLE 
NO 


30102 
30109 
301  16 
301  23 
30130 
30137 
301  44 
30151 
3015a 
3C165 


FILTERED 

A*1S®S|A 

MG/  L 


901 
SCD 


1  7  01"  ?B  1050 


20 
TOTAL 
KdELDAHL 
MG/L 

0  1B0 


U  T  M:  17  066040O.O  4978825.0  4 


60 
TOTAL 
COLIFOfiM 
MF/100ML 


20. 
12 
46. 


8 

21 
FILTERED 
K02-N 
MG/L 

0.001 


FECAL 
COLIf ORM 
MF/100ML 

2.  L 

2-  L 

2.  1. 

2.  L 

2  L 

16. 


S.  ' 

2. 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0.114 


ENTER . 
MF/100ML 


24 
3, 

2. 


8 


60S 
WATER 
TEMP. 
DLG  c 

0  0 


21 

5 

16 

0 

1  1 

0 

5 

5 

22 

0 

(  1 

3 

10 


17  18 

INRGNC  TOTAL 

N  0R6NC   N 

MG/L  MG/L 


10.0 

a.o 

11  .8 
9.8 

8.0 
7.B 


12.4 
9.3 
7.2 


10 


23 


0.  123 


TOTAL  H 
MG/L 
0.17J      0.295 


STORET    CODE: 

02 

004 

1230 

MILEAGE: 

191 .20 

1 

33 

34 

5-OAY 

TOTAL 

Fl LTEREO 

800 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

0.2 

0,002 

0.001L 

0,2 

0.002 

0.001L 

0.2 

0.006 

0.001L 

0,4 

0.013 

0    001  L 

0.2 

0.006 

0    001 

0.2 

0.005 

0    001 

0,4 

0-012 

0    001 

0.4 

0-009 

0.002 

0    2 

0.00  3 

0.002 

0.4 

0.00  7 

0.001L 

0.4 

0.013 

0.002 

0.3 

0-0O7 

0.0010 

o.a 

0.002 

0.001 

10 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

39.0 


10 

6 
SUSP. 
SOL  I  DS 
MG/L 

0.6 


10 

107 
CALCUL 
D-SOLIDS 
MG/l 

36 


28    03 

79 

1010 

.3 

17    04 

7  9 

1030 

.3 

23    05 

7B 

1030 

.3 

20    06 

70 

1050 

3 

18    07 

76 

1050 

.3 

29    08 

76 

1035 

.3 

19    09 

78 

1035 

.3 

16     10 

78 

1040 

.3 

20    11 

78 

1045 

,3 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN     ( ' J 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    MO    Yfi     LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


17    01  76    IOSO 

28  03  7B    1010 

17  04  70  1030 
23  05  78  1030 
20    06  78     1050 

18  07  76     1050 

29  08  76     1035 

19  09  78  1035 
16  10  76  1040 
SO    II  7B    1045 


MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM    MN    fl 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


006 
010 
014 
044 
012 
022 
□  14 
009 


0    044 

o.ois 

0.006 


COND. 

25C 

UMHOS 


72 

72 
62 
59 

55 


72 
61 
55 


0.200 
0.  260 
0.  260 
0-680 
0.240 
0.290 
0.  240 
0.200 
0.230 

0.  680 
0.278 
0.  180 


TURB- 

FORMAZIN 

UNITS 

0.50 
0    65 

0  80 
T  -00 
0.50 
0.40 
0.60 
0.60 

1  .00 
1  .00 

1.00 


001 
002 
003 
002 
002 
002 
002 
002 
001 

003 
002 
001 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


0  .  1  B9 
0.230 
0.  1  15 
0.095 
0  005I. 
0  020 
0.025 
0.040 
0.074 

0.230 
0.09  ID 
0.005 


59 

SULPHATE 


MG/L 


10 

5 

10 

5 

10 

5 

10 

5 

10 

5 

196 
242 
132 
141 
019 
044 
041 
051 
087 


0.242 
0.  108 
0.019 

10 

52 
TOT    ALK 
AT     LAB 
MG/L 


13 

14 

16 


15 
13 


0.  114 
0.250 
0.  246 
0 . 6.-16 
0.2?8 
0.2f,8 
0.226 
0.  1<)1 
0    2I8 


0.636 
0.263 
0.172 

10 

55 
PH 

AT    LAB 


34 
17 
03 


390 
4  92 
376 
777 
247 
312 
267 
242 
305 


0.777 
0.371 
0.242 


42 

0 

48 

0 

50 

0 

41 

0 

39 

0 

37 

0 

36 

0 

39 

0 

36 

0 

50 

0 

40 

9 

36 

0 

36 
47 
47 
40 
38 
3S 
36 
38 
37 

47 
40 
36 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVES  BASINS 


B.O.*./  SITE:  TRENT  RIVER 

SAMPLE  POINT:  HIGHWAY  401  BR!  DOE  NEAR  TRENTON. 

ITATION  TYPE-  RIVER    FLOW  OAU 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
BY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 
STATION  ID:   17-0C21-045-02 


26  01  7B  1200 

21  02  78  0930 

11  04  78  1330 

16  05  78  1200 

20  06  78  1035 

29  09  78  IOCS 

18  10  78  0910 


.3 
.3 

.  i 

• 

.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  UN  [ -  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


D    02HK004 

MAJOR 

BASIN:     GREAT 

LAKES 

STOREY 

CODE: 

02 

MINOR 

EAS1M:    LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM    STREAM:     TRENT 

RIVER 

1220 

ONG: 

U    T    M 

:     18    0292540 

.0    4889100.0    4            REGION:     04 

MILEAGE: 

2.  40 

934 

901 

4.14 

80 

at 

84 

805 

3 

1 

33 

SAMPLE 

SCO 

FLOW    CFS 

TOTAL 

FECAL 

Oft.  F. 

WATER 

DISS 

5-DAY 

TOTAL 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOO 

P 

MF/lOOML 

MF/100ML 

MF/10GML 

OEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

26300 

4 

8090.00 

1  BOO . 

4.        L 

4.        1 

O.SL 

0.022 

2630-3 

6  4 

4730.00 

H. 

12. 

4.        L 

0.0 

1  .2 

0.018 

25311 

3 

16200,00 

160. 

24. 

24. 

2.0 

1  .0 

0    034 

26314 

6 

13200.00 

300. 

34. 

12 

1  .0 

0    046 

26319 

6 

1360.00 

3100. 

4.        L 

a. 

19.5 

9.0 

0.5 

0    040 

26329 

6 

1360.00 

20.0 

a. s 

1.3 

0.048 

26334 

6 

3220.00 

3500. 

4.        L 

B. 

SO 

12.0 

0.5 

0.032 

1 6200 . CO 

3500. 

34. 

24. 

20-0 

12.0 

1  .  3 

0.048 

SS80.CG 

545  .  • 

9.-     D 

a .  -   D 

9-9 

9.8 

0.  9D 

0    034 

1360. GO 

28. 

4. 

4. 

0.0 

8.5 

0.5 

0.01B 

34 

19 

20 

21 

22 

1  7 

18 

23 

5 

6 

SAJUP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

Fl LTEREQ 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INftGNC 

TOTAL 

T01AL    N 

TOTAL 

5U5P. 

DY    MO    YR 

LMT 

OIST 

8RG    DEPTH 

REACTIVE 

AMMON I A 

XJELDAHL 

N02  -  N 

N03-  N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

SO  L 1 DS 

FEET 

MTRS 

P    MG/L 

MG/L 

ItfG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

25    01     78 

1200 

i 

0.006 

0.040 

0.280 

0.034 

0.010 

0.084 

0.240 

0.324 

15. OL 

21     02    78 

0930 

.3 

0.008 

0.040 

0.290 

0.056 

0.220 

0.316 

0.250 

0  566 

200.0 

3.0 

11     04    78 

1330 

■l 

0.012 

0.060 

0.470 

0.038 

0-440 

O.SClB 

0.410 

0    948 

180.0 

7  ,0 

16    05    78 

1200 

i 

0.004 

0.030 

0.690 

0.006 

0.090 

0.  126 

0-660 

0.736 

130.0 

2.0 

20    06    78 

1035 

.3 

0.010 

0.050 

0.670 

0.006 

0.030 

0.086 

0.620 

0.706 

5.0 

29    08    78 

1005 

.3 

0.010 

0.  170 

0.730 

0  .  560 

0.08 

B.O 

18    10    78 

0940 

.3 

0.004 

0.030 

0 .  550 

0.006 

0.020L 

0 .  056 

0.520 

0.576 

5.0 

MAXIMUM 

0.012 

0.  170 

0 .  730 

0.05S 

0.  440 

0.538 

0.660 

0.948 

200.0 

15.0 

AVG 

OR    GEOM   MN     ( 

0.008 

0.060 

0-526 

0 .  024 

0.  1350 

0.201 

0.4  66 

0.569 

170.0 

6.40 

MINIMUM 

0.004 

0.030 

0-280 

0 .  006 

0.010 

0.056 

0.240 

0.08 

130.0 

2.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  OEPTH 
FEET       MTRS 


25 

01 

78 

1200 

SI 

02 

78 

0930 

11 

04 

78 

1330 

16 

05 

78 

1200 

20 

06 

78 

1035 

29 

OS 

78 

1005 

18  10  78  0940 


7 

107 

14 

16 

56 

DISS. 

CALCUL 

CON'D . 

TURB. 

CHLORIDE 

SOLIDS 

D -  SO  L 1 DS 

25C 

forma; in 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

dm  rs 

175 

270 

1  .40 

9.0 

197 

175 

270 

1  .00 

8.5 

173 

295 

2.50 

B.O 

128 

163 

250 

4.00 

6,0 

169 

260 

2.50 

6.5 

156 

240 

3.60 

7.5 

153 

235 

3.30 

7.3 

MAXIMUM 

197 

175 

295 

4.00 

AVG   OR    GEOM   MN    I*) 

166 

165 

260 

2.61 

MINIMUM 

128 

153 

235 

1  .00 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


COLD  CREEK. 

HIGHWAY  33  BRIDGE  IN  FRANKFORO 

RIVER    FLOW  GAUGE  MOE  02HK10B 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
TRENT  RIVER 


STATION    ID:        17-0021-046-02 

STORET    CODE:    02 
004 

1220 


U    T    M:     18    0292500.0    4897250.0    4 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


25    01     7a  1200 

21    02    78  0940 

11     04    78  1325 

16    05    78  1200 

20    06    7a  1120 

29    08    73  1045 

18    10    7a  0955 


.3 

.3 
.3 
.3 

.3 
3 
.3 


MAXIMUM 

AVG   Oft    GEOM   MN     ( - ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


S34 

SAMPLE 


901 
SCD 


26301 

4 

26305 

6 

26310 

3 

26315 

6 

26320 

6 

26330 

6 

26335 

6 

80 

TOTAL 
COLIFORM 


81 
FECAL 
COLIFORM 


84 
M.F. 

ENTER. 


MF/IOOML   MF/IOOML   MF/100ML 


100. 

32. 

2Q. 
300. 
300. 

10. 


12. 

8. 
134. 

6a. 


52, 

36. 


805 

WATER 
TEMP. 


REGION:  04 

3 
DISS. 
02 


19.5 
19.5 

5.0 


MG/L 


9.0 
12.0 


10.7 
9.0 


5-OAY 

BOO 

MG/L 


0.9 

D.5L 

1  .0 

0.5 

0.6 

0.2 


1  .0 


TOTAL   FILTERED 

P   REACTIVE 

MG/L     P  MG/L 


0.028 
0.030 
0.032 
0.030 
0  .046 
0.03  6 
0.02  6 


0-046 
0  033 
0.026 


D.014 
0.014 
0.016 
O.OIO 
0.012 
0.010 
0  -  004 

0.016 
0.011 
0,004 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

SAI 

IP   DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

Fl LTEREO 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

DY 

MO    YR 

LMT 

OIST 

3RG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N: 

N 

ORGNC       N 

50LI0S 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

25 

01     76 

1200 

.3 

0  .  030 

0.210 

0.024 

0.620 

0.674 

0.  IF!0 

0  .  854 

304.0 

15. OL 

21 

02    78 

0940 

:j 

0.Q20 

0.  160 

0  .044 

0    6S0 

0.744 

0  .  140 

0  .  8B4 

310.0 

9.0 

301 

11 

04    78 

1325 

.3 

0  .040 

0.320 

0.01  4 

0.600 

0  .  734 

0.2C0 

1  .014 

200.0 

5.0 

195 

16 

05    78 

1200 

.3 

0.050 

0.480 

0.008 

0.  130 

0.188 

0.4.10 

o.eia 

230.0 

2.0 

228 

20 

06    78 

1120 

.3 

0  .  030 

0,580 

0.008 

0.050 

0.088 

0.550 

0.638 

11.0 

29 

08    78 

1045 

.   1 

0  .  030 

0,460 

0.430 

0.  18 

8.0 

19 

10    78 

0955 

.3 

0.020 

0.310 

0.004 

0.060 

0.084 

0.230 

0.374 

5.0L 

MAX IMUM 

0.050 

o.sao 

0.044 

0.690 

0.744 

0.550 

1.014 

310.0 

15.0 

301 

AVG 

OR    GEOM 

0.031 

0.360 

0.017 

0.370 

0.419 

0-329 

0.652 

261  .0 

7.9D 

241 

MINIMUM 

0.020 

0.160 

0.004 

0.050 

0.084 

0-140 

0.18 

300.0 

2.0 

195 

NO  OF  SAMPLES 


1  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE    INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     ■     RIVER    BASINS 


DATE   OF   REPORT      25  OCT   79     PAGE        579 


107 

SAMP    D1 E 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pj 

CALCUL 

01    MO 

VR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

D    SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

25    Ot 

VB 

1200 

.3 

see 

31    02 

IS 

0940 

3 

290 

11     04 

■» 

1335 

3 

IE   05 

;s 

1200 

.3 

344 

30   06 

78 

1120 

.3 

254 

29   OS 

;b 

1045 

.3 

260 

18    10 

78 

0955 

3 
MAXIMUM 

263 
290 

AVG 

OS    GEOM   MN     <  •  J 

270 

MINIMUM 

244 

14  16                    56 

COND.  TUPS.  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN               MG/L 

UMHOS  UNITS 


19 
9.0 
5.0 
6,5 
7.0 
6  8 
9.0 


440 

2.00 

445 

2.80 

320 

2.30 

375 

6-00 

390 

4.60 

400 

2.30 

435 

1  .90 

445 

6.00 

401 

3.20 

320 

1  .90 

9.0 
7.3 
5.D 


NO    OF    SAMPLES 


B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


RAWDON    CREEK 

AT    HIGHWAY    NO    33 


1    MILE    SOUTH    OF    STtRLING 


RIVER         FLOW    GAUGE    MCE    03HK1O5 


SAMP    DIE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    >R    LMT  OIST    BRG    OEPTH 

FEET  MTRS 


25   01 

78 

1200 

.3 

21    02 

18 

10O0 

.3 

11    04 

7  8 

1255 

.3: 

16   05 

"8 

1200 

.3 

20   06 

7B 

1  145 

.3 

39   03 

re 

1  145 

.3 

18    10 

58 

1010 

■  9 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   MN    ('j 
MINIMUM 

934 
SAMPLE 

NO 


26302 
26306 
26309 
36316 
26321 
26331 
26336 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
TPtNT    RIVER 


STATION    ID:        1 7-0021  ■  047-02 
5T0RET    CODE: 


U  T   m:    IS   0296250.0  4906650. 0   4 


901                      SO                     81  84 

SCO               TOTAL               FECAL  M    F 

COLIFORM  COLIFQRM  ENTER, 

MF/IOOML  MF/lOOAiL  MF/100ML 


720, 

28 

1900. 

600. 

500. 

1  10 

1900. 
329- 
28. 


4. 

400. 

118. 

72. 


4B0. 
25.' 


12 

12 

236. 

42. 

4. 


SOS 
HATER 
TEMP. 
DEG   C 


0    0 
2.0 


20  0 
9.3 

0.0 


3 
DISS. 
03 

MG/L 


12.  D 

7    0 

110 


12    0 

10.0 

7.0 


1 
5-DAY 
BOD 
MG/L 

0.5L 

0.9 

0.51 

1.0 

0.8 

2.7 

0.3 

2.7 

O.SD 
0.3 


02 

004 

1220 

LEAGE:         15.40 

33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/l  P   MG/L 


0.026 
0.024 
0,036 
0.034 
0.042 
0.038 
0.022 

0.043 
0.039 
0.032 


U.016 
0.012 
0.016 
O.OOB 
0  010 
0.010 
0.00* 


0.016 
0.011 

0.004 


NO    OF    SAMPLES 


6 


6 


19  20  21  22 

SAMP    DIE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ       FILTERED  TOTAL  FILTERED  FILTERED 

DY    MO    TR    LMT  DIST     6RG    DEPTH  AMMONIA  KJELDAHL  N02-N  N03-N 

FEET  MTRS  MG/L  Mo/L  MG/L  MG/L 


25    01     78  1200 

21     02    76  1000 

11    04    7  8  1255 

16    05    7 B  1200 

20    06    78  1  145 

29    OS    76  1  IAS 

18     ID    7  8  1010 


3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
■  3 


.040 
030 

040 
OEC 
040 
040 
030 


0.320 
0.280 
0.350 
0  450 
0.740 
0,480 
0.520 


0.014 
0.050 
0.014 

o  ooe 

0.030 


0,590 
0  690 
0  ,  600 
0.210 
0.240 


17 
INRCNC 


MO/L 


644 
770 
654 

268 
300 


TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 


2B0 
250 
310 

4  00 
700 
440 
490 


23 
TOTAL    ti 

MG/L 

0,924 

1  .020 

0.964 

0.668 

1,000 

0.2B 

0.598 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

336.0 
34D.0 
200.0 
150.0 


6 
SUSP. 
SOL  IDS 
MG/L 

15. 01 
6.0 


7 
DISS. 

SOLIDS 
MG/L 


334 
1ST 


MAXIMUM 

0,050 

0.740 

0,050 

D.690 

0 

7  70 

0 

700 

1    020 

340 

0 

15 

0 

334 

263 

AVG 

OR    GEOM    MN     CI 

0.039 

0.449 

0-019 

0.400 

0 

457 

0 

410 

0.779 

256 

5 

6 

70 

M 1 N I  MUM 

0.030 

0.2BO 

0.003 

0.070 

0 

108 

0 

250 

0.26 

150 

0 

2 

0 

191 

NO    OF    SAMPLES 

7 
107 

7 
14 

6 
16 

6 
56 

6 

7 

7 

4 

7 

2 

SAMP  dti: 

HOUR 

ST*       STN    SAMP       PJ 

CALCUL 

COnO, 

TUBS. 

CHLORIDE 

DY    MO    Ylt 

LMT 

DIST    BRG    OEPTH 
FEET                  MTRS 

D- SOL  IDS 
MG/L 

25C 
UMHOS 

FORMAZIN 
UNITS 

MG/L 

as  oi   7n 

1200 

■3 

309 

475 

2.20 

12,0 

21     02    7|] 

1000 

.3 

315 

495 

3.  10 

12.  D 

1 1     04    7ii 

1255 

■3 

350 

6.50 

6.0 

16   05    73 

1200 

.3 

270 

415 

5.40 

8-0 

20    06    711 

1  1  45 

-3. 

296 

440 

3.50 

too 

29  08   711 

1145 

,3 

233 

435 

1.8D 

15.0 

16    10    71! 

1010 
AVG 

.3 

MAXIMUM 

OS    GEOM   MN    1 • ] 

MINI  MUM 

325 

325 
29B 
270 

500 

500 
443 
350 

1.50 

6.50 
3.29 
1  .50 

15.0 

15.0 
11.1 
6.0 

8  -  D .  i  . ,'  site 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


NO    OF    SAMPLES 


CROUE    RIVER 

CROWE    BRIDGE    NEAR    HEALEY    FALLS 

RIVER 


SAMP  DTI;  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  Yl(  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25   01 

711 

1315 

,3 

21    02 

711 

1  1  00 

.3 

It    04 

7SI 

1 1  30 

.3 

16    05 

711 

'300 

.3 

30  06 

7(1 

1325 

3 

39  08 

711 

1300 

.3 

18    10 

711 

1100 

;3 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN     1 • : 

M I N I  MUM 

934 

901 

SAMPLE 

SCO 

NO 

2S303 

4 

36307 

6   4 

26309 

3 

26317 

6 

26322 

6 

26332 

6 

26337 

6 

STATION    ID:        17-0021-048-02 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    ONTARIO 
TERM    STREAM:     TRENT    RIVER 

U    T    M:     16    0377999.0    4917350.0    4  REGION:     03 


STORET    CODE:     02 
004 
■  220 

MILEAGE:         36.10 


BO                       SI  B4 

TOTAL               FECAL  M.F. 

COLIFORU  COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/lOOML  MF/100ML 


805 
HATER 
TEMP. 
DEG   C 


10 
4 
10 
14. 
300. 


4. 

2. 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


9,0 
B.O 
11.0 


21.0 
10.2 
0.0 


9.3 
8.0 


5-OAY 

BOO 

MG/L 

0.5L 

1  .0 

1  -0 

0.5 

0.5L 

0.6 

0.2L 

I  .0 

0.6D 

0.2 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P   MG/L 


0  008 
0  022 
0.014 
0  D10 
0.016 
0.01B 
0.016 

0.032 
0.015 
0.008 


C.002 
0  .  004 
C  .006 
COO* 
0.004 
0.002 

coo* 

C.OOB 
C.004 
0.003 


NO    OF    SAMPLES 


(    C    0    N    T    D     I 


SAMPLE     INFORMATION     SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


B.O.W./   SITE:    CRCKE    RIVER 

SAMPLE    POINT:     CfiOWE    BRIDGE    NEAR    HEALEY 

STATION    TYPE;     RIVER 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAOE         580 
STATION    ID-        17-0021-048-02 


SAMP    OTE    HOUR 
DY    MO    VR    LMT 


STN       STN    SAMP 
DIST     BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


25    01    78  1 2 ' 5 

SI    02    78  1100 

1104    78  '  H  30 

16    05    78  1200 

20    OS    7B  1325 

29    08    78  1300 

18    10    7B  1100 


■  ■'< 
.3 
;< 


HAJ  :vi:v 

AVG    OP    GEOM    m     !  ■  / 

MINIMUM 

NO   OF    SAMPI  ES 


.  107 
SAMP  DTE  HOUR  STN:  STN  SAMP  PU  CALCLIL 
DY    MO    YR    LMT  DIS.T    BRG    DEPTH  O-SOLIDS 

FEET  MTRS  MG/L' 


EALEY    FALL 

S 

MAJOR    BASIN:     GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

004 

MINOR    BASIN:     LAKE 

JNTAR10 

1  220 

TERM    STREAM:     TRENT 

RIVER 

LONG: 

U    T    M 

IS    02771)99 

.0    4917250 

.0    4            REGION:     03 

MILEAGE: 

38 

10 

19 

FILTERED 

20 
TOTAL 

21 
FILTERED 

22 
FILTERED 

17 
1NRGNC 
N 
MG/L 

IB 
TOTAL 
ORGNC      N 
MG/L 

23 
TOTAL    N 

5 

10TAL 

SOLIDS 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

7 
DISS. 

SOLIDS 

AMMONIA 

MOy  L 

KUELDAHL 

MG/L 

N02  •  N 
M6/-L 

N03-N 
MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.040 
Q .  030 
0.030 
0.050- 

0,270 
0.260 
0.300 
0 .  370 

0.006 
0.022 

o.oca 

0.004 

0 .  070 
0 .  060 
0'.  1  60 
0,040 

0.116 
0.  1  12 
0.  198 
0.094 

0.230 
0,230 
0.270 
0.320 

0.346 
0.342 
0.468 
0,414 

150.0 

150.0 

70.0 

15. OL 

1  .  0 
1  .0 

a.  ol 

2.0 
5.0k 

5.0L 

149 
149 

0.010 
0-.030 
0.030 

o.soo 

0.800 
0.230 

0 .  004 
0 .  002 

0.020L 
0.020 

0 .  004 

0 .  052 

0.600 
0.770 
0.200 

0  .664 

0.02 

0.252 

c.oso 

0.036 
0 .  030 

0  .  800 
0.410 
0.230 

0.C22 
0-.  006 
0,002 

0 .  1  60 

0,0620 

0.020 

0.198 
0.  106 
0.052 

0  .  770 
0.374 
0.200 

0.664 
0.358 
0.02 

150.0 

123.3 

70.0 

15.0 
4.90 
1  .0 

149 

149 
1  49 

14  16-                    56 

COND-.  TURB.  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN                  MG/l. 

UMHOS  UNITS 


25   01    78    1215 

.3 

120 

185 

o.ao 

5.0 

21    02    78    1 100 
11    C)    78    1130 
16    05    78    1200 
20   06    78    1325 
29    OB    78    1300 

-3 
.3 
.3 
.3 
.3 

127 

100 
114 
114 

195 
200 
155 
175 
175 

ti.ao 

1  .50 
1.60 
1.50 

0.94 

5.0 
4.0 
2-.  5 
5.8' 
3.3 
3.5 

18     10    78 : 1 1 00 

.3 

114 

175 

1  .20 

.   MAXIMUM 

127' 

200 

1  .60 

5.B 

AVG  OR 

GEOM    M:N 

("  1 

115 

ISO 

1.19 

4.2 

MINIMUM' 

TOO 

155 

OiBO 

2.  5 

NO    OF    SAMPLES 


8.O.W./  SITE:  M1SSI5SAUGA  RIVER 

SAMPLE  POINT-  -IGHWAY  36  1  I'.'ILF  NORTH  OF  BUCKHORN 

STATION  TYPE:  RIVER    CLOW  G4UGE  FED  02HH002 


tONG: 


MAJOR  BASIN 
Mir. OR  BASIN 
TERM  STREAM 


GHEAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
TRENT  RIVER 


STATION  10:   17-0021-052-02 

STORET  CODE:  02 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   PU 
DV  MO  YR  LMT    OlST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


( 

i 

.3 

i 

-. 
.3 
.3 
.3 
.3 


22 

02 

78 

1055 

20 

04 

78 

1005 

18 

05 

78 

1040 

28 

06 

78 

1105 

18 

07 

78 

1130 

29 

08 

78 

1045 

28 

09 

78 

1106 

25 

10 

78 

1355 

16 

11 

78 

I  140 

12 

12 

78 

1425 

934 

901 

SAMPLE 

SCD 

NO 

36127 

4 

36244 

e 

3631  1 

6 

36376 

6 

3640a 

6 

36456 

s 

36580 

s 

36602 

6 

36674 

6 

36722 

6 

T  M:  17  0711200.0  4937750.0  4 

44         80  81  84 

CFS      TOTAL  FECAL  M.F 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER 

MF/100MI.  MF/100ML  MF/100ML 


2. 
20. 
72. 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [ • I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


1  13 

00 

20 

360 

00 

2S 

649 

00 

3B4 

77 

70 

127 

00 

20 

12B 

00 

E4 

203 

00 

412 

96 

50 

36 

93 

10 

175 

00 

44 

849 

00 

412 

222 

83 

63 

77 

70 

20 

72. 
6. 


004 

1220 

REGION:     03 

MILEAGE: 

12  2.80 

805 

3 

1 

33 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

TEMP 

02 

BOD 

P 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.0 

11.4 

0.  2 

0,002 

0.0 

11.7 

0.5 

0,005 

7.5 

10.0 

14.2 

7.6 

0.2 

0.006 

23.5 

S.4 

0.2 

0.006 

19.0 

9.0 

0.2 

0.013 

12.8 

10.  1 

0.2 

0  .  006 

6.5 

11.4 

0.4 

0.004 

5.8 

12.9 

0.2 

0.009 

0.0 

11.5 

o.a 

0.005 

23.5 

12.9 

0,  B 

0.013 

J               8.9 

10.1 

0,  3 

0.006 

0.0 

S.4 

0.2 

0  .002 

34 

19 

20 

21 

2  2 

17 

1  8 

23 

5 

6 

SA« 

f    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PU 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTEREO 

FILTEREO 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP 

DY 

MO 

YR 

LMT 

Oisr 

BRG    DEPTH 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLI  OS 

SOLIDS 

fEET 

MTRS 

P   SlG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

22 

OS 

78 

1055 

.3 

0.002 

0.020 

0.270 

0.003 

0  -  1 40 

0.163 

0.250 

0    413 

45    0 

O.E 

20 

04 

7B 

10Q5 

.3 

0 .  00'",  L 

0.01  0 

0.260 

0    003 

0.  125 

0.138 

0.250 

0    368 

48.0 

1  .0 

28 

06 

78 

11C5 

.3 

O.'OC 

0.016 

0.230 

0    003 

o .  oao 

0.0«;9 

0.274 

0.373 

37,  0 

1     2 

1  8 

07 

7a 

1  '30 

.3 

0  .  OC 1 

0.014 

0,3'OQ 

0.002 

0.058 

0.074 

0.286 

0.  360 

38.0 

1  .7 

59 

08 

78 

1445 

,a 

0.001 

0.012 

0 .  290 

0.002 

0.Q50 

0.064 

0.270 

0    342 

36.0 

1  .0 

28 

09 

78 

1106 

.  i 

O.QOl 

0.016 

0.280 

0.002 

0.  105 

0.123 

0.264 

0    387 

40.0 

1  .  1 

25 

10 

78 

1355 

.3 

0.001 

0.006 

0.280 

0.002 

0 .  1  05 

0.1  13 

0.274 

0    387 

114.0 

0.4 

16 

11 

7B 

1140 

.3 

0.001 L 

o.ooa 

0 ,  360 

0.003 

0.  132 

0.143 

0  .  352 

0.495 

43.0 

0.7 

12 

13 

7B 

1425 

.3 

0.001 

0.023 

0 .  260 

0.001 

0.  194 

0-223 

0.232 

0.455 

42.0 

0.  1 

MAXIMUM 

0.002 

0.028 

0.360 

0.003 

0.  1  94 

0.223 

0.352 

0.495 

1  14.0 

1  .7 

AVG 

OR    GEOM 

0 . 00 1 0 

0.014 

0.2B3 

0.002 

0,110 

0.127 

0.273 

0.400 

49.2 

0.9 

MINIMUM 

0 .  001 

0.006 

0.260 

0.001 

0    050 

0.064 

0.232 

0.342 

36.0 

0  ,  1 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  0  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   J5  OCT  79   PAGE 


107 
SAMP  DTE  HOUfi   STN   STN  SAMP   PJ   CALCUL 
QY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH      D-SOLIDS 
FEET       MTRS      MG/L 


22 

02 

76 

1055 

20 

04 

78 

1005 

28 

06 

78 

1105 

18 

0? 

78 

1130 

29 

03 

78 

1  415 

28 

09 

78 

1  106 

25 

10 

78 

1355 

IS 

1  1 

78 

1140 

12 

12 

78 

1425 

MAX I  mum 
AVG  OR  GEOM  MN  [ ' j 

H ;  n  ]  xm 


14  16        56 

COND  TURB.  CHLORiOE 

25C  FOPMAZIn      MG/L 

UMkOS  UNITS 


.3 

44 

67 

0.85 

0.9 

.3 

47 

73 

0.55 

0-8 

3 

36 

5? 

0.80 

0.8 

3 

36 

55 

■    0.50 

0.8 

3 

35 

54 

0.70 

0.9 

3 

39 

53 

1  .40 

0.9 

3 

1  14 

175 

0.90 

0.9 

3 

42 

65 

I  .00 

1  .2 

3 

42 

64 

0.60 

1  .0 

m 

1  14 

175 

1    40 

1  .2 

j 

48 

74 

0.81 

0.9 

im 

35 

53 

0.50 

o.a 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./    SITE:     BALSAM    LAKE    OUTLET 
SAMPLE     POINT;     AT     ROSEDALE    DAM 
STATION    TYPE:     RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


22 

02 

78 

1300 

20 

04 

79 

1300 

18 

05 

78 

1320 

2a 

06 

78 

1400 

18 

07 

78 

1445 

29 

08 

78 

1  1  45 

S3  03    76  1-330 

24  10    7&  1320 

16  11     78  1500 

12  13    7B  1205 


MAX  I  MUM 
AV&    OS    GEOM    MM     |  ' ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


934 

sample 


901 
SCO 


36132 

6 

36250 

6 

36317 

e 

363E2 

6 

364  1  4 

6 

36450 

6 

36575 

6 

36587 

b 

36680 

6 

36717 

6 

MAJOR    BASIN.     GREAT    LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    ONTARIO 
TERM    STREAM:     TRENT     RIVEft 

U    T    M:     17    06 


80  81 

TOTAL  FECAL 

COL  I  FORM  COL  I  FORM 

MF/1Q0ML  MF/100ML 


STATION    ID:       ( 7-0021 -054 -02 
STORET    CODE: 


02 

004 

1220 


8. 

16. 

4 

180- 

20 

84 

560. 

10. 


2     ' 

2- 


>.a  493 

7775 

■  0    4            1 

1EG10N:     03 

MILEAGE: 

159.00 

84 

80S 

3 

1 

33 

34 

M. 

F. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

Fl LTEREO 

ENTER . 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

WF/100ML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P  MG/L 

2. 

0.0 

10    0 

0.2 

0.004 

0 .  004 

2. 

0.0 

112 

O.B 

0.006 

0.00  U 

1  4 

9,e 

10-4 

22 

14    5 

8.5 

0.4 

0.01  1 

0.001 

2  . 

L 

24    2 

6.4 

0.2 

0.05  7 

0.021 

3. 

21  -0 

6.B 

O.B 

0.014 

0.002 

4  . 

14.0 

10.2 

0.2 

0.003 

0.001 

2. 

L 

6.5 

11.7 

0.2 

0.013 

0.001 

5.8 

13.  6 

0.4 

0.021 

o.oou 

2. 

L 

1  .0 

11.1 

0.5 

0.005 

0.001 

22. 

24.2 

12.6 

0.8 

0.05  7 

0.021 

4  .  * 

0 

9    7 

9.9 

0.4 

0.015 

0.004D 

2. 

0    0 

6.4 

0.2 

0.003 

0.001 

SAMP    DTE    HOUfi       STN       STN    SAMP       PJ 
OY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


32    02    78     1300 
20    04    78    1300 


.3 
.3 


19 

LTERED 

V.WGN  I  A 
MO/ 1 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

17 
INRGNC 
N 
MG/L 

IB 
TOTAL 
ORGNC       N 
MG/L 

23 
TOTAL    N 

MG/L 

S 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

B 
SUSP, 
SOLIDS 
MG/L 

107 
CALCUL 
0- SOL  IDS 
MG/i 

0  .034 

0.240 

0-003 

0.335 

0.372 

0-206 

0.57B 

71  ,0 

0.  4 

71 

70 

0.040 

0.  400 

0.003 

0.21S 

0.258 

0.360 

0.618 

71.0 

1.2 

28 

06 

78 

1400 

.3 

18 

07 

78 

1445 

.3 

29 

08 

7B 

1  14S 

.3 

28 

oa 

78 

1430 

.3 

24 

10 

78 

1320 

.3 

IB 

1 1 

78 

1500 

.3 

12 

12 

78 

1305 

,3 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     |  -  J 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 

SAMP    DTE     10UR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR     LMT  OIST    8RG    DEPTH 

FEET  MTRS 


.3 
.3 
.3 

,3 


22 

02 

78 

1300 

20 

04 

78 

1300 

28 

06 

78 

1400 

16 

07 

78 

1445 

29 

08 

78 

1145 

28 

09 

78 

1430 

24 

10 

78 

13  20 

16 

11 

78 

1500 

12 

12 

78 

1205 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     { • ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


010 
002  L 

p;o 

cos 

006 
010 
025 


0    040 
0 .01 7D 
0.002 


14 


109 
108 
140 
132 
128 
67 
115 


140 
109 


300 
370 
300 
210 
260 
290 
250 


0.400 
0.291 
0.210 


16 
COND.  TURB. 

25C       FORMAZIN 
UMHOS  UNITS 


1  70 

1.12 
0  50 


0.002 
0.001 
0  .  00 1 
0.001 
0.001 
0  002 
0.001 

0.003 
0.002 

o .  oo  i 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


005 

005L 

005 

010 

005 

058 

039 


0.335 

0.075D 

0.005 


59 
SULPHATE 


MG/L 


13 

.0 

1  1 

0 

T3 

.0 

12 

.0 

11 

.0 

017 
008 
026 
019 
012 
070 
0D2 


0.372 
0.094 
0.008 


95 
ACIDITY 
PH    8.3 
MG/L 


0.7 
0.7 


230 
3F,8 
280 
2U2 
354 
2liO 
228 


0.368 
0.274 
0.203 

9 

52 

TOT    ALK 

AT     LAB 

MG/L 


51 
18 

42 

21 


51 
33 


.307 
376 
306 
221 
265 
350 
230 


0.618 
0.368 
0.231 


55 
PH 
AT     LA6 


7.74 
5.87 


92 

0 

89 

0 

44 

,0 

77 

.0 

62 

0 

73 

0 

32 

0 

72. 

4 

1  .4 
3.2 


91 
86 

44 
75 
48 
73 

81 
70 
44 


SAMPLE  INFORMATICS  S¥S*SM 


STATION- SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.«./  SITE:  TRENT  RIVER 

SAMPLE  POIN1:  AT  HEALEY  FALLS  DAM 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02HK002 


LONG: 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  5B3 

STATION    ID:        17-0021-057-02 


SAMP    DTE    HOUR       STN        SW    MB1       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


12    01 

78 

1000 

.3 

19   C1 

?a 

0520 

.3 

17   OS. 

79 

1 060 

.3 

27   OS 

78 

0910 

,3 

SO    07 

78 

0900 

,1 

30    08 

7B 

1000 

.3 

27    09 

7B 

0930 

.3 

26     10 

78 

1220 

.3 

1S   11 

7B 

0930 

.3 

13    12 

78 

1345 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     ( • ) 
MINIMUM 

934 

901 

444 

SAMPLE 

SOD 

FLOW   CFS 

NO 

36024 

4 

5170.00 

36226 

8' 

10100.00 

36293 

6. 

10700.00 

36355 

6 

763.00 

36428 

6. 

448    00 

364  7  1 

6 

1470.00 

3655  1 

6 

1490.00 

36613 

6 

2280    00 

36653 

6:- 

2600.00 

36743 

6. 

2970.00 

MAJOR  BASIN;  GREAT  LAKES. 
MINOR  BASIN:  LAKE  ONTARIO 
TERM    STREAM:     TRENT    RI-VER 

U    T    M:     18    0277995.0   4917250.0    4 


80                        81  84 

TOTAL               FECAL  HVF. 

CQL1F0RM  COL! FOAM  ENTER. 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML 


10700.00 

3793. 10 

448.00 


130. 
32. 
72; 
12. 

*, 


60, 

IS. 


1  30. 
16. 


2*. 

a, 

A. 


2„ 
2. 
2. 


STORET    CODE: 

02  . 

004 

1220 

REGION:    03 

MILEAGE: 

39.30 

805 

3 

1 

33 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.0 

13.6 

0,  B 

o.o  te 

0.5 

11.5 

0.4 

0.026 

10.5 

10.7 

1  .0 

C.036 

14.8 

8.5 

0.8 

0.025 

24.0 

7.4 

1  .5 

0.034 

22-0 

8.7 

2.4 

0.045 

15.8 

9.0 

2.  0 

C.040 

7.2 

10-8 

1  .4 

0.0  34 

$    9 

1  1  .0 

0.6 

CO  20 

0.0 

9.4 

0.8 

0.012 

24.0 

13.6 

2.4 

0.045 

)             10.2 

10.1 

1  .  2 

0.029 

o.o 

7.4 

0,4 

0.012 

NO    OF    SAMPLES 


34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

ST- 

simp     pj 

Fl LTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

susp. 

DY    MO 

YP, 

LMT 

DIST 

BRG 

DEPTH 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

P   MB/  L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

12    01 

78 

1000 

■  3 

0.002 

0.066 

0.450 

0.002 

0.153 

0,221 

0.384 

0.605 

176.0 

2.2 

19    04 

78 

0920 

.3 

0.001 

0.042 

0.470 

0.007 

0.470 

0.519 

0.428 

0.947 

1  80 .  0 

7.5 

17    05 

78 

1  OOO 

.3 

0 .  002 

0.014 

0.630 

0.005 

0.  1  25 

0.  144 

0.616 

0.760 

16B.0 

12.0 

27    06 

78 

0910 

.3 

0.001L 

0.023 

0    500 

0.002 

0.005 

o .  o;o 

0 . 4  77 

0.507 

157.0 

3.8 

20    07 

78 

0900 

.3 

0.006 

0.  056 

0.610 

0.002 

0.005L 

0.063 

0.554 

0.617 

156.0 

3.3 

30    08 

78 

1000 

.3 

0.001 

0.154 

0.920 

0.003 

0.005L 

0.  I(i2 

0.766 

0.928 

158.  0 

7.2 

27    09 

78 

0930 

.3 

0.001 

0.  1  12 

0    990 

0,003 

0.020 

0 .  1 .15 

0.878 

1013 

144.  0 

B.3 

26     10 

78 

1220 

.3 

0.025 

0,590 

0.003 

0.025 

0.053 

0.565 

0.613 

155.0 

6.2 

15    11 

78 

0930 

.3 

0 .  001 

0.019 

0.520 

0.002 

0.026 

0.049 

0.501 

0.550 

169.0 

3.0 

13    12 

78 

1345 

.3 

0 ,  001 

0.024 

0.430 

0 .  003 

0.067 

0.094 

0.406 

0.500 

155.0 

2.0 

MAXIMO". 

0  .  006 

0.  154 

0.990 

0 .  007 

0.470 

0,519 

0 .  8  78 

I  .  0-1  3 

1  80 .  0 

12.0 

AVG 

OR    GEOM 

IN      |    •    1 

0.0020 

0.054 

0.61  1 

0.003 

00900 

0.  147 

0.55S 

0.705 

161  .8 

5.6 

M 

N  I  MUM 

0.OQ1 

0.014 

0.430 

0.002 

0.005 

0.030 

0.384 

0    500 

1  44  . 0 

2.0 

NO    OF    SAMPLES 


9 


I  07 
SAMP  DTE  HOUR.  STN  STN  SAMP  Pd  CALCUL 
OY    MO    YR    LMT  BIST     BRG    DEPTH  0-SOLIDS 

FEET  MTRS-  MG/L 


12    01  78  1000 

19    04  78  0920 

17    05  78  1000 

27    06  78  0910 


.3 
.3 
.3 
.3 


174 


CONO. 

TUR6. 

CHLORIDE 

250 

FORMAZIN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

263 

1  .40 

7.6 

265 

2.50 

6.8 

240 

2.50 

6.2 

235 

1  .70 

6.1 

20   07 

78 

0900 

.3 

t53 

235 

1  .90 

G.3 

30    08 

78 

1000 

-3 

151 

233 

3 .  SO 

7.  I 

27    09 

78 

0930 

.3 

136 

210 

S.00 

6    9 

36    10 

78 

1220 

.3 

14,9 

230 

2.80 

6.7 

15    11 

78 

0930 

.3 

166 

255 

2.70 

6.  1 

13    12 

78 

1345 

.3 

153 

235 

1  ,20 

6.2 

MAXIMUM 

174 

263 

5.  00 

7.6 

AVG    OR 

GEOM    MN 

<-) 

156 

24! 

2.53 

6.6 

MINIMUM 

136 

210 

1  .20 

fr.  1 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.W,,/  SITE:  FARREL  CREEK 
SAMPLE  POINT:  AT  DYNO  ROAD 
STATION    TYPE:     RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


28  03  78  1230 
31  07  78  1000 
28    09    78    1000 


.3 
.3 
.3 


■/ax  imm 

AVG    OR    GEOM    MN     ( *  J 
MINIMUM 


STATION 

ID:        17-0021 

-058-02 

AM     FROM 

DYNO    MINE 

TAILING5 

78    1 

MAJOR 

3A5IN:    GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR 

3ASIN;     LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM    STREAM:     TRENT 

RIVER 

1  2  20 

ONG: 

U    T    M 

17    0728955 

.0    4980150 

0    4            REC 

ION.:    03 

MI  LEAGE: 

155.20 

934 

5 

1.4 

16 

56 

59 

95 

52 

55 

208 

SAMPLE 

TOTAL 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

NO 

SOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

PH    8.3 

AT     LAS 

AT    LAB 

IRON 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

36805 

264 

B.3 

IB 

6.26 

O.50 

36806 

212. 

325 

1  .4: 

137.0 

6.4 

6.70 

0.47 

36812 

212. 

325 

1  .4 

137.0 

6.4 

6.70 

0.47 

212. 

*88 

1  .1 

8  .  3 

137.0. 

6.4 

IS 

6.70 

0.50 

212, 

305 

1.4 

8.3 

137    0 

6.4 

18 

6.55 

0.48 

212. 

264 

1.4 

8.3 

137.0 

6.4 

IS 

6.26 

0.47 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    OTE 
DY    MO    YR 

HOUR 
LMT 

STN       STN    SAMP 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET                MTRS 

Pd 

CALCUL 

HARDNESS 

MG/L 

TOTAL 

CALCIUM 

MG/L 

TOT .    MAG 

NES1UM 
MG/L 

28    03    78 
31     07    78 
28    09    78 

1230 
1000 
1000 

.3 
.3 
.3 

108. 

35. 

4.9 

AVG 

MAXIMUM 

OR    GEOM    MN     ! *  1 

MINIMUM 

IOB. 
108. 
108. 

35. 
35. 
35. 

4.9 
4.9 
4.9 

1. 


201  45-1         452  453 

TOTAL  RADIUM  GPOSS'A"  GROSS'A" 

MN  226  DISS       DISS  UNDISS 

MG/L  PCI/L      PCI/L  PCI/L 


0.B50 
0,850 
0.850 


I  1  . 


20. 
38. 

21  . 


1  . 


454 

455 

456 

GROSS-B" 

GROSS" B- 

URANIUM 

DISS 

UNDISS 

238 

PCI/L 

PCI/L 

UG/L 

15, 

1  . 

10.     L 

31  . 

2. 

10.     L 

14. 

2. 

10.    L 

31. 

2. 

10. 

20. 

t . 

10.    D 

14. 

1. 

10. 

NO    OF    SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.IK./  SITE;  PAUDASH  LAKE 

SAMPLE  POINT;  INLET  BAT  NEAR  MOUTH  OF  DEER  CREEK  79  I 

STATION  TVPE:  LAKE 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  OEPTH 
FEET       MTRS 

31  07  78  1030  .3 

36  09  76  1030  -3 

MAXIMUM 

AVO  OR  GEOM  MN  ( ' | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 
SAMPLE 
NO 


3680? 
36B13 


5-DAY 

BOO 

MG/L 


MAJOR  BASINr  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM;  TRENT  RIVER 

U  T  M:  17  0734400.0  4985175.0  4     REGION:  03 


OATE  OF  REPORT   35  OCT  79   PAGE    563 


STATION  ID:   17.OOS1-059.O1 
STORET  CODE: 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0  018 
0,072 

0,072 
0,050 
0.023 


94 
FILTEBEO 
REACTIVE 
P    MG/L 

0.OO1L 
0.002 

0.002 

0.O020 

0.001 


IB  20  21 

FILTERED      TOTAL  FILTERED 

AMMONIA  KjELDCHL  N03-N 

MG/L       MG/ L  MO/ L 


O.ODS 
0.216 

0.216 
0.  152 
0.0S8 


0-680 
1  .140 

1  .140 
0  910 
0.680 


0.013 
0.005 

0.012 
0.009 

o.oos 


02 

004 

1220 

MILEAGE:   113.30 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

0-020 
0  060 

0.060 
0,040 
0.020 


INRGNC 

N 

MG/L 

0.120 
0.281 

0.261 
0.201 
0.120 


18 
TOTAL 
ORGKC   N 
MG/L 

0.592 
0.934 

0.924 
0.759 
0.592 


23  5 

SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP  PJ    TOTAL  N  TOTAL 

0*  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH  SOLIOS 

FEET       MTRS  MC/l  MG/L 

28  03  78  1000  .3 

3t  07  78  1030               .3  0.712  102,0 

28  09  78  1030                 .3  I  .  205  133.0 

MAXIMUM  1 . 205  133 .0 

AVG  Oft  GEOM  MN  I -I  0.959  117,5 

MINIMUM  0.712  102.0 

NO  OF  SAMPLES  2  2 


SUSP.       COND. 

SOLIDS         25C 

MG/L      UMHOS 


13-0 
16.0 

16.0 
14.0 
12.0 


■  39 

ISO 
160 
139 


16 
TUR8. 
FORMALIN 
UNITS 


2.5 
3.2 

3.2 
3.9 
2.5 


56 
CHLORiDE 
MG/L 


5  4 
9  7 

9.7 
7.6 
5.4 


451 
RADIUM 
236  DISS 
PCI/L 

I  .   L 


452  453         454 

GROSS-A-  GROSS*A-  GROSS'S" 

DISS  UNDISS       DISS 

PCI/L  PCI/L     PCI/L 


1 . 


2, 
A. 


7, 

4. 
2. 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


2S  03  76  1000 
31  D7  76  1030 
28  09  78  1030 


STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

3 

.3 
3 


455 
GROSS-B" 
UN0IS5 
PCI/L 

1  .  L 


456 
URANIUM 
238 
UG/L 

10.  L 
10.  I 
10.  L 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  | ' ) 

MINIMUM 


10 
10. 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


DEER  CREEK 

DOWNSTREAM  FROM  8ICR0FT  MINE  TAILINGS  74  1 

RIVER    FLOW  GAUGE  M0E  02HKI04 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YD  LMT    OIST  6RG  OEPIH 
FEET       MTRS 

28  03  78  1 100  .3 

31  07  76  1100  .3 

26  09  76  1100  .3 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I ' I 

MINIMUM 

NO  Of  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


28  03  78  1100 
31  07  78  1100 
28  09  78  1100 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 
SAMPLE 
hO 


36602 
36606 
368 1  4 


CtLCUL 

HARDNESS 

MG/L 


34. 
34. 

34. 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


111  . 
111  . 


111. 
111  . 
Ill  . 


72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

9.6 


9.6 
9.6 
9.6 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
TRENT  RIVER 


STATION  ID:   1 7-0021 •060'02 
STORET  CODE. 


U  T  U:     17  0733825.0  49B58O0.0  4 


C0M>. 

25C 

UMHOS 

94 
170 
170 

170 
145 


TOT ,  MAG 

NES  I  UM 

MG/L 


16  56 

TURB.  CHLORIDE 
FORMAZIN        MG/L 
UNITS 


3,8 


3.8 
3.8 
3  8 


201         451 
TOTAL     RADIUM 

MN  226  DISS 
MG/L       PCI/L 


0.230 
0.330 
0.230 


59 
SULPHATE 


MG/L 


REGION:  D3 

95 
ACIDITY 
PH  6.3 
MG/L 


63-0 
63  0 

63  0 
63  0 
63  0 


452 
GDOSS-A- 
DISS 
PCI/l 

5. 
TO. 
17. 


10. 

5. 


3.0 
3  .0 


3.0 
3.0 


453 
GROSS-A" 
UNDISS 
PCI/L 

I  .     L 


02 

004 

1220 

MILEAGE:        113.60 


52 

TOT    ALK 

AT    LAB 

MG/L 


PH 
AT    LAS 


6.39 
6.56 
6.56 

6.56 

6.  SO 


1  3 

454  455 

GROSS-6-  GROSS- B- 

DISS  UNDISS 

PCI/L  PCI/L 


15. 
10. 
5. 


203 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0.38 
0.35 
0.25 

0.38 
0.29 
0.35 


456 

URANIUM 
236 

JG/L 


10. 
10. 


ID. 
10. 
10. 


B.C.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


36  03  78  11 30 
31  07  78  1130 
28  09  78  1130 


CENTRE  LAKE  OUTLET 


STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


S  HEST  OF  CARDIFF 

73  1 

STATION 

ID: 

17-0021 -061 -02 

MAJOR  BASIN:  GREAT 
MINOR  BASIN:  LAKE 
TERM  STSEAM:  TRLNT 

LAKES 

ONTARIO 

RIVER 

STORET  CODE: 

03 

004 

1220 

ONG: 

U  T  M 

:  17  0732100 

.0  49BT550 

.0  4     REGION:  03 

MILEAGE: 

115.40 

934 

SAMPLE 
NO 

5 
TOTAL 
SOLIOS 
MG/L 

14 
COND 

25C 
UMHOS 

16 
TURB 
FORMAZIN 
UNITS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

59 
SULPHATE 

MG/L 

95 
ACIDITY 
PM  B-3 
MG/L 

TOT 
AT 

52 
ALK 
LAB 

MG/L 

55 
PH 
AT  LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

36603 
3EB09 
36815 

29. 
29. 

53 

43 
43 

0.5 
0,5 

3.4 

8.5 
8  5 

2.0 

2.0 

1 

5.76 
6.76 
6.76 

0.34 
0.  14 

0,14 

29. 
29. 
29. 

53 
46 
43 

0.5 
0.5 
0.5 

3.4 
3,4 
3.4 

a  5 

e  5 

8.5 

2.0 
2.0 
2,0 

? 
1 
t 

6.76 
6.43 
5.76 

0.34 
0,21 
0.14 

<  c  o  n  r  d  i 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  HIVES  BASINS 


6.  O.W./  SITE:  CENTRE  UKE  OUTLET 

SAMPLE  POINT:  AT  HIGHWAY  121  4  MILES  BEST  OF  CARDIFF  73  1 


MAJOR*. BASIN:  GREAT  LAKES 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  78   PAGE 
STATION  ID:   17-0021-061-02 

5T0RET  CODE:  0 


STATION 

IYPt: 

•HIV  CK 

MINOR    BASIN;     LAKE 
TERM    STREAM:     TRENT 

ONTARIO 
RIVER 

004 
1220 

STN    NO: 

61 

LAT: 

LONG: 

U    T    M: 

17    0732  I  00 

.0    4907550 

.0 

4            REGION:     03 

MILEAGE: 

1 1 5.40 

76 

7a 

74 

20t 

451 

152 

453 

454 

455 

456 

SAMP    DTE 
DY    MO    YR 

HOUR 
LMT 

STN      STN    SAMP      PJ 

'DIST    BRG   DEPTH 
FEET                  MIPS 

Calcul 
hardness 

MG/L 

TOTAL 

CALCIUM 

MG/L 

TOT.    MAG 

NESIUM 

MG/L 

TOTAL 

MN 

MG/L 

RADIUM 

226    DISS 

PCI/L 

GROSS"*" 
DISS 

PCI/L 

GR05S"A" 

UNDISS 

PCI/L 

GROSS'S" 

DISS 

PCI/L 

GR05S"B" 

unotss 

PCI/L 

URANIUM 

238 

UG/L 

2B   03    7B 
31    07    78 
28    09    7B 

1130 
1130 
1130 

■ 
.3 

.a 

17. 

5.2 

1  .05 

0.026 

1  .        L 
I  . 
8. 

a. 

1  .     L 

10. 

1  .     L 
1  .     L 
2. 

3. 
3. 
4. 

1.    L 
1  .     L 
2. 

10.     L 
10.    L 
10.     L 

.AVG 

MAXlMUi',1 
OR    GEOM  MN    (■•) 

17. 

17. 

17. 

■S.-2 
S..2 
5.2 

1  .05 
1  .OS 
1.05 

0.026 
0.026 
0.026 

e. 

3.        D 

i  . 

10. 
4.     0 

1  . 

2. 

1  .     0 
1  . 

4. 
3. 
3. 

2. 

1  .     D 

1  . 

10, 
10.    D 
10. 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


BOW  LAKE  OUTLE- 

il  HIGHWAY  -26  8  MILES  SOUTH  WEST  Of  BANCROFT  7|  3 

RIVER    FLOW  GAUGE  WOE  02HKI02  MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

MINOR  BASIN;  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  TRENT  RIVER 


STATION  ID:   17-0021-062-02 

STORET  CODE:  02 
004 
1220 


,  ..' 


SAMP  DTE  HOUR   STN   SIT.  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14    02    78    1210 

.... 

13    03    7B    1225 

.3 

06   04    78    1200 

.3 

23    05    78    1210 

.3 

06   07    78    1200 

.3 

29    09    76     1050 

a 

20    10    76    1220 

• 

va>.  .Mij'.. 

AVG   OR 

GEOM  SI     (  •  1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PU 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14  02  78  1210 

13  03  76  1225 

06  04  70  1200 

25  05  78  1210 


LONG: 

934  901 

SAMPLE  SCO 

NO 


25311 

25326 

25353 

25335 

26200  6 

25530  6 

25534 


U    T   M:     IB    0268600.0    4987350.0    4  REGION:     04 


805 

WATER 
TEM°. 
DEG    C 

2.0 
3.3 

3.0 
20.4 


20  4 
7  2 
2.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

10.2 
10.2 

8.2 

9.4 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

316.0 
357.0 
368.0 
202.0 

616.0 
577.0 

518.0 
406 . 3 
202.0 


COND . 
25C 

UNHOS 

455 
403 
520 
510 

710 
760 

760 
575 
455 


16  56 

TURB.  CHLORIDE 
FORMA? IN  MG/L 

UNITS 

1  .30 
I  .20 
0.90 
0.50 

0.70 

1 .00  40. S 

1.30  40.5 

0 . 93  40.5 


.3 

.3 


55 

2,08 

268 

201 

451 

452 

PH 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

RADIUM 

GROSS' A" 

T    LAO 

IRON 

ARSENIC 

MN 

226    DISS 

DISS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

PCI/L 

PCI/L 

7.30 

0.240 

0,116 

2. 

30. 

7.24 

0.  180 

0.124 

1  . 

45. 

7.39 

0.190 

0.127 

3. 

65. 

6.94 

0.090 

0.001 L 

0.058 

2. 

50. 

59 

SULPHATE 


1 15.20 

95 
ACIDITY 

ph  a. 3 

MG/L  MG/L 


149.0 
164.0 
170.0 
1  BS .  0 

277  0 
292.0 

292.0 
206.  2 
149.0 


1 


15. 
25. 
35. 

15. 


5.4 

B.O 
6.0 
2.6 


8.0 
4.6 
2.2 


a53  JE4  455                     456 

GROSS'A"  GROSS"B"  GROSS'S"  URANIUM 

UNDIS5  DISS  UNDISS                     238 

PCI/L  PCI/L  PCI/L                  UG/L 


13. 


06  07    7B 

1200 

.3 

3.00 

35.0 

1  .0 

13.0 

3.0 

20.0 

29    09    78 

1  050 

,3 

7,61 

0.030 

0.019 

4.00 

64   0 

1  .0 

12.0 

5.0 

30.0 

20   10   78 

1220 

.3 

7. 55 

0.110 

0.090 

2. 

65 

1  .     L 

11  . 

5. 

33. 

MAXIMUM 

7.61 

0.240 

0.001 

0.  127 

4.00 

65. 

2. 

35. 

5. 

40. 

AVG 

OR 

GEOM    MN     ( -) 

7.34 

0.  140 

0.00  ID 

0.089 

2.43 

50.6 

1     3D 

16.0 

3.  7 

25.9 

MINIMUM 

6.94 

0.030 

0.0O1 

0,0  19 

1  . 

30. 

1  . 

11  . 

2. 

13. 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./    SITE:     CREEK    TRIBUTARY    TO    BOW    LAKE 

SAMPLE    POINT:     DOWNSTREAM    FROM    FARADAY    MINE    TAILINGS    70    1 


STATION    TYPE:    RIVEiR 


LO.NG: 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
TRENT    RIVER 


U    T   «:     18    0269600.0    4989600.0    4 


STATION     ID:        I  7 ■ 0021  -  063    02 

STORET   CODE:    02 


REGION:     04 


004 
1220 


MILEAGE:       117.00 


SAMP    DTE    HOUR       SIM       STN    SAMP 
DY    MO   YR    LMT         DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


14    02    78 

1220 

.3 

13    03    78 

1205 

.3 

06    04    78 

1  145 

.3 

25   05   7a 

1150 

.3 

06    07    78 

1145 

.3 

29   09    78 

1145 

.3 

20     10    78 

121,0 

maximum 

AVG   OR    C 

M 1  N  I  SMI 

934 

SAMPL 


25310 
25327 
25362 
25394 
26201 
25529 
25533 


901 
SCD 


805 

WATER 
TEMP  . 
DEG  C 

1.3 

4.0 

s.o 

23.0 


DISS. 

02 
MG/L 


9.5 
8.3 


11  .2 
10.0 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

240,0 
369,0 
237  0 
237,0 

772.0 
730.0 

772.0 
430.8 
237.0 


COI-D . 

25C 

UKIIOS 

366 
525 
3ft0 
363 


930 
572 
360 


TURB. 
FORMA ZEN 

UNITS 


1  .80 
0.90 


1  .30 

1  .50 

1  .80 
1  .33 
0.70 


56         59 

CHLORIDE   SULPHATE 
MG/L 

MG/L 

1TO.0 
169.0 
103.0 
128.0 


54.0 
54.0 
54.0 


344. 
354, 

354 
201 
103 


95 

ACIDITY 

PH    8.3 

MG/L 

S.6 
6.3 
5.7 
4.5 

3.6 
4.6 

6.3 
5.1 
3.6 


NO    OF   SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       SIN       ST.'.    SAMP       PJ 
OY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FfET  MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


14 

03 

78 

1220 

13 

03 

78 

1205 

06 

04 

78 

1145 

25 

05 

78 

1150 

06 

07 

78 

1  145 

29 

09 

78 

1145 

20 

10 

78 

1210 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     ( • I 
VI  N  EHUM 


55 

20,8 

265 

20  1 

451 

452 

4  53 

454 

455 

45S 

PH 

TOTAL 

TOTAL 

TOIAL 

RADIUM 

CROSS    A" 

GROSS "A" 

GR0SS"B" 

GROSS" B" 

URANIUM 

T    LAB 

IRON 

ARSENIC 

MN 

226    DISS 

DISS 

UNDISS 

DISS 

UNDI SS 

338 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

UG/L 

7.36 

0.530 

0.  146 

1  . 

50 

2. 

20. 

2. 

30. 

7.43 

0.  4Q0 

0.210 

2. 

90. 

1  . 

35. 

1 . 

55. 

7.26 

0.360 

0.114 

2. 

60. 

3. 

25. 

4. 

25  . 

6.93 

O.230 

0  .  00 1 L 

0.080 

1  . 

55 

2. 

20. 

3. 

25. 

3.00 

95.0 

2.0 

20.0 

3.0 

50.0 

7.62 

0.  140 

o  oao 

4.00 

48.0 

1  .0 

23.0 

5.0 

11  ,0 

7.44 

0 .  1  60 

0.154 

5 

130. 

1  . 

15. 

4  . 

75. 

7.62 

0.530 

0.001 

0.210 

S. 

130 

3. 

35. 

5.0 

75. 

7.34 

0.303 

0.00  ID 

0.131 

2.57 

75.4 

1  .7 

22.6 

3.  I 

38.7 

6.93 

0.  140 

0.001 

0.080 

1 

4B.0 

1  . 

15. 

1  . 

11  .0 

NO    OF    SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W,/  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


CREEK  OUTLET  OF  8ENTLEY  LAKE 

UPSTREAM  FROM  FARADAY  MINE  TAILINGS  AREA  70  2 

RIVER  MAJOR  BASIN;  MEAT  LAKES 

MINOR  BASIN:  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  TRENT  RIVER 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    S9S 

STATION  ID:   17-0021-064-02 

STORET   CODE:    02 
004 
1220 


STN    NO;  64  LAT: 

SAMP   DTE   HOUR      STN      5TN   SAMP      PJ 
DY    MD    YR    LMT  DIST    BfiG    DEPTH 

FEET  MTBS 


14  02  78  1145 

.3 

13  03  78  1135 

.3 

06  04  78  1115 

.3 

25  05  78  1130 

.3 

06  07  76  1050 

.3 

29  09  76  1200 

,3 

30  10  78  1125 

.3 

MAXIMUM 

AVQ  OR  C  '    w  I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


14  02  76  1145 

.3 

13  03  78  1135 

-3 

06  04  78  1115 

.3 

25  05  78  1130 

.3 

06  07  78  1050 

.3 

29  09  78  1200 

.3 

30  10  78  1125 

.3 

MAXIMUM 

AUG  OR 

GEOM  im    i'j 

MINIMUM 

LONG; 

934 
SAMPLE 
NO 


25309 
55326 
55361 
25393 
26202 
25528 
25532 


55 
PH 
AT    LAB 


7  33 
7.  17 
7.14 


7.48 
7, IS 
6    84 


U    T    Mi     18    0270350.0    4989350.0    4 


REGION:     04 


MILEAGE;       117.30 


9Di 
SCO 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0.360 
0.310 
0.330 


0.090 
0.  HO 

0.360 
0.235 
0.090 


805 
WATER 
TEMP 
DEG    C 

1  .5 

2.S 

2,9 

22.0 


32.  0 
7.2 
1  .5 


265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.*./  SITE:  OTONABEE  RIVER 

SAMPLE  POINT;  LOCK  25  LAKEFIELD 

STATION  7YPE:  RIVES    FLOW  GAUGE  FED  02HJ002 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FLET       MTRS 


22  03  7B  1000 
19  04  78  1500 
IB  05  78  0930 
27  06  78  1630 
30  07  7a  1700 
29  08  78  1540 
26  09  76  0930 
25  10  78  1240 
IE  11  78  1300 
12  12  76  1520 


MAXIMUM 

AVG  OS  GEOM  MN  ( » ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  ERG  DEPTH 
FEET       MTRS 


22  02 

7B 

1000 

.3 

19  04 

7a 

1500 

.3 

27  06 

78 

1630 

.3 

20  07 

79 

1700 

.3 

29  OS 

78 

1540 

.3 

28  09 

78 

0930 

■  3 

25  10 

78 

U'40 

.3 

16  11 

78 

1000 

.3 

12  12 

78 

1520 

.3 
MAXtMUM 

A  Ms  OR 

GEOM  MN  (  ■  ) 
MINIMUM 

934 

sample 
no 


36124 
36241 
36308 
36370 
36445 
36469 
36568 
36599 
36671 
36725 


34 
FI LTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 


006 

005 

00 1  L 

001 

001 

001 

0C2 

004 

0C1 


0.006 

0.002D 

0.001 


19 
FILTERED 

AMMONIA 
MG/L 

0.098 
0.064 
0  013 
0.010 
0.073 
0.010 
0.014 
0.004 
0.030 

0.098 
0.036 
0.004 


0.001 
0. 0010 

o.ooi 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

9,6 
9.3 


9.6 
8.S 

e.  i 


201 
TOTAL 


MG/L 


.111: 
06H 

.  160 
.470 

.470 
.20S 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

165.0 
351.0 
184.0 
170.0 

780.0 
751  .0 

7B0.0 
366.8 
170,0 


14  16 

COND.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMI105  UNITS 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


59 
SULPHATE 


MG/L 


95 
ACIDITY 
PH    8.3 
MG/L 


2B2 

3(J4 
280 
2iO 

e:.'0 

970 

970 
511 
260 


2,30 
2.  DO 
1  .  10 
0.90 

1  .30 
1  .20 

2.30 
1  .47 
0.90 


67. 
108. 
62. 
69. 


6  6  6 

451  453  453 

RADIUM  GROSV'A"  GR0SS"A" 

226    DISS  DISS  UNDISS 

PCI/L  PCI/L  PCI/L 


1.  L 
1.  L 
1,  L 
T.  L 
T.OOL 
t.OOL 
I  ,        L 

I  . 

1  .000 
1 . 


1  -OL 
1    0 


10. 
2. 60 
1  . 


1  . 


1  .OL 
1  .OL 
1  .     L 


64.0 
64.0 
64.0 


454 
GROSS "B" 
DISS 
PCI/L 

5. 
5. 

10- 
5, 

1.0L 
4.0 
6. 

10. 
5. ID 
1  .0 


338.0 
364.0 

364.0 
158.0 
62.0 

6 

455 
GROSS'S" 
UNDISS 
PCI/L 


3. 
2. 

1.0L 
1  .OL 
1  .     L 


456 
URANIUM 
238 
UG/i. 

10.     I 

10.  L 
10.  L 
10.  L 
10.  OL 
10. OL 
10.     L 

10. 

10.00 

10. 


MAdOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT    LAKES 
LAKE    ONTARIO 
TRI.NT    RIVER 


STATION    ID:        17-0021 -065-02 

STORET    CODE:    02 
004 
1220 


U    T    M:     17    O71710O-0    4919975.0    4 


901 
SCO 


444 
FLOW   CFS 


2630  00 
8190.00 
9120.00 
626.00 
622.00 
1340.00 
1430.00 
1720.00 
2980.00 
3070.00 

9120-00 

3192.80 

622.00 

10 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


80 
TOTAL 
COL] FORM 
MF/lOuUI. 


213. 
124, 

30. 

36. 

64. 

64. 


0  430 
0  410 
0.420 
0.470 
0-560 
0.490 
0.440 
0.330 
0.470 

0.560 
0,447 
0.330 


212. 
26.  ' 

4. 


21 

FILTERED 

N02-N 
MG/L 

0  005 
0 .  005 
0 .  003 
0.002 
0.001 
0.001 
0  .  005 
0.003 
0.002 

0,005 
0,003 
0.001 


FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

3.   L 

2. 

4. 

2.   L 


23 
FILTERED 
N03-N 

MG/L 

0.170 
0.300 
0  010 
0  OOB 
0-005 

o.oio 

0.020 
0.24? 
0.068 

O.300 
0.093 
0.005 


M.  F 
ENUR. 
MF/ICUML 


2 

i. 

2 
10. 
2. 
4 
2. 


17 
INRGNC 

N 
MG/L 

0.273 
0-3f.9 
0.OS6 
O.OJO 
0.084 
0  031 
0.0:i6 
0.254 
0.  100 

0.369 
0,131 
0.02D 


B05 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 

0.0 

0-5 

9.5 
15.5 
25.0 
19.2 
12.5 


25,0 
9-9 
0.0 

TO 

18 
TOTAL 
ORGNC   N 
MG/L 

0.333 
0.346 
0.407 
0.460 
0,482 
0.460 
0.426 
0.326 
0,440 


DISS. 

02 

MG/L 

9.0 
10.8 


0.485 
0.411 
0.326 


1  I  .3 

10.4 

11.4 
9.8 
7.3 


23 

TOTAL  N 


0-605 
0.715 
0.433 
0  4BD 
0-566 
0.501 
0.462 
0.580 
0.540 

0.715 
0,542 
0.433 


5-OAY 

BOO 

MG/L 

0,3 
0.2 

0.2 
1  .0 
t  .4 
I  .0 
0.4 
0.3 
O.B 

1  .4 
0.6 
0.2 


5 
TOTAL 
SOLI  OS 
MG/L 

151.0 
164.0 
136.0 
136.0 

135.0 
132.0 
295.0 
129.0 

295.0 
159.8 
129.0 


33 
TOTAL 

P 
M3/L 

0.O15 
D .  0  1 4 


0.019 
0.024 
0.026 
0.050 
0.016 
0-017 
0.020 

0.028 
0.019 
0.014 


E 

SUSP. 

SOLIDS 

Mi/L 

1  .2 
1  .7 
3.6 
3.4 

3.4 
1.9 
4.0 
0,3 

4.0 
3.3 
0.3 


NO    OF    SAMPLES 


<    C    O    N    T    D     ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  ■  RIVER  8AS1NS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


OIONA.BEE  RIVER 

LOCK  25  LAKEFIELD 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02HJOO2 


LONG: 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STM  SAMP   PU 
DY  MO  VR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


22  02  76  1000 

19  M  78  1500 
27  06  78  1630 

20  07  7B  1700 
29  08  7B  1540 
26  09  78  0930 
25  10  7S  1240 
16  II  78  1000 
12  12  78  1520 


.3 

< 
.3 
.3 

.3 

,J 
3 


va  x  i  mm 

M   GEOM  '■•'■■    :  "  i 
MINIMUM 

MO    OF    SAMPLES 


7  1 07 

OISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOUDS 

MG/L  MG/L 

150 
162 


133 

133 
130 

129 

162 
139 
129 


291 


291: 
291 
291 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MIXOR    BASIN:     LAKE    ONTARIO 
TERM    STREAM:     TRENT    RIVER 

U    T    M:     17    0717"00.0    4919875.0    A 

14  16         56 

CONG.  TURB.  CHLORIDE 

25C  FCRMAZIN       MG/L 

UMH3S  UNI  IS 


230 
250 
205 
205 
202 
205 
200 
455 
200 

455 
239 

200 


DATE  OF  REPORT 
STATION  ID: 


REGION:     03 


25    OCT    79       PAGE         5BB 

1T-0021 -065-02 

STORET    CODE:     02 
004; 
1220 


I  .70 


0 

SO 

1 

20 

1 

50 

0 

70 

2 

60 

2 

00 

2 

90 

0 

SO 

2 

9" 

1 

59 

0 

70 

5.7 
5.  1 


12.0 
5.9 


B.O.M./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


005 E    RIvER 

FIAS7    CONCESSION    DOWNSTREAM    FROM    NORWOOD 


SAMP    DTE    HOUR       SIN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


12  01 

7a 

1130 

.3 

21  02 

7B 

1255 

.3 

19  04 

73 

1200 

.-. 

17  05 

7B 

1220 

! 

27  06 

7B 

1210 

.3 

20  07 

7B 

1215 

.3 

30  OB 

78 

0995 

.3 

27  09 

7B 

1235 

.3 

26  10 

7B 

0905 

.5 

15  11 

78 

1245 

J 

13  12 

78 

1  I  45 

3 

VAXIMU'4 

AVG  OR  < 

MINIMUM 

36028 

4 

361  16 

4 

38234 

6 

36301 

B 

36263 

5 

36436 

5 

3E-479 

8 

36559 

6 

36605 

6 

36661 

6 

36735 

6 

MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR     BASIN:     LAKE    ONTARIO 
TERM    STREAM;     IBENT    RIVER 


U  T  Ml 

18  0261800 

.0  4916875 

0  4     REGION:  03 

901 

ao 

81 

84 

805 

3 

SCO 

TOTAL 

FECAI. 

M.F. 

WATER 

DISS. 

C0UF0RM 

COL! FORM 

EN1ER. 

TEMP. 

02 

MF/100NL 

MF/lOOML 

MF/ IOOML 

OEG  E 

M6/L 

180. 

8. 

20. 

0.0 

11.4 

116. 

2.   1. 

A  . 

0.0 

11.4 

192. 

6. 

14. 

1.0 

11.7 

9  3 

240. 

36. 

300.   G 

11  .5 

11.2 

8 

i  a  i  co 

10. 

72 

14.0 

7.4 

8  S 

152 

176. 

48. 

23.0 

S.8 

6 

60. 

380  . 

72. 

1b. 0 

7.6 

9 

660. 

200. 

28. 

14.9 

11  .5 

1780. 

90. 

212. 

8.0 

9.3  ■ 

32000. 

900. 

300.   G 

5.5 

12.2 

500. 

60. 

200. 

1  .0 

10.0 

32000. 

900. 

300. 

23.0 

12.2 

568.  ■ 

4e.  ■  a 

59.  ■  U 

8.6 

10.0 

60 

2. 

4. 

0.0 

5.8 

STATION     ID:        1 7 -0021 -066  -  02 

STORET    CODE:     02 
004 
1220 

MILEAGE:         63.00 


1 
5 -DAY 
BOD 
MG/L 

1  .2 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0.007 
O.034 
0.013 
0.020 
0.041 
0.066 
0-068 
0.064 
0.100 
0.030 
0.02  2 

0.  100 
0.04  2 
0.007 


34 

Fl LTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 


0-007 
0  015 
0  .  004 
0  002 
0-010 
0.033 
0.0  18 
0.028 
0.019 
0  006 
0.008 

0.033 
0.014 

0.002 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       SIN       STN    SAMP       PO 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


12  01 
21    02 

19  04 
17  OS 
27    06 

20  07 
30  OS 
27  09 
26  10 
15    11 

13  12 


78  1  I  30 
78  1255 
7a  1200 
78  1220 
78  1210 
78  1215 
7B  0895 
78  1235 
78  0905 
78  1245 
78    1145 


a 

.3 
.3 

i 
.3 

: 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVE   OR    GEOM  M:N    <  ') 

MINIMUM 


Fl LTEREO 

AMMONIA 

MG/L 


0.072 
0.084 
0.016 
0.002 

0  .  039 
0.OB6 
0.066 
0.022 
0.029 
O.OOB 
0.024 

0.086 
0.041 
0.002 


20 

TOTAL 
KJELDAHL 

MG/L 

0.410 
0.400 


21 


22 


350 


0.460 
0.520 
0.69O 
0.6BO 
0.570 
0.760 
O.420 
0.450 

0.760 
0.510 
0.350 


FILTERED      F1UERED 
N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


0.O04 
0.006 
0.0OE 
0.003 
0.010 
0.022 
0.012 
0 .  009 
0.079 
0.014 
0 .  006 

0.079 
0.015 

0.003 


0.44G 
0.550 
0,310 
0.  1  SO 

0  ,  750 

1  .210 
0.945 
1  .490 
1  .  150 
0.  476 
0.609 

1  .A'.m 

0.735 
0.  150 


10 
TOTAL 
ORGNC   N 
MG/L       MO/ L 


17 
INI5GNC 


0.522 
0,640 
0.331 
0.  155 
0.799 
1  .318 
I  .023 
1  .521 
1  .258 
0.498 
0.639 


1  . 


>21 


0.  791 
0.  155 


0.33B 
0.316 
0.3.:4 
0.458 
0.4(11 
0.504 
0  .  f  i  I  4 
0.548 
0.731 
0  .  4  I  a 
0.-126 

0 .  731 
0.469 
0.316 


23 

TOTAL   N 

MG/L 

0.860 

0  .  956 
0.665 
0.613 

1  .  280 
1  .822 

1  .637 

2  .  069 
1  .989 
0.910 
1  .065 

2.069 
1  .261 
0.613 


5  6  7 

TOTAL  SUSP.  DISS. 

SOLIDS  SOLIDS  SOLIOS 

MG/L  MG/L  MG/L 


2(16. 
3112. 
205. 
364. 
2  70. 
278. 
26B. 
269. 
304. 
287. 
287. 


364.0 
281  .8 

205.0 


4.0 
1  .8 


136. 
6. 
7. 
13. 


282 
280 


261 
279 
279 
285 

235 
2  78 
261 


MO    OF    SAHIpLES 


107 

1  4 

16 

56 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PO 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

OY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPIH 

D- SOLIDS 

25C 

FORKAZIN 

MG/I. 

FEET 

MTS5 

MG/L 

UMH.05 

UNITS 

12  01 

78 

1130 

.3 

434 

2.30 

B.8 

21  02 

78 

1255 

.3 

453 

1.40' 

8  6 

19  04 

78 

1200 

:< 

204 

315 

1  .20 

4.5 

17  05 

7S 

1  220 

228 

350 

5.60 

5  7 

27  06 

78 

1210 

i 

263 

405 

2.  BO 

1  1  .0 

20  07 

78 

1215. 

.3 

270 

415 

3.80 

16.0 

30  08 

7B 

0895 

.3 

255 

400 

4.50 

I7.0 

27  09 

78 

1235 

i 

430 

S.50 

19. S 

26  10 

7B 

0905 

.  J 

465 

4.70 

IB. 5 

15  11 

78 

1245 

.3 

440 

3.50 

14.5 

13  12 

78 

1  145 

.3 

455 

I  .50 

10.5 

HSXIStUM 

270 

465 

5.6Q 

19.5 

AVC 

OR  GEOM  HH    1 

244 

415 

3.35 

12.2 

MINIMUM 

204 

315 

1  .20 

4.5 

MO    OF    SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.K. /  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


TRENT  RIVER 

BRIDGE  STREET  BRIDGE  HASTINGS 

RIVER 


MAJOR  BASIN 
MIP.OR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
1BENT    RIVER 


DATE    Of    REPORT       25    OCT    79       PAGE         EB7 

STATION    ID:        17-0021-067-02 

STORET  CODE;  02 
00  4 
1220 


samp  dt;  hour  stn  stn  samp  pj 
dv  mo  y)  lmt   dist  brg  oepih 

fEET       MTRS 


12 

01 

7U 

1  100 

21 

02 

78 

1100 

19 

04 

78 

11  10 

17 

05 

7e 

1130 

27 

06 

70 

1055 

20 

07 

79 

1115 

30 

OS 

7l) 

1  1  30 

27 

09 

7|) 

1  1  40 

26 

10 

7li 

1030 

15 

11 

7H 

1  145 

13 

12 

7H 

1220 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( « I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTI:  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YII  LMT    DIST  6RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


12  Ot 
21  02 

19  04 
17  OS 
27  06 

20  07 
30  08 
J  7  09 
25  10 
15  11 

13  12 


78  I  100 

?H  1100 

711  1110 

7tl  1130 

7(1  1055 

7(1  1115 

7tl  1130 

7(1  1  I  40 

7(1  I03O 

7(1  I14S 

7il  1220 


.3 
.3 
.3 
.3 


.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MK    1 * ) 

MINIMUM 

f*0    OF    SAMPLES 


934 
SAMPLE 

NO 


36026 
361  14 
36231 
36299 
36360 
36433 
364  76 
36556 
36608 
36653 
36738 


Fi  LTEREO 

AMMONIA 

MG/  L 

0.072 
0.  106 
0.  046 
0.012 
0  .025 
0.014 
0.098 

o.oee 

0,013 
0,014 
0.030 

0.  106 
0.  045 


1  T 


901 

sco 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


450 
430 
390 
620 
520 
620 
000 
090 
600 
580 


1  .090 
0.615 
0.390 

1  1 


80         61 
TOTAL      fECAL 

COLIFQRM  COLIFGfiM 

MF/100ML  Mf/IOOttl. 


96. 
48. 
44. 
24. 
276. 
90. 
IB. 
6 


276. 

44. 


2. 

2. 
6. 


10 


to 


21        22 

filtered  filtered 

N02  N  N03 ■ N 

MG/L  MG/L 


0.003 
0.006 
0  007 
0,005 
0.002 
0.002 
0.001 
0.002 

o.ooi 
o.ooi 

0.003 

0  -  007 
0  .COS 

o.ooi 
1 1 


1  .320 
0 ,  i  HO 
0.44b 
0.105 

0.  00'. I. 

0.0051. 

0.0051. 
0.010 
0    005 
0    019 

0  .  0  72 

1  .320 
0.  19611 
0.00b 

1  I 


.0    4910125 

0    4 

5EGI0N:    03 

84 

aos 

3 

M.F  - 

WAIER 

DISS. 

ENTER. 

TE-MP. 

02 

MF/100ML 

DLG   C 

MG/L 

6. 

o.a 

12.0 

4. 

oo 

12.0 

4. 

0.0 

11.2 

2.        L 

10.5 

10.8 

2.        L 

15.6 

B.  3 

2. 

24.4 

7    3 

2.        L 

22.2 

9    8 

2.        L 

20 

7,5 

11.8 

18. 

6    S 

12    2 

1     0 

10.3 

20. 

24.4 

12.2 

4.»     D 

B.FJ 

10-6 

2. 

0    0 

7.3 

MILEAGE: 


50  .40 


17 
INRGNC 
N 
MG/L 

1.395 
0.572 
0.  499 
0.  122 
0.032 
0.D21 
0.  104 
0.080 
0.019 
0  034 
0.  105 

1.395 
0.244 
0.019 


IS 
TOTAL 
ORGNC   U 
MG/L 

0  378 
0  3^4 
0.344 
0  .  61 18 
0.4'iS 
0.  1.C6 

0  9112 

1  .022 
Q.5;-!7 
0.5^6 
0.430 

1  .022 


1  .773 
0.595 
0.642 
0.73D 
0.527 
0.627 
1  .006 
1  .  102 
0.606 
0.600 

0  535 

1  .773 
0,613 
0.527 


1 

33 

34 

>-OAY 

TOTAL 

FI LTEBED 

BOO 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

1  .2 

0-012 

0.003 

0,2 

0.014 

0.039 

0,2 

0.015 

0.001 

1  .4 

0.031 

O.OOI 

0.8 

0    025 

0.001 

1  .5 

0.036 

0.001 

4.0 

0.065 

o.ooi 

2.0 

0.05  7 

o.ooi 

1  .5 

0.033 

1  .4 

0,026 

0.0011. 

0.6 

0.013 

0.001L 

4.0 

0.065 

0.009 

1  .3 

0.030 

0.002D 

0.2 

0.012 

O.OOI 

1 1 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


167 

!(39 
170 
160 
158 

!« 
1'iS 
143. 
155. 
159. 
147. 


170.0 
158.9 
143.0 


1  1 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

1  .0 


10 

0 

4 

8 

5 

8 

12 

0 

10 

0 

5 

1 

6 

0 

1 

0 

10 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG./L 


150 
150 
150 


SAMP    DTE     HOUR 
EY    MO    YR    LMT 


12    01     7E.    1  100 
21     02    76     1 100 


107 
STN  STN  SAMP  Pj  CALCUL 
DIST    BRG    OEPTH  D-SOLIDS 

FEET  MTRS  MG/L 

.3  166 

.3  168 


14  16         56 

COND.  TURB  CMLORIOE 

25C  FORKAZIN       MG/L 

UMHGS  units 


256 
2  59 


1  .60 
0.90 


7,4 


19   04 

78 

1  1  10 

.3 

168 

2  60 

1  .  30 

6    3 

1  7    OS 

78 

1  130 

.3 

1S0 

230 

2.00 

6    l 

2  7    06 

78 

10S5 

.3 

153 

535 

2.00 

5  .  7 

20    07 

78 

1  1  15 

.3 

156 

240 

2,30 

6     f 

30    OB 

7(i 

1  130 

.3 

146 

225 

4.60 

6  e 

27    09 

78 

1  140 

.3 

1 33 

205 

5.  20 

6    7 

26     10 

7B 

1030 

.3 

230 

2.90 

6  .  5 

IB    11 

78 

1145 

.3; 

153 

235 

a.  SO 

6.0 

13   12 

78 

1220 

.3 

146 

225 

1  -20 

5.9 

MAXIMUM 

i6e 

260 

5.20 

7.4 

AVG 

OR    GEOM    MN 

(') 

154 

336 

2.42 

6.4 

MINIMUM 

133 

205 

0.90 

I.J 

B.O.W  /  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


12  04  78  14  10 
16  05  78  1120 

1200 
20  06  70  0955 
27  06  7B  1010 

13  07  78  1055 
39  08  78  0930 

1045 
27  09  78  1045 
IB  10  78  0910 
31  10  78  1 155 


NO  OF  SAMPLES 


TRFNT  RIVER 


NLU    HIGHXAY    2    BRIDGE    TRENTON 

STATION 

ID:        17- 

30  21 

068 B3 

RIVER    C    FLOW    GAUGE 

FED    02HK004 

MAJOR 
MINOR 

BASIN: 
BAS1 N: 

GREAT 
LAKE 

LAKES 
ONTARIO 

STORET    CODE 

02 

004 

1230 

TERM    STREAM; 

1R!  NT 

RIVER 

LAT: 

LONG: 

u  t  n 

:     IB    029360C 

.0    4886625.0    4 

REGION:     04 

MILEAGE: 

o.so 

STN       5TN    SAMP 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET                  MTRS 

PJ 

934 
SAMPLE 
NO 

901                     444 
SCD       FLOW    CFS 

60 
TOTAL 
COt  t  f ORM 

MF/100MI. 

81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

34 
M    f . 
ENTER. 
MF/10CML 

805 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

1 
5-OAY 
BOD 
MG/L 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

.3 

.3 

25372 
25374 

3 

16100.00 
T 3200. 00 

296 

20. 

24 

4.9 

12.4 

0.5 

0.027 

.3 

26313 

6 

13200.00 

35. 

44. 

10. 

13.5 

10.4 

1  -0 

0.055 

.3 

.3 

26318 
25453 

6 

1360.00 
997.00 

200Q. 
600. 

r, 

600.        G 
4.        L 

4. 

4, 

I 
L 

13. D 
24.0 
24  .  2 

8.0 
B.I 
7.6 

1    0 
1  .  0 

0    036 
O.040 

.3 

25478 

447,00 

500. 

112. 

12. 

0  .  1  22 

.3 

26328 

0 

1360.00 

3 

25496 

1360.00 

1800. 

4  . 

4, 

I 

21.0 

B.S 

2.3 

0.054 

.3 

25522 

6 

24S0-00 

410. 

4  .        L 

8 

1  .  2 

0.058 

.3 
.3 

26333 
25550 

6 

3220.00 
3630.00 

2B00. 
9600. 

12. 
8. 

8 
56. 

8    0 
10.0 

12.0 
11.8 

0.  2 
0.8 

0.  B 

0.060 
0.034 
0.029 

MAX  I  MUM 

OR    GEOM    MN     ( •  | 

MINIMUM 

16100.00 

5211 .27 

447.00 

9600. 

795. 

36. 

*  u 

600. 
19.  *    E 

4. 

66. 

10.  ■ 
4. 

0 

24.2 

IS. 6 
4.9 

12.4 
9.9 
7.6 

2.3 

1.0 
0.2 

0 .  1  22 
D.052 
O.027 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  K   T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  BlVtR  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 
STATION  ID:   17-0021-068-83 


SAMPLE  POIN  1 : 
STATION  TYPE: 

Nt*  H 
RIVER 

itshKAT  2  fcHItrt 
C  FLOW  GAUGE 

F£0  02HK004 

MAJOR  BASIN:  CHEAT 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 
004 

MINOR  BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

TERM  STREAM:  TRENT 

RIVER 

1  220 

STN  NO:     68 

1  ft! 

LONG: 

U  T  a: 

18  029360C 

.0  4086625 

.0  4     REGION:  D4 

MILEAGE: 

0.50 

34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

SAMP  DTE  HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

Fl LIERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRCiNC 

TOTAL 

TOTAL  N 

TOTAL 

SUSP  . 

SOLIDS 

MG/L 

OY  MO  YR  LMT 

DIST 

SRG  DEPTH 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC   N 

SOL] DS 

FEET 

MTRS 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MQ/L 

MG/L 

MG/L 

12  04  78  14  10 

.3 

0.005 

0.062 

0.520 

0.008 

0.670 

0.740 

0.4  58 

1  . 1 98 

197.0 

9.4 
13.0 
S.OL 

16  05  78  1 1 20 

.3 

0.O02 

0.024 

0 .  550 

0.005 

0.  150 

0.  179 

0.526 

0.705 

1  75.  0 

1200 

.3 

0.004 

0.060 

0.540 

O.OOB 

0.090 

0.  156 

0.480 

0  636 

1  40  .  0 

20  06  78  0955 

.3 

0 .  006 

0.030 

0.670 

0  .  006 

0.020L 

0  .  056 

0.  640 

0-696 

4.0 

27  06  7B  1010 

.3 

0.018 

0.070 

0.490 

0 .  043 

0.045 

0.1 5B 

0.420 

0.578 

1  62  .  0 

9  .2 
7.0 
8.8 

29  08  7B  0930 

.3 

0.002 

0.180 

0.840 

0  660 

0.08 

1045 

.3 

0.003 

0.  150 

0.840 

0  .  006 

0.005 

0.161 

0.690 

0.851 

1  62  .  0 

27  09  76  1045 

.3 

0.004 

o.oao 

0.820 

0.005 

0.060 

0.  145 

0  .740 

0.885 

159.  0 

8  .9 

IS  10  78  0910 

.3 

0.004 

0.030 

0.550 

0.004 

0.020 

0.0'-4 

0.520 

0.574 

159.  0 

5  . 7 

4  .0 

31  10  78  1155 

0  .  001 

0.004 

0.520 

0.004 

0.070 

0.078 

0.516 

0.594 

1  57.  0 

MAXIMUM 

o.oie 

0.  180 

0.840 

0.043 

0.670 

0.740 

0.740 

1.198 

197.0 

)3.D 

A  v  G 

OP  GEOM  MN  ( • ) 

0 .  005 

0.069 

0  634 

0.010 

0.  126D 

0  -  1  92 

0.565 

0  690 

1  63  9 

7  .  5D 

MINIMUM 

0.002 

0.004 

0.490 

0.004 

0.005 

0.054 

0.420 

0.08 

1  40 .  0 

4.0 

NO  OF  SAMPLES 

10 

10 

10 

9 

9 

9 

to 

10 

B 

10 

107 

14 

IS 

56 

59 

280 

55 

20S 

25 

47 

SAMP  DTE  HOUR 

STN 

STN  SAMP   PU 

CALCUL 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

PH 

10TAL 

PHENOLS 

ORGANIC 
C  AS  c 

MG/L 

Or  MO  YR  LMT 

DIST 

SRG  DEPTH 

D- SOLIDS 

25C 

FORWAZIN 

NG/I. 

SILICATE 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

S!  MG/L 

MG/L 

UG/L 

12  04  78  1410 

.3 

IBS 

290 

3.20 

7.5 

16.5 

2.85 

B.02 

0.3O0 

1  0L 

5-0 
5.4 
5.4 

S.4 

16  05  78  1 120 

.3 

162 

250 

2.60 

5.7 

14.5 

1  .  10 

B.02 

0.280 

1  .  0 

1 2.00 

.3 

163 

250 

4.30 

6.0 

20  OS  78  0955 

.3 

169 

260 

2.40 

6.5 

27  06  78  1010 

.3 

153 

235 

2.10 

5-4 

12.5 

2.40 

7.66 

0.090 

6  . 0 
6.0 
6.0 

6.0 

13  07  78  1055 

.3 

29  08  78  0930 

•3 

156 

240 

3.50 

7.5 

1045 

.3 

153 

235 

2.50 

6,5 

27  09  7B  1045 

.3 

1S0 

230 

3.00 

6.8 

9.0 

1  .90 

7.98 

0.120 

1  .  OL 
1.0 

6.  2 
6.4 
5-8 

18  10  78  0910 

.3 

153 

235 

2.40 

7.8 

7.74 

31  10  78  1 155 

.3 

153 

235 

2.60 

6.5 

14.5 

0.60 

B.  06 

0.080 

1  .  0 

MAXIMUM 

188 

290 

4  .30 

7.8 

16.5 

2.85 

B.08 

0 .  300 

1  0 

6.4 

AVG 

OR  GEOM  1 

160 

246 

2.86 

6.6 

13.4 

1  .77 

7.91 

0.174 

1  OD 

5.8 

MINIMUM 

150 

230 

2.10 

5.4 

9.0 

0.60 

7.66 

0  080 

1  .  0 

5.0 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT         OIST    BRG   DEPTH 
FCET  MTRS 


15  04    78    1410 

16  05    7B    1120 

1200 


.3 
.3 
.3 


41 

361 

265 

235 

221 

225 

229 

315 

249 

238 

COO 

SOLVENT 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOIAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

EXTRBL6S 

ARSENIC 

MERCURY 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

NICKEL 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

1.2 

0 

0.001 

0.020 

0.010 

0.030L 

0 . 005  L 

0.020 

0.020L 

16 

3 

0.001 L 

0.0301- 

0.020L 

O.OIOL 

0. 030L 

0.005L 

O.OIOL 

0.020L 

16 

3 

0 . 00 1 L 

0.030L 

0.020L 

0.010L 

0.030L 

0.005L 

O.OIOL 

0.020L 

20  06  78  0955 

•3 

27  06  78  1010 

.3 

13  07  78  1055 

.3 

29  08  7S  0930 

.3 

1045 

.3 

27  OS  7B  1045 

.3 

1g  10  7B  0910 

.3 

31  10  7B  1 155 

.3 

A'AXIMUM 

AVG  OR  GgOM  > 

MINIMUM 

16 
28 


27 
31 
31 

31 
24 

12 


NO    OF    SAMPLES 


.001 
.001D 


0.030 

0.02KD 

0.020 


0.020 
0  020D 
0.020 


0100 

010 


0.030 

0.030D 

0.030 


0    005 
0.0050 
0  005 


020 
01  2D 
010 


0.020 

0.020D 

0.020 


S. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


BAXTER  CREEK 

1.5  MILES  DOWNSTREAM  FROM  M1LLBR00K 

RIVER    FLOW  GAUGE  MOE  02HJ104 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FCET       MTRS 


21  02  78 

14  50 

■ 

21  04  78 

0900 

■ 

19  OS  76 

0910 

.3 

27  06  78 

1350 

.3 

20  07  78 

1430 

1 

30  08  78 

1320 

■■ 

27  09  78 

1450 

.3 

25  10  78 

0930 

3 

15  11  7B 

1430 

.3 

13  12  78 

1000 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  (*) 
MINIMUM 

934 

SAMPLE 


901 
SCO 


361  t9 

4 

36255 

6 

36322 

6 

36371 

6 

36440 

6 

36483 

E 

36563 

6 

36594 

6 

36565 

6 

36731 

4 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT     LAKES 

LAKE    ONTARIO 
TRi.NT    RIVER 


444         80 

FLOW  CFS      TOTAL 
COL  I  FORM 

MF/100ML 


1120- 
1500. 

180 

200. 

470. 

110- 

230. 

44B. 
1660. 

500. 


14.2 
13.1 
14.5 
13.3 
17.0 
17.7 


1660. 
439.  • 
110. 


FECAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 


104 
4 

12 


STATION     ID:        1 7-0021     069  -  02 

STORET  CODE:  02 
004 
1220 


U  T  M:  17  0707010.0  4B939OO.0  4 


ENTER. 
MF/1U0HL 

44. 

112. 

32. 


22. 
28. 


B05 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.0 

I  .0 

e.o 
12.8 
22.0 

17.0 
14.5 
3.5 


3 
DISS 
02 
MG/L 

10.6 
12.4 
10.6 

8.4 

9.8 

I  1  .4 
13.5 

II  .9 
12.3 
10.  1 

13.5 


5DAY 
BOD 

MG/L 


0.3 
0.2 


TOTAL 

P 

MG/L 

0.015 
0  046 
0  036 
0.034 
0.046 
0.054 
0.040 
0.022 
0.052 
0  022 

0.054 
0.037 
0.015 


NO    OF    SAMPLES 


10 


(     C    0    N    T    D     ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DV  MO  YR  l.MT    01  ST  8RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


21    01 

7B 

1450 

.3 

31    04 

78 

D900 

.3 

19  05 

78 

[1910 

.3 

27   06 

76 

1350 

.3 

20    07 

7  8 

1330 

.3 

30  oe 

76 

1  320 

.3 

27   09 

76 

1450 

3 

25    10 

70 

0930 

.3 

IS    1  1 

7B 

1430 

.3 

13    12 

78 

1000 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR    GEOM    MN     < - 1 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  FOUR   STN   STN  5AMP   PU 
DV  MO  YR  IMT    DiST  BUG  DEPTH 
FEET       MTRS 

21  02  78  1450  .3 

21  04  78  C900  .3 

19  05  78  C910  .3 
27  06  78  1350  .3 

20  07  78  1430  .3 
30  08  78  1320  ,g 
27  03  7B  1450  .3 
25  10  7B  C930  .3 
15  1  I  7B  1430  .3 
13  12  78  1O00  ,3 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  |  -  ) 

MINIMUM 


ftuun    sum 

MAKY     KEHUR 

1       -      h!VLR 

BAiJNb 

DATE    OF    Rf 

PORT       J5    OCT 

79       PAGE 

58  3 

34 
Fl LTERED 

19 

FILTERED 

so 

TOTAL 

21 
Fl LTERED 

22 

FILTERED 

17 
1NRGNC 

18 

TOTAL 

23 
TOIAL    N 

5 

TOTAL 

6 

SU3P . 

REACTIVE 
F    IB/L 

AMMONIA 
MG/L 

KjElDAHL 
MG/L 

1.02 -N 
MG/L 

N03-N 
MG/L 

N 
MG/L 

ORGNC      N 
MG/L 

MG/L 

SOLIDS 
MG/L 

SOL  IDS 
MG/L 

Q.014 

0,016 

0.220 

0.003 

0.600 

0.619 

0,204 

0.B23 

272  -  0 

5    B 

0.  012 
0    006 

0.034 
0.014 

0.440 
0.340 

0.007 
0.004 

0.795 
0.470 

0.836 
0-4f!B 

0.406 
0.326 

1     242 
0.814 

245.0 
243  .0 

17    0 
15.0 

0.010 

0.047 

0.270 

0.01  1 

0    475 

0.533 

0.223 

0.756 

248    0 

7    6 

0  .037 

0.  046 

0.310 

0.012 

0.498 

0.556 

0.264 

0    820 

238  ,  0 

6  .7 

o  oce 

0    006 
O.0O5 
0    005 
0.006 

0.028 
0.006 
0.074 
0.014 
0.022 

0.S50 
0.220 
0.300 
0  -  440 
0-230 

0    007 
0,003 
0.009 
0.007 
0.004 

0    370 
0,515 
0.505 
0.643 
0    721 

0    405 
0,524 
0.51:8 
OEM 
0-747 

0.522 
0.214 
0.226 
0.426 
0.208 

0    927 
0.738 

0  814 

1  090 
0,955 

239.0 
250.0 
268.0 
299.0 
267.0 

5  5 
16.0 

4  6 
29    0 

7    0 

0.037 
0    01  1 
0 .  005 

0 .  074 
0.030 
0.006 

0.550 
0332 
0.230 

0.012 

0.007 
0.OQ3 

0.795 
0.559 
0.370 

0.B36 
Q.5.-6 
D.4G5 

0.522 
0.  302 
0.204 

1  .242 
0.698 
0.738 

299.0 
256.9 
236-0 

29,0 

11  .4 

4    6 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

107 

14 

16 

56 

CALCUL 

COND. 

TUBS. 

CHLORIDE 

0 -SOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/I. 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

266 

409 

3.30 

4.7 

22B 

350 

S.70 

6.6 

22a 

350 

2.60 

2.  1 

340 

370 

4.20 

3    3 

231 

355 

3.60 

3.S 

233 

360 

3.40 

3.3 

234 

360 

2.  BO 

1  .9 

263 

405 

3.50 

5.0 

270 

4l5 

6.  10 

5! 

260 

400 

3.60 

5    7 

270 

415 

6.  10 

B.6 

245 

377 

3    6S 

4.3 

23B 

350 

2,60 

1  .9 

F*S  OF  SAMPLES 


B.O.B./  SITE:  OTONABEE  RIVER 

SAMPLE  P0IN1.  AT  LOCK  NO  19  DAM  PETERBOROUGH 

STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   PJ 
QY  MO  YR  LNT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


STATION  ID:   17-0021-070-02 


12   01 

7B 

1300 

.3 

21    02 

78 

154$ 

-3 

19    04 

78 

1328 

.3 

17   05 

78 

1510 

.3 

3  7   06 

78 

1420 

3 

20  07 

78 

1605 

.3 

29    08 

78 

1448 

,3 

27    09 

78 

1  545 

.3 

25     10 

78 

0925 

.3 

IS    1) 

78 

1630 

.3 

13    12 

78 

0930 

.3 

MAX  I  MUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     [ • J 
MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP 
OY  MO  YR  LMT    0I5T  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


12  01  7B  1300 
21  02  79  1545 
19  04  78  1328 
17  05  78  1510 
27  06  78  1420 
2D  07  78  1605 
29  08  76  1448 
27  09  78  1545 
25  10  78  0825 
15  11  7B  1630 

13  T2  7B  0930 


.3 
-3 
.3 
.3 
3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVO  OR  GEOM  MN  (•) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


MAJOR 

iASIN:    GRTAT 

LAKES 

STORET    CODEt 

02 

minor 

BASIN:     LAKE 

0NTAR1 0 

004 

TERM    STP.EAM:     TRINT 

RIVER 

1220 

LONG: 

U    T    M 

17    07  13800 

,0    4B07250.0    4             REGION:     03 

MILEAGE: 

89    90 

934 

901 

ao 

81 

64 

805 

3 

1 

33 

34 

F ! LTERED 

SAMPLE 

sco 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

HATER 

oi  ss. 

5 -DAY 

TOTAL 

NO 

C0LIF0BM 

COL] FORM 

ENTER . 

TEMP. 

02 

600 

P 

REACT  tVfi 

MF'/IOOVL 

MF/100MI. 

HF/100ML 

DEG    c 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

36032 
36121 
36233 
36305 

36367 
36443 
36485 
36565 
36592 
36667 
36729 

6 
6 
« 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

780 
44 

260. 

416. 
11400- 

300. 

390. 
90. 

112 

480. 
40. 

104  . 

2-        L 
64. 
52. 
276. 

4.        1. 

B. 

4.        L 

2. 
36. 
24, 

140, 

14 

20 

38. 

164. 

4.        L 

6. 

4  . 

14 

56. 

2.       L 

0  0 

1  0 

0    0 

11.0 

15.0 

24.0 

23 . 0 

16.0 

6.9 

6.0 

0-5 

14    4 

10.2 

12.6 

11.2 

8.4 

7.3 

9.6 

10.4 

M  .6 

12.2 

10.3 

0.4 
0.2 

0  2 
0.8 
0.6 
0.8 

1  0 
1  .0 
0.2 
1     0 
0.4 

0    003 
0.012 
0.02  4 
0.020 
0    OB? 
0.02  3 
0.025 
0.053 
0.020 
0-014 
0.014 

0.002 
0.005 
0-005 

o.oot 

0.04  3 

0-001 

0-OOIL 

0.001 

0.00! 

0.001 

0.002 

1 1400. 
284.- 

278. 

17.  '    0 

164 
17,  •     D 

24    0 
9,4 

14.4 
10.7 

1  .0 
0.6 

O.OB  7 
0.02  7 

0 .  043 

O.OO'iD 

40- 

2. 

2 

0,0 

7.3 

0.2 

0.003 

D.OOI 

1  1 

1  1 

1  1 

11 

11 

1  1 

11 

11 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 
SUSP. 
SOL  1 DS 
MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

Fl LTERED 

AM-.'ONl  A 

MG/L 

TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 

Fl  LTERED 

N02-N 

MG/L 

F 1 L  tERED 
N03-N 

MG/L 

INRGNC 

N 

MG/L 

TOTAL 
ORGNC       N 

MG/L 

TOTAL    N 
MG/L 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

0.059 

0 

400 

0.002 

0  ,  103 

0,  163 

0.342 

0.505 

148.  0 

2    7 

0.  090 

0 

500 

0.006 

D.  160 

0    256 

0.410 

0.666 

11)2.0 

4     1 

0  .  078 

0 

460 

0  ,  004 

0.2  95 

0    377 

0.302 

0    759 

162.  0 

P  .008 

0 

430 

0    003 

0 ,  1  95 

0    206 

0    422 

0    62B 

145.0 

9.  3 

0  .025 
0.C04 

0 
0 

710 
450 

0    G08 
0.002 

0.330 
0.  0051. 

0,363 
0.01  1 

0    £1.5 
0,446 

1  ,048 
0.4  57 

295.0 
14  0.0 

2.5 
3    g 

293 

0  ,  052 

0 

590 

0.002 

0.0051. 

0.059 

0.528 

0.587 

135.0 

5.3 
8.  1 

0    016 

0 

4  90 

0.CO2 

D.010 

0.  028 

0.4  74 

0.502 

144.0 

0.019 

0 

440 

0    002 

0.030 

0.051 

0-421 

0.  4  72 

1  34  .0 

1     2 

0.  02  3 

0 

400 

0.002 

0.043 

0 .  068 

0.377 

0.445 

1  36  .0 

3.  0 

0.024 

0 

430 

0.002 

0.068 

0.094 

0.406 

0.500 

131  .0 

1  .0 

0  .  090 
0.036 
0.004 

0 
0 
0 

710 
481 
400 

0.008 
0   003 
0,002 

0,330 

0.  1130 
0.005 

0.377 
0.  152 
0,011 

0 .  6FS5 
0-445 
0.342 

1  .048 
0.597 
0.445 

205  .  0 
155,6 
131  .0 

S3 
3.B 
C    6 

29.1 
293 
393 

1  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE:  OTONAEEE  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  LOCK  NO  19  DAM  PETERBOROUGH 

STATION  TYPE:  RIVER 


MAuOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


DATE  OF  REPORT 
STATION  ID: 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
TRENT  RIVER 


25     OCT     79        Phuc  zj^t 

17-002; -070-02 

STORET    CODE:     02 
004 
1220 


5TN  NO: 


70 


LAT: 


LONE: 


U  T  H:  17  O7I300O.O  1907250  0 


REGION:  03 


I  07 
SAMP  DTE  HOUR   SIN   5TN  SAMP   PJ   CALCUL 
DY  WO  YR  LWT    DIET  BRG  DEPTH      D  SOLIDS 
FEET       MTRS      KG/L 


COND.     TUKB.    CHLORIDE 
25C   FORMAZIN       WS/L 
UMH05     UNITS 


12    01 

78 

1300 

.3 

145 

223 

1  .70 

6    2 

21     02 

78 

1515 

.3 

151 

233 

0.95 

5.3 

19   01 

7S 

1328 

.3 

148 

230 

1     10 

5.7 

17   05 

73 

1S10 

.3 

136 

2l0 

1  .SO 

5,0 

27    06 

73 

1120 

.3 

430 

1  .30 

26,5 

20    07 

73 

1605 

.3 

136 

210 

1  .60 

5.5 

29   OB 

78 

1148 

.3 

130 

200 

2,00 

5.0 

37   OS 

78 

1545 

.3 

136 

2  10 

2. SO 

5.2 

25     10 

78 

0825 

.3 

133 

205 

1  .60 

S.6 

15     1  1 

78 

1630 

.3 

133 

205 

1  .50 

6.1 

13     12 

7B 

0930 

.3 

130 

200 

1  .40 

S.1 

MAXIMUM 

151 

430 

2.80 

26.5 

AVG 

OR    GEOM    MN 

(-) 

138 

232 

1  .60 

7.4 

MINIMUM 

130 

200 

0.95 

5.0 

NO    OF 

SAM 

PLES 

TO 

11 

1  1 

1T 

B.O.K./  SITE: 
SAMPLE  POINT : 
STATION  TYPE. 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  WO  YR  LMT 


12  01  78  0915 


21 

02 

7a 

1030 

19 

04 

7a 

0B30 

17 

05 

7a 

G9Q0 

27 

66 

78 

06  00 

20 

07 

78 

1000 

31 

OB 

78 

1200 

36 

09 

73 

1250 

26 

10 

7a 

1300 

15 

11 

78 

0630 

13 

12 

7B 

1420 

SALT  CREEK 

CONCESSION  EAST  HIGHWAY  30 

RIVER 


SIN   STN  SAMP   Pj 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 


934 
SaMPl 


MILES    FROM    MEYERSBURG 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


OR!  AT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
1RENT    RIVER 


U    T    M:  18    0274690.0    4897725.0    4 

901  eO  81  B4 

SCO  TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER 

MF/100ML  KF/IOOML       MF/100ML 


36022 

4 

361  oa 

4 

36224 

6 

36291 

6 

36353 

6 

36426 

6 

364S9 

36549 

6 

36615 

6 

36651 

6 

36745 

6 

300, 
160. 

1060. 

1500. 
400 
4IC 
300. 
340 

1  I  BG 

1100 
100. 


20 
20 
16 

132 
53 

124 

212 
86 
72 

ISO 


620. 
60S. 
24. 
144. 
128. 
136. 

iee. 

204. 

276. 

600. 

60. 


4 

?£Gt  ON :    03 

805 

3 

KAIER 

DISS. 

TEMP  . 

02 

OEG    C 

MG/L 

0    0 

10.4 

0.0 

10.4 

4.2 

10.  1 

12.0 

11.0 

14    0 

7.6 

21  ,8 

7-5 

STATION     ID:        1 7 -002  I  -  071     02 

STORET    CODE:     02 
004 
12  20 


LEAGE:  26.20 

33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


5.2 
0.2 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

1  .0 
1  ,D 
0.4 
0.4 
O.B 


0.036 
0.053 
0.051 
0  .031 
0.06  7 
0.060 
0.048 
0.0,22 
0.030 
0.03S 
0.03  6 


0.019 
0.024 
O.D07 
0.010 
0.013 
0.014 
0 .  009 
0.006 
0.004 
O.OOB 
0.010 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM  MN    I ' I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


1500. 

212. 

620 

453.* 

52.  ' 

165 

100. 

8. 

24 

1  .2 

0.057 

0.024 

0.8 

0.04  3 

0.011 

0.4 

0.022 

0.004 

19 

20 

21 

22 

1  7 

1  b 

23 

5 

6 

7 

samp  dte 

HOUR 

S"J 

STN 

SAMP       P«J 

FI LTEREO 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TO!  AL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

DY    MO 

YR 

LIST 

OIST 

8RG 

Depth 

AMMONIA 

KUELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

O.RGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SO  L I DS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

12    01 

78 

0915 

.3 

0.062 

0  .  360 

0.005 

1  ,920 

1  ,  987 

0.2'jB 

2.285 

307.0 

12.0 

29S 

21     02 

78 

1030 

.3 

0.014 

0.340 

0.010 

1  ,  450 

1  .  474 

0.326 

1  .800 

319.0 

32.0 

287 

19    04 

78 

0B30 

.3 

0.02  2 

0.420 

0.008 

1  ,  120 

1  .  150 

0.3UB 

1  .54B 

3(11  .0 

29.0 

17    05 

78 

O90O 

.3 

0.010 

0  .  390 

0.013 

1  .240 

1  .263 

0.3110 

1  .643 

312.0 

11.0 

301 

27    06 

78 

OBOO 

.3 

0.04'S 

0-430 

0.013 

0.480 

0.538 

0  .  3115 

0.923 

2:17.0 

37.0 

20    07 

78 

1000 

.  3 

0.046 

O.4£0 

O.OOB 

0.402 

0.456 

0.414 

0.870 

2:.-4.0 

34.0 

31     03 

78 

1200 

.3 

0.024 

0.500 

0.003 

0,4^0 

0.452 

0.476 

0.928 

277.0 

20.0 

26    09 

78 

1250 

.3 

0  ,  006 

0.260 

0.005 

0.505 

0.516 

0.  254 

0.770 

272.0 

6.2 

26    10 

78 

1300 

.3 

0.002 

0.240 

0.006 

0.700 

0.708 

0.238 

0.946 

237.0 

11.0 

IS    11 

78 

08  30 

.3 

0.002 

0.740 

0.003 

0    842 

0.852 

0.7.':8 

1  .590 

2111  .0 

19.0 

262 

13    12 

78 

1420 

.3 

0 .  090 

0.340 

0.009 

1  .  140 

1  .239 

0.250 

1  .489 

2B5.0 

13.0 

272 

VAX  SKUM 

0  .  090 

0 .  740 

0.013 

1  .920 

I  .9B7 

0.738 

2.285 

319.0 

37.0 

301 

AVG 

OR    GEOM 

0  .  029 

0.407 

0.008 

0.929 

0.967 

0.3:8 

1  .345 

233.8 

20.  4 

283 

M 

NIKU.M 

0,002 

0.240 

0.005 

0.402 

0.452 

0.238 

0.770 

272.0 

6.2 

262 

NO    OF    SAMPLES 

1  1 

11 

11 

11 

1  1 

11 

11 

11 

1  1 

5 

107 

14 

16 

56 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP       Pd 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

DY    MO 

YR 

LMT 

OIST 
FEET 

BRG 

DEPTH 
MTRS 

0-SOLIDS 
KG/L 

25C 

UMHOS 

FORMAT.  IN 
UNITS 

MG/L 

12   01 

78 

0915 

.3 

493 

5.30 

8    3 

21    02 

78 

1030 

.3 

470 

24 .  00 

9.S 

19    04 

78 

0830 

.3 

272 

420 

9.  10 

6.5 

17    05 

78 

0900 

.3 

445 

3.90 

6.9 

2  7    06 

78 

0800 

.3 

260 

400 

15.00 

4.0 

20    07 

78 

1000 

.3 

260 

400 

12.00 

3,5 

31     08 

78 

1200 

.3 

257 

400 

7.60 

4,2 

26    09 

78 

1250 

.3 

266 

410 

4.00 

4.8 

26    10 

78 

1300 

.3 

276 

425 

11  .00 

5    9 

15    11 

78 

0830 

.3 

470 

6,60 

6    6 

13    12 

78 

1420 

.3 

435 

6.00 

6     1 

MAX  EMUM 

275 

493 

24.00 

9.5 

AVG 

OR    GEOM    MN    ! ■ I 

265 

433 

9    5} 

6.0 

1 

.MMUf.' 

257 

400 

3.90 

3.S 

NO    OF    SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  l>OINT 
STATION  TVPE 


PLATO  CHEEK 

HIGHWAY  T  1  MILE  EAST  OF  HAVELOCK 

RIVER 


DATE    OF    REPORT      25   OCT    79      PAOE         59| 
STATION    ID:       17-0021-073-02 


SHIP    DTE    HOUR       STN       SIN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    OEPTH 

FEET  MTfiS 


21  02  78     1 130 

19  0-1  78  0910 
17  05  78  1020 
27  06  78    0930 

20  07  78  0920 
30  OS  7B  102S 
27  09  7B  0555 
26  10  7a  1200 
15  11  7S  0950 
*3  12  78     1330 


MA  X  I MUV 

AVG    OR    GEOM    MN     ( ■ | 

M I N I  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       SIM       STf.    SAMP       PJ       FILtEREO 

DY    MO    YR    LMT  01ST     6RG    DEPTH  AKV.ONIA 

FEET  MTRS  MG/L 


0  216 
0  COB 
0.808 
0.05a 
0.C68 
0.094 
0.  106 
0.  002 
0  .  004 
0.024 

0  216 
0.06C 
0.002 

10 


MAJOR 

3AS1N: 

GREAT 

LAKES 

MIKOR 

3AS1N: 

LAKE 

ONTARIO 

TERM    STREAM: 

TRENT 

RIVER 

-ONG: 

U    T    M 

18    0272975 

.0    49237 

934 

901 

80 

6 

1 

84 

SAMPLE 

SCD 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

NO 

COL  I  FORM 
MF/tOOML 

COLIFORM 
MF/100ML 

ENTER. 
MF/IQQML 

36  1  1  0 

4 

776 

2IB 

34. 

36227 

6 

t40- 

2 

L 

2. 

3  5294 

6 

tso. 

30 

44 

35356 

5 

6 

9 

450. 

40 

74 

364;9 

5 

9 

9 

1000. 

260. 

268. 

36472 

5 

a 

9 

20 

68. 

12. 

36552 

5 

s 

9 

160 

72. 

152. 

306  1  2 

5 

9 

1240. 

160. 

276. 

3  66  5  4 

S 

9 

440. 

40. 

244. 

36742 

4 

140. 
1240. 

4. 
2B0. 

L 

16. 
276. 

266  .  • 

42 

•    D 

51     • 

21     02 

78 

1130 

.3 

19    04 

7B 

3940 

.3 

17    05 

73 

1020 

.3 

27    06 

7B 

3930 

.3 

20    07 

73 

3920 

.3 

30    08 

73 

1025 

.3 

27    09 

78 

0955 

.3 

26    10 

78 

1200 

.3 

15    11 

78 

0950 

.3 

13     12 

7B 

1330 

.3 

MA  x i Mum 

AVG 

OR    GEOM   MN     (  -  > 
MINI  MUM 

NO    OF    5AMPLE5 


107 

SAMP    DTE    HOUR       STN  STN    SAMP       PJ       CALCJL 

DY    MO    YR    I.MT  DIST  BRG    DEPTH  D-SOLIOS 

FEET  MTRS  MO/l 

21     02    78     1 130  3 

I  9    04    76    0940  .3 

1 7    05    78     I  020  '  3 

27    06    78    0930  '3 


10 


20 


21  22 

TOTAL       FILTERED  FILrEPEIl 

KJELOAHL       N02N  1-03-N 

KG/L       MG/L  MG/L 


O.530 
0.  390 
0.450 
0.550 
0  600 
0.530 
0.670 
0.  410 
0.600 
0.420 

0.670 
0.516 
0    390 


0  012 
0 .  003 
0.C04 
0  005 
0.009 
0  007 
0 .  004 
0.003 
0.002 
0.  004 

0.012 
0.OO5 
0.002 

10 


375 
0/0 
005 
045 

OJi. 


0   375 
0.0116 

0.005 
10 


14  16                        55 

COND.  TURB.  CHLQRIOE 

25C  FORMALIN                  MG/L 

UMHOS  UNITS 


510 

1     30 

19.0 

231 

355 

1  ,00 

10-0 

244 

375 

1     00 

10.5 

475 

1 .40 

18.0 

17 

INRGNC 

N 

MG/L 

0.603 
0  081 
0  017 
0.  104 
0.  133 
0.  131 
0.  125 
0.020 
0.054 
0-249 

0  603 
0.  152 
0.017 


eos 

WATER 
TEMP. 
DEG    C 

0.0 

3.0 
12  0 
12.0 

21  .5 

19.0 
11.9 


21  .5 
9    0 

0,0 


TOTAL 

ORGNC       N 

MC/L 


314 
3H2 
4 --2 

4'16 
512 
4  36 
564 


0  .  596 
0  ,  456 
0,314 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

7.6 
8.7 
8.0 
3.9 


0,917 
0.463 
0.469 
0.500 
0.S45 
0.567 
0.689 
0.42B 
0,650 
0,645 


917 
607 
428 


STORET  CODE: 


5. DAY 

BOD 

MG/L 

0.2 
0.4 
0.6 
0.8 
1  .8 
0.8 
1  .2 
1.5 


1  .8 
0.9 
0.2 

10 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


315 
232 
246 
314 
333 
353 
330 
3'8 
327 
358 


359.0 
312.6 
232.0 


TOTAL 

P 

MG/L 

0.041 
0.014 
0.013 
D.053 
0  090 
0-046 
0.095 
0.037 
0.077 
0.02  7 


095 
04  9 
013 

10 


E 
SUSP. 
S0L10S 
MG/L 

5.9 
1.3 
T.6 
4.3 


02 

004 

1220 

61.00 

34 
Fl LTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

0.041 
0 .  003 
0.001 
0.024 
0.046 
0.022 
0.018 

0.016 
0.014 

0,046 
0.021 
0.001 


DISS. 

SOLIDS 

MG/L 


3T0 
329 
350 
334 
316 
312 
357 

357 
326 
309 


20  07  7S  CS20 

30  08  76  1025 

27  09  78  C955 

26  10  76  1 300 

15  11  78  C950 

13  12  7B  1330 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  f ■ ) 
MINIMUM 

KO  OF  SAMPLES 


510 

1.90 

23.0 

S1O 

1  .60 

25.0 

540 

4,10 

27.5 

530 

1  .00 

29.5 

560 

2.30 

33.0 

560 

1  .50 

29.5 

244 

560 

4.  10 

33.0 

236 

493 

1  .70 

22.5 

231 

355 

1  .00 

10.0 

B.O.U./  SITE:  PIGEON  RIVER 

SAMPLE  POINT:  FEE  LANDING  3  MILES  NORTH  OF  OMEMEE 

STATION  TfPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
Ff-ET       MTRS 

20  04  78  IliOO  .3 

18  05  78  1525  ,3 

38  06  78  0630  .3 

20  07  78  1  -'45  .3 

SO  08  76  11130  .a 

28  09  78  1  (iOO  .3 

24  10  78  14  10  .3 

16  11  78  0315 

1J  12  78  1415 

MA  X  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (• I 

MINIMUM 

^0  OF  5AMPLES 


LONG: 


934 

901 

SAMPLE 

SCO 

NO 

362  53 

6 

36-3  20 

6 

36373 

6 

36406 

6 

36467 

6 

9 

36579 

6 

(i 

36530 

6 

36669 

B 

36727 

4 

major  basin 
minor  basin 
term  stream 


CREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
TRENT  RIVER 


STATION     ID:        17-0021-074-02 


U    T    M:     17    0695950.0    4912S50.0    4 


ao 


81 


84 

TOTAL  FECAL  M.F 
COLIFORM  COL] FORM  ENTER 
MF/100ML   MF/IOUI'I.   MF/100ML 


204. 
280. 

10. 

10. 

12. 

44. 


280. 
22. 


I. 


6. 

10. 


ST 

ORET    CODE: 

02 

004 

1220 

)    4 

JEGION:     03 

MILEAGE: 

141 .00 

805 

3 

I 

33 

34 

HATER 

DISS. 

5 -DAY 

TOTAL 

Fl LTEPEO 

TLMp. 

02 

BOO 

P 

REACTIVE 

OEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

0    9 

10.4 

13,5 

8.0 

14,0 

6.6 

1  .8 

0.02  6 

O.OC'IL 

25   0 

e   1 

0.8 

0    017 

0.003 

23.0 

11.0 

0.4 

0-019 

0.0C1 

15.0 

10.4 

0.4 

0,012 

0.0C1 

5.5 

12.8 

0,5 

0.01  4 

0.OC1 

6.0 

11  .9 

0.2 

0.013 

0.0C2 

0.2 

10,5 

0.8 

0.005 

0.0C1 

25   0 

12. B 

1  .6 

0.026 

0.003 

11S 

10.2 

0.7 

0.015 

0 , 00 1 0 

0.2 

S.O 

0.2 

0.005 

0.001 

{  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  EA5INS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


PIGEON  RIVER 

FEE  LANDING  3  MILES  NORTH  OF  OMEMEE 

RIVER 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE         592 
STATION     10  17-0021-074-02 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    ONTARIO 
TERM    STREAM.     TRENT    RIVER 

U    T    M:     17    06T5'>50.0    4912  550.0    4  REGION:     03 


SAMP    DTE    HOUR       STN       SIN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MIRS 


2B  06  7B  0630 
20  07  7B  1715 
30  OB  7a  1630 
28  OB  78  1600 
24  10  78  1410 
16  H  78  0815 
12     12    7S    1415 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM  MN    C ' ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

1  R 

23 

5 

FI LTE8ED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTEREO 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

AMMONIA 

KJELOAHL 

NG2-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

S0LID5 

WS/  L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.020 

0.740 

0.002 

0.005 

0.027 

0.720 

0.747 

167.0 

0 .  020 

0.690 

0-003 

0,007 

0.030 

0 .  670 

0.700 

121.0 

0.024 

0.  550 

0.002 

0.015 

0.041 

0    526 

0.567 

137  .0 

0  .012 

0.510 

0.002 

0 .  QG5 

0.019 

0.4'i8 

0.E17 

206.0 

0 .  008 

0.460 

0.002 

0.050 

0  .  060 

0    '142 

0.502 

217-0 

0 .  006 

0.  150 

0.002 

0.553 

0.561 

0.  144 

0.705 

2-A8  .  0 

0.006 

0.290 

0.005 

0.  140 

0.151 

0.264 

0.435 

269    0 

0.024 

0.  740 

0.005 

0.S53 

0.561 

0.720 

0.747 

269.0 

0.014 

Q.4&3 

0.003 

0  .  1  1  1 

0.  127 

0.469 

0.596 

197.9 

0.006 

0.160 

0.002 

0 .  005 

0.019 

0.  144 

0.435 

121  .0 

107 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP      PJ 

CALCUL 

DY    MO    YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

D-SOLIDS 

FEET 

MTRS 

KG/L 

28   06    7B 

0630 

.3 

163 

20    07    7B 

1745 

.3 

120 

30   03    78 

1630 

.3 

136 

28   09    78 

1600 

.3 

205 

24    10    7B 

1410 

.3 

214 

16    11    78 

OBIS 

.3 

244 

12    12    78 

1415 

.3 
MAXIMUM 

244 

AVG 

OR    GEOM  MN    < • 

150 

MINIMUM 

120 

14  16                        56 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

25C  F0RMAZ1N                  MG/L 

UMH05  UNITS 


250 
IBS 
210 
31S 
330 
375 
450 

450 
302 

135 


1  .  30 
1  .00 
0.85 
1  .00 
1  .00 
1  .90 
0.90 

1  .90 
1.14 


4.3 

3.9 
3.3 


STORET    CODE:    02 
004 
1220 

MILEAGE:        141.00 

6  7 

SUSP.  DISS. 

SOLIDS  SOLIDS 

MG/L  MG/L 

4.  4 
1  .  3 
0.8 
0.9 
2.9 
40 
0-2  289 


4,4 


289 

289 
289 


NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


BURNT  RIVER 

FIRST  BRIDGE  4  MILES  SOUTH  Of  KINMOUNT 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02HF003 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


20   04   78 

1115 

.3 

18    OS    78 

1115 

J 

2S   06    7B 

1240 

.3 

18   07    7B 

1330 

.3 

29   OS    78 

1325 

.3 

28    09    78 

1315 

.3 

24    10   78 

1155 

.3 

16    1 1    78 

1350 

.3 

12    12    78 

1 100 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN    I ' 1 
MINIMUM 

934 
SAMPLE 


36247 
36314 
36379 
364  11 
36463 
36573 
36584 
36677 
36714 


6  S 

6 

6  8  9 

6  8  9 

6  8  9 

6  8  9 

6 


MAJOR  BASIN 

MIKOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
TRENT  RIVER 


444 

FLOW  CFS 


2980.00 
295000 
233.00 
266.00 
343.00 
293.00 
430.00 
67  1 .00 
666.00 

2980  00 
983.76 
233.00 


17  06B5260.0  4956500.0  4 

80  81  84 

TOTAL  FECAL  M.F. 

CO  LI  FORM  C0L1F0RM  ENICR. 

KF/lOOMI.  MF/tOOML  MF/IOUML 


S6. 

364 . 
340. 
140. 
100. 
136. 
160. 

60. 

364  , 
137. 
56. 


2. 

6. 

8. 
14. 
4a. 


38. 
6. 
8. 


STATION 

10:        17-0 

121- 

075-02 

STORET 

CODE: 

02 

004 

1220 

REGION:     03 

MILEAGE: 

174.80 

805 

3 

1 

33 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

OEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.0 

10.5 

0.8 

0.035 

10. B 

10.6 

14.0 

a. j 

0.2 

23  .5 

6.3 

0.  2 

0.012 

1  .  9 

9.  1 

0.  2 

0.013 

12.2 

10,0 

0-2 

0.006 

7.0 

11.8 

0.2 

0    016 

6.0 

12.2 

0.2 

0  012 

1    0 

11.6 

0.8 

0.009 

12.2 
10.0 

6.3 


0.8 
0.  4 
0.2 


0.035 
0.015 
0.006 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


20  04  78  1115 

28  06  7B  1240 
18  07  78  1330 

29  08  78  1325 
28  09  78  1315 
24  10  73  1155 
16  11  7B  1350 
12  12  78  1 100 


.3 
.3 

1 
,3 
.3 

3 

.3 


MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM   MN     ( • ) 

MINIMUM 

NO    OF   SAMPLES 


FILTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 

0.001 

0.001 

0.001 

0.001 

0.G01 

0.001 

O.OOIL 

0.001 

0.001 

0 . 00 1 D 
0.001 


19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 


040 
022 
014 

030 
010 
004 
026 
030 


0.040 
0.022 
0.004 


TOTAL       FILTERED 
KdELDAHL      N02-N 
MG/L       MG/L 


0  004 
0.003 
0.002 
0.003 
0 .  002 
0.003 
0.003 
0.003 


0.300 
0.350 
0 .  300 
0.300 
0.410 
0.370 


0.460 

0.356 
0.300 


0.004 
0.003 
0,002 


22 

FILTERED 
N03-N 


0.175 
0.040 
0.02B 
0.050 
0.035 
0.035 
0.  122 
0.102 

0.  175 
0.073 
0.028 


17 
1  Nft'".NC 
N 
MG/L 

0.219 
0.065 
0 .  044 
0  1)83 
0.U47 
0  .  042 
0.  151 
0 .  I  35 

0.219 

0  . 0')B 
0.042 


TOTAL 

ORGNC      N 

MG/L 

0.4  20 

0  2B6 
0.320 
0.290 
0  .  296 
0.384 
0.340 

0.420 

0  .  334 
0.286 


23 
TOTAL    N 


0    639 

0.330 
0.403 
0.337 

0. 33a 

0.535 
0    475 

0.639 
0.437 
0.330 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


73.0 
69.0 

72.0 
64.0 
71  .  0 
73.0 
65.0 

73.0 
69.  8 
64.0 


6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

20.0 

o.a 


20.0 
3.5 
0.3 


C    0    N   T    D    ) 


SAMPLE     .INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  593 


SAMP    DTK    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj       CALCUL 
Br    HO    Yll    LMT         OIST    BRG    DEPTH  D-SOLIDS 

FEET  MTRS  MG7L 


20    04  7(1  111S 

SB    06  7SI  1240 

15  07  ?h  1330 
29  OS  7(i  1325 
28  09  7EI  1315 
14    10  7£i  1155 

16  11  7E  1350 
•  2    12  7S;  1  100 


(MAXIMUM 

AVG    OP    CEOM    MN    ( • ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


51 
71 
66 


67 
72 

65 

72 

66 


14  16 

COND.  TUR6. 

2SC  FORSIAZIN 

UHHOS  UNITS 


76 
I  10 
105 
110 

S3 
103 

no 

101 

110 
102 

78 


2.50 
I  .20 
1  .70 
0.75 
1  .60 
1  .90 
2.00 
1.10 

2.50 
I  .59 
0.7b 


56  59 

CHLORIDE       SULPHATE 
MG/L 

MG/L 


3.9 

3.3 
2.7 


12.5 
12. S 
12.5 


95 
ACIDITY 
Ph    8.3 
MG/L 


22 


52  55 

TOT    ALK  PH 

AT     LAB  AT     LAB 

MG/L 


39 
34 


7.  BO 
7.52 


7.80 
7.66 
7.52 


B.O.K./  SITE:  GULL  RIVER 

SAMPLE  POINT:  HIGHWAY  503  BRIDGE  NORLAND 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FEB  O2HFO03 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


22 

02 

78 

1230 

20 

04 

78 

1  150 

18 

05 

78 

123D 

38 

06 

78 

1305 

IB 

0? 

78 

1400 

29 

08 

78 

1300 

28 

09 

7  8 

1345 

24 

10 

7  6 

1230 

16 

11 

78 

1420 

'J 

12 

78 

1130 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( ' ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


22  02  7B  1230 
20  04  78  1 150 
28  06  78  1305 


934 
SAMPLE 


901 
SCD 


36130 

6 

36248 

6 

36313 

6 

36380 

6 

36412 

6 

36452 

6 

36574 

6 

365a5 

6 

36678 

6 

36715 

6 

34  1$ 

FILTERED  FILTERED 

REACTIVE  AMMONIA 

f>    MG/L  MG/L 


0.001L 

0.001 L 

o.oou 


014 
.012 
.012 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    8AS1N:     LAKE    ONTARIO 
TERM    STREAM:     TRENT    RIVER 

U    T    M:     17    0673310.0    4954950.0    4 


STATION    ID:        17-0021 -076 -02 
STOREY    CODE: 


444  80  81 

FLOW   CFS  TOTAL  FECAL 

COL  I  FORM  COL  I  FORM 

11F/I00KL  MF/100ML 


456 

.00 

30 

90! 

.00 

8 

1150 

00 

440 

533 

00 

640 

795 

.00 

'0 

685 

.00 

28 

530 

00 

4 

516 

00 

1  6Q 

565 

00 

722 

00 

4 

1150 

00 

640. 

685 

30 

37. 

456- 

00 

4  . 

10  9 

20  2  1 

TOTAL  FILTERED 

KJELOAHL  N02-N 

MG/L  MG/L 


0.350 
0.280 
0.240 


0.002 
0.003 
0.002 


IS. 
2. 


3.»  0 
2. 


22 
FILTERED 
N03-N 
MO/L 

0.  120 
0.  155 
0.060 


EN1ER. 
MF/IOOML 

2.   L 
2    L 

2 
14. 

12 

6. 
20. 

2. 


REGION:  03 

805 
WATER 
TEMP. 
DEC  C 

0.0 


17 

inrgnc 


I  36 
.  170 
.074 


23 

.5 

19 

.0 

I3 

.0 

7 

.5 

6 

0 

1. 

8 

23. 

5 

9. 

3 

TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 

0.336 
D.268 
0.228 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

11.6 
11.1 
10.7 

B.S 

6.2 

3.3 
10.3 
11.5 
12.6 
11.7 

12. 6 
10.4 
6.2 


23 

TOTAL  N 

MG/L 

0.472 
0  43B 
0.302 


02 

004 

1220 

MILEAGE:   173.30 


5-DAY 

60D 

MG/L 

0.2 
0.6 

D.2 
0.2 


0,2 
0.2 
0.2 

0.6 
0.3 
O.J 

9 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

42.0 
46.0 
50.0 


33 
TOTAL 
P 

MG/L 

0.001L 
0.011 


0.005 
0.005 
0.051 
0.005 
0.010 
0.007 
0.005 


0.051 

0.0110 

0.001 

9 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

0.5 


18  07  76  1400 

29  08  78  1300 

28  09  78  1345 

24  10  78  1230 

16  11  78  1420 

12  12  78  1130 


.3 

,3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ' ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


22  02  78  1230 

20  04  7B  1 150 

28  06  78  1305 

16  07  78  1400 

39  08  7S  1300 

2B  09  78  1345 

24  10  78  1230 

IB  11  7B  1420 

13  12  78  1130 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( * ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


001 
0  30 
001 
001 
00  I  L 
0C1 

030 

0040 

001 


107 
CALCUL 
0  SOLIDS 
MG/L 

43 
44 

49 
46 


008 
018 
OOB 
0C8 
010 
022 


0.052 
0.012 
0.008 


COND. 

25C 

UUH05 

65 
67 
76 
70 
65 
64 
64 
69 
68 

76 
SS 

64 


0.240 
0  .  290 
0  ,  230 
0.210 
0.230 
0.220 

0  350 
0.264 
0.210 

9 

16 
TURB. 
FORMAZJN 
UNITS 

1  -00 


0 

.60 

1 

.10 

I 

20 

0 

90 

0 

.30 

1 

20 

0 

88 

0 

40 

0.002 
0.002 
0.001 
0.002 
0 .  002 
O.001 

0.003 
0.002 
0001 


S6 

CHLORIDE 
MO/L 


2.  I 
2  0 
1  .8 


0.023 
0.010 
0-015 
0.050 
0.103 
0.  154 

0-  155 
0,077 
0.010 


59 

Sulphate 


12.0 
10.5 


12. 
11  . 
10 


0.0.13 

0,o::o 

0.024 
0  0!.0 
0.  1  15 
0.  177 

0 .  1  77 


95 
ACIDITY 
PH  8,3 
MO/L 


0.232 
0.272 
0.222 
0.202 
0.220 
0.  198 

0.336 

0.242 
0.  19B 


52 

tot  alk 

AT     LAB 

MG/L 


17 

16 


0  265 
0  302 
0  246 
0.262 
0.335 
0   375 

0  472 
0.333 
0.246 


55 
PH 
AT     LAB 


17 

0.72 

16 

7.45 

18 

7.84 

13 

7.24 

5.81 
0.72 


I  .6 

0  5 
0.6 
0.5 
I).  I 

1  .B 
l>. 9 
0.1 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE:  BAXTER  CREEK 

SAMPLE  POINT:  AT  CONCESSION  NO  S  TWP  OF  CAVAN 

STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STM   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  ORG  DEPTH 
FEET       MTRS 


21  02  78  1415 
21  04  78  0930 

1 9  05  78  0840 
27  06  78  1330 

20  07  78  1420 
30  08  78  1300 
27  09  78  1420 
25  10  78  1010 
16  11  78  1415 
13  12  78  1020 


.3 
.3 
.3 
.3 


.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  l» | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 
SAMPLE 


361  ia 

6 

36254 

e 

36221 

6 

3E372 

6 

36439 

6 

364B2 

E 

36562 

6 

35595 

6 

36664 

S 

36732 

6 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
TRENT  RIVER 


901 
SCD 


TOTAL  FECAL 
COLIFORM  COLITORM 
MF/100ML   MF/10QML 


12. 

230. 

1220. 

60. 
110. 

40. 
100, 

16. 

B8. 

50. 

1220. 
76  • 
12. 


1 

12 

1  16 

4 
20 
■  6 
IS 


116 

e 

2 


ENTER . 
MF/1Q0ML 

2.   L 
40. 
56. 


48. 
4. 


104. 

15.  • 
3. 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 
STATION  ID:   17-0021-077-02 


U  T  M:  17  0703375.0  48B9B50 . 0  4 


805 
WATER 
T  HIP  . 
DEG  C 


16 

4 

14 

B 

4 

5 

5 

5 

1 

S 

18 

5 

8 

4 

0 

0 

3 
DISS. 


11 

2 

9 

1 

8 

9 

10 

4 

10 

4 

12 

5 

12 

S 

9 

6 

12 

6 

10 

8 

B 

9 

STORET    COOE: 

02 

004 

1220 

MILEAGE: 

87.40 

1 

33 

34 

-DAY 

TOTAL 

FI LTEREO 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P   MG/L 

0.2 

0.015 

0.013 

0.4 

0.040 

0.008 

0.2 

0.018 

0.006 

0.2 

0.027 

0.005 

0.8 

0.026 

0.009 

0.4 

0.01B 

0.009 

0.2 

0.02  1 

0.005 

0.4 

O.025 

0.004 

0.4 

0.009 

0.004 

0.4 

0.01  1 

0.006 

O.B 

O.04O 

0.013 

0.4 

0.02  1 

0.007 

0.2 

0.009 

0.004 

19 

20 

21 

22 

17 

III 

23 

5 

6 

107 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

BTK 

SAMP      PJ 

FI LTEREO 

TOTAL 

FILTERED 

FILTEREO 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

OY   MO 

YR 

LMT 

DIST 

■i'. 

DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

H02  -  N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

SOLIDS 

0-SOLIDS 

FEET 

MTR5 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

m/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

21    02 

78 

1415 

.3 

0.090 

0.120 

0.005 

0.315 

0.410 

o ,  ono 

0.  440 

240.0 

2.5 

237 

21    04 

78 

0930 

.3 

0.020 

0.370 

0,004 

0.535 

0.559 

0,350 

0.909 

212.0 

17.0 

195 

19   05 

78 

0340 

.3 

0.018 

0  .  320 

0.007 

0.4IS 

0.440 

0 .  3U2 

0.742 

206  .  0 

2.B 

263 

2  7    06 

7B 

1330 

.3 

0  .  005 

0.2E0 

0,004 

O.I.IS 

0.525 

0,214 

0.769 

233.0 

S.B 

227 

20   07 

7B 

1420 

.3 

0 .  004 

0.290 

0.004 

0  .  5  1  !i 

0.524 

0.2ns 

0.810 

229.0 

4.B 

224 

30   08 

7B 

1300 

.3 

0.020 

0.  200 

0    004 

0.425 

0.449 

0.  I  no 

0.629 

231  .0 

10.0 

221 

27    09 

78 

1420 

.3 

0.010 

0-250 

0.006 

0.750 

0.766 

0.240 

1  .006 

252.0 

5.4 

247 

25    10 

78 

1010 

.3 

0.006 

0.110 

0.002 

0.5:0 

0.538 

0.  I  04 

0.642 

244.0 

3.7 

240 

IS    11 

78 

1415 

.3 

0.010 

0.  160 

0.002 

0.53B 

0.550 

0.I50 

0.700 

247.0 

3.0 

244 

13    12 

78 

1020 

.3 

0.016 

0.  150 

0  -  002 

0.633 

0.651 

0.  I  34 

0 .  785 

240.0 

3.0 

237 

BAXIMUM 

0.090 

0.370 

0.007 

0.750 

0.766 

0.350 

1  .006 

266.0 

17.0 

263 

AVG 

OR    GEOM   MN     I • 1 

0.020 

0.222 

0.004 

0.517 

0.541 

0.2D2 

0.743 

239 .  4 

5.  B 

234 

M 

NIMUK 

0.004 

0.110 

0.002 

0.315 

0.410 

0  ,  030 

0.440 

212.0 

2.5 

195 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BSG  DEPTH 
FEET       MTRS 

21  02  7B  14J5 
21  04  78  0930 
19  05  78  0B4O 
27  06  78  1330 


PJ 

CONO . 

TURB. 

CHLORTOE 

H 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

s 

UMHOS 

UNITS 

3 

364 

1  .70 

I  .9 

3 

300 

4.00 

2.0 

3 

405 

2.00 

6.3 

3 

350 

1  .30 

1  .6 

20   07 

73 

1420 

.3 

345 

2.00 

2.0 

30   08 

78 

1300 

.3 

340 

1  .50 

t  .a 

2  7   09 

78 

14  20 

.3 

3S0 

2.50 

4.2 

25    10 

78 

1010 

.3 

370 

2.60 

2.0 

15    11 

78 

1415 

.3 

375 

1  .60 

2.2 

13    12 

76 

1020 

.3 

36S 

1  .60 

2.  1 

VAX 

MUM 

405 

4.00 

6.3 

AVG    OR 

GEOM    MN 

(  '  I 

359 

2.08 

2.6 

MINIMUM 

300 

1  .30 

1.6 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 

SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


PLATO  CREEK 

AT  OLD  ROUND  LAKE  ROAD 

RIVER 


STN  NO: 


78 


LAT: 


LONG: 


934        901 
SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ     SAMPLE        SCD 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH  NO 

FEET       MTRS 


2)    02    78    1135 

19  04  78  1015 
17  05  78  1035 
27    06    78    0945 

20  07  78  1O0O 
30  08  78  0930 
27  09  78  1020 
26  10  78  1 135 
15  11  78  1030 
13     12    76    1300 


7AXIMUIY 

AVG    OR    GEOM    MN     ( • ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN;     LAKE    ONTARIO 
TERM    STREAM:     TRENT    RIVER 

U    T    M:     18    0267325.0    4924650.0    0 


80  Bi  64 

TOTAL  FECAL  Irt.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/100MI.  MF/IOOML 


36111 

4 

60. 

3622B 

6 

36. 

36295 

6 

212. 

36357 

9    B 

5 

690. 

36430 

5    B 

9 

500. 

36473 

5    7 

9 

50. 

36553 

5    7 

9 

180. 

3661  1 

8    5 

2300. 

36655 

5    8 

140. 

36741 

6 

110. 

2300. 
186. 
36. 

14. 

2. 

50. 

72. 

IS. 

570. 

10, 

4. 

570. 


B. 

6. 

24. 
224. 
152. 

44. 
234. 
148. 
100. 

12. 

234. 
48.- 

6, 


805 
WATER 
TEMP. 
OEG  C 


14.5 

22.5 

17.0 

15,8 

6.5 

4.9 

1  .2 

22.5 


STATION 

ID:        I7-002T-078-02 

STORET    CODE: 

02 

004 

1220 

ON:     03 

MILEAGE: 

65.10 

3 

1 

33 

34 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

FI LTERED 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

5.2 

1  .0 

0.01  1 

0.010 

10    5 

0,2 

0.008 

0.001 

7,  7 

0.4 

0.006 

0.001 

5.4 

1  .6 

0.072 

0.010 

3,4 

2.0 

0.02  6 

0.009 

5.5 

5.0 

O.2B0 

0.005 

4.B 

1  ,8 

0.114 

0.019 

7,2 

1  ,0 

0.022 

9,  1 

1  .B 

0.050 

0.005 

7.7 

1  .2 

0.020 

0.007 

10. 5 

5.0 

0.280 

0.019 

6.  7 

1  .6 

0.061 

0.007 

3.4 

a.2 

0.008 

0.001 

(  C  0  H   T  D  ) 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


DATE   OF    REPORT      25   OCT    79      PAGE        59S 


19 
SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj       FILTERED 
DY    MO    VR    HIT  OIST    BRG    OEPTH  AMMONIA 

f£ET  MTRS  MG/L 


21    0!  78 

19  04  76 
17  05  78 
!7   06  78 

20  07  7<j 
30  08  7B 
27  09  78 
36  ID  TB 
IS  I  1  78 
13    12  7g 


1135  .3 

I  0 1 S  .3 

1035  3 

05'4S  . 3 

1000  .3 

0!30  .3 

1C20  .3 

1135  .3 

1C30  .3 

1300  .3 

MAX IMUM 
AVG    OR    GEOM    MN    i  •  | 

M I N I  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


0.  104 
0.010 
0.002 
0.060 
0  .  040 
0.620 
O.n>60 
0.002 
0.047 
0.  174 

O.S20 
0.  1S2 
0.002 

to 


20  21 

TOTAL  FILTERED 

KOELOAHL  N02-N 

MG/L  MG/L 


0.510 
0.300 
0.130 
1  .220 
1.110 
3.390 
1  .370 
0.520 
1  .050 
0.850 

3.390 
1  .  105 
O.3O0 


O.0O7 
0.003 
0.003 
0.004 
0.004 
0.007 
0.004 
0.003 
0.003 
0-005 

0.007 
0.004 
0.003 


F! LTEtED 

N03-N 

MG/L 


025 
.066 
00b 
030 
006 
026 
026 
040 
052 
090 


o.oio 

0.036 
0,005 


17 

INRGMC 

N 

MG/L 

0.136 
0.078 
0.010 
0.094 
0.  050 
0.652 
0.589 
0.D45 
0.  102 
0.269 


0.652 
0.203 
0-010 


TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 


0.406 
0.2:i0 
0.428 
1  .  1 60 
1  .070 
2.770 
1.110 
0.5IB 
1  .003 
0.676 

2-770 
0.943 
0.2'JO 


23 

TOTAL   ft 


0.542 
0.368 
0.438 
I  .254 
1  .  170 
3.422 
1  .699 
0.563 
1  .105 
0.945 

3.422 
1  .  146 
D.368 


5  67 

TOTAL  SUSP.                DISS. 

SOLIDS  SOLIDS             SOLIOS 

MG/L  MG/L                  MG/L 


274.0 
K>9  . 0 
238,0 
161  .0 
1  M .  0 
329.  D 
320.0 
315.0 
256.0 
35B.0 


35S.  0 
263.8 
161.0 


21  .0 
4.9 
0.  7 


30« 
3i:: 
31'. 
249 
351 

357 

306 
249 


107 
SAMP  DTE  HOUR  STN  STN  SAMP  Pj  CAICLL 
DY   MO    Yfi    LMT  DIST    BRG    DEPTH  D- SOL  IDS 

FEET  MTRS  MG/L 


21 

02 

78 

1135 

IS 

04 

76 

1015 

1  7 

06 

76 

1035 

27 

06 

78 

0946 

20 

07 

78 

1000 

30 

09 

78 

0930 

27 

09 

78 

1020 

26 

10 

76 

1135 

15 

1 1 

7$ 

1030 

13 

12 

78 

1330 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN     ( * ) 

MINIMUM 

NO    Of    SAMPLES 


2  70 
198 
237 
159 

165 


2  70 

210 
159 


COND. 

2SC 

UMHOS 

416 

305 
365 
245 
285 
440 
475 
510 
450 
475 

510 
397 
245 


TUBE. 

FOP.HAZIN 

UNITS 

1  .80 
0.80 
0.70 
0-90 
0.90 
4. 20 
t  .50 
2.50 
1  70 
0.90 

4.20 
1  .59 


66 
CHLORIOE 
MG/L 

3,1 
1,6 


B.O.W  /  SI'E 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


PLATO  CREEK 

AT  FREEMAN  CORNERS  BRIDGE 

RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       5TN    SAMP       Pd 
DY    MO    YR    LM''  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


27 

06 

78 

1125                .3 

16 

07 

78 

1 205                 3 

20 

00 

78 

1115                ,1 

30 

09 

78 

1135               .3 

21 

11 

78 

11  '15               .3 

MAXIMUM 

<VG  OR  GEOM  MN  (•) 

MINIMUM 

934 

Sample 
no 


29014 
23030 
29298 
29067 
29107 


901 

sco 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    ONTARIO 
TERM    STREAM:     TRENT    RIVER 

U    T    M:     18    027BI00.0    4928750.0    4  REGION: 


STATION    ID:        17-0021-081     02 
STORET   CODE: 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
Mf/IOOML 

200- 
1  100. 


I  100. 
469- 
200. 


FECAL 
COLITOHM 
MF/IOOML 

4.        L 

800. 


800. 
57.' 


84 
M.F. 
ENIER. 
MF/IOOML 

36. 
472. 


472. 

130." 

36. 


805 
tJATEft 
I LMP  . 
DEG    C 

25.6 
24-0 

16,0 
0,5 

25.6 
16.5 
0.5 


DISS. 

02 

MC/L 

10.0 
13.0 

13.0 
13.0 


5-DAV 

600 

MG/L 

0.5L 
O.SL 
1  .5 
0.4 

1.1 

1  .5 

0.80 

0.4 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0.028 
3.036 
0.012 
0  028 
0,024 

0.036 
0.02  6 
0.012 


02 

004 

1220 

54.50 

34 
Fl LTERED 
REACTIVE 
P    MG/J. 

0.014 
0.012 
0.002 
0  .  006 
0.002 


NO  OF  SAMPLES 


014 
007 
002 


19         20 
SAMP  DTE  HOLS   STN   STN  SAMP   Pj   FILTERED      TOTAL 

OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH       AMMONIA  KJELDAHL 
FEET      MTfiS         MO/L      MO/L 


27  06  78  1125 

18  07  78  12C5 

20  OB  79  1 1 1 5 

20  09  78  1135 

91  11  78  1145 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • 1 

Ml NIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


0,020 
0  040 
0,040 
0.030 
0.030 

o.oao 

0.032 
0.020 


0.750 
0.670 
0.330 
0,490 
0.600 

0.750 
0.568 
0.330 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.004 
0.004 

0.004 
0,006 

0.006 
0.005 
0.004 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0020L 
0.020L 

0.020L 
0.020L 

O.020 

0.020D 

0.020 


17 
INRGNC 


0.044 
0.064 

0.054 
O.056 

0.064 
0.055 
0.044 


TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 

0.7.10 
0 .  6.10 
0.2110 
0.460 
0.570 

0.730 
0.536 
0.290 


23 

TOTAL    N 

MG/L 

0.774 
0.694 
0.02    L 
0.514 
0.626 

0.774 

0 .5260 
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SUSP.  CALCUL 

SOLIOS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


5.0L 

5.0 

5.0L 

5.0L 

5.0L 

5.0 

5.00 

5.0 


31  5 
322 
99 
299 
312 

322 

269 

99 


14 
COND 
25C 

umhos; 

485 
495 
152 
460 
480 

495 

414 
152 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  8RG  OEPTH 
FEET       MTRS 


27  06  78  1125 
IB  07  78  1205 
30  08  7B  1  1  TS 

30  09  78  IT 35 

31  II  78  1145 


.3 
.3 

,3 
3 


16         56 

TURB.  CHLORIDE 
FORMAZIN       MG/L 
UNITS 


80 
40 
80 
90 


24.0 
19.0 
3.0 
31  .0 
28.0 


MAXIMUM 

AYO  OR  GEOM  MN  ( ' i 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


2.40 
1.78 
1  .00 


23  0 
19,0 
3.0 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE:  CROWE  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  BRIDGE  ON  CORDOVA  ROAD  NEAR  ROCKDALE 

STATION  TYPE'  RIVER  MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

MINOR  BASIN:  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  TRENT  RIVER 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 
STATION  ID:   1 7 -002  I -082 ■ 02 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


27  06  78  1117 
1B  07  76  1220 
JO  08  78  1 135 

20  09  78  1 150 

21  11  78  1 135 


.3 

.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (') 

MINIMUM 


LONG: 

934 
SAMPLE 

NO 


29013 
29031 
29299 
29D6B 
29  I  08 


901 

SCO 


U    T    M:     13    0277450. 0    4931600.0    4 


TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM       COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML       MF/100ML       MF/100ML 


200. 

200. 

10. 


200. 
74.' 


4. 
£4. 


24, 
10. 


120. 
10. 


STORET    CODE: 

02 

004 

1220 

4            REGION:     03 

MILEAGE: 

56. 3D 

aos 

3 

1 

33 

34 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

TOTAL 

Fl LTEHED 

TLUP. 

02 

BOD 

P 

REACT IVE 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

27.8 

1 0 . 0 

0.5L 

0.016 

0  .  002 

24.0 

12.0 

0.51 

0.010 

O.004 

1  .5 

0  .040 

0.012 

19.5 

13.0 

0.2 

0.01  2 

0.004 

0.0 

14.0 

0.7 

o.oio 

0.002 

27,8 

14.0 

1  .5 

0.040 

0.012 

17.8 

12.3 

0.7D 

0.01B 

0.005 

0    0 

10.0 

0.2 

0.010 

0.002 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

27   06  78  1 117  .3 

18  07  78  1220  .3 

20  08  78  1135  .8 

20  09  78  11  SO  .3 

21  11  78  1135  .3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( - ) 

MINIMUM 

HO    OF  SAMPLE5 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    01  ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


19 

20 

21 

22 

17 

IS 

23 

6 
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l  4 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

Fl LTERED 

IN  ROW 

TOTAL 

TOTAL    N 

SUSP  . 

CALCUL 

COND. 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGHC       N 

SOLIDS 

D-SOLI DS 

25C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHQS 

0.030 

0.500 

0  .004 

0    020I. 

0.054 

0.470 

0.524 

5.QL 

98 

150 

0 .  040 

0.320 

0.002 

0,0201. 

0.062 

0.2110 

0.342 

5.0 

1  56 

0  .  040 

0.560 

0,520 

0.  10 

5.0L 

101 

156 

0.030 

0.250 

0.002 

0.0201. 

0    052 

0.220 

0.272 

b.OL 

99 

152 

0.040 

0.340 

0.006 

0.030 

0.076 

0.300 

0,376 

5.0L 

104 

160 

0.040 

0.  560 

0.D06 

0.030 

D.076 

0.520 

0.524 

5,0 

104 

160 

0.036 

0-394 

0.004 

0.023D 

0.061 

0  .  35B 

0.323 

5,00 

101 

155 

0.030 

0.  250 

0.002 

0.020 

0.052 

0.220 

0.10 

5.0 

98 

150 

!6         56 

TURB.  CHLORIOE 
FQRMAZ1N       MO/L 
UNITS 


27   06    78    1117 
18   07    78    1220 
20    08    7B     1135 

20  09    78     1 150 

21  11     7B    1135 

•3 
.3 
.3 
.3 
.3 

1.10 
110 
2.50 
1  .00 
1  .00 

6.5 
3.0 
23.0 
3.3 
4.B 

AVG    OR 

MAXIMUM 

GEOM    Mil    1") 

MINIMUM 

2.50 
1  .34 
1  .00 

23.0 
8.  1 
3.0 

NO  OF  SAMPLES 


B 

O.I 

./ 

SITE: 

CROWE 

RIVER 

STATION 

ID:       17-0 

)21-OB3-02 

SAMPLE    POINT: 

AT     BHIDC 

ROAD    ABOVE 

BELH0B. 

LAKE 

STATION 

TYPE: 

RIVER 

MAJOR    BASIN:     GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM    STREAM:     TRENT 

RIVER 

1220 

sn 

W 

: 

83 

1  Al 

LONG: 

U    T    M: 

16    0275875 

.0   4934950 

.0   4          REGION:    03 

MILEAGE: 

59 

30 

934 

901 

BO 

Bl 

84 

605 

3 

1 

33 

34 

SAMP    DTF 

HOUR 

STN 

STN    SAMP 

PJ 

SAMPLE 

SCD 

TOTAL 

FECAL 

M.  F  . 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

Fl LTERED 

DY 

MO 

YR 

LMT 

DIST 

8RG    DEPTH 

NO 

COLI FORM 

COLIFORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACT IVE 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG   C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P 

MG/L 

27 

06 

78 

11  05 

.3 

29012 

6 

3000. 

4.        L 

4.        L 

25. 6 

10.0 

0.5L 

0.018 

0 

002 

18 

07 

78 

1000 

.3 

29025 

100. 

4-        L 

16. 

24.0 

9.0 

0.5L 

0  .006 

0 

004 

20 

OB 

78 

0930 

.3 

29293 

G 

0.6 

0.010 

0 

004 

20 

09 

7B 

0930 

.3 

29061 

6 

18.0 

14    0 

0.2L 

0.012 

0 

004 

21 

11 

7B 

0930 

.3 

29101 

6 

0    5 

16.0 

I     2 

0.01  4 

0 

002 

MAXIMUM 

3000. 

4. 

16. 

25.6 

16.0 

1  .2 

0-016 

0 

004 

AVG 

OR    GEOM    MN     [  -  1 

548.* 

4.'     0 

e..   o 

17.0 

12.3 

0.60 

0    01  2 

0 

003 

MINIMUM 

100. 

4. 

4. 

0.5 

9.0 

0.2 

O.O06 

0 

002 

NO    OF    SAMPLES 

2 

2 

2 

4 

4 

S 

s 

5 

19 

20 

21 

22 

17 

IS 

23 

6 

107 

14 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP 

PU 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

SUSP. 

CALCUL 

^OND. 

DY 

MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KUELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

D-SOLI DS 

250 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MS/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

JMHOS 

27 

06 

7B 

1  105 

.3 

0.040 

0 

570 

0.004 

0.020L 

0.064 

0.530 

0.594 

5.0L 

101 

156 

18 

07 

7B 

1000 

.3 

0.030 

0 

320 

0.004 

0.020L 

0.054 

0.2<>0 

0.344 

1  ,0 

1,01 

155 

20 

08 

78 

0930 

.3 

0.030 

0 

340 

0.310 

0.02 

5.0L 

103 

156 

20 

OS 

7B 

0930 

.3 

0  .  040 

0 

210 

0.002 

0.020L 

0.062 

0 .  1  70 

0.232 

S.OL 

100 

154 

21 

11 

78 

0930 

.3 

0.050 

0 

380 

0.008 

D.050 

0.  108 

0.330 

0.438 

S.OL 

98 

150 

MAXIMUM 

0.050 

0 

570 

o.ooa 

0.050 

0.108 

0.530 

0.594 

5.0 

103 

158 

AVG 

OR    GEOM   MN    1  M 

0,0538 

0 

364 

0.005 

0.028D 

0.072 

0.326 

0.326 

4. 2D 

101 

155 

MINIMUM 

0.030 

0 

210 

0.002 

0.020 

0.054 

0.170 

D.D2 

1  .0 

98 

150 

KO  OF  SAMPLES 


16 

56 

SAMP    DTE    HOUR 

SIN 

STN    SAMP      M 

TURB. 

CHLORIDE 

DY    MO    YR    LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

FORMAZIN 

MG/L 

FEET 

MTRS 

UNITS 

27    06    7B    1105 

.3 

0.67 

7.8 

18   07    78    1000 

.3 

1  .00 

3.5 

20    08    78    0930 

.3 

1  .60 

3.5 

20   09    78    0930 

.3 

1  .00 

3.5 

21     11     76    0930 

.3 

1  .30 

4.0 

MAXIMUM 

1  .60 

7.6 

»W( 

Oft    GEOM 

1.11 

4.5 

MINIMUM 

0.67 

3.5 

KO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  DEPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  OTE  HOUR 
DT  MO  YR  LKT 


27  06  ?B  1019 

18  0  7  78  1015 

30  08  78  0915 

20  09  78  0915 

21  11  78  0945 


CROWE  RIVER 

AT  CORDOVA  LAKE  OUTLET  DAM  NEAR  FISH  HATCHERY 

RIVER  MAUOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

MINOR  BASIN:  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM;  TRENT  RIVER 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 
STATION  ID:   1 7 -0021 -08A -02 


LAT: 


STN   STN  SAMP   Pu 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


MAX  IWJM 

AVG  OR  GEOM  MN  i ' ) 

MINI MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PU 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


2?  06  7B  1049 

18  07  78  1015 

20  08  7B  0915 

20  09  78  0915 

Si  tl  73  0915 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (  '  j 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


LONG: 


U  T  M:  18  027565 

80         B1 
TOTAL      FECAL 

COLIFORM  COLIFORM 

MF/100ML  MF/100KL 

20 .  1.1. 


20. 
14.* 


19  20  21  22 

FILTERED  TOTAL  FILTERED  FILTERED 

AM.V0N1A  KUELDAHL  NQ2-N  N03-N 

MG/L  MG/L  MG/L  MG/ L 


934 

901 

SAMPLE 

SCD 

hO 

2901  1 

6 

29026 

29294 

6 

290S2 

6 

29102 

6 

0.030 
0,060 
0.040 
0.040 

o.  040 

o .  oso 

0.016 

0.O3O 


600 
560 
340 
250 
390 


0.600 
0.428 
0.250 


16  56 

TURB.  CHLORIDE 
FORMAT.  IN  MG/L 

UNITS 


27    06 

79 

1049 

.3 

1  .00 

7.2 

18    07 

79 

1015 

.3 

o.ei 

3.5 

20   08 

78 

0945 

.3 

1  .50 

3.S 

30  09 

78 

0945 

.3 

1  .00 

3    5 

31    11 

78 

0945 

.3 

1  .  10 

150 

MAXIMUM 

1  .50 

15,0 

AVG 

OR 

GEOM    MN 

l»i 

1  .08 

6,5 

MIN IMUM 

o.at 

3,5 

0,004 
0    002 

0    002 

o.ooa 

0-003 
0.004 
0.002 


0.0201. 
0.0201. 

0.0201. 
0.050 

0,050 

0.028D 

0.020 


,0    493710C 

■0    1            REGION:     03 

84 

M.  F. 

ENTER. 

MF/IOOML 

805 
UATER 
UMP. 
DEC   c 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

4.        L 
4.        1 

23.3 
25.0 

10,0 
11.0 

13.0 
0.5 

13-0 
15.0 

17  1(1 

INRG-NC  TOIAL 

N  ORGNC       N 

MG/L  MO/L 


0.054 
0.  103 

0.062 
0.093 

0.  102 
0.079 
0-054 


0.570 
O.4R0 
0.3(10 
0.210 
0 .  350 

0.570 
0.3SS2 
0.210 


15.0 
12-3 
10.0 


23 
TOTAL  N 

MG/L 

0.624 
0.582 
0.02  L 
0.272 
0.448 

0.624 

0.389D 

0.02 


STORET    COOE: 

02 

004 

1220 

MILEAGE: 

61.30 

1 
■DAY 

BOD 
MG/L 

33 
TOTAL 
P 

MG/L 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
f    MG/L 

0.5L 
0.5L 
3    0 
0.2L 
0.5 

0.014 
0.024 
0-012 
0,014 
0.012 

0-002 
0  .  0 1 2 
0  .  004 
0.002 
0.002 

3.0 

0.70 

0.2 

0-024 
0,015 
0.013 

0.012 
0 .  004 
0.002 

6  107 

SUSP.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


5.0L 
1.0L 
5.0L 
5.0L 
5.0L 

5.0 
4. 2D 

1  .0 


101 
101 

loo 

101 
94 

101 
99 
94 


14 

COND 

55C 
UMHOS 

156 
1SS 

154 
156 
145 

156 
153 
145 


NO    OF    SAMPLES 


B  .  0  .  * .  /  5 1  T  E 
SAMPLE  P0!NT 
STATION    TYPE 


CROWE  RIVER 

AT  BRIDGE  ON  CORDOVA  MINES ■ VANSICKE  ROAD 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PU 
OY  MO  Yl!  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


27  06  7fl  1022 

1B  07  71)  I04S 

20  OS  78  10  10 
30  09  78  1010 

21  11  78  1010 


MAX  IMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( ■ J 

M I N 1  MUM 


SAMP  DTI!  HOUR 
OY  MO  Yll  LMT 


27  06  711  1022 

18  07  73  1045 

20  08  73  1010 

20  09  73  101 0 

Si  II  73  1010 


NO  OF  SAMPLES 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


MA  X  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (-) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 
SAMPLE 
NO 


29010 
29027 
29295 
29063 
29103 


Fl LTERED 

A  men  I  A 

MG/L 
0.030 

0.010 

0.020 
0.020 
0.030 

0.040 
0.028 
0.020 


20 

TOTAL 

KJELOAHL 

MC/L 

0,500 
0  420 
0.  300 
0.290 
0-370 


.500 
.376 
.290 


MAUOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


9D| 

SCD 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
TRENT    RIVER 


U    T    M       18    02771OO.O    4941000.0    4 


BO  01  84 

TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER 

MF/IOOML  MF/IOOML  MF/IOOML 


20. 


100. 
45. 
3.0- 


21 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0  004 
0    002 

0  002 
0    008 

O.OOB 
0,004 
0.00} 


L 


22 

Fl LTERED 

N03-N 

MG/L 

0.0201. 
0.0201. 

0.02m. 
O.O30 

0.030 

0.0230 

0.020 


17 
1NRGNC 


0.054 
0.062 

0  042 
0,068 

0.068 
0.057 
0-042 


805 
KA  I  ER 
TEMP, 
PEG  c 

25.6 
25.0 


IS 
TOTAL 
N   ORGNC   N 
MG/L       MG/L 


0.470 
0.3H0 
0.2B0 
0.270 
0.340 

0,470 
0.34B 
0,270 


STATION     ID:        17-002 

1 -085-02 

STORET    CODE  : 

02 

004 

1220 

ON :     04 

MILEAGE: 

63.90 

3 

1 

33 

34 

DJ5S- 

5-DAY 

TOTAL 

M  LTERED 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

10.0 

05L 

0.014 

0.002 

11  .0 

0    51 

0.014 

0   004 

1     2 

0.010 

0.004 

14.0 

0.2L 

0.014 

0,004 

16.0 

2,0 

0.01  4 

0,002 

16.0 

2,0 

0.014 

0,004 

12.8 

09D 

0.013 

0,003 

10.0 

0,2 

0.010 

0.002 

MG/L 

0.524 
0  442 
0.02  L 
0.312 
0.4D8 

0,524 
0    34  ID 
0,02 


6  107 

SUSP-  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


5.0L 
3.0 
5. 01 
5.DL 
5.0L 

5.0 

4.6D 

3.0 


101 
101 
101 
103 


103 
100 
94 


COND. 

25C 

UMHOS 

155 
155 
156 
158 
145 

158 
154 
145 


SAMP    DT IL    HOUR 
OY    MO    YR    LMT 


STN       STN    SAMP       PJ 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


16  56 

TURB.  CHLORIDE 
FQRMAZIN  MG/L 

UNITS 


27    06 

78 

1022 

.3 

T  .20 

7.0 

18    07 

71! 

1045 

.3 

T  .  20 

3    3 

20    08 

73 

1010 

,3 

2.00 

3.5 

20   09 

71! 

1010 

.3 

1  .oo 

3.5 

21     1  1 

71! 

1010 

.3 

1  .40 

4.3 

MAX IMUM 

2.00 

7.0 

AVG 

OR 

GEOM    MN 

-) 

I  .36 

4    4 

MINIMUM 

1     00 

3.5 

NO    OF    SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


CROWE  RIVER 

NEAR  THE  COMMUNITY  OF  LAKE 

RIVER 


934 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pd 

SAMPLE 

DY    MO    YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG    DEPTH 
MTRS 

NO 

27    OS    78 

0920 

.3 

29006 

18    07    78 

1150 

.3 

29021 

22    OB    78 

1400 

.3 

23045 

11     11     7  8 

1432 

.3 

MAXIMUM 

29096 

AVG 

OR    GEOM    MN     ( » 1 

MINIMUM 

MAJOc  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
TRENT  RIVER 


10. 
100. 

10. 


28. 
10. 


10. 
E." 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  598 

STATION    ID:        1 7 -002 1 ■ 086 -02 


U    T    M:  IB    0271950.0    1961275.0 

60  8  1  61 

TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/IOOML  MF/IOOML       MF/IOOML 


STORET    CODE: 

02 

004 

1220 

4 

1  EG  I  ON:     04 

MILEAGE; 

ei  .so 

805 

3 

1 

33 

34 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

Fi  LTERED 

T  C  MP . 

02 

BOO 

P 

REACT 1VE 

DLG   C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

20   0 

6.0 

0.5L 

0 .  020 

0.004 

22    5 

e.o 

0.5L 

0-016 

0 .  006 

20   0 

9.0 

1  .4 

0-016 

0.002 

0.0 

4.0 

0.2 

0.016 

0  -  004 

22. S 

3.0 

1  .4 

0.020 

0.006 

15.6 

E.  B 

0.7D 

0.01  7 

0.004 

0.0 

4.0 

0.2 

0.016 

0.002 

NO    OF    SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

10 

23 

6 

107 

14 

SAMP    DTE 

HOUR 

S" 

N 

STN    SAMP       Pd 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

Fl LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

susp. 

CALCUL 

COND. 

DY   MO 

YR 

LMT 

0! 

ST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAKL 

N02-N 

N03  -  N 

N 

OSGNC       N 

SOLIDS 

D 

SOLI DS 

26C 
UMHOS 

Ft 

ET 

MTSS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/  L 

27   06 

7B 

0920 

.3 

0.020 

0.600 

0.004 

0.020 

0.044 

0.580 

0.624 

5.0L 

107 

165 
170 
160 
15S 

13   07 
22    08 

78 
78 

1450 
1400 

.3 

.3 

0.040 
0.030 

0.  3B0 
0.420 

0 .  008 

0.020 

0.0S8 

0.340 
0.310 

0.408 

0.04 

2.0 
5.0L 

1  1  0 
104 

11     11 

78 

1432 

.3 

0.050 

0.450 

O.OOQ 

0.030 

O.OOB 

0  .  400 

0.4BB 

5.0L 

101 

MAXIMUM 

0.050 

0.600 

0.000 

0.030 

0.088 

0,500 

0.624 

5.0 

110 

I  70 

AVG 

Oft    GEOM   MN    I  '  1 

0,036 

0.463 

0.007 

0.023 

0.067 

0.42B 

0.390 

4.  3D 

106 

1  63 
155 

MINIMUM 

0.020 

0.380 

0.004 

0.020 

0.044 

0.340 

0.04 

2.0 

101 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


16  56 

TUfie.  CHLORIDE 
FORMAZIN  MG/L 

UNITS 


27    06    78    0920 

.3 

1  .50 

7.3 

18    07    78    1450 

.3 

1  .90 

3.8 

32    08    7B    1400 

.3 

3.20 

3.3 

11     11     78     1432 

•3 

1  .50 

3.8 

MAXIMUM 

3.20 

7.3 

AVG 

OR 

GEOM    MN 

(') 

2.03 

4.6 

MINIMUM 

1  .50 

3.3 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  QEE.R  CREEK 

SAMPLE  POINT:  AT  WOLLSSTON  LAKE  OUTLET  DAM  NEAR 

STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   Pd 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


934 

SAMPLE 


27  06  78  1245 

18  07  78  103  1 

22  08  78  1030 

2!  11  78  1058 


29002 

6 

2901B 

6 

29042 

6 

29092 

6 

IOGE 

Major  basin 
minor  basin 
term  stream 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
TRENT  RIVER 


901 
SCD 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/IOOMl 

20. 
400. 


FECAL  M.F 

COLIFORM  ENTER. 

MF/IOOML  MF/IOOML 

20.  4.        L 

4.        L  4.        L 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     {  - ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pd 
OY    MO    YR     LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 

27    06  78  1245  .3 

18    07  78  1031  .3 

22    08  7B  1030  .3 

21     11  78  1058  .3 

MAXIMUM 

AVG   OB    GEOM   MN    (•) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


16  56 

SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pd  TURB.  CHLORIDE 

DY    MO    Yft    LMT  DIST     BRG    DEFTH  FORMAZIN  MG/L 

FEET  MTRS  UNITS 


STATION     ID.        17-0021-087-02 

STORET    CODE:     02 
004 
1221 


U    T    ,M:      18    0275425.0    4965575.0 


4            REGION:     04 

005 

3 

WATER 

DISS. 

TEMP. 

02 

DEG    C 

MG/L 

25.0 

10.0 

25,0 

7.0 

22.0 

11.0 

1.0 

10.0 

LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FI LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

MMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

J.03-N 

N 

ORGNC      N 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/  L 

MG/L 

0.040 

0.500 

0.004 

0.020L 

O.0S4 

0.4F-0 

0.524 

o.oeo 

0.520 

0.004 

0.020L 

0.  0B4 

o.ir.o 

0.544 

0.040 

0.430 

0.3'i0 

0  ,  02     L 

0.070 

0.500 

0.010 

0.050 

0.  130 

0,430 

0,560 

0.070 

0.520 

0.010 

0.050 

0.  130 

0  .  460 

0.560 

0.053 

0,  488 

0.006 

0.0300 

0.093 

0.435 

0.41  2D 

0.040 

0.430 

0.004 

0.020 

0.064 

0.3'JO 

0.02 

27 

D6 

78 

1245 

.3 

1  .00 

18 

07 

78 

1031 

.3 

1  .  10 

22 

08 

78 

1030 

.3 

2.40 

21 

11 

78 

1058 

.3 

1  .00 

MAXIMUM 

2.40 

AVG 

OR 

GEOM    MN 

(*) 

1  .38 

MINIMUM 

1  .00 

7.0 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


0    60 
0.4 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 


64  .BO 

34 
Fl LTERED 
P       REACTIVE 
MG/L  P    MG/L 


33 
TOTAL 


0.014 
0.014 
0.01  6 
0.016 

0.016 
0.015 
0    014 


107 

CALCUL 

D-S0L1DS 

MG/L 

1 10 

1C7 

97 

107 

110 

1  05 


0  004 
0.004 
0,004 
0-004 

0.004 
0.004 
0.004 


14 
CONO  . 
25C 
UMHOS 

170 
165 
149 
165 


170 
1$2 
149 


NO    OF    SAMPLES 


sample  enforma 

TION    SYSTEM 

STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER 

BASINS 

DATE    OF    REPORT       25    OCT 

79      PAGE         599 

8.Q.W./    SITE: 
SAMPLE    POINT: 
STATION   TYPE: 

CHANOOS    LAKE    OUTLET 

AT    HIGHWAY    NO    620    77     1 

RIVER          FLOW    GAUGE    FED    02HK005 

MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN;     LAKE    ONTARIO 
TERM    STREAM:     TRENT    RIVER 

STATION 

ID;       17-0021-088-02 
STORET    CODE: 

02 

004 

1220 

STN    NO;             88 

LAT: 

LONG: 

U    T    M 

16   0264200.0   4969550 

.0    4           REGION:    03 

MILEAGE: 

95.30 

SAMP    DTt    HOUR 
DV    MO    YF:    LMT 

STN       STN    SAMP 
DIST     BRG    DEPTH 
fEET                  MTRS 

PJ 

931 
SAMPLE 
NO 

901 
SCD 

444 
FLOW    CF5 

80 
TOTAL 
COLIfORM 
MF/IQOMl 

B1 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

84 
M.F. 
ENTER. 
MF/10OML 

805 
WATER 
TEMP. 
OEG    C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

1 
S-DAY 
BOD 
MG/L 

33 
"OTAL 
P 
MG/L 

27    06    7fJ    1000 
18    07    7E;    1225 
53    08    7£:     1220 
11    11    7E:    1352 

.3 
.3 
-3 

.3 

29005 
29020 
29045 
29095 

6 

8 
6 
6 

135.00 
63.20 
57.60 

102.00 

10.        L 
100.        L 

4.        L 
4.        1 

4.      L 
4.        i. 

21  .0 

26,0 

24.0 

0.0 

13.0 

10. 0 

11.0 

7.0 

0.5L 
0.5L 
1  .4 
0.4 

O.OlS 
0    014 
0    010 
0.012 

AVG 

MAXIMUH 

OR    GEOM    MN    { " J 

MINIMUM 

135.00 
69.45 
57.60 

100. 
32,"    0 
10. 

4. 

4,.-    0 
4. 

4. 

4.-    D 
4. 

26.0 
17.8 
0.0 

13.0 
10.3 
7.0 

1  .4 

0.7D 

0.4 

0    016 
0    014 
0-01D 

NO    QF    SAMPLES 

4 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

SAMP    OTE    HOUR 
Ot  *   Y»    LMT 

STN       STN    SAMP 
OIST    BRG    DEPTH 
FEET                  MTRS 

PJ 

34 

FILTEREO 

REACTIVE 

P    MG/L 

19 
FILTERED 
AMMON 1 A 
MG/L 

20 
TOTAL 
KjELDAHL 
KG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

17 
INRCNC 

N 
MG/L 

18 
TOTAL 
ORGNC      N 
MG/L 

23 

TOTAL    N 

MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

107 
CALCUL 
D- SOLIDS 

27    06    78     1000 
1B    07    76     1225 
22   03    76    1220 
11    11    78    1352 

-3 
.3 
.3 
.3 

O.O02L 
0.004 
0.002L 
0.002 

D.020 
0.030 
0.040 
0.030 

0.640 
0.280 
0.340 
0.490 

0.002 
0,002 

0.004 

0.020L 
0.0201 

0,0201 

0,042 
0.052 

0.054 

0.620 
0.250 
0.300 
0.460      . 

0.662 
0.302 
0-02     L 
0.514 

5.QL 
2.0 
5.0L 
5.01 

85 

83 

63 

101 

AVG 

MAX 1MUM 

OR    GEOM   MN     ( * ) 

MINIMUM 

0.004 

0.0030 

0.002 

0.040 
0.030 
0.020 

0.640 
0.436 
0.260 

0.004 
0.003 
0.003 

0.020 

0020D 

0.020 

0,054 
0.049 
0.04J 

0.620 
0.406 
0.2S0 

0.662 

0.375D 

0.02 

5.0 
4.  3D 
2.0 

101 

as 

63 

NO    OF    SAMPLES 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

SAMP    DTE    HOUR 
OY   MO   yr    lmt 

STN       STN    SAMP 
DIST     BUG    DEPTH 
FEET                  MTRS 

PU 

14 
COND. 
25C 
UMHOS 

16 
TURB. 
F0RMA2IN 
UNITS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

27    06    78    1000 
IB    07    78    1235 
22    OB    78    1220 
II    11    78    1362 

.3 
3 
.3 
.3 

130 
12B 
126 
155 

1.10 
1  .00 
2.10 
1  .20 

5.B 
2.8 
2.8 
4.3 

AUG 

MAXIMUM 

OR    GEOM    MN    (-) 

M I N I  MUM 

155 
135 

t2B 

2.  10 
1  .3S 
1  .00 

5,8 
3.9 
3,6 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO: 


CROWE  RIVER 

AT  HIGHWAY  NO  28  PAUDASM  LAKE  OUTLET  76 

RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


02  78  1410 


13  03  78 

06  D4  78 
25  05  78 
27  06  78 
06  07  78 
18  07  78 
22  08  7B 
29  09  78 
< 1  11  78 


1335 
1255 
1300 
1  100 
1300 
1133 
1120 
1300 
1256 


934 
SAMPLE 

NO 


25313 
25330 
25365 
25396 
29003 
26203 
29019 
29043 
25531 
29093 


901 
SCO 


MAJOR  6AS1N 
MINOR  6ASIN 
TERM  STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
TRENT    RIVER 


U    T    M:     16    0265350.0    4985000.0    4 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


FECAL 
CO  L I  F  ORM 
MF/[O0HL 


4,        L 
4.        L 


ENTER- 
MF/100ML 


80S 

M  T  ER 
TEKP. 

DEG    C 

1     5 

a  o 

3  2 
22  4 
24.0 

250 
220 


STATION 

to 

17-0021 -0B9 ■ 02 

STORET    CODE: 

02 

004 

1220 

ON:     04 

MILEAGE: 

106.90 

3 

DISS. 

02 

MG/L 

1 
5-DAY 
BOO 
MG/L 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 
FI LTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

0.5L 
1  .5 


0.016 
0.018 


0,006 
0.004 


MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM   MN     I  ' I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


100. 
32. 


12. 
0. 


12. D 
9.9 
8-0 


1  .5 

0.90 

0.5 


0.D24 
0.016 
0,012 


0.006 
0.004 
0.002 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


14    03 

7B 

1410 

.3 

13    03 

7B 

1335 

-3 

06    04 

78 

1255 

3 

25  OS 

78 

1300 

,3 

27   06 

78 

1100 

.3 

18   07 

78 

1133 

.3 

22  08 

78 

1120 

.3 

29  09 

78 

1300 

.3 

20    10 

70 

1245 

.3 

11    11 

76 

1256 

,3 
MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM  MN  (•) 
MINIMUM 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
XIG/L 


0.020 
0.070 
0  .  090 


0.090 
0.050 
0.020 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


0.610 
0.450 
0.600 


0.610 
0.495 
0.330 


FILTERED 

N02-N 

MG/L 


0.0D2 
0.004 


0 .  004 
0.003 
0.002 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 


0.020L 
0.020L 


0.020 

0.020D 

0.020 


17 
INRGNC 


0,042 
0,094 


0.094 
0.060 
0.042 


18 
TOlAL 
ORGNC       N 
MG/L 


0.590 
0  . 3RD 
0.510 


0  .  590 
0.445 
0.300 


23 
TOTAL    N 


MG/L 


6  32 

4  74 
02    L 


0.632 
0.368D 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

70.0 
67.0 
69,0 
67.0 


66,0 
64.0 


70.0 
67.2 
64.0 


6  107 

SUSP.  CALCUL 

SOLIDS  D-SO.IDS 

MG/L  MG/L 


5.0L 

2.0 

5.0L 


5.0 
4. 3D 
2.0 


73 
79 
78 


79 
76 
72 


NO    OF    SAMPLES 


(    C    0    N    T    D     ) 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE- 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


CROWE  RIVER 

AT  HIGHWAY  NO  2B  PAUDASH  LAKE  OUTLET  76  1 

RIVER  ' 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PU 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14   02 

78 

1310 

.3 

13   C3 

78 

.1335 

.3 

06   04 

76 

1255 

.3 

25    05 

78 

1300 

.3 

27    06 

78 

1  100 

.3 

06    07 

78 

.1300 

.3 

18    07 

7B 

1133 

.3 

22    08 

76 

1120 

.3 

29    09 

7B 

1300 

.3 

20    10 

78 

1245 

.3 

1111 

78 

1  256 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

SKN   MN    !  '  ) 

MINIMUM 

14  16 

COND.  TURQ. 

2SC  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


104 

103 

104' 

101 

112 

121 
120 
100 
9B' 

1  to 

121 


1  .60 
1  .  30 
0.50 
0.40 
0.90 

1.10 
1  .20 

0.70 

o.  go 

1  .  10 

1  .  60 
0.97 


MAUOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN;     LAKE    ONTARIO 
TERM    STREAM:     TRENT    RIVER 

U    T    M:     18    0265350.0    4985000. 0    4 


56 
CHLORIDE 
MO/L 


MG/ 1. 

20.0 
19.0 
17.0 
13,0 


13.5 
14.5 


20  0 
16.2 
13.0 


ACIDITY 

PH   8.3 

MG/L 

5.2 

6.7 
3.6 
1  .6 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  600 

STATION    10:        17-0021-089-02 

STORET    CODE:     02 
004 
12  20 


55 
PH 

AT     LAB 


6.96 
7. SO 
7.34 


20B  265 

TOTAL  TOTAL 

IRON  ARSENIC 

MG/L  MG/L 

0.330 

0.1  50 


0 

04  2 

0 

02a 

0 

024 

001  L 

0 

025 

001  L 

0 

02  5 

7 

7 

38 

55 

0.030 
0.020 

0.008 
0.023 
0.023 

7 
7 

6 

55 
3D 

96 

0.330 
0.127 

0.020 

0 
0 
0 

001 
00  ID 
001 

0.042 
0.02b 
0.00  8 

LEAGE:  106.90 

201  45  1 

TOTAL  RADIUM 

MN  226    DISS 

MG/L  PCI/L 


OOL 
OOL 
OOL 
00 
L 


NO   OF  SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PU 
DY    MO    YR    LMT  OiST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


14    02  78     1110 

13    03  78    1335 

06    04  78    1255 

25    05  78    1300 

27    06  78    1 1 00 

06    07  7B    1300 

1,8    07  7B    1133 

22   08  78    1120 

29    09  78    1300 

20    10  78     124S 

11     11  78     1256 


.3 
.3 


.3 

:! 

.3 
.3 
.3 

.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  !') 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


10 

452 
GROSS'^" 
DISS 
PCI/L 

5. 
2. 

5. 
10. 
10. 
10.0 
10.0 
10.0 

1.0 

a 
a. 

10. 
6.3 
1  .0 


10 

453 

GROSS" A" 

UNOISS 

PCI/L 


3.0 

3.0 


454 

GROSS" 8- 
DISS 

PCI/L 


455  456 

GROSS "B"  URANIUM 

UNOISS  238 

PCI/L  UG/L 


10. 
10. 

10. 
l.OL 
1  OL 
1  .OL 
3.0 
5. 


1  . 


1  .01. 
1.01. 
1  .01. 


2. 

1  .ID 
1  . 


10. 


10.  L 
10.  L 
10. OL 
10. OL 
10. OL 
10.  OL 
10.  L 
10.  L 


10.00 
10. 


B.O.W./    SITE:     PAUDASH    LAKE    NARROWS 
SAMPLE    POINT:     AT     PAUDASH     LAKE    ROAD    75    3 
STATION    TYPE:     LAKE 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


28    03    78  1030 

27  06  78  1045 
31  07  78  1200 
22    OS    78  1140 

28  09  7B  1200 
11     11     7B  1313 


S34 

901 

STN 

STN 

SAMP 

P<J 

SAMPLE 

SCO 

DIST 

BRG 

DEPTH 

NO 

FEET 

MTR5 
.3 

36801 

.3 

29004 

6 

.3 

368  : 0 

.3 

29044 

6 

.3 

36BI6 

.3 

29094 

B 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     I- j 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PU 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
TRENT     RIVER 


U    T    M:     17    0733450.0    4982550.0    4 


STATION     ID:        17-0021-090-01 
STORET    CODE: 


80  81  84 

TOTAL  FECAL  M.F. 

C0L1F0RM  COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/lOOML  MF/IOOML 


28    03    78 

1030 

.3 

27    06    78 

T045 

.3 

31    07    78 

1200 

.3 

22    08    78 

1140 

.3 

28   09    7B 

1200 

.3 

11     11     7B 

1313 

.3 
MAXIMUM 

AVG   OR    [ 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


5AMP  DTE  HOUR  STN   STN  SAMP 

DY  MO  YR  LMT  DIST  BRG  DEPTH 
FE.ET       MTRS 

28  03  78  1030  .3 

27  06  78  104S  .3 
31  07  7B  1200  .3 
22  08  7B  1140  .3 

28  09  78  1200  .3 
11  11  78  1313  -3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [•) 

MINIMUM 


10." 
10. 


805 

WATER 
TEMP. 
DEG  C 


22.0 
22.0 


22.0 
14.7 
0  0 


12.0 

B.O 


12.0 

10.7 
B.O 


14 

COND . 

2SC 

UMHOS 

124 


70 
105 


TURB. 

FORMAZIN 

UNITS 

4.6 
0.83 


4.6 

1.55 

0.5 


CHLORIDE 
MG/L 


451 
RADIUM 
220  DISS 
PCI/L 


5  6  6 

452  453  454 

GROSS" A"  GROSS "A"  GROSS" 6" 

DISS  UNOISS  DISS 

PCI/L  PCI/L  PCI/L 


1  . 


2. 
2. 

|  . 
1  . 
6. 


1  . 


7.5 

4.4 
0.8 


02 

004 

1220 

MILEAGE:   1 10.70 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


5L 


0.2 

0 

0.6 

1  .2 

0.2 

0.6 


1  .2 


19 

20 

21 

22 

17 

IB 

23 

5 

LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

MM0N1A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

OflGNC       N 

SOLIOS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.072 

0.340 

0.0O2 

0  .  1  83 

0.2E7 

0.26B 

0.52S 

81  .0 

0.010 

0.570 

0-002 

0.020L 

0.032 

0.560 

0.592 

0.010 

0.300 

0.001 

0.005L 

0.016 

0.2'iO 

0,306 

64. 

0.090 

0    290 

0.200 

0    02 

0.010 

0.290 

0.002 

0.065 

0.077 

0  .  2110 

0.357 

46.0 

0  .  030 

0.340 

0.004 

O.OBO 

0.114 

0.310 

0.424 

0 .  390 

0.570 

0.004 

0 . 1  83 

0.257 

0.560 

0.592 

61  .0 

0.037 

0.355 

0.002 

0.07ID 

0.099 

0.318 

0.371 

83.7 

0.010 

0.290 

0.001 

0.005 

0.016 

0.  200 

0.02 

46.0 

455 
GROSS" B" 
UNDISS 
PCI/L 


TOTAL 

P 

MG/L 

0.002 
0.018 
0.012 
0.010 
0.003 

o  010 

0.018 
0.009 
0,002 


34 
FI LTERED 
REACTIVE 
P   MG/L 

0.001L 
0.002L 
0.001 L 
0.002L 
0.001 
0  .  004 

0.004 
0. 002D 
0.001 


6  107 

SUSP.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


0.  2 

5.0L 

0.5 

5.0L 

0.  3 

5.0L 

5.0 
2.70 


456 

URANIUM 

238 

UG/L 


62 

64 

66 

68 
65 
62 


10. 
10. 
10. 
10. 
10. 
10. 


NO    OF    SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SY5TEM 


STMiON  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.K./  SITE:  NORTH  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  BRIDGE  NEAR  NORTH  RIVER  BAY  BELMONT  IaKE 
STATION  TYPE:  RIVER  MAJOR  BASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
IAKE  ONTARIO 
TRENT  RIVER 


OATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    601 

STATION  ID:   17-0021-091-02 

STORET  CODE:  03 
004 
1220 


SIN  NO: 


91 


LAT: 


SAMP    OTE 

HOUR 

STN       STN    SAMP 

DY   MO   vb 

LMT 

DIST     BRG    DEPTH 
FEET                  MTRS 

27   06   78 

1115 

.3 

18    07    7B 

0945 

.3 

20    08    76 

0910 

.3 

20  09  76  0910 

21  11  7B  0915 


MAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  |  -  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


LONG: 


934 

Sample 


29015 
29024 
29292 
23060 
29100 


U    T    M:     16    0274350.0    4931650. 0    4  REGION.     03 


901 
SCD 


TOTAL  FECAL 

COLIFORM  COLIFORM 

MF/100KL  MF/100ML 

1 00 .  16. 

100.  4.   L 

60.  10.   L 


94 
M.  F 
ENTER . 
MF/1Q0ML 


100. 

16. 

84.- 

9. 

60. 

4, 

805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

26. 0 
24.0 

15.5 

0.5 

28  0 
17  0 
0.5 


3 

DISS. 


9.0 
10.0 


5 -DAY 

BOD 

MG/L 

0.5L 
0.5L 
1  .0 
Q.2L 
0.4 

1  .0 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0.026 
0-016 
0.014 
0.018 
0.012 

0  026 
0.017 
0.012 


58.30 

34 
Fl LTERED 
REAC  TIVE 
P   MG/L 

0.004 
0.004 
0.004 
0.010 
0.002 

0  010 
0.005 
0.002 


SAMP    DTE    HOUR       SIN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTfiS 

27    06    78     1145  .3 

IS    07    78    0945  .3 

20    OB    78    0910  .3 

20  D9    78    0910  .3 

21  II     78    0915  .3 

MAXIMUM 

AVG    OR     GEOM    MN     ( - ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

SUSP 

CALCUL 

cono 

tmm  1  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

D-SOLI  OS 

2SC 

MG/L 

1.10/ L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MO/L 

LIMHOS 

0.040 

0.670 

0.004 

0.040 

0.  084 

0.E3O 

0.714 

5.0L 

127 

195 

O.040 

0-510 

0-002 

0.020L 

0.062 

0.470 

0.532 

2.0 

127 

195 

0  .  0  IQ 

0.510 

0.  500 

0.02 

5.0L 

124 

190 

0.030 

0.290 

0.002 

0,0201. 

0.052 

D.260 

0.312 

5.0L 

127 

195 

0.050 

0.440 

0.006 

0.0301- 

0.076 

0.3<I0 

0  .466 

5.0L 

11  1 

170 

0 .  oso 

0.670 

0.006 

0.040 

0.084 

0 . 6.10 

0.714 

5.0 

1  27 

195 

0.034 

0.  4Q4 

0.004 

0.02S0 

0.069 

0.450 

0,409 

4.40 

123 

189 

0.010 

0.290 

0    002 

0.020 

0    052 

0.260 

0.02 

2.0 

1  11 

170 

SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


27 

06 

78 

1 145                                         .3 

1B 

07 

78 

094  5                                         .3 

20 

06 

78 

0910                                         J 

20 

09 

78 

09 1 0                                         .3 

21 

It 

78 

0915                                         .3 

MAX  1  MUM 

AVG    OR    GEOM   MN     (  *  J 

MINIMUM 

16 

56 

TURB. 

CHLORIDE 

FORMAZIN 

MG/L 

UNITS 

1  .40 

5.5 

1  .70 

2.3 

2.90 

2.3 

1  .00 

2.5 

1  .20 

2.B 

2.90 

5.5 

1     64 

3.1 

1  .00 

2.3 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.W  /  SITE 
SAMPLE  =OINT 
STATION    TYPE 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


27    06    76  0840 

18    07    78  1528 

22    08    78  1440 

11     11     78  1512 


NORTH  RIVER 

AT  BRIDGE  ON  BLUE  MOUNTAIN 

RIVER 


STATION  ID:   17-0021-092-02 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( - ) 

M  INIMUI/ 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


27  06  78  0840 

18  07  7B  IS28 

22  OB  78  1440 

11  H  78  1512 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


MAX IMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  {* ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LVT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

27  06  76  0640  .3 

18  07  76  T528  .3 

22  08  78  '  440  ,  3 

11  11  78  1512  3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( *  J 

M I N I  MUM 


934 

SAMPLE 
NO 


901 
SCD 


MAJOR  BASIN 
MINOS  SASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
TRENT  RIVER 


STORET    CODE: 


U    T    M:     18    0269650.0    4934200.0    4 


80  B1 

TOTAL  FECAL 

COLIFORM  COLIFORM 

MF/100ML  MF/lOOML 


M.F. 

ENTER. 

MF/100ML 


605 
WATER 
TEMP 
DEG    c 


REGION:     03 

3 
DISS. 
02 

MG/L 


5-OAY 

BOO 

MG/L 


33 

TOTAL 


02 

004 

1220 

63.50 

34 
Fl LTERED 
REACT IVE 
P    MG/L 


29007 
29022 
29047 

6 
9 
9 

100. 
100. 
110. 

a. 

4. 

20. 

4.        L 

8 

10.        L 

23.0 
27.0 
23.0 

11.0 
10    0 
10.0 

05L 
0.5L 
2.0 

0.034 
0.030 
0.026 

0    004 
0,004 
0.002 

29097 

6 

0.0 

7.0 

0.5 

0.014 

0.002 

1  10. 

103.* 

100. 

20. 
9." 

4. 

10. 
7.-     0 
4  . 

27.0 
18.3 
0.0 

1  1     0 
9,5 
7.0 

2.0 

0.9D 

0.5 

0.034 
0    026 
0.014 

0.004 
0.003 
0.002 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

19 
FILTERED 

AMMONIA 
MC/L 

20 

TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 

21 

Fl  LTERED 

N02-N 

MG/L 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

17 
INRGNC 
N 
MG/L 

18 
TOTAL 
ORGNC       N 
MG/L 

23 
TOTAL    N 

MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

107 
CALCUL 
0-SOLIDS 
MG/L 

14 
CONO. 
2SC 
UMHOS 

0.  040 
O.09O 
0     170 
0.040 

0 
0 
O 

o 

650 
660 
730 
390 

0    004 
0    004 

0.006 

0.020 
0.020L 
0.020 
0.030 

0.  064 
0.114 

0.076 

0.810 
O.S'IO 
0 .  560 
0.350 

0.874 
0.704 

0.426 

5.0L 
3,0 
5.0L 
5.0L 

B6 
86 
79 
52 

134 
132 
122 
SO 

0  ,  170 
0.0FJ5 
0.040 

0 
0 

0 

850 
663 
390 

0.006 
0.005 
0.004 

0.030 

0.023D 

0.020 

0.114 
0.085 
0.064 

0.810 
0.578 
0.350 

0.B74 
0.668 
0.4  26 

5.0 

4.5D 

3.0 

86 
76 
52 

134 
117 
80 

4 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

4 

4 

16 

56 

TUOB. 

CHLORIDE 

FOSMAZIN 

MG/L 

UMTS 

1  .30 

6,5 

1  .70 

2    8 

3.20 

2.8 

1  .00 

2.3 

3,20 

6    5 

1  ,80 

3.6 

NO    OF    SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  5UMMARY  REPOR1  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


BEAVER  CREEK 

AT  BRIDGE  ON  ROAD  TO  CORDOVA  MINES 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02HK006 


Samp  die  hour  stn  stn  samp  pj 
dy  mo  yr  lmt   dist  brg  dspth 
feet    mtrs 


27 

06 

73 

0910 

.3 

16 

07 

78 

1105 

.3 

20 

08 

70 

1030 

.3 

20 

09 

7B 

1050 

.3 

21 

11 

78 

1055 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR 

GEOM   UN    I  "  1 

MINIMUM 

934 

SAMPLE 
NO 


29009 
29028 
29296 
29065 
29105 


901 
SCO 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE 
STATION     ID:        17-0021-095-02 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MIUOR    BASIN:    LAKE    ONTARIO 
TERM    STREAM:     TRENT    RIVER 

II    I    M:     18    0285650.0    4934475.0    4 


444 
FLOW  CFS 


TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/IOOML 


57.60  200. 

1 3 . 60  1 00 . 

13.60 

53.30 
381 .00 

381    00  200. 

I  03 . 62  1 4 1 .  ' 

13.60  100 


FECAL 
COLI FORM 
MF/100ML 

4.        L 

20. 


20. 
9. 


84 

M.  F. 

E  N  T  E  R  . 

MF/IOOML 


REGION:     04 

B05 
WATER 
TEMP. 
DEC    C 


24. 


24.4 
16.6 


9.0 
G.O 

14.0 

1S.0 

15.0 
11.5 
8.  0 


5T0RET    CODE: 

02 

004 

1220 

MILEAGE: 

4  8.60 

| 

33 

5-DAY 

TOTAL 

2                   BOD 

P 

L                 MG/L 

MG/L 

0.5L 

0.018 

0.5L 

0.014 

1  .0 

0.012 

0.  2L 

0.012 

0    5 

0.018 

1  .0 

0.018 

0.50 

0.015 

0.2 

0.012 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


27   06 

78 

0940 

.3 

18    07 

78 

1105 

.3 

20    08 

78 

1030 

.3 

20    09 

78 

1050 

.3 

21     11 

78 

1055 

.3 

AVG 

OR 

GEOM  MM    (•] 

MINIMUM 

34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

6 

I  07 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

susp. 

CALCUL 

REACTIVE 

AMM0N1 A 

KJELDAHL 

NC2-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.004 

0.020 

0 .  490 

0.004 

0.020L 

0.044 

0.470 

0.514 

5.0L 

140 

0  .  002 

0.030 

0.360 

0.002 

0.020L 

0.052 

0.330 

0.392 

1  .01 

136 

0.006 

0.020 

0.330 

0.310 

0.02    L 

5.0L 

127 

0 . 002  L 

0.020 

0.300 

0,002 

0.020L 

0.042 

0.280 

0    322 

5.0L 

124 

0.002 

0.040 

0.370 

0.006 

0.020L 

0.066 

0.330 

0.396 

5.0L 

127 

0.006 

0.040 

0.490 

0.006 

0.020 

0.066 

0.470 

0.514 

5.0 

140 

0.003D 

0.026 

0.370 

0.004 

Q.020D 

0.05] 

0,344 

0.327D 

4.  20 

131 

0.002 

0.020 

0.300 

0.002 

0.020 

O.042 

0.280 

0.02 

1  .0 

124 

HO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  OEPTH 
FEET       MTRS 


COND.     TURB.    CHLORIDE 
25C   FOP.MAZIN       MG/L 
UMHOS     UNITS 


27   06    78    0940 

.3 

215 

1-10 

1B   07    78    1105 

.3 

210 

1  .40 

20    08    78    1030 

.3 

195 

2.00 

20    09    78     1050 

.3 

ISO 

o.as 

21     11    78    1055 

.3 

195 

1  .00 

VAX  I  MUM 

215 

2  ,  00 

AVG    GP 

GEOM  MCI 

(-) 

201 

1  .27 

'.UNI  MUM 

190 

0.85 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  BEAVER  CREEK 
SAMPLE  POINT:  AT  ST  OLA 
STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST:-:  SAHP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  OEPTH 
FEET       MTRS 


934 

SAMPLE 


57 

OS 

78    1335 

.3 

29000 

IB 

07 

78    0935 

.3 

29016 

22 

03 

78    0930 

.3 

29040 

21 

11 

78    0955 

.3 
MAXIMUM 

29090 

AVG 

OR 

GEOM    MN     [«J 
MINIMUM 

901 
SCO 


MAJOR  BASIN 
MII.OR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 

TRENT    RIVER 


STATION    ID:        17-0021-096-02 

STORET    CODE:     02 

004 
122D 


U    T    M:     1B    0294400.0    4969675.0    4  REGION:     04 


80  81 

TOTAL  FECAL 

COLIFORM  COLIFORM 

MF/IOOML  ftlF/100ML 


600 
60. 


IB. 


600. 

4B 

I90.» 

14 

60. 

4 

ENTER. 
MF/IOOML 


23. 
4. 


805 
WATER 
TEMP. 
DEC  C 

23.0 
24.0 
21  .0 

3.0 

24.0 

1  7  .  a 

3,0 


3 
DIS5. 


13.0 

10.5 

8.0 


5 -DAY 

BOO 

MG/L 


0.8 
0.5 


0.016 
0.018 
0.010 


Fl LTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 

0.002 
0.004 
0.004 


.004 
003 
.002 


NO    OF    SAMPLES 


5AMP    DTE 
DY    MO    YR 

HOUR 
LMT 

STN       STN    SAMP 
DIST    BRG    OEPTH 
FEET                  MTRS 

PJ 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02  -  N 
MG/L 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

17 
INRGNC 
N 
MG/L 

IS 
TOTAL 
ORGNC      N 

MG/L 

23 
TOTAL    N 

MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

107 

CALCUL 

D-50L1DS 

MG/L 

14 

COND, 
25C 

UMHOS 

27    06    78 
18   07    78 
22    08    78 

1335 

0935 
0930 

.3 

■: 

.3 

0 .  030 
0.050 
0.040 

0.410 

0.270 
0.430 

0.004 
0.004 

0.040 
0.020 

0.074 
0.074 

0.380 
0.220 
0.3'JO 

0.454 
0.294 
0.02    L 

5.0L 

2.0 

5.0L 

136 
130 
1  17 

210 
200 
180 

AVS 

MAXIMUM 

OR    GEOM    MN     (•  ) 

MINIMUM 

0,050 
0,040 
0.030 

0.430 
0.  370 
0.270 

0.004 
0.D04 
0.004 

0.040 
0.030 
D.020 

0.074 
0.07-4 
0.D74 

0.390 
0.3H0 
0.230 

0.454 
0 . 256D 
0.02 

5,0 

4.00 

2.0 

136 
12B 
1  17 

210 
197 
1B0 

NO    OF    SAMPLES 

3 

3 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

SAMP    DTE 
DY    MO    YR 

HOUR 
LMT 

STN        STN-    SAMP 
DIST    BRG   DEPTH 
FEET                MTRS 

PJ 

16 

TURB. 

FORMAZIN 

UNITS 

56 

CHLORIDE 
MG/L 

27    06    78 
1B    07    78 
32    03    78 

1335 
0935 
0930 

AVG 

.3 

.3 
.3 

MAXIMUM 

OR    GEOM    MN     (-J 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 

0-B3 
1  .50 
1  .70 

1  .70 
1  ,34 
0.83 

3 

5.5 
1  .8 
1  .5 

5.5 
2.9 
1  .5 

3 

SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 

B.O.W./  SITE:  STEENBURG  CHEEK 
SAMPLE  POINT:  IT  HIGHWAY  NO . 62 
STATIOM  TYPE:  RIVER 


STN  NO: 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DiST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

3?  06  73  1325  .  3 

18  07  73  0953  .3 

22  08  73  0950  .  3 

21  11  73  1015  .3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  1 • ] 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


SAMP  DTI:  HOUR 
DY  MO  YU  LMT 


27  06  713  1325 
1B  07  713  0952 
22    OB    713    0350 


STN       STN    SAMP 
OIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


MAX INUM 

AVG    OR    GEOM    MN     t ' ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


934 
SAMPLE 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKE.S 
MINOR    BASIN;     LAKE    ONTARIO 
TERM    STREAM;     TRENT    RIVER 

II    I:     IB    0269450.0    4969450-0    4  REGION:     04 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  603 

STATION    ID:        17-0021-097-02 

STORET    CODE:     02 
004 
1220 


901 
SCD 


6' 


29001 
29017 
29041     9 
39091     6 


BO  8 1  64 

TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/100I.1L  MF/100MI.  MF/100ML 

BO.  4.        L  4.        L 

300.  4.        L  4. 


60S 
WATER 
TEMP 
DEG    c 

23.0 
22.0 
18.0 

I  ,0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

10.0 


1 
5 -DAY 
BOD 
MG/L 

D.5L 
2.0L 
2.2 


MILEAGE:  87.80 

33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P    MG/L 


0.016 
0,016 


0.002 
0.004 


300. 

]5S.- 

BO. 

4. 

4.  -    D 

4, 

4 

4     ■     D 

4 

23.0 

16.0 

1-0 

12.0 
9.5 
7.0 

2.2 
1  .60 
0.5 

0016 
0.016 
0.016 

0.004 
0.003 
0 .  002 

2 

2 

i 

4 

4 

3 

2 

3 

19 
Fl LTEREO 
AMMONIA 
MG/L 

30 

TOTAL 

KUELDAHL 

MG/L 

21 

FILTERED' 

NC2-N 

MG/L 

23 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

17 

INRQNC 

N 

MG/L 

13 
TOTAL 
ORGNC       N 
MG/L 

23 
TOTAL    N 

MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

107 
CALCUL 
D- SOL  IDE 
MG/L 

14 
COND . 
25C 

U.MHOS 

0 .  020 
0.  Q40 

0.500 
0.410 

0    002 
0.002 

0.030L 
0.020L 

0.04  2 
0.062 

O.4R0 
0.370 

0.522 
0.4  32 

S.OL 
1  .0 
5.0L 

95 

95 

101 

146 
146 
156 

0  .  040 
0.030 
0.020 

0.500 
0.455 
0.410 

0.n02 
0.002 
0.002 

0.020 

0.020D 

0.020 

0  .062 
0.052 
0.042 

0.460 
0.425 
0.370 

0.522 
0.477 
0.432 

50 

3.7D 
1  .0 

101 
97 
95 

156 
149 
146 

SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       pj 
DY    MO    IX    LMT  DIST    BUG    DEPTH 

FEET  MTRS 


27  06  76  1325 
1  8  07  76  0952 
22    08    76    0950 


.3 
.3 
.3 


16         56 

TURB.  CHLORIOE 
F0HMAZ1N       MG/L 
UNITS 


1  .10 


5.6 
2.5 
3.0 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (-J 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


3.8 

2.5 


S.OW./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


CBOME    RIVER 

8.10TH   OF    A    MILE    BELOW    CONFLUENCE    WITH    CREEK     FROM    BOW     LAKE    76    2 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


14  02  7B  1330 
13  03  78  1250 
Ofl    04    78     1225 


.3 

.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN     f| 

M I N I  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


14  02  7B  1330 
13  03  7B  1250 
Ofl    04    7B     1225 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     (' j 

MINIMUM 

NO    Of    SAMPLES 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
TRENT     RIVER 


STATION    ID:        17-0021-100-02 

STORET    CODE:     02 


U    T    M:     18    0266325.0    4991525.0    4 


REGION.     04 


004 
1220 


MILEAGE:        103.70 


934 
SAMPLE 
NO 

001 
SCO 

B05 

WATER 
TEMP. 
OEG    c 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

T4 
COND. 
25C 

UMHOS 

16 

TURB. 

FORMAZIN 

UNITS 

59 

SULPHATE 

MG/L 

2B312 
25329 
25364 

4 
4 

1.5 

2.5 
2.5 

12.8 
12.6 
11.2 

92.0 

96.0 

103. D 

141 
146 
155 

1  -60 
1  .80 
0.50 

27.0 
25-5 
26.5 

2.5 
2.2 
t  .5 

12. a 
13.2 
11.2 

103   0 
97.0 
92.0 

155 
147 
141 

1  .60 
1  .30 
0,50 

27.0 
26.3 
25.5 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

201 

TOTAL 

MN 

MG/L 

451 

RADIUM 

226    DISS 

PCI/L 

452 
GROSS" A" 
DISS 
PCI/L 

453 
GROSS-A" 
UND1SS 
PCI/L 

454 
GROSS-B- 
DISS 
PCI/L 

455 
GROSS  "FJ" 
UNDISS 
PCI/L 

456 
URANIUM 
238 
UG/L 

0    330 

0,220 
0,160 

0 
0 
0 

.044 
.052 
.035 

1  .        L 
1  . 

5. 

5 

10. 

1  .     L 
1  . 
1  . 

S. 

5. 

10. 

1  .     L 

2. 

2. 

10.     L 
10.     L 
10.     L 

0.330 
0.243 

o.  iao 

0 
0 
0 

.052 
.044 
.035 

1 

1  .       D 

1  . 

10 
6. 
S. 

t  . 

1  .     D 
1  . 

10. 
6. 
5. 

2. 

1  .    0 
1  . 

10. 
10.    D 
10. 

9S 
ACIDITY 
PH    8.3 
MG/L 

5.8 


55 
PH 
AT     LAB 


23 

OS 
56 

56 
28 
05 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  8A51NS 


8.0.*./  SITE:  TRENT  RIVER 

SAMPLE  POINT:  A1  TRENT  RIVER  BRIDGE 

STATION  TYPE:  RIVER  COMPOSITE 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    604 
STATION  10:   1 7 -0021  -  1 1 0-B3 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
TRENT  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN.  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  CEPTH 
FEET       MTSS 


934 

SAMPLE 


U    T    M:  18    O27IO00.O    4910450.0 

901  80  31  B4 

SOB  TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/1O0ML  MF/IOOMI.       MF/100ML 


12   01 

78 

1035 

.3 

36025 

4 

21    02 

78 

1  155 

.3 

361  12 

6 

19    04 

78 

1.030 

.3 

36229 

e 

1?    05 

78 

1055 

.3 

36296 

6 

27    06 

73 

1015 

.3 

3635B 

6 

20    07 

7B 

1020 

.3 

36431 

6    8 

30    OB 

78 

1050 

.3 

36474 

6 

27    09 

7S 

1040 

.3 

36554 

B   B 

26    10 

78 

1  115 

.3 

36610 

6 

1S   11 

7B 

1100 

.3 

36656 

6 

13   12 

78 

1245 

.3 

36740 

6 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN 

i  ■  . 

MINIMUM 

190. 


4. 

L 

2 

16. 

2 

24. 

2 

8. 

2 

12. 

2 

90. 

32 

18. 

D 

3 

16. 
2. 
2. 
2. 


16. 
3. 
2. 


STORET    CODE: 

02 

004 

1220 

4           REGION:     03. 

MILEAGE: 

44.20 

805 

3 

1 

33 

34 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

F! LTEREO 

TEMP, 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

o  o 

13    8 

1  .2 

0.01  8 

0.003 

1.0 

10.0 

0.2 

0.025 

0.010 

1  .0 

10.2 

0.2 

0.016 

0.001 

1  1  .0 

10.  1 

1  .2 

0.035 

0.001 

15.0 

8.4 

1    0 

0.028 

0. 001 L 

24.0 

7,  7 

1     6 

0.037 

0.002 

22.0 

3-7 

4.0 

0    050 

0.003 

16.0 

9.3 

3.0 

0    06  1 

0  .001 

7.5 

10.9 

1  .0 

0.036 

5.8 

11.2 

1  .6 

0.013 

0    001 

0.5 

9.7 

0.6 

0.015 

0.001L 

24.0 

13.8 

4.0 

0  .061 

0.010 

9.4 

10.0 

1  .4 

0.031 

0.0020 

0.0 

7.7 

0.2 

O.0I5 

0.001 

MO    OF    SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

in 

23 

5 

SAMP    DTF 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

Fl LTEREO 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

FEET 

MTR5 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

12    01 

78 

1035 

.3 

0.076 

0.470 

0.003 

0.  157 

0,236 

0.394 

O.630 

176.0 

21    02 
1  9    04 

78 
73 

1155 
1030 

-3 

.3 

0.  104 
0.046 

0.490 
0.380 

9.007 
0.007 

0.  190 
0.465 

0.301 
0.518 

0.3116 
0  .  334 

0.687 
0.852 

175.0 

174.0 

1  7    05 

78 

1055 

.3 

0.016 

0.590 

0.005 

0.125 

0.  146 

0.574 

0.720 

168.0 

27    06 

78 

1015 

.3 

0  .  0 1  7 

0.500 

0  -  002 

0.005L 

0.024 

0.4113 

0.507 

160  .0 

20    07 
30    08 

78 
78 

1020 

.3 

0.026 

0.610 

0 .  003 

0.007 

0.036 

0  .  584 

0.620 

1  63  .0 

1050 

.3 

0.116 

0.940 

0.004 

0 .  005 

0.  125 

0    624 

0.  949 

158.0 

27    09 

7Q 

1. 040 

.3 

0.074 

1  .270 

0.002 

0.015 

0.091 

1  .  1  96 

1  .287 

145.0 

26    10 

78 

1MB 

.3 

0.011 

0.610 

0.001 

0,005 

0.017 

0 , 5'J9 

0.615 

157  ,0 

15    H 
13    12 

78 

re 

1  1  00 

.3 

0,019 

0.560 

0.001 

0,029 

0,049 

0,541 

0.590 

160.  0 

1245 

.3 

0.030 

0.470 

0.003 

0.072 

0.  105 

0.440 

0,545 

151.0 

MAXIMUM 

0.116 

1  .270 

O.0O7 

0.465 

0.51B 

1  .  196 

1  .287 

176.0 

AVG 

OR    GFOM   MN    1 ' 1 

0.049 

0.626 

0.003 

0.0980 

0.  150 

0.57B 

0  .726 

162  .  5 

MINIMUM 

0.011 

0.3B0 

0.001 

0.005 

0.017 

0.334 

0  .  507 

145.0 

1 1 


1 

e 

2 

0 

2 

9 

12 

0 

4 

s- 

6 

7 

10 

0 

12 

0 

7 

6 

7 

0 

1 

0 

12 

0 

6. 

1 

10 


6  107 

SU5P.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


174 
173 
171 
156 
156 
156 
148 
133 
149 
153 
150 


174 
156 

133 


HO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       5TN    SAMP       Pd 
DY   MO   YB    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTSS 


12    01     78    1035 
21    02    78    1155 


.3 

.3 


11 


267 
266 


11 


14  16         56 

COND.  TUR8-  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN       MG/L 

UMHOS  UNITS 


1  .40 
1  .30 


7.7 
7.2 


19    04 

78 

1030 

,3 

265 

1  .50 

6.7 

17    05 

78 

1056 

.3 

240 

2.60 

6.2 

2  7    06 

78 

1015 

.3 

240 

2.20 

6.2 

20    07 

78 

1020 

.3 

240 

2    80 

6.5 

30    08 

78 

1050 

.3 

230 

5-20 

7.  1 

27    09 

78 

1040 

.3 

205 

6.80 

6.9 

26     10 

7B 

1115 

.3 

230 

3.40 

6    6 

15    11 

78 

1100 

-3 

235 

3.50 

6.  1 

13    12 

7B 

1245 

.3 

230 

1  .40 

6.0 

MAXIMUM 

267 

6.80 

7.7 

AVG   OR 

GEOM   MN 

(-I 

241 

2.92 

6.6 

MINIMUM 

205 

1     30 

6.0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


AUGER  LAKE 

UPSTREAM  OF  BICROFT  TAILINGS  DAM  SOUTH  OF  HWY  121 

,.KP  MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

MINOR  BASIN:  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  TRENT  RIVER 

LAT: 


STATION    ID: 


17-0021  -  112-01 

STORET    CODE:     02 
004 
1220 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FLFT  MTRS 


28  03  78  120O 
31  07  73  1200 
28    09    78    1230 


.3 

.3 

.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     (-) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


ONG: 

U    T    M: 

17    0732550 

.0    4987050 

.0 

4            REGION:     03 

U1LEAGE: 

1  16.00 

934 

SAMPLE 
NO 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

14 
CONO  , 
25C 

UMHOS 

16 
TURB. 
F0RMA2IN 
UNITS 

56 
CHLORIOE 
MG/L 

59 
SULPHATE 

MG/L 

95 
ACIDITY 
PH    8.3 
MG/L 

TOT 
AT 

52 
ALK 
LA8 

MG/L 

55 

PH 
AT    LAB 

20B 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

36B04 
36811 
36817 

164. 
164. 

376 
245 
245 

4.0 
4,0 

24.5 

77. 

77. 

B.2 
6.2 

48 

6 .  59 
6.81 
6.81 

a.ao 

1  .35 

1     35 

164. 
164. 
164. 

376 
289 
245 

4.0 
4.0 
4.0 

24.5 
24.5 
24.5 

77. 
77, 
77. 

8    2 
8.2 

8.2 

48 
48 
48 

6.81 
6.74 
6.59 

2.80 
1  .83 
1  .35 

76 
CALCUL 
HAR0NES5 
MG/L 


72  74 

TOTAL  TOT.    MAG 

CALCIUM  NESIUM 

MS/ L  MG/L 


1 


201  451         452  453 

TOTAL  RADIUM  GROSS"*-  GROSS "A- 

MN  228  DISS       DISS  UNDISS 

MG/L  PCI/L      PC1/L  PCI/L 

45. 


1 


454  455        456 

GHOSS-'B"  GROSS"B"  URANIUM 

DISS  UNOISS        238 

PCI/L  PCI/L       UG/L 


28 
31 

03 
07 

78 

78 

1200 
1200 

.3 
.3 

139. 

44. 

7. 

0 

270 

97. 
32. 
34. 

140 
91 
52 

SB 

09 

78 

1230 

.3 

MAXIMUM 

133. 

44. 

T. 

0 

270 

97. 

140 

AVG 

OR 

GEOM    MN   ■<») 

139. 

44. 

7. 

0 

270 

54 

94 

MINI  MUM 

139. 

44. 

7. 

0 

270 

32. 

52 

95. 

25. 

10. 

L 

65. 

4. 

10. 

L 

36. 

5. 

10. 

L 

95. 

25. 

10. 

65. 

11  . 

10. 

D 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O-W./  SITE-  SCUGOG  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  HIGHWAYS  NO  7  AND  NO  35  LINDSAY 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DI5T  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


22  02  78  1345 
20  04  78  1435 
18  05  78  1450 

23  06  78  1630 
18  07  78  1605 
29  08  78  1020 
28  09  78  1530 

24  10  78  1450 
12  12  78  130a 


.3 
.3 
.3 
.3 
-3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  ) 

MINIMUM 


931 
SAMPLE 

NO 


36134 
36252 
36319 
36394 
364  16 
36456 
36S78 
36589 
36719 


901 

sco 


6 

5  9 

5  9 

5  8    9 

5  8    6 
6 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE 
STATION    ID:       17-0021-116-02 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN.     LAKE    ONTARIO 
TERM    STREAM:     TRENT    RIVER 

U    t    M:     17    0680925.0    4910525.0    4  REGION:    03 


ao      et 

TOTAL  FECAL 
COL  I  FORM  CO  LI  FORM 
MF/IOOML   MF/100ML 

56.  6 

4.   L      2.   L 
232. 
240. 


60. 
320. 


140. 
40. 


320. 
78." 


94 

20 

104. 

A 
2- 

104  . 
10. 


ENTER. 
MF/IOOML 

2.   L 

2 

2    L 


805 
WATER 
T  EMP  . 
OEG  C 

0.0 


26. 
19. 
14. 

6. 

0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

7.6 


9. 


7  4 
6.7 

9.1 
12.0 
10.8 


STORET    CODE: 

02 

004 

1220 

MILEAGE; 

157.60 

1                        33 
-DAY                TOTAL 

80D                           P 
MG/L                  MG/L 

34 

FI LTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 

2    0 

0.10B 

0.O01L 

1  .8 

0    052 

o.ooi 

1  .8 

0-068 

0.001 

2.0 

0.054 

0.001 

1     0 

0.04  8 

0.001 

1     0 

0.019 

o.ooi 

2.0 

0.108 

0.012 

1  .5 

0.052 

0.003D 

1  .0 

0.014 

O.OOI 

NO  OF  SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

1B 

23 

5 

6 

7 

SAMP    CTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP       PJ 

F!  LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FI  LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

total  n 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

DY   MO 

Yft 

LMT 

DIST 

BRG 

DEPTH 

AMMONIA 

KUEIOAHL 

N02    N 

N03-N 

N 

OftGNC      N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

22    02 

78 

1345 

.3 

0.204 

0.810 

O.O10 

0.575 

0,789 

0    606 

1  .395 

328.0 

5.4 

323 

28  oe 

76 

1630 

-3 

0.004 

t.720 

0.002 

0.0051- 

0    Ot  1 

1  .716 

1  .727 

328.0 

68.0 

18    07 

7S 

1605 

.3 

0.002 

1  .  090 

0.002 

0.0051. 

0.009 

1     0!i8 

1  .097 

253.0 

13.0 

29    08 

78 

1020 

.3 

0.056 

t  .  300 

0.002 

0.005L 

0.063 

1  .244 

1  .  307 

28    09 

7  8 

1530 

.3 

0.004 

i .  2eo 

0.001 

0,005 

O.OlO 

1  .276 

1  .286 

180.0 

21  .0 

24    10 

76 

1450 

3 

0.006 

0-880 

0    004 

0.110 

0,  120 

0    874 

0.994 

253.0 

39.  D 

12    12 

7B 

1308 

.3 

0.060 

0.880 

0.004 

0.446 

0.510 

0.820 

1  .330 

252.0 

8.0 

MAX  I  MUM 

0.204 

1  .720 

0.010 

0.575 

0    789 

1     716 

1  .727 

328.0 

68.0 

323 

AVG 

OR    GEOM    1.":     !  ' 

0  .048 

1  .  137 

0.004 

0.  1640 

0.216 

1  .  0!<9 

1  .305 

265.7 

25.7 

323 

M I N  J  MUM 

0,  002 

0.810 

0.00! 

0.005 

0.009 

0.606 

0.994 

1B0.0 

5.4 

323 

NO    OF    SAMPLES 

7 

7 

? 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

1 

107 

14 

16 

56 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP       (\| 

CALCUL 

CONO- 

TUR8 

CHLORIDE 

OY    MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG 

DEPTH 
MTRS 

D-SOLIDS 
MG/L 

25C 

UMHOS 

FORMAZIN 

UNITS 

MG/I. 

22    02 

76 

1345 

.3 

502 

3.60 

16.5 

- 

28    06 

76 

1630 

.3 

260 

400 

5.20 

10    5 

IS    07 

78 

1605 

.3 

240 

370 

5.20 

10.0 

29    08 

78 

1020 

.3 

31  1 

5.  10 

9.6 

28    09 

78 

1530 

.3 

159 

245 

8.50 

11.5 

24    10 

76 

1450 

.3 

214 

330 

1  1.00 

13    0 

12    12 

76 

1308 

.3 

244 

375 

3.20 

15    0 

MAX IMUM 

260 

502 

11  .00 

16 

AVG    OR    GEOM    MN     (') 

223 

362 

5.97 

12 

MINIMUM 

159 

245 

3.20 

9 

NO  OF  SAMPLES 


B  .  0  ,  V  .  / 

SITE: 

MOIRA 

RIVER 

STATION    ID:        17-0026-001-02 

SAMPLE    POINT: 

FOOTBRIDGE    NORTH    OF 

HIGHWAY 

2    BELLEVILLE 

STATION 

TYPE: 

RIVER 

MAdOR 

3ASIN:     GREAT 

LAKES 

stori  r  cG-oe 

eg 

MINOR 

IASIN:     LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM    STREAM:     MOIRA 

RIVER 

1090 

STN    NCI: 

1 

LAT 

LONG: 

U    T    M 

18    03091SO 

,0    4892875 

0    4 

JEGI  ON  :     04 

MILEAGE: 

0.70 

934 

901 

80 

Bl 

84 

805 

3 

i 

33 

34 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

SAMPLE 

SCO 

TOTAL 

FECAL 

M.  F  . 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

FILTERED 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER 

TEMP 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

FEET 

MTRS 

MF/IOOML 

MF/1 OOML 

MF/1 OOML 

DEG    c 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

15    02 

78 

1430 

.3 

25325 

6 

03    04 

78 

1200 

.3 

25342 

6 

DFj    04 

78 

1  300 

.3 

25355 

6 

12    04 

79 

1330 

.3 

25371 

3 

72. 

4. 

128. 

4.8 

11  .3 

0.6 

0.034 

0.022 

09    05 

78 

1200 

.3 

27169 

6 

1200. 

4. 

16. 

0.4 

0.021 

D .  005 

16    05 

78 

1030 

.3 

25373 

14.0 

9.9 

0,5 

0.092 

0.067 

1B    05 

78 

1320 

.3 

25392 

6 

12    06 

78 

1  200 

3 

2  5412 

6 

27    06 

78 

1050 

-3 

25454 

600. 

160. 

64. 

23.5 

12.3 

0.8 

0.068 

D.01B 

04    07 

?8 

1  340 

3 

25472 

600 

160. 

64. 

23.5 

12.3 

0.8 

0.068 

0.018 

OS    07 

78 

1450 

.3 

27198 

6 

130. 

36. 

62. 

26.0 

11  .0 

1  .0 

O.02  7 

0.008 

13    07 

78 

1020 

.3 

25477 

300 

8. 

68. 

23  8 

6.9 

02    08 

78 

1545 

.3 

272  11 

5 

60. 

36. 

8. 

29.0 

11  -0 

0.8 

0.024 

0.014 

29    08 

7S 

1015 

.3 

25495 

1800. 

160. 

368. 

0.8 

O.062 

0.015 

06    09 

78 

1420 

.3 

27225 

5 

0.2 

0.031 

0.014 

25    09 

7a 

1235 

.3 

25520 

5 

0.2 

0.031 

0.014 

27    09 

78 

1015 

.3 

25521 

6 

1200 

144. 

108. 

0.8 

0.098 

0.033 

03     10 

78 

1440 

,3 

27339 

SO. 

2.       L 

8. 

14.0 

11  .0 

24    10 

78 

!  250 

.3 

25548 

80 

2.        L 

a. 

14    0 

11.0 

31     IG 

78 

1100 

3 

25549 

40 

8. 

12. 

10.5 

12.0 

0.4 

0.020 

0.010 

29    11 

78 

1225 

.3 

25567 

6 

05    12 

78 

t500 

.3: 

27267 

6 

170 

28. 

1  12. 

2.0 

12.0 

1  .4 

0.023 

0.008 

14    12 

78 

1320 

.3 

25590 

6 

170 

26. 

1  12. 

2.0 

12.0 

1  .4 

0.023 

0.008 

MAXIMUM 

1600 

160. 

368. 

29.0 

12.3 

1     4 

0.093 

0.067 

AYS 

OS    GEOM    MN     ( • ) 

215.- 

20.  *    0 

44.  » 

15.6 

ll  .2 

0.7 

0.046 

0.01B 

MINIMUM 

40, 

2. 

6. 

2.0 

8.9 

0.2 

0.020 

O.OOS 

NO  OF  SAMPLES 


I  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MOIRA  RIVER 

FOOTBRIDGE  NORTH  OF  HIGHWAY  2  BELLEVILLE 


DATE  OF  REPORT 
STATION  ID: 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   P*J 

DY  MO  YR  LMT    GIST  BRG  DEPTH 
FEtT       MTRS 


1  2  04  78 
09  03  78 
16  05  73 
27  06  78 

04  07  78 

05  07  78 

02  08  78 
29  08  78 

06  09  78 
25  09  78 
27  09  78 
31  10  78 
OS  12  78 
14  12  78 


1330 
1  200 
1030 
1050 
1340 
1450 
1545 
1015 
1420 
1235 
1015 
1  100 
1500 
1320 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( I ) 

M I  N I  MUV. 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pu 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 


12  04 

78 

1330 

.3 

OS  05 

78 

1200 

.3 

16  OS 

78 

1030 

.3 

27  06 

78 

1050 

.3 

04  07 

78 

1340 

.3 

OS  07 

78 

1450 

3 

02  08 

78 

1545 

.3 

29  08 

78 

1015 

.3 

06  09 

78 

1420 

.3 

25  09 

78 

123S 

.3 

2?  09 

78 

1015 

.3 

31  10 

7B 

1100 

.3 

05  12 

78 

1500 

.3 

14  12 

78 

1320 

MAX  I 

.  3 

AVG 

OB  GEOM.  .MN 

(•) 

MINIMUM 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 


072 
006 

0  ':  4 

036 
038 
019 
012 
082 
030 
030 
02E 
002 
014 


0.002 
0.030 
0 .  002 

14 

14 

COND . 

25C 

UMHOS 

220 
190 

236 


215 
240 
236 
235 
235 
215 
220 
220 

240 
223 

190 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT    LAKES 
LAKE    ONTARIO 
MOIRA    RIVER 


U    T    M:     18    0309150.0    4892B75.0    4 


20 
TOTAL 

KJELDAHL 
MG/L 

0.480 

0.400 

0.450 

0.5B0 

0.580 

0.53 

0 .  480 

0.780 

0  .  520 

0.520 

0.S60 

0 .  440 

0.S5O 

0.550 

0.780 
0.537 
0.400 

14 

16 

TURB. 

F0RHA2IN 

UNITS 

2.10 

1  .10 

1  .40 

4.50 

4.50 

1.6 

1.00 

4.40 

1  10 

1.10 

5.40 

1.20 

2.90 

2.90 

5.40 
2.51 
I  .00 


FILTERED 
N02-N 

MG/L 

D.007 
0.005 
0.006 
D.027 
0.027 
0.003 
0.002 
0.005 
0.002 
0.002 
0  .  002 
0.002 
0.004 
0.004 

0.027 
0.007 
0.002 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


3.7 
4.3 


REGION:  04 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

0.410 
0.  125 
0.  140 
O.O20 
0.020 
0,015 


0051. 

025 

020 

020 

005L 

005 

1  71 


0.410 

O.0B2D 

0.005 


B9 

SULPHATE 

MG/L 

15.0 

13.0 
11.5 
11  .5 


10.0 
13.5 


17 
INRGNC 
N 
MG/L 

0.4B9 
0.  136 

0.  160 
0.065 
0.065 
0.036 
0.019 
0.112 
0.052 
0.052 
0.033 
0-009 
0.  189 
0.  1  89 

0.  489 
0.119 
0.009 

14 

2B0 

REACT] VE 

SILICATE 

51  MG/L 

2.50 

1  .20 
1  .40 
1  .40 


0.70 
0.85 


TOTAL 

OrGnc  n 

MG/L 

0.408 
0 .  304 
0.416 
0.542 
0,542 
0,512 
0,468 
0.6'J8 
0  490 
0.41,0 
0.63,4 
0.4  33 
0.536 
0 .  536 

0.698 
0.507 
0.394 

14 

55 
PH 

AT     LAB 


8.08 
7.82 
7.82 


3.  14 
B.44 


23 
TOTAL    N 


MG/L 

.897 
.530 
.596 
.627 
.627 
.549 
.487 
.610 
.542 
.542 
.  E67 
.  447 
.725 
.725 


0.897 
0.626 
0.447 

14 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


120 
450 


0.940 
0.060 


25    OCT    79       PAGE         606 

17-0026-001-02 

STORET  CODE:  02 
004 

1090 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

151  .0 

126.0 

148.0 

168.0 

168.0 

145. 

145.0 

171  .0 

155.0 

155.0 

178.0 

142.0 

145.0 

145.0 

178.0 
153.0 
126.0 


25 

PHENOLS 

UG/L 
1  .0 
2.0 


6 
SUSP. 
50L1 DS 
MG/L 


25.0 

7.6 
1  -6 


ORGANIC 

C  AS  c 

MG/L 


7.  1 
7.0 


0.70 

107 
CALCUL 
0- SQL  IDS 
MG/L 

143 

124 
143 
143 

149 
I  43 
143 
I  56 
153 
153 
153 
140 
143 
143 

156 
145 
124 


41 
COD 


MG/L 
23 


16 
35 


25 

42 


2.50 

8.44 

0.940 

2.0 

7.2 

1  .34 

8.02 

0.412 

1  .3D 

6.9 

0.70 

7.S2 

0.050 

1  .0 

6.3 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  02 

7a 

1430 

.3 

03  04 

78 

1200 

.3 

05  04 

78 

1300 

.3 

1  2  04 

73 

1330 

.3 

09  05 

78 

1200 

.3 

16  05 

78 

1030 

3 

IB  05 

78 

1320 

.3 

12  06 

l8 

1200 

.3 

04  07 

73 

1340 

.3 

OS  07 

73 

1450 

.3 

13  07 

78 

1020 

.3 

02  08 

78 

1545 

.3 

29  03 

78 

1015 

.3 

06  09 

78 

1420 

.3 

25  09 

78 

1235 

3 

03  10 

7B 

1440 

.3 

24  10 

7B 

1250 

.3 

31  10 

78 

1100 

.3 

29  11 

78 

1225 

.3 

05  12 

78 

1500 

-3 

14  12 

78 

1320 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR  C 

',-! 

MINIMUM 

361 

SOLVENT 

EXTRBLES 
MG/L 


265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

0.022 
0.017 
0.012 
0.019 
0.019 
0.013 
0.013 
0.O2O 
0.023 
0 .  023 
0.023 
0.027 
0.027 
0.039 
0.024 
0.021 
0.021 
0.024 
0.019 
0.019 
O.OlB 


0.039 
0.021 
0.012 


235  221 

TOTAL  TOTAL 

MERCURY  CHROMIUM 

UG/L  MG/L 


0,0201. 
0.020L 


0.030  0.020 

0.025D  0.020D 

0.020  0.020 


225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 


0.010L 
0.010L 


229  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


0.030L 
0    030  L 


0.005L 
0.005L 


249  238 

TOTAL  TOTAL 

ZINC  NICKEL 
MG/L  MG/L 


0.010L 
O.OIOL 


0.020L 
0.020L 


0.010 

0.030 

0 .  005 

o.oio 

0 

020 

0.0100 

0 . 0300 

0.005D 

0.010D 

0 

020D 

0.010 

0.030 

0 .  005 

0.010 

0 

020 

NO    OF    SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W. /  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATIOM  TYPE 


MOIRA    RIVER 

SRI DGE    IN    CANNIFTON 

RIVER  FLOW    GAUOE     FED    02HLOOT 


MAJOR  BASIN 
MIt.OR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
MOIRA    RIVER 


DATE   OF    REPORT      25   OCT    79      PAGE        60 

STATION    ID:        17-0036-002-05 

STORET    CODE:     02 
001 
1090 


U    T    M:     t8    0308750,0    4897325.0    4 


934 

901 

444 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP       PJ 

SAMPLE 

SCD 

FLOW 

CFS 

OY 

MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BHG 

DEPTH 
MTRS 

NO 

17 

01 

79 

1320 

.3 

25308 

2060 

00 

15 

05 

7  8 

1400 

3 

25324 

6 

1160 

oo 

03 

04 

7B 

1200 

3 

25341 

4480 

00 

05 

04 

78 

1245 

3 

25354 

Fj 

4910 

00 

09 

05 

73 

1200 

3 

27  168 

S 

2130 

00 

16 

05 

7a 

1300 

3 

35391 

1980 

00 

12 

06 

73 

1200 

3 

2541  1 

200 

00 

04 

07 

7B 

1320 

3 

25471 

99 

90 

05 

07 

7B 

1430 

3 

27197 

6 

92 

90 

02 

08 

73 

1625 

3 

27210 

6 

64 

30 

21 

OS 

73 

1230 

3 

25494 

47 

30 

06 

09 

79 

1355 

3 

37224 

6 

48 

00 

25 

09 

7B 

1225 

3 

25519 

74 

70 

03 

10 

7tl 

1415 

3 

27238 

56 

20 

24 

10 

73 

1535 

3 

25547 

221 

oo 

07 

11 

73 

1450 

3 

27252 

5   S 

153 

00 

29 

11 

73 

1  I  55 

3 

25556 

6 

68  7 

oo 

05 

IS 

78 

14  50 

3 

27266 

6 

749 

00 

14 

12 

76 

1300 

3 

25589 

794 

00 

MAX IMUM 

4910 

00 

AVG 

OR    GEOM   MN     ( ■ i 

1053 

02 

MINIM 

M 

47 

30 

BO  81  84 

TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/IOOML  MF/lOOML 


200. 
120. 


20. 
IB. 
80. 


200. 
62. 
10. 


6. 

4.        L 


2.        L 
2.        L 


3.  • 

2. 


40. 

4. 


805 
WATER 
TEMP. 
OEG    C 


28-0 
29-0 


14.0 
7.0 
3.0 


29.0 

1B.2 

3.0 


3 

DISS. 

02 

MG/L 


11  .0 
12.0 


12.0 
9.0 
9.0 


12.0 
10.6 
9.0 


5-DAY 

800 

MG/L 


1  .2 
0.8 


I  .3 
1.2 


MG/L 


C.033 
0.O31 


C.021 
0.021 


G .  036 
0.025 
0 .  0 1 8 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
BY    MO    YR    LMT         DIST    BRO    DEPTH 
FEET  MTRS 

09  05  78  1200  .3 

05  07  78  1430  .3 
02  08  7  8  1525  .3 

06  09  78  1355  .3 

07  It  76  1450  ,1 
05  12  78  1450  .3 

MAX IMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [ • | 

MINIMUM 


34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

Fl LTEREO 

FILTFRED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAML 

1102  » 

N03-N 

N 

ORGNC       n 

SOLIDS 

SOLIDS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.0O4 

0    006 

042Q 

0.005 

0.  120 

0     131 

0.414 

0    545 

122-0 

2.0 

0.008 

o.oio 

0,50 

0.003 

0    005 

0.017 

0.4  90 

0.507 

139. 

2.0 

0.01  3 

0.002 

0.520 

0.C02 

0 . 005  L 

0.009 

0    518 

0.527 

1  43  . 0 

10.0 

0.017 

0.032 

0    5S0 

0.002 

0.010 

0.044 

0.568 

0.602 

139.0 

3.0 

0.012 

0.007 

0.420 

0.001 

0.004 

0.012 

0.413 

0    425 

138.0 

O.B 

0.009 

0    023 

0  .  570 

0.004 

0.141 

0.  1  68 

0.547 

0-715 

139.0 

2.0 

0.017 

0.032 

0.590 

0.005 

0-141 

0 .  1  68 

0.558 

0.715 

143.0 

10.0 

0.011 

0.013 

0    503 

0.003 

0.04BD 

0    064 

0.490 

0.554 

136.  7 

3.3 

0  .  004 

0.002 

0.420 

0.001 

0.004 

0.009 

0-413 

0.425 

122.0 

OS 

NO  OF  SAMPLES 


107 

Id 

16 

56 

265 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

TOTAL 

DY    MO 

YB 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

D- SOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

ARSENIC 

FEET 

MTRS 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

1.10/  L 

17    01 

79 

1320 

.3 

0.017 

15    02 

73 

1400 

3 

0.022 

03   04 

78 

1200 

3 

0    016 

05    04 

78 

1245 

3 

0.012 

09   05 

7B 

1200 

3 

120 

185 

1  .00 

3.2 

0.019 

18   05 

7B 

1300 

3 

0.013 

12    06 

76 

1200 

3 

0.019 

04    07 

78 

1330 

3 

0.025 

OS    07 

78 

14  30 

3 

137 

510 

1  .3 

4.0 

O.022 

02    08 

78 

1535 

3 

133 

205 

1  .20 

4.6 

o.o-jo 

21     03 

78 

1230 

3 

0.02B 

06  09 

78 

1355 

3 

136 

210 

1     40 

4.8 

0.038 

25  09 

79 

1225 

3 

0.025 

03    10 

78 

1415 

3 

0.026 

24    10 

78 

1235 

3 

0,022 

07    11 

78 

1450 

3 

137 

210 

1  .40 

4.4 

0.026 

29    11 

79 

1155 

3 

0.019 

05    12 

78 

1450 

.3 

137 

210 

2.90 

5    2 

0,019 

14    12 

78 

1300 

.3 

0,019 

MAXIMUM 

1  37 

210 

2.80 

5    2 

0.038 

AVG 

OR    GEOM    MN     (  ■  1 

133 

205 

1  .52 

4    4 

0,022 

MINIM 

1M 

120 

165 

1     00 

3.2 

0    012 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  MOIRA  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  STOCO  LAKE  OUTLET 

STATION  TYPE:  RIVER 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MIl.OR  BASIN:  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  MOJRA  RIVER 


STN   NO: 

3 

LAT 

LONG: 

u   T   M : 

IB    0317125 

.0    4925150 

0    4            REGION:     04 

934 

901 

BO 

Bl 

64 

805 

3 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP       PJ 

SAMPLE 

SCO 

TOTAL 

FECAL 

M.  F 

WATER 

diss. 

OY    MO 

YR 

LMT 

OIST 

8RG 

DEPTH 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER 

TEMP. 

02 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/lOOMl. 

MF/TOOML 

OEG   C 

MG/L 

15    02 

78 

1330 

.3 

25323 

6 

05    04 

78 

1215 

.3 

2S353 

6 

09    05 

'rB 

1500 

3 

27156 

6 

180. 

10. 

2 

L 

16    05 

'•e 

1230 

,3 

25390 

0 

0 

0 

13    06 

7  8 

1200 

3 

2  5410 

0 

0 

0 

04    07 

76 

1255 

.3 

25470 

0 

0 

0 

05    07 

;e 

1005 

.3 

27184 

8 

4a 

12. 

2. 

25.0 

10    0 

02  08 

fa 

0930 

.3 

27749 

5 

10 

4.        1. 

4. 

L 

24.0 

10.0 

21    08 

78 

1200 

-3 

25493 

5 

10. 

4.        1. 

4. 

L 

24.0 

10.0 

D6  09 

V8 

0920 

.3 

27212 

6 

22.0 

B.O 

25    09 

78 

1155 

.3 

25518 

6 

22.0 

8.0 

03    10 

ft 

0915 

.3 

27226 

23, 

2.        L 

2. 

L 

14.0 

10.0 

24    10 

7« 

1210 

.3 

25546 

25 

2.        L 

2. 

L 

14.0 

io.o 

07     11 

78 

0920 

.3 

37240 

5 

9 

50. 

4.        1. 

4 

L 

7.0 

11  .0 

29    11 

78 

1150 

.3 

25S65 

6 

STATION    ID:        17-0026-003-02 

STORET    CODE:     02 


MILEAGE: 


5 -DAY 
600 

MG/L 


TOTAL 

P 

MG/L 


27.20 


FI LTEREO 

REACTIVE 

P    MG/L 


1  .6 

0.035 

0.004 

2.4 

0,052 

0.014 

2.4 

0.052 

0.014 

0.5 

0.094 

0.041 

0.5 

0.094 

0.041 

(    C    0    N    T     D     ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  ■  RIVER  BASINS 


8.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MOIRA  RIVER 
AT  STOCO  LAKE 
RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PU 
OV  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 

05  13  7B  1000  .3 

14  12  78  1235  .3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  m    C) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


09  05  78  12CD 

05  07  78  1005 
02  OS  7S  0930 
21  OB  73  1200 

06  OS  78  0920 
25  09  78  1155 
05  12  78  1000 
14  12  78  1235 


.3 

J 

) 

' 

.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [ *  1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


934 
SAMPLE 


27254 
25588 


19 

Fl LTEREO 

MG/L 

0.014 
0.002L 
0.022 
0.022 

0.102 
0.  102 

0.021 
0.821 

0.  102 

0.038D 

0.002 


MAJOR  6ASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
MOIRA  RIVER 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    BOH 

STATION  ID:   17-0026-003-02 

STORET    CODE:     02 
004 
IC90 


U    T    M: 


IB    0317125.0    4925150-0    4  REGION:     04 


901 
SCD 


GO  81  84 

TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER- 

MF/100ML  MF/lOOMI.  MF/100ML 


4  6 

4  6 


L 


20. 
20. 

1B0. 
29. 
10. 


20        21         22 

TOTAL  FILTERED  FILTERED 

KJELDAHL  N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L  MG/L 


0.460 
0.530 
1  .  260 
1  .  260 
0.760 
0.760 
0.670 
0.670 

1  .  260 

0.  796 
0  .  460 


0.005 
0.002 
0.002 
0.  G02 
0.0O2 
0.002 
0.005 
0.005 


0.005 
0  .  003 
0.002 

9 


0.  140 
0.0051. 
0  .  005 1. 

0.0051. 
0.005 
0 .  005 

o.ooo 

0 .  090 

0.140 

0.0430 

0.005 

s 


14  16  56                     265 

COND.  TURB.  CHLORIDE               TOTAL 

25C  F0RMAZ1S  MG/L  ARSENIC 

UMHOS  UNITS                                                 MG/I- 


3.' 

2. 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

4.0 


25.0 

16.0 

4.0 


1B 


0. 159 

0.009 
0.029 
0.029 
0.  109 
0.  109 
0.116 
0.116 

0.  159 

0.085 
0.009 


446 
528 
23B 
238 
658 
658 
643 
649 


1  .238 
0.758 

0,446 


DISS. 
02 

HG/L 


12.0 
10.1 

B.O 


10 


23 


17 

INKGNC  TOTAL          TOTAL    N 

N  ORGNC      N 

MG/L  MG/L                MG/L 


0.605 
0.537 
1  .287 
1  .267 
0.767 
0.767 
0.7  65 
0,7  65 

1  .267 
0.843 
0.537 


5 -DAY 

BOD 

MG/L 

1  .2 
1  .2 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


98. 
1  17 
119 


109. 

1  10 


1  19  0 
111,0 
35.0 


33 
TOT  AL 
P 
MG/L 

0  .  03  I 

0.031 

0.094 
0.051 
0.021 


I  .9 


2.3 
2  3 
3.0 

3.0 

5.0 
3.2 


27.20 

34 
Fl LTEREO 
REACTIVE 
P    MG/L 

0.012 
0.012 

0.041 

o .  o  1  a 

0.004 

a 


6  1 07 

SUSP.  CALCUL 

SOLIDS  0- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


93 
114 
114 
114 
107 
107 
107 
107 

1  14 

108 

S3 


15 

02 

78 

1330 

05 

04 

78 

1215 

09 

OS 

78 

1200 

1B 

05 

78 

1230 

12 

06 

78 

1200 

04 

07 

78 

1255 

05 

07 

78 

1005 

02 

03 

78 

0930 

21 

08 

78 

1200 

06 

09 

78 

0920 

25 

09 

78 

1  155 

03 

10 

78 

0915 

24 

10 

78 

1210 

07 

11' 

78 

0920 

3 

0.037 

3 

0.026 

3 

tm 

1  20 

2.8 

0.029 

3 

0.016 

3 

o.ots 

3 

0.019 

3 

175 

2.90 

3.5 

0.017 

3 

175 

2.90 

3.7 

0.017 

3 

175 

2.90 

3.7 

0.045 

3 

165 

1  .50 

3.2 

0 .  055 

3 

165 

1  .50 

3.2 

0.055 

3 

0.049 

3 

0.030 

J 

0.032 

29  11  78  1150 
OS  12  78  1000 
14  12  78  1235 


.3 
,:; 
.3' 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  [ • I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


165 
165 


0.023 
0.023 
0.021 


8. O.K./  SITE:  MOIRA  RIVER 

SAMPLE  POINT:  STOCO  BRIDGE  HUNGERFORD  TOWNSHIP 

STATION  TYPE:  RIVER 


LONG. 


SAMP    OTE    HOUR       STN       5TW    5AMP       Pd 
DY    MO    YR    LMT  CiST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


15  02 

78 

1320 

.3 

03  04 

78 

1200 

.3 

OS  04 

76 

1210 

.3 

09  05 

78 

1200 

.3 

18  05 

78 

1225 

.3 

12  06 

7B 

1200 

.3 

04  07 

78 

1250 

■ 

05  07 

78 

1025 

.3 

02  oa 

78 

094  0 

-• 

21  oa 

78 

1155 

.3 

06  09 

7B 

0930 

.3 

25  09 

78 

1150 

.3 

03  10 

78 

0950 

.3 

24  10 

78 

1205 

•  > 

07  1  1 

78 

0935 

29  1  1 

7B 

1  140 

.3 

05  12 

78 

1025 

.3 

14  12 

78 

1225 

.3 

MAXIMUM 

AVG  GR 

GEOM  MN 

1  ■ 

MINIMUM 

934 

901 

SAMPLE 

SCD 

NO 

25322 

6 

45340 

6 

25352 

6 

27157 

6 

2S3BB 

25409 

25469 

27185 

5 

27199 

8 

2S492 

a 

27213 

s 

25517 

5 

27227 

25545 

2  7241 

5 

25564 

6 

27255 

6 

25SB7 

6 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
MO  I  RA    RIVER 


U    T    M:  18    031B925.0    4925175-0 

80  81  84 

TOTAL  FECAL  M    F  . 

COLIF0F.M  COLIFOPM  ENTER. 

MF/IOOHL  MF/100ML       MF/100ML 


24. 
900. 
900. 


220. 

320. 


4. 
12. 


2. 
2. 


STATION 

10 

17-0 

326-0O4-O2 

STORET  CODE: 

02 

004 

1090 

4     REGION:  04 

MILEAGE: 

29.70 

805          3 
WATER      DISS 
TEMP.          02 
DEG  c       MG/L 

1 

5  -  D  A  Y 

BOD 

MG/L 

33 
TOTAL 
P 
KG/L 

34 
F] LTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

24 

0 

24 

0 

24 

0 

24 

0 

13 

0 

13 

0 

9 

0 

12 

0 

12 

0 

12 

0 

12 

S 

9 

5 

2 

0  .028 

0.010 

5 

0.031 

0.014 

5 

0.031 

0.014 

4 

0  .058 

0.029 

4 

0.058 

0.029 

l  .5 
0.9 
0.4 


0    02  8 
0  .028 

0.053 
0.036 

0.023 


0.029 
0.016 
0.006 


NO    OF    SAMPLES 


(     C    O    N    T     0     I 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


SAMP 

Ore 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP   Pu 

19 

Fl LTERED 

20 

TOTAL 

31 
FILTERED 

22 
Fl LTERED 

1  7 

INRGNC 

18 
TOTAL 

23 
TOTAL  N 

5 
TOTAL 

6 
SUSP. 

107 
CALCUL 
D- SOLIDS 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG 

DEPTH 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02 

-N 

N03-N 

N 

ORGNC   N 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/ 

L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

09  OS 

7B 

1200 

.3 

0.010 

0.420 

0 

005 

0.  130 

0.  145 

0.410 

0  555 

95.0 

1  .  B 

93 
1  14 

05  07 

02  OB 

31  oe 

7B 

1025 

.3 

0.016 

0.520 

0 

002 

0.005 

0.023 

0.504 

0.527 

115.0 

1  .  4 

78 

0940 

.3 

0.022 

0.660 

0 

002 

0.005L 

0-029 

0 .  638 

0.667 

111.0 

3.  8 

107 

7B 

1155 

.3 

0.022 

0.660 

0 

002 

0.0051. 

0.029 

0  . 6.^8 

0  667 

1 11  .0 

3.8 

107 
104 
104 
1  13 

06  09 

76 

0930 

3 

0.  100 

0.740 

0 

002 

0.005 

0.  107 

0.610 

0,747 

106.0 

2.  2 

26  09 

78 

1150 

.3 

0.  100 

0.740 

0 

002 

0.005 

0.  107 

0.640 

0.  747 

T06  0 

2.2 

05  12 

78 

1025 

.3 

0.035 

0.630 

0 

004 

0.071 

0-  110 

0.5'>5 

0.705 

115.0 

2.  0 

14  12 

78 

1225 

.3 

0.035 

0.630 

0 

004 

0.071 

0.110 

0  -  5'J5 

0.705 

l  1S.0 

2.0 

113 

MAXIMUM 

0.100 

0.740 

0 

005 

0,  130 

0.  145 

0.640 

0.747 

115.0 

3.  B 

1  14 

AVG 

OR  GEOM  MM  ( • ) 

0  043 

0.625 

0 

003 

0.037D 

0.083 

0  583 

0.665 

109.3 

2.  4 

1  07 

MINIMUM 

O.OIO 

0.420 

0 

002 

0  005 

0.023 

0  410 

0.527 

9S.0 

1  .4 

93 

NO  OF  SAMPLES 

a 

B 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

a 

8 

14 

16 

56 

265 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP   PJ 

COND. 

TUR8. 

CHLORI0-. 

TOTAL 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG 

DEPTH 
MTRS 

25C 

UMHOS 

FORMAZIN. 
UNITS 

MG/L 

ARSENIC 
MG/L 

15  02 

78 

1320 

.3 

0.029 

03  04 

78 

1200 

3 

0.022 

05  04 

78 

1210 

3 

0.210 

09  05 

78 

1200 

.3 

143 

1  00 

2.B 

0.024 

IB  05 

7B 

1235 

.3 

0  015 

12  06 

78 

1200 

.3 

0,017 

04  07 

73 

1250 

.3 

0  020 

05  07 

7B 

1025 

.3 

175 

1  .40 

3-2 

0.016 

02  08 

7B 

0940 

.3 

165 

2.30 

3.  1 

0.016 

21  08 

70 

1  155 

.3 

165 

2.  30 

3.1 

0.04b 

06  09 

78 

0930 

.3 

160 

1  60 

2.9 

0 .  0(>3 

25  09 

73 

1150 

3 

160 

1  .60 

2.9 

0.053 

03  10 

7  8 

0950 

.3 

0.  055 

24  10 

78 

1205 

.3 

0.  046 

07  11 

78 

0935 

-3 

0,036 

29  11 

79 

1140 

.3 

O.021 

OS  (2 

78 

1025 

.3 

175 

2.40 

4.2 

0  .  02 1 

14  12 

73 

12  25 

.3 

175 

2.40 

4.  2 

0.OI9 

MAXIMUM 

175 

2.40 

5.2 

0.210 

AVG 

OR  GEOM  MN  1  ■  ) 

165 

1  -83 

3.3 

0.041 

MINI  MUM 

143 

1  .00 

2.8 

O.OlS 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  STOCO  LAKE 
SAMPLE  POINT:  MUNICIPAL  BEACH 
STATION  TYPE:  LAKE 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


09 

05 

78 

1  2C0 

3 

05 

07 

7a 

1105 

3 

02 

08 

78 

1030 

3 

06 

09 

78 

1010 

3 

03 

10 

78 

1055 

3 

07 

11 

76 

T055 

3 

05 

12 

76 

Tl  15 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  AW  (  •  1 

MINIMI 

M 

934 
SAMPLE 
NO 


27161 
27  139 
27203 
27217 
2723T 
27245 
27259 


STATION    ID:        17-0026-005-01 


MAUOR    BASIN;     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN;     LAKE    ONTARIO 
TERM    STREAM;     MOIRA    RIVER 

U    T    M:     18    0316500.0    4926700.0    4 


STORET    CODE; 


901 

SCO 


TOTAL 
CO  LI  FORM 


FECAL 
COLIFORM 


305 

WA1ER 

TEMP. 


MF/100ML       MF/lOOJV'l.       MF/100ML 


3 
DISS. 
02 


70. 
168. 
100. 


3.- 
2 


9 

0 

10 

0 

9 

0 

8 

0 

1  1 

0 

5-DAY 

BOD 

MG/L 


1  .0 
2.0 
0.4 


35    O 

16    2 

2-0 


33 
TOTAL 


0.035 
0.040 
0-040 


0-040 
0.037 
0.033 


02 

004 

T090 


Fl LTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 


D.009 
0.014 
0.034 


0.024 
0.014 
0.007 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
fEET       MTRS 


05  07  76  1105 
02  08  76  1030 

06  09  76  1010 

07  11  78  1055 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  |" | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

IB 

23 

5 

Fl LTERED 

TOTAL 

Fl LTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL  N 

TOTAL 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC   N 

SOLIDS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

o.oia 

0.  470 

0.002 

0  .005 

0.025 

0-452 

0.477 

1  10.0 

o.oiO 

D.640 

0.002 

0.0051. 

0.017 

0.630 

0.647 

108.0 

0.066 

0.610 

0.003 

0.005 

0.  094 

0.524 

0.618 

98.0 

0.039 

0.690 

0.003 

0.012 

0.054 

0-651 

0.705 

127.0 

0.086 

0.690 

D.003 

0.012 

0.094 

0.651 

0.705 

127.0 

D.038 

0.603 

0.003 

0.007D 

0.048 

0.564 

0.615 

1  10. B 

0.010 

0.470 

0.002 

0.005 

0.017 

0.452 

0.477 

98,0 
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SUSP.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


2.7 
3.7 
I  .7 
3.0 

3.7 

2.8 
1  .7 


107 

104 

96 

124 

124 

108 

96 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  VC  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


09 

05 

7E 

1200 

OS 

07 

76 

1105 

02 

08 

76 

1030 

06 

09 

7S 

1010 

03 

10 

76 

106S 

07 

11 

76 

1055 

05 

12 

76 

11  15 

.3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  NN  ( ■ > 

M  i  N I  MUM 


14 

16 

56 

265 

COND. 

TURB 

CHLORIDE 

TOTAL 

25C 

F0SMA2IN 

MG/L 

ARSENIC 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

0,019 

165 

1  -SO 

3.4 

OOlfl 

160 

2.70 

3.0 

0.033 

147 

1  .50 

3.7 

0.053 
0.049 

190 

3.50 

5.7 

0.049 
0.049 

190 

3.50 

5.7 

0.052 

166 

2.  38 

3.7 

0.033 

147 

1  50 

2.7 

0.013 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE:  MCIRA  RIVER 

SAMPLE  POINT:  JAMESON  STREET  TWEED 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02HL101 


STN  NO:      6     LAT : 

SAMP    DTE   HOUR      STN       STN  SAMP      PJ 

DY    MO    YR    LMT  DI5T     BRG  DEPTH 

FEET  MTRS 


LONG: 


934 

SAMPLE 


901 
SCD 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    ONTARIO 
TERM    STREAM:     MO  IRA    RIVER 

U    T    It:     19    0316010.0    4927600.0    4 


DATE    OF    REPORT 
STATION    10: 


BO  3  1  84  80S 

TOTAL  FECAL  M.F.  HATER 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER.  TEMP. 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML  OEG    C 


REGION:    04 

3 
DISS. 

02 
MG/L 


25    OCT    79       PAGE         6 

17-0026-006-02 

STORET    CODE:    OS 
004 


MILEAGE: 


5  -DAY 
BOD 

MG/L 


1090 
31  .20 


33  34 

TOTAL       FILTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 


P 
MG/L 


15  02  7B 

03  04  78 
05  04  76 
09  05  78 
18  05  78 
12  06  7B 

04  07  73 

05  07  78 

02  06  78 
21  OB  78 

06  09  78 
25  09  ?B 

03  10  78 
24  10  78 

07  11  7B 
29  1 1  78 
05  12  78 
14     12  78 


1235 
1200 
1  140 
1200 
1155 
1200 
1225 
1055 
1020 
1135 
1000 
1  125 
1.045 
1:140 
1040 
1125 
1110 
1200 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     I ■ ! 

MINIMUM 


25320 

6 

25337 

6 

25349 

6 

27160 

6 

25386 

25406 

25466 

27188 

e 

27202 

6 

25493 

6 

27215 

6 

25514 

6 

2  7230 

25542 

27244 

6 

25562 

6 

27258 

6 

255SS 

6 

400. 

100.       I 

100.        L 


180 

180 

70 

120 
120 

400 
I5I 
70 


58. 
40. 
40. 


4. 

SB 
8.  * 
2. 


124. 
16. 
16, 


124. 
22.' 


25 

0 

23 

0 

23 

0 

22 

0 

22 

0 

13 

0 

13 

0 

7 

0 

4 

0 

4 

0 

1  .0 

0.033 

0.013 

0.6 

0.O66 

0.010 

0.6 

0.066 

0.010 

0.2 

0.024 

0.005 

0.2 

0.02  4 

0.005 

1  .0 
0.7 


0-026 
0.025 

0.06  6 
0.035 
0.024 


0.010 
0.010 

0.016 
0  .  009 
0.005 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BAG    DEPTH 

FEET  MTRS 


09  05  76  1200 

05  07  78  1055 
02  08  78  1020 
21  OB  78  1135 

06  09  7B  1000 
is  09  7B  1125 

07  11  78  1040 
05  12  7B  1110 
14  12  78  1200 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (« I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


19 
FILTERED 
AMMONIA 

MG/L 


010 

oca 
018 
Oie 
032 
033 
025 
019 
019 


0.032 

0    020 
0.008 


20 

TOTAL 

KJELDAHL 

M6/L 

0.430 
0.  510 
0.920 
0.920 
O.4S0 
0.490 
0.590 
0.590 
0.590 

0.920 
0.614 
0.430 


21 

FILTERED 
N02 "  N 
MG/L 

0.005 
0.003 
0.004 
0.004 
0  .  004 
0  004 
0.004 
0.004 
0.004 

0.005 
0.004 
0.003 


FILTEREO 

N03-N 
MG/L 

0.110 
0.035 
0.03'. 
0.036 
0.025 
0.025 
0.04b 
0.101 
0.101 


0.110 
0  .057 
0.025 


INRGNC  TOIAL 

N      O.RGNC      N 

MG/L  MG/L 


125 
046 


0.058 
0.061 
0.061 
0.075 
0.124 
0.  124 


0.125 
0.031 

0.046 


0  .420 
0.502 
0  ,  902 
0.91.2 
0.458 
0  45B 
0  .  565 
0.571 
0.571 

0  .902 
0'.  5'J4 
0.420 


23 
TOTAL    N 


0.545 
0.546 


950 
960 
519 
519 
640 
695 
695 


0.960 
0.676 

0.519 


5 

IOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

07,0 
B9.0 


65 

0 

121 

0 

100 

0 

100 

0 

121 

0 

B2 

6 

5B 

0 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


107 
CALCUL 
D-5CLID5 
MG/L 

85 
85 
56 
56 
64 
64 
120 
98 
99 

120 
81 
56 


SAMP    DTE    HOUR       STH       STN    SAMP       PJ 

DY    MO    YR    LMT  OIST     BR'G    DEPTH 

FEET  MTRS 


14  IE 

COMD.  TURB. 

2SC  F0RMA2IN 

UMHOS  UNITS 


17 

01 

78 

1.215 

15 

02 

78 

1235 

03 

04 

78 

1200 

05 

04 

78 

1  T40 

09 

05 

7B 

1200 

18 

05 

78 

1  155 

12 

06 

7$ 

1200 

04 

07 

78 

1225 

05 

07 

78 

1055 

02 

08 

78 

1020 

21 

08 

78 

1135 

06 

09 

78 

1000 

25 

09 

76 

1  125 

03 

10 

78 

1045 

24 

10 

78 

1  1  4.0 

07 

11 

78 

1040 

29 

11 

78 

1125 

05 

12 

78 

1  1  10 

14 

12 

78 

1200 

MAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( •] 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


130 
84 


99 
99 


150 
150 


124 
B4 


1  .40 
1.10 
1.10 
0.90 
0.90 


2.40 
2.40 

2.40 
1  .42 

0.30 


56 

265 

CHLORIDE 

TOTAL. 

MG/L 

ARSENIC 

MG/L 

0.038 

0.043 

o.oia 

0.031 

2.7 

0.031 

0.017 

0.023 

0.011! 

2.7 

0.014 

1  .7 

0.010 

1  .7 

0. 00' i 

1  .7 

0 .  OUtl 

1  .7 

O.Q04 

0 .  004 

0.025 

4.6 

0.025 

0.02  1 

4.0 

0.023 

4.0 

0.021 

4.6 

0.043 

2.7 

0.020 

1  .7 

0.004 

B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO: 


SAMP    OIE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


17  01  76 

15  02  78 

03  04  78 
OS  04  78 
09  05  78 

16  05  76 
12  06  78 

04  07  76 

05  07  78 

02  08  78 
21  08  7B 

06  09  78 
25  09  78 

03  10  76 
24  (0  76 


CLARE  river 

FIRST  BRIDGE  UPSTREAM  FROM  STOCO  LAKE  TWEED 

RIVER  MAJOR  BASIN:  OREAT  LAKES 

MINOR  BASIN:  LAKE  ONTARIO 

TERM  STREAM:  MO  IRA  RIVER 


STATION  10:   17-0026-007-02 


LAT: 


STN 

DIST 

FEET 


1240 
1305 
1200 
1200 
1200 
1210 
120O 
1240 
1025 
1000 
1150 
0940 
1  140 
1010 
1200 


ST*  iAMP   Pd 
BRG  DEPTH 
MTRS 

.3 
.3 
I 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


LONG: 

934 

SAMPLE 
NO 


25307 
25321 
26339 
2S351 
27158 
253B8 
254GB 
2546a 
27186 
27200 
25491 
27214 
2SS16 
27228 
25544 


901 
SCD 


U  T  M: 


TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


1  10. 
110. 


18    0310350.0   4927650.0    4 

64 


REGION:     04 


81 
FECAL 

COLIFORM 
MF/100M1. 


ENTER 
MF/100ML 


24. 

32. 
32. 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 


MG/L 


STORET    CODE: 

02 

004 

1090 

MILEAGE: 

32.80 

1                         33 
-DAY                TOTAL 

BOD                           P 
MG/L                  MG/L 

34 
F! LTEREO 
REACTIVE 
P    MG/L 

0.4 


25.0 

10.0 

o.e 

0.019 

0.003 

22.0 

9.0 

O.B 

0    025 

0.003 

22.0 

90 

0.8 

0,02  5 

0 .  003 

24.0 

8.0 

0.2 

0.02  4 

0.005 

24.0 

a.o 

0.2 

0.024 

0.005 

[    C    0    H   T    0    ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


07  11  78  0350 
05  12  78  1040 


STATION  SUMMARY  REPORT  ■  RIVER  BASINS 


57212 
27256 


«««I»U» 
AVG  OP  GEOM  MN  ( • ] 

M I N I  MUM 

HO  OF  SAMPLES 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    61 t 


10. 
850. 

8. 

500. 

e. 

172. 

9.0 

2.0 

9    0 
4.0 

0.6 

0.013 

0.002 

850.    . 

102.' 
30. 

500. 
20.-    C 
4  . 

1TJ. 
13.' 
2. 

0 

25. 0 

17.1 

2   0 

10.0 
7    0 
3.0 

0.8 
0.5 
0.2 

0-025 
0.051 
0.013 

O.OOS 
0.003 
0.002 

SAMP  DTE  HOUB   STN   STN  SAMP   Pj 
OY  HO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

09  OS  7 B  1200  3 

05  07  73  1025  .3 
02  03  78  1000  3 
21  08  73  ! 150  3 

06  09  78  09<10  3 
26  09  76  1140  '3 
05  12  78  1040  .3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( ' | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
BY  MO  WM    LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17 

01 

7* 

1240 

IS 

02 

73 

1305 

03 

04 

73 

1200 

05 

04 

7:3 

1200 

09 

05 

73 

1200 

IB 

05 

73 

1210 

12 

06 

7.) 

1200 

04 

07 

73 

1240 

05 

07 

73 

1025 

02 

oa 

73 

1  000 

31 

08 

73 

1150 

06 

09 

73 

0940 

25 

09 

713 

1140 

03 

10 

7IJ 

1010 

24 

10 

7  a 

1200 

07 

1 1 

7  3 

0950 

05 

12 

ra 

1040 

MAX  I  MUM 
AVG  OW  GEOM  MN  <  ■ I 

MINIMUM 

NO  Of  SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

in 

23 

5 

LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FI LTERED 

INRGNC 

T01AL 

TOTAL    N 

TOTAL 

MMCNI  A 

KJELDAHL 

N02 

■N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLIOS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MO/L 

MG/L 

MG/L 

0    012 

0.420 

0 

.003 

0.005 

0.  020 

0.408 

0.423 

148.0 

0.020 

0.510 

0 

002 

00C5I. 

0.027 

0.4-0 

0.517 

213,0 

o.oia 

0    530 

0 

003 

0.005 1. 

0.026 

0-512 

0.538 

108.0 

o.oia 

0    530 

0 

003 

D.O05I- 

0.026 

0-512 

0.533 

1118.0 

o.  oag 

0.560 

0 

028 

0.220 

0.336 

0.4.2 

0.308 

1  90 .  0 

0.CB3 

0.560 

0 

023 

0.220 

0.336 

0.472 

o.eoe 

HlO.O 

O.Q10 

0.470 

0 

002 

0,053 

0.065 

0.460 

0.525 

162.0 

0.080 

0.560 

0 

023 

0.220 

0.336 

0.512 

0.808 

213.0 

0.036 

0.511 

0 

010 

00730 

0.  1  19 

0.475 

0.595 

165.6 

o.oio 

0.420 

0 

002 

0.005 

0,020 

0.408 

0    428 

148.0 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

14 

16 

56 

265 

COND 

TURB 

CHLORIDE 

TOTAL 

25C 

F0RMA2IN 

MO/L 

ARSENIC 

UMMOS 

UNITS 

MO/ I. 

O.OOI 
0.0011- 
0. 001 L 

o  ,001 

225 

110 

2.8 

0.  00  M. 
0.001 
0.003 
0    020 

325 

1  .90 

2    2 

0.004 

295 

1  -20 

2-8 

0    00b 

2S5 

1     20 

2.8 

0    006 

290 

0,90 

3.  1 

0.001. 

290 

o.go 

3.1 

0 .  004 
0.004 
0.004 
0 .  0O.1 

245 

3.00 

5.5 

0.003 

325 

3.00 

5.5 

0.0  JO 

231 

1  .46 

3.2 

0  .  004D 

225 

D.90 

2.2 

o.oot 
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SUSP.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOLIOS 

MG/L  MG/L 


1  .6 
1  6 
6.3 
6.3 
1.8 
l.S 
3.0 


146 
311 
192 
192 
1B8 

iea 
159 

211 
182 
146 


8.0.*./  SITE 
SAMPLE  »OINT 
STATION  TYPE 


SULPHIOE  CREEK 

UPSTREAM  FROM  STOCO  LAKE  HUNGERFORD  TUP 

RIVER 


STATION  ID:   1 7 -0026- 008- 02 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BUG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17    D1 

78 

1230 

,3 

03    04 

78 

I2DQ 

.3 

05    04 

76 

1  150 

-3 

09   05 

78 

1200 

.3 

18    05 

78 

1200 

.3 

12    06 

78 

1200 

.3 

04    07 

7B 

1230 

.3 

05    07 

73 

1035 

.3 

02    DB 

7a 

1010 

.3 

21     OS 

78 

1  140 

.3 

06    09 

78 

0S50 

,3 

25    09 

78 

1  135 

.3 

03     10 

76 

1D2S 

,3 

24     10 

78 

1150 

.3 

07     It 

78 

1015 

-3 

29     11 

78 

1135 

.3 

05    12 

78 

1055 

.3 

14     12 

76 

1210 

.3 

MAXIMUM 

AVO.   OR    ClCn   San 

*  ] 

m  i  H i mom 

934 
SAMPLE 
NO 


25306 
2S338 
2S3S0 
2  7159 
25387 
35407 
25467 
27197 
272C1 
25S50 
27215 
25S15 
27229 
25543 
27243 
255S3 
27257 
25ESS 


90  T 

sco 


MAJOR    8AS1N:     GfiEAT     LAKES 
MINOP    BASIN;     LAKE    ONTAR]0 
TERM    STREAM,     MOIRA    RIVER 

U    T    M:     18    03181.25.0    4929475.0    4  REGION:     04 


SO  81 

TOTAL  FECAL 

COLIFORM  COLIFORM 

MF/100ML  MF/lOOML 


150 
100. 
100. 


140. 
140, 


340. 
340. 

340. 
162," 
90. 


6. 

6. 

32. 

32, 
32. 

72 
It. 


NO    OF    SAMPLES 


a 


19  20  21  22 

SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj       FILTERED  TOTAL  FILTEREO  flLfERFO 

DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH  AMMONIA  KJELDAHL  NQ2-N  K03-N 

FEET  MTRS  MG/L  MG/L  MG/L  MC./ L 


09  05  7B     1200 

05  07  78     1035 

06  09  78  0950 
25  09  78    t!35 

07  11  78  1015 
05  12  78  1055 
14  12  76    1210 


MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM   MN     (»] 

M I N I  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


0.036 


0.045 
0.045 

0.24Q 
0,  108 
0.036 


0.650 
0.96O 
0.920 
0  920 
0.590 
0.660 
0.660 


005 
009 
023 
03  3 
004 
004 
004 


960 
766 

590 


0-023 
0.010 
0.004 


0.035 
0.025 
0.  160 
0,  160 
0,  101 
0.  176 
0.  176 

0 .  1  76 
0.119 
0.025 


34 
M.F. 
ENTER. 
MF/100ML 


26 

a. 
e. 


6. 

6. 

4, 

124. 
124. 

124. 
18.- 
4 

? 

17 
INRGNC 
K 
MO/L 

0.076 
0.  143 
0.423 
0.423 
0.  142 
0.225 
0,225 

0.423 
0.237 
0-076 


805 
HATER 
TEMP. 
DEO    C 


31 

0 

21 

0 

20 

0 

20 

0 

1 1 

0 

11 

0 

101AL 

ORGNC   N 

MG/L 


0-614 
0-846 
0 .  ECO 
0.6110 
0.553 
0.615 
0.615 

0  .  646 
0.658 
0.553 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


6.0 
4,3 
0    0 


23 

TOTAL 


994 
103 
103 
695 
B40 
840 


1  .  103 
0.895 
0.690 


STORET    CODE: 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


9 

5 

IOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


1  I  1 
171 

157 

157 

211 

66 

£6 


211.0 
139.9 
66.0 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 


02 
00  4 
109C 

32.60 

34 
FI LTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 


0.076  0.026 

0.076  0.026 


0.02  3 
0.02  3 

O.OOS 
0-008 

0.096 

0.054 
0.023 

0.026 
0.014 
0.006 

6  107 

SUSP.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


10* 
163 
t53 
153 
20B 
85 
85 


6 

6 

6 

0 

3 

9 

3 

9 

3 

0 

1 

0 

1 

0 

8 

0 

3 

9 

1 

0 

208 

136 

85 


(  C  0  N  T  a    | 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 

STATION  TYPE 


HJDt    CgSBK 

UPST8EAM    FROM    STOCO    LAKE    KUNGERFORD    TWP 
RIVER 


LONG: 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
MOl RA    RIVER 


U    T    M:     IB    0318525,0    4929475.0    4 


DATE    OF    REPORT 
STATION    ID: 


REGION:    04 


25   OCT    79      PAGE         61 

17-0026-006-02 

STORET    CODE:    02 
004 
1090 


14 

16 

55 

265 

SAMP    DTE 

HOUR 

SIN 

STN   SAMP      PJ 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

TOTAL 

OY    MO 

YB 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

25C 

FORMALIN 

MG/L 

ARSENIC 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

1?    01 

7B 

1230 

.3 

0.001 

03    CI 

7B 

1200 

.3 

0.001 

OS    04 

78 

1  I  SO 

.3 

0.001 

09    05 

78 

1200 

.3 

160 

2    80 

3. 1 

0  .  00  1  1. 

1B   05 

78 

1200 

.3 

0.0"  II. 

12    06 

78 

1200 

.3 

O.OUJ 

04    07 

78 

1230 

.3 

O.OCb 

05    07 

78 

1035 

.3 

250 

3.20 

5.5 

0.015 

02    08 

78 

1010 

.3 

0 .  009 

21     08 

78 

1  140 

.3 

0.OQB 

06    09 

78 

0950 

.3 

235 

2.  SO 

3.6 

0.022 

25    09 

78 

I  135 

.3 

235 

2.  SO 

3.6 

0 .  0OS 

03     10 

78 

1025 

.3 

0.002 

24     10 

78 

1150 

.3 

0,001 

07    11 

78 

1015 

.3 

320 

2.60 

8.3 

0.001 

26    11 

78 

1  135 

.3 

0 . 00 1 L 

05    12 

78 

1055 

.3 

121 

3.00 

4.7 

0.001  1. 

14    12 

7B 

1210 

,3 

131 

3.00 

4.7 

0.001  1. 

MAX  I  MUM 

320 

3.20 

8    3 

0.022 

AVG 

OR    GEOM 

209 

2.  SO 

4.8 

0.0050 

MINIMUM 

131 

2.50 

3.  1 

0    001 

1.0    OF    SAMPLES 


b.o.w./  site:  sk0gta«krt4  river 

sample  point;  highway  7  near  actikolite 

station  type:  river   flow  gauge  fed  03hl004 


LONG: 


SAMP  OTE  HOUR  STN   STN  SAMP   PJ 

DY  MO  YR  LHT  DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

17  01  7S  1200  .3 

15  02  78  1225  .3 

03  04  78  1200  .3 
05  04  78  1120  .3 
09  05  78  1200  .3 
1  8  05  78  1  I  40  .3 
12  06  78  120D  .3 

04  07  78  12  10  .3 


934 
SAMPLE 

NO 


25304 

25319 
25336 
25's-B 
27162 
25385 
25405 
26465 


301 
SCO 


MA  JOT?    BASIN:     GREAT    LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    ONTARIO 
TERM    STREAM:     MO  1 RA    RIVER 

U    T    M:     IB    0315050.0    4935300.0    4 


STATION     ID:        1 7 -0026- 009    02 

STORET    CODE:    02 
004 
1O90 


444 

FLOW    CFS 


470.00 

294    00 

1260.00 

1010.00 

625.00 

61 1 .00 

63.60 

27.  10 


TOIAL 
CO  LI  FORM 
KF/lOOML 


31 
FECAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 


M.F. 

ENTF-R. 

MF/100ML 


REGI ON :     04 

BOS 
WATER 
TEMP. 
DEC    C 


DISS. 

02 

MG/L 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


33 

TOTAL 
P 

MG/L 


05   07 

78 

1135 

1 

02    08 

7B 

1115 

.3 

21     08 

78 

1120 

.3 

OS    09 

78 

1045 

.3 

25    09 

78 

11  IS 

.3 

03     10 

78 

1120 

.3 

24     10 

78 

1125 

.3 

07    11 

78 

11  OS 

.3 

29    11 

78 

1  1  15 

.3 

05    12 

78 

1  145 

.3 

14    12 

78 

1150 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN 

■.  ',  [MUM 

27190 

6 

27204 

8 

25488 

27218 

a 

2S513 

27232 

25541 

27246 

5 

25561 

G 

2  7  260 

6 

25584 

26 

SO 

13.0  00  E 

25 

90 

660OO. 

2G 

30 

17 

00 

ss 

60 

22 

00 

16000. 

21 

40 

25 

BO 

910. 

21.9 

DO 

325 

00 

2  50. 

269 

00 

150. 
48. 


24. 
24. 


1280.00       13000E+1 

283.38  4SM.' 

17.00  250. 


150. 
16. 


26.0 

25.0 

23.0 
13.0 

10.0 
3.0 


26 
16. 


10.0 
10.0 

8.0 

11.0 

10.0 

1  1.0 


11.0 
10.0 
8.0 


0.8 
0.5 


0.8 
1  .0 


0    022 
0.02  1 


0    026 
0    024 


0  026 
0.023 
0.019 


NO    OF    SAMPLES 


34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP      PJ 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

F]  L  f EREO 

FILTERED 

I NRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DY    MO    YR 

LMT 

DIST 

6!    . 

DEPTH 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

fLF.T 

MTRS 

P   MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

09    05    78 

1  200 

.3 

0 .  002 

0.008 

0    530 

0    004 

0.  06Q 

0.072 

0  .522 

0    594 

39.0 

2.9 

OS    07    78 

1  135 

.3 

0.006 

0.034 

0.5O0 

0.004 

0.02S 

0 .  0f>3 

0.466 

0    529 

50.0 

0.9 

02    OB    78 

1115 

.3 

0  .  003 

0.014 

0  .490 

0.003 

0.012 

0.029 

0.476 

0    505 

45,0 

1  .7 

06    09    78 

1045 

.3 

0.0G3 

0.056 

0.440 

0,003 

0,015 

0.074 

0.384 

0    458 

si .  a 

2.9 

07     1 1     78 

1  105 

.3 

0.006 

0.016 

0.610 

0    004 

0.036 

0.056 

0.594 

0.650 

67.0 

0.1 

OS    12    7B 

1145 

.3 

0  .  002 

0.02S 

0.670 

0.003 

0.  122 

0  .  1  54 

0.641 

0.  795 

53.0 

4.0 

!'...'. 

0 .  006 

0.056 

0.670 

0.004 

0.122 

0.154 

0.641 

0.795 

67.0 

4.0 

AVG 

OR    GEOM 

0.004 

0.026 

0.S40 

0.004 

0.045 

0.075 

0.514 

0.  539 

50.8 

2.  1 

MINIMUM 

0 .  002 

0.008 

0  .  440 

0.003 

0.012 

0.029 

0  .  384 

0.458 

39.0 

0.1 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


1  7  01  78 
15  02  78 

03  04  78 
05  04  78 
09  05  78 
18  05  78 
12  06  78 

04  07  78 

05  07  78 

02  03  78 
21  08  78 

06  09  78 
25  09  78 

03  10  7B 
24  10  78 

07  1  I  79 
29  1 1  78 
05  l!  76 
14  12  7B 


1200 
1225 
1200 

1  120 
1200 
1  I  40 
1200 
1210 

I  135 
1115 

II  2D 
1045 
1115 
1120 
I  125 
1105 
1115 
1145 
1150 


107 

14 

16 

56 

265 

PJ 

CALGUL 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

TOTAL 

"H 

0-SOLIDS 

25C 

FORMAZIH 

MG/I. 

ARSENIC 

IS 

MS/ 1. 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

3 

0.001 L 

3 

3 

0.001 L 
0  .  00 1  L 

3 

0.001 

3 

36 

56 

1  .00 

1  .3 

0.001 L 

3 

0.001 

3 

0.001 

3 

0.001 

3 

49 

74 

1  .20 

1  .7 

0.001 

3 

43 

66 

1  .00 

1  .5 

O.OOl 

3 

0.001 

3 
3 
3 

48 

74 

0.70 

1  .8 

0.001 

0.001L 

0.001 

3 

0.0CT1 

3 

67 

103 

1  .80 

4.1 

o.ooi 

3 

0.001 

3 

49 

75 

2.40 

2.S 

0.001 

1 

0.00! L 

I  C  0  N  T  D  | 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


SAMP  BVE 

DY  MO  VR  LMT 


10? 

14 

16 

56 

265 

UR       STN       STN    SAMP 

PU 

CALCUL 

COND 

TURB. 

CHLORIDE 

TOTAL 

T          DIST     BRG    DEPTH 

D-SOLID5 

25C 

FORMAZIN 

MO/L 

ARSENIC 

FEET                  MTRS 

MG/L 

UMhOS 

UNITS 

MG/L 

MAXIMUM 

67 

103 

2,40 

4.  1 

0.00! 

AVQ    OR    GEOM    MN    (-) 

49 

75 

1  .35 

2.2 

0.001D 

MINIMUM 

36 

56 

0.70 

!-3 

0,001 

B.O.W./  SITE: 
SAMPLE  POINT : 
STATION  TYPE: 


SAMP  Dl E  HOUR 
DY  MO  VR  LMT 


17  01  78 
15  02  IB 

03  04  IB 
05  04  IS 
09  05  7  8 

18  05  IS 
12  Oo  7  3 

04  07  7  8 

05  07  78 
02  08  7  8 
21  08  78 

06  09  7  8 
25  09  78 


03 
24 
07 
29 
05 
14 


10  78 

10  78 
1T  78 

11  78 

12  IB 
12  7B 


W>  OF  SAMPLES 


SLACK  RIVER 

HIGHWAY  7  2  MILES  EAST  OF  ACTINOLITE 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02HL003 


I  150 
1215 
1200 
1110 
1200 
1  130 
1200 
1200 
I  150 
1  140 
1115 
1  1 00 
1050 
1130 
1  120 
1  130 
1050 
1200 
1140 


AVG  OR  GEOM  MN  [*J 


STATION  ID: 


MAJOR  BASIN 
MIM03  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
MO  I RA  RIVER 


U  T  M:  IB  0311750.0  4934275.0 


834 

901 

444 

STN       STN 

SAMP       Pj 

SAMPLE 

SCD 

FLOW    CF5 

DIST    BRG 

DEPTH 

NO 

FEET 

MTRS 

,3 

25303 

220.00 

.3 

25318 

6 

250.00 

.3 

25335 

749.00 

.3 

25347 

6 

614.00 

-3 

27163 

6 

350.00 

.3 

25334 

396.00 

.3 

25404 

54.00 

.3 

25464 

37.10 

.3 

27191 

6 

3$    40 

.3 

272C5 

e 

34.30 

.3 

25187 

2    30 

.3 

27219 

6 

28    70 

.3' 

25512 

32    40 

.3 

27233 

13    90 

.3 

25540 

26    10 

.3 

27247 

5 

45.40 

.3 

25560 

6 

134.00 

.3 

27261 

E 

195.00 

-3 

25583 

143.00 

80  61          G4 

TOTAL  FECAL       M.F 

COIIFORM  COLIFORM     ENTER. 

MF/100H1L  MF/iaOML  MF/IOOML 


REGION:  04 

B05 
MATER 
TEMP. 
DEC  C 


36 

40 

120, 

34 

30 

200. 

2 

30 

28 

70 

32 

40 

13 

SO 

26 

10 

46 

40 

400. 

134 

00 

195 

00 

IGO. 

143 

do 

749 

00 

430. 

177 

19 

237. 

i 

30 

120. 

56. 
16,  ■ 


26. 

6.  ' 


26.0 
24.0 

23.0 

13-0 

8.0 

3.0 


26. 
16. 


17-0026-010-02 
STORET    CODE: 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


10.0 
10.0 

7.0 

9.0 

9.0 

11  .0 


5-DAY 

800 

MG/L 


l  .0 

0.4 


0.4 

a.s 


1  .0 
0.5 
0.2 


02 

004 

1030 


33 

TOTAL 


MG/L 


0.017 
0.021 


3.020 
0,019 


0.021 
0.018 
0.016 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP  01  E  HOUR 
DY  MO  1R  LMT 


09  05  58  1200 
05  07  78  1 150 


STN   STN  SAMP   PU 
DIST  BRG  DEPTH 


34 
FI LTERED 
REACTIVE 


0.002 
0.002 


FILTERED 
AMMONIA 


0.012 
O.OlB 


TOTAL 
KUELOAHL 


0,450 
0.440 


FI  LTEHLO 

N02-N 


0 .  005 
0.003 


22 
FILTERED 
N03-N 

MG/L 

0.115 
0.035 


110/ L 


0 .  1  .'2 
0.066 


TOTAL 
ORGNC       N 


0.438 
0.422 


23 

TOTAL    N 


0570 
0.47S 


5 

TOTAL 

SOLIDS 


61. 0 
50.0 


SUSP. 
SOLIDS 


4.0 
1  .  1 


03  08  71!  1140 

06  09  711  1100 

OT  II  711  1130 

OS  12  711  1200 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     I • ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


004 

0.020 

0.430 

0.004 

0.066 

O.O'IO 

0.410 

0.500 

44.0 

0.9 

003 

0.026 

0.  440 

0.003 

0.030 

0    059 

0.414 

0.473 

47.0 

0.9 

002 

0.007 

0.610 

0.003 

0.04  7 

0.057 

0.603 

0    660 

72.0 

0.4 

005 

0.029 

0.710 

0    004 

0.  1  21 

0.1 54 

0.631 

0.835 

80.  D 

2.0 

005 

G.  029 

0.710 

0,005 

0.121 

0.  154 

0  .631 

0.835 

80.0 

4.0 

003 

0    0l9 

0.513 

0    004 

0    069 

0  .  OH  1 

0.495 

0.586 

59.0 

T  .6 

002 

0.007 

0.430 

0,003 

0-030 

0.056 

0.410 

0.473 

44.0 

0.4 

107 

14 

16 

56 

265 

SAMP 

3Ti: 

HOUR 

STN 

STN 

Samp     pj 

CALCUL 

COND. 

TUHB. 

CHLORIDE 

TOTAL 

DY    MO 

Yfl 

LMT 

DIST 

ORG 

DEPTH 

D-50LIDS 

250 

FORMAZIN 

MG/L 

ARSENIC 

FEET 

MTRS 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

17    Ol 

7fl 

1150 

,3 

0.001 
0.001 
0.001 

15    02 

7(1 

1215 

.3 

03    04 

7ft 

1200 

.3 

05    04 

76 

11  10 

.3 

0 .  00 1 

09    05 

711 

1200 

.3 

57 

86 

1  .  10 

1  .2 

0. 001 L 

18    05 

7J| 

1  130 

.3 

o.ooi 

12    06 

7!l 

1200 

.3 

0    001 

04    07 

7f: 

1200 

■  3 

0.  001 

05    07 

76 

1  150 

-3 

49 

75 

110 

0,9 

0  .001 

02    08 

7i 

1140 

3 

43 

66 

1.10 

o.e 

o  -Ooi 

21     OS 

76 

1115 

.3 

0  .  002 

06    09 

7£ 

1  I0O 

-3 

46 

71 

0.6O 

OB 

o  001 

25   09 

7f 

1050 

.3 

0    001 
0.001 

03    10 

?E 

1  130 

.3 

24     10 

?E 

1120 

■3 

0.002 

07    1  1 

7E 

1130 

3 

72 

1  10 

1  .30 

1  .6 

0.  002 

29    11 

76 

1050 

.3 

0.001 
0.  001 

OS    12 

7E 

1200 

.3 

78 

120 

2.10 

2.1 

14    12 

7E 

1  140 

.3 

0,001 

MAXIMUM 

78 

120 

2.10 

2.1 

0.002 

AVG 

OR    GEOM    MN     [ • ) 

58 

as 

1  .25 

1  .2 

0.001 D 

MINIMUM 

43 

66 

0.80 

0.8 

0.001 

NO    OF    SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   15  OCT  79   PAGE 


B.O.W./  SITE:  MOIRA  LAKE 
SAMPLE  POINT:  COUNTY  BRIDGE 
STATION  TYPE:  LAKE 


I  MILE  SOUTH  OF  MADOC 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT    LAKES 
LAKE    ONTARIO 
MOIRA    RIVER 


STATION    ID:        17-0026-011-01 

STORET    CODE:     02 
00-3 
1090 


U    T    M:     IB    0303/00.0    1927750.0    4 


REGION       04 


MILEAGE: 


44  .40 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OY    MO    YR    LMT  D1ST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


17   01 

78 

1015 

.3 

IS   02 

78 

1050 

.3 

03   04 

78 

1200 

.3 

05    04 

78 

10Q0 

.3 

09    OS 

78 

1200 

.3 

ia  os 

78 

1015 

.3 

12    06 

78 

1200 

.3 

05    07 

78 

1400 

.3 

02    08 

78 

1415 

.3 

21  08 

78 

1010 

.3 

06    09 

7E 

1205 

.3 

25    09 

78 

0950 

.3 

03     10 

78 

1340 

.3 

24     10 

78 

1010 

.3 

07    11 

78 

1420 

.3 

29    1  1 

78 

0930 

.3 

05    12 

78 

1400 

.3 

14    12 

78 

1010 

.3 

MAXIMUM 

AVG  Oft   C 

C) 

MINIMUM 

934 

901 

SAMPLE 

SCD 

NO 

2  5300 

4 

55314 

1 

S533I 

4 

25343 

6 

57167 

6 

86S80 

25400 

27  195 

6 

2  7209 

5 

25453 

5 

27223 

9 

3S90J 

S 

S7232 

25525 

27251 

5  a 

SS55S 

6 

27265 

6 

26291 

6 

80  81  84 

TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER 

MF/100ML  MF/lOOMI.  MF/100ML 


10. 

10. 
10. 


344. 
344. 


344. 

34.- 
10. 


4. 
A. 


3,-    D 
2. 


805 
WATER 
TEMP. 
OEG    c 


13.0 
13.0 
10.0 


23    0 

15.5 

2.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


10. 
1.0. 
10. 


10.4 

10.  o 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


TOTAL 

P 

MG/L 


Fi  LTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 


2 

0 

0-044 

0.040 

3 

4 

0.076 

0.049 

3 

4 

0.076 

0.  049 

1 

2 

0.068 

0.C48 

1 

2 

o.oss 

0.048 

1    2 

0    04  5 

0.039 

1  .2 

0.C4  5 

0.039 

3.4 

0.07  6 

0,050 

1  .9 

0.056 

0.045 

1  ,2 

0    02  9 

0.020 

NO    OF    SAMPLES 


15 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

107 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

Fi  LTEBED 

TOTAL 

FILTERED 

F! LTEBED 

INRGNC 

T01  AL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

DY    MO 

YR 

LMT 

D[ST 

8RG    OE»TH 

AMF,:GMIA 

KJELDAHL 

N02  ■  N 

N03  -  N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLI  US 

D-SOLlDS 

FEET 

MTRS 

Mo/  L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MO/L 

09   05 

78 

1200 

.3 

0.010 

0.450 

0.005 

0.075 

0.090 

0  .  440 

0.530 

155.0 

1  .9 

153 

05   07 

78 

1400 

.3 

0.014 

0.710 

0.002 

O.OOSI. 

0.021 

0.6-.6 

0.717 

100.0 

4.  I 

176 

02    08 

78 

1415 

.3 

0.CC6 

o.aio 

0.002 

0.00?>l. 

0.O13 

0.KII4 

0.817 

179.0 

6.8 

172 

21    08 

78 

1010 

.3 

0.006 

0.310 

0.002 

0.0051 

0.013 

0.804 

0.817 

179.0 

6.6 

172 

06    09 

78 

1305 

.  3 

0.076 

0 .  880 

0.002 

O.OnM. 

0.083 

0 .  004 

0.887 

lilO.O 

4.5 

176 

25   09 

78 

0950 

.3 

0.076 

0 .  880 

0.002 

0.001.1. 

0.083 

O.?i04 

0.887 

liiO.O 

4.5 

176 

07    11 

78 

1420 

.3 

0.012 

0.610 

0.002 

0 .  008 

0.022 

0.  S';8 

0    620 

1  '-'8  . 0 

3.0 

195 

05     12 

78 

1400 

.3 

0.025 

0.840 

0.003 

0  .  002 

0.090 

0.615 

0.705 

1  99  . 0 

1  .0 

1  98 

14     12 

78 

1010 

.3 

0.025 

0.  640 

0.003 

0.062 

0  .090 

0.615 

0.705 

199.0 

1  .0 

198 

MAXIMUM 

0.076 

0.830 

0.005 

0.075 

0.090 

0.804 

0.887 

199.0 

6.6 

198 

AVG 

OR    GEOM    MN 

0.026 

0.714 

0.003 

0.0200 

0.056 

0.687 

0.743 

183.2 

3.7 

1B0 

MINIMUM 

0.006 

0.450 

0.002 

0.005 

0.013 

0.440 

0.530 

15S.0 

1  .0 

153 

NO    OF    SAMPLES 


14 

16 

56 

265 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

sons. 

TUR8. 

CHLORIDE 

TOTAL 

DY   MO 

YR 

LMT 

DI5T 

BRG    DEPTH 

2SC 

FORMAZIN 

MG/L 

ARSENIC 

FEET 

MTBS 

UMMQS 

UNITS 

BC/1. 

17    01 

78 

1015 

■  i 

0.  140 

15    02 

78 

1050 

■ 

0.092 

03    04 

78 

1200 

.3 

0  .  068 

05    04 

78 

1O0O 

.3 

0.  150 

09   05 

78 

1200 

.3 

235 

1  .00 

4.7 

0.049 

IB   05 

78 

1015 

.3 

0.057 

12    06 

78 

120O 

.3 

0.087 

05   07 

78 

1400 

i 

270 

2.90 

6.0 

0.  100 

02    OB 

78 

1415 

•: 

260 

4.  40 

6,  5 

0.  132 

21    08 

78 

1010 

-3 

260 

4.40 

6.5 

0.  130 

06    09 

78 

1305 

J 

270 

2.50 

6.8 

0.  130 

25   09 

78 

0950 

.3 

270 

2.50 

6.8 

0.098 

03    10 

78 

1340 

3 

0.007 

24    10 

78 

1010 

: 

0.  120 

07    11 

7B 

1420 

.3 

300 

2    20 

9.5 

0.014 

29    11 

7B 

0930 

.3 

0  .  089 

05    12 

78 

1400 

.3 

305 

2.10 

11.0 

0    0119 

14     12 

78 

1010 

.3 

305 

5  .  10 

11.0 

0  .  090 

■MAXIMUM 

305 

4.40 

11.0 

0.160 

AVG 

OR    GEOM    Ml 

275 

2.68 

7.6 

0  .097 

MINIMUM 

235 

1  .00 

4.  7 

0  .  0  I  4 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


MADOC  CREEK 

AT  RAILWAY  BRIDGE  1  MILE  SOUTH  OF  MADOC 

RIVER 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


LONG: 

934 

SAMPLE 
NO 


901 
SCO 


MAJOR  BASIN;  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  MOIRA  RIVER 


U  T  M: 

80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


81 
FECAL 
COL  I  FORM 
KF/lOOMI. 


ENTER. 
MF/100ML 


STATION     ID:        1 7 -0026- 01 2    02 

STORET    CODE:     02 
004 
1090 


0303200. 0    4903525.0    4 


805 
KA1ER 
TEMP. 
0E&    C 


REGION:     04 

3 
DISS. 
02 
MG/L 


5-DAY 

SOD 

MG/L 


33 

TOTAL 


46    50 

34 
F! LTEBED 
REACTIVE 
P    MG/L 


17 

01 

7B 

1030 

15 

02 

78 

1100 

03 

04 

78 

1200 

OS 

D4 

78 

1005 

D9 

05 

78 

1200 

18 

05 

73 

1025 

1? 

06 

78 

1200 

D4 

07 

78 

1,045 

08 

07 

78 

1350 

02 

08 

78 

1405 

21 

08 

7B 

1015 

06 

09 

78 

1250 

25 

09 

78 

1000 

03 

10 

78 

1330 

24 

10 

78 

1020 

07 

11 

78 

1350 

25301 
25315 
2S332 
25344 
27166 
25381 
2S4C1 
25461 
27  1  94 
27208 
25-184 
27222 
25508 
27236 
25537 
27250 


180. 
100. 
100. 


440. 
440. 
150. 


27-0 

9.0 

1     0 

0.048 

0.OI7 

25.0 

10.0 

o.a 

0.032 

0.011 

25.0 

10.0 

0.8 

0.032 

0.01  1 

2  3.0 

9.0 

0.2 

0.029 

0.009 

23.0 

9.0 

0.2 

0-029 

0.009 

13.0 

6.0 

13.0 

6.0 

io.o 

11.0 

1  .2 

0.153 

0.082 

(     C    0    N    T     D     J 

SAMPLt  INFORMATION  SYSTEM 

29  11  78  1000 
05  IS  Te  1350 
14  12  7  8  1025 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    615 


.3 
.3 
.3 


MAX  J  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( ' J 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUS   STN   STN  SAMP   Pj 
OY  MO  YR  LM1    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


09    OS    70 

1200 

.3 

OS   07    78 

1350 

.3 

02   OS    78 

1105 

.3 

31    OB    7s 

1015 

.3 

06   09   78 

t250 

.3 

25  09   78 

1000 

.3 

07    11    78 

1350 

.3 

05    12    7B 

1350 

.3 

14    13   78 

1025 

.3 
MAXIMUM 

SVG    OH 

GEOM  KN  CI 
MINIMUM 

NO  Of  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ['I 

MINIMUM 


255S7 
27264 
25580 


19 

FILTERED 

&mmn  I A 
mg/l 

0.008 
0.05E 
0,032 
0,032 
0.056 
0.C56 
0.021 
0,025 
0.025 

0.058 
0.035 

o.ooe 


107 

calcul 

0  SOLIDS 

MG/L 


600 
EOO. 

B70. 

294.- 

100. 


24. 
24. 

210. 
12,  ■ 
2. 


9 


20         21  22 

TOTAL  FILTERED  fILTERED 

KJELDAHL  N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L  MG/L 


0.50O 
0.660 
0-520 
0.520 
0.620 
0,620 
0-910 
0-  980 
0.9S0 

0.960 
0.701 
O.BOO 


.007 
.005 
.003 
.003 
-002 
-002 
.005 
0.006 
0006 


0.007 
0.004 
0.002 


0.375 

0,025 

0.0051- 

0  ,  OO'il- 

0.005 

0.005 

0.025 

0.3.19 

0.339 

0.375 
0.  USD 
0.005 

9 


14  16                        56 

COND.  TURB.  CHLORIDL 

2SC  FOAMAZIN                  MG/I- 

UMHOS  UNITS 


17 

01 

7a 

1030 

15 

02 

78 

1100 

03 

04 

78 

1200 

OS 

04 

7H 

1005 

09 

05 

78 

1200 

18 

OS 

7!i 

1025 

12 

06 

7B 

1  200 

04 

07 

7  6 

1015 

05 

07 

71! 

1350 

02 

00 

78 

1<105 

21 

OB 

7(1 

1015 

06 

09 

711 

1250 

25 

09 

7  SI 

1000 

03 

10 

7  El 

1330 

34 

10 

71; 

102O 

07 

11 

7E: 

1350 

29 

11 

7£: 

1000 

05 

12 

7  6 

1350 

14 

12 

7{ 

1025 

263 

260 
25,7 


395 
420 
420 
465 
465 


495 
495 

670 
470 
395 


1  .70 
1  .20 
1  .20 
I  .10 
1  .  10 


.40 
40 


19.0 
30.0 
39.0 
43.0 
43.0 


58. 
32. 
10. 


196. 
28. 


I NRONC 

N 

MG/L 

0-390 
0.088 
0  .040 
0  040 
0-063 
0,063 
0.051 
0.370 
0.370 

0.390 
0.  164 
0.040 

9 

265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

0  00 1  L 
0.001 L 
0.001 
0.001 
O-OOIL 

o  001 

0,002 
0-003 
0-003 
0.003 
0.  001 
0.005 
0  002 
0.002 
0.002 
0003 
0.002 
0.002 
0  .001 

0  005 
0.002D 
0.  001 


2.0 
5  0 


16,3 
2.0 


TOTAL 

ORGNC   N 

r.'G/L 

0.402 
0.6HI 
0  .  4BB 
0.4KB 


0.51:4 
0  564 
0  6U9 
0.955 
0.&55 


23 
TOTAL    N 


MG/L 

.882 

.690 
528 
528 

.627 

-627 

.940 

.325 

.325 


0.D55 
0.6(>6 
0  .  4tl8 


1  .325 
0.830 
0.52B 


4.0 
4.0 

4.0 
1  .4 
0.2 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

26B.D 
261  .  0 
264.0 
204.0 
201  .0 
291.0 
401  .0 
350.0 
3S0.0 

401  .0 
304.  1 
261.0 


0.064 
0,064 

0.153 
0  052 
0   019 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

1  .  J 


23.0 
6.8 
1  .7 


0.017 
0.017 

0.082 
0.019 
0-001 

9 

7 
DISS. 
SOL IOS 
MG/L 


262 
262 
239 
299 
39B 
327 
327 

398 
308 
262 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.IK./  SITE- 
SAMPLE  FOINT: 
STATION  TYPE: 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


MO  IRA  RIVER 

HIGHWAY  7  1  MTLE  SOUTH  OF  OELORO 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02ML005 


MAJ03  BASIN 
MINOR  6AS1N 
TEBM  STREAM 


C&EAT  LAKES 
Lf.KE  ONTARIO 
MOIRA  RIVER 


STN   STN  SAMP   Pj 
01ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


934 
E.AHPLE 


901 
SCD 


H  T  M:  18  029'B50.0  4930500.0  4 

444         80  31  84 

FLOW  CF5      TOTAl.  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML 


STATION 

10 

17-0026 

013-02 

STORET    CODE: 

02 

004 

1090 

REGION:     04 

MILEAGE: 

57 

60 

805 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

1 
S-OAY 
BOO 
MG/L 

33 
TOTAL 
P 
'MG/L 

IS   02 

78 

1200 

.3 

25316 

112.00 

03    04 

7B 

1200 

.3 

2S333 

340.00 

05    04 

78 

1025 

.3 

25345 

6 

310.00 

09    05 
18    05 

78 
78 

1200 
1040 

.3 
.3 

27164 
253B2 

6 

216.00 
297.00 

1B0. 

ID. 

10. 

0,4 

0.036 

12   06 

78 

1200 

-3 

25402 

IB.  30 

04   07 

78 

1  I  00 

.3 

2S462 

2.40 

05   07 
02    08 
21    08 

78 
78 
78 

1215 

1200 
1030 

.3 
.3 
.3 

27192 
27506 
25466 

6 
8 

2.40 
0,71 
0   71 

100. 
40. 

14. 

4. 

10. 
4.        L 

25.0 
24.0 

9.0 
B.O 

1.0 
t.O 

0.  1 65 
0.360 

06   09 
25   09 

78 
78 

1115 
1020 

,4 
.3 

27220 
25509 

8 

2-00 
10.90 

22.0 

9.0 

D.a 

0.843 

03    10 
24    10 

78 
78 

1210 
1030 

-3 
.3 

27234 

25538 

10    80 
20.  10 

270. 

2.       L 

6. 

12,5 

10,0 

07    11 

78 

1  150 

.3 

27243 

5 

8 

29.  10 

29    1  I 

78 

1020 

.3 

25558 

6 

103.00 

9.  0 

9.0 

0.  4 

0.045 

D5    12 
14    12 

78 
78 

1220 
1055 

.3 

.3: 

27262 
25581 

6 

133.00 
91-10 

40. 

4.        L 

20. 

3.0 

11.0 

l  ,0 

0.057 

AVO 

MAXIMUM 

OR    GEOM   MN     ( " J 

MINIMUM 

340.00 
94.42 

0.71 

270. 
95.' 

40. 

14. 

5.«    D 
2. 

20. 
9.*    D 
4. 

25.0 

IE. 9 
3.0 

11.0 
9.3 
B.O 

1    0 
07 
0.2 

0.B42 
D.349 
0.026 

NO 

OF    SAMPLES 

18 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

SAMP   DTE 
DY    MO    YR 

HOUR 

LMT 

STN 

DIST 

FEET 

STN    SAMP       Pj 
BRG    DEPTH 
MTRS 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

19 

FILTERED 

AMMON 1  A 

MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 
FILTERED 
N03-N 
MC/L 

17 
INflCNC 
N 
MG/L 

18 
TOTAL 
ORGNC       N 

MG/L 

23 
TOlAL    N 

MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

09  05 

05  07 
02   08 

06  09 

07  11 
05    12 

78 
78 
78 
78 
78 
7B 

■200 
'215 
1200 
1  1  13 
:  150 
1220 

.3 
.3 
.3 

.3 
,„3 
.3 

0.032 
0.165 
0.340 
0.550 
0.045 
0.057 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

008 
048 
038 
022 
014 
014 

0.440 
0.68O 
0-660 
0.490 
0.620 
0.670 

0.004 
0.003 
0.002 
0.002 
0.003 
0.003 

0.  IBO 

0.010 

0.005L 

0.DO5 

0.01T 

0.  142 

O.T<>2 
0,061 
0.045 
0    029 
0.034 
0.  159 

0.432 
0,632 
0,622 
0.468 
0.606 
0.656 

0    624 
0,693 
0,667 
0.497 
0.640 
0B15 

129. D 
172.0 
158.0 
177,0 
135.0 
146.Q 

■  .3 
3.3 
2.0 
0,7 
0.1 
3.0 

MAX  I  MUM 

0,650 

0 

048 

0,680 

0,004 

0.180 

0,  1<J2 

0.656 

0  -  B15 

1  77 .  0 
162.  7 

3.3 
1  .7 
0.1 

AVG 

OR    GEOM    MN     ( + ) 

0.215 

0 

024 

0,593 

0.003 

0.060D 

0-037 

0.569 

0.656 

MINIMUM 

0.032 

0 

008 

0.440 

0,002 

0,005 

0.029 

0.432 

0.497 

128.0 

NO  OF  SAMPLES 


<  C  0  N  T  D  ) 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.Q.W,/  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MOIRA    RIVER 

HIGHWAY    7     1     MILE    SOUTH    OF    DELORO 

RIVER  FLOW    GAUGE    FED    02HL005 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


CHEAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
MOIRA    RIVER 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  616 

STATION    ID:        17-0026-013-02 

STORET    CODE;     02 
004 
1090 


STN    NO: 


13 


LAT: 


LONG: 


107 
SAMP  DTE  HOUR  STN  SIN  SAMP  PU  CALCUL 
DY    MO    YR    LMT  01  ST     BRG    DEPTH  D-SOLIDS 

FEET  MTRS  MG/L 


U    T    M:  18    0291H50.0    4930500,0    4  REGION:     04 

14  16  56  265 

COND.  TURB.  CHLORIDE  TOTAL 

25C       F0RMA2IN  MG/L  ARSENIC 

UMHOS  UNITS  MG/L 


15    02 

78 

1200 

.3 

0.  064 

03    04 

78 

1200 

.3 

0 .  1  70 

05    04 

78 

1  025 

.3 

0  .260 

09    OS 

78 

1200 

.3 

127 

195 

1  .00 

3.8 

0.078 

IB    05 

78 

1040 

.3 

0  .036 

12    06 

78 

120O 

.3 

0.  140 

04    07 

78 

1  100 

.3 

0.450 

05    07 

78 

1215 

.3 

169 
156 

260 

1  .90 

5.6 

0.  440 

02    06 

73 

1200 

.3 

240 

1  .50 

S.5 

1  .0 

21     08 

78 

1030 

.3 

1  .  600 

06    09 

78 

1115 

.3 

176 

270 

0.90 

6.8 

2.  100 

25    09 

78 

1020 

.3 

0.540 

03     10 

78 

1210 

.3 

0.  076 

24     10 

73 

1030 

.3 

0.  180 

07    1  1 

78 

1150 

.3 

13S 

210 

1  .10 

5.3 

0.  1  80 

29    1  1 

78 

1020 

.3 

0.  087 

05    12 

78 

1220 

.3 

143 

220 

1  .90 

5.2 

0.087 

14     12 

78 

1055 

.3 

0.140 

MAXIMUM 

176 

270 

1     90 

6.8 

2.  100 

AVG    OR    GEOM    MN 

1*1 

151 

233 

1  .3:8 

5.4 

0  .  424 

MINIMUM 

127 

195 

0.90 

3.8 

0.036 

NO    OF    5AMPLES 


18 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


SAMP    DTE    HOUR 
OY    MO    YR     LMT 


17  01     78  1 120 

18  02    78  1145 

03  04  78  1 200 
05  04  76  1040 
09  05  78  1200 
18  05  78  1100 
13  06  76  1200 

04  07  78  1115 


MOIRA  RIVER 


STATION  ID:   17-0026-019-02 


uw* «a i net 

Riven 

in     r  n.k^"'     v  * 

MAJOR    BASIN:     GREAT 
MINOR    BASIN:     LAKE 
TERM    STREAM:     MO  1 RA 

LAKES 

ONTARIO 

RIVER 

STORET    CODE: 

02 

004 

1090 

LAT: 

LONG: 

U    T    M: 

IB    0293000 

.0    4936700 

0    4           REGION:    04 

MILEAGE: 

62.60 

STN       STN 

DIST    BRG 
FEET 

SAMP      Pj 
DEPTH 
MTRS 

934 

sample 

NO 

901 
SCD 

80 
TOTAL 
COLIFORM 
Mf/IOOML 

81 
FECAL 
CO  LI  FORM 
MF/IOOML 

B4 
M.  F  . 

ENTER. 
MF/100ML 

805                        3 
WATER               DISS. 
TEMP.                        02 
OEG   C                  MG/L 

1 
S-DAY 
BO  D 
MG/L 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 
Fl LTERED 
REACTIVE 
P   MG/L 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

25302 
25317 
25334 
25346 
27165 
25383 
25403 
25463 

4 
6 

S 
6 
S 

300. 

as. 

32. 

0.4 

0.014 

0,001 

05    07 

78 

1  230 

.3 

27193 

5 

25,0 

8,0 

1,0 

0    016 

0001L 

02  oe 

78 

t230 

.3 

27207 

6 

1200. 

42B. 

18. 

24.0 

10,0 

1,0 

0,024 

O.Q01 

21     08 

78 

1045 

.3 

25  486 

e 

1200. 

42B. 

18, 

24.0 

10.0 

1  .0 

0.02  4 

O.O01 

06    09 

78 

1  1  30 

.3 

27221 

7 

22.0 

9.0 

0.2 

0.022 

0.003 

25    09 

7B 

1035 

.3 

25510 

7 

22.0 

9.0 

0.2 

0.022 

0.003 

03     TO 

78 

1225 

.3 

2723S 

10O 

4. 

A. 

L 

12.5 

8.0 

24    10 

7B 

1055 

.3 

25539 

1  00 

A. 

A. 

L 

12.S 

B.O 

29    1  1 

7B 

1035 

.3 

25559 

6 

05    12 

7B 

1305 

.3 

27263 

s 

150. 

24. 

44. 

2.0 

11.0 

0.6 

o.oi  1 

0,002 

14    12 

78 

1105 

.3 

2S582 

6 

150  . 

24. 

44. 

2.0 

11.0 

0.6 

0.01  1 

0.002 

MAXIMUM 

1200. 

428. 

44. 

25.0 

11.0 

1  ,0 

0.024 

0.003 

AVG 

OR    GEOM    MN 

(-) 

267.' 

33.  • 

16.*     D 

16.2 

9.3 

0.6 

0.018 

0-002D 

MINI  MUM 

too. 

4. 

4. 

2.0 

e.o 

0.2 

0.01  1 

0.001 

NO  OF  Sfll/PLES 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

5AMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN. 

SAMP       H 

FI LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

Ft  LTEREO 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

DY   MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG 

DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

orgnc    n 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MS/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

09    05 

78 

1200 

.3 

0  .  008 

0.4B0 

0  .004 

0,210 

0.222 

0.472 

0.694 

132.0 

05    07 

73 

1230 

.3 

0 .  024 

0.570 

0.005 

0.t45 

0.  174 

0.5'16 

0.720 

1  63  . 0 

02    08 

73 

1230 

.3 

0 .  COS 

G  .480 

0.002 

0,018 

0.028 

0.472 

0.50O 

216.0 

21     08 

78 

1045 

.3 

0 .  009 

0.480 

0.002 

o.ote 

0.028 

0.472 

0.500 

216.0 

06    09 

78 

1130 

.3 

0.026 

0.530 

D  .  002 

0.005 

0.033 

0.504 

0.537 

219.0 

25    09 

78 

1  035 

.3 

0.026 

0.530 

0.002 

0.005 

0.033 

0.504 

0.537 

219.0 

05    12 

78 

1305 

.3 

0.010 

0.590 

0.003 

0.  162 

0.175 

0.5B0 

0.755 

147.0 

14     12 

78 

It  05 

.3 

0.010 

0.590 

0.003 

0.  162 

0.  175 

0-5(!0 

0.7S5 

147.0 

MAXIMUM 

0.025 

0.  590 

0-005 

0.210 

0.222 

0.580 

0.755 

219,0 

AVG 

OR    GEOM 

V1N     1*1 

0.015 

0.531 

0.003 

0.031 

0.  109 

0.516 

0    625 

184.9 

MINIMUM 

o.ooa 

0.480 

0.002 

0.005 

0.  028 

0.472 

0,500 

132.0 

6       107 

SUSP.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 

130 
182 
215 
215 
218 
2IB 
146 
146 

218 

194 
130 


2.  2 
1.0 
1  .  1 

1  .  1 
1.3 
1  .3 
1.0 
1  .0 

2.2 
1  .3 
1  .0 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY  MO   YR   LMT        DrST    8RG   DEPTH 
FEET  MTRS 


17 

01 

78 

1120 

15 

02 

78 

1  145 

d» 

04 

78 

12O0 

05 

04 

78 

1040 

09 

05 

78 

1200 

IS 

05 

78 

1 1 00 

12 

06 

78 

1200 

04 

07 

78 

1115 

06 

07 

78 

1230 

02 

OB 

78 

1230 

21 

OB 

78 

1045 

06 

09 

78 

1130 

25 

09 

7B 

1035 

03 

10 

78 

1225 

24 

10 

7B 

1C55 

29 

11 

7B 

1035 

05 

12 

78 

1305 

14 

12 

78 

11  OS 

COND. 

25C 
UMHOS 


280 
320 
320 
335 

335 


225 
225- 


TURB. 

FORMAZIN 

UNITS 


1  .  10 
1  .00 

1  .00 

0.50 
0.60 


1  .50 
1  .50 


56  265 

CHLORIDE  TOTAL 

MG/L  ARSENIC 

MG/L 

0    001 
0,001  I. 
0.001 
0,001 
4.1  0.001 L 

o.oot 

0.001 
0.002 

5.6  0.002 

8.7  0.002 
a .  7  0.003 

D.027 
0.0011. 
0 .  003 
0.001 

o.ooi 

0,001 
0.001 


lO.o 

10.0 


(     C    0    N    T     D     ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    617 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  I.UT 


UR       STN       STN    SAMP 
T          DIST    BRG    DEPTH 
FEET                MTR5 

PJ 

14 
COND. 
2SC 
UMHOS 

16 
TUR8. 
FORMAZIN 
UNITS 

56 

chloride 

MG/L 

265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN     (  • ) 

MINIMUM 

335 

280 
200 

1  .50 
1  .01 
0.60 

loo 

7.2 

4.  1 

0  .  027 

0003D 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./    SITE?     SALMON    flIVER 

SAMPLE    POINT:     AT    OLD   HIGHWAY    2.     SHANN0NV1LLE 

STATION    1YPE:     RIVER  FLOW    GAUGE    FED    02HM003 


STATION    ID:        17-0031-001-02 


SAMP    DTE    fOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    MO    VR    LMT  DIST    8RG    DEPTH 

FEET  MTRS 


10  01 
06    02 

28  02 
03    04 

12  04 
16  05 
06  06 
27    06 

13  07 
02    08 

29  08 
12  09 
57  09 
31     10 

05    12 


7B  1200 

78  1200 

78  1000 

73  C93Q 

78  1250 

78  1210 

78  1000 

78  1120 

78  1130 

76  1115 

78  1 140 

78  1200 

78  1225 

78  TOGO 
1300 

78  1200 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN     { ' | 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    OTE  H3UR  STN       STN    SAMP       PJ 

DT    MO    VR  L.VIT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 

10    Ot     78  1200  .3 

06    02    76  1200  .3 

SB    02    78  1000  3 

12    04    78  1250  .3 

16    05    78  1:210  .3 


934 

Sample 


901 
SCD 


217BS 

6 

21  736 

21769 

3    0 

21792 

3    0 

25370 

3 

25375 

2199C; 

6 

25455 

25-179 

21780 

0    6 

25457 

21783 

6 

25.523 

6 

21993 

6 

25551 

21790 

6 

34  19 

FILTERED  FILTERED 

REACTIVE  AMMONIA 

P    MG/L  MG/L 


0.005 

0.002 
0.003 
0.003 


0.034 

0  038 
0.016 
0,024 


MAJOR  8ASIN 
MINOR  8AS1N 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
L£h£  ONTARIO 
SALMON  RlVEfi 


LJ  T  M:  IS  0321810.0  4895875.0  4 


444 
FLOW  CFS 


939.00 

731 .00 

250.00 

5240.00 

2080.00 

639  00 

1  15  00 

4  4  80 

10  30 

4.40 

7.50 

8.00 

7.00 

7.  SO 


2240  00 

463  34 

4,40 


BO 
TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/lOOML 

49D. 
180. 


400, 
30- 

15000.   0 
200QOE* I 
6100. 

10. 
5  ID, 


20000E+ 
278,  ' 


16 

20 
TOTAL 
KoELDAHL 
MG/L 

0.390 

0-540 
0-350 
0,450 


f  I  LTEREO 
NO  2  -  N 
MG/L 


0.010 
0,004 
0.004 


FECAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 


144 
8. 

600 

1S000. 

70. 


15000 

33.  ■     E 

2. 

II 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0.326 

0.220 
0.310 
0.  100 


M.f. 

ENTER. 

MF/100ML 

30. 
10. 
4. 

20 
12. 


600. 

300. 

1000- 

16. 
268. 


INRONC 

N 

MG/L 


0  .  2IjB 
0  .  330 
0     128 


B05 
WATER 
TEMP 
DEG  C 


24.5 

12,9 
2,0 


TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 


0.SO2 
0.334 
0.426 


STORET    CODE: 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


9.0 
13.0 
12.5 

9.S 


7.7 
8.4 
8.0 


13.0 
9.9 
7.7 


23 

TOTAL    N 

MG/L 

0-720 

0,770 
0,664 
0,554 


5-DAY 

BOO 

MG/L 

0,2 
0.6 
0.2 

0.6 
0.6 
0.6 
0.5 

0.4 


l  .2 
0,5 
0    2 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

192.0 
I5B.0 
151  .0 
147.0 
144.0 


02 

004 

1000 

1  .80 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0.02! 

0.018 

0 .  0  1 8 
0 .  068 
0-026 
0.029 

0.024 
0  .  038 
0.042 
0-046 
0.013 
0.013 

0,021 
o .  oi;a 

0.029 
0.013 


(I 

susp. 
sol;ds 

MG/L 

7-2 
1,2 
0.9 


06 

06 

78 

1C0O 

.3 

27 

06 

78 

1  120 

.3 

02 

06 

78 

1115 

.3 

29 

08 

78 

1140 

.3 

12 

03 

78 

1200 

.3 

27 

09 

78 

1225 

,3 

31 

10 

78 

1000 
1300 

05 

12 

78 

1200 

AVG    OR 

.3 

MAXIMUM 

GEOM    MN     (  *  J 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DV    MO    VR    LMT  DIST    BRG    DEPIH 

FEET  MTRS 


10  01 
06    02 

26  02 
•  2   04 

16  05 
06  OS 
2  7  06 
D2  08 
29  08 
12  09 

27  09 
31  10 


78  1200 

7B  1200 

78  1000 

76  1250 

78  1210 

78  1000 

78  1  I  20 

78  1115 

78  1 1 40 

78  12  30 

78  12  25 

78  10  30 
13  30 

78  1230 


.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
-3 
3 

,3 


.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG    Ofi    GEOM   MN     <• I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


0.005 

0-03! 

0.550 

0.002 

0.015 

0.049 

0.518 

0    567 

139.  0 

0.013 

0 .  046 

0.450 

0.028 

O.OlO 

0.084 

0  .404 

0    488 

1  54.  0 

0 .  002 

0,006 

0.500 

0,002 

0-005L 

0.0I3 

0  .494 

0 '..  507 

1  79.  0 

0  .  OT  9 

0,074 

0.560 

0    0U2 

0    005L 

Q.Oiil 

0.486 

0    567 

1  SB  ,  0 

0  .  002 

0.028 

0    600 

0 .  0U2 

0    010 

O.O'IO 

0    572 

0    612 

1  95  .  0 

0.02S 

0.050 

0    460 

0.004 

0.005L 

0-0i9 

0    410 

0    469 

197,  0 

0.003 

O-Ol  1 

0    330 

0.002 

0.025 

0    IJ.iB 

0.319 

0    35  7 

216.0 

0.001 

0.01  1 

0.350 

O.OO! 

0.025 

0,0.  B 

0.349 

0,387 

2  20.  0 

0,  007 

0.012 

0.500 

0.006 

0.279 

0.21)7 

0.4SB 

0.785 

183.0 

0.02a 

0.074 

0.600 

0.028 

0.326 

0.364 

0.572 

0.735 

220.  0 

0.007 

0.029 

0.465 

0.006 

0.  103D 

0 .  1  :.s 

0.435 

0,573 

175.  2 

0.001 

0.006 

0.330 

0.002 

0.005 

0.013 

0.319 

0.357 

139    0 

13 

107 
CALCUL 
0-50LI2S 
MG/L 

185 
157 
150 
143 
140 
136 
149 
176 
185 
192 
185 
214 
2  I  B 
179 

218 
172 

136 


COND. 
2SC 

UI.'HOS 

285 
242 
231 
220 
215 
210 
230 
265 
265 
295 
285 
330 
335 
275 

335 
265 
210 


13 

16 
TURB. 
FOPMiZIN 
UNITS 

3.30 
2.60 
1  .70 
2.50 
1  ,80 
5,40 
2.40 
2.50 
1  .  40 
1  .40 
1  .60 
1  .90 
1  .90 
5.  SO 

5.50 
2,35 
1  .40 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


17. 

5 


59 

Sulphate 


15.0 
10.5 
9.5 


13.5 
15.0 


13 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

2.20 

2,45 
1  70 
1  30 


45 
20 


13 

95 
ACIDITY 
PH  8.3 
MG/L 


13 

52 

TO1  ALU 

AT  LAB 

MG/L 


55 
PH 
AT  LAB 


B.07 
8.15 


7.2 
3.2 
0.9 

14 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


7.75 

0.530 

7.90 

0.230 

7.98 

0  .  1  50 

o,  rso 
0.  130 


2.45 

1     8 

124 

B-  15 

0.530 

1  .55 

1  .8 

124 

7.82 

0.241 

0.65 

1  .8 

124 

7.37 

0.1  10 

C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


8.O.H./  51TE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SALMON  RIVES 

AT  OLD  HIGHWAY  2 ,  SHANNONVILLE 

RIVER    FLOW  GAI 


OATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 
STATION  ID:   I  7 -0031 -001  -OS 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OiST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


10   01 

78 

1  2  00 

.3 

06   03 

?a 

1  200 

.3 

26.   02 

78 

1000 

.3 

D3    04 

78 

0930 

.3 

12    01 

78 

1250 

.3 

16    05 

78 

1210 

.3 

06   06 

78 

iooo 

.3 

27    06 

78 

1120 

.3 

13    07 

78 

1  130 

.3 

02    08 

78 

1115. 

.3 

29    03 

78 

1  140 

.3 

12    09 

78 

1200 

.3 

27    09 

78 

1225 

.3 

31     10 

78 

1000 
1300 

.3 
.3 

05    12 

7B 

1200 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    ».N 

1  *  1 

MINIMUM 

ED    02HM003 

MAJOR    BASIN:     GREAT 

LAKES 

STORET 

CODE. 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE    ONTARIO 

004 

TERM    STREAM:     SALMON    DIVER 

1000 

LONG: 

U    T    M 

IB    0321810 

0    4895B7S 

0    4            REGION:     04 

MILEAGE 

1  .80 

25 

76 

72 

74 

68 

67 

66 

47 

41 

361 

PHENOLS 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.     MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

COD 

SOLVENT 

HARDNESS 

CALCIUM 

NES I UH 

HAZEN 

K 

NA 

C    AS    C 

EXTRBLES 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MO/I. 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

1     OL 

8.0 

48 

1  .0 

13.0 

60 

1     OL 

54 
54 

1     OL 

5.3 

18 

1 

1  .0 

7.0 
7.0 
6.8 
6.8 

25 
25 
29 
29 

1 
1 

1     OL 

6.8 

0.8 

29 
29 

1  .OL 

134.0 

42.00 

7.00 

16 

1  .55 

7.00 

23 

1  .OL 

5.2 
5.2 

20 
20 

1  .0 

4.8 

25 

1 

1  .0 
1  0D 
1  -0 


134,0 
134.0 
134.0 


42.00 
42.00 
42.00 


16 
16 


NO  OF  SAMPLES 


26S 

235 

22! 

225 

229 

215 

249 

201 

238 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

OY    MO    YP 

LMT 

OIST 

BRG    DEPTH 

ARSENIC 

MERCURY 

ChRC'i'I  UR1 

CoPPL  R 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FEET 

MTRS 

MS  /  L 

UG/L 

MG/L 

MG/  1. 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

12    04    78 

1350 

.3 

0.001 

0.020L 

0.0101. 

0.030L 

0.005L 

0.010L 

0.020L 

16    05    78 

1210 

.3 

0    00  I  L 

0.030L 

0.020L 

0.0101. 

0.030L 

0-005L 

0.010L 

0-020L 

06   06    78 

1000 

■3 

O.OOH 

0    030L 

0.020L 

0,0101. 

0    030L 

0.0IJ5L 

0.010L 

0-020L 

12    09    78 

1200 

.3 

0.048 

31    10  7B 

1300 

.3 

0.001 

0.020L 

0.020L 

0.0101. 

0    030L 

0.005L 

0    010L 

0.020L 

OS    12    78 

120O 

.3 

0.001 

0.020L 

0.020L 

o.oioi. 

0    0301 

0-005L 

0.010L 

0-0201 

r.'AMMUf/ 

0.001 

0.030 

0.020 

o.oio 

0.030 

0.005 

0    010 

0.048 

0.020 

A  TO 

OR    GEOM    MN     {*) 

0.001D 

0.0250 

0.0200 

0.01 00 

0.0300 

0 . 005D 

0 . 0 1 OD 

0.048 

0.020D 

MINIMUM 

0,001 

0.020 

0.020 

0.010 

0.030 

O.OOB 

0.010 

0.048 

0,020 

NO  OF  5AMPLES 


B .O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


NAP4NEE    BlUEB 
DOWNSTREAM    FROM    NAPANEE 
RIVER         FLOW    GALJ. 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  D1ST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


10   01 

78 

1200 

.3 

06   02 

76 

1200 

.3 

28   02 

78 

1030 

.3 

03    04 

78 

1020 

.3 

12    04 

7S 

1215 

.3 

16    05 

78 

125D 

■3 

06    06 

78 

1100 

.3 

37   06 

78 

1200 

.3 

13  07 

78 

1210 

.3 

02   08 

78 

1245 

,3 

29  OS 

78 

1210 

.3 

12    09 

78 

1200 

.3 

37    09 

78 

1210 

.3 

31     10 

76 

1100 
1340 

.3 
.3 

OS    12 

78 

1200 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OP    GEOM    1   * 

(  -  } 

MINIMUM 

STATION    ID:        17-0035    001     02 

EE 

0    02HM001 

MAJOR    3AS1 N:     GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM    STREAM:     NAPANEE    RIVER 

0870 

OnG 

U    T    M  : 

18    0342300 

.0    4897625 

0    4            SEG10N:     D4 

MILEAGE: 

3.50 

934 

901 

BO 

81 

84 

805 

3 

1 

33 

34 

SAMPLE 

SCD 

TOTAL 

FECAL 

M.  F  . 

WA1ER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

FI LTERED 

NO 

COLIFORM 

CO  L  I  F  ORM 

ENTER. 

tEMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

MF/IOOML 

MF/  1  OOMI. 

MF/IOOML 

OEG  c 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

21784 

6 

5200 

408. 

144 

1  ,0 

0215 

0.073 

2  1788 

1300 

20. 

132, 

1  .4 

2  1791 

4 

0 

440 

4. 

32 

2    0 

8    0 

1     8 

0    02  9 

0    071 

2  1  794 

4 

0 

730 

36 

54 

1     0 

13.0 

25359 

3 

52 

12 

20 

4.  1 

1J.2 

0.8 

0.021 

0.013 

25376 

15. S 

9-3 

0.6 

0.066 

0 .  062 

21992 

6 

1  .4 

0.036 

0  004 

25456 

2000 

92. 

100. 

24.5 

8.6 

2.0 

0.155 

0.061 

25480 

1 5000 .       G 

76, 

260. 

25.0 

9.7 

21799 

0 

5 

25.5 

5-0 

3.2 

0.260 

0.  160 

25493 

5500. 

472. 

578. 

O.S 

0-032 

0  015 

217BI 

6 

7600. 

2  70. 

48. 

1  .4 

0.306 

0.  140 

25554 

6 

330. 

28. 

24. 

0.2 

0.036 

0    013 

21995 

6 

1  .8 

0.  168 

0  065 

25552 

1360. 

68. 

33. 

10.0 

11  .6 

1  .6 

0.030 

0.002 

21792 

6 

19000. 

560. 

292. 

3    3 

0.074 

0.023 

1 9000. 

560. 

576. 

25    5 

13.0 

3.2 

0.306 

0    160 

1810,  "    U 

70.  • 

83.' 

13-5 

9.7 

1  .5 

0.110 

0.054 

52. 

4. 

20. 

1,0 

5.0 

0.2 

0.021 

0    002 

NO    OF    SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

ie 

23 

5 

6 

107 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP       PJ 

FI LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FI LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SU5P. 

CALCUL 

DY    WO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG 

DEPTH 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02N 

N03 '  N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

SOLIDS 

B- SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

ID    01 

78 

1200 

.3 

0.062 

0    680 

0.006 

0    774 

0.S42 

0    618 

1  .460 

209    0 

3.  3 

206 

06    02 

78 

1200 

.3 

160.0 

2.  1 

158 

28    02 

78 

1030 

.3 

0.064 

0    750 

0.009 

0.  166 

0.239 

0.6H6 

0.925 

179.0 

3.3 

176 

12   04 

78 

121S 

-3 

0    040 

0    440 

0.006 

0    305 

0.351 

0.4U0 

0.751 

138.0 

7-6 

130 

16   05 

78 

1250 

.3 

0.030 

0.590 

0.006 

0.135 

0.171 

0-51,0 

0.731 

173.0 

3.  7 

169 

06   06 

7  6 

1  100 

.3 

0.068 

0.850 

0.007 

0.06S 

0.140 

0.7112 

0.922 

1IJ9.0 

23.0 

166 

27   06 

76 

1200 

.3 

0.430 

1  .210 

0.003 

0.0051- 

0.438 

0.7U0 

1  .318 

151  .0 

7    6 

143 

02    OS 

78 

1245 

.3 

o.  ioa 

1  .  200 

0.023 

0.047 

0-178 

1  .  0*13 

1  .270 

161  .0 

15.0 

146 

29   08 

78 

1210 

.3 

0.084 

0.510 

0.009 

0.055 

0.  148 

0.4i6 

0.574 

116.0 

2.0 

114 

12    09 

76 

1200 

..3 

0.222 

1  .320 

0    014 

0.  100 

0.336 

1  .  0':B 

1  .434 

152.0 

22.0 

130 

27   09 

76 

1210 

3 

0.034 

0.490 

0.006 

O.D60 

0.  100 

0.41,6 

0    556 

126.0 

2.  1 

124 

31    10 

76 

1  100 

.3 

0.  1  6a 

1  .  100 

0.012 

0.  140 

0.320 

0  ,  9,12 

1  .252 

149    0 

16.0 

133 

1340 

.3 

0.004 

0.580 

O-016 

0.  125 

0.  145 

0   5  ,'6 

0.721 

140.0 

3.0 

137 

OS    12 

78 

1200 

.3 

0.082 

0.  900 

0-011 

0.464 

0-557 

0-8IB 

1  .375 

239.0 

8,  0 

231 

MAXIMUM 

0.430 

1  .320 

0.023 

0.774 

0,  B42 

1  .0118 

1  .460 

239.0 

23.0 

231 

AVG 

OR    GEOM 

VN     I  •] 

0.  107 

0.817 

0.010 

0.  1830 

0  ,  305 

0.710 

1  .015 

I  63.0 

8.5 

155 

MINIMUM 

0.  004 

0.440 

0,003 

0.005 

0.  100 

0.400 

0.556 

1  16.0 

2.0 

1  14 

NO    OF    SAMPLES 


(     C    O    N    T    0     I 


SIMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


SAMP    DTi:    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OY    MO    Yll    LMT  D1ST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


10  01 

06  02 

28  02 
12  04 
16  OS 
06  06 
27  06 
02  OB 

29  08 
12  09 
27  09 
31  10 

OS  12 


78  1200 

7(1  T20O 

7H  1030 

7(1  1215 

711  1250 

7(1  1  1  GO 

7(1  1500 

7il  1245 

7(!  1210 

7£i  1200 

71'  12  10 

76:  1100 
1340 

7£  1200 


.3 
.3 
■  3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
,3 
-3 
.3 
.3 


Mix ] MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  <-  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


14 
CONO. 
25C 
UMHOS 

317 

243 
270 
200 
260 
255 
220 
220 
175 
200 
190 
205 
210 
355 

355 
237 

175 

14 


76 
SAMP    DIE    HOUR       SIN       STN    SAMP       Po  CALCUL 

t>Y    MO    Yfl     LMT  OIST    BRG    DEPTH  HARDNESS 

FELT  MTRS  MG/L 


10    01  7B 

06  02  7a 

26  02  78 

03  04  7a 

1 2  04  78 
16  05  78 
06    06  78 

27  06  76 

13  07  7B 
02  OS  7B 
29    OS  73 

12    09  78 

27    03  78 

31     10  78 

05     12  78 


1200 
1200 
1030 
1020 
1215 
1250 
1100 
1200 
1210 
1245 
1210 
1200 
1210 
1  100 
1  340 
1200 


MAX  1A1UM 

AVG    OR    GEOM    MN     [ ■ | 

MINI  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN  STN    SAMP       PJ 

DY    MO    YR    LMT  DIST  BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 

12    04    78    1215  .3 


TURB. 

FOfiMAZIN 

UNITS 


20 
70 
20 
40 
.  10 
70 
10 
80 


6.  10 
1  .40 
6.  90 
3.20 
7.80 


CHLORIDE 
MG/L 


9.9 

6.7 
3.5 
?,Q 
6.2 
6,8 
9.0 
S.5 
8.  1 
7.2 
8.7 
7.9 
23.0 

22.0 
S.3 
3.5 


59 

SULPHATE 


MG/L 
21  .5 


19.0 
12.0 
12.5 


16.5 
18.5 


22.5 
17.1 
12.0 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 

2.65 

3.00 
I  .85 
1  .00 


0,50 
0.80 


3.00 
1  .58 
0.50 


DATE    OF    REPORT 


95  52 

ACIDITY  TOT    ALU 

PH    6.3  AT     LA8 

MG/L  MG/L 


1  .4 
1  4 
1  .4 


73 
73 
73 


72 

74 

68 

67 

66 

47 

TOTAL 

TOT,    MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

K.A 

C    AS    C 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

5,7 
9.0 
9.D 
10  0 
10.0 
10.0 
10.0 

7.0 
7.0 
10.2 
10.2 


T       25    OCT 

79       PAGE 

81  9 

55 

208 

25 

PH 

TOTAL 

phenols 

AT    LAB 

I  BON 

MG/L 

UG/L 

7.41 

0.580 

1  .0 

7.06 

1  .5 

7.56 

0.350 

2.0 

7.68 

0.340 

1  .OL 

6.  11 

0.220 

s.o 

7.68 
7.82 


9 


41 
COO 


51 
68 
67 
67 
12 
20 
20 
39 
39 
39 
39 
32 
20 
20 
46 
46 


si  .o 

Bl  -0 
81  .0 

1 

25.00 
25.00 
25.00 

1 

4.50 

4    50 
4.50 

1 

34 
34 
34 

1 

1.60 
1.60 
1  .6D 

1 

6 .  90 
6 .  110 
6.90 

1 

15.0 
9.5 
5.7 

13 

69 
39 
12 

16 

235 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L 

221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 

225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

24'J 

TOTAL 
ZJNC 
MC/L 

201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

236 
TOTAL 

n:ckEl 

MG/L 

0.760 
0.  IBO 


a.  ti 

O.760 

7.58 

0.355 

7.06 

0.090 

8 


361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L  MG/L 


1  .OL 
1  .OL 

1  .0 

2.0 

2.0 

1  .40 
1  .0 

10 

365 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 


0.001 
0.001 

0    00' 


0.001 
0.001 

0.001 
o.ooi 

0.001 


16   05    78  1250 

06    06    7B  1 100 

12    09    7B  1200 

31     10    7B  1340 

05     12    7B  1200 


.3 
.3 

.3 

.3 

■  3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     ( -  J 

MINI  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


O.03OL 
0.030L 

0.020L 
0.020L 

0  ,  030 

0025D 

0.020 


0    0201 
0, 020L 

0.020L 
0.020L 

0.020 

0.020D 

0.020 


0.010L 
0    OIOL 

0.010 

0010 

0.020 

0.012D 

0.010 


0030L 
0,0301. 

0.030L 
0.030L 

0.D30 

0.030D 

0.030 


0    005  L 
0.005L 

0.005L 
0.005L 

0 .  005 

O.O05D 

0.005 


O.OiO 
0  .  030 


0  ,  0-10 
0,040 


.040 
.  O.'iOD 
.010 


0 .  060 
0.060 
0.060 


0201 
020L 


020L 
02DL 


0.020 

0.020D 

0.020 


B.  OH./  SITE  : 
SAMPLE  POINT: 
STATION    TYPE. 


SAMP    DTE    HOUR 
OY    MO    YR    LMT 


10    01  78  1200 

06    02  78  1200 

28    02  78  1045 

03    04  78  1055 

06    06  78  1030 

02    08  78  1315 

12    09  78  1200 

31     10  78  1030 

05    12  7B  1200 


NAPANEE    RIVER 

MINK     BRIDGE    UPSTREAM    FROM    HIGHWAY    401 

RIVER  FLOW    GAUGE    FED    02HM001 


934 

901 

STN      STN 

SAMP 

PJ 

Sample 

sco 

OIST    BRG 

Oepth 

hO 

FEET 

MTRS 

.3 

21999 

6 

.3 

21787 

.3 

2  1790 

3 

0 

.3 

2  1793 

3 

a 

.3 

21991 

6 

.3 

31798 

0 

8 

.3 

21782 

6 

.3 

21994 

6 

.3 

21791 

6 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     I • ] 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


MAdOR  BASIN 
MU.OR  BASIN 
TERM    STREAM 


great    lakes 
lake  ontario 
naf'anee  river 


BO  a  I                     84 

TOTAL  FECAL                  M.F. 

COL  I  FORM  C0L1F0RM             ENTER. 

MF/IOOML  MF/lOOML  Mf/IOOML 


700 
290 
860. 
170. 


3000. 

3300 

3300. 
615. 
170. 


40 
10. 
20- 
12. 


392. 

172. 

392. 
43.- 
10. 


108. 


182. 

376. 

376. 
6S.' 
22. 


STATION    ID:       17-0035-002-02 
STORET    CODE: 


U    T    M:     18    0346110.0    4904300    0    4 


805 
WATER 
TEMP 
DEG    c 


0.5 

o.o 


24.5 
8.3 
0.0 


DISS. 
OS 

MG/L 


5-0AY 

BOO 

MG/L 


3.0 
O.B 
0.2 

2.4 


02 
004 
08  70 

LEAGE:  9.:!0 

33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 
MG/L  P    MG/L 


1,0  0.02  9  0.009 

1  ,0 

1.2  O.065  0.031 


0.  182 
0.031 
0.032 
0  02  1 
0  048 

0,  182 
0.058 
0.021 


0.075 
0.01  1 
0  .  004 
0  .  004 
0.019 

0.075 
0 .  022 
0.004 


I    Ctltt    | 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     ■     RIVER    BASINS 


B.O.W./    SITE:    NAPANEE    RIVER 

SAMPLE    POINT:     HIM*     BRIBOB     --"STREAM     FROM    HIGHWAY    AOl 

STATION    TYPE:    RIVER         fLOW   GAUGE    FED    02HM001 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY   MO    YR    LMT         DIST    BBC    DEPTH 
FEET  MTRS 


10  01  78  1200 
06  02  73  1200 
28  02  7B  1045 
06  06  78  1030 
02  08  78  1315 
12  09  78  1200 
31  10  78  1030 
OB    12    78    120O 


1 
.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     (  I  I 

V    NIMUM 


LONG: 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

0.034 

0.040 
0.  140 
0.04C 
0.018 
0.002 
0.006 

0.  140 
0.040 
0.002 


20 
TOTAL 

KJELDAHL 
MG/L 

0 .  500 

0.740 
I  .340 
0.510 
0.530 
0.610 
0.710 

1  .340 

0.706 
0.500 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    5TREAM 


GREAT    LAKES 
LAKE    ONTARIO 
NAt'ANEE    RIVER 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  620 

STATION    ID:        1 7 -0035- 002 ■ 02 

STORET    CODE:     02 
004 
0870 


T    ,M  :     16    0346110.0    4904300,0    4 


FILTERED 

N02-H 

MG/L 


0.006 
0 .  034 
0.002 
0.005 
0.031 
O.OOB 

0  .034 
0.013 

0.002 


R  EG  I  ON  :     04 


22 

FILTERED 

N03-N 
MG/  L 

0.525 

0     109 

0    060 

0.0061 

0.070 

0.050 

0,537 

0.537 
0.  IBiS 

0.005 


17 
INSGNC 


0.  155 
0  .  234 
0.047 
0.093 
O.0S3 
0.551 

0.564 
0.247 

0.047 


TOTAL 

ORGNC      N 

MG/L 

0.468 

0.700 
1  .  200 
0.470 
0.5I2 
0.603 

0  .  704 

1  200 
0.61-6 
0.466 


23 
TOTAL    N 


1  .030 

0.855 
1  .434 
0.517 
0.605 
0.691 
1  .255 

1.434 
0.912 
0.517 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

204 .  0 
154.0 
172.0 
IS3.0 

103.0 
1 03  . 0 
133.0 
199.0 

204.0 
156.4 

103.0 


ILEAGE;  9,20 

6  107 

SUSP.  CALCUL 

SOLIDS  DSOLIDS 

MG/L  MG/L 


4.0 
2.3 
1  .2 


201 
152 
1  70 
132 
101 
101 
130 
195 

201 
154 
101 


NO   OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       SIN       STN    S*Wf>       Pj 

DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


10  01  78  1200 

J 

06  02  78  120D 

,3 

28  02  78  1045 

.3 

06  06  78  1030 

.3 

02  08  7B  1315 

.3 

1 2  09  78  1 200 

.3 

31  10  78  1030 

.3 

05  12  73  1200 

.3 

:■:,■'    MUM 

AVG  OR  C 

MINIMUM 

14  16                        =o 

CONO.  TURB.  CHLORIDE 

SBC  F0SMA2.IN                  MG/L 

UMHOS  UNITS 


309 
234 
262 
280 
ISO 
155 
200 
300 

309 
236 
150 


2.70 

2.  10 
2.10 
5.00 
1  .  70 
2.00 
3.10 
3.40 

5.00 
2.76 

I  .70 


5.6 


9.3 
5.6 


59 

SULPHATE 


280 
REACTIVE 
SILICATE 
MG/L         SI    MG/L 


20.5 


20  .5 
17.8 
15.0 


2.55 


.55 

.63 
.70 


95 
ACIDITY 
PH   8.3 
MO/L 


2.6 
2.6 
2.6 


52 
TOT    ALK 
AT     LAB 
MG/L 


57 
57 
57 


55 
PH 
AT     LAB 


7.37 
7.15 


7.65 
7.39 
7.15 


20a 

25 

TOTAL 

PHENOLS 

IRON 

MG/L 

UG/L 

0.470 
0.355 
0.240 


1  .OL 

1  .0 
I  .OL 

1     OL 
1  .OL 


1  .0 
1  .OD 
1  .0 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MT  R. 

10    01     78  1200 

OB    02    78  1200 

28   02    78  1045 

03   04    70  1055 

06    06    78  1030 

02    OB    73  1315 

12    09    78  1200 

31     10    78  1030 


76 

72 

74 

68 

67 

66 

47 

P   PU 

CALCUL 

TOTAL 

TOT   MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

TH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NES1UM 

HAZLN 

K 

NA 

C  AS  C 

R5 

MG/L 

MG/L 

KG/L 

UN  iTS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 
11  .0 

.  3 
.3 
.3 
.3 

15.0 

15.0 

15  0 

15. 0 

.3 
.3 
.3 
.3 

15.0 

87.0 

20.40 

3B5.00 

32 

1  .10 

3.50 
3.50 

COO 

MG/L 

40 
68 
6B 
68 
68 
68 
23 
23 


201 
TOTAL 


0.059 
0.059 


05     12    78     1200 


MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM    HB     I  '  I 

MINIMUM 

NO    OF   SAMPLES 


67.0 

20 

40 

385.00 

67.0 

20 

40 

385.00 

67.0 

20 

40 

365.00 

1  .  10 

3  50 

1.10 

3.50 

1  .  10 

3.60 

5Q 
23 


0.059 
0.059 
0.05  9 


BOW/    SITE:     WILTON    CREEK 

SAMPLE     POINT:     AT     COUNTY    ROAD    NO    8.1     MILE    WEST    OF    CHAMBERS 
STATION    TYPE:     RIVER  FLOW   GAUGE    FED    02HM004  MAJOR    BASIN 

TERM    STREAM 


STATION     ID:        17-0037-001-02 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
Wl  I. TON    CREEK 


SAMP    DTE    HOUR       SIN       STN    SAMF       Pd 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


09  01 

78 

1015 

.3 

06  02 

7a 

1000 

.3 

13  03 

78 

1000 

.3 

04  04 

7B 

0925 

.3 

12  04 

78 

1  145 

.3 

01  05 

7B 

0955 

.3 

16  05 

78 

1310 

.3 

OS  06 

78 

1  000 

.3 

2  7  05 

7S 

1220 

.3 

04  07 

78 

1040 

.3 

13  07 

78 

1220 

.3 

01  08 

7B 

0945 

.3 

29  08 

78 

1225 

.3 

05  09 

78 

100O 

.3 

27  09 

78 

1300 

.3 

02  10 

78 

0915 

.3 

31  10 

78 

1400 

.3 

07  1  1 

78 

0945 

.3 

04  12 

78 

0940 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR  C 

C) 

MINIMUM 

LONG: 

934 
SAKFLE 
NO 


28304 

28521 

2  8  ■  ■ 

28554 

25368 

28571 

25377 

28536 

25457 

28505 

25481 

28622 

25499 

28639 

2S525 

28656 

25553 

28673 

28690 


901 
SCO 


U    T    Mi     18    0340500.0    4896500.0    4  REGION:     04 

84  88 

M    F.  PSEUD. 

ENTER.  MPA 

MF/100ML  MF/100ML 


444 
FLOW   CP 


110.00 

38 .  BO 

10.70 

441 .00 

374.00 

31  .40 

48.70 

5.40 


441 .00 

59.43 

0.49 


TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 

15000.       G 

70- 

25000 .       Q 

210. 

100. 

no. 


600. 
15000. 
250. 
370. 
800. 
4  00. 
390. 
800. 
180. 
100. 
41  00. 

25000. 
628,  • 
70. 


FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


600. 
40. 
88. 
40. 


640. 

80. 
108. 
220. 

92. 
140. 
128. 
332. 
132. 
14B. 
840. 

B40, 
150.' 


600. 
372. 
22B. 
4B8. 
144. 
32 


300 
126 
14B 
120 
78 
16 
184 
176 
124 
600 

600 

156 

16 


28. 


2B. 
2B.  * 
28. 


STORET  CODE : 

02 

004 

06  M 

MI LEAGE: 

2 

00 

805 

3 

1 

WATER 

DISS. 

5  -  O-  ■ 

TEMP. 

02 

BOD 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

0.0 

13  0 

0.0 

13  0 

0.5L 

0.0 

11.0 

2.0 

0.0 

14.0 

1  .0 

6.6 

10-  B 

o.s 

5.0 

6  0 

1  .0 

5.4 

10.6 

0.8 

2.0 

11  .0 

1  .0 

35. 5 

7-6 

0.5 

23.0 

9.0 

1  ,5 

23.0 

8.0 

20  0 

7.0 

0.5 

19.0 

12.0 

10.2 

1  1  0 

1  0 

25.5 


12.2 
7.0 

11  0 

14.0 
9.B 
6.0 


0.8 
0.8 
0.2 
0.8 
0.4 
0.9 


NO  OF  SAMPLES 


19 


(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   PJ 
D¥  MO  rR  LMT    D1ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


MAXIMUM 

AVC.  OR  GEOM  MN  (  '  } 

MINIMUM 


06 

02 

'8 

1000 

13 

03 

'8 

1000 

04 

04 

'8 

0925 

12 

04 

'B 

1  145 

01 

05 

'8 

0955 

16 

05 

'8 

1310 

05 

06 

■!« 

1000 

27 

06 

■'« 

12  20 

04 

07 

"'8 

1040 

01 

08 

'8 

0945 

29 

08 

•'8 

1225 

05 

09 

'8 

I00O 

27 

09 

•'9 

1300 

02 

10 

78 

0915 

31 

10 

7  8 

1400 

07 

11 

78 

0945 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PU 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


06  02 

78 

1000 

.3 

13  03 

78 

1000 

.3 

04  04 

78 

0925 

.3 

12  04 

78 

1  145 

.3 

01  05 

78 

0955 

-3 

16  05 

78 

1310 

.3 

05  06 

73 

1000 

.3 

27  06 

78 

12  20 

.3 

04  07 

78 

1040 

.3 

13  07 

78 

1220 

.3 

01  08 

78 

0945 

.3 

29  08 

78 

1225 

.3 

05  09 

78 

1000 

.3 

2  7  09 

78 

1300 

.3 

02  10 

78 

09  15 

-3 

31  10 

78 

1400 

-3 

07  11 

78 

0945 

.3 

04  12 

78 

0940 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN 

(") 

MINIMUM 

33  34  19         30 

TOTAL  FILTERED  FILTERED      TOTAL 

P  REACTIVE  AMMONIA  KdELDAHL 

MG/L  P  MG/L  MG/L       MG/L 


06  02 

78 

1000 

.  3 

13  03 

78 

1000 

.3 

04  04 

78 

0925 

.  3 

12  04 

78 

1  1  45 

.3 

0.092 

01  05 

78 

0955 

.3 

16  OS 

78 

1310 

.3 

0.057 

05  06 

78 

1000 

.3 

2  7  06 

78 

1220 

.3 

0.059 

04  0  7 

78 

IC40 

.3 

01  09 

78 

0945 

.3 

29  08 

78 

1225 

.3 

O.OSt 

05  09 

78 

1000 

.3 

27  09 

78 

1300 

.3 

0.060 

02  10 

IS 

0915 

.3 

31  10 

78 

1400 

.3 

0.04S 

07  tl 

78 

0945 

-3 

MAXIMUM 

0.092 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(»  ) 

0.061 

MINIMUM 

0,045 

50 
.0 


21  22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


17  18 

INRGNC  IOTAL 

N  ORGNC       N 

MG/L  MG/L 


0.022  0.050 

0,029  0.052 

0,006  0,056 

0 . 0 1 0  0 . 064 

0  016  0   086 

0.012  0.004 


0.029  0.086 
0.016  0.052 
0.006      0.004 


0.640 
0.620 
0.660 

0.780 
0.630 
0.470 


0.780 
0.642 
0.470 


0.013  0.670  0.733  0.590 

0005  0.015  0.072  0.568 

0.002  O.OOSL  0.063  0.604 

0.002  0.005  0.07'  0.7t6 

0.002  O.OOSL  0.093  0.594 

0  002  0.005  0.011  0.466 


0.013 
0  .004 
0-002 


25 

47 

PHENOLS 

ORGANIC 

C  AS  C 

UG/L 

MG/L 

1  .OL 

5  0 

1  -OL 

s.o 

1  .0 

2.9 

1  .OL 

3.9 

1  -OL 

1.0 

6,4 

1  .OL 

6,6 

6,7 

9.D 

7,5 

7.5 

1  -OL 

7.3 

7.3 

1.0L 

5.8 

1.0L 

6.2 

1.0L 

6.2 

1  0 

5.8 

1   L 

5.4 

1  .0 

5.4 

MG/L 

20L 

31 

SOL 

26 

20 

IB 

28 

26 

30 

30 

40 

40 

63 

25 

26 

35 


361 
SOLVENT 
EXTRBlES 
MO/L 


265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 


0.001 
0.001L 


0.670 
0.  1  ISO 
0.005 


6 

7 

107 

14 

16 

56 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

CONO- 

TUR8. 

CHLORIC 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MQ/ 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

15. OL 

338 

520 

3.90 

9.0 

401 

43  a 

660 

3.00 

19. C 

21  1 

2:.-0 

15  00 

36.0 

179 

lib 

22.00 

6.5 

5  OH 

304 

468 

2.60 

8.5 

294 

460 

4.60 

20.0 

S.OL 

351 

510 

9-20 

13.0 

338 

540 

6-10 

68  0 

15.0 

370 

364 

560 

10.00 

3.0 

502 

442 

6H0 

4.30 

6,9 

440 

6'l8 

4.40 

125.0 

9.0 

43  1 

430 

740 

2.40 

7.0 

348 

540 

3.80 

60  0 

19.0 

281 

351 

540 

9.40 

5.0 

361 

5  70 

4  50 

44.0 

1  1  . 

239 

364 

560 

4,4 

36.0 

502 

4S0 

740 

22,00 

125.0 

I2.0D 

356 

360 

540 

6.85 

53.9 

5.0 

211 

179 

275 

2.40 

6.5 

235 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L 


0.733  0    716 

0    174  0-690 

0.011  0.466 


SULPHATE       REACTIVE 

SILICATE 

MG/L  SI    MG/L 


12.0  1 . 95 

19.0  0.70 

18.0  0.65 


37    5 

36    5 


37.5 
24.6 
12.0 


0.25 
1.  15 


1  .95 
0.94 
0,25 


221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 


0.020L 
0.020L 


725 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 


0.010 
0.010L 


23 

5 

TOTAL  N 

TOTAL 

SO  L I DS 

MG/L 

MG/L 

340.0 

410.0 

230.0 

1  .323 

21S.0 

280.0 

0.640 

302.0 

310-0 

0.667 

351  .0 

385.0 

510.0 

0.787 

447.0 

440.0 

0-687 

355.0 

400.0 

0.477 

366.0 

300. 

1  ,323 

510.0 

0.764 

352.6 

0.477 

215.0 

e 

16 

55 

208 

PH 

TOTAL 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

7.70 

7.50 

8.00 

7.94 

3.500 

8.30 

e.38 

0.310 

8.20 

7.91 

0.530 

8.00 

7.70 

7.70 

8.18 

0.210 

8.10 

8.13 

0.260 

8.3 

8.38 

2.500 

8.01 

0.762 

7. SO 

0.210 

229  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


0.030L 
0.030L 


0.005L 
O.OOSL 


0.001 

0  .  030 

0.020 

0  020 

0.030 

3.005 

0  00  ID 

0 .025D 

0.020D 

0  0I3D 

0.0300 

a . ooso 

o.ooi 

0.020 

0.020 

0.010 

0.030 

a .  oos 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ. 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


12  04  78  1145 
16  05  7B  1310 
31  10  7B  1400 


MAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  i - ) 

MINIMUM 


249 

238 

TOTAL 

TOTAL 

2I^C 

NICKEL 

MG/L 

MO/L 

O.OIOL 

0.020L 

0.010 

0.020L 

O.OIOL 

0.020L 

0.010 

O.020 

o.oioo 

0.0200 

0.010 

0.020 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


8.O.W./  SITE:  OTTAWA  RIVER 

SAMPLE  POINT:  CHANNEL  I  AND  2  HAWKE5SURY 

STATION  TYPE:  RIVER  COMPOSITE 


STN  NO:     SI     LAT: 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 

FEET       MTRS 


04  12  79  1530 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MS  (  "  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN  STN  SAMP   PJ 

DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

04  12  78  1530  .3 


25569 


20 
TOTAL 
KJELOAH.L 
MG/L 

0,500 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     OTTAWA    RIVER 


U    T    M:     IB    0530775.0    5050925.0    4 


DATE   OF   REPORT       25   OCT    79      PAGE 
STATION     ID:        18-0000-051-82 


STORET    CODE:     02 
006 


934         BO 

SAMPLE      TOTAL 

80   COLIFORM 

MF/lOOML 


790. 

7  90. 
790.  * 
790. 

1 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/  L 

0-005 


MAXIMUM 

0.600 

0.005 

AVG  OR  GEOM  MM  1*1 

0.60O 

0.005 

MINIMUM 

0.6C0 

0.005 

FECAL 
COLIFORM 
MF/100KL 


103. 
108. 
108. 


M.F. 

ENTER. 

MF/lOOML 


68. 
68.  * 
6B. 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

I  .3 


17 
1NMNC 


H       ORGNC       N 


1 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0.330 


0.330  0.SI5  0.420 
0.330  0,515  0  420 
0.330      0.515      0.420 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

1  1  .0 

1  1  .0 


5- DAY 

BOD 

MG/L 

3.6 

3.6 
3.6 
3.6 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0  032 

0.032 
0.032 
0  032 


FILTERED   FILTERED 
REACTIVE    AMMONIA 


P  MG/L 
0.004 

0.004 

0.004 
0  .004 


MG/L 

0.  130 

0.  180 
0.  ISO 
0.  ISO 


23 

S 

6 

107 

14 

0' 

rAL  N 

TOTAL 

SUSP  . 

CALCUL 

COND. 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

2SC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

0 

.935 

53. 

4. 

55 

84 

0 

.935 

59. 

4. 

55 

B4 

0 

.935 

59. 

4. 

55 

84 

0 

.935 

59. 

A. 

m 

84 

NO  01"  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


04  12  78  1530 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


I  1 

16         56 

TUR8.  CHLORIDE 
FORMAZIN       MG/L 

UNITS 


4.5 

4.S 

4.5 
4.5 


4.0 


STATION 

ID:   18-0* 

100-078-83 

B.O.W./  SITE: 

OTTAWA  ilVEf 

SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 

PERLEY  BRIDGE.  HAWKESEURY  MAIN  CHANNEL 
RIVER  COMPOSITE 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  OTTAWA  RIVER 

STORET  CODE: 

02 
006 

STN  NO:     78 

LAT: 

LONG: 

U  T  M: 

IB  0531225 

0  5051500 

0  4     REGION:  04 

MILEAGE: 

6B .  00 

SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 

STN   5TN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

934 
SAMPLE 
NO 

BO 
TOTAL 

COLIFORM 
MF/IOOML 

81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/IOOML 

84 

M.  F  . 

ENTER. 

MF/tOOMI- 

805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

1 
5-DAY 
BOD 
MG/L 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

19 
Fl LTERED 
AMMONIA 
MG/L 

04  12  78  1500 

.3 

2556B 

980. 

14B. 

92. 

2.2 

1  1  .0 

0.6 

0.022 

0.004 

0.019 

AVG 

MAXIMUM 
OR  GEOM  MO  (■ ) 

MINIMUM 

tiO    OF  SAMPLES 

980. 
980.  * 
930. 

1 

1,48. 

148.* 

148. 

1 

92. 

92." 

92. 

1 

2.2 
2.2 
2.2 

I  1  .0 
11.0 

II  .0 

1 

0.6 
0.6 

0  6 

1 

0.022 
0.022 
0022 

1 

0.004 
0.004 
0.004 

1 

0.019 
0.019 
0.019 

1 

SAMP  DTE  HOUR 

STN   STN  SAMP   PJ 

20 
TOTAL 

21 

FILTERED 

22 

FILTERED 

17 
1NRGNC 
N 
MG/L 

18 
TOTAL 
ORGNC   N 
MG/L 

23 
TOTAL  N 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

6 
SUSP. 

SOLIDS 

107 
CALCUL 
D-SOLIDS 

14 

CONO. 
25C 

DY  MO  YR  LMT 

01ST  9RG  DEP'P- 
FEET       MTRS 

KJELDAML 
MG/L 

N02-  N 
MG/L 

N03-N 
MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

04  12  73  1500 

.3 

0.370 

0.004 

0.311 

0.334 

0.351 

0.685 

55. 

3. 

52 

80 

AVG 

MAXIMUM 

OR  GEOM  MN  1*1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

0.370 
0.370 
0.370 

16 

0.004 
0.004 
0  .  004 

1 

56 

0.31  1 
0.311 
0.311 

1 

0,334 
0.334 
0.334 

1 

0.351 
0.3S1 
0.351 

1 

0.685 
0.685 
0  -  685 

1 

55. 
55. 
55. 

1 

3. 
3. 
3. 

1 

52 

52 
52 

1 

SO 
BO 
60 

1 

SAMP  OTE  HOUR 

STN   STN  SAMP   PJ 

TUR8. 

CHLORIDE 

DY  MO  YR  LMT 

OIST  BRG  BEPTH 
FEET      MTRS 

FORMAZIN 

UNITS 

MG/L 

04  12  78  1500 

.3 
(MStlHUM 

4.5 
4.5 

3.6 

3.6 

AVC 

I  OR  GEOM  MN  (  -  ) 

v  :  iimu'. 

4.5 
4.5 

3.6 

3.6 

f.O  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE: 
SAMPLE  POINT; 
STATION  TYPE: 


STN  NO:     150 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  Vfi  LMT 


OS  13  78  140S 


OTTAWA  RIVER 

BRITANNIA  WATERWORKS 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02KF005 


stn  stn  samp  pj 
dist  brg  depth 

FEET       MTRS 


DATE  OF  REPORT 
STATION  10 


MAXIMUM 

OR  GEOM  MN  ( • | 

MINIMUM 

HO    OF  SAMPLES 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
■  INOP  BASIN:  OTTAWA  RIVER 


35   OCT    79       PAGE 

18-0000- 150-02 
STORET    CODE: 


U    T    M:     IB    0137900.0    5024650.0    4  REGION:     04 


934 

SO 

81 

84 

SAMPLE 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

NO 

COL  I  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/ 101*11. 

104. 

104.1 

104. 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


0.2 
0.2 
0.3 


33  34  19 

IOTAL  FILTERED  FILTERED 

P  REACTIVE  AMMONIA 

MG/L  P   MG/L  MG/L 

0   014 


0.011 

0.011 
0.O11 
0.011 


0,004 

0.004 
0.004 
0.004 


0014 
0.014 
0.014 


02 
00  G 


MILEAGE:  133.80 

20  31 

TOTAL  FILTERED 

KJELDAHL  N02-N 

MG/L  MG/L 


0.300 

0.300 
0.300 
0.300 


0.003 

0.003 
0 .  003 
0,003 


SAMP    DTE    HOUR 
DV   MO    rR    LMT 


STN     STN  Samp     Pj 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


OS    12   78    1405 


SAMP  DTE  HOUR 
OV  MO  YR  LMT 


OS  12  78  1405 
AVG 


MAXIMUM 

OR  GeOM  MN  I • I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DIE  HOUR 
Dr  MO  VB  LMT 


05    IS    78    1 405 
AVG 


STN       STN    SAMP       PJ. 
OIST    SRG    DEPTH 
FE.ET  MTRS 


MAXIMUM 

OR    GEOM   MN     I • I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


STN       STN    SAMP       Pj 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


MAXIMUM 

OR    GEOM   MN     (') 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0.402 

0.402 
0.403 
0.402 


59 
SULPHATE 

MG/L 

14.0 

14.0 
14  0 
14.0 

1 

63 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

48 

48 
43 
48 


1  7 
I  NftGNC 
N 
MG/L 

0.419 

0.419 
0-419 
0.419 

I 

280 

REACTIVE 

SiLICATE 

SI  MG/L 

3.05 

2.  05 
2.05 
2,05 


67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 

0.80 

0.80 
0.80 

0.60 


TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 


0.2S6 
0.28$ 
0.286 

« 

95 
ACID!  IV 
PH  8.3 
MG/L 


2.) 

2.  I 

2.1 
2.1 


66 

SODIUM 

NA 

MG/L 

2.  SO 

2.50 
3  50 
2.5D 


23 

TOTAL  N 

MG/L 

0,705 

0.705 
0.705 
0.705 


62 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

19 

19 
19 


41 
COD 

MG/L 

37 

37 
37 
37 


S 

Total 
solios 

MG/L 

51  .0 

St  D 
Si  .0 
Si  .0 


55 
PH 
AT  LAB 


7,06 

7.06 
7  06 
7.g6 

1 

265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

0,001 

0.001 
0.001 
0-001 


6  107 

SUSP.  CALCUL 

SOLIDS  0- SO LIDS 

MG/L  MG/L 


OS 

0-6 
0.6 
06 

1 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0.240 

0  240 
0.240 
0-240 


203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 

0.140 

0.  140 
0.  140 
0.  140 


50 

50 
50 
50 


25 
PHENOLS 

UG/L 

1  .DL 

I    0 
I  .00 
1  .0 

1 

221 

TOTAL 

CHROMIUM 

MG/L 

0.020L 

0,020 

0.0200 

0.020 


14 
COND. 
2SC 
UMHOS 

77 

77 
77 
77 


76 
CALCUL 
HABUNESS 
MG/L 

29.0 

39.0 

29.0 
29.0 

1 

225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 


16 
TURB. 
FORM AZ IN 
UNITS 

2.20 

3.20 
2.20 
2.  20 


73 
TOTAL 
CALCIUM 
KG/L 

8   40 

3-40 
8.40 
8.40 

I 

229 

TOT  AL 
LEAD 
MG/L 


0    020L  O.030L 


0   020 

0.020D 

0.030 


0.030 

0.030D 

0.030 


56 
CHIOS  IDE 
MG/L 


2.4 
2.4 

3.4 


74 
TOT,  MAG 
NESIUM 
MG/L 

3.05 

2.05 
2.  OS 
2.05 


315 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

O.OOSL 

0.OO5 
0 . OOSD 
D.OOS 


SAMP  DTI:  HOUR   STN   STN  SAMP 
0»  MO  YH  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 

05  12  78  1405  .3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  { - } 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

301 
TOTAL 
MN 
MG/L 

233 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

0.010L 

0.018 

0.020L 

0.020L 

0.010 
0.0100 

o.oio 

0.018 
0.018 
0.018 

0.020 

0  020B 
0-02C 

0.020 

0.0200 

0.020 

B.O.W.,'  SITE;  OTTAWA  RIVER 
SAMPLE  POINT:  AT  CHATS  FALLS 


STATION  TYPE:  RIVER 


STN  NO: 


FITZROV  HARBOUR 
FLOW  GAUGE  FED  02KF009 


STATION     ID:        18-0000-170-03 


SAMP    DT|:    HOUR       STN       STN    SAMP       pj 
DY    MO    Yll    LMT  OIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTHS 


33  01 

7(1 

1105 

3 

20  02 

7(1 

1110 

.3 

21  03 

7(1 

ioso 

.3 

12  04 

76 

1035 

.3 

17  OS 

71; 

1130 

.3 

12  06 

7(1 

1045 

,3 

10  07 

7(1 

1155 

.3 

14  OB 

7(1 

1150 

.3 

12  09 

7(1 

1035 

.3 

17  10 

7( 

1050 

.3 

07  11 

7(: 

1145 

.3 

13  12 

71 

1230 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  CI 
MINIMUM 

934 
SAMPLE 
NO 


264tO 
26433 
2645E 
26479 
26503 
26535 
26548 
26571 
26594 
26617 
36640 
26663 


901 
SCD 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN;     OUAWA    RIVER 


444 
FLOW    CFS 


39900.00 
37700.00 
29100.00 
3B30Q.00 
71S00.00 
35400.00 
21600.00 
20700.00 
15600.00 
34600.00 
27500.00 
30200.00 

71500  00 
33503.33 
15600.00 


0403150.0  5036250.0  4     REGION:  04 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/IOOML 

6100. 

206. 

324. 

130. 

440. 

100. 

280. 
10.   L 

800. 
24. 

780. 
1500. 

6100. 
269. ■  0 
10. 


FECAL 
COLIFORM 
MF/IOOML 


84 
M  F, 

ENTER. 
MF/IOOML 


B 
16. 
12. 


108 
17. 


4. 
16. 


80S 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
14.0 
20.  0 
22.0 
25.0 
19.0 

7.0 

7.0 


25.0 
9.5 

o.o 


STORET    CODE:    03 
006 


MILEAGE:       163.60 


3 

oiss. 

02 

MG/L 

9.0 
11.0 

10.0 
1  1  .O 


9.0 
7.0 
8.0 
8.0 
9.0 
H  .0 
14.0 


14.0 
9.7 
7.0 


5    DAY 

BOD 
MG/L 

0.5L 

0  8 
0.5 
1.0 

1  -0 
2.0 

O.SL 
0.9 
0.3L 
0.5 


2.0 

0.80 

0.3 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.013 
0.012 
0.016 
0.038 
0  .016 
0.030 

0.03B 
0.024 
0. 016 
0.016 


0,038 
0.020 
0.012 


NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N   T  D  ) 


5AMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


.O.K./  SITE:  OTTAWA  SIVER 
SAMPLE  POINT;  AT  CHATS  FALLS.  FITZROY  HARBOUR 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    624 
STATION  ID:   18-O00O-17O-0S 


STAT 

ON 

TVM : 

RIVER 

FLOW   GAUGE 

FED    02KF009 

MAJOR    BASIN;     GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR 

iASIN:     OTTAWA    RIVER 

006 

STN   NO: 

170 

LAT 

LONG: 

U    T    M 

18    0403  1 5C 

.0    5036250 

0    4           REGION:    04 

MILEAGE: 

163 

.60 

34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

SAMP   DTE 

HOUB 

STN 

STN   SAMP      PJ 

Fl LTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FI LTEREO 

FILTERED 

INRCNC 

TOTAL 

TOTAL   N 

TOTAL 

SUSP. 

DY  MO 

YR 

un 

DIST 

ERG    DEPTH 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLI    ■ 

FEET 

MTRS 

P   MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MC/L 

ma/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

33   Ot 

78 

n  as 

.3 

0.00$ 

0.110 

0.220 

O.ooa 

0.090 

0.208 

0.  1  10 

0.318 

5.0 

20    02 

78 

1  110 

.3 

0.006 

0.060 

0.220 

0.016 

0.060 

0 .  1 .16 

0.  160 

0.296 

108.0 

4.0 

SI    0.3 

78 

1050 

.3 

0.006 

0.  100 

0.310 

0  ,  006 

0.  170 

0.276 

0.210 

0,486 

145.0 

5.S 

12    04 

78 

1035 

.3 

0.010 

0.090 

0.490 

0   010 

0.240 

0.340 

0.400 

0,740 

130.0 

6.0 

17   05 

78 

1130 

.3 

O.0Q4 

0-070 

0.370 

o.ooc 

0.070 

0  .  1  46 

0.300 

0.446 

60.0 

5.0L 

12   06 

73 

1045 

-3 

0 .  003 

0.060 

0.410 

0    004 

0.  100 

0.164 

0,350 

0.514 

3.0 

14   OS 

78 

1150 

i 

o.ooa 

0.010 

0.520 

0.002 

0.020L 

0.032 

0.510 

0    542 

S.OL 

12   09 

73 

1035 

-.5 

0.002 

0.010 

0.290 

0,004 

0.020L 

0.034 

0,260 

0    314 

5.0 

17    10 

78 

1 050 

.3 

0.004 

0.  150 

0.260 

0    00b 

0.  170 

0.326 

0*110 

0,436 

5.0L 

07    1  1 

78 

1145 

.3 

0.004 

0.020 

0.250 

0,0:  '2 

0-340 

0.362 

0,230 

0    592 

S.OL 

MAXIMUM 

0.010 

0.150 

0.520 

0.016 

0.340 

0.362 

0.510 

0  .740 

145.0 

6.0 

AVG 

OR    GEOM  MS 

0.006 

0.06B 

0.334 

0.006 

0. 128D 

0  .  202 

0.266 

0    468 

1  10.8 

4.90 

:  [N  :m„v 

0.002 

0  .  0 1  0 

0.220 

0.002 

0.020 

0 .  032 

0.110 

0.296 

60.0 

3.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAIVP  DTE  HOUR   STN   STN  SaMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


10 


10 


23    01 

78 

1  105 

.3 

20    02 

78 

1  110 

.3 

21     03 

78 

1050 

.3 

12    04 

78 

1035 

.3 

17    OS 

78 

1130 

.3 

12  06 

78 

1045 

.3 

14    08 

78 

1150 

.3 

12    09 

78 

1035 

.3 

17    10 

78 

105O 

-'. 

07    11 

ta 

114S 

.3 

VAX I MUM 

AVG 

OR    GEOM   MN    1  - ] 
M1T4JMUW 

7        107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


104 
140 
126 


140 
123 

104 


7S 
79 
72 
99 
62 
51 
95 
78 


T4 

16 

56 

COND. 

TUR6. 

CHLORIDE 

2SC 

F0RMA2  EN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

116 

3.00 

5,0 

122 

3.40 

4.5 

1  10 

4.  10 

3.5 

152 

5.40 

7,5 

95 

3.50 

1  .5 

78 

3.00 

2.S 

146 

1  .30 

3.8 

120 

2.00 

3.3 

76 

2.20 

2.8 

BO 

2.  10 

2.3 

152 

5.40 

7    5 

110 

3.00 

3.7 

76 

1.30 

1  .5 

NO  OF  SAMPLES 


8. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


OTTAWA  RIVER 

AT  CHENAUX  DAM.  PORTAGE -DU- FORT 

RIVER 


STATION  ID:   18-0000-240-02 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


08  12  7B  1050 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I • ) 
MINI  MUM- 
NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MIRS 


06  12  78  1050 


MAX 1MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STH  5AM.P   PJ 

OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 

FEET  MTRS 

08  12  78  1050  .3 


MAJOR    BASIN:     GREAT 
MINOR    BASIN:    OTTAWA 

LAKES 

RIVER 

STORET    CODE: 

02 
006 

ONG: 

U    T    M:     18    0369400 

0    5049999.0    4            REGION:     04 

MILEAGE: 

188.60 

934 
SAMPLE 
NO 

80 

TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 

81                        84 
FECAL                  M.F. 
COLIFORM            ENTER. 
MF/IOOML       MF/100MI. 

805 

WATER 
TEMP. 
DEG    C 

3 
0 1 S  S . 
02 

MG/L 

1 
5-DAY 
BOD 
MG/L 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

19 
Fl LTERED 
AMMONIA 
MG/L 

148. 

12. 

148.- 

12.  - 

148. 

12. 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0 .  450 

0.450 
0.450 
0.450 


16 
TURB. 
FORMAT.  IN 
UNITS 


T 

21 
FILTERED 
N02.-N 
MG/L 

0.005 

0.005 
0.005 
0.005 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0.335 

0.335 
0  335 
0    335 


17 
INRGNC 


0.468 
0.460 
0.4  68 


TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 


0.322 
0,322 
0.322 


12.6 

0.6 

0.013 

0    004 

0 

1  28 

12.6 

0.6 

0.013 

0.004 

0 

128 

12.6 

0.6 

0.013 

0.004 

0 

12B 

MG/L 


0.790 
0-790 
0.790 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


46,0 
46.0 
46.0 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 


1  .0 
1  .0 
1  .0 


107 
CALCUL 
D-SOLIDS 
MG/L 

45 


IS 
45 


COND  . 

25C 

UMHOS 


69 
69 
69 


2  .  50 


maximum 

2.50 

2 

AVG    OR    GEOM   MN     ( -  1 

2.50 

2 

MINIMUM 

2.50 

2 

NO    OF    SAMPLES 


sahhe    INFORMATION    system 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.K./  SHE:  OTTAWA  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  DE5  JOACHIMS  DAM 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02KA002 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 

06  ,2  7B  1350  .3 

MA  X  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (') 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


93-1 

SAMPLE 
NO 


25579   26600.00 

26B0O .00 
26800-00 
26800 . 00 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  OTTAWA  PIvER 


444 
FLOW  CFS 


30         81 

TOTAL      FECAL 

COL  I  FOAM  CO  LI  FORM 

MF/IOOML  MF/IOOML 


2. 
J.  ■ 
2. 


ENTER. 
MF/IOOML 


DATE    OF    REPORT 
STATION     ID: 


LI    T    Mr     18    0291800.0    5117700.0    4 
84 


805 

WATER 
TEW. 
OEG    C 

4.0 

4.6 

4.0 
4.0 


REGION:     04 

3 
DISS. 

02 
MG/L 


10.2 

10.2 
10,2 
10.2 


25    OCT    79       PAG 

1B-00 00- 300-02 

STORET    CODE: 


5-OAY 

BOO 

MG/L 


0.2 
0.2 
0.2 


02 
006 


MILEAGE:        282.00 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 


0.016 
0.016 
0.016 


34 
FILTERED 
REACTtVE 
P  MG/L 

0.002 

0.002 
0.002 
0.002 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


06     12    76    1350 


5TN        STN    SAMP 
DIST     BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM    MN     (*  j 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


FILTERED 

AMMCNU 

MG/L 


TOTAL       FILTERED       FILTERED 


KJELDAHL       N02-N 
MG/L       MG/L 


N03  ■  N 
MG/L 


0 

134 

0.500 

0   004 

0.231 

0 

T34 

0.  500 

O.004 

0    231 

0 

T34 

0.500 

0.004 

0,231 

17 
INRGNC 
N 
MG/L 

18 
TOTAL 
ORGNC       N 
MG/L 

23 
TOTAL   B 

MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

107 
CALCUL 
0- SOL  IDS 
MG/l 

0.369 

0.366 

0.735 

44.0 

2.0 

42 

0,359 
0,369 
0,369 

0.366 
0-366 
0.366 

0,735 
0.735 
0.735 

44.0 
44.0 
44.0 

2.0 
2.0 
2.0 

42 
42 
42 

SAMP  OTE  HOUR   STN  STN  SAMP   PJ 

DY  »I0  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

06  12  76  1350  .3 


14 

16 

56 

CONO. 

TU98. 

CHLORIDE 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

UMHCS 

UNITS 

MA  X  I  MUM 
AVG    OR    GEOM    MN     (  -  ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


2.90 
2.90 
2.90 


1  .4 
1  .4 
1.4 


B.O.H  /  5ITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


OTTAWA    RIVER 

AT    OTTO    HOLOEN    DAM.     6    MILES    NORTH    OF    MATTAWA 

RIVER  FLOW    GAUGE    FED    02JE012  MAJOR    BASIN:     GBCAT     LAKES 

MINOR    BASIN:     OTTAWA    RIVER 


STATION     ID.        18    0000-360-02 


STORET    CODE: 


02 
006 


LAT: 


SAMP    [ITE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OY    MO    YR    LMT  OIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


LONG: 


934 
SAMPLE 


U    T    M:     17    0674750,0    5138400.0    4  REGION:     05 


MILEAGE:        340.90 


901 
SCO 


444 

flow  cfs 


29    Dl 

78 

1630 

.3 

26    02 

76 

1630 

.3 

19   03 

7B 

1630 

.3 

09   04 

78 

1630 

.3 

22    05 

78 

0700 

.3 

25    06 

78 

1800 

.3 

15    07 

78 

OS  10 

.3 

07    08 

78 

I  BOO 

.3 

D4   09 

78 

1720 

.3 

15    10 

78 

1330 

.3 

12    11 

78 

16S0 

.3 

03    12 

78 

1800 

•3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN 

•] 

M I N I  MUM 

23320 

4 

23339 

4 

23345 

4 

23354 

6 

23380 

6 

23405 

6 

23422 

6 

23463 

6 

2346! 

6 

23479 

6 

23497 

6 

2351S 

6 

25200.00 

20 

29100.00 

10. 

17900    CO 

12 

15500.00 

4. 

20300    00 

16400.00 

14700    00 

1 3000    00 

1 1500-00 

2S600.0O 

21600.00 

22900.00 

29100.00 

20. 

19475.00 

10. 

1  T  500 . 00 

4. 

30  B1 

TOTAL  FECAL 

COLIFORM  COL  I  FORM 

MF/lOOMl.  MF/100ML 


2.  L 

4.  L 

2.  L 
2. 


ENTER. 
MF/IOOML 

4. 

4.  L 

2.  L 

2.  L 


BOS 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

1  .0 

1  .0 

2  0 
2  0 
8.0 

18  0 
17.0 
21  .0 
20.0 
12.0 

7.0 

I  .0 

21  .0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


8.0 
5.0 
5.0 
7.0 
7.0 
5.0 

4.0 
S.O 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

1  -4 
0.8 

1  6 
2.0 
1  .  4 
0.8 
0-8 
1  .4 
'  .0 
1  .  4 
1  .0 
l  .6 

2.0 
I  .3 
0.8 


NO  OF  SAMPLES 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0.016 
0  .  0 1  B 
0010 
0.004 
0.016 
0.010 
D.014 
D.018 
0.005 
0.015 
0.010 
0.016 


O.OlB 
0.013 
0.004 


SAMP 
DY    MO 

IE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP       PJ 

34 

FI LTERED 

19 
FILTERED 

20 

TOTAL 

21 
F] LTERED 

22 

FILTERED 

17 
INRGNC 

18 
TOTAL 

23 
TOIAL    N 

5 
TOTAL 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

YR 

LMT 

DIST 

BRG 

DEPTH 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLI  DS 

FEET 

MTRS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

29   01 
26  02 

78 

1630 

.3 

0.003 

0.  17T 

0.570 

0    005 

0.070 

0.246 

0.399 

0.645 

49.  0 

2  .4 

78 

1  630 

.3 

0.0C3 

0.  132 

0    510 

0,005 

0.  170 

0    307 

0.37B 

0    685 

44  .  0 

2,5 
3.2 
3.9 
3.7 
2.7 
3,2 
3.4 
1     1 

1  9    03 

78 

1  630 

.3 

0  .002 

0.210 

0    660 

0,  003 

0     182 

0.3'!5 

0.4  70 

0  .  865 

46  .  0 

09    04 
22    05 

78 

1  630 

,3 

0.002 

0.272 

0    760 

0 .  oo'j 

0,  185 

0    4F,2 

0    488 

0    950 

46.0 
41  .0 

78 

0700 

.3 

0.002 

0.  186 

0    BOO 

0.004 

0,  155 

0-345 

0    414 

0    759 

25    06 

7B 

1800 

.3 

0.002 

0.  I6B 

0.600 

0.005 

0.205 

0.37B 

0.432 

0,810 

45  .  0 

IS   07 
07    OB 

78 

0810 

.3 

0    001 

0.200 

0.620 

0.005 

0.  140 

0.345 

0,  420 

0  ,  765 

47  ,  0 

7S 

1800 

.3 

0.003 

0.340 

0.900 

0.005 

0.  175 

0.550 

0,460 

0    980 

52.0 
52,0 
51  , 0 

04   09 

7B 

1720 

.3 

0.001 

0.  360 

0-650 

D.  006 

0.  170 

0.536 

0  ,  290 

0  ,  826 

15     10 

78 

1330 

.3 

0.002 

0.397 

1  .030 

0.005 

0 .  1  75 

0.'->77 

0,633 

1,210 

3.7 
2.0 
2.0 

12    11 
03    12 

78 

1650 

.3 

0.002 

0.  IBO 

0.540 

0 .  004 

0.206 

0  . 3'JO 

0.360 

0    750 

46 ,  0 

78 

1B00 

.3 

0.003 

0.216 

0.680 

0.004 

0.221 

0.441 

0.464 

0,905 

46.0 

MAXIMUM 

0.003 

0.397 

1  .030 

0.006 

0.221 

0.577 

0.633 

1-210 

52.  0 

3.9 

2.8 
1  .1 

AVG 

OR    GEOM    MN     | •) 

0.002 

0.236 

0.670 

0.005 

0.171 

0.412 

0.4  34 

0.B46 

47.  1 

MINIMUM 

0.001 

0.  132 

0.510 

0.003 

0.O7O 

0.246 

0.290 

0.645 

41  .  0 

NO  OF  SAMPLES 


I  CONTD  I 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  •  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


OTTAWA  RIVER 

AT  OTTO  HOLCEN  DAW,  6  MILES  NORTH  OF  MATTAWA 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02JE012  MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

MINOR  SASIN:  OTTAWA  RIVER 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    626 
STATION  ID:   1B-OOQD- 360 -02 


STORET  CODE:  02 
006 


LAT: 


LONG: 


107 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pd 

CALCUL 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

D-SOLIQS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

29    01 

78 

1630 

.3 

47 

26   02 

7B 

1630 

.3 

43 

19   03 

78 

1630 

.3 

43 

09    01 

78 

1630 

.3 

42 

22    05 

78 

070Q 

.3 

37 

25    06 

78 

1BO0 

.3 

42 

15   07 

78 

OB  10 

■  3 

44 

07    08 

78 

1600 

.3 

49 

04    09 

78 

1720 

.3 

51 

15    10 

78 

1330 

.3 

47 

12     11 

78 

1650 

.3 

44 

03    12 

7B 

1800 

.3 

MAX  I MUM 

44 
51 

U|$ 

OR    GEOM    MN     [ ' 1 

44 

MINI  MUM 

37 

73 
64 
66 
64 
57 
64 
67 
75 
78 
72 
68 
6B 

78 
68 


U    T    M:     17    0674750.0    5138400.0    4 


REGION:     05 


MILEAGE:       340.90 


14  16                        56 

COND.  TURB.  CHLORiOC 

25C  FORMAZIN                  MG/L 

UMHOS  UNITS 


6 

40 

5 

60 

4 

70 

3 

90 

2 

60 

3 

20 

2 

20 

1 

80 

1 

80 

2 

90 

3 

60 

4 

10 

6 

40 

3 

57 

1 

80 

1  .8 
2.0 

2.0 
2.0 

1  .5 

1  .7 


2,0 
1  .8 


no  of  samples 


B.O.W./ 

SITE: 

OTTAWA 

RIVER 

STATION 

ID:       18-0 

000-380-02 

SAMPLE     POINT : 

OAM    AT 

TEMISCAMING. 

ONTARIO 

SIDE 

STAT    ON 

TYPE: 

RIVER 

MAJOR    BASIN:     GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR    SASIN:     OTTAWA    RIVER 

006 

STN    NO: 

380 

LAT: 

LONG: 

U    T    M 

17    0545025 

.0    5174  300 

.0    4             REGION:     05 

MILEAGE: 

372.40 

934 

805 

1 

33 

34 

18 

20 

21 

22 

17 

Samp  dte 

HOUR 

STN       STN    SAMP       PJ 

SAMPLE 

WATER 

5-DAY 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST    BRG   DEPTH 

NO 

Tf-MP. 

BOD 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

M 

FEET 

MTRS 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

MC/L 

MG/L 

MO/L 

MG/L 

MG/L 

01    02 

78 

1000 

.3 

25251 

1  .0 

0.8 

0.011 

0.006 

0,002 L 

0.210 

0.003 

0.177 

0.  182 

01     03 

78 

1000 

.3 

25253 

1  .0 

0.2 

0    007 

0.007 

0.01)4 

0.310 

0002 

0.1  88 

0.  194 

05    04 

78 

1030 

.3 

25253 

1  .5 

0.5 

0  .  006 

0.003 

0,006 

0,250 

0   002 

0.178 

0.  IB6 

03  05 

78 

1400 

.3 

25254 

3.0 

0.2 

0  ,  009 

0.005 

0.006 

0.260 

0    003 

0.165 

0.  176 

02    06 

78 

0915 

.3 

25255 

7.0 

0.2 

o.oir 

0    006 

0.010 

0,230 

0,003 

0.195 

0.208 

04    07 

78 

1030 

.3 

25256 

15.0 

0.2 

0.015 

0.007 

0.052 

0.320 

0.003 

0.167 

0 .  222 

02    OS 

78 

1030 

.3 

252S7 

18.0 

0    4 

0.015 

0.007 

0.022 

0.300 

0.004 

0.166 

0.192 

05    09 

78 

1 000 

.3 

25258 

18.0 

0.4 

0.007 

0.003 

0.020 

0.150 

0.002 

0.190 

0.212 

04    12 

78 

1  600 

.3 

25261 

4,0 

0,2 

0.01  1 

0.006 

0  .0116 

0.220 

0 .  002 

0.243 

0.251 

MAXIMUM 

ie.o 

0.8 

0,015 

0 .  007 

D.052 

0.320 

0.004 

0.243 

0.251 

AVG 

OR    GEOM    MN 

7.6 

0.3 

0.010 

0.006 

0.0 I4D 

0.250 

0.003 

0.185 

0.203 

MINIMUM 

1  .0 

0.2 

0.006 

0.003 

0.002 

0.150 

0.002 

0.  165 

0.176 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pd 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


01     02    78  1000 

01  03  78  1000 
05  04  78  1030 

03  05  7B  1400 

02  06  78  0915 

04  07  78  1030 
02  08  76  1030 

05  09  78  1000 
04  12  78  1600 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I » ) 

MINIMUM 


18 

23 

5 

6 

107 

14 

16 

56 

59 

280 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

CONQ . 

TURB. 

CHLORIDE       SULPHATE 

REACTIVE 

ORGNC      N 

SOLIDS 

SOL  I  OS 

0-SOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SI LICATE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI     MG/L 

0.20B 

0.  390 

43.0 

2.B 

40 

63 

6.60 

1  .2 

1  .0 

1     70 

0.306 

0.500 

39,0 

1  .4 

38 

58 

4.80 

1  .0 

1  .0 

1  .90 

0.224 

0.410 

44.0 

1  .9 

42 

65 

4.60 

0,9 

0.5 

1.75 

0.272 

0.448 

34.0 

1  .  t 

33 

61 

3.60 

l  ,0 

1  .0 

1  .80 

0.220 

0.428 

43.0 

4.5 

39 

fi2 

3,90 

1  .  1 

1  .0 

2.05 

0.268 

0.490 

45.0 

2.5 

43 

66 

3,90 

1  .2 

0.5 

2.20 

0.278 

0,470 

48.0 

2.4 

46 

70 

2.40 

1  .4 

1  .0 

1.95 

0.130 

0.342 

47.0 

0.4 

47 

72 

1  .80 

1  .5 

1  .0 

2.00 

0.214 

0.465 

44.0 

0,5 

43 

66 

4  .  60 

1  .2 

1  .0 

2.  10 

0.306 

0  .500 

48.0 

4.5 

47 

72 

5.80 

1  ,5 

1  .0 

2.20 

0.236 

0.438 

43.0 

1  .9 

41 

64 

4.04 

l  ,2 

0.9 

1  .94 

0.  130 

0.  342 

34.0 

0.4 

33 

51 

1  .80 

D.9 

0.5 

1  .  70 

NO  OF  SAMPLES 


95 

52 

55 

208 

25 

76 

72 

74 

68 

67 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pd 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

CALCUL 

TOTAL 

TOT .     MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

DY    MO 

YR 

LMt 

DIST 

BRG    DEPTH 

PH    8.3 

AT     LAB 

AT    LAS 

IRON 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

01     OS 

78 

1000 

.3 

2.4 

22 

6.82 

0.530 

1  ,0 

24    0 

6.60 

1  ,90 

40 

0.75 

01     03 

76 

1000 

.3 

2.0 

14 

6.97 

0.420 

1  ,0L 

23   0 

6.20 

1  .85 

30 

0.70 

05    04 

78 

1030 

.3 

3.2 

ts 

7.06 

0    360 

1  .0 

23    0 

6.00 

1  .85 

35 

0.75 

03    05 

78 

1400 

.3 

2,5 

12 

6.76 

0    330 

1  ,0 

19  0 

5.00 

1  .60 

40 

0.  55 

02    06 

78 

0915 

.3 

2.2 

16 

7    76 

0    350 

1  .OL 

25    0 

6.  60 

1  .95 

41 

0.70 

04    07 

78 

1030 

.3 

2.6 

20 

7    02 

0.360 

5.0 

27,0 

7.40 

2.00 

54 

D.BO 

02    08 

7B 

1030 

.3 

3.0 

22 

7.46 

0.230 

1  .OL 

29-0 

8.20 

2.10 

40 

O.BO 

05    09 

78 

1000 

.3 

1,2 

24 

7.23 

0.  100 

1  .0 

29.0 

B.20 

2.15 

39 

0.75 

04    12 

78 

1600 

.3 

1  .0 

20 

6    83 

0.330 

1  .OL 

26.0 

7.  40 

I  .90 

40 

0.7S 

MAXIMUM 

3.2 

54 

7.76 

0.530 

2.0 

29.0 

8.20 

2.  15 

54 

0.80 

AVG 

OR    GEOM    MN     ( ' 

2.2 

IS 

7.  10 

0.343 

1  .  1D 

25.0 

6.84 

1.92 

40 

0.74 

MINIMUM 

1  .0 

15 

6.76 

0,180 

1  .0 

19.0 

5.00 

1  .60 

30 

0.65 

NO 

3F    SAMPLES 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

66 

41 

265 

203 

221 

225 

229 

315 

249 

201 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pd 

SOOIUM 

coo 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

NA 

ARSENIC 

A  LUM I W1M 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

01    02 

7B 

1000 

.3 

1  .70 

28 

0.002 

0.560 

0.020L 

O.OIOL 

0.030L 

0.005L 

0.01 OL 

0  .  0 1 8 

01    03 

78 

1000 

.3 

1  .70 

35 

0.001 

0,420 

0.020L 

0.010L 

0.030L 

0.005L 

O.OIOL 

0.016 

OS   04 

78 

1030 

.3 

1   .40 

16 

0.001 

0.410 

D.020L 

O.OIOL 

0.030L 

0 . DOS  L 

O.OIOL 

0.018 

03    05 

78 

1400 

.3 

1  .60 

24 

0.31SO 

0.020L 

O.OIOL 

0 . 030  L 

0    005  L 

0.010 

0.019 

02    06 

78 

0915 

.3 

1  .50 

37 

0.001 

0.  170 

0.020L 

O.OIOL 

0.030L 

0    005L 

O.OIOL 

0.014 

04    07 

78 

1030 

.3 

1  .70 

15 

0.001 

0.220 

0.020 

0    010L 

0    030L 

0    005L 

O.OIOL 

0.014 

02    08 

78 

1030 

.3 

1  .80 

24 

0.002 

0.360 

0.020L 

0.010 

0.030L 

0    005L 

0 .0101 

0.012 

05    09 

7B 

1000 

.3 

2.  10 

20 

0.011 

04    12 

78 

1600 

.  3 

1  .60 

20 

0.002 

0.2B0 

0.020L 

0.020 

0.030L 

0.0051 

0.010 

0.010 

MAXIMUM 

2.10 

37 

0.002 

0.56Q 

0.020 

0.020 

0.030 

0.005 

0.010 

0.019 

AVG 

OR    GEOM   MN     ( * ) 

1  .  68 

24 

0.001 

0.3S0 

0.020D 

0.01  ID 

0.0300 

0.005D 

0  . 0 1  OD 

0.015 

MINIMUM 

1  .40 

15 

0-001 

0.  170 

0.020 

0.010 

0.030 

0.005 

0.01  D 

0.010 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  ) 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATU*  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    627 


SAMP  OTE  HOUR 
OY  MO  ¥R  LMT 


oi  02  7a  looo 

01  03  7B  1000 
05  04  7B  1030 
03  OS  78  1100 

03  06  7  8  0915 

04  07  78  1030 

02  08  78  1030 
04  IS  78  1600 


STN  stn  samp  pj 

D1ST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN     (») 

MINIMUM 


23B 

272 

217 

TOTAL 

AVAIL8LE 

TOTAL 

NICKEL 

CYANIDE 

COBALT 

MG/L 

MG/L    CN 

N'G/L 

0.020L 

0.01  L 

0 . 020  L 

0.020L 

0.01L 

0    020  L 

0020L 

0.01L 

0    020L 

0    040  L 

0.020L 

0.01L 

0.020L 

0    020L 

0.01L 

0.020L 

0.020L 

0.020L 

0    020L 

0.020L 

0.040 

0.01 

0.020 

0.023D 

0.010 

0.02QD 

0.020 

0.01 

0.020 

MO    OF    SAMPLES 


B.O.K./    SITE:     KEMPTVILLE    CREEK 
SAMPLE     POINT:     HIGHWAY    43,     KEMPTVlLLE 
STATICN    TYPE;     RIVER  FLOW    GAUGE    FED    03LA0O6 


SAMP    DIE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


STATION    ID:       1 B -0033- 00302 


D9    01 

76 

0330 

.3 

06    02 

78 

0920 

.3 

2B    02 

78 

0900 

.3 

17    04 

78 

0600 

.3 

15    05 

78 

0645 

.3 

07    06 

78 

0730 

.3 

(0    07 

78 

0930 

.3 

OB    OS 

78 

07  30 

.3 

05    09 

78 

0940 

.3 

10  io 

78 

0930 

.3 

06    11 

''8 

1010 

.3 

OS    12 

"8 

OB30 

3 
MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM  MN  ( • 1 
M I N I  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN  STN    SAMP       PJ 

DY    MO    YR    LMT  DIST  BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 

OB    01     78    0330  -3 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 

0.008 


MAJOR  BASIN 
MII-.OR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
(JITAViA    RIVER 
R1DEAU    RIVER 


934 

901 

444 

e 

Sample 

SCO 

FLOW    CFS 

TO 

no 

COLIF 
MF/10 

28000 

6 

4 

200    00 

11400. 

28020 

6 

4 

38S    00 

2200 

28040 

6 

4 

104,00 

100 

28060 

6 

3 

1720.00 

488 

28060 

6 

75.20 

1600 

28100 

S 

7 

20.40 

6800 

28T20 

5 

7 

1  .50 

5800 

28140 

5 

7 

1     10 

10. 

28160 

5 

7 

Q.92 

49000. 

28  ISO 

6 

0-81 

1800. 

28300 

6 

0.95 

810- 

28220 

6 

4 

15.50 

1720.00 

210.70 

0.81 

23000. 

49000. 

1814. 

10. 

U    T    M:     18    0449450.0    4986950.0    4 


81 
FECAL 
C0L1F0RM 
MF/100ML 

1800 
84. 
4 
82 
50. 
260. 
100. 

4,        L 
132. 


FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 


12 

20 
TOTAL 
KJELDAKL 
MG/L 

0.730 


12 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/l 

0.005 


12 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0  380 


ETORET    CODE: 

03 

001. 

1710 

0    4 

REGION:    04 

MILEAGE: 

34.80 

64 

B05 

3 

1 

33 

H. 

F. 

WATER 

DISS. 

SPAY 

TOTAL 

ENTER. 

TEMP 

02 

BOO 

P 

F/100ML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

600. 

G 

0.0 

e.o 

1  .0 

0    037 

68. 

0.0 

6.0 

0.4 

0.02B 

40. 

0.0 

e.o 

1  .0 

0    02B 

30 

3.0 

7.0 

0.2 

0.015 

66 

14.0 

8.0 

0.8 

0.039 

6. 

18    0 

6.0 

1  .0 

0.081 

14. 

23.0 

7.0 

1  .6 

0  .  1  46 

6. 

24.0 

10.0 

12.0 

4.470 

2 

L 

19.0 

5.0 

2.8 

0.395 

4. 

L 

10.0 

5.0 

3.5 

3.605 

4 

L 

9.0 

3.0 

3.2 

3  .  7  70 

10B. 

0,0 

11.0 

1  .2 

0.051 

600. 

24    0 

11.0 

12.0 

4.470 

21  .  ■ 

E 

10.0 

7.0 

2.4 

0.5E5 

2. 

0.0 

3.0 

0.2 

0.015 

17 

INRGNC 


MG/L 


TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 


*3 

TOTAL  N 


MG/L 
1.116 


U 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

269.0 


12 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

5.7 


06    02 

TB 

0920 

.3 

0 

005 

0-038 

0 

670 

0 .  009 

0.066 

0 

1  13 

0 

633 

0 

745 

237.0 

2.3 

28    02 

0900 

.3 

0 

014 

0-114 

0 

700 

0.010 

0.  390 

0 

414 

0 

5B6 

1 

000 

266.0 

4.0 

1  7    04 

78 

0800 

3 

0 

002 

0.024 

0 

360 

0 .  004 

0.260 

0 

233 

0 

336 

0 

624 

139.0 

3.3 

15    05 

'.'8 

0845 

.3 

0 

015 

0.  140 

0 

830 

0.010 

0.310 

0 

460 

0 

680 

1 

140 

209.0 

3    8 

07    06 

'■'6 

0730 

.3 

0 

051 

0.166 

1 

1  1  0 

0.033 

0.425 

0 

654 

0 

944 

1 

568 

247.0 

2.6 

10    07 

''6 

0930 

.3 

0 

073 

0.304 

1 

410 

0.021 

0,030 

0 

355 

1 

106 

1 

461 

267.  0 

4  . 1 

08    08 

''8 

0730 

.3 

3 

500 

6  .000 

8 

300 

0.014 

0,051 

6 

065 

2 

300 

8 

365 

651  .0 

54  .0 

05    09 

78 

0940 

.3 

0 

230 

0.92O 

2 

050 

0.011 

0    005 

0 

936 

1 

130 

2 

066 

317.0 

4.9 

10    10 

'r8 

0930 

.3 

0 

470 

1.710 

2 

950 

0.084 

0.080 

1 

874 

1 

240 

3 

114 

358.0 

5  .2 

OB    1  1 

78 

1  010 

.3 

0 

630 

3.100 

4 

750 

0.059 

0.221 

3 

380 

1 

650 

5 

030 

373.0 

7.0 

05    12 

■'8 

0830 

.3 

0 

OOB 

0.066 

0 

980 

0.006 

0.529 

0 

601 

0 

914 

1 

515 

293.0 

2.0 

MAXIMUM 

3 

500 

6.000 

e 

300 

0.084 

0.529 

6 

065 

2 

300 

8 

365 

651  .0 

54.0 

AVG 

OR    GFOM   MN     ( • 1 

0 

417 

1  .053 

2 

069 

0.022 

0.221 

1 

295 

1 

017 

2 

312 

303.2 

8.2 

MINIMUM 

0 

002 

0.024 

0 

360 

0.004 

0.005 

0 

1  13 

0 

336 

0 

624 

139.0 

2.0 

NO 

DF    SAMPLES 

12 

7 

12 
107 

12 
14 

12 
IE 

12 
56 

12 

12 

12 

12 

12 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pj 

3 1  55. 

CALCUL 

:ono. 

TURB- 

CHLORIDE 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

250 

FORMAZIN 

MG/L 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

JMHOS 

UNI  IS 

09    01 

78 

0930 

.3 

263 

404 

4.  10 

11.5 

06    02 

;e 

092O 

.3 

235 

361 

3.  10 

5.6 

ia  03 

78 

0900 

.3 

262 

403 

2    90 

7,3 

17   04 

7B 

0800 

.3 

136 

210 

1  .40 

3,  1 

15    05 

78 

0845 

.3 

205 

315 

2,  70 

7.0 

07    06 

78 

07  30 

.3 

244 

375 

3,00 

11  .0 

10    07 

78 

0930 

.3 

263 

405 

3.10 

21  .5 

OS    08 

78 

0730 

.3 

597 

970 

9.80 

145.0 

05  09 

78 

0940 

.3 

312 

520 

2.60 

45.5 

10    10 

78 

0930 

.3 

353 

560 

2.90 

54.0 

08    11 

78 

1010 

.  3 

366 

640 

3.60 

52.0 

05    12 

78 

0630 

.3 
MAXIMUM 

291 
597 

263 

450 

970 

2.60 

9    80 

15.5 
(45.0 

AVG 

OR    GEOM   MN    1 • I 

364 

224 

463 

3.23 

31  .6 

MINIMUM 

263 

13G 

210 

1  .40 

3.1 

NO    OF    SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


8. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


P.IDESU  RIViR 

AT  OLD  SLY  LOCKS.  SMITH  PALLS 

RIVES    FLO*  GAUGE  FEU  C2i_AC05 


SAMP  DTE  HOUR   STN   Sir 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRC 
FEET 


09 

Ot 

7B 

1 605 

06 

02 

76 

1500 

as 

02 

76 

1500 

17 

04 

7B 

14  JO 

15 

OS 

78 

1125 

07 

OS 

78 

1420 

10 

07 

78 

1540 

08 

OB 

7B 

1445 

05 

09 

7f 

1450 

10 

10 

76 

1430 

OB 

n 

7B 

1550 

05 

12 

78 

1415 

SAMP   Pj 
DEPTH 
MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 

,3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (* ) 

MINIMUM 


934 
SAMPLE 

NO 


20011 
28031 
28051 
26071 
26091 
261  11 
26131 
28151 
28171 
28191 
2621  1 
2B231 


901 
SCO 


6  a 

5  8 

5  8 

5  B 

S 

6 

e 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MI:-;0R    8AS1N:     OTTAWA    RIVER 
TERM    STREAM:     RIDEAU    RIVER 

U    T    M:     IB    042C575-0    4971200.0    4 


OATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  626 

STATION     ID:        I  8  - 0033-OO5-02 

STORET    CODE:    0! 
006 
1710 


444 
FLOW    CFS 


646.00 
1560.00 

883.00 
1290.00 

360.00 


174.00 
129.00 


TOTAL 
COLIFGRM 
KF/lOOMT. 

390. 

890. 

50. 

224  . 

260. 

170. 

60. 

24000 .   G 

200, 

460. 

6600  . 

6900  . 


1560.00   24000. 
720.29     564.' 
129  00      50. 


FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

92. 
46. 


4. 

6. 
112. 


ENTER. 
MF/100ML 


REGION:     04 

B05 
WATER 
TEMP. 
DEC    C 


0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

10.0 
11.0 
12.0 
10.0 

9.0 

8,0 

6,0 

8,0 

9.0 

8.0 

9.0 
10.0 


5- DAY 

BOD 

MG/L 

0.2 
0.6 
0.2 
0.2 
0.8 
1  .0 


33 
T0T4L 
P 
MG/L 

0.027 
0.034 
0.033 
0.028 
0.033 
0.042 
0.042 
0.049 
0.041 
0.015 
0  .046 
0.015 

0.049 
0.034 
0.015 


NO    OF    SAMPLES 


34 

1  9 

20 

21 

22 

17 

10 

23 

5 

6 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP       PJ 

Fl LTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

susp. 

SOL  I DS 
MG/L 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

FiHC- 

DEPTH 
MTRS 

REACTIVE 
P    MG/L 

AMMONIA 
MG/L 

KJELDAHL 
MG/L 

N02-N 

MG/L 

N03N 
MG/L 

N 
MG/L 

ORGNC       N 
MG/L 

MG/L 

09  01 

06  02 
28    02 
17    04 
15    05 

07  06 

10  07 
OB    08 

05  09 
10    10 

06  11 
05    12 

78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
7B 
78 
78 
78 
78 

1605 
1600 
1500 
1420 
1425 
1420 
1540 
1445 
1450 
14  30 
155Q 
1415 

.3 
.3 
.3 
.3 
.  3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

0.008 
0.010 
0.006 
0 .  0 1 B 
0.006 

e.oi  i 

0.010 
0.010 
0.007 
0.004 
0.025 
0.003 

0.100 

0.056 
0,062 
0.040 
0.056 
0.  104 
0.020 
0.052 
0.030 
0.018 
0.O18 
0.066 

0.590 
0.520 
0.520 
0.450 
0.590 
0,620 
0.570 
0.630 
0    250 
0.510 
O.SOO 
0.490 

0.004 
0.004 
0    004 
0.005 
0.003 
0.001 
0.003 
0.002 
0.002 
O.O02 
0.002 
0.003 

0.  136 

0.041 

0    091 

0.215 

0.015 

0.005L 

0.015 

0.005L 

0.015 

0.005 

0.008 

0.117 

0.240 
0.101 
0.157 
0.260 
0    074 
O.HO 
0.038 
0.059 
0.047 
0.025 
0.02B 
0.186 

0.490 
0  .464 
0.4  58 
0.410 
0.534 
0.516 
0.550 
0.77B 
0.220 
0.492 
0.782 
0.424 

0.730 
0    565 
0.615 
0.670 
0.608 
0    626 
0.5B8 
0    837 
0    267 
0    517 
0.B10 
0.610 

169.0 
152.0 
146.  0 
116.0 
133.0 
12B.0 
1  19.0 
149.0 
1  10.0 
120.0 
139.0 
177.0 

2     1 
4.3 
1     6 
1  .9 
3.3 
1  .4 
2.5 
3.4 
0.  1L 
0.4 
2,0 
0    6 

MAX  I  MUM 

0.025 

0.104 

0.830 

0,005 

0.215 

0.260 

0.7B2 

0.837 

177.D 

4.3 
2.00 
0.  1 

AVG 

OR    GFOM 

MN     f  '  1 

0.010 

0.0S2 

0.562 

0.003 

0    056D 

0.  1  10 

0.510 

0.620 

1j3S.  1 
110.0 

MINIMUM 

0.003 

0.010 

0.250 

0.001 

0.005 

0.025 

0.220 

0.  267 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    8RG    DEPTH 

FEET  MTRS 


7 

107 

14 

16 

56 

DISS. 

CALCUL 

COND. 

TUR8. 

CHLORIDE 

SOLIDS 

0- SO  LIDS 

250 

F0RMAZ1N 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

09    01 

78 

1605 

■ 

166 

255 

2.20 

7,5 
5.8 
4.9 

06   02 

78 

1600 

.3 

9  48 

228 

2  .  30 

28    02 

78 

1  500 

3 

144 

221 

I  .  90 

17    D4 

78 

14  20 

.3 

114 

175 

2.40 

4  .8 

15    05 

78 

1425 

.3 

130 

200 

1  .  60 

4  .  9 

07    06 
10   07 

78 
7B 

1420 
1540 

.3 
.3 

127 
117 

195 
180 

1  .  40 
1  .60 

5.  1 

4.B 

OB    08 

7B 

1445 

.3 

146 

225 

1  .80 

10,0 

05    09 

7B 

1450 

.3 

110 

170 

0.  70 

4 . 2 
5.2 

6.  1 

10    10 

78 

1430 

.3 

120 

185 

1  .00 

06    11 

78 

1550 

.3 

137 

210 

1  .  60 

05     12 

78 

1415 

.3 

176 

270 

1  .  90 

14.0 

WAX 

MUM 

166 

176 

270 

2.40 

14.0 

AVG    OR 

GEOM   MN 

C) 

166 

134 

210 

1  .70 

6.  4 

MINIMUM 

166 

110 

170 

0.  70 

4  ,  2 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  RIDEAU  RIVER 

SAMPLE  POINT:  NARROWS  LOCK  BRIDGE. 

STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

a 

,i 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
:: 
.3 

.3 

.3 


to 

01 

78 

1530 

07 

02 

78 

1510 

01 

03 

78 

1445 

18 

04 

78 

1130 

16 

05 

78 

1345 

06 

06 

7B 

1345 

11 

07 

78 

1425 

09 

08 

78 

1330 

06 

09 

78 

1340 

11 

10 

78 

1345 

07 

11 

78 

1320 

IT 

12 

78 

1350 

4  MILES  NORTH  OF  CROSBY 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

MIKOR  BASIN:  011AWA  RIVER 

TERM  STREAM:  RIOEAU  RIVER 


LONG: 


934 

SAMPLE 

NO 

28018 

6 

28038 

6 

28058 

6 

28078 

6 

28098 

6 

281  18 

5 

28  1  30 

5 

28  1  56 

5 

2a1T8 

S 

26198 

5 

282  18 

E 

28238 

6 

U  T  M:  18  0397300-0  495050O.0  4 


STATION  ID:   18-0033-007-02 


REGION   04 


901          BO         8 1  84 

SCD      TOTAL      FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  ' I 

MINIMUM 


100. 
7.  ■ 
4. 


2.  * 
2. 


2. 
6. 
2. 
2. 
2. 
12. 
2. 
2. 

12. 
3.' 


B05 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.0 
0.0 

o.o 

2.0 
1,  1  -0 
20.0 
23.0 
23.0 
22.0 
15.0 

9.0 

0.0 

23.0 

10.4 
0.0 


11.0 
10,0 
12.0 

10.0 


STORET    CODE: 

02 

00  6 

1710 

MILEAGE : 

B2.40 

1 

33 

34 

5-DAY 

TOTAL 

FILTERED 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

0.4 

0.028 

0.008 

1  .0 

0.01  1 

0.011 

0.2 

0.017 

0.008 

0.5 

0  ,00  9 

0 .001 L 

D.4 

0-037 

0.009 

2.0 

0.034 

0.003 

1  .0 

0.028 

0.001 

0    5 

0-032 

0.OO1 

4.4 

0.047 

0.002 

0.8 

0.02  7 

0.00! 

0.8 

0.022 

0.001 L 

0.4 

0.01  1 

0.001 L 

4.4 

0 .  04  7 

0.011 

1  .0 

0.025 

0.004D 

0.2 

0.009 

0..001 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  RASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PACE 


19 

20 

21 

22 

17 

ia 

23 

5 

6 

107 

SAMP    0 

e 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

F!  LTEREO 

TOTAL 

FILTERED 

Fl LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

Total  h 

TOTAL 

susp. 

CALCUL 

DV    MO 

'R 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KUELDAHL 

N02N 

N03-N 

N 

ORGNC      n 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

FEET 

MTRS 

KSA 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

10  Ot 

'6 

1530 

.3 

0.042 

3.800 

O.OOS 

0.  135 

0.  182 

3.758 

3,940 

149.0 

0.6 

148 

07    05 

'8 

1510 

.3 

0.016 

0.430 

0.004 

0.191 

0.21  1 

0.414 

0    625 

149.0 

o.e 

148 

01     03 

■e 

1445 

.3 

0.012 

0.400 

0.004 

0.221 

0.537 

0.3HS 

0,625 

150.0 

0.4 

ISO 

IS    04 

■e 

1  130 

.3 

0.112 

0.240 

0.003 

0.235 

0.35O 

0.  128 

0    478 

21  .0 

0.? 

20 

16    OS 

'8 

1345 

.3 

0,042 

0.490 

0.004 

0.120 

0.  166 

0.448 

0,614 

143.0 

3.2 

140 

06    06 

'8 

1345 

.3 

0,046 

0.640 

0.001 

0.005 

0.052 

0.594 

0    646 

140.0 

4.4 

136 

11     07 

'B 

1415 

.3 

0    008 

0-4BO 

0.002 

0.0051. 

0.015 

0.472 

0,487 

137.0 

3.9 

133 

09    08 

'a 

1330 

.3 

0,  150 

0.700 

O.OOf 

0.0051. 

0.  156 

0-550 

0,706 

140.0 

3.7 

136 

06    09 

'a 

1340 

.3 

0.058 

0.570 

0.003 

0.005 

0.066 

0.512 

0,578 

159.0 

19.0 

140 

11     ID 

a 

1345 

.3 

0,060 

0.590 

0.003 

0.015 

0.078 

0.530 

0,608 

142.0 

T  .9 

140 

07    <1 

■a 

1320 

3 

0,026 

0.540 

D    002 

0.008 

0.036 

0.514 

0,550 

142.0 

2.0 

140 

11    12 

'8 

1350 

.3 

0,032 

0.390 

0.002 

0,018 

0.042 

0.36B 

0.410 

146.0 

2.6 

143 

MAXIMUM 

0,  150 

3.300 

0.005 

0.235 

0.350 

3.758 

3.940 

159.0 

19.0 

150 

AVG 

OR    GEOM   MN     {'  J 

0    050 

0-773 

0.003 

O.OOOD 

0.133 

0.723 

0.856 

134.  a 

3.6 

131 

MINIMUM 

o.ooe 

0.240 

0.001 

0.005 

0.015 

0.128 

0,410 

21  .0 

0.4 

20 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN 

Samp     Pj 

COND 

TURg 

CHLORIDE 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG 

DEPTH 
MTRS 

25C 

UMHOS 

FORM iz IN 
UNITS 

MG/L 

10    01 

7B 

1530 

.3 

227 

1  ,20 

7.6 

07    02 

18 

1510 

3 

227 

1     60 

7.  1 

01     03 

-■B 

1445 

.3 

230 

1     60 

7.4 

18    04 

',e 

1130 

.3 

31 

0    85 

0.6 

16    05 

58 

1345 

.3 

2  15 

1  ,  10 

7.3 

06    06 

;e 

1  345 

.3 

210 

1  ,  10 

7.6 

1  1    07 

-,e 

1425 

.3 

205 

1  ,90 

7.6 

09    08 

78 

1330 

.3 

210 

1     60 

7.6 

06   09 

'.8 

1340 

.3 

SIS 

6    90 

7. a 

11    10 

IS 

1345 

.3 

215 

2.40 

7.8 

07    11 

7B 

1320 

.3 

215 

1  .90 

7.8 

11    13 

',& 

1350 

.3 

220 

1  .  50 

7  .  7 

MAXIMUM 

230 

6-90 

7.B 

AVG 

OR    GEOM    MN     ( - j 

202 

1  .97 

7.0 

M  1  N  I  M  UM 

31 

0.S5 

0.6 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


TAY  RIVER 
1  MILE  DOW 
RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 


3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


10 

01 

7B 

1125 

07 

02 

79 

1005 

Ot 

03 

70 

1015 

18 

04 

7a 

0735 

16 

OS 

7B 

0910 

06 

06 

7B 

0910 

1  1 

07 

7B 

1000 

09 

08 

78 

0915 

06 

09 

7B 

0920 

11 

10 

73 

0925 

07 

11 

79 

0905 

11 

12 

79 

0950 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( • ! 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DT  =  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  Y)  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 

.3 


MAX IMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( ' J 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


10 

01 

7:3 

1  125 

07 

02 

7I3 

1005 

01 

03 

7:3 

1015 

18 

04 

78 

0735 

16 

05 

7IS 

09  10 

06 

06 

7U 

09  10 

11 

07 

7li 

1000 

09 

06 

7  IS 

0915 

06 

09 

711 

0920 

11 

10 

711 

0925 

07 

11 

711 

0905 

1  1 

12 

711 

0950 

STATION 

ID:        18-0033-008-02 

"ROM    PERTH 

LAGO0K5 

MAJOR 

3ASIN:     GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

Mlr.OR 

3ASIN;     OTTAWA    RIVER 

00:5 

TERM    STREAM:     RIOEAU    RIVER 

1710 

LONG: 

L    T    M 

18    0405400 

0   4971550.0    4           REGION:    04 

MILEAGE: 

70.90 

934 

901 

80 

8" 

64 

805 

3 

1 

33 

34 

SAMPLE 

sco 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

TOTAL 

FILTERED 

NO 

COL  I  FORM 

CO  LI  FORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOO 

P 

REACTIVE 

MF/100ML 

MF/100ML       MF/100ML 

OEG    C 

MO/L 

MG/L 

MG/L 

9    MG/L 

28013 

4 

6 

7500. 

750 

260. 

0-0 

11  .0 

0.8 

0.090 

0   058 

28033 

4 

6 

15700. 

216. 

228. 

0.0 

10-0 

1  .0 

0.034 

0  -009 

2B053 

4 

6 

4700 

588 

356. 

0.0 

6.0 

0,2 

0.038 

0.031 

2B073 

6 

3 

14000 

30. 

80. 

20 

8.0 

1  .0 

0.049 

0.022 

28093 

E 

400. 

4.        L 

8 

13.0 

9.0 

0.8 

0.059 

Q  ,  020 

281  13 

S 

7 

2020. 

4. 

22 

19.0 

7.0 

1  .0 

0.092 

0    056 

2BI33 

6 

7 

21  .5 

7.0 

O.S 

0-033 

0.005 

28153 

5 

7 

1000. 

72- 

10 

22.5 

5.0 

0-2 

0-050 

0.  021 

281  73 

5 

7 

2000. 

2.        L 

4. 

20.0 

6.0 

0.8 

0.03  3 

0.015 

2SI93 

6 

2900. 

6. 

2.        L 

100 

e.o 

0.4 

0.042 

0.042 

26213 

6 

510. 

92. 

14 

8,0 

5.0 

0.2 

0.085 

0 .  068 

28233 

6 

4 

1|20. 

108. 

100. 

0.0 

9    0 

0.2 

0.090 

0-065 

15700. 

750. 

356. 

22.5 

11-0 

1  .0 

0.092 

11 .  068 

2468." 

40.  '    D 

32.-    D 

9.7 

7.6 

0.6 

0.053 

0.035 

400. 

2. 

2. 

0.0 

5.0 

0.2 

0.033 

0.005 

1  1 

11 

I  l 

12 

12 

12 

12 

12 

19 

20 

21 

22 

17 

in 

23 

5 

6 

107 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

I N  RGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

CA  I.CU  L 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02    N 

N03  ■  N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

KG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG,»L 

0.258 

0 

.790 

0.004 

0.156 

0.418 

0.532 

0.950 

154,0 

8.5 

146 

0.082 

0 

570 

0.0C3 

0.027 

0.112 

0 .  488 

0.600 

128.0 

2.8 

125 

0.  180 

0 

770 

0.005 

0.0S5 

0.240 

0.510 

0.830 

1  18.0 

2.0 

1  16 

0.  142 

0 

590 

0.005 

0.  100 

0-247 

0.  440 

0.695 

1  16.0 

2.4 

1  14 

0.072 

0 

630 

0.004 

0    020 

0.096 

0.55B 

0.654 

123.0 

3.  4 

120 

0.  136 

0 

780 

0    006 

0.050 

0.  192 

0.644 

0.836 

120.0 

3.1 

1  17 

0.016 

0 

460 

0    002 

0 .  005 

0023 

0.444 

0.467 

103.0 

2.  1 

101 

0.052 

0 

550 

0,002 

O.I'CSL 

0.059 

0.41.18 

0.557 

1C8.0 

3   8 

104 

0    022 

0 

2  50 

0.003 

O.OOLL 

0    030 

0.228 

0.258 

109,0 

2.1 

107 

0    036 

0 

540 

0.005 

0.030 

0    061 

0.504 

0.565 

109,0 

1  .  4 

1  07 

0.356 

0 

860 

0.006 

0.  044 

0.  408 

0-502 

0.910 

139.0 

1  .9 

137 

0.204 

0 

730 

0.002 

0.B58 

1  .064 

0-526 

1     590 

155.0 

1  .5 

153 

0.358 

0 

860 

0.005 

0.858 

1.064 

0.644 

1  .590 

155.0 

8.5 

1  53 

0.  130 

0 

627 

0.004 

0. 112D 

0.246 

0.4D7 

0.743 

123.4 

2.9 

1  21 

0.016 

0 

250 

0.002 

O.OOS 

0.023 

0.22B 

0.258 

103.0 

1.4 

101 

(  C  0  N  T  D  ) 


SIMPLE     INFORMATION     SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    8A5INS 


B.O.W./    SITE:     TAY     RIVER 

SAMPLE    POINT:     I    MILE    DOWNSTREAM    FROM    PERTH    LAGOONS 

STATION    TYPE:    RIVER 


DATE    OF    REPORT 
STATION    ID: 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     OTTAWA    RIVER 
TERM    STREAM:     R1DEAO    RIVER 

U    T    M:     18    0405400.0    4971550.0    4 


25  OCT  7  9   PAGE    630 

18-0033-008-02 

STORET  CODE:  03 
006 
1710 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PU 
OY  MO  YR  LMT    D1ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


10    01 

78 

1125 

.3 

07    02 

78 

1005 

.3 

01    03 

78 

1015 

.3 

IB    04 

73 

07  35 

.3 

16    05 

78 

0910 

.3 

06    06 

78 

03 10 

.3 

11    07 

78 

1000 

.3 

09    08 

78 

0915 

.3 

06    09 

78 

0920 

.3 

1  1     10 

78 

0925 

,3 

07    11 

78 

0905 

.3 

11     12 

78 

0950 

.3 

max  mm 

AVG 

Oft    GEOM    MN 

- 

MINIMUM 

14 

16 

56 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

2.5C 

FORMAZIN 

MB/L 

UMHQS 

UNITS 

224 

3     10 

9.4 

19! 

1  .90 

5.0 

t?8 

2.80 

5.0 

175 

1  .90 

7.9 

165 

1  .50 

7    0 

190 

1  .SO 

6.2 

155 

2.00 

4.1 

160 

1  .20 

4.4 

165 

1  .00 

4.5 

155 

1  .  BO 

5.0 

210 

1    70 

10.2 

235 

1  .30 

10.3 

235 

3.10 

10.3 

185 

1  -B3 

6.6 

155 

1  .00 

4.  1 

NO  OF    SAMPLES 


B.O.W./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


STN  NO: 


TAY  RIVER 

AT  MARKET  STREET  PERTH 

SIV6R 


STATION  ID"   18-0033-009-02 


LAT: 


LONG: 


g34        901 
SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   Pd     SAMPLE        SCD 
OY  MO  YR  LMT    D1ST  BRG  DEPTH  NO 

FEET       MTRS 


10  01 
07  02 
01  03 
I  B  04 
16  05 
06  06 
tl  07 
09  06 

06  09 

11  10 

07  11 
1  1  12 


78  1140 
78  1040 
7  6  1035 
78  0800 
78  0935 
78  0930 
78  1045 
78  0935 
73  0950 
78  0950 
7B  0935 
78  1025 


28014 

6 

26034 

6 

28054 

6 

2B074 

6 

28094 

6 

281  T4 

6 

28  134 

5 

28  154 

5 

281  74 

5 

28  194 

6 

28214 

6 

28234 

6 

MAJOS  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


OREAT  LAKES 
OTTAWA  RIVER 
RIDEAU  RIVER 


U  T  M:  13  0400950.0  4971900.0 


ii 


04 


80 

TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER, 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML 


590 
30 
10 


400 
1000 


16. 


6. 

20. 


2. 
2. 


64. 


5T0RET    CODE: 

02 

006 

1710 

4           REGION:    04 

MILEAGE: 

74.90 

805 

3 

1 

33 

34 

WATER 

DI5S 

5-DAY 

TOTAL 

F 1 LTEREO 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

0.0 

1il  .0 

0.2 

0.03! 

0 .  005 

0.0 

11.0 

0.8 

0.015 

0.003 

0.0 

11.0 

0.2 

0.016 

0.002 

2.0 

10.0 

0.8 

0.018 

0.002 

13    0 

9.0 

0.4 

0    020 

0.002 

19.0 

7.0 

0.5 

0.03  6 

O.OlS 

21  .5 

7.0 

0.8 

0  .01  8 

0.002 

22.5 

6.0 

0.2 

0.016 

0.003 

20.0 

8.0 

0.6 

0.013 

0.002 

10.0 

8.0 

D.2 

0.017 

0.003 

e.o 

6.0 

0.6 

0.018 

0.003 

0.0 

11.0 

0.2 

0.015 

0.002 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( - ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


10  01  78  1140 
07  02  78  1040 
01  03  78  1035 
18  04  78  0800 
16  05  78  0935 
06  06  78  0930 

11  07  70  1045 
09  08  78  0935 

06  09  7S  0950 
1 )  10  78  0550 

07  1 1  78  0935 
11  12  7B  1025 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM   MN     CI 

MINI  MUM 

NO    OF    -SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


19 
Fl  LTERED 
AMMONIA 
MG/L 

0.  044 
0.044 

0.030 

o.ooe 

0.014 

0.060 

0.010 

0,024 

0.002L 

0.012 

0.028 

0.016 

0  .060 
0. 024D 
0.002 

I  2 


20 
TOTAL 
KOELDAHL 
MG/L 


0.600 
0.  480 
0.450 
C.400 
0.450 
0.570 
0.420 
0.420 
0.580 
0.400 
0.460 
0.  490 

0.  600 
0.480 
0.400 


1000. 
78.*    D 
10. 

11 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0 .  003 
0.002 
0-005 
0.003 
0  .002 
Q.005 
0.002 
0.D02 
0.003 
0.002 
0.002 
0.002 

0  .  005 
0.003 
0.002 

12 


11 

22 

FILTERED 

N03-N 

WG/L 


14  16                       55 

COND  TURB.  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN                  MG/L 

UMHOS  UNITS 


10   01 

7B 

1140 

.3 

196 

2.80 

6.2 

07    02 

78 

1040 

.3 

176 

2.00 

3.5 

01     03 

78 

1035 

.3 

tei 

4.10 

2.8 

1B    04 

78 

0800 

.3 

1=0 

0.90 

3.3 

16    05 

78 

0935 

.3 

l  .30 

3.6 

06    06 

78 

0930 

.3 

160 

i  .70 

2.9 

1  1     07 

78 

1045 

.3 

144 

1  .BO 

2.3 

09    08 

?a 

0935 

.3 

145 

0.90 

2.2 

06    09 

78 

0950 

.3 

150 

1.10 

2    5 

11     10 

78 

0950 

.3 

150 

1  .50 

2.S 

07    11 

7B 

0935 

.3 

165 

1  .60 

3.9 

1  1     12 

7B 

1025 

.3 

215 

1  .30 

6.4 

MAXIMUM 

215 

4.  10 

6.4 

AVG    OR 

GEOM    MN 

I  '  ] 

165 

1  .75 

3.5 

MINIMUM 

144 

0.90 

2.2 

162 
018 
055 

085 

005L 

035 

005 

0051. 

005L 

D10 

OOB 

073 


0.  162 

Q.039D 

0.005 


64. 

5.  > 
2. 


0.8 

0.038 

0.015 

0.5 

0  .020 

0.004 

0.2 

0.01  3 

0,002 

MG/  L 

.209 
.  064 
.090 
.094 
.021 
.  100 
.017 
.031 
.010 
1.024 
1.038 
1,091 


12 
ie 

TOTAL 

ORGNC      N 

MG/L 


0.  209 
0.066 
0.010 


4:ss 

420 
3!J4 
476 
510 


432 
474 


O  .578 
0.456 
0.388 


23 
TOTAL    N 


MG/L 

.765 
.500 
,510 
,488 
.497 
.610 
..427 
'.427 
I.58B 
1.4  12 
1.470 
1.565 


0.  765 
0.522 
0.412 


5 

6 

107 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-S0L10S 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

132.0 

5.  4 

127 

1  16.0 

1  .  9 

1  14 

107.0 

1  .6 

105 

100.0 

1  .  6 

98 

1  12.0 

4.  6 

107 

121  .0 

3.  8 

1  17 

95.0 

1  .0 

94 

90.0 

2.2 

94 

99.0 

1     3 

98 

100.0 

1  .5 

9B 

109.0 
141  ,0 

1  .9 
0.9 

107 
140 

141.0 
110.5 
90.0 


2.3 
0.9 


NO    OF    SAMPLES 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


B.CI.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
SUTION    TYPE 


RIOEAU    RIVER 

HIGHWAY    43    MERfllCKVULE 

RIVER 


SAMF1    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
BY    lllO    YR    LMT  OIST    6RG.    DEPTH 

FEET  MTRS 


09 

Ol 

7  a 

1515 

06 

C>2 

7  a 

1505 

2e 

03 

78 

1100 

17 

cm 

70 

1330 

15 

05 

78 

1335 

07 

CiS 

70 

1310 

10 

07 

70 

1430 

08 

oa 

7  a 

1335 

05 

09 

76 

0830 

10 

10 

7B 

0815 

oe 

1 1 

76 

0315 

05 

12 

7B 

1335 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     [ * ) 

MlIN IMUM 

NO    OF    SAMPLES 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE 
STATION    10;       ie-0033-011 -02 


MAJOR    e 

AS1N: 

GREAT 

LAKES 

STOREY    COOE: 

02 

MINOR    BASIN; 

OTTAWA 

RIVER 

006 

TERM    STREAM; 

RIDEAL 

RIVER 

1710 

ONG: 

U    T    M: 

16    0433800 

0    497  3900 

0    4           REGION:    04 

MILEAGE; 

47.30 

934 

901 

eo 

81 

64 

605 

3 

1 

33 

34 

SAMPLE 

SCO 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

WATER 

DISS. 

5-OAY 

TOTAL 

Fl LTERED 

UO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

MF/1C0ML 

MF/100MI.       MF/100ML 

DEC    c 

MG/  L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

28009 

6 

590. 

156 

06. 

0.0 

9-0 

0.2 

0.02  7 

0.013 

28029 

6 

730. 

82 

42. 

0.0 

10.0 

0.6 

0.022 

0.011 

28049 

6 

1330. 

278 

148. 

0.0 

12.0 

0.2 

0.030 

0.010 

38069 

e 

3 

170. 

12 

8. 

3.0 

11  .0 

0.2 

0.023 

0.023 

26089 

6 

130. 

2 

2.        L 

15.0 

9.0 

1  .4 

0.048 

0.003 

28109 

6 

e 

90. 

2 

L 

e. 

20   0 

8.0 

1  .0 

0.06  7 

0.022 

28  1  39 

5 

8 

30. 

2 

L 

28. 

24.0 

5.0 

3.0 

0.082 

0.002 

28  149 

5 

e 

690. 

28 

2.        L 

33.0 

7.0 

3.0 

0.  137 

0    001 

28159 

5 

8 

60. 

1 

L 

2.        L 

19.0 

7,0 

1  .4 

0.054 

0.026 

28  1B9 

6 

10. 

2 

L 

2. 

10.0 

10    0 

0.5 

0.028 

0.001 

28209 

6 

4.        L 

2 

L 

2.        L 

9.0 

11.0 

0.4 

0.030 

0.010 

28229 

5 

316. 

2 

L 

2. 

0.0 

10.0 

0.6 

0.023 

0.002 

1330. 

278 

14B. 

24.0 

12    0 

3.0 

0.137 

0.026 

133.'     D 

9 

-    D 

a  .   d 

10.2 

9.2 

1  .0 

0.040 

0.010 

4. 

2. 

2. 

0.0 

6    0 

0.2 

0.022 

0.001 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

SAMF 

)TE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP       Pj 

FI LTEHED 

OTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL   N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

oy  m 

YR 

LMT 

DlST 

BRG 

DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-M 

N03-N 

N 

ORCNC       N 

SOLIDS 

SOLIOS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/  L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

09   CI 

76 

1515 

-3 

0.132 

0 

620 

0.002 

0.  143 

0.277 

0.4116 

0.765 

201  .0 

0.  1L 

201 

06    C  2 

76 

1505 

.3 

0.074 

0 

540 

0.C05 

0.065 

0.  144 

0.4C6 

0    610 

186.0 

4.8 

26    C2 

7a 

1400 

.3 

0.090 

0 

660 

0.004 

0.111 

0.205 

0.570 

0    775 

162.0 

1     6 

17    C4 

78 

1330 

.3 

0.028 

0 

380 

0.004 

0.215 

0.247 

0  .  352 

0,599 

136.0 

3-0 

15   CS 

78 

1335 

.3 

0    040 

0 

740 

0.002 

0.005L 

0.047 

0  .  700 

0.747 

158.0 

5.0 

07    C6 

78 

1330 

.3 

0  .048 

0 

720 

0.001 

0.005 

0  -054 

0.672 

0    726 

140. 0 

3.9 

tO    t<7 

78 

14  30 

.3 

0 .  1  98 

1 

3E0 

0.020 

0.030 

0-248 

1  .  1 1.2 

1   ,410 

121  .0 

11-0 

oa  co 

78 

1325 

.a 

0    272 

1 

970 

0-005 

0.021 

0.293 

1  .  6'J8 

1  .995 

151  .0 

15.0 

05    C9 

78 

0830 

.3 

0.070 

0 

720 

0.002 

0.005 

0.077 

0-650 

0,727 

109.0 

2.5 

10    10 

78 

08  15 

.3 

0.014 

1 

1  90 

0.002 

0.0051. 

0  .021 

1.176 

1  ,  197 

1  16.0 

2.  1 

06    11 

76 

0815 

.3 

0    026 

0 

530 

0 .  C0 1 

0,004 

0.031 

0  .494 

0    525 

154  .0 

4.0 

05    12 

78 

1335 

.3 

0    039 

0 

610 

0.004 

0,091 

0.134 

0.57  1 

0,705 

17B.0 

2,0 

MAXIMUM 

0.272 

1 

970 

0 .  020 

0.215 

0.298 

1  .698 

1  ,996 

201  .0 

15.0 

201 

AVG 

OR    GEOM    MN     1 ' 

0.086 

0 

836 

0.004 

0.05BD 

0.149 

0.750 

0,899 

151  .0 

4.60 

201 

MINIMUM 

0.014 

0 

3ao 

0 .  00 1 

Q.004 

0,021 

0.352 

0.525 

109.0 

0.  1 

201 

NO    OF    SAMPLES 


SAMF     OTE    HOUR 
DY    (l«3    YR     LMT 


107 

14 

16 

56 

STN       STN    SAMP       PJ 

CALCUL 

COND 

TU.R8. 

CHLORIDE 

DIST    BRG    DEPTH 

D- SOLIDS 

25C 

F0RMA7 IN 

MG/L 

FEET                  MTRS 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

09    01 

78 

1515 

3 

309 

2.60 

7.8 

06    0  2 

78 

1  505 

.3 

lei 

279 

2.70 

5-9 

28    02 

78 

1 400 

,3 

160 

246 

1  .70 

5-5 

17   04 

78 

1330 

.3 

133 

205 

2  .40 

4.4 

15    05 

78 

1335 

.3 

153 

235 

2.40 

5.6 

07    06 

78 

1 330 

,3 

136 

210 

2.40 

5-9 

10    07 

78 

1430 

,3 

1  10 

170 

5.60 

6.1 

OB  oe 

78 

1325 

3 

136 

210 

4.00 

8.5 

OS    09 

78 

0830 

3 

107 

165 

2.40 

5.0 

to    10 

78 

0815 

.3 

1  14 

175 

1  .60 

5.7 

06     11 

78 

0815 

.3 

150 

230 

3.30 

7.  1 

05     12 

78 

1335 

.3 

176 

270 

3.00 

B.O 

MAXIMUM 

TSf 

309 

5-60 

8-5 

AVG   OR    GEOM    MN 

(') 

141 

225 

2.64 

6.3 

MINIMUM 

107 

165 

1  .  60 

4,4 

NO  OF  SAMPLES 


6-0-W./  SITE:  RIOEAU  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  DAM  IN  BLACK  RAPIDS 

STATION  TYPE:  RIVER 


STATION  ID: 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PU 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


09   01 

78 

1 1 15 

3 

06   C2 

78 

1120 

3 

28    02 

78 

1100 

3 

17    C4 

78 

iooo 

3 

15    C5 

78 

1035 

3 

07   C6 

78 

0905 

3 

10    07 

78 

1110 

3 

oa  ce 

78 

1010 

3 

05   C9 

78 

1125 

3 

10    10 

78 

1120 

3 

06    n 

78 

1155 

3 

05    12 

78 

1000 

3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     (* ) 

MINIM 

JM 

934 

Sample 


26003 

6 

2B023 

6 

26043 

6 

2B0E3 

6    3 

260B3 

6 

281  03 

6 

28153 

5    6 

2B1  43 

5    B 

28163 

5    6 

261B3 

6 

28203 

6 

28223 

e 

MAJQQ  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
OTTAWA  RIVER 
RIOEAU  RIVER 


U  T  M:  18  0445450.0  5018650.0  4     REGION: 


TOTAL  FECAL  M.F. 
COLIFOSM  COLIFORM  ENTER. 
MF/IOOML   MF/100ML   MF/100ML 


860. 

790. 

610. 

1600. 

90. 

10, 

12. 

too. 

100. 
140. 

20. 

70 

1600. 
125.' 
10. 


232. 

92. 
152. 

32. 

24. 

4. 

12. 


232. 
15. 
4. 


52. 
180. 

4. 

4. 

8. 
36. 

4. 


436 
20 

4, 


80S 

3 

WAT£R 

DISS. 

Tf-MP 

02 

DtG    C 

MG/L 

0.0 

2.0 
14.0 

ia.o 

24.0 
23.0 
20.0 
12.0 
9  0 


24  0 
10  3 
0  0 


18-0033-012-02 
STORET  CODE: 

MILEAGE: 


02 

006 

1710 


-DAY 

TOTAL 

FI LTERED 

BOO 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

0.2 

0    060 

0.021 

0.2 

0.02  8 

0.012 

0.2 

o  .01  a 

0.008 

0.2 

0.064 

0.037 

0.5 

0.034 

0.005 

1  .6 

0.063 

0.017 

1  .4 

0.069 

0.007 

D.B 

0.053 

D.009 

0.6 

0-027 

0-011 

0.4 

0.036 

o.oio 

0.2 

0.03  5 

0.005 

0.8 

0.016 

0.002 

1.6 

0-069 

0.027 

0.6 

0.04  2 

0.011 

0.2 

0.016 

0.002 

NO  OF  SAMPLES 


12 


(  C  0  N  T  D 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE:  RIDEAU  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  DAM  IN  BLACK  RAPIDS 

STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STM  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  ERG  DEPTH 
FEET       MTRS 


09  Ot  7S  11 15 

06  02  78  1120 
28  02  78  1100 
17  04  78  1000 
15  05  78  1025 

07  06  78  0905 


10  07  78 

08  08  78 

05  09  78 

10  10  78 

OS  11  78 


1110 
1010 
1125 
1120 
1155 


05  12  7B  I  BOO 


MAX  !MUM 

AVS  OR  GEOM  UN  1 ' I 

MINI HUM 


f I LTERED 

AMf.lONI  A 

MG/L 

0.146 
0.060 
0.100 

o .  oao 

0.040 
0.  124 
0.042 
0.056 
0.056 
0.034 
0.038 
0.029 

0.  146 

0.066 
0.029 


20 

TOTAL 

KJELQAHL 

MG/L 


790 
540 
560 
4B0 
580 
830 
870 
770 
650 
750 
590 
540 


0.370 
0.663 

0.480 


MAJOR  BASIN 
MINOa  EASIN 
TERM  STREAM 


GREAT     LAKES 
OITAWA    RIVER 
RIDEAU    Rll/ER 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE         632 

STATION     ID:        1B-0033-012-02 

STORET    CODE:     02 
006 
1710 


U    T    M:     18    0445450. 0    5013650. 0    4 


005 
006 
004 
010 
004 
004 
003 
007 
016 
007 
005 
.002 


0  016 
0.006 
0.002 


REGION:     04 


21 
FILTERED 
N02  -  N 
MG/L 


FI LTERED 

N03-N 

MG/L 

0.615 

0.  169 

0.191 

0.855 

0.06b 

0.005 

0.0051. 

0.023 

0.020 

O.OdO 

0.065 

0.043 

0 .  855 
0.  176D 
0    00b 


17  18                        23 

INRGNC  TOTAL  TOTAL    N 

N  ORGNC      N 

MG/L  MG/L                MG/L 


0.766 
0.235 
0.2D5 
0.925 
0 .  1  09 
0.  133 
0.050 
0  .  095 
0  .  094 
0.101 
0.  108 
0.074 

0.925 
0.249 
0.050 


644 
480 
460 
420 
540 
708 
829 
704 
602 
716 
552 
511 


0.82B 
0.507 
0.420 


410 
715 
7  55 
345 
649 


1 
0 
0 
1 
0. 

o. 

0.878 
0.800 
0.696 
0.817 
0.650 
0.585 

1.410 
0.846 
0.585 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


277 
1138 
136 
167 
103 
192 
157 
116 
143 


0 
0 

160.0 
181  .0 

11 3B .  0 
254  .9 
1  16.0 


5USP. 

SOLIDS 
MG/L 


15 
921 


7.0 
2.0 

921  .0 
82.  SD 

0.  1 


1  1  .00 

7 
DISS. 
SO  L I DS 
MG/L 

262 


262 
2  62 
262 


NO    OF    SAMPLES 


107 

14 

16 

56 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLORiOE 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

D-SOLIDS 

25C 

F0RMA7-1N 

MG/L 

FEET 

MTRS 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

09    01 

78 

1115 

.3 

403 

7.30 

16    5 

06    02 

78 

1120 

.3 

217 

334 

3.60 

8  .  2 

28    02 

78 

1100 

.3 

194 

299 

2.30 

7.2 

17    04 

78 

I  COO 

.3 

150 

230 

1  0 .  00 

5.9 

15    05 

78 

1025 

.3 

179 

275 

2.50 

9  0 

07    06 

78 

0905 

.3 

18S 

290 

2.60 

9.2 

10    07 

78 

1110 

J 

1S3 

235 

2.60 

8.5 

5.6 
8.8 

08    08 

7B 

1010 

.3 

114 

175 

1  .90 

05    09 

78 

1125 

.3 

143 

220 

0.60 

10     10 

78 

1120 

: 

137 

210 

2.00 

6.  8 

06    11 

78 

11 55 

.3 

153 

235 

4.30 

8.5 

05    12 

78 

10OO 

.3 

179 

275 

2.70 

11.5 

MAXIMUM 

217 

403 

10.00 

16.6 

avs 

OR    GEOM   MN     ( 

164 

265 

3.53 

a.  e 

MINIMUM 

1  14 

175 

0.60 

5  .6 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./    SITE:     JOCK  .RIVER 

SAMPLE    POINT:     AT    TOWNSHIP    LINE    DOWNSTREAM    FROM    RICHMOND 

STATION    TYPE:     RIVER  FLOW    GAUGE    FED    02LA007 


STATION    ID:        1 8-0033- 016  -  02 


MAJOR  BASIN 
MIKCR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
OTTAWA    RIVER 
RIDEAU    RIVER 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


09  01     78 

06  02  78 
28  02  78 
1 7  04  78 
15  05  78 

07  06  78 

10  07  7S 

08  08  78 

05  09  7B 
10  10  7B 

06  11  78 
05  12  78 


1330 
133S 
1230 
1150 
1145 
1  1, 00 
131.0 
1215 
1310 
1255 
1350 
1215 


934 

901 

444 

80 

STN       STN 

SAMP      PJ 

SAMPLE 

SCD 

FLOW    CFS 

TOTAL 

BIST    BHG 

DEPTH 

NO 

COL  I  FORM 

FEET 

MTRS 

MF/lOOMI. 

.3 

28006 

4 

6 

374,00 

400. 

.3 

28026 

4 

6 

410 .00 

120. 

.3 

26046 

6 

4 

99.90 

30. 

.3 

28056 

6 

3 

3140.00 

1  200 . 

.3 

28066 

6 

126.00 

3500. 

3 

28  106 

S 

7 

24.00 

200. 

.3 

28126 

5 

7 

4    20 

300. 

:.: 

28146 

5 

7 

3.20 

8700. 

.3 

28166 

E 

7 

2.90 

200. 

.3 

28186 

6 

1  .50 

280. 

.3 

28206 

6 

3.10 

19000. 

.3 

28226 

e 

4 

8.50 

39000. 

MAXIMUM 

3140.  0-0 

39000. 

OR    GFOM 

MN     1-1 

349.70 

844.  • 

18  04 355 So -0  5005100.0  4 


FECAL  M.F. 
C0L1F0RM  ENTER. 
MF/100ML   MF/100ML 

70.       2 

10. 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pd 

DY    MQ    YR     LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


34 

FI LTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 


09    01     7B 

1330 

,a 

06    02    78 

1335 

.3 

28    02    78 

1230 

.3 

17    04    78 

11  SO 

.3 

15    05    78 

1  145 

.3 

07    06    73 

1  100 

.3 

10    07    78 

1310 

.3 

08    OS    78 

1215 

.3 

05    09    78 

1310 

.3 

10    10    78 

1255 

.3 

06     11     7B 

1350 

.3 

OB   12   78 

1215 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    MN     {») 
MINIMUM 

.015 
.011 

.on 

.012 
.009 
.009 
.021 
.006 
.013 
.019 
.500 


O  .500 
0.053 
0.001 


19 

FILTERED 
AMMONIA 

MG/L 

0.038 
0-062 
0.110 
0.202 
0.028 
0.03B 
0  ,  028 
0.032 
0.046 
0.008 
0.206 
0.045 

0.  20S 
0.  070 

o.ooa 


TOTAL 

KdELDAHL 

MG/L 


0.730 
0.730 
1  .  BOO 
0.410 
0.750 
0 .  §00 
0.740 
0.500 
0.970 
0.760 
3.400 
0.5S0 

3,400 
1  .01  3 

0.410 


FI ITEREO 

N02-N 

MG/L 

0  005 
0.006 
0.007 
0 .  004 
0.  004 
0.004 
0.007 
0.003 
0.002 
0.003 
0,  120 
0.006 

0,  120 
0.014 
0.002 


20. 
132. 
116. 

16. 
128. 
144. 


12 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

0.665 
0.089 
0.  183 
0.235 
0.030 
0.015 
Q.015 
0.022 
0.005 
0.045 
0.2  30 
0.  159 

0.665 
0.141 
0.005 


REGION 

04 

8C 

5 

WATER 

TEMP. 

DEC    C 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

15 

0 

19 

0 

24 

0 

23 

0 

21 

0 

1  l 

0 

3               9 

0 

MG/L 

0.708 
0.  157 
0 .  300 
0.441 
0,062 
0.057 
0.050 
0.057 
0.053 
0  056 
0.656 
0.210 

0.708 
0.226 
0-050 


TOTAL 
ORGNC   N 

MG/L 

0.692 
0.668 
1  490 
0.208 
0.722 
0.952 
0.712 
0.46B 
0.924 
0,752 
3.  194 
0.535 


3.  194 
0.943 
0.208 


8.0 
7.0 


17.0 
7.5 
3.0 


23 
TOTAL  N 

MG/L 

1  .400 
0.825 
1  790 
0,649 
0.734 
1  .009 
0  762 
0  525 
0  977 

0  SOB 
3.750 
0.745 

3.750 

1  .  I  69 
0.525 


STORET   CODE: 

OS 

006 

1710 

MILEAGE: 

25.70 

1 

33 

5-DAY 

TOTAL 

)2                     BOD 

P 

L                 MG/L 

MG/L 

0.  2 

0.044 

0.  2 

0.025 

0,6 

0.046 

0-4 

0.046 

0    6 

0.036 

0.8 

0.0  39 

1  .  2 

0.064 

0.  4 

0.021 

0.8 

0-043 

0.5 

0.067 

3.  B 

0.750 

2    2 

0.015 

3.  B 

0.7  50 

1  .0 

0.100 

0.  2 

0.015 

12 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

263.0 
278  .  0 
2  79.0 
168.0 
225.0 
2  56  0 
313,0 
1  08  .  0 
317.0 
276.  0 
52B.0 
508.0 

528.0 
295.3 
1  OB .  0 


12 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

17.0 


15.0 
7.0 
3.4 
7.7 
0.6 
6.7 
6.1 
106.0 
109.0 

109.0 

25.5 

0.6 


NO  OF  SAMPLES 


C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE     INFORMATION     SYSTEM 


STATION    SUMMARY     REPORT     .     fi]vER    BASINS 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PACE  633 


7  10? 

SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pd  DISS.  CALCUL 

DY    MO    YR    LMT  OIST     BAG    DEPTH  SOilOS  D-SOLtDS 

FEET  MTRS  MG/L  MG/L 


14  16                        56 

COND.  TuRB.  CHLORIDE 

25C  F0RMAZ1N                  MG/L 

UMHOS  UNITS 


09    01 

7a 

1330 

.3 

271 

435 

5.40 

18.5 

06    0! 

78 

1335 

.3 

255 

39  3 

2.70 

8.9 

28    02 

78 

1230 

.3 

274 

422 

4     10 

11  ,0 

17    04 

7B 

1  1  50 

.3 

153 

235 

16.00 

5,6 

15    05 

78 

1  145 

.3 

318 

335 

3.70 

9.2 

07    0$ 

78 

1  100 

,3 

253 

390 

3.  10 

no 

10    07 

78 

1310 

.3 

305 

445 

6.  20 

26    0 

OS    09 

78 

1215 

.3 

107 

165 

O.EO 

4,9 

05    09 

T8 

1310 

.3 

310 

450 

4.50 

34.5 

10    10 

78 

1255 

.3 

270 

415 

5.50 

29.5 

06     11 

78 

1350 

.3 

122 

710 

1  5 .  00 

76.0 

05     12 

7  8 

1215 

■  3 

399 

650 

2-20 

620 

MAXIMUM 

422 

2  74 

710 

16.00 

76.0 

AVG    Oft    GEOM    MN 

•} 

34  1 

219 

421 

5-77 

24.8 

M  S  N I  MUM 

371 

107 

165 

0-60 

4    9 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.K./  SITE; 
SAMPLE  »OINT; 
STATION  TYPE 


JOCK  RIVER 

AT  OUEEN  STREET  RICHMOND 

RIVER 


LONG 


STATION  ID:   18-0033-017-02 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

09  01  78  1350  .3 

06  02  78  1355  .3 
2B  02  78  1245  3 
1 7  04  78  1210  .3 
15  05  78  1205  .  3 

07  06  76  II  IS  .3 

10  07  78  1330  .3 
OB    08  78  1230  .3 

05  09  78  1325  .3 
10    10  78  1310  .3 

06  11  78  1200  .3 
OS     12  7B  1230  .3 

MAX  I  MUM 

AVG    OR    GEOM    MN     { -  J 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


934 

901 

5AMPLE 

SCD 

NO 

28007 

4 

6 

28027 

4 

6 

38047 

E 

A 

28C67 

6 

3 

26087 

6 

28107 

5 

8 

281  27 

5 

e 

28147 

5 

8 

28167 

5 

8 

2B187 

6 

2Q207 

6 

28227 

6 

4 

MAJOR  BASIN 
ML^OR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
OTTAWA    RIVER 
SIDSAU    RIVER 


U    T    M:     18    0434550.0    5004100.0    4 


TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM      COLIFOHM  ENTER. 

MF/100ML       MF/100ML       MF/tOOML 


160, 
130 

40. 
170. 
1700. 
180. 
200. 
710. 

20. 

92. 

24. 
164. 

1700. 

137.' 
20. 


22. 
8. 
10, 


22. 
5.  ■ 
2. 


36. 
12, 
20. 
32. 
12. 
46. 
10. 


46. 
16.' 
4. 


805 

3 

WATER 

DISS. 

TEMP. 

02 

DEG    C 

MG/L 

00 

6.0 

0-0 

5    0 

0.0 

7.0 

3.0 

7.  0 

15.0 

B.O 

19.0 

7.0 

24   5 

7-0 

23.0 

7.0 

21  .0 

8.0 

1  1  .0 

S.O 

9.0 

7.0 

0.0 

9.0 

24.5 

9.0 

10.5 

7.2 

0.0 

5.0 

STORET   CODE: 

02 

006 

1710 

MILEAGE: 

27,50 

1 

33 

34 

DAY 

TOTAL 

Fl LTERED 

300 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    VtG/L 

0.2 

0.050 

ooia 

0.8 

0.076 

oois 

0    4 

0-028 

0.014 

0    2 

0-024 

0.008 

0.6 

0.026 

0.007 

OS 

0.030 

o.oos 

1  .2 

0.04  7 

0,007 

1  .4 

0.108 

0.016 

1.0 

0.028 

0.311 

0,3 

0.022 

O.0O3 

0.8 

0.025 

0.008 

t  .4 

0.108 

0.318 

0.7 

0.042 

0.010 

0.2 

0.022 

0.003 

12 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

SAMP 

!TE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

(I LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJSLDAHL 

N02-N 

K'03  ■  N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

09    01 

78 

1350 

.3 

0    068 

0.740 

0.007 

0.853 

0.928 

0-672 

1  .600 

269    0 

6.S 

263 

06    02 

73 

1355 

.3 

0.030 

0.810 

0.007 

0    058 

0.095 

0.780 

0.875 

277.0 

26.0 

29    02 

78 

1245 

.3- 

0.100 

o.eoo 

0.003 

0.  157 

0.265 

0.780 

1  .045 

264.0 

2.2 

17    04 

78 

1210 

.3 

0.016 

0.330 

0.  004 

0.  150 

0. 170 

0.314 

0.484 

147.0 

3.6 

IS    05 

78 

1205 

.3 

0.028 

0.710 

0-003 

0.O05 

0.036 

0-632 

0.718 

107.0 

1     8 

07    06 

78 

1115 

.3 

0    026 

0.930 

0.003 

0.005 

0.034 

0.904 

0.938 

238.0 

1  .5 

10    07 

78 

1330 

.3 

0  .034 

1  .040 

0.003 

0.005L 

0.042 

1  .006 

1  .048 

223.0 

2-5 

08    08 

78 

1230 

.3 

0.  106 

I  .  1  00 

0.  005 

0.005 

0.116 

0.904 

1.110 

256.0 

12.  0 

05    09 

78 

1325 

.3 

0.068 

0.460 

0-002 

0.005 

0.075 

0-3112 

0.467 

2190 

0.  6 

10     10 

78 

1310 

.3 

0    004 

0.910 

0.003 

•    0.045 

0.052 

0    906 

0.958 

268.0 

1  .2 

06    11 

78 

1200 

.3 

0.004 

0.81D 

0.002 

o.ooa 

0.014 

0.806 

0.620 

252.0 

2.0 

MAXIMUM 

0.  106 

1 .  100 

0.008 

0.853 

0.928 

1  .006 

1  .600 

277.0 

26.0 

263 

AVG 

Oft    GEOM   MN     ( ■ ) 

0    044 

0.  793 

0.004 

0. 1 180 

0.166 

0    749 

0.915 

237.3 

5.4 

2  63 

MINIMUM 

0    004 

0    330 

0.002 

0.005 

0.014 

0.314 

0.467 

147.0 

0.6 

263 

NO    OF    SAMPLES 

1  I 

11 

1  1 

11 

11 

11 

11 

1  1 

1  1 

1 

10? 

14 

16 

56 

SAMP    DTE 

HOUR 

5TN 

STN    SAMP       Pd 

CALCUL 

COND. 

TUR8 

CHLORIDE 

01    MO 

YB 

LMT 

OIST 
FEET 

SRG    DEPTH 
MTRS 

O-SOLIOS 
MG/L 

25C 
UMHOS 

FORMAZIN 
UNITS 

MG/L 

09    01 

78 

1350 

.3 

404 

5    70 

24    5 

06   02 

70 

1355 

.3 

251 

386 

4    60 

8.6 

26    02 

?B 

1245 

,3 

362 

403 

2.40 

11,0 

17    04 

78 

1210 

.3 

143 

220 

3.10 

4  , 9 

15    05 

78 

1205 

.3 

195 

300 

1  .50 

5,6 

07    06 

78 

11  IS 

.3 

237 

36S 

2.20 

7    5 

10    07 

78 

1330 

.3 

221 

340 

2    20 

11.5 

08    08 

78 

1230 

.3 

244 

375 

3    30 

36.5 

05    09 

78 

1325 

.3 

218 

335 

1     30 

19.5 

10     10 

78 

1310 

.3 

267 

410 

1  .70 

25.5 

06    1  1 

78 

1200 

.3 
MAXIMUM 

250 

267 

385 
410 

1  .90 
5.70 

16.5 
36.5 

AVO 

OR    GEOM    MN     ( * | 

229 

35? 

2.72 

15.6 

MINIMUM 

143 

220 

1  .30 

4.9 

NO    OF    SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVES  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


RIDEAU  RIVER 

AT  BURRITT  RAPIDS  BRIDGE 

RIVER 


STATION    ID:        1B-O033    01 8 -02 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PU 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


09    01 

78 

1450 

.3 

06    02 

78 

1445 

.3 

28    02 

78 

1330 

3 

17    04 

78 

1300 

.3 

15    05 

73 

130E 

.3 

07    06 

78 

1300 

.3 

10    07 

78 

1410 

.3 

OB    08 

78 

1310 

.3 

05    09 

78 

0915 

.3 

10    10 

78 

0845 

.3 

06    1  1 

78 

0850 

.3 

05     12 

78 

1315 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN 

(*) 

MINIMUM 

934 
SAMPLE 


28008 

s 

2802a 

6 

28048 

6 

28068 

6 

28088 

6 

28108 

6 

28128 

5 

28148 

5 

2816B 

5 

28188 

6 

28208 

6 

23228 

S 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 

TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
OTTAWA    RIVER 
RIDEAU    RIVER 


U    T    M:  IB    0437075.0    4961100.0    4 

901  80  81  84 

SCD  TOTAL  FECAL  M,F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/100ML      MF/100ML 


610. 


174. 


890. 

140. 

SOO. 

19a. 

160. 

4. 

200. 

a. 

30. 

30. 

10. 

10. 

1  00 .       1 

4. 

4.        L               4. 

4. 

2. 

136. 

2. 

900. 

198. 

100."    0           13. 

4. 

2. 

106. 


28. 
2. 


106. 

12. 

2. 


STORET   CODE: 

OS 

006 

1710 

4            REG1 ON :     04 

MILEAGE: 

42.00 

805 

3 

1 

33 

34 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

TOTAL 

FI LTERED 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

PEG  c 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P   MG/L 

0.0 

10.0 

0.2 

0.038 

0.013 

0.0 

12.0 

0.6 

0.021 

0.012 

0.0 

13.0 

0.2 

0.031 

0.011 

2.0 

11  .0 

0.2 

0.01  7 

0.005 

15.0 

B.O 

0.8 

0.04B 

0.007 

20.0 

7.0 

0.8 

0.066 

0.032 

24.5 

7.0 

1  .a 

0.030 

0.025 

23.0 

7.0 

2.2 

0.079 

0.006 

19.0 

7.0 

0.2 

0    034 

O.OOB 

11.0 

9.0 

0.2 

0.016 

0.004 

9.0 

10.0 

0.6 

0  .036 

0  .008 

0.0 

11.0 

0.6 

0.021 

0.001 

24.5 

13.0 

2.2 

0.080 

0.032 

10.3 

9.3 

0.7 

0.041 

0.011 

0.0 

7.0 

0.2 

0.016 

0.001 

NO    OF    SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

■".''- 

SAMP       PJ 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

Fl LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

DY    MO 

YR 

LMT 

OIST 

BUG 

DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAML' 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      H 

SOLIDS 

SO  L I  OS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

HG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

09    01 

78 

1450 

.3 

0.  124 

0.650 

0.  003 

0.192 

0.319 

0.526 

0.845 

208.0 

2.8 

■  05 

03    02 

7B 

1445 

.3 

0.O74 

1  .650 

0.004 

0.071 

0.  149 

1  .576 

1  .725 

184.0 

5    4 

28    02 

78 

1330 

.3 

0.092 

0.560 

0.003 

0.127 

0.222 

0.468 

0.690 

163.0 

1  .9 

17    04 

78 

1300 

.3 

0.022 

0.320 

O.0O4 

O.190 

0.216 

0  .  298 

0.514 

139.0 

3.0 

15    05 

78 

1305 

.3 

0.050 

0.650 

0.003 

0.075 

0.  128 

0.600 

0.728 

165.0 

5.B 

07    06 

78 

1300 

.3 

0.062 

0.650 

0 .  006 

0.015 

0.083 

0  .  sse 

0.671 

146.0 

3.3 

10   07 

78 

1410 

.3 

0.348 

1  .290 

0.035 

0.105 

0.488 

0.942 

1  .430 

117.0 

3.3 

OB    08 

78 

1310 

J 

0.048 

1  .  130 

0.002 

0.006L 

0.055 

1  .082 

1  .137 

135.0 

7.5 

05   09 

7B 

0915 

.3 

0.050 

D.6S0 

0.005 

0.035 

0.090 

0.6U0 

0.690 

1  12.0 

I  .6 

10    10 

78 

0B45 

.3 

0.022 

0.  460 

0 .  003 

0.015 

0.040 

0.438 

0.478 

240.0 

2.4 

06    1  1 

78 

0850 

.3 

0.036 

0.620 

0.004 

0.031 

0.071 

0.584 

0.655 

IS8.0 

5.0 

05    12 

76 

1315 

.3 

0 .  027 

0.610 

0.004 

0.  106 

0.  137 

0.583 

0.720 

185    0 

3.0 

MAXIMUM 

0.348 

1  .650 

0.035 

0.192 

0.48B 

1  .576 

1  .725 

340.0 

7.B 

205 

nve 

OR    GEOM 

WN     C| 

o.cao 

0.770 

0.006 

0.08ID 

0.  167 

0.690 

0.857 

162.7 

3.8 

205 

M 

INIMUM 

0.022 

0.320 

0.002 

0 .  DOS 

0.  040 

0.29B 

D.478 

1  12.0 

t.6 

305 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STK    SAMP       Pj 
DY    MO    YH     LMT  OIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


107 

14 

16 

56 

CALCUL 

COND 

TURB. 

CHLOfi IDE 

D- Solids 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

MS/  L 

UMHOS 

UNITS 

09    01 

78 

1450 

.3 

316 

2.90 

7.9 

06    02 

78 

1445 

.3 

179 

275 

2.90 

6.0 

28    02 

78 

1330 

.3 

161 

248 

2.20 

5.6 

17    04 

78 

1300 

.3 

13S 

210 

2.30 

4.0 

15    05 

78 

1305 

.3 

15B 

245 

2.70 

6.2 

07    06 

78 

1300 

.3 

143 

220 

2.50 

6.1 

10    07 

7B 

1410 

.3 

114 

175 

2.30 

6.3 

OB    08 

78 

1310 

.3 

m 

195 

4.40 

6.9 

05    09 

78 

0915 

.3 

■  ■ : 

170 

1.80 

5.2 

10    10 

78 

0845 

.3 

238 

365 

2.00 

5.9 

06     11 

78 

0850 

3 

■5,i 

235 

2.60 

7.6 

05    12 

78 

1315 

.: 

162 

280 

3.00 

8.3 

MAXIMUM 

238 

365 

4.40 

8.3 

AVG   OR 

GEOM    MN 

(*) 

155 

245 

2.63 

6.3 

MINIMUM 

1  10 

170 

1  .80 

4.0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


RIDEAU  RIVER 

AT  BRIDGE  IN  RIDEAU  FERRY 

RIVER 


STATION  ID: 


STN  NO: 


19 


L*T: 


LONG: 


934       901 
SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ     SAMPLE        SCO 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH  NO 

FEET       MTRS 


10    01 

78 

1045 

.  2 

07    02 

78 

0935 

.3 

01     03 

78 

0940 

.3 

18    04 

78 

0710 

.3 

16    05 

78 

OB45 

.3 

06    06 

78 

0830 

.3 

1  1     07 

78 

0520 

.3 

09   08 

78 

0845 

.3 

06    09 

78 

0855 

.3 

11     10 

78 

0850 

.3 

07    11 

78 

0B3S 

.3 

11    12 

78 

0935 

.3 

MAXIMUM. 

AVG    OR 

GEOM    MN     1  •  | 

MINIMUM. 

28012 

4    6 

2B032 

4    5 

28052 

4    6 

28072 

6    3 

2B092 

6 

2B  1  1  2 

5  8 

2B132 

6   a 

28152 

5  8 

28172 

5  a 

26192 

5 

28212 

6 

2B232 

6  4 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  OTTAWA  RIVER 
TERM  STREAM:  RIDEAU  RIVER 

U  T  M:  18  0409G50.0  -1966400.0  4 


BO         B1  84 

TOTAL      FECAL       M.F. 

COLIFORM  COLIFORM     ENTER. 

MF/100M1,  MF/100.V.L  MF/100ML 


2620. 
380, 

132. 

100. 

30. 

10. 

4. 


S620  . 
26. 


2. 

2. 

34. 

2. 


2. 


3." 
2. 


28. 
2. 
2. 

2. 
2. 


28. 

3  - 
2. 


REGION:  04 


805 
WATER 
TEMP. 
DEO  C 

O  0 
0.0 
0.0 
2.0 


22.5 
9.8 
0.0 


12.0 

11.0 

12.0 

10.0 

9.0 

B.O 

8.0 

7  0 

9.0 

9.0 

8.0 

12.0 

12.0 
9.6 


18-0033-019-02 

STORET    CODE: 

02 

006 

1710 

MILEAGE: 

69.  10 

1 

33 

34 

-DAY 

TOTAL 

Fl LTERED 

BOO 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

0.2 

0.01  9 

0.003 

0.8 

0.01  1 

0.004 

0.2 

0.039 

0.004 

1  .0 

0.02  7 

0.005 

0.8 

0.034 

0.001 

0.8 

0.021 

0.004 

0    8 

0.018 

0.018 

0.2 

0    020 

0.003 

1  .0 

0.015 

0.002 

0.4 

0.017 

0.001L 

0.4 

0.015 

0  .  002 

0.2 

0.017 

0.003 

1  .0 

0.039 

0.018 

0.6 

0.021 

0.C04D 

0.2 

0.01  1 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  Of  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

107 

SAMP    DT£ 

HOUR 

SIN 

STN 

SAMP       PJ 

FI LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FI LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

CA 

LCUL 

DV    MO 

>  R 

INT 

OIST 

BRG 

DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03  ■  N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

SOLI  OS 

0- 

iOLIDS 

FEET 

MTR5 

NG,  L 

I.IG/L 

KG/L 

KG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG 

"L 

10    01 

78 

1045 

.3 

0.  008 

0,360 

0.001 

0.049 

0.058 

0.352 

0.410 

154.0 

0.9 

153 

07    02 

79 

OS  35 

.3 

0.0  1* 

0    390 

0    001 

0.034 

0.049 

0.376 

0.425 

149.0 

1     6 

147 

01     03 

78 

0940 

.3 

0 .  033 

0,500 

0    004 

0    026 

0.052 

0.468 

0.5  30 

151.0 

0,9 

1  50 

1B    04 

78 

D710 

.3 

O.036 

0.  400 

0.006 

0    335 

0    377 

0.364 

0.741 

1  08 .  0 

1  .  4 

107 

16    05 

78 

0845 

.3 

0.026 

0.560 

0.003 

0.010 

0.039 

0 .  534 

0.573 

135.0 

8.0 

127 

06    06 

78 

0830 

.3 

0.030 

0.4  80 

0.003 

Q.O20 

0.053 

0    450 

0.503 

138.0 

2.0 

1  36 

1  1     07 

78 

0920 

.3 

0.006 

0.420 

0.001 

0 . 005  L 

0.012 

0.414 

0.426 

131  .D 

2.  J 

1  29 

09    OS 

7  8 

0015 

.3 

0.048 

0.460 

0.002 

0.010 

0.060 

0.412 

0.472 

132.0 

1.8 

1  30 

06    09 

78 

0855 

.3 

0.020 

0.  190 

0.  002 

0.005 

0.027 

0.  170 

0.197 

132.0 

2.4 

130 

1  1     10 

78 

Q850 

.3 

0.012 

0.480 

0.001 

0.005 

0.018 

0.468 

0.486 

139.0 

2.3 

137 

07    1  1 

76 

0835 

.3 

0.023 

0.420 

0 .  002 

0.013 

0.039 

0.397 

0    435 

141.0 

1  .  1 

140 

1  1     12 

76 

0935 

.3 

O.OTA 

0.390 

0.002 

0.008 

0.  1  14 

0.376 

0  ,  490 

151  .0 

1  .3 

ISO 

MAXIMUM 

0  ,048 

0.560 

0.006 

0.335 

0.377 

0.534 

0.741 

154.0 

8.0 

153 

AVG 

OR    GEOM   MN    ( * ) 

0,022 

0.  421 

0.002 

0.05  ID 

0.076 

0-39B 

0,474 

136.4 

2.2 

136 

MINIMUM 

0.006 

0.  190 

0.001 

0.005 

0.012 

0.  170 

0,197 

10B.0 

0.9 

107 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YB  LMT    OIST  8RG  DEPTH 
FEET       MTRS, 


10    01 

70 

1045 

.3 

07    02 

78 

0935 

.3 

01     03 

78 

0940 

.3 

16    04 

76 

0710 

.3 

16    05 

7  Si 

0845 

.3 

06    06 

78 

0830 

.3 

11    07 

78 

0920 

.3 

09    09 

78 

0845 

-3 

06    09 

76 

0855 

.3 

It    10 

7  8 

085O 

.3 

07    11 

78 

0835 

.3 

11     12 

78 

0935 

.3 

MAX  IMUW 

AVG 

OR    GEOM    MN 

t- ) 

MI N I  MOM 

14 

6 

56 

ONO  . 

TURB. 

CHLORIDE 

25C 

MHOS 

FORMA? IN 
UNITS 

MG/L 

235 

1     20 

5.6 

235 

1     30 

4.3 

230 

2    20 

4.7 

165 

1 

30 

5-0 

IS5 

2 

60 

4.  7 

3  10 

1 

20 

4.4 

1SS 

1 

60 

4.6 

200 

0 

90 

4  .  4 

200 

i 

40 

4  .  7 

210 

1 

30 

4.7 

215 

i 

00 

4    9 

230 

1     10 

6.0 

335 

2.60 

6.0 

210 

1  .  51 

4.B 

165 

0 

90 

4.3 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W,/  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


RIDEAU  RIVER 

AT  ROCKEY  NARROWS  RIDEAU  LAKE 

RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
OY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


934 

sample 


io  oi 

78 

1610 

.3 

07    03 

7  6 

1600 

-3 

01     03 

7a 

1545 

.3 

18    04 

76 

1300 

-3 

16    05 

76 

1430 

.3 

06   06 

78 

1445 

.3 

11     07 

78 

1545 

.3 

09    08 

79 

1440 

.3 

06    09 

7B 

1200 

-3 

11     10 

76 

1515 

.3 

07    1  l 

78 

1420 

.3 

11    13 

7B 

1430 

.3 
MAX IMUM 

AVG 

OR    GEOM    MN     [ ■ 1 

MIN IMUM 

38019 

4 

2803S 

4 

28059 

4 

28079 

e 

28039 

6 

28  119 

6 

2B133 

5 

2BI53 

5 

28  1  79 

5 

28  199 

6 

28219 

6 

2B239 

6 

^0    OF    SAMPLES 


901 
SCO 


MAJOR    BASIN       GREAT     LAKES 
MINOR    6ASIN;     OMAWA    RIVER 
TERM    STREAM.     RIDEAU    RIVER' 

U    T    M:     18    04O5U5O.0    4960350.0    4 


TOTAL  FECAL 

COLIFORM  COL  I  FORM 

MF/100ML  MF/100MI. 

4,        L  2.        I. 

4  ,  2.1. 

4          L  2.        I. 

4,        L  2.        L 

4,  2.        L 


M    F  . 

ENTER. 

MF/100ML 


80S 
WAIER 
lIMp 
D£G    C 

0    0 


STATION 

ID:        18-0033-02003 

STOfiET    CODE: 

02 

006 

1710 

ON :     04 

MILEAGE; 

74.60 

3 

1 

33 

34 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

FILTERED 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

12    0 

0.023 

0    002 

10.0 

1  .8 

0.018 

0    006 

8.0 

0.2 

0.026 

0    015 

10.0 

0.4 

0  ,01  0 

0    001  L 

1  1     0 

0.5 

0.021 

0    001 

8.0 

0.5 

0.018 

0    004 

9,0 

0.6 

0    OH 

0    001L 

8    0 

0.2 

0-020 

0,001 

e.o 

0.5 

0-012 

0   001 

9,0 

0.5 

0.010 

0    001  L 

9.0 

0.2 

0.01  1 

O.OOI L 

110 

0.2 

0.018 

D.001 

12.0 

*.a 

0.026 

D.01S 

9    4 

0.5 

0.017 

0.003D 

B    0 

0.2 

0.010 

0.001 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

107 

SAMP 

)TE 

HOUR 

SIN 

STN 

SAMP       F»J 

FI LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG 

Depth 

AMr.'OnlA 

KJELDAHL 

NQ2-N 

N03-N 

N 

ORGNC       h 

SO  LI  05 

SOLIDS 

D    SOL  I  OS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

KG/l 

MG/L 

i,:;,/ 1 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

10    01 

78 

1610 

.3 

0.014 

0,700 

0,002 

0,073 

0,089 

0.6><6 

0    775 

138.0 

0 

3 

138 

07    02 

76 

1600 

.3 

0.052 

0.  540 

0    003 

0.053 

0  ,  107 

0  .  468 

0    595 

1  -12 .  0 

1 

6 

130 

Dl     03 

78 

1545 

.3 

0.064 

0.560 

0    006 

0.114 

0.  1B4 

0.516 

0    700 

140.0 

1 

2 

139 

1S    04 

78 

1300 

,3 

0.020 

0.  180 

0,002 

0.  180 

0.302 

0 .  1 60 

0    362 

23.0 

0 

2 

23 

16    05 

78 

1430 

,3 

0.020 

0.420 

0.002 

0.015 

0037 

0.400 

0    4  37 

138.0 

2 

3 

1  36 

06    06 

70 

1445 

,3 

0.054 

0.430 

0    001 

0.005 

0-060 

0    376 

0    436 

139.0 

6 

4 

133 

11     07 

79 

1545 

.3 

0.002 

0.350 

0.00  I 

0.0051. 

0-008 

0    318 

0    356 

132.0 

2 

2 

1  30 

09   08 

78 

1440 

,3 

0.014 

0.  4A0 

o.ooi 

0.  0051. 

0.020 

0    426 

0    446 

137.0 

3 

8 

133 

06   09 

78 

1200 

.3 

0.004 

0-270 

0.002 

0.0051. 

0.011 

0.2'  6 

0    277 

135.0 

2 

1 

133 

1  1     10 

78 

1515 

.3 

0.CC4 

0.330 

o.ooi 

0.0051. 

0.010 

0,326 

0    326 

139.0 

1 

7 

137 

07    1  1 

78 

1420 

.3 

0,016 

0.360 

0    00  1 

0 .  OO'I 

0.021 

0    344 

0    365 

139.0 

1 

5 

137 

1  1     12 

78 

1430 

.3 

0    008 

0.  480 

0.001 

0.029 

0.036 

0    472 

0.510 

143.0 

3 

1 

1  40 

MAX  I  MUM 

0.064 

0.700 

0.006 

0.  160 

0.202 

0.6116 

0.775 

143.0 

6 

4 

140 

AVG 

OR    GEOM    MN     1  -  } 

0.023 

0.423 

0.002 

0. 04  10 

0.066 

0,401 

0.466 

127.9 

2 

2 

126 

M 

NIMUM 

0.002 

0.  ISO 

0.001 

0 .  004 

0.008 

0.  I  60 

0.2  77 

23,0 

0 

2 

23 

NO    OF    SAMPLES 


(     C    0    N    T    D     ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVFR  BASINS 


B.O.U./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


RIOEAU  RIVER 

AT  ROCKEY  NARROWS  RIOEAU  LAKE 

RIVER 


MAJOR  BASIN 
MIlvOS  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT    LAKES 
OITAWA    RIVER 
RIOEAU    RIVER 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  636 

STATION     ID  IB-0O33-02O-O2 

STORET    CODE:     BS 
006 

1710 


14 

16 

56 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PO 

COND . 

TUfiB. 

CHLORIDE 

OY    MO 

YR 

LMT 

01ST 

BRG    DEPTH 

25C 

FORM  i\J  IN 

MG/L 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

10    01 

78 

1610 

.3 

212 

0    90 

4.5 

07    03 

78 

1  600 

.3 

200 

1  .80 

4.2 

01     03 

78 

1545 

.3 

214 

2.30 

4.6 

1B    04 

7B 

1300 

.3 

38 

0.85 

0.6 

16    05 

78 

1430 

.3 

210 

1  .20 

4.6 

06    06 

78 

1445 

.3 

205 

1  .60 

4.5 

11    07 

?B 

1545 

.3 

200 

1  .60 

4.5 

09  08 

78 

1440 

.3 

205 

1  .50 

4.4 

06  09 

78 

1200 

.3 

205 

1  .  10 

4.13 

11    10 

78 

151S 

.3 

210 

1  .  10 

4.6 

07    11 

78 

1420 

.3 

210 

1  .  10 

4.7 

1  1     12 

73 

1430 

.3 

215 

O.BO 

4.6 

r.-AUKUM 

215 

2.30 

4.7 

AVG 

013    GEO* 

193 

1  .30 

4.2 

MINIMUM 

36 

O.60 

0.6 

18    0405050.0    4960350.0 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


TAY  RIVER 
AT  OAM  IN 

RIVER 


IGLiVSEROKE 


934 

90l 

SAMP    DTE 

HOUR 

SIN 

STN 

Samp     pj 

SAMPLE 

SCO 

BY   MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG 

DEP 

TH 

NO 

FEET 

MTRS 

10   01 

7B 

1240 

.3 

28015 

6 

07   02 

78 

1  1  50 

.3 

26035 

6 

01    03 

78 

1130 

.3 

26055 

6 

18   04 

78 

0900 

.3 

2S074 

6    3 

16   05 

78 

1045 

.3 

28095 

6 

06   06 

78 

1045 

.3 

28  1  15 

6 

11    07 

79 

1145 

.3 

28135 

6 

09    08 

78 

1045 

.3 

2BiS5 

E 

06   09 

7B 

1050 

.3 

26175 

6 

1  1    10 

78 

1115 

,3 

28135 

e 

07    11 

7B 

1040 

.3 

28215 

6 

11    12 

78 

1135 

.3 

28235 

6 

MA30R    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOS     BASIN:     O'lAWA    RIVER 
rESM    STREAiM:     RIDEAU    RIVER 

U    T    M:     18    0379700.0    4957200.0 


TOTAL  FEGAL  M. F . 

COLIFORM       COLIfuRM  ENTER. 

MF/1O0ML       MF/lOGMI.       MF/100ML 


400 
30. 


2. 

14. 


2. 

42. 


2. 

56. 

2. 

4. 


STATION  ID:   18-0033-023-02 

STORET  CODE:  02 
006 
1710 


4             REG 

ON  :     04 

605 

3 

BA1ER 

DIS5. 

TEMP. 

02 

DEC    C 

MG/L 

0.0 

12.0 

o.o 

12.0 

0    0 

12.0 

2.0 

11.0 

13.0 

10    0 

20.0 

SO 

22   0 

a.o 

22.5 

e  o 

21    0 

8    0 

13.0 

9.0 

9.0 

8    0 

5-DAY 
BOD 

MG/L 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P    MG/L 


0.017 
0  .  00  7 
0.013 
0.015 
0.023 
0  01  I 
0.007 
0.016 
0  008 
0.015 
0.015 
0    015 


0.001 

0.001 

0.001L 

Q.001 

0.021 

0.002 

0.001 

0.002 

0.001 

0.004 

0.004 

0.031L 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     I ' I 

.VINI'.ILV 

HO    OF    SAMPLES 


42. 
3. 


22.5 
10.2 


12.0 
9.9 


0.02  3 

0.021 

0.014 

0.0030 

0    00  7 

0.001 

19 

20 

21 

22 

17 

IR 

23 

5 

6 
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SAMP    DTE 

HOUR 

SIN 

5TN 

SAMP      PJ 

FILTERE-D 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOIAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

DY    MO 

YR 

LMT 

01  ST 

BRG 

DEPTH: 

AMI.'G.'JIA 

KJELOAML 

N02-N 

\Q3-N 

N 

ORGNC      n 

SOLIDS 

SOL 

DS 

0-SOLID 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

10    01 

7a 

1 2-40 

.3 

0.024 

0.640 

0.OO2 

0.0051- 

0.031 

0.616 

0,647 

97.0 

0 

7 

96 

07    02 

78 

1  1  50 

.3 

0.030 

0.400 

0 .  002 

0.013 

0.045 

0.370 

0.415 

91  .0 

0 

9 

90 

01     03 

78 

1130 

.3 

0.014 

1  .060 

0.004 

0.051 

0.069 

1  .046 

1  .  1  15 

92.0 

0 

5 

92 

18    04 

78 

0900 

.3 

0  ,  006 

0.410 

O.O02 

0.070 

0.078 

0    404 

0.482 

35.0 

1 

7 

83 

16    06 

78 

104  5 

.3 

0.072 

0.410 

0 .  004 

0.020 

0.096 

0.308 

0    434 

30.0 

2 

7 

97 

06    06 

78 

1045 

.3 

0.022 

0.  420 

0.00 1 

0.020 

0.043 

0.3'. 8 

0    441 

91  .0 

0 

9 

90 

1  1     07 

78 

1  145 

.3 

0.020 

0.350 

0.002 

0.008 

0.030 

0  .  330 

0.360 

96.0 

0 

3 

86 

09    06 

78 

1045 

.3 

0  .  030 

0.440 

0.001 

0,0051. 

0-036 

0.410 

0.446 

89.0 

1 

A 

88 

06    09 

7B 

1050 

.3 

0.O20 

0.220 

0.002 

0,010 

0.032 

0.200 

0.232 

89.0 

0 

8 

SB 

11     10 

78 

1115 

.3 

0 .  024 

0.410 

0    001 

o.oio 

0.035 

0.386 

0.421 

89.0 

0 

8 

88 

07    11 

78 

1040 

.3 

0.012 

0.370 

0.001 

0.019 

0 .  032 

0.358 

0.390 

91  -0 

0 

6 

90 

11     12 

78 

1135 

.3 

0 .  003 

0.370 

0.001 

0,014 

0.023 

0.362 

0 .  385 

91  .0 

0 

9 

90 

MAXIMUM 

0.072 

1  .060 

0.004 

0.070 

0-096 

1  .046 

1.115 

97.0 

2 

7 

96 

AVG 

OR    OEOM 

IN'     [  «  | 

0.024 

0.458 

0  .  002 

0.020D 

0.046 

0.435 

0.481 

90.1 

1 

0 

89 

V 

INIMUM 

0.0C6 

0.220 

a .  oo  1 

0.005 

0.023 

0.200 

0.232 

85.0 

0 

3 

B3 

HO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMF        Pj 
DV    MO    YR    LMT  DlST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


14 

16 

56 

co«q. 

TURD  . 

CHLORIDE 

25C 

fORMAZIN 

MG/L 

UMHOS 

UN!  T5 

10    01 

78 

1240 

.  3 

143 

0.B5 

2.5 

07    02 

78 

1  150 

.3 

139 

1  .30 

2.3 

01     03 

78 

1130 

.3 

141 

1  .80 

2.5 

IS    04 

7B 

0900 

.8 

127 

0.70 

1  .9 

16    05 

78 

1045 

.3 

134 

0.80 

2.2 

06    06 

78 

1045 

.3 

138 

0 .  60 

2.3 

1  1     07 

78 

1  145 

.3 

132 

0.65 

2.2 

09    06 

78 

1045 

.3 

1  35 

1  .00 

2.2 

06    09 

78 

1050 

.3 

135 

0.70 

2.5 

1  1     10 

78 

11  15 

.3 

136 

1  .00 

2.3 

07    11 

78 

1040 

.3 

139 

1     50 

2.5 

11     12 

78 

1  135 

.3 

139 

0.90 

2.3 

MAXIMUM 

148 

1  .80 

2.5 

AVG    OR 

GEOM    MN 

. 

137 

1     00 

2.3 

MINIMUM 

127 

0,60 

I  .9 

NO    OF    SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


BO.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATIOr  TYPE 


CftOM    LAKE    INLET 
COMMUNITY    OF    CROW    LAKE 
RIVER 


DATE   OF   REPORT      25   OCT    79      PAGE        637 
STATION    ID:       160033- 02* -02 


MflUUN     E 

AS  I  N: 

GWL  AT 

LAKES 

STORET    CODF  ■ 

02 

MINOR     BASIN: 

OMAHA 

RIVER 

006 
1710 

TERM    STREAM: 

RIDEAU 

RIVER 

STN    NO: 

24 

LAT: 

LONG' 

U    T    M 

18    0373000. 

0    4954J50 

0    4            REGION:     04 

MILEAGE: 

99    40 

SAMP    DTE 
DY    MO    Yfl 

HOUR 
LMT 

SIN 

OIST 
FEET 

STN 
BAG 

SAMP       Pj 

DEPTH 
MTRS 

934 
SAMPLE 
NO 

801 
5C0 

80 
TOTAL 
COL] FORM 
MF/10DML 

81                        04 
FECAL                  M    F 
COL  I  FORM             ENTER. 
MF/tOOMI.       MF/100ML 

805 
WATER 
TEMP 
DEG    c 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

1 
5 -DAY 
80D 
MG/L 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 
Fl LTEREO 
REACTIVE 
P    MG/L 

10    01     78 
D7    05    78 

1320 
1320 

.3 

-3 

28016 
26036 

6 
$ 

A 

3 

1CS 
20 . 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 

2 
2 
3 
2 

2. 

28 
4. 

2.        L 
4. 
2. 

2-       L 
2-        L 
2.        L 
2          L 
2          L 
2.        L 

44. 

0.0 
0.0 
0.0 

12.0 

0.6 

0.017 

0.OO1 

01    03    78 

1200 

.3 

28056 

6 

4 

g; 

L 
L 

13.0 

1     0 

0.00  7 

0.001 

1B    OA    78 

0330 

.3 

28076 

6 

3 

20. 

110 

0.2 

0.009 

0.001 L 

16    OS    78 

1  130 

.3 

28096 

6 

32 

L 

2    0 

1  1     0 

0.6 

0.009 

0.002 

06    06    70 

1  1  15 

.3 

281  16 

6 

8 

40. 

10.0 
20.0 
22.5 
23-0 
21     0 

10.0 

0.4 

0.022 

0-011 

11     07    70 
09    OB    7B 

1210 

ins 

.3 

,3 

28136 
lit  156 

6 
6 

e 

4.        L 
28  . 

1. 
L 
1. 

9.  0 
8.0 

0.4 

0.4 

0.010 
0.004 

0.001 
0.001 L 

06    09    78 

'1     10    78 

1120 
1145 

.3 
.3 

28176 
281  96 

6 
6 

10. 

10.       L 
4.       L 
84 

8    0 
8.0 

0.2 
0.8 

0    026 
0    066 

0.007 
0.001 

07    11    78 
It     1!    78 

T1  15 

1200 

-3 
.3 

26216 
28236 

6 
6 

4 

1. 
L 

13.0 
9.0 

o.o 

9.0 
8.0 
9    0 

0.2 
0.2 
0.6 

0.011 
0.046 
0.O1S 

OOOIL 

0.002 

0.001 

Ava 

MAX  I  MUM 
OR    GEOM    MN     1  '  1 

108. 
18.-     D 

4  . 

2. 
3. 

•   0 

44. 
4.  *     B 

2. 

23.0 

13.0 

l  .0 

0.066 

0.DI1 

MINIMUM 

10.0 

9.7 

0.5 

0.020 

0.003D 

o.o 

8-0 

0.2 

0.004 

D.O01 

1*0    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUft       STN       STN    SAMP       Pj 
Df  MO    VR    LMT         OIST    BPG    DEPTH 
FEET  MTRS 


lOOt    ?e  1 320 

07    02    76  12  20 

01     03    7B  t2G0 

*B    04    78  0930 

16    05    78  1 130 

06   06    78  1 1  IS 

"M    0?    7B  1210 

09    08    76  li '5 

06  09    78  M20 
11     10    78  1  1 45 

07  11     78  1115 
11     13    78  1 200 


MAX  [Murvi 
AVG   OR    GEOM   fciN    ! • | 

Ml  MIJVLjr.: 

MO    OF    SAMPLES 


19 

Fl LTERED 

AMI/ONI  A 

MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 

21 

FILTERED 
N02  -K 

22 
Fl LTERED 
K03-N 

17 
INRGNC 
N 

18 
TOTAL 
ORGNC       N 

23 

TOTAL    1M 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

107 
CALCUL 
D- SOLIDS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MQ/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.042 

0.400 

0.002 

0     113 

0    157 

0.3S9 

0.515 

84.0 

0.  8 

83 
83 
94 
55 
91 
83 
86 
90 
91 
90 
95 
86 

0 .  1  62 

0.590 

0    004 

0    031 

0.  187 

0    4.:3 

0.625 

64  .0 

0.  9 

0.218 

0.  770 

0    007 

0.  108 

0-333 

0    6S2 

0    BB5 

1:6  „  0 

1.6 

0  .  4 

0.014 

0    220 

0    002 

0.  065s 

0-081 

0  .206 

0    267 

55  ,  0 

0  .002 

0.330 

0    002 

o.o-;o 

0    044 

0    328 

0.372 

34  ,  0 

2.6 

0  .  0  14 

0.  360 

0 .  00 1 

o.oos 

0.020 

0.3^6 

0.  366 

01  ,0 
67.  0 

2    7 
0.  6 

0.  002 

0-  2B0 

0.0Q1 

0.0i:5l. 

0.  008 

0.278 

0.286 

o .  tea 

C.350 

O.0G1 

0.0^'jl. 

0    074 

0 .  322 

0.  396 

T'4.0 

3.  6 

0    0G6 
0 .  0C6 

0.310 
0.330 

0.CO2 
0-OOT 

O.OCT. 

o .  oo:>i. 

0-013 
0    012 

0.304 
0.324 

0    317 
0    336 

103.0 
111  .0 

12.0 
0.8 
0-14. 
9.0 

0    0C7 

0.600 

0-C01 L 

0,0051. 

0.013 

0    5:13 

0    606 

rJ5.0 

0.004 

0.370 

0.OO3 

0     127 

0,  134 

0  .  366 

0.500 

95.0 

0.218 

0     770 

0.007 

0.127 

0.333 

0.&U3 

0.885 

1  03  .0 

12.0 
2 .  9D 

95 
66 
55 

0.  C'45 

0.413 

0    002D 

0.0430 

0.090 

0    3F-8 

0.45B 

89    1 

0  .  D02 

0.  220 

0    00  1 

0.006 

0-OOB 

0.206 

0.286 

55.0 

0    1 

SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  OIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


COND. 

TURB 

Chloride 

25C 

FCRMAZIN 

r.iG/  l 

UMHQS 

UNITS 

10    01 

78 

1320 

.3 

127 

i  eo 

3.2 

07    02 

78 

1220 

.3 

127 

1  -  80 

1  .5 
1  -  7 

01    03 

79 

1200 

.3 

144 

2.  20 

13    04 

78 

0930 

.3 

84 

0.  80 

1  .4 

16    05 

78 

M30 

.3 

140 

0.  80 

2.0 

06    06 

78 

1115 

.3 

136 

1  .  20 

1  6 
1  6 
1     6 

1  1    07 

78 

1210 

..3 

133 

0.  90 

09    08 

76 

1115 

.3 

i3a 

1  .60 

06    09 

78 

1120 

.3 

140 

3.60 

1  .  8 

1  t     10 

78 

1  145 

.3 

139 

1  .00 

1  .  6 

07    it 

78 

1115 

.3 

146 

0.  70 

1  .  S 

1  1    12 

78 

1200 

.3 

133 

1     60 

2.  1 

MAX 

I  MUM 

146 

3.60 

3.  2 

AVG 

OR    GEOM    MN 

(  '  1 

132 

1  .50 

1  .  3 

MINIMUM 

84 

0-70 

1     4 

NO    OF 

SAMPLES 

12 

T2 

12 

fl.O.K./    SITE:     BC8S     LAKE 

SAMPLE     POINt:     ELD    OF    ROAD    TO    TIMMERMANS    ISLAND 

STATION    TYPE:     LAKE 


Samp  dte  hour  sin  stn  samp  pj 
dy  mo  yr  i.mt   dist  brg  depth 
feet     mtrs 


MAX IMUM 

AVG    OR    GEOM    MN    |*J 

MINIMUM 


10 

01 

78 

'4  20 

07 

01 

78 

1320 

01 

03 

76 

1300 

18 

04 

7S 

103O 

16 

OS 

78 

1  230 

06 

06 

70 

1345 

11 

07 

7  8 

1330 

09 

OB 

78 

1225 

06 

09 

78 

1230 

11 

10 

78 

1235 

07 

1  1 

76 

1220 

11 

12 

78 

1250 

934 

901 

SAMPLE 

5CD 

1.0 

28017 

4 

6 

28037 

a 

6 

28057 

6 

4 

26077 

3 

6    4 

26C07 

6 

28  1  1  7 

6 

28137 

8 

20157 

6 

28  1  77 

6 

28197 

6 

2821  7 

6 

28237 

6 

4 

MAUDS    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     OTTAWA    RIVER 
TERM    STREAM;     RIDEAU    RIVER 


STATION     ID  18-0033-025-01 

STORET    CODE: 


U    T    M:     IB    03751750    4949400.0    4  REGION:    04 


TOTAL  FECAL 

COLIFORM      COLIfOIIM 
MF/100ML       MF/100MI. 


10. 
4. 


40. 
B,'    D 


2. 

2. 

4 

2.  ' 
2- 


ENTER. 

MF/100ML 

2.  L 
4. 

2.  L 

2.  L 

2.  L 

2  L 


805 
WAIER 
TEMP. 
DLG    c 

0.0 

0    0 

0.0 

2  0 
12.0 
20  '0 
22.0 
23.0 
22-0 
13.  (J 

9.0 

0.0 

23.0 
10.3 
00 


DISS. 

02 

MG/L 

13.0 
13.0 
11  .0 

8.0 
10    0 

8    0 

8-0 


5 -DAY 

BOD 

MG/L 

0-4 
1  .0 
0.2 
0.8 
0.4 
0.5 


NO    OF    SAMPLES 


1  .0 
0.5 
0.2 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0.01  t 
0  016 
0.02  7 
0.012 
0.017 
0.012 
O.Ot  1 
0.012 

o.ooa 

0  015 
0.015 
0.062 

0.O62 
0.01B 
0.00  9 


02 

006 

1710 

102.00 

34 
Fl LTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

0.001L 

0.001L 

0    001  L 

0.001L 

0.002 

0.002 

OOOIL 

O.O01 

O.O03 

OOOIL 

0.001 

0.002 

0.003 

0.0910 

0.001 


(    C    0   N   T    0    I 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.* 

./ 

SITE. 

BOBS 

LAKE 

STATION 

ID:        1 8  - U 

J  33-U^-ui 

SAMPLE     POIN 

EjsO    OF    1 

TIMMERMANS    ISLAk 

STATION 

TYPE: 

LAhE 

MAJOR    BASIN:     GREAT 

LAKES 

STORET    CUD£: 

02 

MINOR    B1SIN:     OTTAWA 

RIVER 

006 

TERM    STREAM:     R10EAU 

RIVER 

1710 

5TN    Nr 

: 

25 

LAI 

LONG: 

u    I    M: 

18    03/5175. 

0    4949400 

.0    4             REGION:     04 

MILEAGE: 

102. 

30 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

107 

SAMP    DTF 

HOUR 

STN 

STN    SAMP 

PJ       FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

1NBGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

5USP. 

CALCUL 

DY    MO 

YR 

LMT 

01  ST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

M 

ORONC       n 

S0L1D5 

SOLI DS 

0    SOLIDE 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

10   01 

7B 

1420 

.3 

0.014 

1.510 

0.001 

0.019 

0.  034 

1  .4'!6 

1  .530 

'15.0 

0.6 

94 

07    02 

7B 

1320 

i 

0.023 

0.550 

0.003 

0.012 

0.043 

0.  522 

0.5B5 

94.0 

1  .  2 

93 

01    03 

78 

1300 

.3 

0  .  022 

0.600 

0 .  005 

0 .  000 

0.  117 

0.57S 

0.635 

01  .0 

1  .  3 

90 

i  e  oi 

78 

1030 

.3 

o .  ess 

0.210 

0.001 

0 .  1  50 

0.219 

0-14J 

0.361 

7.0 

1  .  3 

6 

1  6    05 

78 

1230 

.3 

0 .  006 

0,420 

0.002 

0.010 

0.018 

0.414 

0.432 

86.0 

2.  5 

83 

06    06 

78 

1  345 

.3 

0.034 

0.420 

0.001 

O.Dl'5 

0.040 

0.3H6 

0.426 

66.0 

0.  6 

85 

1  1     07 

78 

1330 

j 

0.005 

0 .  380 

0.001 

0.0051. 

0.012 

0  .  374 

0.386 

65.0 

l  .  2 

84 

09  oa 

78 

1225 

.3 

0.012 

0.380 

0 .  001 

0.0051. 

0.018 

0.3'  8 

0  .386 

87.0 

0.  9 

86 

06    09 

78 

1  230 

.3 

0.04Q 

0.200 

0.005 

0.005 

0.050 

0 .  1  '.0 

0.210 

88,0 

0.  8 

B7 

1  1     10 

78 

1235 

.3 

0.030 

0.  440 

0.001 

0.0051. 

0.036 

0.410 

0  .446 

29,0 

T  .  4 

03 

07    11 

7a 

1220 

.3 

0.007 

0.400 

O.0O1 L 

0 . 00a  L 

0.013 

D.3'13 

0.405 

fca.o 

0.  9 

B7 

11     12 

78 

1250 

.3 

0,006 

0.830 

0.001 

O.OOO 

0.01S 

0,824 

0.840 

93.0 

2.  2 

91 

MAXIMUM 

0.068 

1.510 

0 .  005 

0.  150 

0.219 

1  .496 

1  .  630 

05.0 

2.5 

94 

AVG 

OR    GFOM    MN 

0  .  023 

C.526 

0.003D 

0.02/0 

0.051 

0  .  506 

0.557 

02.4 

1  ,  2 

81 

MINIMUM 

0 .  006 

0.200 

0.001 

0.005 

0.012 

0 .  1  42 

0.210 

7  .0 

0.  6 

6 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST'.  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  8RG  OSPTM 
FEET       MTRS 


12 


12 


14  16                       56 

COM3.  TURB  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN                 MG/L 

UMNOS  UNITS 


10   01 

78 

1420 

.3 

07    02 

78 

1320 

3 

01    03 

78 

1300 

.3 

18   04 

78 

1030 

: 

16   OS 

7B 

1230 

,3 

06    06 

7B 

1345 

.3 

11    07 

78 

1330 

.3 

09    08 

78 

1225 

.3 

06   09 

78 

1230 

,3 

11     10 

78 

1235 

.3 

07    11 

78 

1220 

.3 

11    12 

78 

1250 

.3 

■.  .-.  -    ■,    V 

AVG    OR 

GS.OM   MN 

C  J 

MINIMUM 

145 

143 
138 
9 
128 
131 
129 
132 
134 
135 
134 


125 
9 


1  .20 
2.  10 
2.40 
D.  95 
1  00 
0.90 

i  .oo 

0.60 
0,  70 
1  .  10 
1  -  10 
0.90 

2.40 
1  .  IS 
0.60 


2.6 


2.3 
2.5 
2.4 


NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./    SITE:    BIDEAU    RIVER 

SAMPLE     POINT:     AT     DAM    IN    KILMARNOCK 

5TAT10N    TYPE:     RIVER 


SAMP    DTE    HOUR      STN       STN    SAMP      PJ 
DY    MO    YR     LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


09    01 

78 

1540 

.3 

06    02 

78 

1525 

.3 

28    02 

7a 

1425 

i 

17    04 

78 

1400 

.3 

15    05 

78 

1405 

I 

07    06 

78 

1400 

.3 

10   07 

7B 

1515 

.3 

08    08 

7B 

1415 

9 

OS   09 

78 

1420 

.3 

10    10 

7B 

1410 

.3 

06    11 

78 

1530 

.3 

OS    12 

78 

1350 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN 

O 

MINIMUM 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
0  1  I AWA    RIVER 
RICEAU    RIVER 


LONG:  U    T    M:  13    042C.750.0    4970650.0 

934        901  30         81  B4 

SAMPLE        SCO      TOTAL      FECAL       M.F. 

NO  COLIFORM  COLIFORM     ENTER. 

MF/100ML  MF/lOOML   MF/100ML 


28010 

6 

7B0. 

23030 

e 

1400. 

28050 

6 

6100. 

23070 

S   3 

930. 

28090 

6 

2800 

28  1  1  0 

5   8 

150. 

28130 

5   8 

10. 

28150 

5   8 

310. 

28170 

5  8 

10. 

2B190 

6 

20. 

28210 

6 

55. 

28230 

8 

29000 . 

29000. 
343. 

10. 

204. 

106. 

740. 

160. 

72  . 

2. 

2. 

14. 


740. 
23.  ■ 

2. 


72, 
126. 
286. 


2B8  . 

13.  • 
2. 


STATION    ID:        18-OC 

33-026 -02 

STORET    CODE: 

02 

006 

1710 

4 

JEGION:     04 

MILEAGE: 

54.80 

1(05 

3 

1 

33 

34 

WA  E  ER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

F] LTEREO 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

0.0 

9.0 

0.2 

0.037 

0.017 

o  a 

12.0 

0.6 

0.039 

0.012 

o  a 

12    0 

0.6 

0.03  9 

0.010 

2    0 

10.0 

0.2 

0  .040 

0.014 

15    0 

9.0 

1  .4 

0.04  9 

0.011 

20.0 

7.0 

1  .0 

0.113 

0.061 

24.0 

9    0 

1  .0 

0.066 

0  .  029 

23.0 

9.0 

1  .0 

0.055 

0.018 

20.0 

9.0 

o.s 

0.031 

0.017 

10.0 

9.0 

0.2 

0.025 

0.006 

io.o 

9.0 

D.2 

0.037 

0.016 

0.0 

10.0 

O.B 

0.033 

0.012 

24.  0 

12.0 

1  .4 

0-113 

0.061 

103 

9.5 

0,7 

0.04  7 

0.019 

o  o 

7.0 

0.2 

0.025 

0.006 

HO    OF  SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

SAMP    DTE 

HOUR 

SI 

N 

ST>.    SAMP       PJ 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FI LTEREO 

1NRGNC 

I0IAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUS  P . 

DISS, 

DY    MO 

YR 

LMT 

01 

ST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLI  OS 

SOLIDS 

F£ 

ET 

MTRS 

WG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

09    01 

78 

1S40 

.3 

0.  152 

0.630 

0.003 

0.  152 

0.307 

0.478 

0.  7B5 

1  84  . 0 

1     3 

183 

06    02 

73 

1525 

.3 

0.C74 

0.620 

0   005 

0.055 

0.  134 

0    546 

0.680 

165.0 

7     5 

28    02 

78 

1425 

.3 

0.076 

0.73O 

0.004 

0    03'", 

0.  176 

0.654 

O.B  30 

1  55 .  0 

4    8 

17    04 

78 

1400 

,3 

0.040 

0.430 

0.005 

0.230 

0.275 

0.3'!0 

0.665 

126.0 

2.  4 

15    OS 

7B 

1405 

.3 

0.062 

0.690 

0.005 

0,020 

0.007 

0  .  63a 

0.715 

141  ,0 

5.  3 

07    06 

78 

1400 

.3 

0.035 

0.730 

0 .  002 

0.005 

0.103 

0.6  -4 

0.737 

142.0 

2.5 

10   07 

78 

1515 

.3 

0.012 

0.600 

0.002 

D.005L 

0.019 

0 .  SUB 

0.607 

116,0 

2    5 

08   08 

78 

1415 

.3 

0.040 

0.770 

0.003 

0.023 

0.065 

0   73SS 

0.795 

139.0 

2.6 

OS    09 

7B 

1420 

.3 

0  .  028 

0.500 

0    002 

0.0051. 

0.O35 

0.472 

0.507 

1  10.0 

0.  1L 

10    10 

7B 

1410 

i 

0.010 

0.590 

0 .  002 

[1.0051. 

0,017 

0  .  SF.O 

0.597 

128.0 

0.5 

06    1  1 

78 

1530 

.3 

0.025 

0.560 

0.003 

0.022 

0.051 

0.54 

0.585 

153.0 

3.0 

05    12 

78 

1350 

.3 

0.  134 

0.660 

0.007 

0.  173 

0.314 

0.S26 

0,340 

177.0 

1.0 

MAXIMUM 

0 .  1  52 

0.770 

0    007 

0.230 

0.314 

0.730 

O.B40 

164.0 

7    5 

183 

AVO 

OR   G 

0.063 

0.626 

0.004 

0.066D 

0.  132 

0.563 

0.695 

144.7 

2  .  BO 

183 

MINIMUM 

o.oio 

0  .  430 

0.002 

0.005 

0.017 

0.390 

0.507 

1  10.0 

0.  I 

183 

NO  OF  SAMPLES 


f  C  0  N  T  D  > 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  DIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   35  OCT  79   PAGE    639 


10? 
SAMP  DT!  HOUR   SIN   STN  SAMP   PJ   CALCUL 
DY  MO  Y?  LMT    DIST  BRG  DEPTH      0- SOLIDS 
FEET       MTRS      MG/L 


09 

01 

7  a 

1540 

06 

OS 

7  a 

IS2S 

le 

02 

713 

1125 

I7 

04 

7  a 

1400 

IS 

05 

M 

1405 

07 

06 

713 

1400 

to 

07 

7U 

1515 

03 

OH 

71) 

1415 

OS 

03 

7li 

1420 

TO 

10 

71! 

1410 

06 

1  1 

71* 

1530 

OS 

11 

711 

1350 

MAXIMUM 
AVG  OH  GEOM  UN  ( ' ) 

MINIMUM 

NO  OF  SIMPLES 


157 
150 
124 
1  36 

140 
1  14 

136 

1  10 
127 

1  5D 
176 

1  76 
133 
I  10 

11 


14 

16 

56 

COND 

TURB 

CHLORIDE 

25C 

FORMAZIN 

MG/ 1. 

UMHOS 

UNITS 

282 

1  .  70 

7.6 

241 

2.  BO 

5. a 

230 

2.70 

5.2 

190 

2-90 

4.8 

2  1  0 

2    40 

5.7 

215 

2.00 

6.1 

175 

1  .40 

5    7 

210 

1  .90 

a  e 

170 

0.80 

5.3 

135 

2.00 

6.2 

230 

2    60 

7,3 

270 

2,10 

9.6 

262 

2.  BO 

9.6 

218 

2.  12 

6.5 

170 

O.BO 

a.  a 

B.O  K.)  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


RIOEAU  RIVER 

DOWNSTREAM  FROM  CONFLUENCE  WITH  JOCK  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YB  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FtET       MTRS 


09  01 

06  02 
28  02 
17  04 
15  05 

07  06 

10  07 

08  OB 

05  09 
10  10 

06  1  1 
05  12 


7B  1045 
76  1050 
78  1045 

75  0935 

78  1015 

79  0845 
7B  1045 
7B  0945 
7B  1115 
7B  1105 

76  1 130 
78  0930 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  |  •  i 

m I n i mum 

NO  OF  SAMPLES 


934 

Sam  p.. 


28002 
28022 
28C42 
28C62 
28062 
261C2 
261  22 
261  42 
2BI62 
28162 
26232 
26222 


6 

6  8 

5  3 

5  3 

5  S 
6 


MAJOR  BASIN: 
MINOR  6A5IN: 
TERM    STREAM 


GREAT  LAKES 

oi r aha  river 

R1LEAU    RIVER 


U    T    M:     16    0*441)00.0    5012176-0    4 


901          BO         Bl  B4 

SCD      TOTAL      FECAL  «  F. 

COLIFORM  COLIIO™  ENTER. 

MF/IOOML  MF/IQOMi.  MF/100ML 


600. 
60OO. 

500- 
t200. 

420. 

930. 

100. 

100 

100 
50. 
30. 

170. 

6000. 
278.- 
30. 


1  10 
BOO 
1  00 
00 
40 
10 
10 


BOO. 
21  . 

2. 


230. 
700. 

30. 

80. 

20. 

20 


16. 
12 

700. 
30. 
4. 


pjBS 
KATES 
T 1  MP  , 
DEG  c 

0.0 


2.0 
1  4  U 

19  0 
24.5 
23.0 

20  0 
1  1  0 

9.C 
0.0 


24 
10 


STATION  ID;   1B -0033-02B-02 


DISS 
02 
MG/L 


10-0 
11  .0 
12.0 


5T0RET    CODE: 

02 

006 

1711) 

MILEAGE: 

15    20 

1 

33 

34 

5-DAY 

TOTAL 

Fl  Ll'ERED 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

1  .2 

0.23  4 

0    012 

10.0 

3.230 

0    023 

0    2 

0,014 

0    008 

0,2 

0,061 

0,016 

0.8 

0,026 

0    003 

1     6 

0    059 

0    008 

1  .6 

0-09O 

0.034 

0.6 

0.036 

0.010 

2.0 

0.04  5 

0.023 

0.2 

0.02  7 

0.009 

0.6 

0.043 

0.007 

0.4 

0-026 

0.006 

10. 0 

3.230 

0.034 

1.6 

0.324 

0.DI3 

0.2 

0.014 

0.003 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ   FILTERED 

DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH       AMMONIA 

FEET       MTRS  MG/L 


D9  01  78 

06  02  76 
!8  02  76 
17  04  78 
15    OS  7B 

07  06  78 
10  07  76 
03    08  76 

05  09  7B 
10     10  76 

06  1 1  78 
05     12  78 


1 045  3 

1050  ,3 

1045  3 

0935  .3 

1016  .3 

3845  .3 

1045  .3 

0945  . 3 

1115  .3 

1105  .3 

1130  .3 

3930  .3 

MAXIMUM 

AVG    Oft    GEOM   MM     { - ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


20  21  22 

TOTAL  FILTERED  FILTEREO 

XJELDAHL  N02-N  N03    N 

MG/L  MG/L  MG/L 


072 
074 
TOO 
Oj6 
038 
1  10 


D  .  048 
0.039 

O.  120 
0.066 
0,036 


1  .300 
7.450 
0.460 
0.530 
0  570 
0.750 
0.920 

0  .940 
0.640 
0-710 
0.660 
O.BOO 

7.460 

1  .  31  1 
0-460 

12 


0  005 
0.010 
0  004 
0.007 
0.003 
0.005 
0.027 
O-004 
0.014 
0.004 
0  ,  005 
0  002 

0    027 

0,008 
0.002 

12 


0.425 
0.250 
0.  1H1 
0.4  10 
0  OJL. 
0.010 

o.oao 

0  Otl 
0  ,  050 
0,025 

o ,  mi 

0.043 

0.425 
0.  130 
0.010 

12 


INRGNC 

N, 
MO/L 

0.502 
0  334 
0  205 
0-453 
0.066 
0.  125 
0.2  27 
0.071 
0.  132 
0,065 
0  .  108 
0,084 

0.502 
0.204 
0.065 


TOTAL 

ORGNC       N 

'•V  L 


0    4  14 


5  12 

6  10 
(n  0 


o 

C 

0 
0.5/2 

0  674 
0,613 
0.761 

7.376 

1  ,244 
0,360 


23 

total  n 
mg/l 

1  .730 
7.710 
0.645 
0.947 
0.598 

0  765 

1  ,027 
0  955 
0,704 

0  7  39 
0.720 
0.B45 

7.710 

1  .449 
0.698 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


3'i3 
248 
11. 8 
K.5 
|J2 
1B6 
T-,6 
216 
141 
129 
T64 


393.0 
197.3 

129.0 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


137 

42 
2 


7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

256 


256 
256 
156 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  _MT 


09  01 

06  02 
26  02 
t?  04 
IS  05 

07  06 

10  07 

08  08 

05  09 
10  10 

06  11 
OS  12 


7B  1045 
78  1050 
7B  I04S 
78  0935 
78  '015 
78  0845 
78  045 
76  0945 
78  115 
78  105 
78  ■  1 30 
7B  0930 


107 

STN       STN    SAMP       PJ       CALCUL 

DIST     BRG    DEPTH 

D- SO  LI  OS 

FEET                  MTRS 

MG/L 

.3 

.3 

2;6 

.3 

1  3fci 

.3 

146 

.3 

188 

■  3 

182 

3 

146 

.3 

214 

-3 

140 

.3 

12? 

.3 

153 

.3 

185 

MAX IMUM 

214 

OR    GEOM    MN     [ • | 

170 

MINI  MUM 

137 

14  16         56 

COND-  TURB  CHLORIDE 

25c  format:  in     mg/l 

UMH05  UNITS 


394 

46.00 

317 

150    00 

284 

2    40 

225 

8,50 

290 

2.  10 

280 

2-70 

225 

5.00 

330 

1  .59 

215 

2-10 

195 

1    40 

235 

5-90 

285 

4.00 

394 

150.00 

273 

19    39 

195 

1  .60 

1 1 


6 
8.2 
6.5 
5.4 
B  7 
B.4 
6-6 
19.5 
8.0 
6.0 


NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE     INFORMA 

riON    SYSTEM 

STATION    SUMMARY 

REP0R1 

-    RIVEl^ 

BASINS 

DATE    OF    REPORT 

25    OCT    7  9       PAGE         64  0 

B.Q.V./ 

SITE- 

RIDEAU    RIVER 

STATION    ID: 

18-0033-029-02 

SAMPLE     POINT: 

AT     BRIDGE    DOWNSTREAM    OF    KARS 

STAT 

ON 

TYPE: 

RIVER 

MAJOR    BASIN:     GREAT 

LAKES 

STORI 

02 

MINOR    BASIN:    OTTAWA 

Rl  VER 

006 

TERM   ST 

REAM:     RIDEAL 

RIVER 

1710 

STN    NO: 

29 

LAT: 

CONG: 

U    I    M: 

18    0450150 

0    S0C09QC 

0    4           REGION:    04 

MILEAGE: 

24.20 

931 

901 

80 

81 

84 

80S 

3 

1 

33 

34 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN       STN    SAMP 

Pd             SAMPLE 

SCD 

TOTAL 

FECAJ. 

M.  F. 

WATER 

DISS. 

5-OAY 

TOTAL 

Fi  LTERED 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST    BRG    DEPTH 

MO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

TLMP. 

02 

BOO 

P 

REACTIVE 

FEET                  MTRS 

MF/100ML 

MF/10CMI.       MF/10QML 

DLQ    c 

MG/  L 

MG/L 

MG/L 

P    MS/L 

09   01 

78 

0955 

.3 

28001 

6 

4 

290. 

5a. 

24 

00 

10. 0 

0.8 

0.033 

0.012 

06    02 

73 

0915 

.3 

28021 

5 

4 

BBO 

220. 

64. 

0.0 

1  1  .0 

0.2 

0.030 

0.010 

2B   02 

78 

0920 

-3 

28041 

B 

4 

650 

200. 

136. 

0.0 

11.0 

0.2 

0.02  2 

0.009 

17   04 

78 

0830 

.3 

2a061 

6 

3 

310 

36. 

20. 

2.0 

9.0 

0.2 

0    02  9 

0.007 

15    05 

78 

0925 

.3 

28C8I 

6 

10 

L 

4. 

4,        L 

14    0 

9.0 

1  .0 

0.035 

0.003 

07    06 

78 

0800 

.a 

28101 

5 

S 

410 

2.        L 

2. 

19    0 

7.0 

1  .8 

0.074 

0.027 

»0   07 

73 

1015 

.3 

28121 

5 

a 

20 

2.        I. 

2.        L 

24.0 

7.0 

2.8 

0.08  2 

0.007 

oe  oo 

78 

OBOO 

.3 

28141 

S 

8 

40 

2. 

6, 

23.0 

7.0 

0.8 

0.05  4 

O.OIB 

05    09 

78 

1010 

.3 

28161 

5 

e 

100 

L 

4  , 

2. 

19.0 

7.0 

1  .0 

0.05  9 

0.024 

10    10 

78 

1000 

.3 

28181 

S 

30 

4          1. 

6. 

1  1  .0 

9.0 

0.2 

0-040 

o.ocs 

06    11 

78 

1030 

.3 

2B2C1 

6 

80 

2.        L 

2.        L 

9.0 

10.0 

0.6 

0.028 

0.004 

OS    12 

7B 

0900 

.  3 

28221 

6 

10 

L 

40. 

2.        L 

0.0 

11.0 

o.a 

0.027 

0.002 

MAXIMUM 

880 

2110. 

136 

24.0 

11.0 

2.8 

0.082 

0.027 

AVG 

OR    GEOM    MN     i  * ] 

95 

•     D 

12.  •    D 

7.-    D 

10.  1 

9.0 

0.9 

0.043 

0.011 

MINIMUM 

10 

2. 

2. 

0.0 

7.0 

0.2 

0.022 

0.002 

NO  OF  SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

16 

S3 

5 

6 

7 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pd 

FI LTESED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRQNC 

TOTAL 

TOTAL   N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

OY  no 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

A  SWOM  I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

iMG/L 

MG/L 

MG/L 

m/t 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

09   01 

78 

0955 

.3 

0.  126 

0.680 

0 .  005 

0.2&5 

0.386 

0.554 

0.940 

336.0 

4.6 

331 

06    02 

78 

0945 

.3 

0.054 

C.S30 

0.005 

0    010 

0.079 

0.4f.6 

0    545 

201  .0 

2.0 

28    02 

7S 

8330 

.3 

0.  104 

0.560 

0.004 

0    171 

0.279 

0.456 

0.735 

1 84  . 0 

1  .9 

17    04 

78 

0930 

.3 

0.040 

0.420 

0 .  005 

0.293 

0.340 

0 .  3f:0 

0.720 

140.0 

6.  7 

15   05 

78 

0925 

.3 

0.054 

0.650 

0.002 

O.OU&I. 

0.  101 

0  .  S-L-6 

0.657 

171.0 

5.4 

07    06 

78 

0800 

.3 

0.  118 

0.860 

0.002 

o.oio 

0.130 

0.742 

0.872 

1  f.5 . 0 

3.  2 

10   07 

78 

1015 

.3 

O.OBfl 

1.110 

0.003 

0.0051. 

0.068 

1  .050 

1     1  IB 

132.0 

4.  9 

08   08 

78 

0800 

.3 

0.034 

1  .010 

0.003 

0.0051. 

0.042 

0.976 

1  .018 

284.0 

7.  6 

05    09 

78 

1010 

.3 

o.osa 

0.850 

0.003 

0  .  006 

0.  106 

0.752 

0.858 

122.0 

2.8 

1  19 

ID    10 

78 

IGOO 

.3 

0.023 

0.750 

0.002 

0.005 

0.035 

0.722 

0.757 

123.0 

2.5 

06    11 

78 

1030 

.3 

0.045 

0.600 

0.C02 

0.013 

0.061 

0.554 

0.615 

143.0 

3.  0 

05    12 

7B 

OBOO 

.3 

0.019 

0.650 

o.ooi 

0  .  004 

0.024 

0'.63l 

0.655 

172.0 

0.2 

MAXIMUM 

0.  125 

1.110 

0.005 

0.291. 

0.386 

1  .050 

1.118 

336.0 

7.6 

331 

AVG 

OR    GEOM 

0,069 

0.723 

0.003 

O.0L5D 

0.138 

0.653 

0.791 

181.1 

3.7 

2  25 

MINIMUM 

0.019 

0.420 

o.ooi 

0  .  004 

0.024 

0 .  380 

0.545 

122.0 

0.2 

1  19 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  OEPTH 
FEET       MTRS 


107 

14 

16 

56 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

D-SOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

09    01 

78 

0955 

.3 

595 

5.50 

59.0 

06   02 

78 

0945 

.3 

199 

306 

2.20 

7.4 

28   02 

78 

0930 

.3 

162 

280 

1  .90 

6.9 

17    04 

78 

0830 

.3 

133 

205 

3.60 

4.4 

15   05 

78 

0925 

.3 

im 

255 

2.50 

6.4 

07    06 

78 

0800 

.3 

162 

250 

1  .90 

6.5 

10   07 

78 

1015 

.3 

1'27 

195 

2.50 

7.1 

OB    08 

78 

OBOO 

.3 

276 

425 

4.30 

29.5 

05    09 

78 

1010 

.3 

640 

1  .90 

6.5 

10    10 

78 

1000 

.3 

120 

185 

1  .70 

53.0 

06    1  1 

7B 

1030 

.3 

140 

215 

1  .90 

7.3 

05    12 

78 

09  OO 

.3 

172 

265 

2.50 

9.0 

MAXIMUM 

276 

640 

5.50 

59.0 

AVG    OR    GEOM    Ml 

C) 

168 

318 

2.70 

16. a 

MINIMUM 

120 

185 

1  .70 

4.4 

NO  OF  5AT.'PLE3 


B.O.W./  SITE:  R1DEAU  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  HOG'S  BACK  ROaD  CTIAWA 

STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


09  01  78  1 135 

06  02  78  1140 

28  02  78  IT 20 

17  04  78  1025 

15  05  78  1050 

07  06  78  0930 

10  07  78  1140 

08  OB  78  1045 

05  09  73  1 145 
10    10  78  1150 

06  11  78  1220 
05    12  78  T 1 00 


.MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     (  *  J 

MINIMUM 


934 
SAMPLE 


901 

SCD 


2B004 

6 

20024 

6 

28024 

6 

28     '■■ 

6 

28064 

6 

3 

28084 

6 

28104 

6 

88134 

5 

B 

23144 

5 

B 

28164 

5 

a 

28184 

6 

28204 

6 

2822A 

6 

MAJOR  BASIM 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


CRT- AT     LAKES 
01 1 AWA    Rl VER 
R1CEAU    RIVER 


U    T    M:  18    04451400.0    5024150.0    4 

60  81  84 

TOTAL  FECAt.  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/IOOMI.       MF/100ML 


210. 

740. 
310. 
810. 
140. 
100. 

60. 
100. 
290. 
230. 

10. 
660. 

B10. 

163. 

10. 


76 

1  40 
68 

£  0 


24 


2400 
23 


48. 

124. 
28. 
92. 


124 
16. 


STATION    ID:        1 B-0O33- 031  -  02 

STORET    CODE; 

02 

006 

1710 

4 

REGION:     04 

MILEAGE: 

7.10 

805 

3 

1 

33 

34 

WAIER 

DISS. 

5 -DAY 

TOTAL 

Fl LTERED 

TEMP. 

02 

BOO 

P 

REACTIVE 

OEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

0.0 

9    0 

0.2 

0.04  6 

0.014 

0    0 

12    0 

0.0 

12.0 

0.2 

0.033 

0.012 

0   0 

12.0 

0.4 

0.033 

0.009 

2.0 

8.0 

0.2 

0.062 

0.015 

14.0 

8    0 

0.6 

0.030 

0 .  002 

19.0 

8.0 

1  .4 

0  .041 

0.00.8 

24.0 

8    0 

1  .8 

0.057 

0.002 

23.0 

a.o 

1  .0 

0.061 

0.009 

20    0 

8.0 

1  .2 

0.03  7 

0.007 

12.0 

7.0 

0.4 

0.034 

0 .  006 

ia.o 

10.0 

0.8 

0.02  7 

0.004 

D.O 

9.0 

1  .6 

0.021 

0.001 

24.0 

12.0 

1  .8 

0.062 

0.015 

9.5 

9.2 

0.8 

0  .040 

0.007 

0.0 

7.0 

0.2 

0,021 

0.001 

HO    OF    SAMPLES 


13 


C    0   N   T    D    ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    641 


19 

50 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

SAMP 

ME 

HOUR 

SIN 

STN 

SAMP       PJ 

F] LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP, 

oi  ss . 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BBC, 

DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

K03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

09    01 

7a 

1  135 

.3 

0.116 

0.660 

0.004 

Q .  26f, 

0.386 

0.544 

0.930 

269.0 

6,2 

263 

06    02 

79 

1140 

.3 

0.060 

0.490 

0.006 

0.159 

0.225 

0.4:;o 

0.655 

259.0 

46.0 

28    02 

70 

1  1  20 

,3 

0.  100 

0.570 

0.003 

0  .  1  97 

0.300 

0.4  70 

0.7  70 

196.0 

1  .9 

•7    04 

78 

1025 

.3 

0,052 

0.590 

0.006 

0.440 

0.498 

o.s  >e 

1  .036 

163.0 

20.0 

15    05 

78 

1050 

.3 

0    038 

0.590 

0    003 

0.005 

0.046 

0 .  552 

0.598 

180.0 

4.2 

07    06 

78 

0930 

,3 

0,076 

0-710 

0.002 

O.OO'iL 

0.083 

0.634 

0.717 

205 .  0 

4.4 

10    07 

78 

1  1  40 

.3 

0.056 

0.990 

0.003 

0.0051- 

0.064 

O.H:4 

0,898 

172.0 

5.6 

OS  oa 

73 

T045 

.3 

0.054 

0.770 

0.004 

O.OOG 

0.064 

0.716 

0.780 

1  14.0 

40 

05    09 

78 

1  145 

.3 

0.090 

0.840 

0.003 

0.0051. 

0.098 

0  .  750 

0.848 

149.0 

2.8 

ID     10 

?e 

1  150 

.3 

0.024 

0.740 

0    006 

0.070 

0,  100 

0.716 

0    816 

142.0 

2.  1 

06    1  1 

78 

1220 

.3 

0.014 

0-600 

0.004 

0    081 

0.099 

0  -  SB6 

0,685 

160-0 

4.0 

05    12 

78 

1100 

.3 

0.016 

0.S90 

0.003 

0    072 

0,09t 

0-574 

0.665 

210.0 

2.0 

MAX  I  MUM 

0.116 

0.890 

0.006 

0  ,  440 

0.498 

0.8,14 

1  .  036 

269.0 

46.0 

363 

JVC 

OR    GEOM   MN     1  •  1 

0.058 

0.670 

0  .004 

0.  109D 

0.171 

0.612 

0.783 

184.9 

8.6 

263 

MINIMUM 

0.014 

0.490 

0    002 

0.005 

0.046 

0-43O 

0.59B 

114.0 

1  .9 

263 

NO  OF  SAMPLES 


12 


107 
SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ   CALCUL 
DY  MO  YR  LMT    OIST  ERG  DEPTH      D-SOLIOS 
FLLT       MTRS      MG/L 


213 
194 
143 

176 
201 
166 
110 
146 
140 
156 
309 


09    01 

78 

1135 

.3 

06    02 

78 

1140 

3 

28    02 

78 

1120 

.3 

17   04 

78 

1025 

3 

IB   05 

78 

1050 

,3 

07   06 

78 

0930 

3 

10   07 

78 

T140 

.3 

08  08 

78 

1045 

.3 

05  09 

78 

1  145 

.3 

10    10 

78 

1150 

.3 

06    11 

78 

1220 

.3 

05    12 

78 

MOO 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR    GEOM    MN 

■1 

M I N I  MUM 

21  3 
168 
110 


14 

15 

66 

COND. 

TURB- 

OHLOR IDE 

2  5C 

FORMAZIN 

MG/L 

UMhOS 

UNITS 

405 

6.40 

20.  Q 

32  7 

4.20 

8.0 

299 

2.20 

7.4 

220 

n  -oo 

5.5 

270 

2-90 

8.7 

310 

2.50 

1  1  .0 

255 

3.  10 

10.0 

170 

2.20 

5.5 

225 

2.10 

9.2 

215 

2.  10 

8.0 

240 

4.00 

8.8 

320 

3.00 

26.0 

405 

1  1  .00 

26.0 

271 

3,81 

10-7 

170 

2-10 

5.5 

NO    OF    SAMPLES 


8.0. W./    SITE: 
SAMPLE     POINT 
STATION    TYPE 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


05    12    78    0925 


SCOTCH    RIVER    EAST 

AT     CONCESSION    17    DOWNSTREAM    FROM    ST. 

RIVER          FLOW    GAUGE    FED    02LB012 

ISIDORE 

MAJOR    8ASIN:     GREAT    LAKES 

MINOR    8ASIN:     OTTAWA    RIVER 

TERM    STREAM:     SOUTH    NATION    RIVER 

STATION 

10:        18-2070-040-02 
STOftET    CODE: 

02 

006 

1170 

LAT: 

LONG: 

U    T    M 

18    0605050 

0    502527S 

0 

4             REGION:    04 

MILEAGE: 

30.20 

STN       STN    SAMP 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET                  MTRS 

PJ 

934 
SAMPLE 
NO 

444 
FLOW    CFS 

80 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 

81 
FECAL 
CO  LI  FORM 
MF/100ML 

94 

M.  F  . 

ENTER. 

ilF/IOOML 

805 
WA1ER 
TIMP, 
DLG    C 

3 

diss. 

02 
MG/L 

1 
5 -DAY 
BOD 
MG/L 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 
Fi  LTERED 
REACT IVE 
P    MG/L 

.3 

25570 

1  -30 

2900- 

570. 

330. 

2.3 

10.0 

3.6 

0.300 

0.240 

MAXIMUM 

OR    GEOM    MN     1 • ) 

MIN IMUM 

1  -30 
1  .30 
1  .30 

2900. 

2999.* 

2900. 

570. 

570." 

570, 

330. 
330.  < 
330. 

2.3 
2.3 
2.3 

10.0 

lo.o 

10.0 

3.6 
3.6 
3.6 

0.300 
0.300 
0.300 

0.240 
0.240 
0,240 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


05    12    78    0925 


19 

20 

21 

22 

STN       STN    SAMP       PJ 

F 1 LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FI LTERED 

DIST     BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

FUT                  MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MA  X  I  MUM 

AVG   OH    GEOM   MN    ( ■ i 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


0.  3S8 

o.3ie 

0.383 


180 

0    044 

0,906 

180 

0  .044 

0    906 

180 

0.044 

0 ,  906 

17 
INRGNC 
N 
MG/L 

18 
TOTAL 
ORGNC       N 
MG/L 

23 
TOTAL    N 

MG/L 

5 

IOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

G 
SUSP. 
SOL  I  OS 
MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

1  .  338 

0.79! 

2.  130 

518. 

30. 

4  6B 

1  .  338 
1  .338 
1  .338 

0.792 
0    7'!2 
0.792 

2.  130 
2.  130 
2.  130 

518. 
518. 
518 

30. 
30 
30. 

4  8B 
4  89 
488 

SAMP    DTE    MOUft       $TN  STN    SAMP 

DY    MO    YR    I.MT  DiST  BRG    D£PTH 

FEET  MTRS 

OS    12    7B    0925  .3 


14 

16 

56 

COND 

TURB. 

CHLORIDE 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MAXIMUM 

760 

43. 

57 

AVG    OR    GEOM   MN     ( * ) 

760 

43. 

57 

MINIMUM 

760 

43. 

57 

NO    OF    SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


05  12  7B  1005 


SCOTCH  RIVER  EAST 

AT  CONCESSION  19  UPSTREAM  FROM  ST. 

RIVER 


STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


MAXIMUM 

AVG  Oft  GEOM  m     I ' ' 

MINIMUM 


ISIDORE 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
OTTAWA  RIVER 
SOUTH  NATION  RIVER 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 
STATION  ID:   18-2070-060-02 
STORET  CODE: 


U  T  M:  18  0507200.0  5021300.0  A 


REGION.  04 


934 

SAMPLE 
NO 


COLIFORM   COLIFORM 
MF/100ML   MF/tOOML 


M.F  . 

Inter. 

MF/lOOML 


605 
MATER 
TEMP. 
DEG  C 

1  .0 


3000 . 

420. 

6  DQ. 

1  .0 

2999." 

420." 

61)0.' 

1.0 

3000. 

420. 

690. 

1.0 

DIS5. 

02 

KG/L 


5-OAY 

BOD 

MG/L 


3.0 

3.0 

3.0 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.276 

0.27S 
0.576. 
0    276 


MILEAGE: 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

0.200 

0.200 

0.200 
0.200 


006 
t  170 

31  .70 

19 

F I LTERED 

AMMONIA 
MG/L 

0.256 

0,256 
0.256 
0.256 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


NO  OF  SAMPLES 


STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       HTBS 


OS  12  78  1005 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( - ) 

MINIMUM 


20 
TOTAL 
KUELDAHL 

isa/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

17 
INRGNC 
N 
MG/L 

18 
TOTAL 
ORGNC   N 
MG/L 

23 
TOTAL  H 

MG/L 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIOS 
MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

1  4 
COND. 
25C 
UMHOS 

1  .02 

O.OTB 

0.412 

0.686 

0.764 

1  .450 

471  . 

19. 

452 

690 

1  .02 
1  .02 
1  .02 

O.OIB 
0.018 
0.018 

0.412 
0.412 
0.412 

0.696 
0.686 
0.686 

0.764 
0.764 
0.764 

1  .450 
1  .450 
1  .450 

471  . 

471  . 
471  . 

19. 
19. 
19. 

4S2 
4S2 
452 

690 
690 
690 

HO  OF  5A*IPl.eS 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


IS 

56 

STN   STN  SAMP   PJ 

TURB. 

CHLORIDE 

DIST  BRG  DEPTH 

F0RMA21N 

MG/L 

FEET       MTRS 

UNITS 

05  12  78  1005 


m  x ;  mm 

25- 

31 

AVG  OR  GEOM  BH  ( - ) 

55. 

31 

MINI  MUM 

25. 

31 

NO  OF  SAMPLES 


B.Q.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SOUTH  NATION  RIVER 

AT  DAM  DOWNSTREAM  OF  CASSELMAN 

RIVER  FLOW  GAUGE  FED  02LB013 


STATION  ID:   18-2070-100-02 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


OS  12  78  1030 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  f  '  ) 

MINIMUM 


02LB013 

Major  basin:  great  lakes 
minos  eas1n:  0t1awa  river 
term  stream:  south  nation  river 

STORET  CODE: 

02 
006 
1  170 

ONG : 

U  T  M 

18  0492  7  00 

0  5018125 

c 

4     REGION-  04 

MILEAGE: 

39.00 

934 

sample 
no 

444 
FLOW  CFS 

80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

a  1          B4 
FECAL       M.F. 
COLIFORM     ENTER. 
MF/IOOMI.   MF/IOOML 

806 
WATER 
TEMP. 
OEG  C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

1 
5-DAY 
BOD 
MG/L 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 
FI LTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

25572 

66 .  7  0 

200. 

10. 

10. 

4.0 

9.4 

0.4 

0.163 

D.I  30 

66.70 
66.70 
66.70 

200 
200.  • 
200. 

10. 
10.  • 
10. 

10. 

10.  ■ 
10. 

4  0 
4.0 
4.0 

9  4 
9.4 

9.4 

0.4 
0.4 
0.4 

0.163 
0.163 
0.163 

0 .  1  30 
0.  I  30 
0-  I  30 

no  of  sample; 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LKT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


OS  12  78  1030 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  »M  l"l 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


1  9 
Fl LTERED 

AMMONIA 
MG/L 

20 
TOTAL 

KUELDAHL 
MO/L 

21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 

23 
Fl LTERED 
N03-N 
MG/L 

17 

TNRGNC 
N 

MG/L 

IB 
TOTAL 
ORGNC   N 

MG/L 

23 
TOTAL  N 

MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOLI  OS 
MG/L 

DISS. 

SO  L I  OS 

MG/L 

0.074 

0.800 

0 .  005 

0.065 

0  144 

0.726 

0.870 

334. 

3. 

331 

0.074 
0.074 
0.074 

O.BOO 
0.  BOO 
O.SOO 

0.005 
0.005 
0.005 

0,065 
0.065 
0.065 

0.  144 
0.144 
0.  144 

0.726 
0.726 
0.726 

0.870 
0.B70 
0.B70 

334. 
334. 
334. 

3. 
3. 
3. 

331 
331 
331 

14 

16 

56 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

25C 

FORMAZIN 

MO/L 

UMHOS 

UNITS 

05  12  78  1030 


MAXIMUM 

530 

5.0 

AVG  OR  GEOM  Mt.  |  -  i 

530 

5.0 

MINIMUM 

530 

5.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  ■  RIVER  BASINS 


8.0.*./  SITE: 
SAMPLE  POINT; 
STATION  TYPE: 


STN  NO;     110 


SAMP  DtE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


04  12  7B  1300 


SAMP  DTE  HOUR 
Dr  MO  YR  LMT 


04  12  ?S  1200 


SOUTH  NATION  RIVER 

AT  DAM  CHESTERVHLE 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02LB009 


DATE  OF  REPORT 
STATION  ID: 


stn  stn  Samp 
dist  brg  depth 
feet     mtrs 


MAX  I  MUM 

OR  GEOM  MN  [ - ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


STN   STN  5AMP 
GIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


04  12  ?a  1200 


MAX  IMUI.1 

Ofi  GEOM  MN  IM 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


STN   STN  5AMP   P<J 
DIST  BAG  DEPTH 
FEET       MTRS 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

MINOR  BASIN;  OT I AWA  RIVER 

TERM  STREAM:  SOUTH  NATION  RIVER 


25  OCT  79   PACE 

18-2070- 110-02 

STORET  CODE 


U  T  M:  T8  0432150.0  49g4OO0.O  4 


REGION:  04 


934 
SAMPLE 
NO 


BO         B1 

TOTAL      FECAL 

COLIFORM  COLIFORM 

MF/100ML  MF/1D0ML 


M.F 
ENTLR. 
MF/10QML 


ieo 


36. 


BOS 
WATER 

temp, 
deg  C 

3.0 


3 

diss. 

03 

MG/L 

10.2 


5 -DAY 
BOD 

MG/L 


33 

TOTAL 


MG/L 
0  042 


MILEAGE: 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

0-008 


MAXIMUM 

6.4 

35. 

OR  GEOM  MN  (I*) 

6  4 

35. 

M 1 N 1  MOM 

6  4 

35. 

02 
006 


El LTERED 

AMMONIA 

MG/L 


1B0. 

180.' 

1B0. 

36. 

36.- 
36. 

4. 
4.  • 
4 

3.0 
3.0 
3.0 

10.2 
10.2 
10.2 

0,8 
0  8 
0,8 

0  042 
0  042 
0,042 

o.ooa 
o.ooa 

0.008 

0.021 
0-021 
0.021 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

t 

1 

20 
TOTAL 
KJSLDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 
FILTERED 
K03-N 
MG/L 

17 
INRGNC 
N 
MG/L 

IB 
TOTAL 
ORGNC   N 
KG/L 

is 

TOTAL  N 
MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

1  4 
COND. 
25C 
UMH05 

0.  H40 

0  006 

0  .  1  09 

0 .  1  36 

0.819 

0  955 

400. 

7. 

393 

600 

0.8-0 

0 .  840 
0.840 

t 

0  006 
0.006 
0.006 

0.  109 
0.  109 
0.  109 

0.  135 
0.  131. 
0.  136 

0.819 
0.819 
0.819 

0.9S5 
0.955 
0-955 

400. 
400. 
400. 

7. 
7. 

393 
393 
393 

BOO 

soo 
soo 

16 
TUB3. 
FCRI,'J2IN 
UNITS 

56 

CHLORIDE 
MG/L 

1 

1 

1 

T 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE :  BEAR  BROOK 

SAMPLE  POINT   AT  CARLSBAD  SPRING 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FECI  02LBOOB 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DV  MO  YR  LMT    01  ST  BRG  DEPTH 
FLET       MTRS 


OS  12  78  IT  40 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( ' 1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 
SAMPLE 
NO 


444 
FLOW  CFS 


23  50 
23,50 
23.50 


MAJOU  BASIN:  GREAT  LAKES 

MINOR  BASIN;  GIIAWA  RIVER 

TERM  STREAM;  SOUTH  NATION  RIVER 

U  T  M:  18  0462:32S.O  5024450.0  4 


STATION  ID:   18  -  2070-  1 30 -02 
STORET  CODE: 


REGION:  04 


TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


340. 
340. 
340. 


FECAL 
COLIFORM 
MF/100MI. 


10- 
10.  ' 
10. 


ENTER 
MF/1Q0ML 


905 
WATER 
TEMP 
OEG  C 


1  . 


DISS. 

02 

MG/L 


5  -DAY 

BOD 

MG/L 


2.0 
2.0 

2.0 


33 
TOTAL 


0.076 
0.076 
0.076 


02 
006 
11  70 

5 1.  [30 

.34 
F[  LTIifiED 
REACTIVE 
P    IAG/L 

D.030 

0.030 
0.030 
O.030 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DV  MO  YR  LMT    DIST  6HG  OEPTH 
FEET       MTRS 

OS  12  78  1140  .3 

MAX  IMLi.y 

AVG  OR  GEOM  MN  I • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


19 

I'l  LTERED 

AMMONI A 

MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAML 
MG/L 

21 
FILTEREO 
N02-N 
MG/L 

22 
FI LTCRED 
N03  -  N 
MG/L 

17 
INRGNC 
N 
MG/L 

19 
TOTAL 
ORGNC   N 
MG/L 

23 
TOTAL  N 

MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOL  I DS 
MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

0-  126 

0.940 

0.025 

0  .  395 

0.53S 

0-914 

1  .350 

647.0 

8.0 

639 

0.  12S 
0.  126 
0.  126 

0.940 
0.  940 

0-  940 

0.025 
0.025 
0.025 

0  .  305 
0  .  385 
0.385 

0.536 
0-536 
0  536 

0.8  14 
0.814 
0.814 

1  .  350 
1  .350 
1  .350 

6470 
647,0 
647.0 

8.0 
B.O 
B.D 

639 
639 
639 

SAMP  OTE  HOUR   5TN   STN  SAMP   PJ 
Or  HO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
flit!  MTRS 


05  12  ?B  1 140 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (  ■  J 

MININLM 

NO  OF  SA'/PLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  _MT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

05  12  ?B  I  140  .3 

MAXIMUM 

AVG  Of    GEOM  MN  i  '  i- 

MINIMUM 

HO    OF    SAMPLES 


14 

COND. 
25C 

UMHOS 

16 
TURB 
FORMAZIN 
UNITS 

56 
CHLORI DE 
MG/L 

59 

SULPHATE 

MG/I. 

280 

REAC1IVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

95 
ACID] TY 

PH  @.  4 

MG/L 

52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

1050 

30.00 

193  0 

1  10.0 

3  50 

7.9 

150 

1050 
1050 
1050 

1 

30.00 
30.00 
30  00 

1 

192.0 
192.0 
192.0 

1  10.0 
1  10. Q 
110  0 

3.50 
3.50 
3.50 

7    B 
7.8 
7  8 

150 
150 
150 

76 
CALCUL 
ARCNESS 
MG/'L 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

74 
TOT .  MAG 

NES1UM 
KG/L 

68 

Colour 
ha;ln 

UNITS 

67 
PTSSIUM 

K 
MG/L 

1 

66 
SODIUM 
NA 
MG/L 

1 

41 
COD 

MG/L 

253- 
252. 
252 


64 
64. 


125. 
125. 
125 


55 
PH 

T  LAB 


.21 

.21 
.21 


1 

2SS 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

0.001 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

1  .800 

1  .BOO 
1  .800 
1  .600 


203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 

2.000 


2.0 

a.o 
:>.o 


22.1 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 

0.020 


o.ooi 

2.000 

0-020 

o  ooi 

2.000 

0.020 

0  001 

2.000 

0.020 

(  C  0  N  T  D  > 


SAMPLE     INFORMATION     SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER     BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STAT i ON    TYPE 


SAMP    OTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


05    12    7B     1110 


BEAR    BROOK 

AT     CARL38AD    SPRING 

RIVER  FLOW    GAUGE    FED    02LB00S 


SIN       STN    SAMP       PJ 
OIST    BRG   DEPTH 
FEET  MiTRS 


DATE    OF    REPORT 
5TATI0N    ID: 


MXIMtW 

AVG    OR    SEOM   MN    ( » 1 

MINIMUiV 

NO    OF    SAtVPI.ES 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 

MI.'.OR    BASIN:     OUA.WA    RIVER 

TERM    STREAM:     SOUTH    NATION    RIVER 


ONG: 

U    T    H: 

18    0462U25 

0    5024450 

0    4           REGION:    04 

225 

TOTAL 

COPPER 

MG/l 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 
TOTAL 

cad:.-i  um 

MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/ 1. 

201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

233 

TOIAL 

NICKEL 

MG/L 

217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

D.010L 

0.030L 

0  -  005  L 

0.020 

0.220 

0.020 

0.020L 

0.010 
0.01  CD 
0.010 

0.030 

0.030D 

0.030 

0.005 
0 . 005D 
0.005 

0.020 
0.020 
0.020 

0.220 
0  .  220 
0.220 

0.020 
0.020 
0.020 

0.020 

0.020D 

0.020 

25    OCT    79       PAGE         64 

18-2070- 130-02 

STORET    CODE:     02 
006 
1170 


B.O.W 

./ 

SITE: 

GRE  EN 

C  =  El-k 

STATION 

ID.        18-2 

590-020-03 

SAMPLE    POIf 

AT    HIGHW 

STAT    ON 

TYPE: 

RIVER 

MAJOR    BASH 

LAKES 

STORtI     t,uut: 

02 

MINOR     B 

15IN:     01 IAWA    RIVER 

005 

TEPM    STREAM:     GRLEN 

CREEK 

1570 

STN    NO: 

20 

LAT 

LONG: 

U    T    M. 

1a    04541300 

.0   5033600 

0    4            REGION:     04 

MILEAGE: 

2.50 

934 

901 

80 

81 

84 

eo5 

3 

1 

33 

34 

SAMP    DTF 

HOUR 

STN 

STM   SAMP      PJ 

SAMPLE 

scd 

TOTAL 

FECAl. 

M.F. 

WATER 

DISS. 

5-OAY 

TOTAL 

Fl LTERED 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

NO 

COLIFOP.M 

COLirOftM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACT  I VE 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

HF/IOO-Ml. 

MF/100ML 

DIG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

09    01 

78 

1230 

.3 

28005 

5 

10800. 

3900. 

1230. 

0.0 

11.0 

1  .6 

0.23  8 

0.090 

06    02 

78 

1220 

.3 

28025 

4 

6 

1  000 . 

192. 

60. 

o.o 

10.0 

0.8 

0.122 

0  .  0-15 

28    02 

78 

1  145 

3 

260-15 

6 

4 

330. 

200. 

10. 

0    0 

10.0 

2.0 

0.215 

0  .  049 

17    04 

78 

1  100 

.3 

28065 

5 

3 

2100. 

120. 

60. 

4.0 

11.0 

0.6 

0.  206 

0  . 0 85 

15    05 

78 

1  120 

.3 

28085 

6 

41 00. 

890. 

16. 

13.0 

8.0 

i  e 

0  .  450 

0.039 

07    06 

78 

1000 

.3 

28  1 05 

6 

2200. 

148. 

32. 

17.0 

6.0 

2.0 

0.114 

0  .028 

10    07 

7B 

1215 

.3 

28  I  25 

6 

3  1  -DC . 

432. 

1  18. 

22    0 

10.0 

2.2 

0  .06  6 

0  .003 

oa  oe 

76 

1115 

.3 

281-15 

6 

15000.       G 

1500.       G 

600.       G 

22.0 

4.0 

0.4 

0.050 

0.013 

05   09 

78 

1225 

.3 

28165 

E 

2  300 . 

1  70. 

1000.        L 

15.0 

16.0 

1  .0 

0  .  150 

0.  022 
0.017 

10    10 

78 

1205 

.3 

28185 

8 

9400. 

19G0- 

1220. 

9.0 

9.0 

1  .6 

0  .  130 

06    1  1 

78 

1  300 

. :: 

2B205 

6 

2400. 

140. 

180. 

90 

10.0 

1  .2 

0  .035 

0.  004 

05    12 

78 

1  130 

:-. 

28225 

6 

4 1  00 . 

180. 

460. 

0.0 

tl  .0 

1  .2 

0  .066 

0  .  024 

:.- .'.  ■  IMJM 

1 5000 . 

3900. 

1230. 

22.0 

16.0 

2.2 

0.450 

0.090 

AVG 

OR    GEOM    MN     i"  '  1 

305B."    U 

391 . •    U 

157.-     E 

9.5 

9.7 

1  .4 

0.155 

0.Q35 

MINIMUM 

330. 

120. 

10. 

0.0 

4,0 

0.4 

0  .036 

0.003 

MO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 


09  01  78  1230 


19 

F [ LTESED 

AMMONIA 

MO/L 

0.  184 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0 .  900 


FILTERED 
NQ2  -  N 
MG/L 


fi  irtw.o 

N03-N 
MG/L 


TOTAL 
ORGNC      N 

MG/L 


23 
TOTAL    N 


12 

5 
TOTAL 

SOLIDS 
MG/L 

846.0 


SUSP. 

SOLIDS 
MG/L 


DISS. 

SOLIDS 
MG/L 


06  02 
28    02 
1?    04 
15    05 

07  06 
10    07 

08  08 

05  09 
10    10 

06  11 
05    12 

78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
7B 
78 

1220 
1145 
1100 
1120 
1000 
1215 
1115 
1225 
1205 
1.30O 
1130 

,3 

.3 
.3 

.3 
.  .1 
.3 
.3 

: 

.3 
.3 
.3 

0.272 

0.584 
0.102 
0.094 
0.143 
0.014 
0.030 
0.  104 

o.oio 

0  .  008 
O.SEO 

1.120 
2.700 
0.900 
1  .200 
0.  880 
0.  780 
0.600 
0.670 
1  .070 
0.  440 
1  .320 

0.018 

0.003 
0 .  025 
0.O36 
0.140 
0.025 
O.0O2 
0.015 
0-012 
0.006 
0.04  1 

0.367 
0.507 
0.625 
0.275 

0.760 
0.3B0 

0.0051. 

0.095 

0.24Q 

o.oafj 

0  .  096 

0.657 
1  .099 
0.752 
0.405 
1  .  045 
0,419 
0.037 
0.215 
0 ,  262 
0.051 
0.787 

0 
2 

0 
1 

0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

84B 
116 
?'J8 
106 
734 
766 
570 
51,6 
000 
434 
670 

1 
3 

1 
1 
1 
1 

0 
0 
1 

0 

1 

505 
215 
550 
511 
780 
185 
607 
781 
322 
485 
-457 

486.0 
878.0 
3SB .  0 
642.-0 
729.0 
624.0 
111.0 
345.0 
B06.0 
008  . 0 
1525.0 

6.9 

56.0 

197.0 

117,0 

43.0 

27.0 

1  .2 

85.0 

15.3 

32.0 

14.0 

479 
622 

525 
686 
597 

791 

B76 

151  1 

AVG 

OR 

MAXIMUM 

SEOM    MN     |*l 

MINIMUM 

0.650 
0.183 
0.005 

2.700 
1  .048 
0.440 

0.140 
0.030 
0.002 

1.230 
0.3H6D 
0  .  005 

1  .  444 
0.598 
0.037 

2 
0 
0 

1  16 
865 
434 

3 

1 
0 

215 
.463 
.485 

1525.0 
688.  0 
111.0 

197,0 

62.0 

1  .2 

1511 
776 
479 

NO 

OF    SAMPLES 

12 
107 

12- 

14 

12 
16 

12 
56 

12 

12 

12 

12 

12 

9 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SA"f        PU 

CALCUL 

COND. 

TURB  . 

CHLORIDE 

DY    MO 

YH 

LMT 

DIST    BRG    BERTH 

D-SOLIOS 

25C 

FORMA? IN 

MG/L 

FEE 

T                MTRS 

MG/L 

UK'HOS 

UNITS 

09    01 

78 

1230 

.3 

1235 

1 60 . 00 

295.  0 

06    02 

7B 

1220 

.3 

780 

24.00 

110.0 

28    02 

78 

1145 

.3 

1155 

44.00 

208  .0 

17    04 

78 

1100 

.3 

152 

245 

160.00 

28.5 

15    05 

78 

1  120 

3 

770 

87.00 

1  15.0 

07    06 

7B 

1000 

.3 

1010 

36.00 

163.0 

10   07 

7B 

1215 

-3 

920 

18.00 

130.0 

08    08 

7a 

1115 

..) 

1  10 

170 

1  .00 

5    4 

05    09 

78 

1225 

,3 

260 

400 

51     00 

233    0 

10    10 

78 

1205 

: 

1140 

70    DO 

205  .  0 

06    1  1 

78 

1300 

.3 

1410 

11  .00 

2  50.0 

05    12 

78 

1130 
AVG 

OR 

.3 

MAXIMUM 

GEOIH    MN     1  •  .1 

MINIMUM 

2-60 
176 

110 

2600 

2500 
986 

170 

28.00 

1 60 . 00 
57  .  50 

1  .00 

688  . 0 

688.0 

203.3 

5.4 

NO    OF    SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.*./  SITE;  CARP  RIVER 

SAMPLE  POINT:  A1  BRIDGE  EAST  OF  fITZROY  HARBOUR 

STATION  TYPE;  RIVER    FLOK  GAUGE  FED  02KF01 1 


SAMP  OTE  HOUR   StN   STN  SAMP   Pj 
Dr  MO  YR  HIT    DIST  BAG  DEPTH 
FEET       MTRS 


13  0! 
SO  C3 
21  03 

13  04 
17  OS 

12  06 
•  0  07 

14  08 
I  J  09 
17  10 
07  u 

13  12 


7g  icss 

78  1040 

78  1035 

78  1020 

78  1115 

78  1030 

78  Tl 40 

78  1135 

7B  1030 

7B  I03S 

73  I  1 30 

7  3  1205 


.3 
.3 

.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [ -  j 

M I N I  MUM 

NO  OF  5AUPLES 


934 

SAMPLE 
NO 


264C9 
26423 
26455 
26478 
26501 
26524 
26547 
26570 
36533 
26616 
26639 
26662 


DATE  OF  REPORT 
STATION  10; 


MAJOR  QASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
OTTAWA    RIVER 
CARP    RIVER 


0    T    M:     18    0405350.0    5036100.0    4  REGION:     04 


901 
SCD 


444 
FLOM    CFS 


64.00 

1600. 

51     60 

91  .50 

640. 

1150.00 

700. 

79.80 

«0. 

9.00 

100. 

12.30 

160. 

2.50 

200. 

2.10 

10. 

2,00 

20. 

4.40 

10. 

6.90 

10. 

1 150.00 

1600. 

124.34 

94. 

2  .00 

10. 

80  81 

TOJAI.  FECAL 

COUFORM  COLIFORM 

MF/lOOML  MF/100ML 

25. 


156. 
300. 

25. 

44 
4. 

24. 


£4 
M.F. 
ENTER. 

MF/ICUML 


149. 

240. 

24. 


16. 
12. 

40. 

340. 
31  . 


805 
UATER 
TEMP. 
DEG    C 

0.0 

0.0 

0  0 
14,  D 
20.0 
23-0 
23.0 
17.0 

3.0 


23.0 
9.6 
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18    3370-020-02 

STORET    CODE:     02 
006 
2490 


3 

DISS 
02 
MG/L 

7.0 


6 

0 

9 

0 

8 

0 

9 

0 

5 

0 

0 

0 

i  l 

0 

13 

0 

12 

0 

13 

0 

8 

8 

5 

0 

5-DAY 

BOD 

MG/L 


1.10 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 


1  .0 

0.058 

1  .  0 

C  .  1  66 

1.5 

0.034 

2.0 

0.052 

0.5 

C.  032 

0.6 

0    024 

0.4 

C.020 

0.7 

0.018 

2.0 

C.  166 

1  .0 

C.050 

0.4 

0.018 

SAMP    DTIE    HOUR       STN       STN    SAMP       PU 
DY    MO    Yl!    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


33  01     78  1055 

21  03    78  1025 

12  04     7il  1020 

17  05    7i|  1115 

12  06    7(1  1030 

1  4  08    7(1  1  I  35 

12  09    78  1020 

17  10    78  1035 

07  It     78  1130 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     I ' ) 

M I N 1  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTC    HOUR       STN  STN    SAMP       PJ 

DY    MO    YF;    LMT  DIST  BRG    DEPTH 

7EET  MTRS 

23    01     7E    1055  3 

21     03    7E     1025  3 

12    04    71     1020  .3 


34 
FI  LTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

19 

FILTERED 

AMMON I  A 

MG/L 

20 
TOTAL 
KjELDAHL 
MG7L 

21 
FILtEREO 
N02  -  N 
MG/  L 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

17 
1NRC-NC 
N 
MG/L 

IB 
TOTAL 
ORGNC       N 
MG/L 

23 

TOIAL    N 

MG/L 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

0.016 
0.008 
0,045 
0    C06 
0 . 002  L 

0.070 
0-  120 

0.  060 
0.  040 
0.020 

0.470 
0 .  660 
0    760 
0.580 
0.880 

0.030 
0.012 
0.0  T2 
0  .  OOU 
0 .002L 

0.360 
0.G70 
0-900 
0.030 
0.060 

0.450 

0.SO2 
1.052 
0.078 
0.0H2 

0.400 
0.540 
0.700 
0.540 
0  .860 

0.850 
1     342 
1  .752 
0    618 
0    942 

316.0 
415.0 
260.0 
220.0 

10.5 
12.0 
70.0 
5.0L 
8.0 
5.0 
S.OL 

s.oi 

S.OL 

0.012 

0.020 

0.790 

0.003 

0 -020L 

0.042 

0,  770 

0    812 

0.  002 
8.033 
0.004 

0.040 
0-020 
0,010 

0.560 
0.620 
0.550 

0.  024 
0,006 
0  ,  002 

0    020 
0    250 
0-020L 

0.004 
0    276 
0    032 

0.520 
0.600 
0.540 

0.604 
0.B76 
0.572 

290.0 

0  .  046 
O.Ol ID 
0.002 

0.  120 
0.044 
0.010 

O.BSO 
0,652 
0.470 

0 .  092 
0  .  0 1  TO 
0.002 

0.900 
0.  259D 
0 .  020 

1  ,052 
0.322 
0 .  0.12 

0.860 
D.S08 
0.4  00 

1  .752 
0    930 
0.572 

415.0 
280.2 
216.0 

70.0 
13.  9D 
5,0 

9 

9 

9 

0 

9 

9 

9 

9 

5 

9 

7 

107 

14 

16 

56 

DISS. 

CALCUL 

COND. 

Tufte 

CHLORIOE 

SOLIDS 

0- SO  LIDS 

25C 

FOPfAZlN 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

206 

338 

520 

6.00 

30.0 

403 

351 

54D 

8.30 

41  .0 

190 

195 

300 

52  .  00 

15.0 

17    05    78 

1115 

-3 

293 

450 

4.10 

25.0 
30,0 
41  .0 
42.  0 

12    06    78 

1030 

.3 

369 

44  5 

2.  BQ 

14    08    78 

1  135 

■3 

354 

390 

3.60 

12    09    78 

1020 

3 

34  7 

380 

1  .90 

17    10    76 

1035 

3 

305 

470 

1  .  90 

51.0 

07    1 1     78 

1130 

„8 

340 

520 

2.00 

52.0 

MAXIMUM 

■"•03 

351 

540 

52-00 

52  .0 

AVG    OR 

GEOM    MN 

(•! 

266 

390 

446 

9.  18 

36.3 

M I  N I  MUM 

190 

195 

300 

1  .90 

15.0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


CARP  RIVER 

FIRST  CONCESSION  DOWNSTREAM  OF  CARP 

RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pu 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


23 

01 

78 

1200 

30 

04 

7B 

1  130 

21 

03 

76 

1110 

12 

04 

7B 

1  too 

17 

05 

78 

1205 

12 

06 

78 

1110 

10 

07 

78 

1215 

14 

08 

70 

1210 

12 

09 

78 

1100 

1? 

10 

78 

1130 

07 

1  1 

78 

1235 

13 

12 

78 

1300 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     ( *  I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


934 
SAMPLE 


901 
SCD 


2641  t 

4 

25434 

4 

26457 

4 

26460 

3 

26503 

26526 

7 

26549 

? 

36573 

5 

26595 

26618 

26641 

36664 

MAJOR    BASIN:     CpREAT     LAKES 
MINOR     BASIN;     01 T A«A     RIVER 
TERM    STREAM:     CARP    RIVER 

U    T    M.     IB    0417300.0    5022300.0    4 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/lOOML 

1200. 

2400. 

900. 

900. 
1500. 
1  500 . 

170. 

100. 

15000.       G 

1300 

1  900 

4500 

15000. 
1252.*    0 
100. 


FECAI. 
COLIFORM 
MF/lOOML 

44  . 
236. 
260. 
348 
312. 
216. 

4.        L 

8. 

600.       G 

120. 

380. 

80. 

600. 
T10.*    E 


ENTER. 
MF/lOOML 

32. 

8. 

324. 

168. 

32. 

36. 

48 
4  .        L 

6B. 
128. 
136. 


324. 
48.- 
4. 


80S 

KA1ER 

TEMP 

DEG    C 


0    0 

o.o 

0   0 

o.o 

15.0 
22.0 
24.0 
23.0 
17  0 
6.0 
9.0 


24  0 
9  7 
0.0 


DISS. 

02 

MG/L 


18    3370-100-02 
STORET    CODE: 


03 
006 
24  90 

16   30 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  °IVER  BASINS 


B.O.W./  SITE ; 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


CARP  RIVER 

AT  HIGHWAY  17  UPSTREAM  OF  CARP 

RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       5TN    SAMP'       PJ 
DY   MO   YR    LMT         OIST    ARC   DEPTH 
FEET  MTRS 


23   01 

7a 

1  150 

.3 

20    02 

7a 

1150 

.3 

21     03 

78 

1120 

.3 

12    01 

7B 

1110 

.3 

17    05 

7S 

1220 

3 

12    06 

78 

1  125 

.'; 

10   07 

78 

1230 

.3 

11    08 

7B 

1230 

.3 

12    09 

7B 

1110 

.3 

17    10 

78 

1140 

.3 

07    11 

78 

1245 

.3 

)3    12 

78 

1315 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GECM   mi 

l-l 

mimnm 

634 
SAMPLE 


26412 
26435 
26459 
SS481 
2GV  - 
26S27 
265S0 
26573 
26596 
26819 
26842 
26655 


901 
SCD 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR     3SSIN:     OTTAWA    RIVER 
TERM    STREAM:     CARP    RIVER 

U    T    M:     IS    0420450.0    5020950.0    4 

80  81  84 

TOTAL  FECAI.  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/tOOML  MF/100MI.  MF/100ML 


4200. 


2LI8. 


520. 

102. 

i  wo.. 

30a 

1  200 . 

288. 

7 

3200. 

240. 

5 

2000. 

4. 

15000. 

6 

376. 

1 5000 . 

G 

BOO  . 

1600. 

268. 

2500. 

272. 

18000. 

JOB. 

isooo. 

600. 

3146.' 

u 

180. 

520. 

4. 

24. 

288. 
220. 

28. 

76. 
112. 

2B. 

60. 
184. 
304. 
184. 

304. 
96. 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE         846 

STATION     ID.        18-3370-120- 02 

STORET  CODE:  02 
006 
2490 


4            REG 

ON:     04 

805 

3 

WATER 

DISS. 

TEMP. 

02 

OEG    C 

MG/L 

0 

0 

0 

0 

15 

0 

22 

0 

24 

0 

23. 

0 

17 

0 

6 

0 

9 

0 

0 

0' 

24 

0 

10 

5 

0 

0 

13.0 
7.5 
1  .0 


NO  OF  S4VPL  E  1 


8,0. W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MISSISSIPPI  RIVER 

AT  RAILWAY  BRIDGE  NORTH  GALETTA 

RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pu 
OY  MO  YR  LMT    BIST  ERG  DEPTH 
FEET       BTBS 


23 

01 

7B 

1040 

20 

02 

7B 

1030 

81 

03 

78 

1005 

12 

04 

78 

1005 

1? 

05 

78 

1055 

12 

06 

78 

1020 

10 

07 

78 

1  130 

14 

08 

78 

1125 

12 

09 

78 

1005 

17 

10 

76 

I02O 

07 

11 

7B 

1  115 

13 

12 

78 

1135 

934 

901 

SAMPLE 

SCD 

NO 

26408 

26431 

4 

;m;i 

4 

26477 

3 

26500 

26S23 

26546 

26569 

26592 

26615 

26638 

26661 

MAJOR  BASIN 
MINOR  EASIN 
TERM  STREAM 

U   T   It: 


GREAT     LAKES 
OT I AWA    RIVER 
MISSISSIPPI     RIVER 

0402000.0    5030500.0    4 


FJQ  8  1  84 

TOTAL  FECAI.  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/10QML  MF/100KL  MF/100ML 


1200 
304 

364 

1  900 

280 

200 

30 
10 
10 
20 
10 
S80 


GO 
35 

1O0 

240 

16 

4 


16, 

4. 

28. 

I  BO. 


12. 
4. 


805 
WAIER 
TEMP. 
DEG    C 

0.0 

0.0 

o  o 

00 

14. a 

20.0 

24.0 
25.0 

19.0 
6.0 
6.0 

o.o 


STATION 

ID:        18-3 

J  30-030-02 

STORET    CODE: 

02 

006 

2670 

ON:     04 

MILEAGE: 

2.30 

3 

1 

33 

34 

DISS. 

5 -DAY 

TOTAL 

FI LTERED 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    M3/L 

SO 

1  .0 

0.006 

10.0 

1  .0 

0.OI8 

0.003 

0.5L 

0.02  4 

0.008 

10.0 

0.5 

0.140 

0.032 

9.0 

1  .0 

0    030 

0.006 

10.0 

2.0 

0  .044 

0.004 

7.0 

6.0 

0.5L 

0.026 

0.018 

7.0 

0.2L 

0.032 

0.01S 

8.0 

0.2 

0.040 

0.002 

11.0 

0.5 

0.030 

0.014 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MM  I  - ) 
MINI MUM 

NO  OF  SAMPLES 


1900. 

240. 

1B0. 

25.0 

14     0 

2.0 

0.140 

0.O32 

107. 

D 

14. 

D 

10. 

D 

9.5 

b.b 

0.7D 

0.043 

0.011 

ID. 

4. 

4. 

0.0 

5.0 

0.2 

0.018 

0.002 

19 

20 

21 

22 

17 

IB 

23 

5 

6 

7 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       P.J 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

F1LTF.RE0 

INUGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

OY    MO 

YR 

LMT 

dist 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02  •  N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

23    01 

78 

1040 

.3 

0.  150 

0.018 

0.060 

0.228 

15    OL 

20    02 

78 

1030 

.3 

0  .  020 

0 .  300 

0.053 

0.  160 

0.23B 

0 

280 

0.51B 

1  'JO .  0 

3,0 

187 

21    03 

78 

1005 

.3 

0.060 

0.330 

0.006 

0 . 1  50 

0.216 

0 

330 

0.  546 

190.0 

4.0 

186 

1  2    04 

78 

1005 

.3 

0  .  080 

0.810 

0.050 

0 .  500 

0.630 

0 

7:;o 

1  .  360 

250.0 

70.0 

1  80 

17    05 

78 

1055 

.3 

0  ,  04G 

0 .  540 

0  -  004 

0,0201. 

0.064 

0 

500 

0 .  564 

85.0 

5.0L 

12    06 

78 

1020 

.3 

B.O40 

0 .  630 

0.002L 

O.OK) 

0.  122 

0 

640 

0.762 

10.0 

14    08 

78 

1125 

.3 

0.020 

0 .  490 

0.002 

0.020L 

0.042 

0 

4  70 

0.512 

5.0 

12    09 

78 

100S 

3 

0    G'CL 

0.380 

0 .  005 

0.040 

0.056 

0 

370 

0.426 

9.0 

17     10 

78 

1020 

.3 

0.020 

0 .  440 

0'.  004 

0.0201. 

0.044 

0 

420 

0.464 

5.0 

07    11 

78 

1115 

.3 

0  .  030 

0.460 

0.002 

0.020 

0.052 

0 

430 

0.482 

5.0L 

MAXIMUM 

0.150 

0.810 

0.053 

0.5»0 

0.630 

0 

730 

1  .360 

250.0 

70.0 

187 

AVG 

OR    GEOM 

0.0470 

0.499 

0.0150 

0. 1070 

0-  169 

0 

463 

0.626 

1  78  . 8 

13.  1D 

184 

MINIMUM 

0.010 

0.300 

0-002 

0.020 

0,042 

0 

280 

0  .426 

85.0 

3.0 

1  80 

NO  OF  SAMPLES 


107 

14 

16 

56 

59 

230 

95 

52 

SAMP    DTE 

HOUR 

SIN- 

STN    SAMP       Pj 

CALCUL 

COND. 

TUR8. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACT  I VE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

or  mo 

YR 

LMT 

GIST 

8RG    DEPTH 

0- SOLIDS 

2  5C 

FORMAZ I N 

MG/L 

SILICATE 

PH    B.3 

AT    LAB 

FEET 

MTRS 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MC/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

23   01 

7S 

1040 

.3 

ISi 

245 

3.00 

6,0 

18.0 

3.  10 

102 

20  02 

78 

1  030 

-  i 

.;, 

240 

2.00 

6.0 

B.O 

99 

21    03 

78 

1005 

-3 

156 

240 

3.  ID 

7,0 

12    04 

78 

1005 

-3 

■  5E 

245 

48-00 

8.0 

17   OS 

78 

1055 

.3 

124 

190 

3.10 

4.0 

12   06 

78 

1020 

.3 

133 

205 

3.80 

4,5 

14    08 

78 

1125 

■ 

i  30 

200 

1  .80 

4    5 

12    09 

78 

1005 

■ 

<:-■ 

200 

2-90 

4.B 

17    10 

78 

1020 

.3 

137 

210 

3.70 

5.8 

07    11 

73 

1115 

.3 

133 

205 

2. 30 

5.0 

MAXIMUM 

169 

245 

48  .00 

8.0 

18.0 

3.  10 

6.0 

102 

AVG 

OH    GEOM    MP 

142 

218 

7.37 

5.6 

18.0 

3.  10 

6    0 

101 

MINIMUM 

124 

190 

1  .80 

4.0 

ie.o 

3.  10 

6.0 

89 

7.80 
7.65 
7.50 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0.100 
0.300 


0.300 
0.200 
0.100 


NO  OF  SAMPLES 


I  C  O  N  T  0  I 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    617 


SAMP  OTi:  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  if.    LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


33  01    7E; 

30  02    7E 

2 1  03    76 

13  04  76 
J7  05  7£ 
I  2  06  7£ 
10  07    76 

14  08  7£ 

12  09  76 
17  10  76 
07  11  78 

13  13  78 


1040 
1030 
1005 
1005 
1055 
1050 
1  130 
MSB 
1005 
1020 
1115 
1  135 


MA  X  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


25 

76 

72 

74 

58 

66 

phenols 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.  MAG 

COLOUB 

SOD ] UM 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESiLIH 

HAZEN 

NA 

ug/l 

BIG/  L 

MG/L 

VGA 

UMTS 

MG/L 

1  OL 

118.0 

37  .00 

BOO 

15 

116.0 

37.60 

5  30 

30 

A  40 
4.40 
4.40 
4.40 
4.40 
4.40 
4.40 
4.40 
4.40 
4.40 
4.40 

1  ,0 

118.0 

37.60 

6.00 

30 

4  .  40 

1  .CD 

117.0 

37.30 

5, 65 

23 

4  ,  40 

1  .0 

116.0 

37.00 

5,30 

15 

4.4Q 

41 
COD 


20L 

24 

24 


24 
24 
24 
24 
2* 
24 


B.O.M./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MISSISSIPPI  RIVEfi 

AT  DAM  BELOW  PAKENHAM 

RIVEB 


STATION  ID: 


SA 

IP 

3TE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP 

DY 

MO 

fR 

LMT 

DIST 
FCET 

ERG 

DEPTH 
MTRS 

23 

01 

76 

ioio 

.3 

20 

02 

76 

1005 

.3 

21 

03 

76 

0950 

.3 

12 

04 

76 

0945 

.3 

17 

05 

78 

1035 

.3 

12 

06 

78 

1000 

.3 

10 

07 

78 

1115 

.3 

14 

09 

78 

1  10S 

.3 

13 

09 

78 

0945 

.3 

17 

10 

78 

0955 

.3 

07 

1 1 

78 

1055 

.3 

13 

12 

76 

5  110 

.3 

max  imu.v 

AVG 

OR  GEOM  MN  1  -  1 

MINIMUM 

MAJOR 

3ASIN: 

GREAT 

LAKES 

MINOR' 

3AS I N : 

OTIAWA  RIVER 

TERM  STREAM: 

MISSISSIPPI  RIVER 

.ONG; 

LJ  T  M 

IB  0399150 

0  5020900 

0  4 

934        901          80 

61 

34 

805 

SAMPLE 

5CD      TOTAL 

FCCAI, 

M  F  , 

WATER 

NO 

CQLI FORM 

CO  LI  FORM 

ENTER 

TLMP. 

MF/100ML 

MF/100MI.   MF/IOOML 

DEG  C 

26407 

600. 

142 

36. 

0.0 

26430 

440. 

64 

20. 

0.  0 

26453 

336. 

108 

32. 

0  0 

26476     3 

2100. 

376 

200. 

0.0 

26499 

550. 

44 

16 

14.0 

2  b  5  22 

5aco. 

4 

L 

4  . 

2  1.0 

26545 

3 100. 

4 

L 

4  .   L 

24  .0 

26560 

4000. 

40 

4.   L 

25.0 

26591 

310. 

A 

t 

4. 

19  0 

2661  4 

132. 

2 

I 

4    L 

6.0 

26537 

13S-. 

A 

I 

4.   L 

6  0 

26660 

250. 

36. 

4    L 

0  0 

5400. 

3?6. 

200 

25  0 

655.  ■ 

32. 

■  a 

10.  "  D 

9  6 

130. 

2. 

4. 

0.0 

10 

0 

12 

0 

15 

0 

15 

0 

'0 

3 

18-3430- 034-03 
STORET  CODE: 


02 

006 

267C 


NO  OF  SAMPLES 


6.0  ¥./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MISSISSIPPI  RIVER 

AT  CPR  BRIBGE  PAKENHAM 

RIVER 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


23 

01 

78 

1000 

20 

02 

78 

C955 

21 

03 

78 

0940 

12 

04 

78 

0925 

17 

05 

78 

1020 

12 

06 

78 

0930 

10 

07 

7B 

1100 

14 

OB 

78 

1055 

12 

09 

78 

0925 

17 

10 

78 

0945 

07 

1T 

76 

1020 

13 

12 

78 

11  CO 

LONG: 


934 

901 

SAMPLE 

SCD 

NO 

26405 

4 

56459 

4 

56452 

4 

26475 

3 

26498 

26321 

26544 

26567 

26590 

56613 

56636 

26659 

4 

MAJOiQ  BASJN 
MINOft  BASIN 
TERM    STfiEtM 

U     t    M:      I S    03 


30  SI           B4 

TOTAL  FECAL       M . F 

COL  1  FORM  COU-ORM     ENTER. 

MF/IOOML  MF/lOOMI.  MF/100ML 


STATION  10: 

18-3430-036-03 

GREAT  LAKES 
OTTAWA  RIVER 
MISSISSIPPI  RIVER 

STORET  CODE:  03 

ooe 

2670 

98U50.0  5019750.0  4 

REGION:  04 

MILEAGE:    10. 

1500 

BOO. 

524 
1B0O 

500 
2600 
1 040  . 

700 
60. 

260 


132. 

A  . 

96 

300. 

68. 

2 


32 
12. 
56 
112 
56. 


BOS 

WATER 
TEMP. 
DIG  C 

0.0 


3 
DISS. 
02 

MG/E 

10.0 


MAXIMUM 

AVG  OB  GEOM  MN  I • J 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


2600. 

51  1  . 

60- 


12 


300. 

15. 
2. 


1  12 
14. 


12 


9.7 
7.0 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT 


8. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MISSISSIPPI  RIVER 
DOWNSTREAM  OF  ALMONTE 
RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  ERG  DEPTH 
FEET       MTRS 


53    01 

78 

0915 

.3 

20    C2 

78 

□  910 

.3 

21     03 

7B 

0900 

.3 

13    04 

7B 

0340 

.3 

17   OS 

78 

0935 

.3 

12    06 

7B 

0345 

.3 

10    07 

78 

1010 

.3 

11  oa 

78 

1000 

.3 

12    09 

78 

0900 

3 

17     10 

78 

0900 

.  3 

07    11 

78 

0940 

.3 

13    12 

78 

0950 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR    C 

MINIMUM 

934 
SAMPL 


26404 
26427 
264  50 
26473 
26496 
26519 
26542 
26565 
26588 
26611 
26634 
26657 


901 
SCD 


-     R1VEH 

BASINS 

DATE    OF    REPORT 

25    OCT    79       PACE         643 

STATION    ID: 

1B-3430-040-02 

MAJOR 

1AS1N;     GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MI -.Of) 

)AS1N:     OTTAWA    RIVER 

006 

TERM    STREAM:     MISSISSIPPI     RIVER 

2670 

U    T    M 

IS    0404950 

. 0    5009990 

0    4           REGION:    04 

MILEAGE: 

17.70 

60 

81 

84 

60S 

3 

1 

33 

34 

TOTAL 

FECAL 

M.  F. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

Fl LTERED 

COL] FORM 

COL  If QRM 

ENTER. 

I EMP . 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

MF/100ML 

MF/100ML 

WF/100ML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

700 

40. 

24. 

0    0 

7.0 

1  .0 

0.028 

0.006 

140. 

4. 

8. 

0.0 

6.0 

0.7 

0.016 

0.006 

2a. 

12. 

4. 

0.0 

0.5L 

0.016 

0.004 

1  600  . 

320 

520. 

0    0 

9    0 

0.5 

0.04  4 

0.012 

1800. 

192 

32 

14.0 

11.0 

1  .0 

0.022 

0,006 

4500. 

12. 

B 

20.0 

9.0 

2.0 

0.032 

0,030 

3900. 

4.        1. 

164. 

24.0 

9.0 

2000, 

132. 

36 

25.0 

10,0 

0,51 

0.022 

0.02B 

3700 

16. 

112 

17,0 

10,0 

0.2L 

0,026 

0.006 

476. 

40. 

12 

6    0 

9.0 

0.2 

0.01  S 

0.006 

720. 

64. 

as. 

6    0 

13.0 

0.6 

0.03  4 

0.004 

300. 

36. 

20. 

0    0 

15    0 

4S00. 

320. 

520. 

25    0 

15.0 

2.0 

0.04  4 

0.030 

829    ■ 

32-  •    D 

33.  • 

9,3 

9.8 

0.70 

0.025 

0.011 

28. 

4. 

4  , 

0    0 

6.0 

0.2 

0.012 

0.00* 

NO  OF  SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

IB 

23 

5 

6 

7 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN       STN 

SAMP       PJ 

Fl  LTfRSD 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

OY    MO    YR 

LMT 

DIST    BRG 

DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02  •  N 

NQ3-N 

N 

OBGNC       N 

SOLIDS 

SOL] DS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

KG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

23   01    78 

0915 

.3 

0.050 

0.430 

0.046 

0.  no 

0.20S 

0  .  3110 

0.SB6 

a.o 

20   05    78 

0910 

.3 

0.020 

0.320 

0.05B 

0.  160 

0.238 

0.3H0 

0.53B 

170.0 

4.0 

166 

21    03    7B 

0900 

.3 

0.040 

0.350 

0.0D6 

0.  130 

0.  176 

0.310 

0.486 

135.0 

3,  2 

132 

12    04    78 

0S40 

.3 

0.07O 

0.660 

0.018 

D.3C0 

0.3B5 

0  .  5. JO 

0.976 

180.0 

9.0 

171 

17   05    7B 

0935 

.3 

0.050 

0.660 

0.004 

0.020L 

0.074 

0.610 

0.6B4 

60.0 

5.0L 

12   06   7B 

0845 

.3 

0.020L 

0.530 

0.0Q2 

0.0201. 

0.042 

0.510 

0.552 

4    0 

14    08    7B 

1000 

.3 

0.020 

0.460 

0    0D2 

0.020L 

0.042 

0.440 

0.4B2 

5.0L 

12    09    76 

0900 

.3 

0.010L 

0.440 

0.082 

0.  140 

0.232 

0.430 

0,662 

5.0L 

17    10   7B 

0900 

.3 

0.030 

0.200 

0.004 

0.0201. 

0.054 

0.  170 

0  ,  224 

5.0L 

07    11    78 

0940 

.3 

0.020 

0.470 

0,004 

0.020 

0.044 

0  ,  450 

0.4  94 

12.0 

MAXIMUM 

0.070 

0 .  660 

0,082 

O.3O0 

0.386 

061Q 

0.976 

iao.0 

12.0 

I7t 

AVG 

OR    GEOM 

*    1*1 

0.0330 

0.452 

0.022 

0.0940 

0.  149 

0,419 

0,568 

141.3 

6.00 

156 

MINIMUM 

0.010 

0.200 

0.002 

0.020 

0.042 

0.  17D 

0,224 

80.0 

3.2 

132 

NO    OF    5 

S.MPLE5 

10 
107 

10 
14 

ID 

16 

10 
56 

10 

10 

10 

4 

10 

3 

Samp  dte 

HOUR 

SIN       STN 

SAMP       PJ 

CALCUL 

CONO 

TUPB. 

CHLOR'-DE 

DY   MO    YR 

LMT 

OIST     BRG 

FEET 

DEPTH 

MTRS 

D-SOLIDS 
MG/L 

25C 
UMHOS 

FORMA? IN 
UNITS 

MG/L 

23   01    78 

0915 

.3 

ISO 

230 

3.20 

6.0 

20   02    78 

0910 

.3 

150 

230 

0.85 

6.0 

21    03 

78 

0900 

.3 

133 

205 

2.4D 

6.5 

12    04 

78 

0840 

.3 

159 

24  5 

5.80 

7.5 

17    05 

78 

0935 

.3 

1  17 

1B0 

2.40 

3.0 

12   06 

78 

0845 

.3 

124 

190 

1  .60 

4  .3 

14    OB 

78 

1000 

3 

120 

IB5 

1     40 

3.5 

12    09 

78 

0900 

.3 

120 

186 

1  .30 

3    3 

17    10 

78 

0900 

.3 

127 

195 

1     40 

3.5 

07    11 

78 

D940 

.3 

120 

185 

3    50 

3.3 

MAXIMUM 

159 

24  S 

5.  BO 

7.5 

AVG  on 

GEOM   mi 

1*1 

132 

203 

2.39 

4.6 

MINIMUM 

117 

180 

0.85 

3.0 

NO  OF  SAMPLES 


8. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MtSSISSIPPI  RIVER 

UPSTREAM  OF  ALMONTE 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02KF006 


STATION  10:   1  B • 3430- 050 -02 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DiST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


23  01 

20  02 

21  03 
12  04 
17  OS 
12  06 
10  07 

14  oa 

12  09 
17  10 
07  11 

13  12 


78  0905 
78  0900 
78  0850 
7B  082S 
78  0925 
78  0B3S 
78  0955 
78  0935 
78  OB25 
78  0850 
78  0930 
78  0935 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (*) 

MINIMUM 


934 
SAMPLE 


264C3 
26426 
26449 
26472 
26495 
26513 
2654  1 
26564 
26587 
2661Q 
26633 
26656 


901 
SCD 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASiN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
OTTAWA    RIVER 
MISSISSIPPI     RIVER 


U    T    M:     18    0406375.0    5008650.0    4 


1620    00 

I 780 . 00 

1490- 00 

37  10.00 

2280,00 

501 .00 

209.00 

217.00 

202.00 

247.00 

330.00 

578.00 

3710.00 

1097.00 
202    00 


BO 
TOTAL 
CO  LI  FORMi 
MF/100ML 

440. 

52 

40. 
400. 
330. 

60. 

160. 

100. 

330. 

4.   I. 

10. 
230. 

440. 
93.  *  0 


81  84 

FECAL  M.F. 

COLtFORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/IOOML 


32. 
12. 
16. 
224. 
4. 
4, 
4, 


224. 
12. 

4. 


STORET    CODE: 

02 

006 
2670 

REGION:     04 

MI LEAGE: 

19. 

805 

WATER 
TEMP. 

DEG    C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

D.  Q 
0.0 
0.0 

7.0 
6.0 

20.0 

24.0 

25.0 

16.0 

6.0 

6.0 

0  0 


25.0 
9.3 
0.0 


10 

0 

8 

0 

9 

0 

9 

0 

9 

0 

e 

0 

9 

0 

12 

0 

15 

0 

15 

0 

9 

3 

6 

a 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  IUFOfiMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B  .  0  .  W  .  /  SITE 
SAMPLE  'OINt 
STATION  TYPE 


MISSISSIPPI  RIVES 
BELOW  CARLETON  PLACE 
RIVER 


Samp  ote  hour     sin     stn  samp     pj 

DY    MO    Vfi     LMT  OIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


934 
SAMPLE 


53    01 

76 

0935 

.3 

26402 

SO    OS 

7B 

0345 

.3 

26425 

21     03 

76 

0030 

,3 

26446 

13    04 

78 

0740 

.3 

264  71 

17    OS 

78 

0905 

.3 

26494 

11    06 

7B 

0815 

.3 

26517 

10    07 

78 

0920 

.3 

26540 

14  oe 

■IB 

09  IS 

■  3 

26563 

12   09 

73 

0735 

.3 

26536 

17    10 

78 

0B30 

.3 

26609 

07    1  1 

70 

0910 

.3 

26633 

13    12 

78 

0900 

.3 

26655 

MAXIMUM 

AVG 

OB    GEOM    UN 

CI 

MINIMUM 

DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 
STATION  ID:   18-3430-060-02 


901 

SCD 


MAJOR    BASIN 

GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR    BASIN 

OTTAWA    RIVER 

006 

TERM    STREAM 

MISSISSIPPI     RIVER 

2670 

U    T    M 

18    041 1400 

0    4999950 

0    4            REGION:     04 

MILEAGE: 

28.30 

1     80 

81 

84 

805 

3 

1 

33 

34 

TOTAL 

FECAl. 

M.  F  . 

WATER 

DISS. 

5-OAY 

TOTAL 

FILTERED 

OLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

TEMP 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

F/100ML 

MF/100MI.       MF/100ML 

DLG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P  MG/L 

8. 

4 

I. 

4. 

0.0 

9.0 

0.5L 

0-010 

0  .  002 

4.        L 

4 

1. 

4.        L 

0.0 

5.0 

1  .2 

0.016 

4. 

4 

L 

4.        L 

oo 

0.5L 

0.014 

0   002 

40- 

16 

4.        L 

0-0 

9,0 

1  .5 

0.020 

0 .  304 

290. 

16 

4.        L 

13.0 

9.0 

1  .0 

0.022 

O.DOB 

200. 

44 

76. 

20.0 

9.0 

2,0 

0.050 

0.302L 

770. 

4 

t 

12. 

24    0 

8,0 

4C0- 

40 

A.        L 

25.0 

6-0 

1  .0 

0.054 

0.038 

900. 

138 

2SS 

16.0 

7.0 

0.3 

0,020 

0.004 

324. 

12 

24 

6,0 

10.0 

0.2L 

0,014 

0.002 

10. 

4 

L 

8 

8,0 

1!  .0 

0.4 

0.013 

0.004 

10-        ,L 

4. 

L 

4,        L 

l    5 

13-0 

200. 

168. 

268. 

25.0 

13.0 

2-0 

0.054 

0 .  038 

79,  ■     D 

1  1  - 

'    0 

10.  ■    D 

a. 5 

S.7 

0.90 

0.023 

0.0070 

4 

4. 

4. 

oo 

5.0 

0.2 

0.010 

0 .  003 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    01  ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

23  01  7B  093S  ,3 

20  02  78  0645  .3 

21  03  70  0630  .3 
12  04  70  0740  ,3 
17  05  78  0905  3 
12  06  78  0815  .3 
14  08  78  0915  .3 
12  09  78  0735  .3 
17  10  78  0030  .3 
07  11  78  0910  .3 

MAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  | ■ | 

M1N IMUM 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YH  LMT 


23  01  78  0935 
20  02  70  084  5 


NO  OF  SAMPLES 


19 

20 

21 

32 

17 

13 

23 

5 

6 

7 

LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

f 1 LTERED 

I N  RGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUS  P  . 

DI  SS. 

MMON I  A 

KJELDAHL 

N.02-N 

N03  -  N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0    040 

0-  170 
0.420 

0.004 

0 .  040 

0.004 

0 .  1  30 

0.214 

165.D 

7    0 
1  .0 

164 

0    030 

0.320 

0.D06 

0.110 

0.  146 

0 .  2  ":o 

0.436 

150.0 

1  .6 

148 

0    040 

0    440 

o.  Doa 

0.200 

0-248 

0.400 

0    648 

140.0 

3.0 

137 

0  ,  060 

0.570 

0    008 

0.0201 

o.ooa 

0.510 

0,598 

80.0 

5.  OL, 

0  ,  360 

0.610 

0.002 

0.0201. 

0.402 

0.2.0 

0,632 

7.0 

0  ,  030 

0.470 

0.012 

0,080 

0.  122 

0.4.10 

0    562 

SOL 

0.030 

0.  430 

0.04S 

0 .  o.-iu 

0     158 

0.450 

0.608 

5.0L 

O.030 

0.340 

0.004 

0,020! 

0    054 

0.310 

0.364 

5.  OL 

0  .  OBO 

0.33O 

0.004 

0  ,  020 

0  ,  104 

0-250 

0.354 

5.0L 

0.380 

0.610 

0    040 

0 .  200 

0    402 

0.510 

0.640 

165.0 

7.0 

164 

0.  080 

0-415 

0.01  1 

O.OlxiO 

0    156 

0,334 

0.491 

133.8 

4.  5D 

1  50 

0.030 

0     170 

0.002 

0.020 

0,054 

0  ,  1  30 

0.214 

eo.o 

1  .0 

137 

107 

1  4 

16 

56 

STN       STN    SAMP 

PJ 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

DIST     BAG    DEPTH 

B-  SO  LIDS 

25C 

FORMAZIN 

MO/L 

FEET                  MTSS 

MG/L 

UMhOS 

UNITS 

.3 

137 

210 

1  .60 

J.O 

.3 

140 

215 

0.85 

5.0 

10 


21     03 

7a 

0830 

.3 

127 

195 

1  .80 

4.0 

12    04 

78 

0740 

.'3 

150 

230 

2.40 

5.0 

17    05 

78 

D9Q5 

.3 

114 

175 

1     40 

3    0 

12   06 

7B 

08  15 

.3 

124 

190 

1  .40 

3.8 

14    08 

78 

0915 

.3 

124 

190 

1  .60 

3.5 

12    09 

78 

0735 

.3 

1  14 

175 

0.85 

2.8 

17    10 

7a 

0830 

.3 

1  1  7 

IBO 

1  .  10 

2.8 

07    11 

78 

0910 

.3 

120 

IBS 

110 

4    8 

MAXIMUM 

150 

230 

2.40 

7    0 

AVG.    OR 

GEOM    MN 

1*1 

127 

195 

1  ,41 

4.2 

MINIMUM 

114 

175 

0.05 

2.8 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W  /  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MISSISSIPPI  RIVER 
ABOVE  CARLETON  PLACE 
RIVER 


934 

901 

SAMP    DIE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP       Pj 

SAMPLE 

SCD 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG 

DEPTH 
MTRS 

NO 

23    01 

78 

0830 

3 

26401 

4 

20    02 

78 

0830 

.3 

26424 

4 

21    03 

78 

08  15 

.3 

26447 

4 

12    04 

78 

0725 

.3 

26470 

3 

17    05 

78 

0855 

,3 

26493 

12    06 

78 

0805 

-3 

26S16 

10    07 

7B 

0905 

,3 

26539 

14    08 

78 

OS  55 

.3 

26562 

12    09 

7B 

0725 

.3 

26565 

17    10 

7B 

0325 

.3 

26608 

07     11 

78 

0900 

.3 

26631 

13    12 

78 

0845 

.3 

26664 

maxlmun; 

AVG 

OR    GEOM    MN     1 ■ ] 

M1NIMUM 

MAJOR    BASIN: 

GREAT 

LAKES 

MINOR    BASIN; 

OTTAWA    RIVER 

TERM    STREAM: 

MISSISSIPPI     RIVER 

U    T    M 

18    04  03050 

0    4997350 

0    4            REGION:     04 

SO 

81 

84 

80S 

3 

TOTAL 

FECAL 

M.  F_ 

MAIER 

DISS 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

1 1  MP  . 

02 

MF/10CML 

MF/1Q0ML       MF/IOOML 

DEG    C 

MG/L 

24, 

4 

L 

4  .        L 

0.0 

9.0 

8. 

4 

4.        L 

0.0 

10.0 

4.        L 

4 

L 

4          L 

0.0 

2700. 

4 

12. 

0.0 

10    0 

30. 

4 

L 

4          L 

1  4.0 

BO 

22000. 

4 

L 

28. 

20.0 

9.0 

to. 

4 

1. 

4.        L 

34.0 

B.O 

10. 

a 

4.        L 

25.0 

9.0 

30. 

4 

L 

16. 

16.0 

t.o 

4. 

4 

[, 

4          L 

6.0 

9.0 

10.        L 

4 

L 

4.        L 

B.O 

11.0 

10.        L 

A 

L. 

B. 

1  .0 

12.0 

22000. 

B 

28 

25.0 

12.0 

33.-    D 

4 

-    D 

6.  •     D 

9.5 

9.5 

4. 

'  4 

4. 

0.0 

B.O 

STATION  ID:   1B-3430-07O-02 

STORET  CODE:  02 
006 
2670 


NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


9. O.K./  SITE   MISSISSIPPI  RIVED 

SAMPLE  POINT   AT  HIGHWAY  509  NEAR  STONE  ROAD  STATION 

STAT1DN  TYPE:  RIVER 


S4UP  DTE  FOUR   SIN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  OEPTM 
FEET       MTPS 


24 

01 

-s 

C905 

21 

03 

78 

C930 

30 

03 

?e 

I  300 

19 

04 

78 

1200 

15 

OS 

le 

1220 

13 

06 

?e 

1220 

11 

0? 

78 

1240 

IS 

06 

76 

1200 

13 

09 

76 

1240 

IS 

10 

78 

1345 

06 

1  1 

78 

1215 

1  1 

13 

78 

1445 

934 

901 

>   Pj 

SAMPLE 

SCO 

IS 

NO 

3 

26.4  3  1 

3 

26444 

3 

26467 

3 

264S0 

3 

3 

26513 

3 

26536 

3 

26559 

3 

26532 

3 

266C5 

3 

26628 

3 

26651 

3 

26674 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  m     ( -) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


DATE  OF  REPORT 
STATION  ID: 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MI1.0R  BASIN:  OTTAWA  RIVER 
TERM  STREAM:  MISSISSIPPI  RIVER 

U  T  U:     18  0366650.0  4977550  0  4 


TOTAL  FECAL  M.F. 
COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 
MF/100ML   MF/1001IL   MF/'OOML 


200. 
17.* 

4. 


100. 

4- 

L 

200. 

4. 

L 

10. 

L 

4. 

L 

16. 

5,  * 

4 


4. 

4, 

12 


16 
5. 
4. 


REGION:  04 


805 
WATES 
TEMP. 
DEO  C 

0.0 

0.0 

0.0 

1  .0 
14.0 
20.0 
2.3-0 
26.0 
1B.0 

9.0 

9.0 


26  0 
10,0 
0,0 


3 
DISS 
02 
MG/L 

12.0 
11.0 
1  1  .0 
10.0 

7.0 

7.0 

9,0 

7.0 


25  OCT  79   PAGE    65', 

18-3430-TB5  02 

STORET  CODE:  02 
006 
2670 


B.O.K./  SITE:  MISSISSIPPI  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  KASHWAKAMAK  LAKE  OUTLET 

STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN 

OY  MO  YR  LMT    DIST 
FEET 

24  0 1  78  1300 

21  02  7B  1340 

20  03  78  1140 

19  04  78  1 345 

15  05  76  1120 

t3  06  78  1110 

11  07  78  1115 

15  08  78  1 355 
13  09  78  1130 

16  10  7B  1120 
06  11  78  1 lOO 
11  12  78  I  340 


STATION  ID: 


MAJOR  BASIN: 

GREAT 

LAKES 

MINOR  BAS3N: 

OTTAWA  RIVER 

TERM 

STREAM: 

MISSISSIPPI  RIVER 

LONG: 

U  T 

M 

IB  0345JOO 

0  4972625 

0  4     REGION:  04 

934        901          BO 

81 

64 

B05 

3 

STN  SAMP   PJ 

SAMPLE 

SCO      TOTAL 

FECAL 

M.F 

WATER 

DISS. 

BRG  DEPTH 

NO 

COLIFOfVM 

COLIFORM 

ENTER. 

TLMP. 

02 

fets 

MF/100ML 

MF/IOGMI.   MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

.3 

26419 

4. 

L 

4 

L 

4.   t 

0.0 

11  .0 

.3 

26442 

4. 

L 

4 

L 

4 

0.0 

12.0 

.3 

26465 

4. 

L 

4 

L 

4 

0.0 

12  0 

.3 

264SB     3 

4. 

L 

4 

L 

4 

1  .0 

9.0 

.3 

26  5  1  1 

23. 

4 

L 

4 

13.0 

8.0 

.3 

26534 

40 

4 

I 

12 

30.0 

9,0 

.3 

26557 

10. 

4 

L 

4 

23.0 

*.# 

.3 

26560 

IB. 

L 

4 

L 

4 

25.0 

7  0 

.3 

26603 

10. 

L 

4 

L 

4 

17.0 

8  0 

•.a 

26626 

10. 

4 

L 

4 

10  0 

8.  0 

.3 

26649 

to. 

I 

4 

L 

4 

L 

8  0 

11-0 

.3 

26672 

10. 

L 

4 

L 

4 

1  .0 

8.0 

18-34  30-210-02 
STORET  CODE: 


02 

00$ 

2670 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [ • 1 

M  L  N I M  JM 

NO  OF  SAMPLES 


25.0 
9  8 


12.0 
9.2 
7.0 


B.O.K./  s.:te 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MISSIS5IPI  RIVER 

AT  MAIINAW  LAKE  OUTLET 

RIVER 


MAJOR  BASIN   GREAT  LAKES 
MINOR  EjASIN   OTTAWA  RIVER 
TERM  STREAM   MISSISSIPPI  RIVER 


STATION  10:   18-3430-230-02 

STORET  CODE;  03 
006 
2670 


STN  NO: 

:!30 

LAI 

LONG: 

U  T 

M: 

18 

032B500 

.0  4968350 

0  4     REGION:  04 

934        901          80 

81 

84 

805 

3 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP   Pj 

SAMPLE 

SCO      TOTAL 

FECAL 

M.F. 

WATER 

DI5S. 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG 

DEPTH 

NO 

COLIFORM 

CO  L  I  F  ORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF / 1 QOM  L. 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

24  01 

78 

1  100 

.3 

26417 

4. 

L 

4. 

L 

4 

t 

0.0 

9.0 

21  02 

78 

1  130 

.3 

26440 

4. 

L 

4  . 

L 

4 

L 

0.0 

10.0 

20  03 

78 

1  100 

.3 

26463 

4  . 

L 

4- 

L 

4 

L 

0.0 

10.0 

1  9  04 

7  8 

0345 

.3 

26486     3 

4  . 

L 

4. 

l 

4 

L 

1  .0 

9.0 

15  05 

78 

1015 

3 

26509 

t2- 

4. 

L 

4 

L 

13.0 

BO 

13  06 

76 

1020 

.  3 

26532 

80- 

4. 

24 

18.0 

9.0 

11  07 

76 

1030 

.  3 

26555 

70. 

4. 

L 

4 

23.0 

B.O 

15  08 

78 

1005 

■  3 

265-6 

10. 

L 

4 

L 

4 

L. 

25  0 

7.0 

13  09 

76 

1040 

.  3 

26601 

10. 

L 

4. 

L 

4 

17.0 

7.0 

18  10 

7B 

1045 

3 

26624 

10. 

L 

4. 

1. 

4 

L 

10.0 

90 

06  1  1 

7B 

1015 

.  3 

26647 

10- 

L 

4. 

L 

4 

L 

8.0 

1  1  .0 

11  12 

78 

1  135 

.3 

26670 

10. 

L 

4. 

L 

4 

L 

1  .0 

10.0 

MAXIMUM 

80. 

4. 

24 

25.0 

11.0 

AVG 

OR  GEOM 

»N  1  *  ) 

10.' 

D 

4.  ' 

D 

5 

•  D 

9.6 

OS 

M 

1NIMUM 

4. 

4. 

4 

0.0 

7.Q 

NO  Of  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MISSISSIPPI  RIVER 

AT  MAZINAW  LAKE  INLET 

RIVER 


934 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP   Pd 

SAMPLE 

or  mo 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BBC 

DEPTH 
MTRS 

MO 

ai  01 

7B 

1115 

.3 

2641  8 

21  02 

7B 

1145 

.3 

26441 

20  03 

79 

1045 

.3 

26464 

19  04 

78 

0930 

.3 

26437 

is  os 

78 

1030 

.3 

26510 

13  06 

78 

1005 

.3 

26532 

1  1  07 

78 

1010 

.3 

2655S 

IS  OS 

78 

0950 

.3 

265.75 

13  09 

78 

1025 

.3 

26602 

16  10 

78 

1020 

.3 

26625 

06  1  1 

78 

1000 

.3 

26643 

11  12 

78 

1115 

.3 

26671 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN 

MINIMUM 

DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    652 
STATION  ID:   18-3430-234-02 


901 
SCD 


MAJOR  BASIN: 

GREAT 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN: 

OTTAWA  RIVER 

006 

TERM 

STREAM: 

MISSISSIPPI 

RIVER 

2670 

U  T 

M: 

18  0323200 

0  4960900 

0  4 

(EGION:  04 

MILEAGE. 

114.00 

BO 

81 

84 

805 

3 

TOTAL 

fECAL 

M 

WATER 

DISS. 

LIFORM 

CO  LI  FORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

/100ML 

MF/100.ML   MF/1Q0ML 

DEQ  C 

MG/L 

4  . 

4 

L 

4. 

L 

0.0 

10.0 

4. 

4 

L 

4 

L 

0.0 

10.0 

4. 

L 

4 

L 

4 

L 

0.0 

10.0 

30 

4 

L 

4 

L 

1  0 

9.0 

64. 

12 

4 

I 

13  0 

8.0 

10. 

4 

4 

15.0 

9  0 

10. 

L 

4 

L 

4 

I 

22.0 

9.0 

10. 

L 

8 

4 

L 

25.  Q 

8.0 

10. 

L 

4 

L 

4 

17.0 

7.0 

20. 

4 

L 

4 

L 

10.0 

9.0 

10. 

L 

4 

L 

4 

L. 

7.0 

12.0 

10. 

L 

4 

L 

4 

L 

1  .0 

12.0 

SO. 

12 

4 

25.0 

12.0 

12.  • 

D 

5 

•  0 

4 

* 

D 

9.3 

9.4 

4. 

4 

4 

O.O 

7.0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  5ITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


INDIAN  RIVER 

AT  CLAYTON  LAKE  OUTLET 

RIVER 


MAJCIi    BASIN:     GREAT    LAKES 
MINOR    BASIN:     OTTAWA    RIVER 
TERM    STREAM;     MISSISSIPPI     RIVER 


STATION    ID:        18  -  3430- 250    02 

STORET    CODE:     02 
006 
2670 


SAMP    DTE    HOUR       STN 
OY    MO    YR    LMT  DIST 

FEET 


23 

01 

78 

0935 

20 

02 

7a 

0930 

21 

03 

78: 

0915 

12 

04 

78 

0900 

17 

05 

78 

1005 

12 

06 

78 

0905 

10 

07 

78 

1035 

14 

oe 

78 

1025 

13 

09 

78 

0915 

17 

10 

7B 

0915 

07 

II 

78 

1000 

13 

12 

78 

1030 

LONG: 

U  T 

M: 

16  039580 

D.O  500 

4650 

0  4     REGION:  04 

9  34 

901 

60 

81 

84 

B05 

3 

STN  SAMP   PJ 

SAMPLE 

SCD 

TOTAL 

FECAI. 

M, 

F. 

WA  1  ER 

DISS. 

BRG  DEPTH 

NO 

COLir-ORM 

CO  Li  FORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

MTRS 

MF/TOOML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

DEC  C 

MG/L 

.3 

26405 

4. 

4 

L 

4. 

L 

0.0 

9.0 

.3 

2  6428 

4. 

L 

60 

4. 

L 

o.o 

8.0 

.3 

26451 

4. 

L 

4 

L 

4  . 

0.0 

.3 

26-74 

3 

4, 

L 

4 

L 

4. 

L 

0.0 

9.0 

-■ 

25497 

20. 

4 

L 

4. 

L 

14. Q 

9.0 

.3 

26S20 

1800. 

a 

36. 

20.0 

lo.o 

.3 

26543 

20. 

4 

L 

4. 

L 

24.0 

10.0 

.3 

25566 

20. 

4 

L 

4. 

25.0 

9.0 

.3 

26585 

100. 

U 

44. 

18-0 

8.0 

< 

26512 

4. 

L 

2 

L 

4. 

L 

6.0 

9-0 

.3 

26635 

to. 

L 

4 

L 

4. 

L 

7.0 

13.0 

.3 

2  6658 

4 

100. 

4 

L 

4. 

0.0 

6.0 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     ( ' ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


60. 

44. 

25.0 

13.0 

5. 

D 

6. 

0 

9.5 

9.  1 

2. 

4. 

0.0 

6.0 

6.O.H./    SITE:     CLYDE    RIVER 
SAMPLE    POINT:     BELOW    LANARK 
STATION    TYPE:     RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pd 
OY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

EEET  MTRS 


STATION  ID.   13-3430-520-02 


23 

or 

76 

1315 

20 

02 

78 

1255 

21 

03 

7B 

1225 

12 

04 

78 

1300 

17 

05 

78 

1325 

12 

oe 

78 

1250 

1.0 

07 

78 

13S0 

14 

OS 

78 

1340 

12 

os 

78 

1300 

17 

10 

78 

1240 

07 

M 

78 

1345 

13 

12 

7B 

1500 

MAX  I MUM 
AVG  OR    GEOM  MN  ( - ) 

MINIMUM 


934 

901 

sample 

SCO 

no 

26413 

4 

26436 

4 

2  6459 

264S2 

3 

26505 

26528 

2BE51 

26574 

26597 

2BS20 

26643 

26666 

4 

MAJOR  BASIN: 

GREAT 

LAKES 

MINOR  BASIN: 

OTTAWA  RIVER 

TERM  STREAM: 

MISSISSIPPI  RIVER 

U  T  M 

18  0392425 

0  4  985000 

0  4     REGION:  04 

80 

81 

84 

805 

3 

TOTAL 

FECAL 

M  .  F  . 

WATER 

DISS. 

C0L1F0RM 

CO  LI  FORM 

ENTER. 

TLUP. 

02 

MF/100ML 

MF/100ML   MF/100ML 

DEG  c 

MG/L 

12000. 

92 

36. 

0.0 

1  1  .0 

1800. 

92 

20. 

0.0 

10.0 

BOO. 

92 

16. 

0.0 

396. 

28 

8. 

0.0 

9.0 

1300. 

80 

4    L 

14  0 

9.0 

1 5000 .   G 

600 

s 

1 04. 

23.0 

9.0 

1 2 1 00 . 

4 

1. 

8 

2S  0 

7.0 

40 

4 

L 

4.   L 

25.0 

8.0 

15000. 

104 

128. 

1  7  0 

8.0 

600. 

20. 

16 

9.0 

9.0 

3600. 

72 

36 

7.0 

12.0 

3700. 

308 

4. 

0.0 

11.0 

1 5000 . 

600 

12B 

25,0 

12.0 

2059.*  u 

55 

'    E 

16  ■  D 

10  0 

9.4 

STORET  CODE. 


02 

006 

2670 


NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.IH./  SITE 
SAMPLE  PCINT 
STATION  TYPE 


SAMP 

ar» 

HOUR 

STN 

STN    SAMP 

DY    MO 

YR 

LMT 

OIST 
FEET 

ERG    DEPTH 
MTfiS 

23    01 

78 

1300 

*  3 

50    02 

78 

1245 

.  3 

2 1     03 

78 

1215 

.  3: 

12    04 

78 

1310 

,3 

1T    05 

7B 

1310 

.3 

12    06 

78 

1255 

.3 

10    07 

78 

1355 

.3 

11    OS 

78 

I3S0 

.3 

12    09 

78 

1310 

.3 

17    10 

70 

1  ?30 

.3 

07     I  1 

78 

1  325 

,3 

13     12 

78 

1  S50 

,3 

CLYDE  RIVER 

ABOVE  LANARK 

S1VER    FLOW  GAUGE  FED  02KFOIO 


934 
SAMPLE 

NO 


264  14 
26437 
26450 
26483 
26506 
26529 
26553 

265  75 
26598 
26831 
26644 
26667 


MAX  I MUM 
AVG  OP,  GEOM  MN  ( ' ) 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
01 I  AHA  RIVER 
MISSISSIPPI  RIVER 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    65 

STATION  ID:   18-3430-530-02 

STORET    COOE:     02 
00  6 
2670 


U    T    M       18    0392600.0    4987000.0    4  REGION:     04 


901 
SCO 


444 
FLOW   CFS 


308.00 

242.00 

200.00 

869.00 

480.00 

49.  10 

13.80 

10.00 

2.60 

9    50 

13    90 

19.50 

669.00 

184.78 

2.60 


TOTAL 
COLI FORM 
MF/tOOML 


10000. 

SOQ. 

880. 

440. 

440. 

3000- 

10. 

6200 

10. 

14. 

10. 

'0. 

10000. 
1  99  .  ' 
10. 


81 
FECAL 
COLI FORM 
MF/100ML 

80. 
104. 


140 
4 
4 


84 

M.  F. 

ENTER. 

MF/10CML 

28 
20 
16 
12 


805 

WATER 

TEMP. 


0.0 
0.0 


0-0 

14,0 

22.0 

25.0 

25.0 

17-0 

9.0 

B.O 

0.0 


10. 
0 


MILEAGE;  56.00 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

8.0 
8,0 

9.0 
8.0 
9-0 
7.0 
7.0 
7.0 
9.0 
10.0 
6.0 


B  O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  T"PE 


CANONTO     LAKE 

AT     OAM    CANONTO    LAKE     INLET 

RIVER 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24 

01 

78 

0!'30 

21 

02 

78 

1  000 

20 

03 

78 

1310 

19 

04 

7B 

1110 

15 

OS 

78 

1  140 

13 

06 

76 

1  145 

11 

07 

78 

1155 

15 

M 

78 

1120 

13 

OS 

78 

T150 

IS 

10 

78 

1240 

06 

11 

78 

1145 

11 

12 

78 

1415 

S34 
SAMPLE 


3 

26420 

3 

26443 

3 

26466 

3 

26489 

3 

2i513 

3 

2t,SjS 

3 

26533 

3 

26531 

3 

26604 

3 

26627 

3 

26650 

3 

26673 

901 

sco 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
01  I  AwA  RIVER 
MISSISSIPPI  RIVER 


STATION    ID:        18-3430-572-02 


U    T    M       IB    0357150.0    4988500.0    4  REGION.     04 


SO 

TOTAL 
COL [FORM 
MF/100ML 


70. 
10. 

10. 


81 

FECAL 
COLI FORM 
MF/100.-.U. 


EN1ER 
MF/100ML 


80S 
W.'.IER 
TEMP. 
OEG    C 

0.0 


4. 

L 

0.0 

4 

L 

1  .0 

4 

L 

13.0 

8. 

20.0 

4. 

L 

23.0 

4. 

L 

26-0 

4 

L 

18.0 

3 
DISS. 


10.0 
12  0 
10.0 


STOHET    CODE:     02 
006 
2670 

MILEAGE;  93.20 


MAXIMUM 

SVG    OR    GEOM    MN     IV) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


70. 
7. 
2. 


12 


12. 
4.  »   0 
4. 


26-0 
10.0 
0.0 


12-0 
8.9 
6.0 


B.O.H./    SI  IE:     SHARBOT     LAKE 

SAMPLE    POINT:     AT    HIGHWAY    NO    3B    SHARBOT     LAKE 

STATION    TYPE:    RIVER 


STATION    ID:        18    3430-630-02 


934 

901 

SAMP 

JTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP       PJ 

SAMPLE 

SCD 

DY    MO 

YR 

LMT 

OIST 
FEET 

BRG 

DEPTH 
MTRS 

NO 

24    01 

7B 

12  10 

.3 

26416 

2!     02 

73 

1300 

.3 

264  39 

20    03 

78 

09:J5 

.3 

26462 

19    04 

78 

08  10 

.3 

26435 

3 

15    05 

78 

09  10 

-3 

26508 

13    06 

78 

OSiiO 

3 

26531 

11     07 

76 

0900 

.3 

265S4 

15    08 

76 

0930 

3 

26577 

13    09 

7B 

0900 

.3 

266  JO 

16    10 

78 

0905 

.3 

26633 

06     1  1 

78 

oa'ss 

.3 

2664$ 

11     12 

78 

0950 

.3 

26669 

MAXIMUM 

AVG 

OR    GEOM    I.IM     |  '  | 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    MO    Yfi    LMT  OIST     BRG    DEPTH 

FEET  MIPS 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
01  I  AwA    R  WES 
MISSISSIPPI     RIVER 


U    T    M:     18    0366250.0    4968275.0 


80  81  84 

TOTAL  FECAL  Mr 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/lQOMI.  MF/IOOML 

4.        L  4.        I.  4.        L 

4.        L  4.        I.  4.        L 

4-        L  4.        L  4.        L 

204.  4  .        I.  4.        L 

4 .        L  4.1.  4 . 

50.  12.  72. 

800.  4.        L  24. 

1 0 .        L  4.1.  4  .        L 

10  4.        L  4. 


STORET    CODE: 

02 

006 

2670 

4            REG 

ION.    04 

MILEAGE: 

80.10 

BOS 

3 

1 

33 

34 

WA1ER 

DISS. 

5-OAY 

TOTAL 

Fl LTEREO 

TEMP. 

02 

BOO 

P 

REACTIVE 

DIG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P  MSA 

0.5 

0.012 

0.003 

0-0 

9    0 

0    0 

7-0 

O.SL 

0.014 

0.002 

1  .0 

9    0 

0.5L 

0.018 

0.004 

13.0 

8.0 

1  -0 

19.0 

8.0 

2-0 

0.022 

0.002L 

23-0 

a.o 

25.0 

9    0 

0.5 

0.026 

0.004 

17.0 

8    0 

0.2L 

0-016 

0.002L 

8.0 

9-0 

0.2 

0.016 

0.004 

8    0 

13.0 

0.4 

0-010 

0.D02 

1  .0 

14.0 

25.0 

14.0 

2.0 

0.026 

0.004 

10.5 

9    3 

0.6D 

0.017 

0.003D 

0.0 

7    0 

0.2 

0.010 

0.O02 

12 


S 


24    01  78     1210 

20   03  76    09:5 

19    04  7B    0810 

IS    05  7B    0910 

13    06  76    0850 

15  08  78   ob;o 
13    09  78    09C0 

16  10  78    09C5 
06    tl  73    0BE5 


.3 
.3 
.3 
.3 


MAX IMUM 

AVG   OB    GEOM   MN    ( • | 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

16 

23 

5 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INR.GNC 

10IAL 

TOTAL    N 

TOTA 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLID 

KG..  L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/ 

0    030 

0.660 

0.004 

0.020 

0.054 

0    630 

0.664 

0    040 

0.420 

0.004 

0.040 

0.  084 

0    360 

0.  4  64 

235.0 

0,05 

0.40 

0.004 

0.  10 

0.  154 

0    350 

0.504 

188.0 

0.020 

0.680 

0.002 

O.020L 

0.042 

0.660 

0.  7  02 

0.020 

0.530 

0.005 

0.0201. 

0.042 

0.510 

0.552 

0.020 

0.380 

0.008 

0.020L 

0.043 

0.360 

0.  408 

0.030 

0.3S0 

o  004 

0.0201. 

0.054 

0.350 

0.404 

0.020 

O.360 

0.004 

0    020 

0044 

0    340 

0.384 

0.05 

0.680 

0.008 

0,10 

0.  1r4 

0.660 

0 .  702 

235.0 

O.029 

0.476 

0.004 

0.0330 

0  .065 

0.448 

0.513 

211.5 

0.020 

0.360 

0002 

0.020 

0042 

0.340 

0.384 

188.0 

5.0L 

5.0L 

57.  OL 

5.0L 

57.0 
10.30 
1     5 


8 


6  7 

SUSP.  DISS. 

SOLIDS  SOLIDS 

MG/l  MG/L 


230 
183 


230 
207 
183 


i    C   0   n   T    D    > 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.Q.N./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE; 


SAMP  DTE  HOUR 
OV  MO  VR  LMT 


SHARBOT  LAKE 

AT  HIGHWAY  NO  3B  SHARBOT  LAKE 

RIVER 


LAT: 


LONG: 


107 
STN   STN  SAMP   Pj   CALCUL 
DIST  ERG  DEPTH      D- SOLIDS 
FEET       MTRS      MG/L 


143 

113 
127 
140 
137 
120 
133 
137 
i  33 


24  01 

78 

1210 

.3 

20  03 

78 

0935 

3 

19  04 

78 

OB  10 

.3 

15  05 

7B 

09 10 

.3 

13  06 

78 

0850 

.3 

15  OB 

78 

0830 

.3 

13  09 

78 

0900 

.3 

16  10 

78 

0905 

.3 

06  11 

78 

0855 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GECM  MN  ( • j 
MINIMUM 

143 
135 
120 


MAJOR  BASIN 
MIt.OR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
OTTAWA    RIVER 
MISSISSIPPI     RIVER 


U    T    M:     IB    036f. 250.0    4958275.0    4 


DATE    OF    REPORT      25   OCT    79      PAGE         65 

STATION    ID:        16-3430-630-02 

STORET    CODE:     02 
006 
2670 

REGION:     04  MILEAGE:  60.1 


1  4 

16 

56 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

220 

1  .10 

9 . 0 

220 

1  .60 

7.0 

195 

0.72 

S.5 

215 

0.B5 

7.5 

2  1  0 

1  .SO 

8  5 

IBS 

0.75 

8.0 

205 

1  .00 

7.6 

210 

1  .00 

8.3 

205 

0.7S 

8.3 

220 

1  .60 

9.0 

207 

1  .04 

7  8 

IBS 

0.72 

6.5 

NO  OF  SAMPLES 


8.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


06  12  78  1000 


MADAWASKA  RIVER 

HIGHWAY  17  BRIDGE  ANPRIOR 

RIVER 


STATION  ID:   16-3490-020-02 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MS  1 ' ) 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 
SAMPLE 


TOTAL 
COLIFORM 
MF/10OML 


10. 
10. • 
10. 


MAJOR  BASIN 
MIMOH  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
OTTAWA    RIVER 
MADAWASKA    RIVER 


UT|:     IB    0394350.0    5031850.0    4 


FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


4. 
4.-     a 


ENTER. 
MF/100ML 


805 

WATER 

temp. 

OEG    C 

3    0 


3 
DISS. 
02 
KG/L 

12    4 


STORET  CODE: 

02 

006 
2710 

:  04 

MILEAGE: 

0.70 

1 
-DAY 

BOD 
MG/L 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

19 
FI LTESED 
AMMONIA 
MG/L 

0.2 

0.012 

0.003 

0.020 

0,2 
0.2 
0,2 

0.012 
0.012 
0.012 

0.003 
0,003 
0.003 

0.020 
0.020 
0.0  20 

SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


06    12    78    1000 


20 

21 

22 

STN   STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

DIST  BRG  DEPTH 

KJELDAHL 

N02-N 

N03  -  N 

FEET       MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

18 
TOTAL 
ORGNC   N 
MG/L 

23 
TOTAL  N 

MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP. 

SOLIDS 
MG/L 

107 
CALCUL 
D-S0L1DS 
MG/L 

14 

COND. 

25C 

UMHOS 

0.270 

0.32D 

70.0 

2.0 

68 

104 

MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM   MN     I  '  I 

MINI  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


0.2  90 

0.002 

0.028 

0  050 

0.290 

0.002 

0.028 

0.050 

0.290 

0.002 

0,028 

0.050 

70 

0.320 

70 

0.320 

70 

0.320 

70.0 
70.0 


104 
104 
104 


SAMP    DTE    HOUR      STN      STN    SAMP      PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


06    12    78    1,980 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     I '  J 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 

06    12    78    1000  .3 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN    ( -  I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR       STN  STN    SAMP       PJ 

DY    MO    YR    LMT  DIST  BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 

06    12    7B    1000  .3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN    I  *) 

MINIMUM 


16 

56 

59 

230 

95 

52 

55 

208 

25 

76 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

CALCUL 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

PH  8.3 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

HARDNESS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

3.4Q 
3.40 
3.4Q 


11  .0 

1  .65 

2.0 

40 

7 

19 

0.200 

5.0 

48.  0 

11.0 

1  .65 

2,0 

40 

7 

19 

0  200 

5.0 

48.  0 

11.0 

1  .65 

2.0 

so 

7 

19 

0  200 

5.0 

4B  0 

72 

74 

68 

67 

66 

TOTAL 

TOT.  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODI UM 

CALCIUM 

NESIUM, 

HA7-EN 

K 

NA 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

14.40 

2.  SO 

22 

1  ,00 

2  10 

14.40 

2.90 

22 

1  .00 

2.10 

14.40 

2.90 

22 

1  .00 

2.  10 

14.40 

2.90 

22 

1  .00 

2.  10 

I 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

0.O3OL 

0.030 

0.030D 

D.030 


1 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

0.005L 


1 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 


0,005      0  010 
0. Q05D     0  010D 
0.005      0.010 


201 
TOTAL 


0,014 
0,014 
0,014 


1 

238 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

0.020L 

0.020 

0-0200 

0.020 


COO 
MG/L 


6 
B 

I 

217 

TOTAL 

COBALT 

MG/L 

0,0201 

0.020 

0.020D 
0.020 


1 

265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

0.001 L 

0.001 

0.001D 

0.001 


1 

203 

TOTAL 

ALUMINUM 

MG/L 

0.  140 

0.140 
0.140 
0.  140 


1 

221 
TOT  A  L 

CHROMIUM 
MG/L 

0.020L 

0.020 

0.020D 

0.020 


225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

0.020L 

0.020 

0.0 20D 
0.020 


NO    OF    SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM        STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 

B.O.W./  SITE:  BONNFCHERE  RIVED 

SAMPLE  POINT:  COUNTY  ROAD  3  2  MILES  EAST  OF  CASUEFORD 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02KC009 


SAMP  DT£  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  OEPTH 
FEET       MTRS 

06  12  7B  102S  3 

MAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • | 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   SIN  STN  SAMP   Pj 

DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

06    12    78    102S  .3 


MAJOR  8AS1N 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT    LAKES 
OTTAWA    RIVER 
BONNECHERE    RIVER 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE         (5! 

STATION    ID:        18 -3690-01002 

STORET    CODE:    02 
006 
2905 


STN    NO: 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  Y«  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

06  IS  78  1025  .3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  { ' ) 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


LONG: 

934 
SAMPLE 
NO 


U  T  M:  1S  0378100.0  5041075.0  4     REGION:  04 


444 
FlOW  CFS 


BO 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


410.00  SSOOO- 

410.00  69000. 

410.00  e7992.' 

410.00  BBOOO. 


81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/1 OOML 

4300. 

4300. 
4298. * 
4  300. 


t 


1 


19 


20         21  22 

FILTERED      TOTAL  FILTERED  FILTERED 

AMMONIA   KJELDAHL  N02-N  N03-N 

MG/L       MG/L  MG/L  MG/L 


0.08B 
0.080 

o  .  oae 

O.OSB 


COND 

25C 
UMHCS 


MAX  I  MUM 

149 

AVG  OB  GEOM  Mn  < ' | 

1*9 

MINIMUM 

)49 

NO  OF  SAMPLES 


0.  4B0 

0.460 
0.480 
0.480 


16 
TURB. 
FORM AZ  IN 
UNITS 

4    00 


1 


0   004 

0.004 
0.004 
0-004 


chloride 

MG/L 


3    6 

3.B 
3.S 


0.071 

0.071 
D.071 
O.07I 


59 
SULPHATE 

MC/I. 

IS.S 

IS  5 
15.5 
15.5 


94 
M.F. 
ENTER. 
MF/1 OOML 

600.   G 

600. 
600  .  ■>  U 
600. 


17 
INRGNC 
N 
MG/L 

0.  163 

0.  163 
0.  163 
0.163 

1 

280 

REAC1 IVE 

SILICATE 

SI  MO/L 

3.  15 


HATER 
TEMP 
DEO  C 


1 

18 
TOTAL 
ORGNC   N 
MG/L 

0.3D2 


95 
ACIDS  TY 
PH  0.3 
MG/L 

2-2 

2  2 

2  3 
2  2 


3 
DISS. 


MG/L 
13.2 


13.2 
13! 
13,2 


23 
TOTAL  N 

MG/L 

0.55S 

0.555 
0.555 
0  .  555 


TOT  ALK 

AT  LAB 

MG/L 


56 
56 
56 


5- DAY 

BOD 

MG/L 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

101  .0 


101 
101 
101 


MILEAGE: 

33 
TOTAL 
P 

MG/L 

0.032 


55 

PH 
AT  LAB 


4.0 

4.0 
4.0 
4.0 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


0.  230 
0.230 
0.230 


0    50 

34 
Fl LTEfiED 
REACTIVE 
P    MG/L 

0.017 


0.032 

0.017 

0.032 

0.017 

0.032 

0.017 

t      1 

6         107 

SUSP.  CALC.UL 

SOLIDS  D- SOL  IDS 

MG/L  MG/l 


97 

S7 
97 
97 


25 

PHENOLS 

UG/L 

I.OL 

1  .0 
1  .00 
1  .0 


Samp  dte  hour 
dy  mo  yb  lmt 


OB  12  78  1025 


STN   STN  SAMP 
OIST  BRG  DEPTH 
FEEI       MTBS 


MAX IMUU 

AVG  OR  GEOM  MN  I • ) 

M 1 N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


CALCUL 

HARDNESS 

MG/L 


72  74  68 

TOTAL  TOT.  MAG  COLOUR 

CALCIUM  NESIUM  HAZEN 

MG/L  KG/L  UNITS 


IB  80 


68.0 

IB 

80 

sa.  o 

IB 

80 

68-0 

18 

so 

5.00 


20 

20 
20 
20 


PTS5IUM 

K 

MG/L 


1  -45 
1  .45 
I  .45 


66 
SODIUM 
NA 
MG/L 

3  40 

3.40 
3.40 
3.40 


41 
COD 

MG/L 

265 
10TAL 
ARSENIC 
MG/L 

203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 

221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 

33 

0-0O4 

0.070 

0.020L 

33 
33 
33 

0.004 
0.004 
0O04 

0.070 
0.070 
0-070 

0.020 

0.020D 

0.020 

SAMP  OTE  HOUH 
DY  MO  Vft  LMT 


stn  stn  Samp  pj 
dist  brg  depth 
feet     mtrs 


06  12  78  1035 


wax  I  MUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( - ) 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


225 

TOTAL 
COPPER 

MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

249 
TOTAL 
J  INC 

MG/L 

201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

238 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

217 
TOTAL 
COBALT 
MG/l 

0.020L 

0.030L 

0-005L 

0,0101. 

0.014 

0.020L 

0.020L 

0.020 

0.020D 

0.020 

0.030 

0.030D 

0.030 

0  005 

O.O05D 

0.005 

0.010 

o.oioo 

0.010 

0.  014 
0.014 
0.014 

0.020 

0.020D 

0.050 

0  020 

0.020D 

0,020 

FJ.O.W./  SITE:  PETAWAWA  RIVER 

SAMPLE  POINT:  HIGHWAY  17  BRIDGE  PETAWAWA 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02KB001 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  I.MT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

06  1 2  78  " 300  .3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (■) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


Samp  die  hour  stn  stn  samp  pj 
dy  mo  yr  lmt   dist  bhg  depth 
feet     mtss 

OS  12  78  1300  .3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  | ■ | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LWT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 

06  12  78  1300  .3 

MAXIMUM 

AVG  0*  GEOM  MN  ( -  J 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


STATION  ID:   IB -4930-02002 


niHuwn   pujjll    UIILAI   L^ftLS 

MI^OR  BASIN:  OTTAWA  RIVER 
TERM  STREAM:  PETAwAWA  RIVER 

ST 

ORET  CODE 

02 

006 

4350 

LONG 

U  T  M 

IB  032^700.0  506565C 

0  4     REGION:  04 

MILEAGE: 

1  .to 

934 
SAMPLE 
NO 

444 
FLOW  CFS 

80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

31 
FECAL 
COLIFORM 
MF/1 OOML 

84 

M.F. 

ENTER. 

MF/IOOMl 

80S 
WATER 
TEMP. 
DLG  C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

1 
5-DAY 
BOD 
MG/L 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  WG/L 

25578 

890 . 00 

84. 

4.   L 

12 

2.0 

13.2 

2.0 

0.012 

0.002 

890.00 
890-00 
890.00 

I 

84. 

B4- 

84 

1 

4. 

4.  >  0 

4. 

1 

12. 
12.  • 

12. 

1 

2.0 
2.0 
2.0 

13-2 
1  3  .  2 
13.2 

3.0 
2.0 
2.0 

0.012 
0.01  2 
0.012 

0.002 
0.002 
0.002 

19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 

FI LTERED 

N03-N 

MG/L 

INRGNC 

N 

Ktt/L 

ie 

TOTAL 

ORGNC  H 

MG/L 

23 
TOTAL  N 

MG/L 

1 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

1 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

1 

107 
CALCUL 
0- SOL  IDS 
MG/L 

0  006 

0.310 

0.002 

0.078 

0.066 

0.304 

0.390 

39.0 

0.8 

38 

O.OCS 
0 .  006 
0.006 

1 

0.3|0 
0.310 
0.310 

I 

0.002 
0.002 
0.002 

1 

0.078 
0.078 
0.078 

| 

0 .  086 
0.0S6 
0.086 

0.30a 
0.304 
0.304 

0.390 
0.390 
0.390 

39.0 
39.0 
39.0 

D.B 

D.8 
O.FJ 

38 
38 
3B 

14 
CONO. 
25C 
UMHOS 

16 
TUR6. 
FORMAZIN 
UNITS 

56 
CH  LOR  1 D£ 
MG/L 

59 
SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

95 
ACIDITY 
PH  8  .3 
MG/L 

T 

52 
TOT  ALK 
AT  LAS 
MG/L 

1 

55 

PH 
AT  LAB 

1 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

1 

25 

phenols 

UG/L 

59 

1  .00 

0.6 

11.0 

2  50 

1  .7 

12 

7.96 

0.150 

T  OL 

58 
58 

58 

1.00 
1  .00 
1  -00 

0.6 
0.6 
0.6 

II  .0 
II. 0 
II  .0 

2.50 
2.50 
2.50 

1.7 
1  .7 
1  .7 

12 
12 

12 

7.96 
7. 36 
7.96 

0.150 
0.150 
0.160 

1  .0 
1  OD 
1  .0 

(  C  0  N  T  0  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  UIVER  BASINS 


B.O.K./  SHE- 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE. 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


06     12    78    1300 


PETAWAWA    RIVER 

HIGHWAY    17    BRIDGE    PETAWAWA 

RIVER  FLOW    G 


STN   STN  SAMP   Pj 
DIST  ERG  DEPTH 
FEET       MTHS 


DATE  OF  REPORT 
STATION  IDr 


25  OCT  79   PAGE 
18-4930-020-02 


MAX (MUM 
AVG  OR  GEOM  MN  1-1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


FED   02KE001 

MAJOR    BASIN:     CHEAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     OITAWA    RIVER 
TERM    STREAM:     PETAWAWA    RIVER 

STORET    CODE: 

02 
006 

4350 

LONG: 

U    T    M: 

18   0322700 

0    5085650 

0    4          SEGION:    04 

MILEAGE: 

1  .80 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

74 
TOT.    MAG 

NESIUM 
MG/L 

68 

COLOUR 

HAIEN 

UNITS 

67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 

66 
SODI UM 
NA 
MC/L 

41 
COD 

MG/L 

265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 

221 

TOTAL 

CHROMI UM 

MG/L 

2C.0 

4.80 

1  .85 

27 

0.75 

T  .70 

24 

0.001 

0.050L 

0.020L 

2C.0 
20.0 
20.0 

4.  BO 
4.80 
4    80 

1     85 
1  .85 
1  .85 

27 
27 
27 

0.75 
0.  75 
0.75 

1  .70 
1     70 
1.70 

24 
M 
24 

0.001 
0.001 
0.001 

0.050 
0.0500 

0-050 

0  .  020 

0.0200 

0.020 

SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


06  12  78  1300 


225 

229 

215 

249 

201 

238 

217 

SIN       STN    SAMP       Po 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

DIST     BRG    DEPTH 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

COBALT 

FEET                  MTRS 

ME/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

.3 

0.005L 

0.030L 

0.005L 

0.010 

0.01  1 

0.020L 

0.020L 

MAXIMUM 

0.005 

0.  030 

0 .  005 

o.oio 

0.01  1 

0.020 

0.020 

OR    GEOM    MN     (  '  1 

0.0050 

0.030D 

O.O05D 

0.010 

0.011 

0 . 0200 

0.0200 

MINIMUM 

0.005 

0.030 

0.005 

o.oio 

0.01  1 

0.020 

0.020 

NO  OF  SAMPLES 


S.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MATTAWA  RIVER 

HIGHWAY  533  BRIDGE  MATTAWA 

RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST!,  5AMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTHS 


29 

01 

78 

1600 

26 

02 

78 

1600 

IS 

03 

78 

1600 

as 

04 

78 

1600 

22 

05 

78 

0630 

25 

05 

78 

1730 

15 

07 

78 

0745 

07 

08 

78 

1748 

04 

09 

78 

V70.B 

15 

1-0 

78 

1300 

12 

11 

78 

1620 

03 

12 

78 

1730 

STATION     ID:         16-6 

D7O-O20-02 

TTAWA 

MAJOR 

3ASIN:     GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:    OTTAWA   RIVER 

006 

TERM    STREAM:     MATTAWA    RIVER 

5570 

ONG: 

U    T    M 

17    0676450 

0    5131800 

0    4 

iEGION:     05 

MILEAGE: 

0.  10 

934 

901 

80 

81 

84 

805 

3 

1 

33 

34 

sample 

SCO 

TOTAL 

FECAI. 

M.F. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

Fl LTEREO 

NO 

COLIFORM 

CO  LI  FORM 

ENTER. 

TEMP  . 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

MF/100ML 

MF/IOGt/L       MF/100ML 

CEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

23319 

4 

10. 

2.        1. 

4  . 

1  .0 

1  .0 

0.009 

23338 

4 

8. 

2.        1. 

2.        L 

1  .0 

0.4 

0.005 

0.001 

23344 

4 

24 

2.        L 

2. 

2    0 

9.0 

O.B 

0.008 

0.001 

23363 

4 

344. 

16. 

2.        L 

2    0 

4.0 

o.e 

0.003 

o  ooi 

23379 

6 

12.0 

3.0 

2.4 

0.02  3 

0.006 

23407 

8 

19.0 

6.0 

0.8 

0.015 

0.002 

23421 

6 

20   0 

8.0 

1  .0 

0.051 

0.002 

23442 

6 

24.0 

8.Q 

0.6 

0.009 

0.001 

23460 

6 

21  .0 

4.0 

0.013 

0.001 

23476 

6 

12    0 

6.  0 

1  .2 

0.012 

0.002 

23496 

6 

7.0 

5.0 

1  .4 

0.010 

0.002 

23514 

6 

1.0 

0.2 

0.006 

0.002 

MAXIMUM 

AVG  OR    GEOW  MN  ( ■} 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YH  LMT    CIST  B.RG  DEPTH 
FEET       MTHS 


44 

16. 

4  . 

24.0 

9-0 

4.0 

0.051 

0.006 

29.' 

3. 

D 

2. 

0 

10.2 

6.  1 

1  .2 

0.014 

0.002 

a. 

2. 

2. 

1     0 

3.0 

0.2 

0.003 

0.001 

29    01 

78 

1600 

.3 

26    02 

78 

1600 

.3 

19    03 

7B 

1600 

.3 

09    04 

7B 

1600 

.3 

22    05 

78 

0630 

.3 

25    06 

78 

1730 

.3 

15    07 

78 

0745 

.3 

07    08 

78 

174B 

.3 

04    09 

78 

1700 

.3 

15     10 

78 

1300 

.3 

12    11 

78 

1620 

.3 

03     12 

78 

1730 

.3 

MAX  1MUM 

AVG    OR    GEOM    MN     1  - 

MINIMUM 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

F] LTEREO 

TOTAL 

FILTERED 

FI LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

Orsnc     n 

61G/L 

MG/L 

MS/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/  L 

0.024 

0.  510 

0.003 

0.025 

0.052 

0.4116 

0 .  53.8 

0.014 

0.320 

0.003 

0.  152 

0 .  1  09 

0 .  306 

0.475 

0.020 

0.430 

0.003 

0.  192 

0.215 

0.410 

0,625 

0.026 

0.320 

0.003 

0.225 

0.254 

0-  2S4 

0.548 

0.  138 

0.520 

0.004 

0.110 

0.252 

0    382 

0.634 

0.076 

0.590 

0 .  004 

0.115 

0.  195 

0    514 

0  .  709 

0.156 

0.690 

0.004 

0.071 

0.231 

0    534 

0.765 

0.0S2 

0 .  450 

0.003 

D.037 

0.  182 

0.353 

0,540 

0.  126 

1  .  2S0 

0 .  004 

0.060 

0.190 

1  .  134 

1  .324 

0.220 

0.760 

0.003 

0.  145 

0 .  368 

0.540 

0    90S 

0.110 

0.610 

0.003 

0.  167 

0.2B0 

0    500 

0.780 

0.022 

0.290 

0.002 

0.  173 

0.  197 

0  .  2f,B 

0.465 

0 .  220 

1  .260 

0.004 

0.225 

0.368 

1     134 

1  .324 

0 .  06  5 

0 .  563 

0.D03 

0.127 

0.215 

0.477 

0.693 

0.014 

0.290 

0.002 

0.025 

0.052 

0.268 

0.465 

12 


43 

0 

40 

0 

49 

0 

06 

0 

40 

0 

42 

0 

69 

0 

42 

0 

46 

0 

46 

0 

47 

0 

38 

0 

96 

0 

49 

B 

38 

0 

12 


1  1 


5  6        107 

TOTAL  SUSP.  CALCUL 

SOLIDS  SOLIDS  D- SOL  IDS 

MG/L  MG/L  MG/L 


I  1 


3.6 
3.0 
29.0 
2.5 
0.  IL 
2.  1 
3.0 
0.4 

29.0 
4.6D 
0.  1 


4! 
39 
42 
94 
36 
39 


44 
44 


94 
45 

36 


NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pj 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

FELT 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

29    01 

78 

1600 

-3 

64 

1  .60 

2.2 

26    02 

78 

1600 

.3 

61 

1  .60 

2.2 

19    03 

71 

1600 

.3 

65 

1  .  30 

2.5 

09    04 

78 

1  600 

.3 

144 

1.10 

2.  4 

22    05 

7B 

0630 

.3 

56 

2.40 

2.3 

25    06 

78 

1730 

•  3 

60 

2.20 

1  .  6 

15    07 

7a 

0745 

.3 

62 

7.30 

1-9 

07    08 

78 

1748 

.3 

61 

1     00 

1  .9 

04    09 

78 

1700 

.3 

71 

1     50 

3.0 

15    10 

78 

1300 

.3 

68 

2.10 

2.5 

12    11 

78 

1620 

.3 

67 

2.90 

2.0 

03    12 

78 

1730 

.3 

59 

1    50 

2    2 

UCl\  ivuv 

144 

7.30 

3.0 

AVG 

OR    GEOM 

70 

2  .  21 

2.2 

MINIMUM 

56 

1  .00 

1     6 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE     IMFOftMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


BOH./    SITE;    GIROUX    LAKE 

SAMPLE     FOINT;     AT    OUTLET    NEAR    COBALT 

STATION    TYPE:     LAKE 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET 


22 

01 

76 

1335 

19 

C2 

7ti 

1230 

26 

03 

76 

1510 

25 

04 

78 

1150 

23 

05 

78 

1416 

22 

06 

78 

1420 

29 

07 

70 

1545 

20 

OB 

78 

1255 

30 

09 

78 

1400 

29 

1  1 

78 

1600 

2? 

12 

78 

1530 

934 

901 

P       Pj 

SAMPLE 

SCD 

TH 

MO 

RS 

.3 

23304 

4 

.3 

23326 

4 

.3 

23349 

4 

.3 

23033 

.3 

23053 

.3 

23073 

.3 

23093 

.3 

23113 

0 

5 

.3 

23133 

.3 

23173 

.3 

23  193 

MAXIMUM 

AVG    OP    GEOM    MN     ( ■ ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAVPLES 


MAJOR  BASIN 
MJNOH  BASIN 
TERM    STREAM 


CHEAT     LAKES 
OTTAWA    RIV£S 
MONTREAL     RIVER 


SO  81 

TOTAL  FECAL 

COLIFOHM  COLIFORM 

MF/100ML  MF/100ML 


16. 
16. 

4. 


IS- 
IS 


4 

3.  ■ 
2. 


ENTER. 
MF/100ML 

2.        L 
4.        L 

2.        L 


DATE    OF    REPORT 
STATION    ID) 


U    T    M:     17    05993 1 0.O    5245300.0    4 


REGION:  05 


805 
WATER 
T  LHP . 
OLG  C 

I  .0 

1  .« 

2.0 

I  .0 
24.0 
19  0 
22  0 
23.0 
1  1  .0 

0.0 

0  0 

24.0 
9.5 
0.0 


3 
DISS. 


3.0 
7-0 
10.0 


11.0 
6.3 
2.0 


25    OCT    79       PAGE          657 

18- 

39  75-001 -D1 

STORET    CODE: 

02 

006 

6450 

MILEAGE: 

66.30 

1 

33 

34 

5- DAY 

TOTAL 

F| LTERED 

BOO 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

0.4 

0    240 

0,6 

0.360 

0.330 

1  .2 

0.278 

0.275 

0.2 

0.220 

0  .  I!  1  S 

1     0 

0.185 

0.     85 

0    2 

0.120 

0    8 

0.195 

0.'  95 

0.2 

0.195 

0.-  39 

1  .0 

0.  162 

0.'62 

0.4 

0.225 

0.2 

0.152 

0.'  95 

1  .2 

0.360 

0.330 

0.6 

0.211 

o .  m  3 

0.2 

0.120 

0.  ■  39 

SAMP  OTE  HOUR-   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


22   01 

7B 

1335 

a  a 

19    02 

7  8 

1230 

.3 

26    03 

78 

1540 

.3 

25    04 

78 

14  50 

,3 

29    05 

78 

14  15 

.3 

22    05 

78 

1420 

.3 

29    07 

78 

1545 

.3 

20    08 

78 

1255 

-3 

30    09 

78 

1400 

.3 

29    11 

<a 

1600 

.3 

27    12 

79 

1530 

.3 
Mai;  imm 

AVG    OR 

GEOM    MN     ( • | 

MINIMUM 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

107 

FI LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INUGNC 

TOTAL 

TOTAL   N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

AMf.lOlt  I A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

OSGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MO/L 

0  .  143 

0-640 

0.003 

0.012 

0.  163 

0    4  52 

0.655 

1G9.0 

1  -  9 

'  87 

0.  1SS 

0.600 

0.005 

0.020 

0.213 

0,412 

0.625 

1(19.0 

1  .2 

1  88 

On2 

0.830 

0.Q13 

0.117 

0.243 

0.718 

0.960 

1 CJ6  . 0 

4.  1 

1  92 

0    052 

0.  440 

0.006 

0 .  200 

0256 

0.3118 

0.646 

183.0 

0.  7 

1  B2 

0  ,  108 

0.4B0 

0 .  006 

0.015 

0.  129 

0.372 

0.  501 

174.0 

1   e 

1  72 

0  ,  048 

0.540 

0-O07 

0.040 

0.095 

0.4H2 

0.5B7 

174.0 

2.  1 

1  72 

0.058 

0.370 

0-006 

0.004 

0.068 

0.312 

0.380 

161  ,0 

1  .  5 

1  59 

0.00! 

O.3S0 

0.007 

0.0051. 

0.093 

0 .  3f.g 

0.402 

179    0 

3.  2 

1  76 

0,022 

0-400 

0.002 

0.010 

0    034 

0.378 

Q.412 

169,  0 

2.  1 

1  66 

0    OCQ 

0.440 

0.001 

0.020 

0.029 

0.4  12 

0.461 

1  04 . 0 

2,0 

1  92 

0.  06  B 

0.390 

O.001 

0.020 

0.089 

0.322 

0.411 

1  S3 . 0 

1  ,  2 

182 

0.  1B8 

0.830 

0-013 

0 ,  200 

0.  258 

0.71B 

0.960 

196.0 

4,  1 

1  92 

0.081 

0,502 

0,005 

0,0420 

0     128 

0.421 

0.549 

ISO.  9 

2.0 

1  79 

0.008 

0,370 

0.001 

0.004 

0,029 

0-369 

0.380 

161  .0 

0.  7 

159 

NO  OF  SAVPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   5TN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

2*  01  7B  1335 
19  02  7B  1230 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

PJ 

COND. 

TUBE. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALX 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

H 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

PH    8.3 

AT     LAB 

AT     LAB 

IRON 

S 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

51     MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

3 

288 

1  .40 

6.3 

1  .OL 
i.OL 

3. 

289 

1  .30 

6.3 

26   03 

7B 

540 

.3 

296 

1 

60 

6.4 

1  .OL 
1  -OL 

25    04 

76 

450 

.3 

280 

0 

65 

5.5 

31     5 

1 

75 

5    5 

109 

7,62 

0    090 

29    05 

78 

415 

.3 

265 

Q 

40 

5.6 

29.0 

1 

20 

2    4 

104 

8.  10 

0.020 

1  .0 

22    06 

78 

420 

.3 

265 

0 

80 

5.6 

28    5 

0 

90 

6.2 

103 

7,36 

0.040 

1  .0 

29    07 

7S 

545 

.  3 

2»5 

0 

60 

5.3 

30-0 

1 

40 

14.  3 

99 

7.  IB 

0.  100 

1  .OL 

20    OB 

78 

255 

.3 

2  70 

0 

40 

5.9 

26    0 

2 

10 

8    7 

105 

7.26 

0.220 

1  .OL 

30    09 

78 

400 

-3 

255 

1 

SO 

6.2 

19-5 

1 

10 

3    0 

100 

7.65 

0.070 

1  .OL 

29     1  1 

78 

600 

-3 

2S5 

1 

10 

6-4 

32    0 

1 

60 

4    0 

1  13 

7,51 

0.030 

5  .0 

27     12 

78 

530 

.3 

250 

1 

30 

6.4 

30.5 

1 

30 

1     5 

109 

a .  01 

0.020 

1  .0 

MAXIMUM 

296 

1 

60 

6.4 

32.0 

2 

10 

14.3 

1  13 

a.  io 

0    220 

5.0 

AVG    OR 

GEOM    MN 

CI 

275 

1 

01 

6.0 

28-4 

1 

42 

5    7 

105 

7.59 

0  .074 

1  ,4D 

MINIMUM 

2-15 

0 

40 

5.3 

19.5 

0 

go 

1  -5 

99 

7. IB 

0.020 

1  .0 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DV    WO    Yfi     L.MT  DIST     BAG    DEPTH 

FEET  MTRS 


22    01 

78 

335 

.3 

19    02 

78 

230 

.3 

26    03 

78 

1540 

.3 

25    04 

78 

■450 

.3 

29    05 

78 

415 

-3 

22    06 

78 

420 

.3 

29    07 

78 

54S 

-3 

20    06 

78 

255 

3 

30    09 

78 

400 

.3 

29     1! 

7B 

600 

.3 

27    12 

78 

530 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    HI     l<| 
MINIMUM 

76 

72 

74 

66 

67 

66 

CALCUL 

TOTAL 

TOT .    MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HA2EN 

K 

NA 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

125    0 

32 

00 

26.00 

121  ,0 

32 

00 

10.00 

117    0 

31 

00 

9.50 

1  14    0 

31 

00 

9.  CO 

1  1  1  .0 

28 

00 

10.00 

105.0 

2B 

00 

8.50 

130.0 

34 

oo 

1  1  -00 

1  24.0 

33 

00 

10.00 

130.0 

34 

00 

2600 

1  18.4 

31 

13 

1 1  .  75 

105. 0 

28 

00 

9.50 

20 

i  a 


so 

85 
50 
65 
.00 


2    20 

i  .as 

1     50 


7  60 
7,90 

8  20 
BOO 
8  20 
8-20 
9.40 
8.60 

9.40 
8  26 
7.60 


41 

265 

203 

221 

COD 

TOTAL 

TOTAL 

TCTAL 

ARSENIC 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

MG/L 

ua/L 

0.520 

MG/L 

KG/L 

0    620 

0.050L 

0.C20L 

0    650 

35 

0    460 

0.  100 

0-C20L 

21 

0    440 

0.060 

O.C20L 

1DL 

0.510 

0.340 

0.C40L 

26 

0.530 

0.100 

O.C30L 

22 

14 

0.50 

0.06 

0.02    L 

10 

38 

0.510 

0-  190 

0.C20L 

38 

0.650 

0.340 

O.C40 

22D 

0.527 

0    I29D 

0.C23D 

10 

0    440 

0.050 

0.C20 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


STN       STN    SAMP       Pj 
DIST     BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


19    0! 

78 

'.230 

.3 

25   04 

78 

1450 

.3 

29  05 

78 

1415 

.3 

22    06 

76 

i  420 

.3 

29   07 

78 

I54S 

.3 

20    06 

78 

1255 

.3 

30    09 

78 

1400 

.3 

29    1  1 

78 

1600 

.3 

27     12 

78 

1530 

.3 
MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN     (-*  ] 

M I N I  MUM 

225 

229 

215 

249 

201 

238 

272 

217 

TOTAL 

TOTAL 

TOT  AL 

TOTAL 

TOTAL 

TOUL 

AVA1LBLE 

TOTAL 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

CYANIDE 

COBALT 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L    CN 

MG/L 

0  .010 

0.030L 

0.005L 

0  ,  030 

0 . 020 L 

0.020L 

0.020 

0.030L 

O.OOEL 

0,0101. 

0.026 

0    020L 

0.01L 

0    020L 

0.020 

0. 030L 

0-005L 

0.0101. 

0.017 

0.020L 

0.01L 

0    020L 

0.  150 

0.030L 

0 . 005L 

o.oio 

0-031 

0  .  020 

0.01L 

0.020L 

0  .040 

0-030L 

0.005L 

0.0101. 

0    039 
0  .  039 

0.020L 

0.01L 

0.020L 

0.02 

0.03    L 

0.005L 

0.01     1. 

0,012 
0    022 

0-02    L 

COIL 

0.02    L 

0    010L 

0.003L 

0.005L 

0.0101. 

0    018 

0.020L 

0.01L 

0    020L 

0  ,  1  50 

0.030 

0.005 

0.030 

0.039 

0.02O 

0.01 

0    020 

0.039D 

0.026D 

0    OOSD 

0.01  3D 

0.026 

0.020D 

0.01D 

0    0200 

0,010 

0.003 

0.005 

0.010 

0.012 

0.020 

0.01 

0,020 

NO    OF    SAMPLES 


SAMPLE     INFORMATION     SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     PIVER    BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


MONTREAL    RIVER 

AT     BRIDGE    UPSTREAM    FROM    THE    CONFLUENCE    WITH    THE    OTTAWA    RIVER 


FLOW    GAUGE    FED    02UD0I0 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
OTTAWA    RIVER 
MONTREAL    RIVER 


U    T    M:     17    0616500.0    5221900.0    A 


DATE    OF    REPORT       25    OCT     79       PAGE  65B 

STATION     ID:        18-6975-002-02 

STORET    CODE.     02 
006 
6450 

REGION:     05  MILEAGE;  0,10 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PU 
DY    MO    YR    LMT  DIST    3RG    DEPTH 

FEET  MTRS 


22  01  78  1410 
19  02  78  1330 
26    03    78     1440 


MAX  I  MUM 
AVG  OR    GEOM   MN    I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


934 
5AKPL 


23305 
23327 

23348 


90  t 
SCD 


444 

FLOW    CFS 


450.00 
1180.00 


1 1 SQ. 00 

543.33 

0.00 


TOTAL 

COL  I  FORM 
MF/IOOKL 


FECAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 

2.        L 
4.        L 


M.F. 

ENTER. 

MF/ I COML 


8D5 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 


3 
DISS. 

02 


1  1  .0 
1  1  .0 


5-DAY 

BOD 

It'G/L 


33 

TOTAL 


0.4 

0.011 

0.2 

0.D17 

0.8 

0 .  004 

0.8 

0.017 

0.5 

0.011 

0.2 

0 .  004 

34 

19 

20 

21 

22 

17 

1B 

23 

5 

6 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

II 

RGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DY    MO    YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

P    MG/L 

MG/  L 

MG/L 

KG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

22    01     78 

1410 

.3 

0.003 

0.D52 

0.250 

0.003 

0.017 

0 

072 

0.  198 

0.270 

46.0 

1  .5 

19    02    78 

1330 

.3 

0.001L 

0.D16 

0.340 

0.002 

0.055 

0 

073 

0.324 

0.397 

47.  0 

1  .7 

26    03    78 

1440 

.3 

0.001 L 

0.  024 

0.380 

0.002 

0.078 

0 

104 

0.356 

0.460 

49.0 

2.0 

MAXIMUM 

0.003 

0.052 

0.380 

0.003 

0.078 

0 

104 

0.356 

0-460 

49    0 

2.0 

AVG 

OR    GEOM    Ml 

0.0020 

0.031 

0.323 

0.002 

0.050 

0 

083 

0.293 

0.376 

47.3 

1  .7 

MINIMUM 

0.001 

0.016 

0.250 

0.002 

0.017 

o 

072 

0.  198 

0.270 

46.0 

1  .5 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


22  01  78  1410 
IS  02  78  1330 
26    03    78    1440 


.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN    1*1 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY   MO    YR    LMT         DIST    BSG   DEPTH 
FEET  MTRS 


22  01  7B  1410 
19  02  7B  1330 
26   03    7B    1440 


.3 

.3 

3 


107 
CA  LCUL 

D-SOLIDS 
MG/L 

44 
45 

47 


76 
CALCUL 
HARDNESS 


25.0 
27.0 
30.0 


14 
COND. 
25C 
UMH05 

67 
69 


70 
67 


72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

7.20 
7.80 
8.80 


16 

TUR8. 
FORMAZIN 

UNITS 

I  .40 
1  .60 


56 

CHLORIDE 


TOT .  MAG 

NES1UM 
MG/L 


COLOUR 
HAZEN 
UNITS 

15 
15 

20 


59 
SULPHATE 


13.0 
12.5 
13.5 


13.5 
13.0 
12. S 


67 
PTSS1UM 


0.45 
0.60 
0.50 


230 

REACllVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


55 

«!0 


2  .00 

2.00 
1  .  78 
1  .55 

3 

f.6 
SODIUM 
NA 
MG/L 

1  .00 
1  .80 
1  .50 


95 

ACIDITY 

PH  B  3 

MG/L 

1  .8 


4.5 
3.3 
1  .8 


52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

16 


41 

201 

COD 

TOTAL 

MN 

MG/L 

MG/L 

23 

0.016 

21 

0    024 

16 

0 .  1  OS 

55 

PH 

AT  LA8 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0.070 
0.  120 
0.  100 

0.120 
0.097 

0.070 


MAXIMUM 

30.0 

8.60 

2.05 

20 

0.60 

1  .90 

23 

0.108 

AVG    OR    GEOM    MN     ( -  1 

27.3 

7.93 

1  .90 

17 

0    52 

1     73 

20 

0.O49 

MINIMUM 

25.0 

7 .  20 

1  .80 

15 

0    45 

1  .50 

16 

0.016 

MO     OF     SAMPLLI. 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MONTREAL  RIVER 

AT  HIGHWAY  11  LATCHFORD 

RIVER 


STATION     ID:        1 B -6975 -003  -  02 


934 

901 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

SAMPLE 

sod 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG    DEPTH 
MiT  RS 

NO 

22    01 

78 

1  130 

.3 

23301 

4 

19    02 

78 

1100 

.3 

23323 

4 

26    03 

78 

1720 

.3 

23352 

4 

25    04 

78 

1410 

.3 

23032 

29    05 

78 

1200 

.3 

23C52 

22    06 

78 

1  120 

.3 

2  3072 

17    07 

78 

1100 

.3 

23092 

20    08 

7B 

1100 

.3 

231  12 

30    09 

78 

1210 

.3 

23132 

27    10 

78 

2030 

.3 

23152 

6 

29    11 

78 

1350 

.3 

23172 

27    12 

78 

1205 

.3 
MAXIMUM 

23192 

AVG 

OR    GEOM    MN     1  ' 

MINIMUM 

MAJOF 

BASIN:     GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOF 

EASIN:     OTIAWA    RIVER 

006 

TERM 

STREAM:     MONTREAL     RIVER 

6450 

U     T 

M 

17    0589950 

0    5241400 

0    4 

?EGION:     05 

MI  LEAGE: 

22.00 

SO 

81 

B4 

ROS 

3 

1 

33 

34 

TOT  J 

L 

FECAL 

M.F. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

Fl LTERED 

LI  FORM 

COLIFORM 

ENTER . 

TtMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

/100ML 

MF/100M1.       MF/IOOML 

DCG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

10. 

L 

2.        L 

2. 

1  .0 

0.4 

0.004 

0.001 L 

4. 

L 

4.        L 

4.        L 

1  .0 

1  .0 

0.010 

0.001 

4. 

L 

2.        L 

2.        L 

2.0 

3.0 

0.2 

0.012 

0.002 

2.0 

8.0 

0.6 

0 .  OC  9 

0.004 

20.0 

9.0 

0.6 

0.012 

0.002 

18.0 

9.0 

0.2 

0.013 

0  .  005 

20.0 

1     0 

0.009 

0.001 

22    0 

9.0 

0.2 

0.014 

0.003 

12.0 

0    2 
0.2 

0.010 

O.OGB 

0.003 
0.002 

0.0 

0.4 

0.015 

0.002 

0    0 

12.0 

0.2 

0    004 

0.032 

10. 

4  . 

4  . 

22.0 

12    0 

1  .0 

0,015 

0.035 

5.* 

D 

3.*    0 

3.  ■     D 

a  ft 

8.3 

0.4 

0.01  0 

0.002D 

4. 

2  . 

2 

0    0 

3.0 

0.2 

0.004 

0.001 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


12 


12 


12 


22 

01 

76 

1130 

19 

02 

78 

1100 

26 

03 

7B 

1720 

25 

04 

78 

1410 

29 

05 

7B 

1200 

22 

06 

78 

1  120 

17 

07 

78 

1100 

20 

08 

78 

i  ioo 

30 

09 

78 

1210 

27 

10 

78 

2030 

29 

11 

78 

1350 

27 

12 

78 

1205 

.3 
.3 
.3 


1  9 

20 

21 

32 

1  7 

1ft 

23 

1 LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

Fl LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02  -  N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0,026 

0.340 

0.O03 

0.012 

0.041 

0.314 

0.355 

0    014 

0.380 

O.ODI 

0.055 

0    070 

0.366 

0.4  36 

0.026 

0.380 

0.003 

0.082 

0     111 

0  .  354 

0.465 

0.018 

0.240 

0.00  1 

0,  120 

0  .  139 

0.222 

0.361 

0.024 

0.360 

0.004 

0    060 

0.088 

0.3.'16 

0.424 

0.032 

0.330 

0,003 

0    060 

0  .  095 

0.2IJ8 

0.3S3 

0.023 

0-280 

0    003 

0.005L 

0.030 

0.258 

0.2BB 

0.023 

0.300 

0.003 

0,012 

0.038 

0.277 

0.315 

0.010 

0.  270 

0    002 

0.02!> 

0.037 

0 .  260 

0.297 

0.016 

0.300 

0.002 

0    053 

0.071 

0 .  2FI4 

0.3  55 

0.012 

0.015 

0.003 

0    070 

0.085 

0.D03 

0.068 

0.017 

0.240 

0-002 

0.102 

0.121 

0.223 

0.344 

5  6                      107 

TOTAL  SUSP.  CALCUl 

SOLIDS  SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L  MG/L 


45 

0 

47 

0 

52 

0 

51 

0 

47 

0 

50 

0 

66 

0 

52 

0 

48 

0 

50 

0 

47 

0 

49 

0 

1  4 
1  .8 
1  .  5 
0.6 
1  .3 
1  .8 
1  .4 
3.3 
0.9 
1  .  4 
0.7 
3.9 


44 
45 
50 
SO 
46 
48 
65 
49 


(    C    0    N   T    D    ) 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


Sffit ION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE 


19 

20 

21 

22 

17 

ie 

23 

5 

6 

107 

SAMP 

STt 

HOUR 

STN       STN    SAMP       Pj 

Fl  LTERED 

TOTAL 

FiLTEREO 

FILTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

DY    MO 

YR 

.MT 

DIST    BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

D    SOLIDS 

FEET                  MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

*'G/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MAX IMUV 

0.032 

0.  360 

0.004 

0.  120 

0.  139 

0.366 

0 

465 

66    0 

3.  9 

65 

AVG 

OR    GEOM    MN     ( - | 

0.020 

0.286 

0.003 

0.0550 

0.077 

0  .  266 

0 

343 

50  .  3 

1  .  7 

49 

MINIMUM 

O.OTO 

0.015 

0.00  I 

0.005 

0,030 

0.003 

0 

088 

45.0 

0.  6 

44 

NO    OF    SAMPLES 

13 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

SAMP 

HE 

HOUR 

STN       STN    SAMP       Pj 

14 
CONO  . 

16 
TURB  . 

56 
CHLORIDE 

59 

SULPHATE 

280 
REACT  I VE 

95 
ACIDITY 

52 
TOT    ALK 

55 
PH 

206 

TOT  AL 

25 

PHENOLS 

OV    MO 

VR 

I.MT 

DIST    BRG    DEPTH 

550 

FORMAZIN 

UG/L 

SILICATE 

PH    H.3 

AT     LAB 

AT     LAB 

IRON 

FEET                  MTRS 

UMF+OS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

22    01 

78 

130 

.3 

68 

0.90 

1.0 

12.5 

1     55 

3.3 

16 

7.17 

0-060 
0  .070 

19    02 

78 

i  ioo 

3 

69 

1  .  60 

0.9 

11.5 

1   es 

3.9 

17 

6    96 

36    03 

IB 

17  20 

3 

77 

1     30 

0.9 

13.0 

2     10 

4.0 

22 

7  ,  26 

0.110 
0  .  160 

25   04 

78 

410 

3 

77 

1  ,  00 

1  .2 

13.0 

2.  10 

2.8 

22 

7    21 

1  .OL 

29    05 

76 

200 

3 

7  2 

1  .00 

O.S 

12-5 

2. 10 

2.5 

23 

8  ,  OS 

0.  100 

1  .01 

22    06 

78 

1 120 

3 

74 

1     20 

0-8 

115 

2.  10 

1     7 

25 

7.49 

0-110 
0  .030 

3.0 

1  .OL 

17  07 

78 

1  100 

3 

1  GO 

0.70 

3.0 

21.5 

0.B5 

1  .5 

20 

7    31 

20    OS 

78 

1100 

3 

76 

1  .20 

0,8 

11.5 

1  .85 

0.7 

25 

7,43 

0  .200 

1  ,  OL 

30  09 

7S 

1310 

3 

73 

1  .20 

o.a 

6.0 

1  .80 

2    4 

24 

7    59 

0.100 

1      OL 

27    10 

76 

11030 

3 

75 

1  .  10 

1  .0 

1  1  .0 

2.00 

3.3 

25 

6    90 

0.130 
0.  100 

29    1  1 

78 

1350 

3 

70 

T  .70 

0    7 

13.0 

2.05 

1     4 

21 

7 .  79 

1  ,0 

27    12 

78 

1205 

.3 

69 

1  .20 

0-8 

13.5 

2.10 

1  -2 

20 

7.55 

O-ioo 

2.0 

MAX 1MUM 

100 

1  -70 

3.  A 

21  .5 

2.40 

4.0 

25 

a.  os 

0  .200 

3,0 
1  .40 
1.0 

AVG 

OR    GEOM    MN    ( *  1 

75 

1  .  IB 

1  .  1 

15    7 

I  .90 

2    3 

22 

7 .  39 

0  .  106 

MLKIM 

M 

68 

0.70 

0.  7 

0.0 

0.85 

0    7 

16 

6.90 

0.03  0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  I.MT    DIST  BRG  DEPTH 
FE£T       MTRS 


22   01 

78 

■  130 

.3 

19   02 

7B 

■  100 

.3 

26    03 

78 

■  720 

.3 

25    04 

78 

4  10 

.3 

29    OS 

78 

-200 

.3 

22    06 

78 

•  120 

.3 

17   07 

78 

■  100 

.3 

20    08 

76 

■  IOO 

.3 

30    09 

78 

•210 

.3 

27     10 

78 

2030 

.3 

29    11 

76 

■350 

-3 

27    12 

78 

1205 

.3 
MAXIMUM 

AVO 

OR    GEOM    MN     (  '  ) 

M I N I  MUM 

76 

72 

74 

68 

07 

66 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.    MAG 

COLOUR 

PT5SIUM 

SODi  UM 

HARONLSS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAJEN 

« 

NA 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MO/L 

27    C 

7.60 

1  .  85 

16 

0.55 

1  .00 

28    0 

B 

00 

1  .90 

15 

0.6S 

1     SO 

32. C 

5 

20 

2.25 

20 

0.45 

1  .70 

34,0 

8 

eo 

2.35 

15 

0.40 

1  .40 

31  .  C 

8 

00 

2.00 

57 

0.30 

1  .20 

32-D 

8 

00 

2.40 

48 

0.35 

1  .60 

38.0 

10 

ao 

2.70 

25 

0.65 

2.70 

34.0 

9 

eo 

2.35 

40 

0.35 

1  .30 

32.0 

9 

20 

2-T5 

25 

0.35 

1  .50 

33    0 

9 

BO 

2.20 

44 

0.40 

I     50 

33   0 

10 

00 

1     90 

35 

0.35 

I     40 

28    0 

3 

00 

1     90 

34 

0.45 

1  .30 

38.0 

10 

30 

2    70 

57 

0  ,  65 

2    70 

31    8 

9 

15 

2     16 

31 

0    44 

1  ,53 

27.0 

7 

60 

1  ,  65 

15 

0,30 

1  ,  20 

3D 

0.015 

34 

o  oig 

53 

0    027 

33 

0    027 

25 

0    019 

19 

0    016 

17 

0.014 

24 

0.026 

51 

0    020 

16 

0-022 

48 

0.014 

44 

0.016 

48 

0.027 

28 

0.020 

16 

0.014 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.K./  SITE :  GIROUX  LAKE 

SAMPLE  POINT:  AT  GLEN  LAKE  OUTLET 

STATION  TYPE:  LAKE 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MIPS 


22    Dl 

78 

1255 

,.  3 

19    02 

78 

1200 

.  3 

26    03 

78 

1610 

.  3 

25    04 

78 

1510 

.3 

29    05 

78 

I  430 

.3 

22    06 

78 

1  440 

-3 

29    07 

78 

1510 

.3 

30    06 

76 

1315 

.3 

30    09 

78 

1  520 

.3 

29     11 

78 

1520 

.3 

37     12 

78 

1455 

.3 
MAX  IMUM 

AVG 

OR    GEOM    MN     I • 1 

Ml N |MUM 

LOSG' 


MAdOF)  BASIN 
MINOR  EASJN 
TERM    STREAM 


GRCAT     LAKFS 
OTTAWA    P] VEB 
MONTREAL     RIVER 


U    T    M:     17    06004S0.0    5246S00.0    4 


9  34 

901 

805 

3 

SAMPLE 

SCD 

BATER 

DISS 

NO 

TEMP. 
DEG    C 

0 
IWG/ 

23  3C3 

4 

1  .0 

23325 

4 

I  .0 

23350 

4 

2.0 

5.0 

53034 

1  .0 

10.0 

23064 

26.0 

9-0 

53074 

21  .0 

6.0 

23094 

20.0 

7.0 

23114 

21  .0 

7.0 

231  34 

I2.0 

23  1  74 

0.0 

23  1  94 

0,0 

9    0 

10.0 
7,6 
5-0 


6-  DAY 

BOD 

MG/L 

0.4 
0.5 
1  2 
0.4 
I  .0 
0.2 
0.8 
1.0 
0.4 
0    6 

0  2 

1  2 
0,6 


STATION     10.        18-6975-004-0! 


STORET    CODE: 


MG/L 

.825 
.974 
.BBS 
.210 
.300 
.  173 
.  350 
.245 
.  166 


REGION:     05 

34  19 

L       FILTERED  FILTERED 

REACTIVE  AMMONIA 

P    MG/L  MG/L 


0.974 
0.437 
0.  143 


0    775 


2  55 

300 


325 

245 


190 
155 


0.9  74 
0  426 
0    155 


0.014 
0.064 
0.084 
0  086 
0.  102 
0.072 
0  044 
O.OBO 
0  .  1  74 
0  149 
0.289 

0.2S9 
0,  105 
0    014 


TOTAL 

KUELDAHL 

MG/L 

0.720 
0-500 
0.360 
0.570 
0.470 
0.390 
0.39  0 
0.  500 
0.400 
0.430 
0.560 

0.720 
0.463 
0.360 


02 

006 

6450 


FI LTERED 

N02-N 

MG/L 


0-9 
0-  I 
07 
.0    1 

.o-o 

.0-7 

.o-.s 

.0-9 
-040 


0.040 
0.07 
0.0118 


hO    OF    SAMPLES 


SAMP    OTE    HDUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MIPS 


22 

Ol 

78 

1  J55 

19 

02 

76 

1  200 

26 

03 

7B 

lis  10 

25 

04 

76 

1  3  1  0 

29 

05 

78 

1130 

22 

06 

78 

1  140 

23 

07 

78 

181 0 

20 

08 

78 

1315 

30 

09 

70 

1120 

29 

11 

78 

l')20 

27 

n 

78 

1455 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN    I  * ) 

MINIMUM 

NO    OP    SAf/PLES 


22 

17 

18 

23 

5 

6 

7 

107 

14 

1  6 

LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

CONO 

TURI!  . 

3  -N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SGLIDS 

25C 

FORMA/IN 

/L 

MG/L 

MG/L 

MG/1. 

MG/L 

MO/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNI  IS 

0.607 

0-629 

0    705 

1  .335 

323.0 

19    0 

309 

469 

6  .  30 

1     430 

1.512 

0.435 

1  .948 

340.0 

14.0 

325 

497 

5  .  90 

0,  761 

0.864 

0.296 

1  .  160 

305.0 

4    3 

301 

48  3 

2.10 

1     490 

1  .587 

0.484 

2.071 

215.0 

4.2 

21  1 

32  5 

4    30 

0    565 

0.6S4 

0.368 

I  .  052 

200 .  0 

3.9 

202 

310 

2    00 

0    350 

0.443 

0-318 

0.761 

202  .  0 

3.9 

198 

305 

2 .  50 

O.490 

0.544 

0.346 

0.890 

306.0 

4    4 

202 

310 

2    00 

0.303 

0.400 

0.420 

0    820 

236.0 

15.0 

231 

340 

2    50 

1  .040 

1  .230 

0.226 

1  .456 

222.0 

3    7 

218 

335 

2  .  00 

0 .  930 

1  .098 

0.281 

1  .3  79 

256.0 

2.0 

354 

390 

3.  90 

2 .  230 

2.559 

0.271 

2.830 

269.0 

2    1 

267 

41  0 

3.40 

2.230 

2.559 

0.706 

2.830 

340.0 

19.0 

326 

267 

49  7 

6-  30 

0.928 

1     050 

0.377 

1  .427 

253.2 

7    0 

312 

222 

379 

3.  36 

0.303 

0.400 

0.226 

0.761 

202.0 

2.0 

301 

198 

305 

2.00 

(    C   0   N   T   0    ] 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVLR  BASINS 


B.O  W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


GIROUX  LAKE 

AT  GLEN  LAKE  OUTLET 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
OTTAWA  RIVER 
MONTREAL  RIVER 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    660 

STATION  ID:   1  a -6975-004 • 01 

STORET    CODE:     05 
006 
64  50 


56 

59 

280 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    S6MP       PJ 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACT IVE 

DY    MO 

YR 

U'T 

D1ST 

BRG    DEPTH 

MG/L 

SILICATE 

FEET 

MTES 

MG/L 

51    r..G/L 

22   01 

78 

I  255 

.3 

10.0 

46.5 

4.15 

19    02 

78 

1200 

.3 

9.5 

47.  5 

4.80 

26    03 

78 

1610 

.3 

io.o 

48.0 

4.80 

2  5    04 

78 

1510 

.3 

11.5 

31  .5 

2 .  30 

29    05 

78 

1430 

.3 

9.4 

33.5 

1  .05 

22    06 

78 

1440 

.3 

10.5 

33    5 

O.BS 

29    07 

78 

1610 

.3 

1  1  .0 

34.5 

1  .  00 

20    OB 

78 

1315 

.3 

12.0 

34.5 

1.15 

30    09 

78 

1420 

.3 

1  1     0 

15.0 

1  .25 

29    11 

78 

1620 

.3 

13.5 

42  .  5 

2.40 

27    12 

78 

1455 

.3 

14.0 

45.0 

3.05 

MAXIMUM 

14.0 

4FJ.0 

4, SO 

AVG 

OS    GEOM 

11.1 

37.5 

2.  44 

MINIMUM 

9.4 

15    0 

0.85 

U    T    M:     17    0600450. 0    5246S00.0    4 


95  52 

ACIDITY  TOT    ALK 

PH    8.3  AT     LAB 

MG/L  MG/L 


192 
204 
204 
117 
1  17 
1  12 
1  16 
127 
120 
143 
145 

204 
145 
1  12 


7.75 
7.36 
7.85 
7.80 

7.1J3 
7.05 
773 
7.5S 
7.89 
7  .  '.12 
7.88 

7.58 


REGION:    05 

206 
H  TOTAL 

S  I  RON 

MG/L 

1  .250 
0.910 

0.2  70 
0,430 
0.190 
0.160 
0.  120 
0.360 
0.190 
0.330 
0.  190 


25 
PHEN0L5 


CALCUL 
HARDNESS 

MG/L 


1  .250 
0.  400 
0.  120 


1  .OL 
1  .OL 

6.0 

3.0 


1  .60 

I  .0 


222.0 
240.0 
228-0 
140.0 
1  38 .  0 
1  24.  0 
127.0 
129.0 
127.0 
155.0 


1  76-0 

240.  0 
164.2 
124.0 


67.70 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

60.00 
64.  00 
61  .00 

38: .  OD 
33.00 
29.00 
32  .  DO 

31  .00 

32  .  60 
40.00 
45.00 

64  .  00 
42.27 

29.00 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LW  OIST    BEG    CFPTn 

FEET  MTRS 


22    01 

78 

1255 

3 

18    02 

78 

1200 

3 

36    03 

78 

1610 

3 

25    04 

78 

1510 

3 

29    05 

78 

1430 

3 

22    06 

78 

14  40 

3 

29    07 

78 

1  6  1  0 

3 

20    08 

7B 

131S 

3 

30    09 

78 

1420 

3 

29     11 

78 

1620 

3 

37    12 

78 

1455 

3 

MAXIMUM 

AVG 

OR    GEOM    MN     1 • ) 

MINIMI 

tt 

74 

6B 

67 

66 

TOT.     BAG 

COLOUR 

PTSS1 UM 

SODIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

hA 

MSA 

UNITS 

MO/L 

MG/  L 

17.50 

10 

3.  15 

15-00 

19.50 

10 

3.SS 

17.00 

1 8 .  50 

15 

3.60 

17.00 

1  1  .  0:0 

15 

1  .65 

9.70 

1  3  .  50 

11 

2   35 

1  1  .00 

12.50 

12 

2.55 

1  4  .00 

1  1  .50 

13 

2.55 

16.00 

12.50 

IS 

3.(5 

17.00 

1  1  .50 

t  1 

3.75 

17.00 

1  3 .  50 

4 

4.25 

19.00 

1  4  .  00 

12 

4.90 

1  9 .  00 

19.50 

18 

4    90 

1  9.  00 

14.14 

12 

3    31 

1  5  . 1 1 

11  .00 

4 

1  .65 

9.70 

1 

265 

203 

221 

225 

229 

COD 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ARSENIC 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

G/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

26 

1  .  300 

17 

2  .  I  00 

0.240 

0    0201 

0.030 

0 . 030L 

19 

1  .900 

35 

0.540 

0.280 

0.020L 

0.050 

0.030L 

18 

0.7H0 

0.200 

0.020L 

0.040 

0.030L 

10 

0.770 

0.  ISO 

0    04 OL 

0.020 

0. 030L 

20 

0.900 

o.  i eo 

0    020L 

0.040 

0.030L 

22 

23 

0.66 

0    20 

0.04     L 

0.02 

0    03    L 

52 

38 

0.430 

0.660 

0    020  L 

0.040 

0    003L 

52 

2  .  1  00 

0.660 

0.040 

0.050 

0.030 

25 

1  .042 

0.277 

0    0260 

0.034 

0-026D 

10 

0  .430 

0 .  1  80 

0    020 

0.020 

0.003 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


22  01  78  1255 
19  02  76  1200 


215 

249 

201 

238 

272 

21  7 

STN       STN    SAMP 

PJ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

AVAI LBLE 

TOTAL 

OIST    BBS    DEPTH 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

CYANIDE 

COBALT 

FEET                  MTRS 

HO/L 

MO/ 1 

MO/L 

MG/L 

MG/L    CN 

MG/L 

3 

0.0B6 

.3 

O.OOSL 

0.020 

0.138 

O.O20L 

0.020L 

26    03 

78 

1610 

3 

0.078 

25    04 

78 

1510 

3 

O.OOSL 

0.010 

0.046 

0  .  020L 

0.01  L 

0.020L 

29    05 

78 

1430 

3 

0.005L 

0.010L 

0.042 

0.0201. 

0.01  L 

0.020L 

23    06 

7B 

1440 

3 

O.OOSL 

O.OlDL 

0.038 

0.020 

0 .  01  L 

0    020L 

29    07 

7B 

1610 

3 

O.OOSL 

0.010L 

0.024 

0.020L 

O.01  L 

0 . 0?OL 

20    OB 

76 

13  IS 

3 

0.050 

30    09 

7  8 

1420 

3 

0.005L 

0.02 

0.016 

O.02    L 

0.01  L 

0.02    L 

29     1  1 

7B 

1620 

3 

0.028 

27    12 

78 

1455 

3 

O.OOSL 

0.020 

0.040 

0.020L 

0.01L 

0.020L 

MAXIMUM 

O.0O5 

0.020 

0.  133 

0.020 

0  .  01 

0.020 

A 1/0    OR 

GEOM    MN 

c> 

0.0C5D 

0.0140 

0.053 

0 ,020D 

0.01D 

0.020D 

MINIM 

1M 

0.  005 

0.010 

0.016 

0.020 

o.oi 

0.020 

NO  OF  5AMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


FARP    CREEK 

OCi.NSTP.EA!>!    FROM    CROSSWISE    LAKE 

RIVER         FLOW    GAUGE    FEO    C2JE018 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  OIST    :8RE    DEPTH 

FEET  MTR5 


934 

SAMPLE 


22    01 

78 

1510 

,3 

23306 

19   02 

78 

1430 

.  3 

23326 

26  03 

78 

1400 

.3 

23347 

25    04 

78 

1630 

.3 

23037 

39    05 

78 

1610 

.3 

23057 

32    06 

78 

1535 

.3 

23077 

29    07 

78 

17  20 

.3 

23097 

20    08 

78 

1400 

.3 

23  t  17 

30    09 

78 

1455 

.3 

23 1  37 

29    11 

78 

1700 

.3 

23177 

27     12 

78 

1625 

.3 

23197 

MAXIMUM 

AVG    QR 

GEOM    MN 

<»> 

MINIMUM 

901 

SCD 


MAJOR  BAMN 
MINOR  BASIN 
TERM     STREAM 


GREAT    LAKES 
OTTAWA     RTVER 
FARR    CREEK 


U    T    M:     1?    0603100.0    5253100. 0    4 


TOTAL  FECAL  M.F. 

CO  LI  FORM       COL i  FORM  ENTER. 

MF/IOOML       MF/100ML       MF/lOOML 


5.90 

126D. 

72. 

4.20 

44. 

4. 

4  .  90 

7000. 

200. 

102.00 

24  .50 

14.60 

e.oo 

1  .70 

8.40 

10.20 

8.  70 

1 02 . 00 

7000. 

200 

17.55 

729." 

39.  ■ 

1  .70 

44. 

4. 

STATION 

10:        18- 

7370 

001 -02 

STORET 

CODE: 

02 

006 

6870 

REGION:     05 

MILEAGE: 

3    40 

805 

3 

1 

33 

HATER 

DISS. 

5DAY 

TOTAL 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

DEC    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

1     0 

0    6 

0.285 

1  .0 

1  -  B 

0.7  50 

2    0 

4.0 

1  .6 

0.2  55 

1  .0 

11.0 

1  .0 

0.155 

26    0 

10.0 

1  .0 

0.2  70 

21  .0 

8    0 

1  .  0 

0.188 

22.0 

9.0 

1     4 

0.910 

23.0 

7.0 

1     0 

0.355 

12    0 

2.0 

0    330 

0.0 

I  .0 

0.228 

0    0 

11.0 

0.2 

0.305 

26.0 

11,0 

2.0 

0.910 

9  .  9 

3.6 

1  .  1 

0    366 

0    0 

4.0 

0.2 

0.  155 

NO    OF    SAMPLES 


(     C    0    N    T     D     1 


Sample  information  system 


STATION  SUMMARY  ftEPOfiT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

Samp  ote 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

F  I  LTERED 

FILTERED 

TOTAL 

Fl LTERED 

FILTERED 

I NRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DY    MO 

fS 

LMT 

OIST 

BRG    DEPTH 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

NQ2-N 

N03N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

P    MG/L 

1.-G/L 

!SSW1 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

M3/L 

22  or 

'B 

15  10 

-3 

0.  23S 

0    4:0 

i     010 

0.010 

0.1B0 

0.500 

0.600 

1  .  180 

194-0 

3.5 

19  OS 

'B 

1430 

3 

0.  700 

1.370 

2    850 

0.055 

1  -270 

2.6"5 

1  .480 

4.175 

601  -0 

7.7 

26    03 

'8 

1400 

3 

0  .  240 

0.980 

t  .700 

0.017 

0.  428 

1  .425 

0.720 

2.  145 

2  46.0 

14.0 

55   04 

'a 

1630 

3 

0.  I  55 

0.  144 

0.660 

0.020 

0.205 

0-369 

0    516 

0    885 

172.0 

29-0 

29   OS 

>e 

1610 

3 

0.270 

0.046 

0-560 

0.004 

0.005L 

0  .  G'.,5 

0.514 

0.569 

136.0 

3,4 

22    06 

>B 

1535 

3 

0.054 

0.510 

0.002 

0.005L 

0.061 

0.456 

0.517 

141.0 

5.0 

29    0"? 

'B 

1720 

3 

0.825 

0.020 

0.770 

0.O16 

0-029 

0.065 

0    7  50 

0    815 

194.0 

5.  1 

20    OS 

'8 

1400 

3 

0.  307 

0.067 

0.640 

0.004 

O.OOSL 

0.076 

0    573 

0.649 

170.0 

6.5 

30    09 

'B 

1455 

3 

0.219 

0.040 

0.740 

0.002 

0.005L 

0.047 

0,700 

0.747 

280.0 

10-0 

29     1  1 

'8 

1700 

3 

0.200 

0.330 

0.700 

0.015 

0-020 

0.365 

0,370 

0.735 

212.0 

4.0 

37    12 

'8 

1625 

-3 

0.230 

0.776 

1  .330 

0.018 

0.  158 

0. '.152 

0,554 

t  .  506 

223.0 

1  .9 

MAXIMUM 

0.825 

1  .370 

2.850 

0.055 

1  .270 

2.6M5 

1  .  4  80 

4.175 

601  .0 

29.0 

SVG 

OR    GEOH    UN     CI 

0.338 

0.385 

1  .043 

0.015 

0    2080 

0  .  608 

0.653 

I  .256 

233.  5 

B.2 

MINIMUM 

0.155 

0.020 

0.510 

D.002 

0.0O5 

0.047 

0.370 

0.517 

136.0 

1  .9 

NO    OF    SAMPLES 

10 

11 

1  1 

1  I 

11 

1  1 

11 

11 

11 

11 

7 

107 

14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

SS 

SAMP    t> 

E 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

DISS. 

CALCUL 

CONO 

luaa 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

DY    MO 

'B 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

SOLIDS 

0-SOL1D5 

25C 

FCRMAZIN 

MG/L 

SI  LI  CAT E 

PH    8.3 

AT    LAB 

AT     LAB 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNI  IS 

MC/L 

SI     MC/L 

MG/L 

MG/L 

22    01 

'8 

1510 

.3 

190 

292 

3,30 

13,0 

19   02 

■8 

1430 

.3' 

593 

890 

4  .30 

55.0 

26    03 

'8 

1400 

.  3 

232 

357 

3     70 

16.5 

25    04 

'8 

1630 

.'3 

143 

220 

19,00 

12.0 

20    0 

2    00 

3    8 

74 

7.64 

29    05 

'8 

1610 

-  3 

133 

205 

2    30 

6    5 

19    0 

0.55 

0.0 

82 

9    02 

22    06 

'8 

1535 

.3 

136 

210 

1     50 

10.5 

23.5 

0    90 

0.0 

71 

9.50 

29    07 

•3 

1720 

.  3 

189 

290 

3     10 

29    0 

24.5 

1    75 

0.0 

87 

9.00 

20    08 

'8 

14  00 

.3 

163 

250 

2.40 

18    5 

37    5 

0.90 

0.  1 

60 

9.  44 

SO    09 

'8 

1455 

3 

270 

41  5 

4.50 

27    5 

6B.0 

0.25 

2.3 

*10 

7.93 

29    11 

'8 

1  700 

.  3 

208 

320 

3    00 

16.5 

34.5 

1     50 

4.2 

TD7 

7,60 

27    12 

'8 

1625 

3 

221 

340 

3-80 

19    5 

34.0 

2    55 

2.9 

11  I 

7,  SB 

MAXIMUM 

593 

270 

690 

19.00 

55    0 

68.0 

2.55 

4.2 

11  1 

9.60 

AVO 

OP    GEOM   MN     ( *  1 

593 

139 

344 

4.66 

20    4 

32.6 

1  .30 

1  .7 

88 

8-50 

M I N I  MUM 

593 

133 

205 

1  .50 

6,5 

19.0 

0.25 

0.0 

60 

7.60 

HO  OF  SAMPLES 


I 


1  1 


SAMP    D 

E 

HOUR 

DY 

MO 

'P 

LMT 

22 

01 

'8 

1510 

19 

02 

'8 

1430 

26 

03 

'8 

1  400 

25 

04 

'8 

1630 

29 

05 

'8 

1610 

22 

06 

'8 

1535 

29 

07 

'8 

1720 

20 

08 

'8 

1400 

30 

09 

'8 

1455 

STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  6RG  DEPTH 
FEET       MTPS 


2CS 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


2 .  1  00 
0.  170 
0.160 
0.20O 
0 .  I  90 
0.  4B0 


25 
PHENOLS 


CALCUL 
HARDfiESS 
UG/ L  HG/ L 

2,0 

1  ,5 


TOTAL 

CALCIUM 

MG/L 


74 
TOT ,     MAG 
NESIUM 
MG/L 


97.0 

25-00 

8    50 

95.0 

29-  00 

6.00 

82-0 

22.00 

6.50 

102.0 

27.00 

8,50 

83.0 

20.80 

7    50 

1S8.0 

45.00 

11    00 

68 

COLOUR 
HAiEN 
UNITS 


45 
35 


31 
31 

32 


67 
PTSSIUM 


66 
SODIUM 


1 

40 

9.  10 

0 

70 

S.4D 

0 

50 

9,60 

1 

80 

20.00 

i 

65 

17.00 

2 

50 

22.00 

41 

265 

COD 

TOTAL 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

0.3B0 

1  .400 

0.430 

31 

0.280 

18 

0.570 

17 

0 .  840 

39 

0.700 

31 

2.1 

0.73 

29     1  1 
27     12 

78     1700                                         .3 
78     1625                                         .3 

0.270 
0.340 

2.0 
1  .OL 

126.0 
130.0 

38.00 
39,00 

7    SO 
8.00 

26 

1     20 

1  .SS 

1  3 .  00 
1  7 .  00 

87 
58 

0 .  380 

MAX IMUM 
AVG    OR    GEOM    MM     ( ' ) 

M 1 S I  MUM 

2.  100 
0.489 
0.  160 

3.0 
1  .40 

1  .0 

158.0 

109.1 
32    0 

45    00 
30    60 
20  ,  80 

11     00 

7,94 
6.00 

45 

."12 
21 

2.50 

1     40 
0  ,  50 

22.00 
14.14 
5.  40 

8  7 
38 
17 

1  .400 
0.640 

o.sao 

NO  OF  SAMPLES 


203 

221 

225 

229 

215 

249 

201 

238 

272 

217 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PU 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

total 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

AVAILBLE 

TOTAL 

OY    MO 

P 

LMT 

DtST 

BRG    DEPTH 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

2  INC 

MN 

NICKEL 

CYANIDE 

COBALT 

fEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L    CN 

MG/L 

22    01 

6 

1510 

.3 

o.  iao 

0 -020L 

0.010L 

0  .  0301. 

0.005L 

0  .  030 

0.030 

0.020L 

19    02 

8 

1430 

.3 

0.05CL 

0.020L 

0.030 

0,0301. 

O.OOSL 

0.120 

0.  110 

0.  1  10 

2S    04 

B 

1630 

,3 

2.20O 

Q.020L 

0.020 

0    0301. 

O.OOSL 

0.050 

0.098 

0    040 

Q.01L 

0.060 

29    05 

B 

1610 

,3 

0.  130 

0.020L 

0.020 

0.030L 

0-005L 

0  .  0 1  OL 

0.038 

0    020L 

0.01L 

0.020L 

22    06 

8 

1  536 

.3 

0.560 

0. 040L 

0.060 

0 . 030L 

0-005L 

0.010 

0  .022 

0    020 

0.01L 

0-020L 

29    07 

8 

1720 

.3 

0.200 

0 .020L 

0-030 

0.030L 

0.005L 

0.010L 

0.026 

0.020L 

O.OIL 

0.020L 

20    08 

8 

1400 

.3 

_ 

0.054 

30    09 

8 

1455 

.3 

0 .  29 

0    04     L 

0.08 

0,06    L 

0.01     L 

0    02    L 

0.056 

0.08 

0.04    L 

29    11 

a 

1700 

.3 

0  .078 

27    12 

11 

1625 

.3 

0.540 

0.020L 

0.040 

0.003L 

0-005L 

0.02O 

0     190 

0    020  L 

0.01 

0.060 

MAX IMUM 

2.200 

0.040 

0.08 

0.06 

0-01 

0.120 

0 .  190 

0    110 

0.01 

D.  1  10 

AVG 

OR    GEOM   MN     f" 1 

0.5  190 

0.025D 

0  .  03&D 

0.030D 

0.0060 

0 . 030D 

0.070 

0.043D 

O.OID 

D.044D 

MINIMUM 

0 .  050 

0.020 

0.010 

0,003 

O.OOS 

0.010 

0.022 

0.020 

0.01 

0.020 

NO  OF  SAMPLES 


B.O  M  /  SITE:  COBALT  LAKE 
SAMPLE  POINT:  AT  OUTLET.  COBALT 
STATION  TYPE:  LAKE 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pa 
DY  MO  VR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


5TATI0N     ID  1B-7370-002-01 


MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    EASIN;     OTTAWA    RIVER 
TERM    STREAM:     FARR    CREEK 

U    T    M:     17    0599350.0    5249650.0    4 


STORET    CODE: 


REGION:     05 


25    04 

78 

1530 

3 

29   05 

18 

1500 

3 

22    06 

78 

1600 

3 

28    07 

V8 

1630 

3 

20  08 

re 

1335 

3 

30    09 

18 

1435 

3 

29     1  1 

18 

1635 

3 

27     12 

18 

1600 

3 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN    (  -  ) 

MINIMI 

M 

934 
SAMPLE 
NO 


23035 
23055 
23075 
23095 
231  15 
23135 
23175 
23  195 


901 
ECD 


805 

WATER 

TEMP. 
DEG    C 

l  .0 
26. 0 


23.0 
12.0 


3 
DISS 


5-DAY 
BOD 

MG/L 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 
MG/L  P    MG/L 


0.4  70 
0  320 
0  ,  330 
0  5'JO 
0  5'JO 
0.560 
0.620 
0-510 

0.620 
0.499 
0.320 


0.470 
0.32D 

0.590 
0.  464 
0.265 
0.620 
0.510 

0.620 

0.463 
0.265 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 


050 

06D 
04  2 
006 
025 
006 
010 
043 


0.060 
0030 
0.006 


MILEAGE: 

20 
TOTAL 

KUELDAHL 
MG/L 

0.290 
0.600 
0.3I0 
0.380 
0  280 
0  410 
0.360 
0,320 

0  600 
0,369 
0.280 


02 

006 
6870 

5.90 

21 
Fl LTERED 
N02-N 
MG/L 


006 
002 
001 
001 
003 
003 
001 
002 


0.006 
0.002 
0.001 


NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  H  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


COBALT  LAKE 

AT  OUTLET.  C03ALT 

LAKE 


SAMP    DTE    HOUR       SIN       STN    SAMP       PJ       FILTERED 
DY    MO    YR    LMT  OiST    BRG    DEPTH  N03-N 

FEET  MTRS  MC/L 


2  5  OA 

?8 

1530 

.3 

29  05 

78 

1500 

.3 

25  06 

78 

1500 

.3 

29  07 

78 

1630 

.3 

20  OB 

78 

1335 

.3 

30  09 

78 

1435 

.3 

29  1  1 

78 

1635 

.3 

27  12 

78 

1600 

.  3 
MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MM  CI 
MINIMUM 

245 

005  L 


O.00I5L 

O.OOSL 

0. OOEL 

O.OOBL 

0.005 

0.052 

0.245 
0.04  ID 
0.005 


MG/L 

0.301 
0,067 
0.  048 
0.012 
0.033 
0.014 
0.016 
0.097 

0.301 
0.074 
0.012 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  662 

STATION     10:        18-7370-002-01 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
OTTAWA    RIVER 
FARR    CREEK 


U   T   M:     17    0599350.0    5249650.0    " 


TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 

0.240 
0.540 
0.263 
0.374 
0.255 
0.404 


350 
277 


0.540 
0.339 
0.240 


23 

TOTAL 


541 
607 


0.418 
0.366 

0.3  74 

0.607 
0.412 

0.2BS 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

231  .0 
220.0 
226  0 
231  .0 
234.0 
327.0 
272.0 
273.0 

327.0 
251,8 

220.0 


g 

su'.p. 

SOI  IDS 
MG/L 


90.0 
13    8D 


STORET  CODE: 

02 

006 

Gb 

70 

REGION:  05 

MILEAGE: 

5.90 

107 

14 

16 

56 

CALCUL 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

0- SOLIDS 

25C 

F0RMA2 IN 

MG/L 

MG/L 

LMHOS 

UNITS 

228 

350 

1  .80 

23  5 

218 

335 

1  .30 

24.  5 

224 

345 

1  .60 

26  0 

224 

345 

3-00 

26.5 

231 

355 

T  .40 

27.5 

237 

365 

66.00 

29  0 

270 

415 

T  .60 

34  0 

273 

120 

1.30 

35  ,0 

273 

420 

66.00 

35.0 

238 

366 

9.75 

28.3 

2ia 

33S 

1  .30 

23.5 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OY    MO    YR    LMT  OIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


25  04  78 

1530 

.3 

29  05  7B 

1500 

.3 

22  06  78 

1500 

.3 

29  07  76 

1630 

.3 

20  08  78 

1335 

.3 

30  09  78 

1435 

.3 

29  11  78 

1635 

,3 

27  12  78 

1600 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (  » J 

MINIMUM 

59 

280 

95 

52 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT 

ALU 

SILICATE 

PH  8.3 

AT 

LAB 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/l- 

27.5 

2.05 

4.8 

121 

26.0 

2  50 

0  0 

1  16 

26.5 

1  .75 

0  0 

1  IB 

26.0 

0.65 

0.0 

120 

25.0 

0.30 

0.1 

121 

13.5 

0.  10 

2.4 

127 

13.0 

0.45 

2.1 

138 

30.5 

1  .  10 

0  4 

140 

140 
125 
1  16 


55 

200 

25 

76 

72 

74 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

CA  LCD  L 

TOTAL 

TOT.  MAG 

LAB 

IRON 

HARDNESS 

CALCI UM 

NESIUM 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

T-G/L 

MG/L 

.77 

0  ISO 

1  .OL 

I  43 .  0 

45.00 

7.50 

.39 

o  1 10 

1  5 

140.0 

43.00 

8.00 

.32 

0.070 

1  .OL 

143.0 

44.00 

8.00 

.50 

0  .  1  30 

1  .OL 

143.0 

45.00 

7.  SO 

.33 

0.  120 

1  OL 

1  4.0 . 0 

42  00 

8.50 

.09 

6  .  700 

1  OL 

138.0 

43.00 

7.50 

.68 

o.or.o 

1  .OL 

176.0 

54.00 

10  00 

.24 

0.0.:0 

2.0 

0,2 

53.00 

9  00 

.SO 

6.700 

2-0 

176.0 

54.00 

10.00 

.17 

0 .  92 1 

1  .20 

127.9 

46.  1  3 

a.  25 

.68 

0.030 

1  .0 

0.2 

42.00 

7.50 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR  STN       STN    SAMP       PJ             COLCL'R 

DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    OEP'ri  HA7.EN 

FEET                  MTRS  UNITS 

25   04    78    1530  .3  10 

29   C3    78    1500  .3  17 

22    06    78     1500  .3  TB 

29  07  78  1630  .3  13 
20    08    78     1335  .3  14 

30  09  7B  1435  .3  66 
29  1 1  78  1635  .3  8 
27    12    7B    1600  .3  16 


67  66 

PISSIUM  SODIUM 


1  .25 

13.00 

1.10 

14.00 

1  .20 

15.00 

1.36 

16.  OD 

1  .45 

16.00 

1  .65 

17.00 

1  .45 

18.00 

1  70 

1  SO 

41 

265 

203 

221 

225 

229 

215 

COD 

TOTAL 

TOIAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ARSENIC 

ALUMINUM 

C.H  ROM  I  UM 

COPPER 

LEAD 

CADMILM 

MG/I. 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

Bfo  I 

31 

1  .  000 

0.  100 

0.020L 

0.040 

0.030L 

O.OOSL 

10 

0.930 

0 .  01.0 

0.020L 

0  030 

0.030L 

0  005L 

101. 

1  .  700 

0.  IGOL 

0.040L 

0  040 

0.030L 

O.OOBL 

22 
26 

1  .  600 

0.300 

0.020L 

0.020 

0.030L 

0.005L 

4.4  0.02    L  0.07 

0     190  0.020L  0.010 


0,06    L  0  .  0 1    L 

0.030L  O.OOBL 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     ( *  J 

MINI  HUM 


1  .70 
1  .39 
1.10 


1  8  .  00 

13.85 


42 

1  .700 

4.4 

O.O40 

0.07 

0.06 

o.oi 

240 

1  33B 

0  tiSSD 

0.0230 

0  035 

0 . 03  50 

0  006D 

10 

0.930 

O.OLO 

0.020 

0  010 

0.030 

0,005 

NO     OF    SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEIT  MTRS 


25    04    78  1530 

29    05    78  1500 

22    06    78  1500 

29  07  78  1 630 
20    08    78  1335 

30  09  78  1435 
29  11  78  1635 
27    12    78  1600 


.3 

.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OP  GEOM  MN  ( -  J 

MINIMUM, 

NO  OF  SAMPLES 


249 

201 

238 

272 

217 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

AVAILELE 

TOTAL 

zr.c 

MN 

NICKEL 

CYANiOE 

COBALT 

MS  L 

MG/L 

KG/  L 

MG/L  CN 

MG/L 

0.C3O 

0.040 

0.040 

0.  0'  1. 

0.070 

0.010 

0-030 

0.040 

O.OIL 

0  050 

O.OIOL 

0.014 

0.030 

0.01  L 

0020L 

0.010L 

0.020 
0.022 

0.030 

0  011. 

0.O20L 

0.02  L 

0.148 
0.019 

0.06 

O.OIL 

0  04  L 

0.010 

0.016 

0.020L 

0.02 

0.300 

0.030 

0.148 

0.06 

0.02 

0.300 

0.015D 

0.039 

0.037D 

0.01D 

0. 0B3D 

0.010 

0.014 

0.020 

0.01 

0.020 

b . o . m , /  site 

SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SASAGINAGA  LAKE 
NEAR  COBALT 
LAKE 


STATION    ID:        18-7370-003-01 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


22  01 

78 

1210 

.3 

19  02 

78 

1  130 

.3 

26  03 

78 

1640 

.3 

25  04 

78 

1605 

.3 

29  05 

78 

1545 

.3 

22  06 

78 

1350 

.3 

29  07 

78 

1650 

.  3 

20  08 

7B 

1230 

.  3 

30  09 

78 

1335 

.3 

29  11 

78 

1540 

.3 

27  12 

78 

1415 

.3 

MAX IMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  (' 

MINIMUM 

NO  OF 

SAMPLES 

934 

901 

sample 

SCD 

no 

23302 

4 

23324 

4 

23351 

4 

23036 

23056 

23076 

23036. 

231  16 

2313B 

23176 

4 

23196 

4 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
OMAWA    RIVER 
FARR    CREEK 


U    T    M:  17    0616350.0    5250300.0  4 

80  81  84  80 

TOTAL  FECAL  M.F.  »A 

COLIFORM  C0L1F0RM  ENTER.  TI 

MF/100SL  MF/100ML       MF/100ML  DL 


2. 


REGION.     05 


1 

0 

2 

0 

0 

0 

25 

0 

is 

0 

21 

0 

22 

0 

14 

0 

0 

0 

0 

0 

2  5 

0 

9 

3 

0 

0 

STORET  CODE 

02 

006 

6870 

MILEAGE: 

6.50 

1 

33 

34 

■DAY 

TOTAL 

FILTERED 

BOD 

P 

RI  ACT  1VE 

MG/L 

MG/L 

P  MG/L 

1  .4 

0015 

0.001 

0.2 

0.035 

0.4 

0.039 

0.007 

0.4 

0.011 

0.005 

0.6 

0.008 

0.003 

0.2 

0.017 

0.002 

0.4 

0,015 

0.003 

0.2 

0.016 

0.001 

0.4 

0.017 

0  004 

0.4 

O.015 

0.001 

0.5 

O.016 

0 .  00 1 

1  .  4 

0.032 

0.007 

0.4 

0.01  7 

0.003 

0.2 

o.ooe 

0.001 

(    C    0    N    T    D     ) 


SAMPLE     INFORMATION     SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


OATE    OF    REPORT       26    OCT    79       PAGE 


SAMP    DTE    HOUR       S7N       STN    SAMP       PJ 
OY    HO    YR     LMT  DiST     BRG    DEPTH 

FEET  MTR5 


32  01  78 

19  02  78 

26  03  7B 
25  0-1  78 
29  05  76 
22  06  78 

29  07  78 

20  OB  7B 

30  09  78 
29  T 1  78 

27  12  7a 


1210 
I  130 
1640 
1605 
1545 
1350 
1650 
1230 
1335 
1510 
1415 


MAXIMUM 
AVO    OR    GEOM    HN    t • I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

Ifl 

23 

5 

FI LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FUTEREO 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

NQ3-N 

N 

ORGNC       N 

SOLtDS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MO/L 

MG/L 

MG/L 

o.ooa 

0.460 

0    00  3 

0.042 

0.  053 

0  .  4iJ 

0.505 

105.0 

0 . 002  L 

0.420 

0.001 

0.060 

0.063 

0.4IB 

0.461 

101  .0 

O.002L 

0-520 

0.002 

0.0  73 

0.077 

0.518 

0    595 

104.  0 

0.113 

0.280 

O.OOS 

0-266 

Q-3S8 

0.  162 

0  .  550 

46.0 

0.030 

0.300 

0.003 

0.006 1. 

0.038 

o.i;o 

0    308 

'.+2  . 0 

0.012 

0.330 

0.002 

0.005L 

0.019 

0    .'IU8 

0.327 

00.0 

o ,  oca 

0.360 

0.001 

0.005C 

0.014 

0    352 

0.366 

01  .0 

0.015 

0-340 

0.002 

0.00L.I. 

0    022 

0.335 

0.347 

$1  .0 

0   018 

0.320 

0.002 

0    010 

0    030 

0.3(i2 

0-332 

31.0 

0.016 

0.360 

0.002 

0 ,  026 

0    043 

0    344 

0.3B7 

102.0 

0.029 

0.310 

0    001 

0.024 

0.  054 

0.2U1 

0.335 

99.0 

o.  i  ia 

0    520 

0    005 

0.265 

0.388 

0.518 

0    595 

105.  0 

0. 0 2  3D 

0    363 

0    002 

0.0470 

0.073 

0.3  19 

0.412 

92.  0 

0.002 

0.280 

0    001 

0.005 

0.014 

0.  162 

0.308 

46,0 

6  107 

SUSP.  CALCUL 

SOLIDS  D    SOLIDS 

MG/L  MG/L 


0.8 
1  .  1 

1  .0 
1    o 


104 
99 

101 
46 
91 

S» 

88 

80 

SO 

101 

98 

134 
31 
46 


SAMP 
DY    MO 

3TE 
YR 

HOUR 
I.MT 

SIN 
DIST 

STh 
BRG 

SAMP       PJ 
DEPTH 

14 
COND. 
25C 

16 
TURB 
FORMAZ IN 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

59 
SULPHATE 

280 

REACTIVE 
SILICATE 

95 

ACIDITY 

PH    1i .  3 

TOT 
AT 

52 
ALK 
LAB 

55 

PM 
AT     LAB 

208 
TOTAL 
IRON 

2  5 
PHEN3LS 

FEE  T 

MTRS 

IJMHCS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

U3/L 

22    01 

7a 

1210 

.3 

1  60 

0.65 

6.  1 

19    02 

78 

1  130 

3 

152 

1  .30 

S«B 

4    0 

26    03 

7B 

1640 

3 

156 

1  .40 

6.0 

1  .OL 

25    04 

29  05 
22    06 
39   07 
20   OB 

30  09 
29    11 
27     1-2 

7B 
7B 
7B 
7B 
78 
78 
78 
7  8 

1605 
1545 
1350 
1650 
1230 
133S 
1540 
1415 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

70 
138 

13? 

1  S§ 
139 
133 
1S5 
150 

1     00 

0  80 
0.  80 
0.90 
0.50 

1  .00 
1  .20 
1  -40 

2.S 
6.  1 
5.4 
5.4 
5.6 
5.6 
5-9 
6.2 

7.0 
12    0 
12   0 
1 1 .4 

12.5 
11  .5 
13.0 
13-0 

O.JO 
0.75 
0.65 
0.40 
0.  70 
0.35 
0.75 
0.40 

3.0 
1     1 

0    6 
2.6 

0  1 

1  3 
3    1 

1     7 

21 
49 
49 
50 
50 
51 
57 
54 

7.41 

7. as 

3.  12 
7,96 

a,  25 

7.  19 
7.55 
7.83 

0.220 
0-Q3O 
0.020 
0    040 
0.020 
0    500 
0    050 
0  .040 

1  .OL 
1  .OL 
1  .5 
2-0 
1  .OL 
1  .0 
1  .OL 
1  .OL 
1  .OL 

AVG 

MAX [MUM 
OH    GEOM   MN    1 • ) 

160 

139 

1     40 
1  .00 

6.2 

5.5 

13-0 
1  1  .6 

O.75 
0    53 

3.  1 
1  .7 

57 

48 

6.25 
7.77 

0  .  500 
0.115 
0.020 

4.0 
1  ,4D 
1  .0 

MINI  ML 

r.i 

70 

0.50 

2.8 

7.0 

0    20 

0.  1 

21 

7.  19 

FjO  of   samples 


1 1 


SAMP  DTE  HOUR  SIN   STN  SAMP   PJ     CALCUL 

OY  MO  YR  LMT  DIST  BRG  DEPTH  HARDNESS 

FEET       MTRS  MG/L 

22  01  78  1210  .3 

19  02  78  1 130  3 
26  03  78  1640  3 

25  04  7a  1605  .3  £g  0 

29  05  78  1545  3  6  I  0 

22  06  78  1350  .3  6,  o 

29  07  78  1650  .3  62.0 

20  03  78  1230  .3  62.0 

30  09  7B  1335  .3  58.0 


72 
TOTAL 
CALCIUM 

MG/L 


TOT.  MAG     COLOUR    PTSSIUM 

NESILM      HAZEN  K 

MG/L      UNITS       MG/L 


8    80 

0.65 

18.00 

4.00 

17.20 

4-15 

18.20 

4.05 

IB.  20 

4.05 

16.  BO 

3    95 

Alt/  L 


1  70 
3.50 
3.50 
3.1.0 
3.70 
3-40 


41 

265 

203 

221 

COD 

I0TAL 

TOTAL 

TOTAL 

ARL-ENIC 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0    006 

0.100L 

0.040L 

0    004 

O.O50L 

0.020L 

0    007 

20 

0    005 

0     100 

0.030L 

10L 

0    004 

0.080 

0.020L 

10 

0,007 

0.  130 

O.040L 

28 

0    005 

0.070 

O.OML 

29    11     7B     11,40 
27    12    78    1415 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     I ■ ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


69.0 
66.0 

69.0 
53.0 
25.0 


21  .00 
19.  20 

21-00 

17.18 

6.80 


10 

6B 

1.0 

40 

0    006 

0.160 

0.020L 

10 

68 

0,007 

0.160 

0.040 

:i9 

270 

0.005 

0.099D 

0.025D 

70 

ID 

0    004 

0.050 

0.030 

SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


22    01 

78 

1  :•  i  o 

,  t 

19    02 

78 

1     30 

3 

25  04 

78 

1605 

-  3 

39  06 

78 

1645 

3 

22   06 

78 

1350 

29  07 

78 

16  50 

:,  3 

20  08 

7Q 

1230 

,  3 

30    09 

78 

1336 

.3 

29    11 

78 

1540 

.3 

37    13 

78 

I4T5 

.3 
MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM  MN  1  - ! 
M I N 1  MUM 

225 

229 

215 

243 

201 

!3B 

272 

217 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

I OT  A 1. 

TOTAL 

TOIAL 

AVAILBLf. 

10TAL 

COPPER 

LEAD 

CA0M1 UM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

CYANIDE 

CUBALT 

MG/L 

MG/L 

KG/L 

MG/L 

MG/L 

WO/  L 

MG/L    CN 

MG/L 

O.OTOi. 

0. 030L 

0-005L 

0.030 

0 

0?0  L 

0    Q20L 

0.010 

O.O30L 

0.005L 

O.OKll- 

0 

U70L 

0    020L 

0.010 

0.030L 

0.005L 

0  .  030 

0.015 

0 

ij;>Ol 

0  .  0 1  L 

0.020L 

0,020 

0.030L 

0 . OOS L 

O.OIO 

0.014 

0 

U20L 

0  .  01  L 

0.020L 

0    050 

0.030L 

O.0G5L 

0 .  OI0L 

0.008 

0 

ojol 

0.01L 

0.020L 

0  ,  040 

0. 030L 

O-0O5L 

O.OIOL 

0.015 
0.014 

0 

U30L 

0.01L 

0.020L 

0    02 

0.03     L 

0.005L 

0.01     L 

0.031 
0    034 

0 

03     L 

0.01L 

0.02     L 

0    020 

O.O03L 

O.OOSL 

o.oio 

0.020 

0 

UJOL 

0.01L 

0.020L 

O.O50 

0.030 

0    005 

0.030 

0.034 

0 

020 

0-01 

0.020 

0.0230 

0.027TJ 

0.0050 

0.0150 

0019 

0 

0300 

0    010 

0-020D 

OOIO 

0-003 

0.005 

O.OlO 

0.008 

0 

020 

0    01 

0    020 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


WAIil     CREEK 

HIGHWAY     T1     BYPASS    NEAR    NEK    LISKEARD 

RIVER 


SAMP    DTE    HCUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO   YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


22 

01 

7B 

UOO 

19 

02 

78 

1500 

26 

03 

78 

i;oo 

25 

04 

7B 

1  TOO 

29 

05 

78 

1105 

32 

06 

7B 

1045 

29 

07 

78 

1  =  00 

20 

08 

78 

1C30 

30 

09 

78 

1135 

27 

to 

7B 

1^40 

29 

1  1 

7B 

13  20 

27 

12 

78 

1  105 

934 

SAMPLE 


901 
SCD 


23307 

4 

33.329 

4 

33346 

4 

23038 

33058 

23078 

23038 

231  18 

231  36 

23  158 

6 

231  78 

0   4 

23198 

4 

MAJOR    BASIN       GREAT     LAKES 
MI-'.OR    BASIN:     OMAHA    RIVER 
TERM    STREAM       *Aht    CREEK 

U    T    M:     17    05MUO0.0    5263650.0    4 


80  81  64 

TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  C0L1FORU  ENTER. 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML 


820-  52. 

1000.  136. 

15000E+1G       44  00. 


24. 

444. 


805 
WATER 
TLMP. 
DEG    C 

1     0 

1     0 

2.0 

0.0 
26.0 
22.0 
22.0 
24.0 
12.0 

0.0 
00 


STATION 

10:        IB- 7450-001 -02 

STORET    CODE: 

OS 

006 

6U70 

ON:     05 

MILEAGE: 

0.40 

3 

1 

33 

34 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

FILTERED 

02 

BOD 

P 

RiACTIVE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

1  .8 

0.02  3 

0.004 

0.8 

0    04  6 

0.009 

5.0 

2.0 

0    315 

0.225 

9.0 

2.4 

1  .350 

0.255 

B.O 

1  .5 

0.22  2 

0.  145 

9.0 

1    0 

0.197 

0.145 

B.O 

o.e 

0.091 

0.047 

7  .0 

0.4 

0.  135 

0.099 

2-3 

0-282 

0.190 

1  .2 

0.066 

0.039 

0.6 

0.040 

0.012 

130 

0.2 

0.024 

0.010 

I    C   0   N   T    D    ) 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     •     RIVER    BASINS 


B.O   U    I    SITE:    WABI    CHEEK 

SAMPLE    POINT:     HIGHWAY     11     BYPASS    NEAR    NEW    LISKEARD 

STATION    TYPE:     RIVER 


STN    NO: 


SAMP  DTE  HOLD   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  WO  YR  LMT    01  ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


LONG. 

SAMPLE 
NO 


901 
SCD 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT     LAKES 
OrlAWA    RIVER 
WAU1     CREEK 


DATE    OF    REPORT 
STATION    ID: 


U   T   M:     17    oSO'iBOO.O    5263650.0    4  REGION:    05 


60  81 

TOTAL  FECAL 

COL  1  FORM  COL] FORM 

MF/100ML  r..F/lOOf.H. 


B4 

M.  F  . 

ENTER. 

MF/1Q0ML 


805 
WATER 
TEMP. 
DT.C    C 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


25    OCT    7  9      PAGE 
18-7450-001 -02 


664 


STORET    CODE:     02 
006 
6970 


MILEAGE: 


b-DAY 
BOD 

MG/L 


0.40 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 
MG/L  P    MG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  »  I 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAHP  DTE  HOUR   STN   STL.  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


22  01 

7B 

1S00 

.3 

19  02 

78 

1500 

.3 

26  03 

78 

1300 

.3 

25  04 

78 

1700 

.3 

29  OS 

78 

1705 

.3 

22  06 

78 

1045 

.3 

29  07 

78 

1500 

.3 

20  08 

78 

1030 

.3 

30  09 

7B 

1135 

.3 

27  10 

78 

1940 

.3 

29  11 

7a 

1320 

3 

27  12 

78 

1  105 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

[  '  1 

MINIMUM 

IS 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

0.004 
0.02S 

0.790 
0.200 
0.310 
0.33B 
0.046 
0.078 
0 .  280 
0.063 
0.008 
0 .  004 

0.790 


MS   OF    SBBPILES 

SAHP    DTE    HOUR       STN       5T>J    SAMP       PJ 
DY    MO    YR     LMT  CIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


.3 


22 

01 

7B 

1600 

19 

02 

7B 

ISOO 

26 

03 

78 

1300 

as 

04 

78 

1700 

29 

05 

78 

1705 

22 

06 

78 

1045 

29 

07 

78 

1500 

20 

OS 

78 

1030 

30 

09 

78 

1135 

27 

10 

78 

1940 

29 

11' 

78 

1320 

27 

12 

78 

1105 

12 


15000E+1  4400. 

4972.'    U         3  IS.* 
820.  52. 


444. 

35. 


TOTAL 

KJELDAHL 
MG/L 


.540 
.700 
.  3SO 
.  580 
.000 
.550 
.660 


600 
400 

330 


2-350 
0.649 
0.330 

12 


21 
FILTERED 
N02-N 

MG/L 

O.0C6 
0.006 
0.007 
0.053 
0.040 
0.011 
0.010 
0.016 
0.013 
0.012 
O.OOG 
0.005 

0.058 
0.016 
O.C05 

12 


F! L1ERE0 
N03  -  N 

MG/L 


mi 

120 
1113 
915 
016 
025 
010 
OJ1! 
1  15 
058 
230 
162 


0.915 
0.  163 


12 


14  16         56         S3 

COND.  TURB.  CHLORIDE  SULPHATE 

25C  FORMAZIN       MG/L 

LMHCS  UNITS                   MG/L 


5S 

6 

10 

136 

13 

00 

295 

32 

00 

166 

420 

00 

210 

25 

00 

160 

9 

10 

245 

16 

00 

ias 

17 

00 

225 

17 

00 

240 

21 

00 

1  14 

1 

70 

62 

B 

70 

18 

0 

17 

0 

16 

0 

13 

0 

13 

0 

14 

5 

21 

0 

14 

0 

12 

.0 

17 
INReNC 


0.094 
0.  154 
0.980 
I  .  173 
0.365 
0.374 
0.066 
0.  133 
0.  408 
0.  133 
0.244 
0.171 

I  .  173 
0.3EB 
0  066 


26-0 
10.0 
0.0 


TOTAL 
ORGNC   N 
MG/L       MG/L 


2. 85 
2.15 
2.45 
2.40 
2.10 
2.70 
3.05 
2.60 
2.30 


2  -  r.o 

0.670 
0.2  70 


MG/L 

0.S50 
0.666 
I  .890 
3.323 
0.635 
I  .036 
0.570 
0.715 
1.1,48 
0.670 
0.636 

0  .497 

3.323 

1  .02B 
0.497 


280 

95 

52 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

SILICATE 

PH  8.3 

AT  LAB 

SI  WG/L 

MG/L 

MG/L 

131 
80 


91 
98 
38 
20 


10TAL 

SOLIDS 

MG/L 


.19 .  0 
'■5  0 
226.0 
12.8.0 
167. 0 
1  14.0 
ICB.O 

i  SB .  o 

162.0 

1  63 .  0 

81  .0 

44.0 

12D8.0 

224,8 

39.0 


1  ,350 
0.232 
0.02  3 


0.255 
0.098 
0.0Q4 

12 


6  107 

SUSP.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIOS 

MG/L  MG/L 


3     2 

6    S 

34.  0 

1 191 .0 

30.0 

10.0 

8.8 


16.0 

9,0 
6.0 
2.5 

1191-0 
111.3 


8 

04 

59 

000 

7 

56 

2 

200 

7 

62 

0 

750 

7 

91 

o 

B70 

7 

76 

1 

160 

7 

78 

0 

890 

7 

10 

1 

300 

1 

42 

0 

930 

7 

.16 

0 

800 

137 
104 
159 
120 
145 
156 
74 
41 

192 

1  13 

36 


206 

2  5 

TOTAL 

PHENOLS 

IRON 

MG/L 

UG/L 

1  .OL 

1  .0 
2.0 
1  .OL 
I  ,0L 
1  .OL 

7.0 
2.0 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     I ' 1 

MINIMUM 


4  20.00 
48.68 


21  .0 
15.4 


3  05 
2  51 
2.  10 


131 
77 
20 


8.04 

59.000 

7.59 

7.54  4 

7.10 

0.750 

2.0D 

1  .0 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


NO    OF    SAMPLES 


STN      STN    SAMP 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


25  04 

7S 

1700 

.3 

29  05 

78 

1705 

.3 

22  06 

78 

1045 

.3 

2  9  07 

78 

1500 

.3 

20  08 

78 

1030 

.3 

30  OD 

78 

1  135 

-3 

27  10 

78 

1940 

.3 

29  1  1 

78 

1320 

.3 

27  12 

78 

1105 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1 ' ) 
MINIMUM 

76 
CALCUL 
HARDNESS 


TOTAL       TOT 
CALCIUM 

MG/L 

49.00 
25.00 


66.0 

18 

20 

103.0 

31 

00 

75  0 

21 

00 

94  0 

26 

00 

108.0 

30 

00 

53.0 

15 

40 

24  .0 

7 

20 

1  70.0 

49 

00 

B7,  7 

24 

76 

74 

6B 

6T 

66 

T  .  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SOOIUM 

NES1UM 

HA  ZEN 

K 

NA 

MO/  L 

UNI  IS 

MO/L 

M!,/L 

1  1  .  50 

1  .50 

8  20 

7  ,  00 

83 

1  .  20 

7.  10 

5-10 

72 

1  .25 

6.10 

7.50 

58 

1  45 

10  40 

5.50 

58 

1  .  35 

5.  10 

7.00 

48 

1.  75 

7.40 

8.00 

88 

1  .55 

6.00 

3.  SO 

63 

1  .  20 

3  '10 

1  .55 

79 

1  .  00 

1  80 

1  1  50 

88 

1  -75 

10.40 

5  31 

69 

1  .36 

6.  16 

1  .55 

48 

1  .00 

1  .80 

41 
COD 


265  203                     22  1 

TOTAL  TOTAL               TOTAL 

AR'ENIC  ALUMINUM  CHROMIUM 

KG/L  MG/L                MG/L 


87 
37 
19 
35 

0  006 
0  014 
0  004 
0.002 

0.140 
1  .800 
0.980 
1  .300 

0.170 
0-040L 
0.040L 
0.020L 

26 
31 
24 

0  002 
0  001 

1  .2 
0.270 

0.04  L 
0.160 

46 
54 

o  ooi 

1  .  100 

0.020L 

87 

40 

19 

0.014 
0.004 

o.ooi 

1  .800 
0.970 
0.140 

0.  170 
0. 070D 
0.020 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 


25  04 

7B 

1700 

.3 

29  05 

78 

1705 

.3 

2  2  06 

78 

1045 

.3 

29  07 

78 

1500 

.3 

20  08 

78 

1030 

.3 

30  09 

78 

1135 

.3 

27  10 

78 

1940 

.3 

29  1  1 

78 

1320 

.3 

27  12 

78 

1105 

.3 
MAXIMUM. 

AVG  OR 

GEOM  MN  i  •  ] 
MINIMUM 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

0.060 
0.030 
0.140 
0  .  030 

0.02 


229  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


0. 030L 
0.030L 
0.030L 
0.030L 

0  .03  L 
0.030L 


0.  1-30 

C  030 

Q.0S7 

0 . 026D 

0 .  02 

0.003 

0 . 005  L 
0. 005 L 
0.005L 
0.005L 

0 . 005  L 
0.005L 


.005 

.0050 

.005 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/1. 

150 
OIOL 
010 
020 


0 


0  02 
0.030 


.  150 
,  03fjD 
.010 


201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

1  .  200 
0  ,  060 
0  032 
0.050 
0.068 
0.044 
0.054 
0.030 
0.028 


1  200 
0.  1  74 

0.028 


238  272 

TOTAL  AVA1LBLE 

NICKEL  CYANIDE 

MO/L  MG/L  CN 


0  070 
O.OSOL 
0.020L 
0.0201 

0-02 


0.070 

0.027D 

0.020 


0.01  L 

0.01  L 
0.01  L 
0-01L 

0.01L 
O.OIL 


0.02 
0.  01D 
0.01 


217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

0  020 
0.020L 
0  020L 
0  020L 

0-02  L 
0  020L 


0  020 
0.020D 
0  020 


NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


LARDER  LAKE 

NEAP.  TAILINGS  AREA,  LARDER  LAKE 

LAKE 


DATE  OF  REPORT 
STATION  ID: 


25  OCT  79   PAGE 
18-7710-002-01 


WflJUW    kasit 
MINOR     BASH1 

:     GPEAT 
OTTAWA 

LAKES 

RIVER 

STOHET    CODE. 

02 

006 

7230 

TERM    STREAH 

BLANCHE    RIVER 

STN  NO: 

2 

LIT. 

LONG: 

U    T    M:     17 

0602  100 

0    5328850    0    4             REGION:     05 

MILEAGE: 

50.00 

SAMP    DTE 
DY    MO    YR 

HOUR 
LMT 

STN       STN    SAMP       Pj 
OIST    BRG    DEPTH 
FEET                  MTRS 

934 
SAMPLE 
NO 

901 
SCD 

FJ05 
KATER 
TEMP, 
DEG    0 

t 

5  -  DA  V 

BOD 

MG/L 

33 

total 
p 

MG/L 

30 

f  n.  FEReo 

REACI IVE 
P    MG/L 

19 
Fl LTERED 
AMMONIA 
MG/L 

20 

TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 

F] LTERED 

N03-N 

MG/L 

01     01     7Q 
31     01     78 
25    03    78 

1520 
1600 
1520 

.3 
.3 

,3 

23297 
230O5 
23025 

4 
4 
4 

0-0 
0    0 
0,0 

0    6 
0,8 
0.2 

0.021 
0.016 
0   008 

0.01  1 
0.010 
0  .  004 

O.OU 
0.022 
0.004 

0.310 
0    300 
0    290 

0,005 
0    013 
0.035 

0.455 
0.417 
0.540 

AVG 

MAXIMUM 

OR    GEOM   UN     ( -  ) 

MINIMUM 

o  oo 

0.0 
0.0 

O.B 
0.5 
0.2 

0.021 
0.015 
0.008 

0    01  1 
0 .  Of  8 
0.004 

O.022 
0.013 
0.004 

0.310 
0.300 
0    290 

0.035 
0.018 
0.005 

0.5<0 
0.471 
0.417 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  H5UR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    OIST  8RG  DEPTH 
FtET       MTRS 

01  01  7B  11520  .3 

31  OT  76  1600  3 

25  03  78  1520  ^3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • [ 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


17 

INRG'.C 

N 

MG/L 

18 
TOTAL 
ORGN.C      N 

23 
TOTAL    N 

5 
TOTAL 

Solids 

6 

SUSP 

SOLIDS 

107 
CALCUL 
D    SOL  1 DS 

14 
COND. 
25C 

16 

TORE. 
FO"MAZIN 

56 
CHLORIDE 

MG/L 

59 
SULPHATE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

0.  472 
0.452 

0.579 

0   298 
0,278 
0.296 

0.770 
0,730 
0    665 

113.0 
1  08  .  0 
109.0 

1.0 
0.8 
0.8 

10  7 
108 

172 

164 
166 

0.85 
0.80 
1  .  10 

5.  1 
4.7 
5.3 

30.0 
28.5 
29.5 

0.579 
0.501 
0  .  452 

0.298 
0.287 
0.278 

0,865 
0 .  788 
0.730 

113.0 
1  10.0 
108.0 

1  .0 
0  .9 
0.8 

108 
IDS 
HI? 

172 
16T 
164 

1-  10 
0.92 
0.80 

5    3 
5.0 

4.  7 

30.0 
29.3 
28.5 

280 
SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ   REACI  WE 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH      SILICATE 
FEET       MTRS       SI  MG.L 


01  01  78  1520 
31  01  78  1600 
25  03  78  1520 


.3 

.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OP  GEOM  MN  I • j 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLE!;, 


0.65 
0  60 
0.65 

0.E5 
0.63 

0.60 


95 
ACIDITY 
PH  B.3 
MG/L 

2.0 


3.9 

2    8 
2.0 


S2 
TOT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 

4  3 


43 
43 
42 


.55 
.25 

.60 


208  76 

total  calcol 

iron  hard'  i  55 

MG/L  MO/L 


O.ODO 
0.  130 
0.100 

0-  120 
0.100 
0.080 


73-0 


72 

74 

68 

67 

TOTAL 

TOT.     MAG 

COLOUR 

PTSSIL1M 

CALCIUM 

IhESIUM 

HAZEN 

IS 

V1G/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

20 

00 

5.50 

20 

1  .  05 

19 

60 

5.30 

10 

1  .03 

19 

2 

5.25 

20 

1  .03 

20 

oo 

5.50 

20 

1  .05 

19 

60 

5.35 

17 

1  .02 

19 

2 

5.25 

10 

1  .03 

SAMP    OTE    HCUR       SIN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LKT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


01  01  78  1520 
31  01 -7B  1€00 
25    03    78     1520 


.3 
.3 
.3 


MG.L 


.60 
.30 


41 

coo 

MG/L 

27 
21 

27 


265  20j 

TOTAL  T01AI. 

ARSENiC  ALUMINUM 
MG/L  MG/K 


0-022 
0.019 


0.  150 

o .  i  eo 

0,030 


221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 


020L 
020L 


TO  :  A  L 
COW  ER 

MG/L 

O.Cl.O 
0  GnQ 
0.01,0 


229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 


0  030L 
0.030L 


215 
'OTAL 
CALMIUM 
MG/L 


005  L 
005  L 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

3.010 
3  .030 
3.030 


201 
TOTAL 
I.1N 
MG'L 

0 .  005 
0.007 
0.006 


MAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


.60 
.50 
.30 


27 
25 
21 


0.022 
0.021 

0.019 


0.  180 
0.  137 
0,080 


0.020 

0-020D 

0-020 


0.060 
0  060 
0  .  060 


0.030 

0.030D 

0.030 


0.005 
0  OOSD 

o  oos 


0.030 
0.023 
0.010 


0.007 
0.00'J 
O.OO'l 


SAMP    DTE    HOUR       5TN       STN    SAMP       Pj 
OY    MO    YR    LMT  DIST     8HG    DEPTH 

FLET  MTRS 


01  01  78  1520 
31  01  7B  1600 
25    03    78     1520 


MAX  I  MUM 

AUG    OR    GEOM    MN    (  'I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


238  ?17 

TOTAL  TOTAL 

NICKEL  COBALT 

MG/L  MS/l 


0 

020 

0 

02CL 

a 

020L 

0 

040 

0 

020  L 

e 

010 

0 

020 

0 

C27D 

0 

020D 

0 

020 

0 

020 

B.O.W./    SITE:     LARDER    LAKE 

SAMPLE     POINT:     PUBLIC    BEACH.     LARDER     LAKE 

STATION    TY=E:     LAKE 


SAMP    DTE    HOUR       S'N       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LM'  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


01     01  78 

31     01  76 

5,7    02  78 

25    03  7B 

29  05  78 
22    06  78 

24  07  78 
20    08  78 

25  09  78 
22    10  78 

30  11  78 
28     12  76 


1600  3 

17(15  3 

1515  3 

1555  .3 

1B15  .3 

20A5  3 

18<5  3 

1915  ,3 

2  II  0  3 

15^0  3 

15C0  .3 

1 1 iS  .3 

MAXIMUM 

AVO    OR    GEOM    MN     [  •  I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


230'S 

4 

2302,6 

4 

23059 

23079 

23039 

231  19 

23135 

2  3159 

6 

23179 

0    4 

23199 

4 

MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN.     OTTAWA    PI/ER 
TERM    STREAM;     BLANCHE    RIVER 

U    T    M:     17    0595700.0    5327375.0    4 


934 

901 

805 

sample 

SCD 

WATER 

NO 

TEMP. 
DEG    C 

0.0 
0.0 

0.0 

oo 
ao.o 

15    0 
22,0 

13.0 

0.0 
0.0 

22.0 
7  0 
0.0 


13.0 

io. a 

8.0 


13 
10 


5 -DAY 

BOD 

MG/L 


0.2 
0.5 
0.2 
OS 
0.2 
0.2 
0.6 
0.6 


2.4 
0  6 
0.2 


STATION     ID:        I  8 -77 10- 003  -  01 

STORET    CODE:     02 
006 
7230 


REGION:     05 


33 
TOTAL 


34 
FILTERED 
P       REACTIVE 
MG/L  P    MG/L 


0,051 
0.010 
0  .  U  I  1 
0.013 
0.015 
0  .018 
0.019 


0.018 

o  on 

0.013 

0,017 
0,012 

0.051 
0.017 
0.010 


.010 
.009 
.002 
006 
.008 
009 
009 
010 
007 
006 
009 
009 


0.010 

0.008 
0.002 


19 
FILTERED 
AM',  ON  I A 
MG/L 

0.032 
0.020 
0006 
0  002 
0  038 


010 
030 

02  1 
056 

010 
006 
012 


0.056 
0  020 
0  002 


TOTAL 

KJELDAHL 

MG/l 


0  300 
0,330 
0.450 
0-370 
O.  500 
0  310 
0.380 
0.2B0 
0.230 
0-260 
0  290 
0.280 


0.500 
0-335 

0.230 


51  00 

21 
F! LTERED 
N02-N 
MG/L 

0,005 
0.015 
0.032 
0,033 
0  004 
0-002 
0.005 
0.005 
0.008 
0.001 
0.003 
0.012 

0.033 

o.oio 
0.001 


I  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


LARGER  LAKE 
PU3LIC  BEACH. 
LAKE 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  DIVER  BASINS 


LARDER     LAKE 


MAJOR    BASIN:     GREAT    LAKES 
MINOR    BASIN:     OTTAWA    RIVER 
TERM    STREAM:     BLANCHE    RIVER 

U    T    M:     I?    0595700.0    5327375.0    A 


DATE    OF    REPORT       25    OCT     79       PAGE  666 

STATION     ID:        18  -  77 10-003    01 

STORET    CODE:     02 
006 
7230 


REGION:     05 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


01    01 

78 

1600 

.3 

31    01 

78 

1705 

.3 

27    02 

78 

1515 

.3 

2S    03 

78 

1555 

.3 

29    05 

78 

1815 

.3 

22    06 

78 

2015 

.3 

24    07 

78 

1B45 

.3 

20    OB 

78 

1915 

.3 

25    09 

78 

21  10 

.3 

22     10 

78 

1640 

.3 

30     11 

78 

1500 

.3 

28    12 

78 

1125 

.3 

MAX  H.'UY 

AVG    OR 

GEOM    MM     ( -  ) 

MINIMUM 

Fl LTERED 
N03-N 
MO/'  L 

0.465 
0.430 
O.4B0 
0.5-12 

0.445 
0.465 
0,415 
0.365 
0  .  OBO 
0.465 
0.500 
0.51S 

0.542 
0.432 

o.oeo 


17 

INRGNC 

N 

MG/L 

0.502 
0.165 
0.526 
0.577 
0.487 
0.477 
0.450 
0.39I 
0.  144 
0.476 
0.509 
0.542 

0.577 
0.462 
0.  144 


TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 

0.266 
0.310 

0.484 


23 
TOTAL  N 


0 


268 


0.402 
0.300 
0.350 
0.259 


.250 
.284 
.268 

.  4S4 
.315 


MG/L 

0.770 

0  .  775 

1  .010 

0  ,94b 
0.949 
0.7(7 
0.800 
0.6S0 
0.318 
0.726 
0.793 
0.810 

1  .0  10 

0.777 

0 . 3 1  a 


TOTAL  SU.P.        CALCLIL 
SOLIDS            SOLIDS       D-SOLIDS 

MG/L  Mi./L      MG/L 

114.0  10 

113.0  37  109 

111.0  2.0 

111.0  OB 

93.0  2    4 

95.0  15 

97.0  5    4 

99.0  2    9 

103.0  2    2 

102.0  OB 


105.0 

10  7.0 

114.0 

104.2 

93.0 


2    ID 


110 
91 
94 
92 
96 
101 
101 
104 
107 

1  10 
101 


COND. 

25C 

UMHOS 

174 
168 
16B 
170 
139 
144 
142 
148 
155 
155 
160 
165 

174 
157 
139 


TUBE. 

F0RMAZ1N 

UNITS 

1.10 
2.90 
1  .90 
1.10 
1  .60 
1  .40 
2.80 
1  .30 
1  .00 
0.90 
1  .40 
1  .30 

2.  90 
1  .56 
0.90 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


NO  OF  SAMPLE5 


59 

260 

95 

52 

55 

203 

25 

76 

72 

74 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TO'AL 

PHENOLS 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.     MAG 

OY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

SILICATE 

PH    8.3 

AT     LAO 

AT     LAB 

IRON 

HARDNESS 

CALC1 UM 

NESIUM 

FEET 

MTRS 

MG/L 

SI     MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

01    01 

78. 

1600 

.3 

30  .0 

0.  75 

45 

7.B2 

0.0  P.O 

20    00 

5.  70 

31    01 

78 

1705 

.3 

29.5 

0.65 

4.5 

42 

7.35 

0.  1  10 

73.0 

20    20 

5.40 

27    02 

78 

1515 

.3 

2.0 

42 

7.64 

O.SHO 

68:0 

18.60 

S.20 

25    03 

78 

1555 

.3 

30.0 

0.75 

2.8 

42 

7.59 

o.uuo 

72.0 

19.80 

5    40 

29    05 

78 

1815 

-3 

24,5 

1  .OS 

1  ,8 

36 

7.75 

0 .  I  JO 

1  .OL 

53. 0 

16,00 

4.50 

22    06 

73 

2045 

.3 

26,0 

0.95 

0.7 

41 

8.  16 

D.OSO 

2.0 

62.0 

16.40 

5.00 

24    07 

78 

1845 

.3 

27.5 

0.65 

1  .7 

37 

7. 62 

0 .  3F.0 

61  .0 

17.20 

4  .  45 

20    08 

78 

1915 

.3 

25,5 

0.60 

0.2 

39 

B.  |S 

0 .  OhO 

1  .0 

63.0 

1  7    20 

4  .as 

25    09 

78 

2110 

.3 

26.0 

0.50 

1  .5 

41 

7.71 

0.0110 

61  .0 

16    80 

4  .70 

22    10 

78 

1640 

.3 

28.5 

0.55 

3.0 

41 

7.83 

0.010 

62.0 

17    20 

4.55 

30    1  1 

78 

1500 

.3 

28.0 

0.70 

2.1 

41 

7.57 

0    I  10 

3.0 

65. 0 

13.40 

4  .60 

28    12 

78 

1125 

.3 

29.0 

1  .00 

0.6 

42 

7.95 

0.010 

1  .0 

67,0 

1840 

5.00 

MAXIMUM 

30-0 

1  .05 

4.5 

45 

8.16 

0    5(10 

3.0 

73.0 

20.20 

5.  70 

AVG 

08    GEOM   MN 

27.7 

0.74 

1  .9 

41 

7.  78 

0.133 

1  .SD 

64.7 

18    02 

4  .  95 

MINIMUM 

24.5 

0.50 

0.2 

36 

7.35 

0.040 

1  .0 

58.0 

16    00 

4  .45 

NO  OF  SAMPLES 


12 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


63 

67 

66 

41 

265 

203 

221 

225 

STN       STN    SAM?       PJ 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

COD 

TOTAL 

TOIAL 

TOTAL 

TOTAL 

DIST     BRG    DEPTH 

HAZEN 

K 

NA 

ARSENIC 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

FEET                  MTRS 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

229        215 
TOTAL      TOTAL 

LEAD  CADM1JM 
MG/L       MG/L 


01  01 
31  01 

27  02 
25  03 

29  05 

2  2  06 

24  07 
20  03 

25  09 
22  10 

30  II 

28  12 


78  1600 
78  1705 
78  1515 
78  1555 
78  1815 
78  2045 
78  1845 
78  1915 
78  21 10 
78  1640 
78  1500 
78  1 125 


MAXIMUM 

AVG  OS  GEOM  MN  ( ' ) 

MTNIMUM 


.3 

15 

1  .10 

4.60 

28 

0 

U50L 

0.060 

.3 

10 

1  .05 

4.80 

25 

0.021 

0 

1  10 

0.020L 

0.060 

0.030L 

0.005L 

.3 

15 

4.80 

25 

O.021 

0 

1  10 

O.02OL 

0    050 

0    030L 

O.OOSL 

.3 

20 

1  .00 

4  .60 

21 

0.019 

0 

050L 

0. 020 L 

0    040 

0  .030L 

0 , 005 L 

.3 

33 

0.B5 

3.50 

18 

0.017 

0 

2^0 

0. 04DL 

0.  040 

0.030L 

O.OOSL 

.3 

33 

0.85 

3.70 

15 

0.023 

0 

140 

0.040L 

0    030 

0.030L 

O.OOSL 

.3 

34 

0.90 

4.20 

26 

0.020 

0 

360 

0.020L 

0.060 

0.030L 

O.OOSL 

.3 

22 

0.90 

4    20 

22 

.3 

22 

0.95 

4  .40 

30 

.3 

1B 

0.95 

4.50 

23 

0.021 

0 

120 

0.020L 

0-060 

0.030L 

O.OOSL 

-3 

19 

1  .00 

4.20 

1Q0 

0.022 

0 

01.0 

0.020L 

0.040 

0.030L 

O.OOSL 

.3 

27 

1  .05 

4-10 

48 

0.024 

0 

260 

0.020L 

0-050 

0.030L 

0.005L 

UM 

34 

1  .  10 

4.80 

100 

0.024 

0 

360 

0.040 

0-060 

0.030 

0.005 

') 

22 

0.96 

4.30 

33 

0    021 

0 

14BD 

0.024D 

0    050 

0.030D 

0.0050 

UM 

10 

0.85 

3.50 

15 

0.017 

0 

050 

0    020 

0.030 

0.030 

0,005 

HO  OF  SAMPLES 


249 

201 

23B 

272 

217 

SAMP    DTE 

HOUR 

SIN 

STN 

SAMP      Pvl 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

AVAILBLE 

TOTAL 

OY   MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG 

DEPTH 

J  INC 

MN 

NICKEL 

CYANIDE 

COBALT 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L    CN 

MG/L 

01    01 

n 

1600 

.3 

0.020 

0.005 

0  .  020 

31    01 

7  3 

1705 

.3 

O.Q20 

0  .  008 

0.040 

0.020L 

27   02 

78 

1515 

.3 

0 .  020 

0.008 

0  .  040 

0-O2OL 

25    03 

78 

1555 

.3 

0 .  030 

0.004 

0.040 

0.020L 

29    05 

78 

1615 

.3 

0.010 

0.014 

0.O2OL 

0.01  L 

0.020L 

22    06 

78 

2045 

.3 

0.020 

0.006 

O.Q30 

0.011. 

0.020L 

24    07 

78 

1845 

.3 

0.010L 

0 ■ .  Q 1  4 

0.020 

0.011. 

0.020L 

20    08 

78 

1915 

.3 

0.  009 

25    09 

78 

21  10 

.3 

0.010 

25    10 

78 

1640 

.3 

0.020 

0.007 

0.020L 

0.011- 

0.020L 

30    1  1 

7B 

1500 

.3 

0.010 

0.006 

0.050 

6.011 

0.020L 

28    12 

78 

1  125 

.3 

0.Q20 

0.006 

0.C20L 

0.01  L 

0. 020L 

MAXIMUM 

0.030 

0.014 

0.050 

0.01 

0.020 

AVG 

OR    GEOM 

0.01  BO 

0.008 

0.0300 

O.OID 

0.020D 

M 

N I  MUM 

0.010 

0.004 

0.020 

0.01 

0.020 

NO  OF  SAMPLES 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVED  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO: 


BLANCHE  RIVER 

HIGHWAY  112.  8  MILES  SOUTH  OF  SWASTIKA 

RIVER 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    667 
STATION  10:   1S-7710-004-02 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
,3 
.3 
.3 
.3 
,3 
.3 
.3 
,3 


01 

01 

73 

1250 

31 

01 

le, 

1215 

27 

02 

73 

1240 

25 

03 

7U 

1230 

26 

04 

7  IS 

1130 

29 

OS 

7U 

2000 

22 

06 

7lj 

1740 

24 

07 

?» 

1455 

20 

06 

711 

1750 

25 

09 

7(1 

2015 

22 

10 

7(1 

1540 

30 

11 

7(1 

1300 

28 

12 

7(1 

1015 

MAX I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  { " } 

MINIMUM 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


01  01  76 

31  Ol  78 

27  02  7B 

25  03  78 

26  04  78 
39  OS  7a 
22  06  76 

24  07  76 
20  03  76 

25  09  76 
22  10  76 
30  11  78 
2a  12  78 


NO  OF  SAMPLES 


STN   STN  SAMP   Pj 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


1250 
I21S 
1240 
1230 
1130 
2000 
1740 
1455 
1750 
20  IS 
1S40 
1300 
1015 


MAXIMUM 

AVC  OP  GEOM  MN  | • J 

MINI  MU.'.l 


22 
Fl LTERED 
N03-N 
MO/  L 


281 
255 
37a 

453 
12S 

005 
010 
024 


O.3C0 
0.302 

0,453 
0.214 
0.0C5 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
OTTAWA  RIVER 
BLANCHE  PIVER 


934 

90 1 

605 

3 

SAMPLE 

SCD 

WATER 

DISS. 

tuO 

TEMP. 

02 

DEG    C 

MG/L 

23292 

4 

0.0 

12,0 

2J000 

4 

0,0 

2  3010 

4 

0.0 

12.0 

33020 

4 

0.0 

10.0 

23040 

2.0 

11  .0 

23060 

25.0 

8.0 

23060 

18. 0 

11  .0 

2310C 

22.0 

3.0 

23120 

21  .0 

23140 

11.0 

231S0 

7.0 

23  i  g  ! 

0    4 

0.0 

23200 

4 

0.0 

13.0 

IT 
INRGNC 
N 
MG/L 

0.299 
0.290 
0,403 
0.  62  7 
0.235 
0.219 
0.  154 
0.120 
0.  1S4 
0  438 
0  177 
0.306 
0.399 

0.627 

0.293 
0.  120 


25.0 
8.2 
0.0 


TOTAL 

ORG.NC   N 

MG/L 

0.396 

c.4oa 

0,942 
1  .403 
0.694 
0.552 
0-542 
0-590 
0.371 
0.500 
0.492 
0.426 
0.417 

1  .408 
0-595 
0-371 


12.0 

10.5 

9.0 


33 
TOTAL  N 


0.695 
0.69U 
I  .345 


0.929 
0.771 
0  696 
0.710 
0.525 
0.938 
0.669 
0.735 
0.806 

2.035 
0  ,  BB6 
0.525 


5-OAY 

BOO 

MG/L 

0.2 
0.2 
3.5 
1  .8 
1  .0 
1  .5 


3.5 
0  9 
0.2 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


100 
105 
117 
123 

97 

93 

87 

62 

09 

90. 

85.0 

93.0 
114.0 

123.0 
9S.  1 
62.0 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0  062 
0.054 
0 .  059 
0.070 
0.057 
0  062 

0.0:j9 
0.032 
0  .030 
0  020 
O.o:s8 

0 .  055 
0.061 

0  .070 
0.049 
0.020 

13 


*  107 

SUSP.  CALCUL 

SOLIDS  0-SOLIDS 

MO/L  MG/L 

2    0 

19  1 03 

6.0 


85 
81 
77 


3    0 
6,9 

160 
5.8 

1  -9 


116 
90 
77 


STORET    CODE: 


U    T    M:     17    0573250.0    5315950.0    4  REGION:     05 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 

0.038 
0.043 
0.037 
0.003 
O.OOT 
0.026 
0.016 
0,003 
0.015 
0.009 
0.017 
0.039 
0.047 

0.047 
0.023 
0.001 

13 


COND. 

25C 

UMH05 

151 
159 
171 
176 
124 
126 
124 
119 
132 
132 
124 
138 
165 

173 
142 
119 


02 

006 

7230 


MILEAGE:    53.30 


19 
FILTERED 
AMUON I  A 
MG/L 

0.004 
0.022 
0-OtB 
0.162 
0  096 
0  208 
0  133 
0.090 
0069 
0  020 
0.008 
0-004 
0  043 

0.203 
0  068 
0.O04 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.400 
0.430 
0.960 
1  .570 
0.790 
0,760 

0  680 
0.630 
0.440 
0.520 
0.500 
0.430 
0.460 

1  .570 
0.663 
0.400 


NO    OF    SAMPLES 


13 

16 

TURB 

F0RMA2IN 

UNITS 

2.30 
3.30 
2,70 
3-30 
14-00 
2.50 
3.00 
3.00 
2-60 
2.80 
2.70 
3.30 
4.40 

14.00 
]FJ 
2.30 


21 
FI LTERED 
NOJ-N 
MG/L 

0.014 
0.O13 
0.007 
0.012 
0.014 
0,006 
0.006 
0.006 
0.017 
0.003 
0 .  004 
0.002 
0.044 

0.044 
0.011 
0  002 


CHLORIDE 
MG/L 


7.2 
6  0 
9.5 
9.0 
7.5 
5.9 
5.7 
S.3 
5.7 
5.6 
5.6 
6.0 

I  1  .0 

II  .0 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
,3 
.3 
.3 
.3 


01 

01 

79 

1250 

31 

01 

78 

1215 

27 

02 

78 

1240 

25 

03 

76 

1230 

26 

04 

78 

130 

29 

05 

78 

:1000 

22 

06 

78 

1740 

24 

07 

78 

1455 

20 

08 

78 

1750 

25 

09 

76 

Ml  5 

22 

10 

78 

1540 

30 

11 

78 

1300 

28 

12 

78 

1015 

59 
SULPHATE 


16  0 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • 1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DV  MO  YR  IMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
--3 


,3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( ' ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


01 

01 

78 

1250 

31 

01 

7B 

1215 

27 

02 

78 

1240 

25 

03 

78 

1230 

26 

04 

7B 

1  130 

39 

os 

78 

2000 

22 

06 

78 

1740 

24 

07 

7B 

1455 

20 

06 

78 

1750 

25 

09 

78 

2015 

22 

10 

78 

T540 

30 

11 

78 

1300 

ae 

13 

78 

1015 

16  5 
12  0 
15.0 
15.5 
14.5 
14.5 
14.0 


260 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


80 
■  30 
95 


9S 

ACIDITY 

PH  B.3 

MG/L 

2.5 
6.9 
5.3 


16,0 

1  .45 

3.2 

15,5 

1     85 

1  .9 

17.5 

S.OO 

3.2 

17    5 

2.80 

9.7 

15.2 

1  .46 

3.4 

12.0 

060 

1  -2 

11 

It 

13 

68 

67 

66 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

HAZEN 

K 

h'A 

UMTS 

MG/L 

MG/L 

30 

30 

1  .00 

5.50 

30 

5.50 

30 

2.  00 

7.30 

70G 

1  -3D 

4.90 

56 

o.ao 

4.20 

ea 

080 

4.70 

91 

0.  7S 

4,20 

57 

0,80 

4,30 

71 

0.B5 

4.60 

77 

0-80 

4.20 

56 

0.95 

4.50 

56 

1  .  10 

7.30 

91 

2.00 

7.30 

56U 

1     01 

5.11 

30 

0.75 

4.20 

52 
TOT  Al.K 
AT  LAB 
MG/I. 

43 


40 
40 
39 


56 
45 
34 


41 

COD 


AT  LAB 


25 
.25 
•  09 

07 


7  41 
7.60 
7.53 
7.99 
7.43 
7.65 

7.99 
7.48 
7,07 

13 

265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0  2U0 
0  210 
0.2:.0 
0.  3C0 
1.4^,0 
2!;0 
2  70 
2110 
2f'0 
3U0 
320 
2110 
2r)0 


I  .  4S0 
0 .  359 
0.2U0 

13 

203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 


76 
CALCUL 
HARONESS 
MG/L 


1  ,0L 
1  ,0L 
2,0 


3.0 
1  .0 


221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 


56, 
68 
69 


69.0 
58.0 
49.0 

13 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 


72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

16  00 
19.40 
19.60 
19.20 
13.80 
14.00 
14.80 
15.20 
16  60 
16  00 
14. BO 
17. 2D 
17.60 

19.60 
16.48 
13.80 

13 

229 

TOTAL 
LEAD 
KG/L 


TOT.     MAG 

NEMUM 

MG/L 


50 
65 
80 
70 
85 
50 
85 
35 
90 


4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3.80 

3.S5 

4.  OS 

4.50 

4.80 
4.08 
3.35 

13 

215 
TOTAL 
CADMIUM 

MG/L 


56 
31 
25 
36 
37 

0.001 
0 .  00 1  L 
0.001 

o.ooi 

1  .500 
0.2H0 
0.320 
0.4H0 

0.020L 
0.040L 
0.040L 
0.020L 

0.030 
0040 
0.060 
0    040 

0    030L 
0.03  0L 
0.030L 
0.030L 

0.005L 
0 . 005  L 
0.C05L 
0.005L 

25 

46 
41 
54 

0.001 
0.001 
0.001L 

0.210 
0,570 
0.3(10 

0.020 
0.020 
0.020L 

0.040 
0    020 

o.oio 

0.030L 
0.030L 
0    030L 

0.005L 
0.005L 

0.0051. 

S6 
37 
2S 

0.001 

o.ooio 
o.ooi 

1  .500 
0 .  534 
0.260 

0.040 

0.026D 

0.020 

0.060 
0.034 
0-010 

0 .  030 

0.0300 

0.030 

O.005 
0 . 0050 
0.005 

(  C  0  N  T  0  I 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


Blanche  river 

highway  112.  b  miles  south  of  swastika 

RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT    LAKES 
Of  I AWA    RIVER 
BLANCHE    RIVER 


U    T    M:     17    0573250.0    5315950.0    4 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  668 

STATION    ID:        18-77 1 0-004 -03 

STORET    CODE:     02 
006 
7230 

REGION:     05  MILEAGE:  S3 . 30 


SAMP    DTE    HOUR       STN       ST.N    SAMP 
DY    MO    YR    LMT  D1ST    BRG    DEPTH 

FCET  MTRS 


31    01 

78 

1215 

.3 

2  7    02 

7B 

1240 

.3 

25   03 

7B 

1230 

.3 

26    04 

76 

1130 

.3 

29    05 

7B 

2000 

.3 

22    06 

78 

1740 

.3 

21   07 

7B 

1455 

.3 

20   08 

76 

1750 

.3 

25    03 

78 

2015 

.3 

22  to 

76 

1540 

.3 

30    11 

76 

130O 

.3 

2B    12 

78 

1015 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   MN 

Cr  ) 

MINIMUM 

249 

201 

228 

272 

217 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

AVAILIILE 

TOTAL 

ZINC 

MN 

NICKEL 

CYA'NIDE 

COBALT 

mg/l 

MG/L 

0.021 
0.021 
0.022 

MG/L 

MG/L    CN 

MG/L 

O.OIOL 

0.080 

0.02OL 

0.0  II. 

0. 020L 

0.010L 

Q.040 

O.02OL 

O.OIL 

0.020L 

0.010 

0.027 

0.0201. 

0.01  1. 

0.020L 

0.010 

0.030 
0.028 
0.026 

0.Q20L 

0.011. 

0.020L 

O.OIOL 

0.036 

0.020L 

0  .  0 1  L 

0.020L 

O.OIOL 

0.072 

0.020L 

0.011. 

0.O20L 

O.OIOL 

0.065 

0.020L 

0.01  L 

0.O2OL 

0.010 

O.OSO 

0.020 

0.01 

O.02O 

0.01GD 

0.039 

0 . 0200 

0.01D 

O.02OD 

0.010 

0.021 

0 .  020 

0.01 

0.020 

NO    OF    SAMPLES 


e.o.w./  SITE:   blanche  river 

SAMPLE    POINT:     At     HIGHWAY    SB    SWASTIKA 
STATION    TYPE:     RIVER  FLOW    GAUGE    FED    02JC009 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


01    01     78  1340 

31     01     78  1310 

27    02    78  1320 

25   03   7a  1330 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
OTTAWA    RIVER 
BLANCHE    RIVER 


U    T    M:     17    OSf.F.700.0    5323450.0    4 


934 

901 

444 

80S 

STN   SAMP 

PJ 

SAMPLE 

sco 

FLOW    CFS 

WATER 

BRG    DEPTH 

NO 

TEMP. 

MTRS 

DEG    C 

.3 

23295 

4 

0.0 

3 

23003 

4 

24,00 

o.o 

.3 

23013 

4 

21  .20 

0.  0 

.3 

23023 

4 

21  .20 

0.0 

MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM    MN     (•] 

MINIMUM 


24.00 
22.  13 

21  .20 


.00 

.0 

.0 


02 

MG/L 


STATION     10 


REGION,     05 


5    DAY 

BOD 

MG/L 


0.6 
0.4 

0    2 


MO/  L 

0.  045 
0.015 
0.037 
0.029 


045 
032 
015 


9-77IO-OO5-02 

STORET  CODE:  02 
DOS 
7230 


MI LEAGE : 


FILIERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0.007 
0  012 
0  020 
0  012 

0.020 
0.013 
0.007 


64.20 


19         20 
FILTERED      TOTAL 

AMMONIA  KUELDAHL 
MG/L       MG/L 


0.04  2 
0.06  4 
0.07  2 
0.058 

0.072 
0.059 
0.04  2 


0  .  590 
0.450 
0  .  580 
0.470 

0.590 
0.523 

0.450 


NO   OF   SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP 
DY    MO    YR    LMT  DIST     6RG    DEPTH 

FEET  MTRS 


01     01     7B  1340 

31     01     76  1310 

27   02    78  1320 

25   03   78  1330 


.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     (') 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR     LMT 


01     01  7B    1340 

31     01  78     1310 

27    02  78     1320 

25    03  7B     1330 


SIN       STN    SAMP       PO 
DIST     BRG    DEPTH 
FE6T  MTRS 


MAX  1  MUM 

AVG    OR    GEOM    MN     (  - ) 

MINIMUM 

NO    OF   SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR 
OY    MO    YR    LMT 


STN       STN    SAMP 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


01 

01 

78 

1340 

.3 

31 

01 

78 

1310 

.3 

27 

02 

78 

1320 

.3 

25 

03 

78 

1330 

.3 
MAXIMUM 

AVG 

OR 

GEOM   MN     (* J 

MINIMUM 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

FI LTEREO 

FILTERED 

INRSMC 

TOTAL 

TOTAL    N 

T01AL 

N02-N 

N03N 

N 

ORGNC      N 

SOL  I  OS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/I. 

MG/  L 

MO/L 

0.002 

0.008 

0.052 

0.548 

0,600 

74    0 

0,003 

0.005L 

0.072 

0.386 

0.45B 

75.0 

0.007 

0.053 

0.132 

0.508 

0.640 

76.0 

0.002 

0.073 

0.133 

0.412 

0.545 

HO.  0 

0.007 

0.073 

0    133 

0  .  548 

0.640 

80,0 

0.004 

0.035D 

0.09  7 

0,464 

0.561 

76.3 

0.002 

0    005 

0.052 

0.3B6 

0.458 

74  ,0 

56 
CHLORIDE 
MG/L 


53 

SULPHATE 


9.5 

10.5 


63 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

30 
20 

30 


10.5 

10.0 

9.5 


67 
PTSSIUM 


0.40 

0.45 

0.45 
0.43 
0.40 


280  96 

REACTIVE  ACIOITY 

STLICATE  PH    8.3 

SI    MG/L  MG/L 

2.5 
1 .65  7,9 


7  .9 
5.6 
2.5 


66 

SODIUM 


MG/L 


41 
COD 


TOT    ALK 

AT    LAB 

MG/L 


201 

total 


.33 

.30 


31 

0.  050 

31 

0.050 

25 

0.046 

31 

0.050 

29 

0  ,  049 

25 

0.046 

55 

PH 
AT     LAB 


7.31 
6    62 


7.32 
7.08 

6.62 


6  107 

SUSP.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 

1  .0 

1.3  74 

1   ,4 


1  .4 
1  .0 


CONO. 
250 

UMHOS 

113 
1  15 
1 16 
120 


150 
200 


53.0 
51  .8 
50.0 


15  60 
15.15 
14.60 


TURB. 

F0RMAZ1N 

UNITS 

1  .80 
2,20 


2.20 
1  .98 
1  .70 


206 

76 

72 

74 

TOTAL 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.     MAG 

1  RON 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESiUM 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

.  1  40 

52.0 

15-00 

3.50 

.  220 

53.0 

15,60 

3.50 

NO    OF    SAMPLES 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    8ASINS 


B.O.W./    SITE:     MURDOCK    CREEK 

SAMPLE     POINT;     HIGHWAY    112.    2.5    MILES    EAST    OF    SWASTIKA 

STATION    TYPE:     RIVER 


SAMP    DTf     HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    HO    Yfi     LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 

01     01     7B  1315  3 

31     01     78  1245  3 

27    02    78  1300  Jt 

25    03    78  1305  .3 

MAXIMUM 
SVG    OR    GEOM   MN     C| 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


23294 
23002 
23012 
23022 


MAJOR    BASIN,     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN       OTTAWA    RIVER 
TERM    STREAM:     BLANCHE    RIVER 

U    T    M:     17    0570250.0    5327999.0    4 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE  669 

STATION     ID:        18-7710    006    02 

STOHET    CODE:     02 
006 
7230 


0.00 

0.0 

0.0 


REGION:     05 


934 

90t 

805 

3 

SAMPLE 

SCO 

WATER 

DISS. 

NO 

TEMP 

02 

DEG    C 

MG/  1. 

8.0 

7.0 


5-  DAY 

BOO 

MG/L 

5.6 
9.0 
7.0 
5,5 

9.0 
6.B 
5.5 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 
MG/L  P    MG/L 


1  .350 
1  .650 
1  ,500 
I     3SlO 

1  ,  650 
1.470 
I  .  350 


0.  944 
1  .050 

t  .270 
t  .  I  SO 

1  .270 
1.111 
0.944 


MILEAGE; 


63.50 


19  20  21 

FILTERED  TOTAL  FILTERED 

AMMONIA  KJELDAHL  NQ2-N 

MG/L  MG/L  MG/L 


300 
000 
600 
950 

600 
463 
000 


8,200 
7.700 
7.600 
8.100 

B.200 
7  .900 
7.600 


O.OtO 
0,016 
0.020 
0.015 

0.020 
0.015 
0.010 


22 
SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj       FILTERED 
DV    MO    YR    LMT  OIST    6RG    DEPTH  N03-N 

FEET  MTRS  MC/L 


o.oao 

0.005L 

0.C3S 
D.02S 


01 

01 

76 

1315                                         .3 

31 

01 

76 

124  5                                           3 

27 

02 

78 

1300                                           3 

25 

03 

78 

1305                                         .3 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN    (  -  ) 

MINIMUM 

o.oao 

0    0360 
0    005 


17 

INRGNC 

N 

MG/L 

6-390 
5,021 
7,655 
6-990 

7.655 
6.514 

5.02  1 


TOTAL 
ORGNC       N 

(Mi/1 

1  .900 
2.70O 
0,000 
1     1  ED 

2.700 
I  .438 
0.000 


23 
TOTAL    H 

Mo/ 1. 

8.290 
7.721 
7.655 
1  40 


e 


B  290 
7.952 
7    655 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

224.0 
172.0 
'90.0 
251  .0 

251  .0 
203.3 
172.0 


'>  107 

SUSP.  CALCUL 

SOI  IDS  D- SOL  IDS 

MG/L  MG/L 

24.0 


243 
201 
159 


14 
COND  . 
25C 
UMHOS 

308 
245 
274 
374 

374 
300 
245 


16 
TURB. 
FORMA Z IN 
UNITS 

8.40 
7\7D 


8-40 
6,78 
5.40 


56 
CHLCRIDE 
MG/L 


28.5 
18.0 
21  .0 
53.0 


53.0 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


59 

SULPHATE 


01  01  78  1315 

31  01  78  1245 

27  02  78  1300 

26  03  78  1305 


.3 
,3 
•  3 
-8 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( ■  j 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


230 
REACTIVE 
SILICATE 
MG/L    S!  MG/L 


18,5 
19.5 


2.40 

2.50 

2.50 
2.45 
2-40 


ACIDI TY 
PH    8    3 

«/L 

12.6 
19.1 
20.4 
19,6 

20.4 
17.9 
12.6 


52 
TOT    ALK 
AT     LAB 
MG/L 

60 
75 
79 
7B 


55 
PH 
AT     LAB 


80 
94 
.93 

94 
90 


206  76 

TOTAL  CALCUL 

IRON  HARDNESS 

MB/  L  MG/L 


I  .720 
1  .  350 
I  .  I  00 

I  .ma 

I  .  720 
1  .233 
1  .000 


76.0 


66,8 

60    0 


IOTAL 

CALCIUM 

MG/L 

22,00 
I  8  60 
17.20 
20.60 

22.00 
19.60 
17.20 


TOT .     MAG 

NES1UM 

MG/L 

5.00 
4.65 
4.25 
4-85 

5  00 
4.69 
4.25 


69 

COLOUR 
HA2EN 
UNITS 

50 

50 


50 
48 
40 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


67 
PTSSIUM 


66 
SODIUM 


41 

COO 


201 
TOTAL 


31  01  78  1245 
27  02  78  1300 
2S  03  78  1305 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  |*J 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


2 

95 

16    00 
16.00 

3 

TO 

39.00 

3 

10 

39.00 

3 

03 

23.67 

2 

S3 

16.00 

65 

0 

130 

55 

0 

iso 

52 

0 

150 

55 

0 

18(1 

54 

0 

170 

52 

0 

150 

B  .  0  .  W  .  /  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


LARDER  RIVER 

AT  WENOIGO  LAKE  OUTLET 

RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STK  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
fEET       MTRS 

01  01  7B  1720  .3 

27  02  7B  1645  .3 

25  03  78  1735  .3 

MAXIMUM 

AVG  OP  GEOM  MN  (-1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 

sample 


23299 
23017 
23027 


901 
SCO 


MAUOR  BASiN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
Ol I  AM    RIVER 
BLANCHE    RIVER 


U    T    M       17    0592550.0    5303975-0    4 


805 

WATER 
TEMP 
DEG    C 

0.0 


0.00 
0.0 

o.o 


5-D4Y 

SOU 

MG/L 

0.8 
3.0 
0.2 

3.0 
1  .3 

0  a 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.016 
0  013 
0.006 

0.016 
0.012 

0.006 


STATION 

ID          18-77  10-007-02 

STORET    CODE: 

02 

006 

7230 

1           REGION:    05 

MILEAGE: 

33.60 

34 

19 

20 

21 

22 

CliED 

FILTERED 

IOTAL 

FILTERED 

Fl  LTI-REO 

1  IVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

B*/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

004 

0.004 

0    320 

0.G0  3 

0.182 

001  L 

0     116 

0    910 

0    008 

0.392 

003 

0.014 

0    260 

0.002 

0.313 

or.  A 

0.  1  16 

0.910 

0.008 

0.313 

0C3D 

0.045 

0.497 

0  .004 

0.262 

001 

0.004 

0.260 

0.002 

0.     82 

SAMP    DTE     HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OY    MO    YR     LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


01  01  78  t720 
27  02  78  1645 
25   03    78    1735 


.3 
3 
3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     ( ■ ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


INRGNC  TOTAL 

N       ORGNG       N 

MG/L  MG/L 


0.  189 
0,416 
0    329 

0.416 
0.3!  1 
0.  189 


0,316 
0  794 
0.246 

0.  794 
0.452 
0.246 


0-505 
1,210 
0,575 

1  -210 
0.763 
0.505 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/I. 

67.0 
77.0 


6         107 

SUSP.  CALCUL 

SOLIDS  D-S0L1DS 

MG/L  MG/L 

8,9 
4.3 
1  .0         68 


8.9 
4.7 


68 
68 
*8 


COKD. 

25C 

UMHOS 


1  13 
105 

1  13 
103 

90 


TUR8. 

FORMAZIN 

UNITS 

4.70 
2.30 
1  .70 

4.70 
2.90 
1  .70 


CHLORIDE   SULPHATE 

MG/L 


I  8 
3,6 
2,3 


3.6 
2.6 


19.5 
19.  S 
19.5 


(  0  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  DIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


01  01  78  1720 
27  02  78  1615 
25  03  78  1735 


LARDER  RIVER 

AT  WENOIGO  LAKE  OUTLET 

RIVER 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   k!N     1 ' ) 
MINIMUM 


LONG: 

2B0 

REACT  I, E 

SI LICATE 

SI    MG/L 


1  .50 

1  .50 

1  .50 


95 

ACIDITY 
PH    8.3 

Mg/L 

1  .9 
3.6 

4.0 

4.0 
3.1 

1  .9 


MAJO-1  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
OTTAWA    RIVER 
BLANCHE    RIVER 


DATE    OF    REPORT       2S    OCT    79       PAGE 
STATION    ID:        1 B -77 1 0- 007  -  02 
STORET    CODE 


U    T    M:     17    O592SSQ.0    5303975,0    4 
52  55 


TOT    ALK 

AT     LAB 

MG/L 

24 
26 
26 


PH 
AT     LAB 


7.08 
7.17 
7.30 

7.30 
7.  IB 
7.  OB 


20B  76 

TOTAL  CALCUL 

IRON      HARDMISS 


0.680 
0.130 
0.130 

0.680 
0.313 
0.  130 


39.0 
42  0 
44  .0 

44  ,0 
41  .7 
39.0 


72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

10.00 
1  1  .40 

1  1  .  BO 

I  1  .  BO 

II  .07 
10.00 


74 
TOT.  MAG 
NESIUM 
MG/L 

3.50 
3.35 
3.50 

3.50 
3.45 
3.35 


COLOUR 
HAZEN 
UNITS 

30 
30 
20 


27 
20 


02 

006 
7230 


p  TSS 1 UM 

K 

MG/L 


.70 
.70 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAH9   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


66 

41 

SCH  SUM 

COO 

^.A 

MC/L 

MG/L 

25  03  78  1735 


MAXIMUM 

2.  BO 

21 

AVG  OR  GEOM  UN  I  '  ) 

2.80 

21 

MINIMUM 

2.60 

21 

NO  OF  SAMPLES 


B.o.y./  SITE 

SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


01  01  78  1405 
31  01  78  1335 
27  02  7S  1335 
25  03  78  1350 


BLANCHE  RIVER 

SWASTIKA  MUNICIPAL  WATERWORKS  INTAKE 

INTAKE  MUNICIPAL  WATER 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    l.'.N     CI 
MINIMUM 

NO    Of    SAMPLES 


MAJOR     BASIN:     CHEAT    LAKES 
SUNOS    BASIN:     011AWA    RIVER 
TERM    STREAM:     BLANCHE    RIVER 

U    T    M:     17    0566700.0    5328500. 0    4 


STN   5TH  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 

PJ 

934 

sample 
no 

901 
SCO 

BOS 

WATER 
TEMP. 
DEG  C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

3 
.3 
.3 
.3 

23296 
23004 
23014 
23024 

4 
4 
4 
4 

0.0 
0  0 

10.0 
8.0 

0.00 

0.0 

0.0 


10.0 
9.0 

a.o 


1 

3-DAY 

BOD 

MG/L 

I  .0 
1  .0 


STATION     10.        IB-771O-008-20 

STORET    CODE:     02 

006 
7230 


REGION:     05 


0.052 
0.029 
0.014 
0  .  004 

0.029 
0.017 
0    004 


MILEAGE: 


20 


64  ,  1  0 


21 


33  34  19 

TOTAL  FILTERED  FILTERED  TOTAL  FILTERED 

p  REACTIVE  AMMONIA  KJELDAHL  N02-N 

MG/L  P    MG/L  MG/L  MG/L  MG/L 


0  003 
0.009 
0.001L 
0.003 

0.009 

0.004D 

0.001 


0  .  008 
0.046 
0.032 
0  054 

0.054 
0.035 
O.OOB 


0  500 
0.530 
0.500 
0.430 

0.530 
0.490 

0.430 


0.002 
0.003 
0.007 
0.001 

0.007 
0.003 
0.001 


22 
SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ       FILTERED 
OY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH  N03-N 

FEET  MTRS  KG/L 


01     01  78     1405 

31     01  78    1335 

27    02  78    1335 

25    03  78     1350 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    KN     (*> 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


STN      STN    SAMP 
DIST    BRG    DEPTh 
FEET  MTRS 


01 

01 

78 

1405 

.3 

31 

01 

78 

1335 

.3 

27 

02 

78 

1335 

.3 

25 

03 

7B 

1350 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR 

GEOM  MN  I  ■  ] 
MINIMUM 

0.013 
0.005L 
0.108 
0.064 

0 .  1  08 
0.04 SO 
O.0O5 


59 

SULPHATE 


3.5 

9.5 
9.5 

a. 5 

9.5 


17 
1NRGNC 
N 
MG/L 

0.023 
0.054 
0.  147 
0.119 

O.  147 
0.  006 
0.023 


TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 

0.492 
0.484 

0.468 
0.376 

0.492 
0.45S 
0.376 


280  95 

REACTIVE  ACIDITY 

SILICATE  PH    8.3 

SI    MG/L  MG/L 


1  .60 

1  .90 

1  .90 
1  .75 
1  .60 


3.7 
8.4 
7.3 
7.8 

8.4 
6. a 

3.7 


23 

TOTAL    N 


615 
511 
495 


52 

TOT    ALK 
AT     LAO 

MG/L 

41 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

78.0 
S9.0 
89  . 0 

78. 0 

89.0 
83.5 
78.0 


55 
FH 
AT     LAB 


7  .08 
7.03 
7.11 
6.93 

7.11 


r>  107 

SUSP.  CALCUL 

SOLIDS  0-SOLIDS 

MC/L  MG/L 

2  7 

14    0  75 

3  8 

I     6  75 

14.0  76 


20n  76 

TOTAL  CALCUL 

IRON  HARDNESS 

MG/L  MG/L 

0.300 
0.  Y50 

1  .  000 
0  ,  240 


I  ,  000 
0.573 
0.240 


14  16         56 

CO'ND.  TURB.  CHLORIDE 

25C  F0RMAZ1N       MG/L 

UMHOS  UNITS 


115 

2.10 

4.5 

116 

S.30 

4.5 

131 

2.30 

4.9 

1  17 

2.20 

4  2 

131 

5.30 

4.9 

120 

2. 96 

4.5 

115 

2.10 

4.2 

72  74         68 

TOTAL  TOT.  MAG  COLOUR 

CALCIUM  NESIUM  HAZEN 

MG/L  MG/L  UNITS 


52 

0 

15 

00 

54 

a 

15 

BO 

59 

0 

17 

40 

52 

0 

15 

20 

59 

0 

17 

40 

54 

3 

15 

85 

52 

0 

15 

00 

50 
50 
80 
30 

BO 
53 
30 


30 
30 
30 
30 

30 
30 
30 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


31  01  78  1335 
27  02  78  1335 
25  03  78  1350 


67 

66 

STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

PJ 

PTSSIUM 

K 

MG/L 

SODIUM 

NA 

MG/L 

.3 
.3 

.3 

0.40 

0.45 

3.20 
3-20 
3.20 

MAXIMUM 

OP  GEOM  MN  (') 

MINIMUM 

0.45 
0.43 
0.40 

3.  20 
3.20 
3.20 

41 
COO 

MG/L 

31 
31 
31 


201 
TOTAL 


0.260 
0.260 
0.055 

0.260 
0 .  1  92 
0.055 


NO    OF    SAMPLES 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  ■  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


BLANCHE  P.IVER 

AT  BRIDGE  ON  ROSEGROVE  BEACH  ROAD 

RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
OMAWA    RIVER 
BLANCHE    RIVER 


U    T    M:     I?    0569475.0    5319725.0    4 


DATE    OF    REPORT 
STATION    ID- 


REGION.     05 


25   OCT    79       PAGE         67 

18-7710-009-02 

STORET    CODE:     02 
006 
7230 


SAMP    DTE    HDUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OY    MO    YR    HIT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


01    01 

fa 

1215 

■3 

31    01 

78 

1  130 

.3 

27    02 

79 

1200 

.3 

25    03 

7B 

1  145 

.3 

26    04 

78 

1330 

3 

29    05 

78 

1310 

.3 

22   06 

78 

1710 

.3 

24   07 

73 

1S25 

-3 

20   OB 

78 

1315 

.3 

25   09 

78 

2325 

.3 

22    10 

78 

1555 

.3 

30    1  1 

78 

1340 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    UN 

("1 

M  I  N  I  MUP." 

934 

SAMPLE 

NO 


23293 
230CI 
230H 
23021 
23041 
23061 
23081 
23101 
23121 
23141 
231  61 
23  I  80 


901 
SCO 


805 
KATER 
TEMP. 
DEG    C 

0.0 

0.0 

0-0 

Q.O 

0.0 
24.0 
18.0 
24.0 
21  .0 
12.0 

6.0 


24    0 
S.E 


3 
DISS. 

oa 

MG/L 


7.0 
7.0 
6    0 


8.0 
7.3 
7-0 


S-DAV 

BOD 

MG/L 


33  34  1 9 

TOTAL  FILTERED  FILTERED 

P  REACTIVE  AMMONIA 

MG/L  P    MG/L  MG/L 


093 
131 
151 
177 

0"4 


07  8 
Oi.2 
.Oi2 
071 


0.  177 
0  ,  091 
0    052 


0.050 
0.082 
0,  145 
0.  145 
0.036 
0.026 
0.026 
0.023 
0.061 
0.045 
0.023 
0.045 

0.145 
0.059 
0.023 


0  304 
0.510 
0.917 
0.  780 
0  242 
0  052 
0.070 
0  044 
0.039 
0  032 
0  086 
0.270 

0.917 
0.286 
0.032 


TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 

0.920 
1.130 
1  010 
I  360 
1  020 
0  680 
0    550 

0  530 
0.400 
0.600 
0.540 
0,780 

1  .350 
0.784 
0-400 


60.  1C 

21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0  0C9 
0.015 
0.023 
0-015 
0.030 
0.013 
0.017 
O.OlS 
0.022 
O.OTO 
0-013 
0.013 

0.023 


NO    OF    SAMPLES 


22 

17 

IB 

23 

5 

6 

107 

14 

16 

56 

SAMP 

3TE 

HOUR 

STN 

STN 

Samp     pj 

Fl LTEHEO 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SU 

;p. 

CALCUL 

COND 

TURS. 

CHLORIDE 

Or  mo 

YR 

LMT 

DIST 

BRG 

DEPTH 

NQ3-N 

N 

OflGNC       N 

SO  LIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MO/L 

FEET 

MTRS 

MC/L 

MG/L 

KG/L 

KG/ 1. 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

01    01 

7B 

1215 

.3 

0.  126 

0.519 

0.53b 

1  .055 

115    0 

9 

7 

161 

5.30 

7  .9 

31    01 

7B 

1  130 

.3 

0.  105 

0.630 

0.620 

1  .250 

1  19.0 

5 

9 

113 

174 

5-80 

B    4 

27    02 

7B 

1  iOO 

-3 

0.277 

1.217 

0-093 

1  .310 

125.0 

5 

4 

184 

4  .40 

9.S 
10.0 

25    03 

78 

1  145 

.3 

0.340 

1  .  135 

0.570 

1  .705 

127.0 

5 

6 

121 

186 

5.40 

26    04 

78 

103D 

-3 

0    785 

T  .  047 

0.778 

1  .825 

1  29    0 

2:5 

0 

104 

160 

1  B  -00 

11.5 

29    05 

78 

1510 

.3 

0    055 

0-  120 

0.628 

0.748 

96.0 

21 

0 

75 

1  16 

7.10 

4    9 

22    06 

78 

1710 

.3 

0.06  = 

0.  172 

0.430 

0    6I>2 

S3.0 

15 

0 

68 

105 

B.30 

4.9 

24    07 

78 

1'535 

.3 

0    i:l-.-- 

0.  144 

0.436 

0.630 

90.0 

13 

0 

77 

1  IB 

6.60 

5  .3 

20  08 

78 

1:315 

-3 

0    U3 

0.  244 

0.361 

0.606 

96.0 

6 

0 

90 

t39 

4  .00 

6.8 
9  .3 

25    09 

78 

2  '12  5 

-3 

0    25C 

0.292 

0.468 

0  .  760 

122    0 

8 

3 

1  14 

175 

5.20 

22     10 

70 

1  555 

.3 

o   -s: 

0.249 

0    454 

0.70.1 

92.0 

5 

1 

87 

1  34 

4  .50 

6  .3 

30    11 

78 

1  340 

.3 

0.  190 

0.473 

0-510 

0.983 

100  ,  0 

S 

0 

95 

146 

5.30 

6.8 

MAXIMUM 

0.765 

1.217 

0.778 

1     825 

129    0 

25 

0 

121 

IBS 

IS    00 

11  .5 

AVG 

OR    GEOM    MN     1 ■ ] 

0.219 

0.520 

0  .499 

1.019 

107  ,  8 

10 

4 

94 

150 

6    66 

7.6 

MINIMUM 

0.055 

0-120 

0.093 

0    605 

83    0 

5 

0 

68 

105 

4    00 

4.9 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
OY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


59 

280 

9b 

52 

55 

20B 

25 

76 

72 

74 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT     ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.     H:AG 

SILICATE 

PH    8.3 

AT     LAI! 

AT     LAB 

IRON 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

M:,/l- 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MC/L 

01     01 

78 

IIMS 

.3 

31     Ot 

78 

1130 

.3 

27    02 

78 

1200 

.3 

25    03 

78 

1     45 

-3 

26   04 

76 

I  030 

.3 

29   05 

78 

1910 

.3 

22    06 

78 

1710 

.3 

24    07 

78 

1625 

.3 

20    OB 

78 

11115 

.3 

25    09 

78 

2025 

.3 

22    10 

78 

1555 

.3 

30    11 

78 

1340 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OB 

GEOM    MN 

(•) 

MINIMUM 

IB 

5 

18. S 

13 

5 

13 

5 

13 

5 

14 

0 

17 

5 

18 

0 

17 

5 

18 

5 

16 

1 

12 

E 

1  .90 

2  40 
2  40 
1.60 
1  .40 
1.75 
1.60 
1.35 
2.25 
2.50 

2.50 
1     92 

1  .35 


4.7 

7-9 
6-S 
5.2 
5.  3 
3.7 
2.9 
3.5 
0.5 
2.5 
2.2 
2.7 

7.9 
4.0 


SI 

53 

m 

58 
36 
311 


56 
42 
46 


7 

30 

0 

6  10 

7 

23 

0 

4  70 

7 

14 

0 

■150 

7 

41 

0 

4I.-0 

7 

23 

1 

250 

7 

49 

0 

BOO 

7 

35 

0 

6H0 

7 

39 

0 

51.0 

7 

96 

0 

340 

7 

60 

0 

460 

7 

09 

0 

4i10 

7 

33 

0 

440 

7 

9E 

1 

250 

7 

38 

0 

5!i2 

7 

09 

0 

340 

63.0 

1B.00 

70.0 

20.20 

67.0 

19-  20 

70.0 

20-00 

1 

OL 

48.0 

16    40 

2 

5 

49.0 

14    00 

2 

0 

^S.O 

14    20 

1 

OL 

53.0 

15,60 

1 

0 

5B.0 

16-80 

69.0 

19,80 

60.0 

17.  BO 

3 

0 

60. 0 

1  7.20 

3 

o 

70.0 

20-20 

1 

80 

59.6 

17.43 

1 

0 

48.0 

14.00 

4 

60 

4 

85 

1 

80 

3 

50 

2 

95 

3 

30 

3 

80 

4 

85 

3 

75 

4 

10 

4 

85 

3 

89 

1 

80 

NO    OF    SAMPLES 


68 

67 

66 

41 

201 

SAMP 

3TE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

COO 

TOTAL 

DY    MO 

YR 

LMT 

0I5T 

BRG    DEPTH 

HA7.EN 

K 

MA 

MN 

FEET 

MTRS 

UNITS 

MG/L 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

01     01 

78 

i:M5 

.3 

30 

31     01 

78 

1130 

.3 

30 

1     30 

6.60 

3G 

0     106 

27    02 

78 

1300 

.3 

40 

6    60 

36 

0     106 

25    03 

"B 

1  1  45 

.3 

40 

1  ,45 

8.20 

36 

0.066 

26    04 

78 

1030 

.3 

70S 

1  ,  70 

7,80 

43 

0.  136 

29    05 

78 

1910 

.3 

63 

0.  70 

3.  50 

27 

0.  070 

22    06 

78 

1110 

.3 

66 

0.00 

4.10 

2J 

0.  052 

24    07 

78 

1925 

.3 

79 

0.75 

4-20 

36 

0.  052 

20    OB 

78 

11115 

.3 

50 

1.10 

S.60 

20 

0.  037 

25    09 

78 

2025 

.3 

60 

1  .50 

7.50 

27 

0.036 

22    10 

78 

1 E-S5 

.3 

66 

1.10 

4.  BO 

37 

0.04  1 

30    11 

78 

1  340 

.3 

57 

1-15 

5.20 

33 

0.050 

MAXIMUM 

n 

1  .70 

6.20 

i)3 

0.  1  36 

AVG 

OR    GEOM    MN     i      i 

54U 

1  .  16 

5    83 

38 

0.  070 

MINIMUM 

30 

0.70 

3    50 

20 

0.036 

NO    OF    SAMPLES 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


DATE    OF    REPORT 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


WINNIPEG    RIVER 
UPSTREAM    OF    O-H    PULP 
RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       SIN    SAMP       P«l 
DY    MO    YR    LMT  OIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


04    01 

78 

1000 

.3 

06    02 

78 

1  145 

.3 

06    07 

7a 

1445 

.3 

17    04 

78 

0900 

.3 

09    05 

78 

14  30 

.3 

05    06 

78 

103O 

.3 

17    07 

7B 

1345 

.3 

08    08 

7B 

1345 

.3 

12    09 

78 

0930 

.3 

10     10 

78 

1500 

.3 

06     11 

78 

1  145 

.3 

11     13 

78 

1  130 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OP 

GEOM   MSI     (  *  1 

STATION    ID: 
PAPER    CO    AT    FIRST    CPR    BRIDGE    BEST    OF    WAIN    ST    KENOt'A 

MAJOR    BASIN:    ARCTIC    DRAINAGE    NELSON    RIVES 
MINOS    BASIN:     LAKE    WINNIPEG    EAST     WINNIPEG    RIVER 

NG:  U    T    M:     15    0392C25.0    55 t 3975.0    1 


30                       Si  84 

TOTAL                FECAL  M.F. 

COLIFORM  COL] FORM  ENTER. 

MF/IOOML  MF/100ML  Mf/IQOML 


934 

901 

SAMPLE 

SCO 

NO 

21200 

6 

21202 

6 

21204 

6 

2120S 

6 

2120B 

6 

21210 

6 

21212 

6 

21214 

6 

21216 

5 

21218 

S 

21220 

21222 

6 

230O. 

140. 

410. 

520. 

500. 
15000. 

270. 

100. 

2700. 

41  COO. 

330. 

41000. 
940.  • 
100. 


12. 

1. 
40. 


264, 

120. 

4  . 

L 

60. 

12. 

12. 

240. 

28. 

440. 

48. 

4  . 

L 

16. 

440. 

136. 

31  . 

D 

28. 

4. 

4. 

4             REGION:     06 

B05 

3 

WA'ER 

DISS. 

UUP. 

02 

DEG   C 

KG/L 

1  ,0 

12    0 

1  .0 

10.5 

2.0 

13.0 

2.S 

12.0 

5.5 

12.0 

12.0 

10.0 

21     5 

9.0 

20.5 

8.0 

19.0 

B.O 

13.0 

9.0 

7.0 

10.0 

1  .0 

11.0 

25    OCT 

79       PAGE         672 

19-000 

-001 -02 

STORET    CODE: 

03 

001 

MILEAGE. 

59.00 

1 

33 

34 

-DAY 

TOTAL 

FI LTERED 

SOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

KG/L 

P   MG/L 

0.8 

0.007 

0.007 

0.8 

0.01  6 

0.007 

0.4 

0.02  2 

0.007 

0.2 

0-025 

0.006 

0.5 

0.016 

o.ooi 

1  .4 

0.019 

0.001 

1  .4 

0.014 

0.001 L 

1  .a 

0.017 

D.OIO 

I  .2 

0.020 

0.001 

0.6 

0  .024 

0.004 

0.6 

0.024 

0 .  005 

0.6 

0.022 

0.010 

i  .a 

0.025 

0.010 

0.9 

O.019 

0    0050 

0.2 

0.007 

0.001 

NO    OF   SWPLES 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY   MO   YR    LMT         OIST    8RG    DtPT- 
FLE-T  MTPS 


1  1 


tl 


04    01 

78 

i  ooo 

.3 

06   02 

78 

1145 

.3 

06    03 

78 

1445 

.3 

17    04 

78 

0900 

.3 

09    05 

78 

1  430 

.3 

05    06 

78 

1030 

.3 

17    07 

78 

1345 

.3 

08    08 

78 

1345 

.3 

12    09 

78 

0930 

.3 

10     10 

78 

1500 

.3 

06     1  1 

78 

1145 

.3 

11     12 

78 

1130 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     |  •  1 

Mietitm 

FI  LTEPF.D 
Ak'NlCNlA 

MG/L 

0.010 

0.020 

0.010 

0.010L 

0.010L 


20 
TOTAL 

KJELOAHL 
BG/L 

0.340 
0.410 
0.380 
0.490 
0.420 


21  22 

FILTERED  FILTERED 

NQ2-K  N03-N 

MG/L  MG/L 


0.003 
0.003 
0 .  003 
0.002 
O.002 


0.020 

0.490 

0 

003 

0.DI2D 

0.408 

0 

003 

0.010 

0.340 

0 

002 

0.010 
0.030 
0.040 
0.090 
0.040 

0.0101. 
O.OIOL 


MG/L 

0.023 
O.053 
O.053 
0.  102 

0.052 


12 

IB 
TOTAL 
ORGNC   N 
BG/L 


090 

0 

102 

0330 

0 

057 

010 

0 

023 

330 
3'JO 
370 
41(0 
410 


.  4  HO 
.  396 


23 

TOTAL  N 

MG/  L 

0.353 
0.443 
0.423 
0.582 
0.462 


12 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


100 

a 

130 

0 

as 

0 

95 

0 

90 

0 

50 

100 

130 

0 

92 

9 

50 

SOS  P . 

SOLIDS 

MG/L 

1  .0 
1  0 
1  .0 

i  o 

3.0 
5.0 

5.0 
3.0 
3.0 
2.0 


5.0 
2.5 


CONO. 
25C 

UMHOS 

130 
132 
132 
134 
12B 
122 
1  10 
1  17 
1  14 
110 
121 


134 
122 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN  STN  SAMP   PJ 

OY  MO  YR  LMT    DIST  BSG  DEPTH 
FEET       MTRS 

04  01  78  1000  .3 


16 

56 

95 

52 

Tims. 

CHLORIDE 

AClDiTY 

TOT     ALK 

FORMAZIN 

MG/L 

PH    B.3 

AT     LAB 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

208 

25 

76 

68 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

CALCUL 

COLOUR 

TO 

IRON 

HARDNESS 

HAZEN 

MG/L 

UG/L 
1  .OL 

MG/L 

UNITS 

06   02 

78 

1145 

.3 

1.70 

3,0 

06   03 

7B 

1445 

.3 

2.10 

3.0 

17    04 

78 

0900 

.3 

2.10 

3.0 

09    05 

78 

1430 

.3 

2.90 

2.0 

05    06 

78 

1030 

.3 

1  .30 

2.0 

17    07 

7B 

1345 

.3 

1  .40 

2.0 

OB    08 

78 

1345 

.3 

1  .60 

2.0 

12    09 

78 

0930 

.3 

2 .  eo 

3.0 

10    10 

78 

1  500 

.3 

1.50 

2.0 

06    11 

78 

1145 

.3 

2-1 

1. 

11     12 

78 

1  130 

J 

2.3 

3. 

maxim  jr.- 

2.90 

3.0 

AVG   OR 

GEOM    MN 

' 

1  .98 

2.5 

MINIMUS'. 

1  .30 

2.0 

48 

7.7 

47 

7.4 

51 

a  oo 

48 

7.67 

44 

7.40 

1 

.OL 

1 

.OL 

1 
1 

.OL 
.OL 

0.  1  00 

52.0 

30 

0.300 

50.0 

30 

0.039 

62.0 

30 

0.086 

54.  0 

30 

0.  090 

50.0 

25 

0,11 

54. 

50 

0,13 

52 

30 

0.3O0 

1 

.0 

62.0 

50 

0.  122 

1 

.00 

53.4 

32 

0.039 

1 

.0 

50.0 

25 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


05  06  78  1030 
17  07  76  1345 
OB  08  78  1345 
12  09  78  0330 

10  10  78  150O 

06  1 1  78  1145 

11  12  78  1 130 


.3 

.3 
•  3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •) 

MINIMUM 


265 

235 

225 

229 

215 

24'j 

20  1 

23B 

217 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

RSENIC 

MERCURY 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

2  INC 

MN 

NICKEL 

COBALT 

MG. ,'  L 

UG/L 

MG/L 

MG/  L 

MG/L 

MS/I 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

.080 

0.050L 

0.  006 
0,083 
0  .  00 1 L 

0.001 

O.OOT 

0    00 1  L 
0.001 L 
0.0011 

0.010 
0.009 
0.010 

0    001 

0.001 

.004L 

0.050L 

0.001 L 
0.002 
0    002 

0.005 

0.001 

0.001 

O.OOIL 

0.003 

0.013 
0.007 
0.007 

0 . 00 1 L 

0.001 L 

.0041 

0.05    L 

0.003 

0.01     L 

0    001 

0.002 

0.006 

0.001 L 

0 . 00 1 L 

.080 
■029  D 

0.050 

0 .  006 

0.01 

0    001 

0.003 

0.013 

0    001 

0.001 

0,0500 

0    0020 

O.OOSD 

0.001 

0.0019 

0.009 

0.001D 

0  -  00 1 0 

.004 

0.050 

o.ooi 

0.001 

0  .001 

0.001 

0 . 0  06 

0.001 

o.ooi 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


DATE    OF    REPORT 
STATION    ID: 


WINNIPEG    RIVER 

DOWNSTREAM    OF    O-M    PULP    &    PAPER    COMPANY    NORTHWEST    OF    OLD    FORT     ISLAND 

RIVER  MAJOR    BASIN:     ARCTIC    ORA1NOGE    NELSON    RIVER 

MINOR    BASIN.     LAKE    WINNIPEG    EAST    BINNIPEG    RIVER 


25    OCT    79       PAGE 

19-0001 -002-02 

STORET    CODE: 


OS 

oo  t 


»r~  no:  2  LAT: 

SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


04    01 

79 

1  100 

.3 

06    02 

76 

1330 

.3 

06    03 

78 

1330 

.3 

17    04 

78 

0945 

.3 

09   05 

79 

1345 

,3 

05    06 

79 

1  130 

.3 

17    07 

76 

1500 

.3 

08    06 

79 

1430 

.3 

12   09 

76 

1045 

.3 

10     10 

78 

1400 

.3 

06     11 

79 

1315 

-3 

1  1     12 

78 

1330 

-3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   MN    CI 
MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


04 

01 

70 

1100 

06 

02 

78 

1330 

06 

03 

78 

1330 

tj 

04 

78 

0945 

09 

05 

78 

1345 

05 

06 

78 

1  130 

17 

07 

79 

1500 

09 

oa 

79 

1430 

12 

09 

76 

1045 

to 

10 

76 

1400 

06 

11 

76 

1315 

1  l 

IS 

7B 

1330 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM  MN     CI 

M I N I  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


LCNC: 


934 
SAMPLE 


f\  LTERED 

AMMONIA 

MG/L 

0.  040 

0.010 

0.010 

O.OICL 

0010L 


0.040 

0.016D 

0.010 


901 
SCO 


21201 

6 

2  1203 

9 

2120S 

6 

2120? 

9 

21209 

9 

2121  t 

g 

21213 

9 

21215 

6 

21217 

6 

21219 

9 

2  1  22  1 

9 

21223 

6 

BO  8  1 

TOTAL  FECAL 

COLIFOflM  COLIFORM 

MF/100ML  MF/IOOMI. 


100.        L 

4 

3000. 

72 

1 9000 . 

41) 

17000. 

460 

12000. 

150 

15000E-I-1G 

2B00 

1400, 

12 

40C0. 

1DQ 

2BC00. 

212 

4000. 

600 

2700. 

32 

I500QE-H 

2800 

5688.'     £ 

102 

100. 

4 

20 
TOTAL 

KdELDAHL 
MG/L 

0.330 
0.550 
0.520 
0  600 
0  610 


0.610 
0.522 
0.330 


11  II 

21  22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


0.003 
0.006 
0.002 
0-003 
0-006 


0.006 
0.004 
0    002 


0101. 

010 
020 
.030 
.010 

01  CI. 
.0101. 


0.030 

O.0I4D 

0.010 


-0    55I562S 

0    4 

SEGION:     06 

MILEAGE: 

57.30 

84 

805 

3 

1 

33 

34 

M.  F  . 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

FI LTERED 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACT  IVE 

MF/IOOML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

1  .0 

12.5 

3.0 

0.009 

0.014 

4. 

1  ,5 

11  -0 

1  .8 

0  .004 

0.0Q3 

116 

3.0 

12,0 

1  .2 

0.0S9 

0.002 

148. 

3.0 

11  .0 

1  .6 

0.040 

0.001 

236. 

6.0 

11.5 

1  .6 

0.026 

0.001 

116. 

14    0 

7,5 

32.0 

0.056 

0.003 

128. 

22.0 

8,0 

3.4 

0.013 

O.C01 

52. 

20.0 

6,0 

3.  1 

0.02  8 

0.C01 

T12. 

19.0 

8.0 

3.8 

0.03  5 

o.cot 

50. 

14.0 

9.0 

2.8 

0    03  1 

o  cot 

40. 

7.5 

10-0 

2.0 

0  ,  030 

0.C03 

36. 

1  .5 

1  1  -0 

2.0 

0,03  2 

O.COI 

236. 

22.0 

12.5 

32.0 

0,056 

0  .  C  1 4 

61     ■ 

9.4 

10.0 

4.9 

0    028 

0  .  003 

4  . 

1  .0 

7-5 

1  .2 

0    004 

o.ooi 

INP.GNC  TOIAL 

N      ORGNC      N 

MQ/L  MG/L 


0,053 
0,026 
0.032 
0  043 
0.026 


0.053 
0.036 
0.026 


O-2'IO 
0.540 
0.510 
0  -  500 
0    600 


0.600 
0 .  506 
0-2'JO 


23 

TOTAL    N 


0.343 
0.565 
0.542 
0.633 
0.626 


0.633 
0.542 
0.343 


12 

S 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


240.0 
Q0.0 

100,0 

I  00  0 
'JO  0 
95. 

140  . 

240,0 
1 22,  t 
00.0 


12 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


10. 0 
3,6 
1  ,0 


CCiND . 

25C 

UMHOS 

135 
136 
136 
138 
134 
178 
1  14 
121 
120 
117 
116 
1  1S 

I  78 
I  30 

I  14 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 

DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 

FEET  MTRS 

04  01  78  1100  .3 


15 

56 

95 

52 

55 

71 

208 

25 

76 

e.B 

TURB. 

CHLORIDE 

ACIDITY 

TOT     ALU 

PH 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

CALCUL 

COLOUR 

FOBMAZIN 

MG/L 

PH    8.3 

AT     LAB 

AT     LAB 

IN 

SITU 

IRON 

HARDNESS 

H/.2EN 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

UNITS 

06    02 

76 

1330 

3 

2.30 

3    0 

06    03 

78 

1330 

3 

3.40 

3,0 

17    04 

78 

C945 

3 

3.30 

3,0 

09    05 

7B 

1345 

3 

3.70 

3.0 

05    06 

78 

1  130 

3 

3.70 

6.0 

8.0 

49 

6,90 

17    07 

78 

1500 

3 

3.40 

3,0 

1  .0 

49 

7    30 

09    08 

78 

1430 

3 

2.  SO 

3,0 

2.0 

46 

7    70 

12    09 

76 

1045 

3 

3.50 

3,0 

1.0 

47 

7,40 

10    10 

7B 

1400 

3 

2.40 

2,0 

2.0 

44 

7,50 

06    II 

7B 

1315 

3 

3.0 

2. 

2. 

47 

7    5 

11     12 

7B 

1330 

3 

2.9 

3, 

2. 

47 

7    4 

MAXIM 

SI 

3.70 

6.0 

8.0 

49 

7    70 

AVG 

OR    GEOM    MN     [ 

i 

3.  16 

3.  1 

2.6 

47 

7,39 

MINIM 

m 

2.40 

2,0 

1  -0 

44 

6,90 

1  .OL 

1  .OL 

1  -OL 

1  .OL 

0.300 

56.0 

SO 

0.  150 

50.0 

30 

0,054 

60.0 

30 

0,110 

56.0 

30 

0,110 

50.0 

25 

0.14 

54. 

30 

0,49 

52. 

30 

0,49 

1  .0 

60.0 

so 

0,  193 

1  .OD 

54.0 

29 

0.054 

1  .0 

50.0 

25 

NO  Of  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BHG  DEPTH 
FEET       MTRS 

05  06  78  1 130  .3 
17  07  78  1500  .3 
OB  08  78  1430  .3 
12  09  76  1045  .3 

10  10  78  1400  ,3 

06  11  ?B  1315  ,3 

11  12  78  1330  ,3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  C) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


265 

235 

225 

229 

215 

249 

201 

238 

2I7 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ARSENIC 

MERCURY 

COPPER 

LLAD 

CADMIUM 

I  INC 

MN 

MCKEL 

COBALT 

MG/  L 

UG/L 

^G/L 

MG/L 

MG/L 

M0/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0    020 

0-050L 

0,010 
0    002 
0    OOIL 

0.006 

0.002 

0   002 
0-002 
0.QO4 

0,040 
0,021 
0    013 

0.001 

0.00  2 

0004L 

0.050L 

0    OOIL 
0    004 
0    004 

0.005L 

0.001 

0.002 
0.002 
0  ,  005 

0    016 
0,012 
0,012 

0.001L 

0 . 00  1  L 

0    901 L 

0.05    L 

0,004 

0.01     1. 

0 . 00 1 L 

0-0C2 

0,009 

0 . 00 1 L 

0 .  00 1 

0  .020 

0 .  050 

0.010 

0.01 

0.002 

0  .  005 

0,040 

0.001 

0.002 

(.006D 

0.050D 

0.00  4D 

0.0070 

0.0010 

0  .  003 

0.018 

O.OOtD 

0 . 00 1 D 

0    004 

0.050 

O.O01 

0.005 

o.ooi 

0.002 

0.009 

0.001 

0.001 

SAMPLf 

INFORMATION    5 

Y5TEM 

STATION    SUMMARY 

REPORT     -     RIVER 

BASINS 

DATE    OF    REPORT 

25    OCT 

79       PAGE         674 

e.o.k 

./ 

SITE: 

RAINY 

RIVER 

STATION    ID: 

19-0001 -003-02 

SAMPLE     POINT: 

DOWNSTREAM    C 

STAT    ON 

TYPE: 

RIVER 

MAJOR    BASIN:     ARCTIC    DRAINAGE 

NELSON 

RIVER 

STORET     - 

05 

MINOR    BASIN:     LAKE 

HI1.NIPEG    EAST    RAINY    RIVER 

001 

STN    HC 

: 

3 

LAT 

LONG. 

U    T    M 

15    0435500.0    5386000 

0    4 

REGION:     06 

MILEAGE: 

175.40 

934 

901 

BO 

Bl 

E4 

8C5 

3 

1 

33 

34 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAM 

P       PJ 

SAMPLE 

SOD 

TOTAL 

FECAL 

M.  F  , 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

Fl LTERED 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEP 

m 

NO 

CO  LI  FORK 

CO  L  I  f  OHM 

ENTER. 

TLMp. 

02 

80D 

P 

REACTIVE 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/TOOML 

MF/tOOML 

OEG   C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P  MG/L 

09    01 

78 

1550 

.3 

2130S 

2 

4 

23000EH 

3000 

108, 

1  ,0 

12    0 

3,4 

0  .  220 

0.005 

23    01 

78 

1550 

.3 

21313 

2 

4 

1  300OE-H 

100. 

76. 

1  .0 

11,0 

2.2 

0.450 

0.016 

07    02 

78 

1040 

.3 

21321 

4 

2O00OE+1 

400, 

164. 

1     0 

11,0 

18.0 

0.780 

0,040 

20    02 

7H 

1350 

.3 

21327 

4 

24000E+1 

10. 

1. 

a 

0,5 

11.7 

2.2 

0,028 

0,004 

06   03 

78 

1600 

.3 

21334 

4 

41QO0E+1 

100 

1 

20. 

1  .0 

12    0 

21    03 

78 

1  125 

.3 

21342 

6 

57QG0E+1 

32 

4          L 

1  .0 

12    0 

0.8 

0    C2B 

0.004 

03    04 

78 

1515 

.3 

21350 

6 

15000E-H 

100. 

23 

2.0 

12    0 

1  .2 

0,08  3 

0.006 

18    04 

78 

0940 

.3 

21356 

6 

6000  . 

5B00. 

12. 

2-5 

12.0 

1  .0 

o.oat 

0    01B 

t6    05 

78 

1  1  35 

.3 

21366 

6 

5000. 

10. 

L 

4.        L 

16.0 

10.0 

1  .4 

0    230 

0.005 

13   06 

78 

1420 

.3 

21374 

6 

3 

400. 

240. 

4.        L 

16.5 

13.4 

1  .0 

0  .029 

0.002 

11    0? 

78 

1325 

.3 

213S2 

6 

200. 

10. 

20. 

21  .5 

7.9 

1  .0 

0  .029 

0.004 

09   08 

78 

0920 

.3 

21390 

6 

15000.       G 

1500. 

G 

32. 

20.0 

7.  1 

1  .  7 

0.042 

0.003 

17    10 

7e 

1045 

.3 

21409 

6 

50000. 

600. 

G 

4.        L 

10.0 

12.5 

0    8 

0.032 

0.003 

07    11 

78 

1100 

.3 

21414 

S 

4000. 

1500. 

G 

4.        L 

1  .0 

0.022 

0  .  002 

14    11 

78 

1030 

.3 

21422 

6 

124Q0E-M 

700. 

12. 

0.8 

0-025 

0-002 

12    12 

78 

1030 

.3 

21430 

4 

14C00E+1 

690. 

44. 

1-0 

9.0 

0.8 

0.019 

0.002 

MAXIMUM 

57000F+1 

5800. 

164. 

21     5 

13.4 

18.0 

0.7B0 

0.040 

AVG 

OR    GEOM   MN     ( 

■  ) 

35470.*    U 

225.  " 

E 

16.-     D 

6    8 

11,0 

2.S 

0.  140 

0.008 

MINIMUM 

200. 

10. 

4  , 

0,5 

7,  1 

0.8 

0    019 

0.002 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PU 
DY    MO    VR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


16 


16 


16 


14 


09    01 

7a 

1550 

,3 

23    01 

78 

1550 

.3 

07    02 

78 

1040 

.3 

20    02 

78 

1350 

.3 

21     03 

78 

1125 

.3 

03    04 

7S 

1515 

.3 

IB    04 

78 

0940 

.3 

16    05 

78 

1135 

.3 

13    06 

78 

1420 

.3 

11    07 

78 

1325 

.3 

09    OB 

78 

0920 

.3 

17     10 

78 

1045 

.3 

07    11 

7a 

1100 

.3 

14    11 

78 

1030 

.3 

12    12 

78 

1030 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN 

1  '} 

MINIMUM 

Fl  LTEREO 

AMMONIA 

MG/L 

0.03O 
0.  170 
0,250 
0.  120 
0.G10L 
0.010L 
0.010L 
0.010L 


.  010L 
.010L 


0.250 

0.063D 

0.010 


20  21  22 

TOTAL  FILTERED  FILTERED 

KJELDAHL  NQ2-N  N03    N 

MG/L  MG/L  MG/L 


1  .200 
2.900 
4.900 
1  ,000 
0.320 
0.650 
0.690 
1  .000 


450 
.400 


4.900 
1  .351 
0-320 


0.003 


005 
010 
004 
003 
003 
007 
004 


.003 
.003 


0.010 
0.005 
0.003 


0.010 
0.010 
0.090 
D.020 
0.030 

o.  i  io 

0.090 
0.0101. 


ooio 

0,020 


0,110 

0.039D 

0.010 


17  18         23 

INRGNC  TOTAL  TOTAL  N 

N  ORGNC   N 

MG/L  MG/L       MG/L 


0.043 
0.  1B5 
0.340 
0.144 
0.043 
0.  123 
0.  107 
0.024 


0.023 
0.033 


0.340 
0.  107 
0.023 


1.170 


650 
SCO 
310 
640 
680 
990 


0.440 
0.390 


.650 
.  2!:8 


1  .213 


S90 
024 
353 
763 
7  87 


0.463 
0.423 


4  .990 
1  .395 
0.353 


5 

6 

14 

TOTAL 

SUSP. 

COND  . 

SOLIDS 

50L1DS 

25C 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

160.0 

84 

270.0 

80 

220.0 

71 

2.0 

64 

10.0 

68 

15.0 

84 

35.0 

98 

1OD.0 

86 

65.0 

5.0 

58 

70,0 

10.0 

68 

100,0 

10.0 

75 

60.0 

5.0 

74 

45.0 

5.0 

71 

70.0 

10.0 

71 

75.0 

2.0 

69 

100.0 

270.0 

93 

69.3 

57.3 

75 

45.0 

2.0 

58 

KO  OF  SAMPLES 


15 


16 

56 

95 

52 

55 

25 

76 

68 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

TURB, 

CHLORIDE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

PHE.NGLS 

CALCUL 

COLOUR 

DY    MO 

YR 

LMT 

DtST 

BRG    O'BPTH 

F0RMA2IN 

MG/L 

PH    8.3 

AT    LAB 

AT    LAS 

HARDNESS 

HA7EN 

FEET 

MTRS 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

UNITS 

09    01 

78 

1550 

.3 

48.00 

6.0 

2.0 

23    01 

78 

1550 

.3 

1 10.00 

3.0 

i  .0 

07   05 

7B 

1040 

.3 

61  .00 

3.0 

io.a 

20    02 

78 

1350 

.3 

1  .60 

3.0 

2-0 

21     03 

78 

1125 

.3 

2.80 

3.0 

1  .OL 

03    04 

7B 

1515 

.3 

5.90 

3.0 

1  .0 

18    04 

7B 

0940 

.3 

22.00 

2.0 

1     OL 

16    05 

78 

1135 

.3 

6,60 

3.0 

2.0 

13    06 

78 

1420 

.3 

3.30 

1     0 

2.0 

31 

6,90 

22  .0 

60 

11    07 

78 

1325 

.3 

4.03 

2,0 

1  .0 

36 

7.30 

32.0 

70G 

09  oa 

78 

0920 

.3 

6.70 

3.0 

2.0 

24 

7.40 

34  .0 

SO 

17    10 

78 

1045 

.3 

4.70 

3.0 

1     0 

24 

7.30 

28. 0 

70 

07    11 

78 

1100 

.3 

3.20 

2.0 

2.0 

24 

7.30 

1     DL 

30.0 

50 

14     11 

78 

1030 

.3 

4.50 

2.0 

2.0 

24 

7.40 

1     OL 

3D.0 

45 

13    12 

78 

1030 

3 

1  .70 

3.0 

2.0 

20 

7.00 

26.0 

40 

MAXIMUM 

1  1 0 . 00 

6.0 

2.0 

26 

7.40 

10. 0 

34  .  0 

70 

AVG 

OR   G 

EOM    MN     ( - ) 

19    08 

2.8 

1  .7 

23 

7.23 

2.  2D 

28.9 

55U 

MINIMUM 

1    70 

1    0 

1  .0 

20 

6,90 

1  .0 

22.0 

40 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


RAINY    RIVER 

TOLL    BRIDGE    FORT     FRANCES 

RIVER  FLOW    GAUGE    FED    05PCQ19 


MA.lOr;     BASIN 
MINOR    BASIN 


STATION  ID: 


ARCTIC  DRAINAGE  NELSON  RIVER 
LAKE  WINNIPEG  EAST  RAINY  RIVER 


19-0001 -004-02 
STORET  CODE: 


OS 
001 


IS  0470300.0  5333700.0  4 


REGION:  06 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 


10 

01 

78 

0915 

24 

01 

78 

1340 

07 

02 

78 

1410 

21 

02 

78 

0950 

06 

03 

7B 

1700 

31 

03 

78 

1515 

04 

04 

78 

1420 

ia 

04 

78 

1400 

'16 

05 

78 

1S20 

13 

06 

78 

1700 

11 

07 

78 

1500 

09 

08 

78 

1150 

19 

09 

78 

1140 

17 

10 

7B 

1140 

07 

11 

78 

0900 

14 

11 

78 

0900 

12 

12 

78 

0B30 

.3 
.3 
.3 
.3 

.a 

.3 

.3 
.3 
,3 


934 

SAMPLE 
NO 


21330 
21308 
21316 
21324 
21330 

2  1338 
21345 
21353 
212S1 

3  1369 
2 1  377 
21385 
21393 
21401 
21409 
21417 
21425 


901 
SCO 


444 

■FLOW  CFS 


14100  00 

14000. OD 

10700.00 

10600.00 

10600  00 

10200.00 

8530.00 

6780 .00 

6100.00 

30500.00 

12400.00 

10900.00 

leooo.oo 

10100.00 
6740.00 
6730.00 
9940.00 


60 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/IOOMI. 


200. 
320. 
170. 

100. 
680. 

20. 

10. 

10. 


FECAL 
COLI FORM 
MF/IOOMI 


4. 
4. 

32. 
10. 

4. 

8. 

4. 
4. 


ENTER. 

MF/10CML 


4. 
52. 


56. 
60. 
36. 


BOS 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

1  0 


2 

0 

2 

5 

16 

0 

14 

0 

20 

5 

19 

S 

IS 

S 

10 

0 

OISS. 

02 

MG/L 


11 


12.0 
12.0 
12.0 
11.0 
12.8 

a.o 

7.8 
3.0 
15.0 


5  -  D  AY 

BOD 

MG/L 

0.2 
0.2 
0-6 
0,8 

0.4 

0  .  4 
0.2 
0.  7 

1  .0 
0.9 
2.0 


MG/L 

0 .  0  11 

o.oio 
o.on 

0.017 

0.014 
0.024 
0.017 
0.018 
0.017 
0.013 
0.022 
0,018 
0  016 
0.015 
0.016 
0.017 


I  C  0  N  T  D  ) 


Sample  iNroRMATiON  system 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP 
OT    MO    YR    I. Ml  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


MAXIMUM 
AVG    OH    GEOM    KN     I » ] 

XJNilMUW 

MO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       5TN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


MAXIMUM 

AVG   Oft    GEOM    MM     ( • ) 

MINIMUM 

NO    OF    5AMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    IMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


10 

01 

78 

0915 

34 

01 

7B 

1340 

07 

02 

70 

1410 

21 

02 

78 

me 

21 

03 

78 

1515 

04 

04 

73 

1420 

IS 

04 

78 

1400 

16 

05 

78 

IS  20 

13 

06 

78 

170O 

1  1 

07 

78 

1500 

09 

08 

78 

1  150 

19 

09 

78 

1  140 

1? 

10 

78 

1  140 

07 

11 

78 

caoo 

14 

11 

70 

C900 

12 

12 

78 

0830 

10 

01 

70 

0015 

24 

01 

70 

1  340 

07 

02 

70 

1410 

21 

02 

70 

0930 

21 

03 

78 

1515 

04 

C4 

78 

14  20 

IB 

04 

78 

1400 

16 

05 

78 

T&20 

13 

06 

78 

1  700 

1  1 

07 

78 

1500 

09 

08 

78 

1  150 

19 

09 

78 

11  40 

17 

10 

78 

1140 

07 

It 

78 

09QO 

14 

IT 

78 

0900 

JON    SUMM 

1RY    REPO 

?T     -    RIVER 

BASINS 

DATE    OF    REPORT       25    OCT 

79       PAGE 

675 

934 
5AMPLE 

NO 

901 
SCO 

444 

FLOW   CFS 

80 

TOTAL 
COLIFOPM 
MF/TOOMI. 

81 
FECAL 
C0L1F0RM 
MF/1 OOML 

84 
M.  F. 
ENIER. 
MF/1 OOML 

805 
WATER 
TEMP 
DEG    C 

3 

DISS. 

02 

MG/L 

1 
5-DAY 
BOD 
MG/L 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

30500.00 
1 1583.53 
6100.00 

6B0- 
29.  •    0 
4. 

32. 
5.  •    D 
4 

60 
7.  ■    D 
4. 

20-5 
7.  1 
0.  1 

IS,  0 

10.9 

7.8 

2.0 
0.8 
0.2 

0.024 
0.016 
0.010 

34 
Fl LTEHED 
REACTIVE 
P    MG/L 

0.004 

0    007 

0.010 

0    005 

0    0G5 

0.005 

0.001 

O.O02 

0.001 

0 .  003 

0.001 

0.001 L 

0.001 

0.001 

0.001 


0,010 
0    0030 
0.001 

16 


FILTERED 

AMMONIA 

M6./L 


030 

020 

090 

010 

010L 

010L 

OlOL 


0.010 
0.010 


17 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.350 
0.390 
0  430 
0  850 
D.310 
0.400 
0.440 
0-370 


0.410 
0.360 


0,090  0  850 
0.02  ID  0  430 
O.OIO      0.310 


1  I 


11 


14  16                       56 

CONE.  TUPB.  CHLORIDE 

25C  F0RMA7IN                  KG/L 

LIMKJS  UNITS 


3 

56 

0    90 

1  .0 

3 

52 

0.90 

1  -0 

3 

56 

1.10 

1  .0 

3 

54 

0.95 

1  .0 

S 

53 

0.65 

1  .0 

3 

SH 

3.30 

2.0 

3 

54 

1  .30 

1     0 

3 

48 

1  .30 

1    0 

3 

5u 

2-30 

1  .0 

3 

53 

1  .60 

1  .0 

3 

54 

3     10 

1.0L 

3 

55 

2     10 

T  .  0 

3 

54 

2.50 

1  .OL 

3 

53 

1     30 

1  .OL 

3 

56 

1  .30 

1  .0 

FILTERED 

NQ2-N 

MC/L 


004 
005 
004 
004 
003 
OOJ 
0011. 


Q.002 
0.002 


0.005 

0.003D 

O.OOI 

1  1 

95 
ACIDiTY 
PH    8.3 
MG/L 


17 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

0.030 
0  030 
0.030 
0,050 
0.  040 


100 
DUO 


0.030 
0.040 


0,  100 
0.043 
0,010 

1.1 

52 

TOT    ALK 

AT     LAB 

MG/L 


16 
IS 
19 

18 


INRGNC  TOTAL 

N       ORGNC      N 

MC/L  MG/L 


052 
064 
1KB 
1  44 
054 
1  13 
0<j3 
021 


0.  144 
0.067 
0    021 


55 
PH 
AT    LA8 


6.30 
7.00 
7.40 
7 .  (.0 
7.40 
7.30 
6   00 


330 
360 
410 
760 
300 
390 
430 
360 


0.042  0.400 

0.052  0.350 


0  760 
0.409 
0.300 

i! 

200 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


23 
TOTAL    N 

MG/L 

0382 
0.  424 
0.465 
0.904 
0.354 
0.503 
0-523 
0.381 


0.442 
0402 


0.  504 
0.476 
0.354 


25 
PHENOLS 

UG/L 

1  .OL 
1  .0 
2.0 
I.OL 
I  .OL 
I  .0 
2.0 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


70.0 
50.0 


70.0 
53.8 
30.0 


CALCUL 

HARDNESS 

MG/L 


1  .0 
2.0 


18.0 
20.0 
28.0 
24.0 
22.0 
26.0 
22.0 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 


10    0 
3.2 


68 
COLOUR 

ha;:en 

UNITS 


40 
i.O 
40 
SO 
35 


12     12    78    01130 


MAXIMUM 

59 

AVG    OR    GEOM    UN     I ■ | 

54 

M I N I  MUM 

48 

NO    OF    SAMPLES 


3.0 
1.  ID 
1  .0 


7   60 

0.  100 

2.0 

28.  0 

40 

7     13 

o .  i  oo 

1  .3D 

22.  5 

35 

h    30 

0.  100 

1  .0 

18.0 

30 

365 

235 

225 

229 

215 

24'] 

201 

238 

272 

21  7 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP       fj 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOIAl. 

TOTAL 

TOIAL 

TOTAL 

IOTAL 

AVAIL6  LE 

TOTAL 

DY    MO    YR 

LMT 

DIST 

8RG 

DEPTH 

ARSENIC 

MERCURY 

COPPER 

LEAO 

CADMIUM 

2  INC 

MN 

NICKEL 

CYAN! DE 

COOALT 

FEET 

MTRS 

MG/L 

UG/L 

KG/L 

MG/  (. 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L    CN 

MG/L 

13    06    78 

17  00 

.3 

0.040 

0 . 050L 

0,001 

0.0051. 

0.002 

0 .  OI'.O 

0.001 L 

0.  01  L 

0 . 001 L 

11     07    73 

li»00 

.3 

0.040 

0    050L 

0.001 

0.  0N5I- 

0    002 

0.030 

O.OOIL 

0.01L 

0    001  L 

09    06    73 

1     50 

.3 

0  .040 

0.050L 

0.001 

O.0C5I. 

0.002 

0.030 

0.001 L 

0.01L 

0    001  L 

19    09    78 

1  ■  40 

.3 

0 .0G4L 

0.050L 

0.0D2 

0. 005  L 

O.OOIL 

0 .  0U2 

0.011 

0.001 L 

O.OOIL 
0 . 001  I 

17     10    78 

1  i  40 

.3 

0.004L 

0.050L 

0-O02 

0. GQ5L 

0. OOI L 

0 .  002 

0.011 

0.001 L 

07    1 1    7a 

0900 

3 

0.004L 

0.050L 

0.002 

D.0D5I. 

0. 00 IL 

0 . 1)02 

0.011 

0    001  L 

0    001  L 

1  4    1  1    78 

0900 

.3 

0.004L 

0-050L 

0.002 

0.  0051. 

0. 00  1 L 

0 .  002 

0.  D1  1 

0.001 L 

O.OOI L 
O.OOIL 

12    12    78, 

01130 

3 

0.004L 

0-050L 

0.002 

0.0051- 

0.001 L 

O.0O2 

0.011 

O.OOIL 

MAXIMUM 

0  ,  040 

0.050 

0.002 

0.005 

0.D02 

D.030 

0.011 

0.001 

0.01 

o  ooi 

AVG 

OR    GEOM    MN     { - J 

0    0180 

0.0500 

0.002 

0.005D 

0 . 00 1 D 

0.013 

0.011 

0.00  ID 

0.010 

0. 0010 

MINIMUM 

0.004 

0.050 

0.001 

0.005 

0 .  00 1 

0.002 

0.011 

0.001 

0.01 

0.001 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./    SITE;     WAOIGOON    RIVER 

SAMPLE    POINT       UPSTREAM    FROM    REED    LIMITED 

STATION    TYPE:     RIVER 


STATION    ID:        19-0001-005-02 


MAJOR    BASIN:     API-UC    DRAINAGE     NELSON    RIVER 
MINOR    BASIN:     LAKE    WINNIPEG    EAST    WINNIPEG    RIVER 
TERM    STREAM;     ENGLISH    RIVER 


STORET    CODE.:     05 


U    T    M:     15    051 1300.0    5514100.0    4 


SAMP    DIE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


14    01  78 

21     02  78 

14    03  78 

26  04  78 
09  05  78 
05  06  78 
It  07  711 
09  08  78 
25  09  78 
24    10  78 

27  11  78 
12     12  78 


104  S 
1030 
II!  00 
0!>30 
1  1  10 
1030 
1D50 
1040 
1  I  40 
I  135 
12  20 
1200 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN     ( • ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


934 

901 

SAMPLE 

SCD 

NO 

21001 

6 

21003 

6 

21005 

4 

21007 

6 

21009 

6 

21011 

e 

21013 

6 

21015 

B 

21017 

6 

21019 

6 

21021 

4 

2  1  023 

4 

80  81 

TOTAL  FECAI. 

COLIFORM  CO  LI  FORM 

MF/IOOML  MF/100I.1L 


48. 
56. 


10. 
10. 


04 

M.  F  . 

ENTER. 

MF/IOOML 


4. 

4. 

184 


184. 

6 


80S 
WAIER 
TEMP  . 
DEG    c 


5 

0 

9 

0 

20 

0 

19 

5 

20.0 
7.5 
0.0 


12 

4 

7 

S 

6 

5 

12 

4 

9 

8 

MILEAGE: 

165.30 

1 

33 

34 

5-DAY 

TOTAL 

FI LTERED 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

1  .6 

0    020 

0.016 

0.2 

0    024 

0,016 

0.034 

0    018 

0.7 

0    028 

0,008 

0.6 

0.02  2 

0.005 

1  .8 

0.025 

0    014 

0.5 

0.035 

0.007 

1  .6 

0.03  1 

0-010 

O.B 

0-027 

0.01! 

0.6 

0.030 

O.OID 

0.6 

0.029 

O.OOB 

0.02  6 

0.012 

16 

0.035 

O.OIB 

0.9 

0.028 

0.011 

0.2 

0.020 

0.005 

10 

12 

12 

(    C    0 

N    T     D     ) 

SAMPLE 

INFORMATION    SY5T 

EM                     STATION    SUMMARY    REP0R1 

-     PWER 

BASINS 

DATE    OF    REPORT       25    OCT 

79      PAGE 

676 

B.O.I 

■/ 

SITE: 

WA0IGQON 

RIVER 

STATION 

ID:        19-0001 

-005-02 

SAMPLE    POINT: 
STATION    TYPE: 

UPSTREAM 
RIVER 

FROM    REED 

LIMITED 

MAUOS    BASIN:    ARCTIC    DRAINAGE    NELSON    RIVER 
MINOR    EAS1N:     LAKE    WINNIPEG    EAST    WINNIPEG    RIVER 

STORET    CODE: 

05 

00 

TERM    S 

"REAM:     ENGLISH    RIVER 

I  890 

STN    NF 

: 

5 

LAT: 

LONG: 

U    T    M 

15    0511300. 

0   5514100 

.0    4 

REGION:     06 

MILEAGE: 

165.30 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

S 

6 

14 

SAMP    OTE 
DY    MO    YR 

HOUR 
LMT 

STK       STN 

DIST    BRG 
FEET 

SAMP       PU 

DEPTH 

MTRS 

F! LTERED 

AMMONIA 

KG/L 

TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 

FILTERED 
N03-N 
f.lG/  L 

INr.GNC 

N 

MG/L 

TOTAL 

ORGNC      N 

MG/L 

TOTAL    N 
MG/L 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

SU5  P . 

SOLI DS 
MG/L 

COND. 

25C 

UMHOS 

14    01 
21     02 
14    03 
26    04 
09    05 
05    06 
1  1     07 

78 
78 
7B 
78 
78 
78 
78 

1015 
1030 
1300 
0930 
1110 
1030 
1050 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

0.030 
0.040 
0.070 
□  .010 
0.010 
0.030 
0.010 

0.540 
0.  400 
1  .200 
0.370 
0.300 
0  .  390 
0.400 

0.006 
0.0Q7 
0.005 
0-004 
0  .  004 
0.004 
0.004 

0.010 
D.OSO 
0.  010 
0.010 
0,010 
0  .  0 1  0 1. 

o.oioi. 

0.045 
0.097 
0.116 
0.024 
0.024 
0.044 
0.024 

0.610 
0.3S0 

1  .  1  '0 
O.SfiO 
O.S'iO 
0 .  31,0 

0  ,  3')0 

0.556 
0.457 
1  .245 
0.384 
0.314 
0.404 
D.414 

65.0 
65.0 

1  -0 
1  .0 
1  .0 

1    0 

5.0 
5.0 
5.0 

1  14 
115 
121 

1  17 
105 
100 
100 

09   08 
25   09 
24     10 
27    11 

78 

78 
78 
78 

1040 
1  140 
1135 
1220 

.3 
.3 
.3 
.3 

0.030 
0.010 

o.oio 

0.020 

0.420 
0.330 
0.350 
0.310 

0.004 
0.004 

0.004 
0.004 

0.0101. 
O.010L 
O.OIOL 

o.oioi. 

0    044 
0    024 
0.024 
0.034 

0 .  3l>0 
0  370 
0.340 
0.2'i0 

0.4  34 
0.394 
0.364 
0.324 

95.0 
90,0 
75 
90.0 

3.0 
3.0 
5. 
3.0 

102 
106 
106 
105 

12    12 

78 

1200 

.3 

0.02 

0.33 

0.006 

0.01     1. 

0.036 

0.310 

0.346 

ICO. 

2. 

1  OS 

AVG 

MAXIMUM 

OR    GEOM    MN     C) 

.MINIMUM 

0.070 
0.054 

o.oto 

1  .200 
0.449 
0.300 

0.007 

0.005 

0.004 

0.050 

0.016D 
0.010 

0.  1  16 
0.045 
0.024 

1  .  1  30 
0.4J5 
0.2L'0 

1  .246 
0.470 
D.3I4 

100. 
85. 7 
65.0 

5.0 
2.9 
1  .0 

121 
ioa 
100 

NO  OF  SAMPLES 


5AHP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
OY  KO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


12 


12 


12 


12 


16        56        59  95 

TUR3.  CHLORIDE  SULPHATE  ACIDITY 

FORMAZIN       MG/L  PH  8.3 

UNITS                 KG/L  MG/L 


52 

55 

71 

208 

25 

76 

OT    ALK 

PH 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

CALCUL 

AT    LAB 

AT     LAB 

IN 

SITU 

IRON 

HARDNESS 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

14    01 

78 

1045 

3 

16.00 

2 

0 

21     02 

7B 

1030 

3 

12.00 

1 

0 

14    03 

78 

1300 

3 

12.00 

2 

0 

26   04 

7B 

0930 

3 

10.00 

1 

0 

09   05 

78 

1110 

3 

12.00 

1 

0 

05    06 

78 

1030 

3 

1  1  .00 

1 

0 

11    07 

78 

1050 

3 

12.00 

1 

0 

09    08 

78 

104  0 

3 

16.00 

1 

0 

25    09 

7a 

1140 

3 

18.00 

1 

0 

24    10 

78 

1135 

3 

15. 

1 

27    II 

78 

1220 

3 

12.00 

12    12 

78 

1200 

3 

12. 

1 

MAXIM 

1M 

18.00 

2 

0 

AVG    OR 

GEOM    MM     I 
MINIM 

1 
JM 

13.  17 
10.00 

1 

1 

.2 
.0 

2.0 

46 

7.30 

2.0 

44 

7.50 

2.0 

45 

7.30 

1  .0 

48 

7.90 

2. 

43 

7-9 

50 
46 

43 


7  90 
7.54 
7  .  30 


□ 

750 

0 

BOO 

0 

910 

1 

000 

0 

61 

0 

370 

1 

000 

0 

757 

0 

370 

1 

01 

E 

0 

2 

0 

46.0 

48.0 

50.0 

50.0 

50. 

50.0 

54. 

5 

0 

54. 

2 

00 

49.7 

1 

0 

46.0 

SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


NO  OF  SAMPLES 


68 

41 

265 

235 

221 

225 

229 

215 

249 

201 

STN       STN    SAMP       Pj 

COLOUR 

COO 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

DIST    BRG    DEPTH 

HA2EN 

ARSENIC 

MERCURY 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

FEET                MTRS 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

14    01 

78 

1045 

.3 

21    02 

78 

1030 

.3 

14    03 

78 

1300 

.3 

26    04 

78 

0930 

.3 

09    05 

78 

11  10 

.3 

OS    06 

78 

1030 

.3 

E3Q 

11    07 

7B 

1050 

.3 

60 

09    08 

78 

1040 

.3 

40 

25    09 

78 

1140 

.3 

24    10 

78 

1  135 

.3 

CO 

27    11 

78 

1220 

-3 

SB 

12     12 

78 

1200 

.3 

70G 

MAXIMUM 

70 

AVG 

OR    GEOM    MN 

«-J 

55U 

MINIMUM 

40 

0    050 

0.050L 

0.070 

0.0501. 

0.0501. 

0.0501. 

0 .  008 

0.002 

0.016 

.004L 

0  .  05O 

0.0(16 

0 

005L 

0 

001  L 

O.001L 

0.019 

0.070 

0  .  005 

0 

005  L 

0.015 

0.052 

.004L 

O.05OL 

0.050 

O.OSCL 

0  .  0U4 

o .  oca 

0 .  01,5 

0 

010L 

0 

00 1  L 

0.003 
0.008 
0.00  2 

0.016 
0.013 
0.011 

-004L 

0.05    1. 

0 

020 

0.003 

0 

01     L 

0 

001  L 

0.00  2 

004 

0.070 

0 

020 

0.008 

0 

010 

0 

001 

0.015 

0.052 

004D 

0.053D 

0 

020 

0.006 

0 

008D 

0 

0010 

0.005D 

0.021 

.004 

0.O50 

0 

020 

0.003 

0 

005 

0 

001 

0-001 

0.011 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


11  07  78  1050 
09  08  78  1040 
25  09  78  1140 

12  12  78  1200 


.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( -  I 

MINIMUM 


2  38 

217 

TOTAL 

TOTAL 

NICKEL 

COBALT 

MG/L 

MG/L 

0.001 

O.OOIL 

0.001 L 

0 . 00 1 L 

0.001L 

0 . 00 1 L 

0.001 

0.001 

O.ODT 

0.0010 

0 . 00 1 D 

0.001 

0 .  00 1 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE     INFORMATION     SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIVER    BASINS 


B.O.VI./    SITE:     WAESIGOON    RIVER 

SAMPLE     POINT:     DOWNSTREAM    OF    REED    LIMITED    AT    GOLF    COURSE    BPIDGE 

STATION    TYPE:     fiiVER  FLOW    GAUGE    FED    0500016  M4J0R    BA 


SA11P    OTE     HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    MO    YR     LMT  OUT     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


14 

Oi 

78 

1000 

21 

02 

78 

3930 

14 

03 

78 

1115 

26 

04 

78 

3900 

09 

05 

76 

1  040 

OS 

06 

78 

0950 

1  1 

07 

78 

1020 

09 

oe 

78 

1016 

25 

09 

78 

1030 

24 

10 

78 

I03S 

27 

11 

78 

1  135 

12 

12 

7  8 

1  too 

MAX I  MUM 

AVG    OR    GEOM    MN     ( • ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


934 

SAMPLE 

NO 


21000 
21002 
2 1  004 
31006 
2  I  003 
2  I  010 
21012 
21014 
21016 
21018 
2  1020 
21022 


TERM    STREAM:     ET.GLISH    RIVER 
U    T    M:     15    0510550.0    5515000.0    4 


901 
SCO 


444 
FLOW    CFS 


ao  8i 

TOIAl.  FCCAL 

COLKOI'M  COLITORM 

MF/IOGML  MF/100ML 


440    00 

1  700 , 

10. 

365.00 

27GOOE+I 

100. 

3B5.00 

7  2000E- 1 

240. 

355    CO 

1800OEt2 

92. 

405    00 

18000. 

4  . 

1530    00 

10000E+1 

2.20. 

200.00 

2000 . 

70. 

440.00 

5000. 

4. 

380.00 

14000. 

64. 

350-00 

5100. 

112. 

425.00 

10DOO. 

4. 

400.00 

100.        L 

32. 

1590-00 

I8000E+2 

240 

480-42 

19292. *    D 

36 

200.00 

100 

4, 

05 

TE    OF    REPORT       25 

OCT 

79      PAGE        67  7 

STATION 

ID:        19- 

0001 

■006 -02 

NELSON 

RIVER 

STORET    CODE: 

05 

AST    WINNIPEG    RIVER 

001 

1390 

).0    4 

REGION;    06 

MILEAGE: 

164.30 

94 

805 

3 

1 

33 

M    F. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

MF/IOOML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

10          L 

26.0 

0-071 

136 

t2.0 

0.065 

32. 

3    0 

10.0 

0.063 

3b. 

5.0 

9,0 

15    0 

0.085 

152. 

60 

9,0 

5,0 

0.041 

20 

12.0 

3.0 

6    6 

0.  130 

188. 

30.0 

3,0 

0    8 

0.068 

204. 

20.0 

8.0 

6,8 

0.052 

380. 

50-0 

0-061 

1  12 

10    0 

10.6 

20.0 

0.055 

7800 

3    0 

8.3 

15.0 

0.  180 

IE. 

2    0 

10.5 

0.4 

0.071 

7800 

20.0 

TO. 6 

50.0 

0.1BO 

100.'     D 

9.  2 

9.0 

14.3 

0.079 

10 

2    0 

B.O 

0.4 

0.041 

SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
OY    MO    YR    I.MT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


14 

01 

78 

■ooo 

81 

02 

78 

(1930 

14 

03 

78 

■  1  15 

26 

04 

78 

(190O 

09 

05 

78 

1 040 

05 

06 

78 

0950 

11 

07 

78 

1020 

09 

08 

78 

I01« 

25 

09 

78 

1030 

24 

10 

76 

1035 

27 

11 

78 

1  135 

12 

12 

7B 

1  100 

MAX 1MUM 

AVG    OR    GEOM    MN     ( *  I 

MINI  HUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    FOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
D*    MO    YR    LMT  DIST     BAG    DEPTH 

FEET  MTRS, 


34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

5 

SUSP  . 

F 1 LTERED 

FILTERED 

TOTAL 

Fl LTEREO 

FILTERED 

INR(,NC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIOS 

P   MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MO./ 1 

MG/L 

0.055 

0.030 

0.440 

0.014 

0,  020 

0    064 

0    410 

0.474 

8.0 
10.0 
10.0 

0  .018 

0.060 

0.670 

0.011 

0.020 

0 .  Oil  1 

0  .610 

0.701 

0  .044 

0.  160 

0  -  600 

0.016 

0.050 

0.2  26 

0  .440 

0.666 

0.013 

0.010L 

0.540 

0    008 

0.070 

0.0118 

0    530 

0.610 

25    0 

O.007 

O.OlOL 

2    0 
35.0 
20  .0 

0.013 

0.010 

0.460 

0,005 

O.OlOL 

0.025 

0.  4  50 

0.47b 

180.  0 

0  .  02  1 

O.OlOL 

0.470 

0,  00-1 

0    OlOL 

0.024 

0.4  60 

0.  484 

110.0 

0.013 

0-010L 

0.560 

0,  007 

O.OlOL 

0.U27 

0.550 

0.577 

TOO.  0 

20    0 

0 .  030 

D.020 

0.470 

0.012 

O.OlOL 

0    042 

0.4  50 

0.492 

230.0 

40    0 

0.016 

0  .  0 1  0 

0.450 

0.009 

O.OlOL 

0    029 

0.440 

0.469 

200.  0 

20-0 
90-  0 

0,  020 

O.OlOL 

0    500 

0.007 

O.OlOL 

0.027 

0.490 

0.517 

250.  0 

0.016 

0.02 

0    60 

0.01  J 

001     L 

0,042 

0.580 

0.622 

2  23. 

10. 

O.055 

0.  160 

0 .  670 

0,016 

0 .  070 

0    226 

0.S1O 

0.701 

250.  0 

90.0 

0  .022 

O.OSOD 

0.524 

0.010 

0. 02 1 D 

0.062 

0.4  92 

0.554 

1  85    4 

24.2 
2.0 

0  .  0C7 

0.010 

0 .  440 

0 .  004 

0    010 

0.024 

0.410 

0    469 

100.0 

12 

12 

11 

11 

1  1 

1  T 

11 

1  1 

7 

12 

14 

16 

56 

59 

95 

52 

55 

71 

208 

2j 

Phenols 

COKD. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

PH 

TOTAL 

25C 

FORMAT.  IN 

MG/l 

PH    8.3 

AT     LAB 

AT     LAB 

IN       SITU 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

ug/l 

14  01 
21  02 
14  03 
28  04 
09  05 
OS    06 

11  07 
09  08 
25  09 
24  10 
2.7    11 

12  12 


78  1 300 

78  0930 

78  1115 

78  0  300 

78  1340 

78  0350 

7  8  1020 

7B  1016 

78  1030 

78  1035 

78  1135 

78  1100 


.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG    OP    GEOM    MN     I  - } 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


228 

21 

00 

206 

23 

oo 

233 

30 

00 

2  26 

22 

00 

144 

IB 

00 

150 

19 

00 

123 

16 

00 

163 

19 

00 

174 

43 

00 

198 

21 

203 

27 

00 

256 

16 

256 

43 

00 

192 

22 

S2 

123 

IE 

00 

25 

0 

4 

0 

1  1 

(3 

4 

0 

9 

0 

9 

0 

15 

a 

21 
31 

0 

35 

0 

18 

0 

9,3 
5,6 

TOO 
8.6 

14    0 

10   0 

27 

27. 


2.9 
1  .0 


46 
48 
SB 
60 
16 
EG 
37 

f:0 
52 

37 


6  80 

7.  40 

e.4o 

8.80 

8.  7 

7  .  40 
6.E 


B.BO 


.900 
.600 
.700 
200 
.90 
.700 


3.700 
1  .817 

0.90 


34.0 
40.0 
42.0 
24.0 


42.0 
35.0 


12 


12 


12 


SAMP    DIE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


76 
SIN       STN    SA.VP       PJ  CALCUL 

DIST     BRG    DEPTH  HARDNESS 

FLET  MTRS  MG/L 


46.0 

44.0 

56.0 

60.0 

52 

60  0 

54 


14    01 

78 

1000 

3 

21     02 

78 

0930 

.  3 

14    03 

78 

1     IS 

.3 

26    04 

76 

OtIQO 

.3 

09    05 

78 

1040 

.3 

05    06 

76 

0<i50 

.3 

1  1     07 

7B 

1020 

.3 

09    06 

78 

1  Ci  1  6 

-3 

25    09 

78 

1030 

.3 

24     10 

78 

tt'35 

.3 

27    11 

76 

1  135 

3 

12     12 

78 

1  100 

3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   MN 

•1 

MINIMUM 

60.  D 
51  -7 
44.0 


68  265 

COLOUR  TOTAL 

H42EN  ARSENIC 

UNITS  MG/L 


700 
60 

700 
70G 
TOG 
70G 
70G 

70 
69U 


.004L 
004  L 


.004 
.0040 
.004 


235  321 

TOTAL  TOTAL 

MtRCURY  CHROMIUM 
UC./I.  UG./L 


051 3 1 

0501. 

050!. 

050 

050 

0601. 

050 

190 

0501. 

050 

100 


0.  190 
0.069D 
0  .050 


0.020 

0.020D 

0.020 


225 

229 

215 

249 

201 

TOIAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

COPI  ER 

LEAD 

CA0M1UM 

2  INC 

MN 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

Oil 

009 
Or.s 
002 
002 
016 
005 


0.016 
0.007 
0.002 


013 
.025 
.OTOL 


0.025 

0.015D 

0.010 


0 

oto 

0 

040 

00 1L 

0 

008 

0 

043 

a 

014 

0 

056 

001  L 

0 

021 

0 

034 

a 

002 

0 

054 

0 

02  6 

0 

150 

00 1L 

0 

010 

001 

0 

026 

0 

150 

00  ID 

D 

013 

0 

063 

001 

0 

002 

0 

034 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T    D  ) 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -     RIV^R    BASINS 


8. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STAT  ION    TYPE 


WABIGOON    RIVER 

DOWNSTREAM.    OF    REED    LIMITED    AT    GOLF    COURSE    BRIDGE 


FLOW    GAUGE    FED    OSGEO16 


MAJOR  BASIN 
MI. SOS  BASIN 
TERM    STREAM 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE 
STATION    ID:        1 90001  -  006 -02 


ARCTIC    DRAINAGE    NELSON    RIVER 
LAKE    WINNIPEG    EAST    WINNIPEG    RIVER 
ENGLISH    RIVER 


ST03ET    CODE 


05 

OOl 

1890 


U    T    M:     16    0510550.0    5515000.0    A 


REGION:  06 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  Y'R  LMT 


STN   STN  SAMP   Pj 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


11 

07 

78 

1020 

.3 

09 

C3 

78 

1016 

.3 

25 

09 

78 

1030 

.3 

12 

12 

78 

1100 

.3 

MAX [MUM 

AVG 

OR 

geom  m   1* ) 

MINIMUM 

238 

217 

TOTAL 

TOTAL 

NICKEL 

COBALT 

MG/L 

MG/L 

0.003 

0.001 

0.001 L 

O.OOl L 

0.001 L 

0 . 00 1 L 

0.002 

O.003 

0.002 

0 . 0020 

0.00  ID 

0.001 

0,001 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.K 

./ 

SITE: 

ENGLISH 

RIVER 

STATION 

ID:        19-0 

001  - 

007-02 

SAMPLE     POINT : 

AT     MANITOL     FALLS 

05 
OOl 

STATION 

TYPE: 

RIVER 

FLOW    GAUGE 

FED    050E007 

MAuGR 

BASIN: 

ARCTIC 

3RAINAGE 

NELSON    RIVEP 

STORE! 

CODE  : 

MINOS 

BASIN: 

LAKE 

WlN'il 

PEG    EAST    w 

NNIPEC 

RIVER 

TERM    STREAM: 

ENGLISH 

RIVER 

1090 

STN    NO: 

7 

LAT: 

LONG: 

U    T    H 

:     IS    04 

70220.0 

5600360 

.0    4 

REGION'     06 

MILEAGE: 

121 .00 

934 

901 

444 

80 

8 

, 

84 

805 

3 

1 

33 

SAMP    DTF 

HOUR 

STN       ST 

i    SAMP       PJ 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M 

F. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

DY    MO 

YR 

LMT 

01  ST    BRG    DEPTH 

NO 

CO  LI  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

60D 

P 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/10UML 

DEG   C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

18    01 

78 

12.10 

.3 

21100 

6 

13600.00 

4 

L 

4. 

L 

4. 

L 

0.5 

14.0 

0.  B 

0  026 
0.019 
0.019 
0.022 

07    02 

78 

1  145 

.3 

21  102 

4 

6 

14100.00 

8 

4. 

L 

4, 

L 

1  .0 

12.0 

0    B 

06    03 

78 

1105 

.3 

21  104 

6 

14300. DO 

A 

L 

2. 

L 

2. 

L 

0.5 

io.o 

0  .  3 

10    04 

78 

1230 

.3 

21  106 

6 

12CCO.0Q 

4 

L 

2. 

L 

2. 

2.0 

11.0 

0.  2 

16    05 

78 

1200 

.3 

21  103 

14  200    00 

B.5 

11.0 

0.  7 

0  .  024 
0.037 
0.029 

19    06 

78 

1110 

.3 

21110 

5 

7 

11 100    00 

28 

4. 

L 

24. 

14    0 

8.5 

1  -  0 

17    08 

78 

1200 

.3 

21112 

6 

17700.00 

19.5 

a. 2 

1  .  A 

18    09 

78 

1245 

.3 

21114 

6 

15900.00 

12 

4. 

L 

A. 

L 

13.5 

9    3 

0.  8 

0.024 

16    10 

78 

1200 

.3 

21115 

6 

14300    00 

16 

A. 

L 

A. 

L 

0.  6 

0  .026 
0.029 

20    I  1 

78 

1340 

.3 

21118 

6 

10000.00 

A 

A 

L 

A. 

L 

0.0 

8.5 

0.  2 

04    12 

76 

1130 

-3 
iAXlHUM 

21  120 

E 

I  7700. 00 
1BOC0.0O 

A 
28 

L 

A 

4 

L 

4. 
24. 

L 

0.0 
19.5 

1  1  .0 

14.0 

0.  4 
1     4 

0 .  C  20 
0.037 

AVG 

OR    GEOM 

MN    1  •  1 

1'INIMUV 

1 4B0S.09 
11100.00 

7 
A 

•    D 

3 
2 

*    O 

4. 

2. 

•    D 

6.0 
0.0 

10.4 

e.2 

0.6 

0.  2 

0.025 
0.019 

NO  OF  SAMPLES 


34 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

SAMP    DTF 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PU 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FI LTERED 

FILTERED 

1 NRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLI  OS 

SO  L  I DS 
MG/L 

FEET 

MTRS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

18    01 

78 

1230 

.3 

0.013 

0.010L 

0.270 

0.003 

0.030 

0.0-13 

0.260 

0.303 

15.0 
1  .0 
1  .0 
2.0 

07    02 

78 

1  145 

.3 

0.014 

0.020 

0.280 

0.004 

0.010 

0.034 

0.260 

0-294 

06    03 

78 

1  105 

.3 

0.  01  1 

0.020 

0.310 

0  .  002 

0.020 

0    0-12 

0.290 

0    332 

10    04 

78 

1230 

.3 

0.009 

0 .  020 

0.300 

0 .  002 

0.060 

0    0112 

0.  2B0 

0    362 

16   05 

78 

1200 

.3 

0    DOS 

0.010 

0.450 

0 .  003 

0.040 

0.O53 

0.440 

0    493 

95.  0 

5 . 0 

1  9   06 

78 

1110 

.3 

0.009 

0.020 

0    460 

0.01.3 

0    010 

0    033 

0.440 

0.473 

95.  0 

10.0 

1  7    03 

78 

1200 

.3 

0 .  004 

O.OlO 

0 .  370 

0.001 

0.010L 

0    021 

0.360 

0.381 

90.  0 

10.0 

1  8    09 

78 

1245 

.3 

0.005 

0.010 

0.410 

0.003 

0.010 

0.023 

0.400 

0.423 

85.  0 

6.0 

16     10 

78 

1200 

.3 

0 .  005 

0.0101 

0 .  320 

0.0.12 

0.010L 

0.022 

0 .  3 1 0 

0.332 

75.  0 

5.0 

20    1  1 

78 

1340 

.3 

0.006 

0.010L 

0    280 

0.003 

0.020 

0.033 

0.270 

0    303 

35.  0 

10.0 

04    12 

78 

1130 

.3 

0 .  0G8 

0.01 

0.26 

0.002 

0.03 

0.04J 

0.250 

0    292 

50. 

5. 

MAXIMUM. 

0.014 

0,  02D 

0.460 

0.004 

0.060 

0  .  OB  2 

0.440 

0.493 

95.0 

15.0 

AVG 

OR    GFDM   MN     f  = 

O.OOB 

0.U14D 

0.337 

o .  oea 

0.0230 

O.o:i9 

0.324 

0    363 

75.  0 

6.4 
1  .0 

MINIMUM 

0.004 

o.Oio 

0.  26 

0.001 

0.010 

0,021 

0.250 

0.292 

35  .  0 

NO 

3F    SAMPLES 

1! 

li 

i  I 

11 

1  1 

1 1 

11 

1 1 

7 

11 

7 

14 

16 

56 

59 

230 

9  5 

52 

55 

71 

SAMP    OTF 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pd 

DISS. 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACT  tVE 

ACIDITY 

TOT     ALK 

PH 

PH 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

SOLIDS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

PH    6.3 

AT     LAB 

AT     LAB 

IN       SITL 

FEET 

MTRS 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

18   01 

7B 

1230 

.3 

93 

6.  10 

I  .0 

2.5 

0.79 

10,0 

45 

6.80 

07    02 

78 

1  145 

.3 

96 

4.50 

1  .0 

3.  0 

0.68 

2.0 

49 

7.00 

06    03 

7B 

1  105 

.3 

95 

3.50 

1  .0 

2    0 

0.95 

2    0 

43 

7-50 

10    04 

78 

1230 

: 

94 

2.  90 

1  .0 

2    9 

i    30 

2    0 

41 

7 .  50 

7    20 

16    OS 

78 

1200 

.3 

90 

86 

5.60 

1.01. 

2    9 

2    0 

37 

19    06 

78 

1110 

.3 

82 

9.50 

1  .0 

2.7 

1  .0 

35 

7.10 

17    08 

78 

1200 

.3 

89 

5  .  5-0 

1  .0 

2.  1 

2.0 

40 

7.80 

7.70 

5.  0 

18   09 

78 

124S 

3 

91 

7.20 

1.0 

2  .  1 

1  .0 

41 

16   10 

7B 

1200 

.3 

92 

5.50 

1  .0 

3.8 

2  .0 

37 

7.70 

20    11 

78 

1340 

.3 

88 

9.60 

1  .OL 

3.0 

2.D 

41 

7.80 

04    12 

78 

1130 

.3 

94 

9.5 

1  .     L 

1  .8 

2. 

41 

7.  40 

MAXIMUM 

■ 

98 

9.60 

1  .0 

3.B 

1  .  30 

10.0 

49 

7, BO 

5.0 

AVG 

OR    GFOM   MN 

90 

91 

6.32 

1  .00 

2.6 

CUB 

2.5 

41 

7.41 

5.0 

MINIMUM 

90 

82 

2.90 

1  .0 

1  .8 

0.79 

1  .0 

35 

6    80 

5.0 

NO  OF  SAMPLES 


C  0  N  T  D  | 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  .  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    679 


SAMP  OTE  H3UR   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  MO  YR  LHT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTR5 

IB  01  76  I 230  M 

01    0!  76  1T43  .3, 

06  03  78  1 105  .J 

10  04  76  1 330  .3 

16  05  7B  1200  .3 
19  06  78  1 11 0  .3 

17  0!  78  WOO  .3 

19  09  78  1 215  .3 
16    10  78  1200  .3 

20  11  78  1140  .3 
04     12  70  I  130  .3 

MAXIMUM 

AVG    Ofi    GEOM    Rg     ( • I 

M I N  I M  U'.l 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YB    LIIT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


18   Ol 

73 

:>30 

.3 

07    02 

78 

45 

-3 

06    03 

78 

''05 

.3 

10    04 

7D 

:i30 

-3 

16    05 

78 

:!00 

.3 

19    06 

7B 

10 

.3 

17    08 

7B 

;ioo 

3 

13    09 

7B 

;!45 

-3 

16    10 

76 

soo 

,3 

JO    11 

78 

340 

.3 

04     12 

?s 

'  30 

.3 

MAX 1MUM 

AVG    OR 

GEOM    MN 

f  ■  1 

MINIMUM 

20a      35 

total  phenols 

iron 

MG/L  UG/L 


1  .OL 
1  .OL 


0 

ISO. 

0 

i  eo 

0 

ISO 

0 

160 

0 

450 

0 

500 

0 

400 

0 

4CQ 

0 

270 

0 

600 

0 

S4 

0 

600 

0 

350 

0 

160 

NO    OF    SAMPLES 


235 

TOTAL 
MERCURY 


O.OEOL 
0 .  BSO 
0.030 
0.050 
0.05CL 
0  .  330 
0.  C50L 


0.050L 
0.05    L 

0.090 
0  .0S4D 
O.O50 

i  i 


1  .0 
I  .OD 
I  .0 


203 
TOTAL 
ALUM  I NUM 
MG/L 


.280 
.200 
-310 


0.310 
0.263 
0.200 


76 
CALCUL 
HARDNESS 

MG/L 

46.0 
48.0 
46.0 


44.0 
42-0 

42. 

48  0 
43.3 
36-0 

1  1 

225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

0.  C01 
0.001  I 
0.001 L 
0.002 
0.005 
0.006 
0 . 00 1 L 
O.OOl L 
O.OOG 
O.O03 
0  00  4 


.006 
.003D 
.  001 


72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

14.00 
14.00 
14.00 
14.00 


14.00 
14.00 
14.00 


229 

TOTAL 
LEAD 
MC/I. 


005  L 
005  L 
005  L 
OICL 
OIOL 
OtOI. 
01  I. 

.010 

.ooao 

.005 


74 
TOT.  MAG 
NE5IUM 
MG/L 


00 


215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 


0  002 
0.001 
0. 001 L 
0. 001 L 
0 . 00 1 L 
0.001 
0.  001 


.002 
.  001  D 
.001 


COLOUR 
HAZEN 
UMTS 


60 
30 
20 
20 

JO 
30 

60 
29 
15 

11 

249 

TOTAL 
1  INC 
WO/ L 

0.001 
0.001 L 
0.001 L 
0.001 L 
0  .  004 
0    006 


U0  4 
002 
00  U 
OLA 
0  13 


0.013 
0  0O3D 
0.001 


67 
PTSSIUM 


0.30 
0  80 
0.95 


1  ,40 
0.86 
0  30 


201 
TOTAL 


0  005 
0.005 
0.005 
0.005 

0.013 

0.010 


0.013 
0.007 
0.005 


SODIUM 

NA 

MG/L 

I  .60 
1  .10 
I  ,00 
1     20 


1  .60 
1  .53 
1  .00 


233 
TOTAL 
M  CK  E  L 
MG/L 

0.002 
C.001L 
0.001 L 
0.002 
0    004 
0.003 
0    001 
0.001 L 
0 .001 L 
0    00 1  i 
0    001  L 


0  .004 
0  002  D 
0  001 


205 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L       MG/L 


COO 


30 
10 
20 
10 


FLUORIDE 
MG/L 


0     1 
0,  1L 
OIL 


.047 

-004L 

.0O4L 

.004 
■  004L 

050 
.19c   D 
,004 


272 

AVAILBLE 
CYANIDE 
MG/L    ON 


.  10 
1 


0-01L 
0.01L 

o.oi 
o.oto 

0.01 


SAMP    DTE    HOUB       STN       STN    SAMP       PJ 
OY    MO    YR    LMT  OIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTPS 


19  06  78  110 

17  oa  76  litem 

IB    09  76  1II4S 

16    10  7B  11100 

20  1 1  78  1340 
04     12  78  1130 


.3 

-3 


217 
TOTAL 
C03ALT 
MG/L 

0  ,00  1 
0.001L 
0 . 00 1 L 
O.OOlL 
D  .  00 1 L 
0 . 00 1 L 


MAXIMUM 

O.OOl 

AVG    OR    G£OM   MN     ( - ) 

O.OGlD 

MINI  MUM 

0,001 

1.0    OF    SAMPLES 


B.O.W./    SITE       TROUUAKE    RIVER 
SAMPLE     POINT       AT     HIGHWAY    NO    105 
STATION    TYPE       RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BfiG    DEPTH 

FEET  MTRS 


STATION  ID:   19-0001-008-02 


IB  01  78  1300 

07  02  78  13  15 

D6  03  78  1300 

10  04  76  1345 

16  05  76  1200 

19  06  76  1305 

17  08  78  1320 
1B  09  76  153S 
16  10  78  1200 

20  1 1  78  1500 
04  12  7B  1315 


MAX  I  MUM 
AVG  OB  GEOM  MN  I  * | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 
SAMPLE 

NO 


21101 
21  103 
21  105 
2l  107 
21  109 
21111 
2l  1  13 
211  IS 
2f  T  17 
21119 
2t  121 


90l 
SCD 


MAJOR    BASIN'     ARCTIC    DRAINAGE    NELSON    RIVER 
MINOR    BASIN       LAKE    WINNIPEG    EAST    WINNIPEG    SIVER 
TERM    STREAM;     ENGLISH    HIVEfi 


UT    I:    15    0470080.0   5630060. 0    4 


TOTAL 
COLIfORM 
MF/100ML 


ei 

FECAL 
CO  L  I  F  0»M 
KF  / 1  001!  1. 


ENTER. 
MF/1 OOML 


80S 
WA1ER 
TEMP. 
DtG  C 

0.0 


23.0 
7.0 
0.0 


10. 
13- 
TO. 

9. 

9. 

7. 


.5 

.0 
.0 
.0 
.2 
.5 
6.  3 
10.  B 


9-0 


13.0 
9,9 


STORET    CODE; 


6-DAY 

BOD 

MG/L 

0.3 

0.2 


TOTAL 
P 

MG/L 

3.01B 
3  009 
3.013 
3.088 
3  040 
3  054 
3.029 
3  029 
3  020 
7.02  0 
3.026 


05 
001 
1B90 

145.00 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 


009 
.006 
.003 
021? 
009 
010 
003 
00!) 
003 
002 
001 


0.08B 
0.031 
0.00  9 


0  023 
0.00'' 
0.001 


SAMP    OTE 

HOUB 

STN 

STN 

SAMP       PJ 

19 
Fl LTERED 

20 

TOTAL 

21 

FILTERED 

22 
FILTERED 

17 
INBGNC 

16 
TOTAL 

23 

TOTAL   N 

5 

TOTAL 

6 
SUS  P 

7 

DISS. 

SOLIDS 

DY   MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG 

depth 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLI DS 

FEE  T 

MTHS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

M&/  L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

IB    01 

78 

13  30 

.3 

0.020 

0.  4A0 

0.004 

0.010 

0.O34 

0    470 

0    4  54 

07    02 

78 

1315 

.3 

0.040 

0-340 

0    003 

0.020 

0.063 

0    300 

0.  363 

06    03 

T8 

1  3  30 

.  3 

0.040 

0.4i0 

0.0D2 

0.  040 

0.  082 

0  ,  370 

0.452 

10    04 

78 

13  35 

-3 

0.01     L 

0.330 

0.002 

0     130 

0     I42 

0.320 

0.  462 

16    05 

76 

12  30 

.3 

0  „  040 

0.570 

0 .  004 

0.060 

0.  104 

0    530 

0.634 

110.0 

10.  0 

100 

1  9    06 

78 

i  3:>s 

.3 

0.020 

0    490 

0.005 

O.OIOL 

0.035 

0.470 

0.  505 

1  20  . 0 

25.0 

too 

6.0 

s.o 

5.0 

2. 

1  7    06 

70 

13iO 

.3 

0.01DL 

0.390 

0.002 

0  .  0  1  0  L 

O.022 

0 .  300 

0.  402 

-<5  .0 

18    09 

79 

1535 

.3 

0 .  030 

0.400 

0.003 

O.OIOL 

0    043 

0.370 

0.413 

7S  .0 

16     10 
20     I  1 

7  9 

12  JO 

3 

0.010L 

0.380 

0.002 

0.0101. 

0.C22 

0.370 

0  .  392 

75  .0 

78 

1  500 

.3 

0.010 

0  .  450 

0.002 

0  . 0 1 0 

0.022 

0    440 

0.462 

30,0 
60, 

04     1  2 

73 

1315 

.3 

0.01     L 

0.45 

0.002 

o ,  m 

D..032 

0.440 

0.472 

MAXIMUM 

0  .  040 

0.570 

0.005 

0,  130 

0.  142 

0.530 

0.634 

120.0 

25.0 

100 
100 
100 

WG 

OR    GEOM   MN     {  *  ) 

0.022D 

0.423 

0.CO3 

0,0300 

0-055 

0.<10l 

0.456 

80.  7 

9.0 

M I N 1  MUM 

0.01 

0.330 

0,002 

o.oto 

0,022 

0.300 

0.363 

30.0 

2. 

NO    OF    SAMPLES 


(     C    0    N    T    0     | 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  ■  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


troutlake  diver 
at  highway  no  105 

River 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAM"       Pd 
DY    MO   YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


IS    01 

76 

1300 

.3 

07    02 

78 

1315 

.3 

06    03 

78 

1300 

.3 

10    04 

78 

1345 

.3 

16    05 

76 

1200 

J 

19    06 

78 

1305 

.3 

1?    08 

78 

1320 

3 

IS    09 

78 

1535 

i 

16    10 

78 

1200 

.3 

20    11 

78 

1500 

.3 

04    12 

78 

1315 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OP 

GEOM    MN     f -  1 
MINIMUM; 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


ARCTIC    ORAINAGE    NELSON    RIVER 
LAKE    WINNIPEG    EAST 
ENGLISH    RIVER 


If  T    Hi     15    0470060.0    5630060.0    4 


14 

16 

56 

59 

95 

52 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

ACIDITY 

TOT 

ALR 

2SC 

FGRMAZIN 

MG/L 

PH    8.3 

AT 

LAB 

UMHDS 

UNITS 

MG/1 

MG/L 

MU/L 

100 

3.70 

1  .0 

92 

2.00 

1  .0 

3.5 

98 

2.10 

1  .0 

3.5 

111 

3-0 

1 . 

3.9 

72 

7    60 

1  .OL 

3.4 

2.0 

30 

as 

23.00 

1  .OL 

2.0 

2.0 

37 

89 

7.30 

1  .  G 

2.5 

2.0 

39 

85 

7.10 

1  .0 

2.3 

1  .0 

37 

89 

3.50 

1  .OL 

2.9 

2.0 

33 

91 

4  .00 

1  .0 

3.  1 

2.0 

41 

91 

2.3 

1  . 

a.  i 

2. 

39 

T 1  1 

23.00 

1  .0 

3.  a 

2.0 

41 

91 

5.56 

1  .  OD 

2.9 

1  .9 

37 

72 

2.00 

1  .  0 

2.0 

1  .0 

30 

DATE    OF    REPORT 

25    OCT    79       PAGE          680 

STATION 

ID: 

19-0001 -006-02 

RIVER 

STORET    CODE: 

OS 

IPEG    RIVER 

001 
1  B90 

REGION:     06 

MILEAGE: 

145.00 

55 

71                      203 

25 

PH 

PH               TOTAL 

PHENOLS 

AT     LAB 

IN 

SITU                   IRON 

MG/L 

UG/L 

0  .800 
0.990 
0.700 
0.4G0 
0.250 
0  250 
0.  17 

0-990 
0.509 


1  .OL 

0  .0 


0.5D 
0.0 


NO    OF    SAMPLES 


II 


11 


10 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  0 1  ST    8RG    OEPTH 

FEET  MTRS 


76 
CALC.UL 
HARDNESS 
MG/L 


68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 


TOTAL 

ARSENIC 

MQ/L 


235 

TOTAL 

MERCURY 

UG/I. 


225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 


229 

215 

249 

201 

238 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

LEAD 

CADMIU11 

ZINC 

MN 

NICKEL 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

Mtt/L 

MG/L 

18    01 

78 

1300 

3 

07    02 

78 

1315 

.3 

06    03 

78 

1300 

.3 

10    04 

78 

1345 

.3 

16    OS 

78 

1200 

.3 

19    06 

78 

1305 

.3 

17    08 

78 

1320 

.  3 

16    09 

78 

1535 

.3 

16    10 

78 

1200 

.3 

20    11 

78 

1500 

.3 

04     12 

78 

1315 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR    GEOM    MN     [ ■ 1 
MINIMUM 

42.0 
40.0 
36.0 


70G 

70L 

30 

60 

40 

30 

15 

70 

4  5E 
15 


.010L 
.040 


.021 
021 
004  L 
.004L 
.  004  L 
.004L 

o21 

:i3o  d 

004 


0  .  050 1. 
0.050 
0.050 1. 


050 1. 
O'JOL 
05OL 
0501. 
050L 
07 


0.0620 

0.050 


0 . 00  I  L 
O.O01 L 
0.001 L 
0.001L 
0.001L 
0.004 

0.004 
0OO2D 
0.00  I 


0 . 005  L 
0 . 065  L 
0  OIOL 
O.OIOL 
O.OIOL 
O.OI  L 

O.OIO 

o . ouao 

0,005 


0.001 

0.001 

0.001 L 

0.001L 

O.O01L 

0.001 

0.001 

o.ooio 

0.001 


0  003 
0.003 
0.003 
0.003 
0.003 
0.017 

0.017 
0.005 
0.003 


0  023 
0.023 
0.012 
0.012 
0.012 
0-009 

0.023 
0.015 
0.00  9 


0.002 
0.002 
0.001 L 
0.001 L 
0.001 L 
0.001L 

0.002 

0.001D 

0.001 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STi:    SAMP       PJ 
OY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 


19    06    78    1305 
17    08    7B    1320 


0.001 
0.001 


IS 

09 

7B 

1535 

3 

0 . 00 1 L 

16 

to 

78 

1200 

.3 

0.001 L 

20 

11 

78 

1500 

.3 

0.001 L 

04 

(2 

78 

1315 

■3 

0.001 L 

MAXIMUM 

0.001 

AVG 

OR 

GEOM   MH 

•) 

0 . 00 1 D 

MINIMUM 

0.001 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./    SITE:     RAINY    RIVER 

SAMPLE    POINT:     DOWNSTREAM    FROM    CONFLUENCE    WITH    BAUOETTE    RIVER 

STATION    TYPE-     RIVER  MAJOR    BASIN:     ARCTIC    DRAINAGE    NELSON    RIVER 

MINOR    BASIN:     LAKE    WINNIPEG    EAST    RAINY    RIVER 


STATION    ID:        1 9-0001  -  009    02 


STORET    CODE:     05 


STN    NO: 

9 

LAT 

LONG: 

U     T     M: 

15    0382950 

0    5397300 

0    4 

REGION:     06 

MILEAGE: 

140.40 

934 

901 

BO 

31 

84 

BUS 

3 

1 

33 

34 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP       PJ 

SAMPLE 

SCO 

TOTAL 

FECAL 

M.  F 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

Fl LTERED 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG 

OEPTH 

NO 

COLIFORM 

CO  LI  FORM 

ENTER 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/ 1 OOML 

DEG    c 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

09    01 

78 

1310 

.3 

21307 

4 

6000. 

500. 

276 

1  .0 

9    0 

1  .2 

0    018 

0  .002 

23    01 

78 

1 3 1  5 

.3 

21315 

4 

2500. 

1  10. 

24 

1     0 

110 

2,0 

0.019 

0 .  005 

06    02 

78 

14  40 

.3 

21323 

4 

300C0E+1 

7000. 

168. 

1     0 

12    0 

2.4 

0.02  7 

0 .  004 

20    02 

78 

1530 

.3 

21329 

4 

1  70GGE+1 

20 

16. 

0-  1 

10.7 

1  .6 

0.02  6 

0.004 

06    03 

78 

1355 

.3 

21336 

4 

50000. 

50. 

2B0 

1  .0 

12.0 

21     03 

78 

0935 

.3 

21344 

4 

I400CEH 

4 

L 

6 

1  .0 

12.0 

1  .4 

0.039 

0.004 

03    04 

78 

1400 

.3 

21352 

4 

8O00  , 

136. 

24. 

1  .0 

11.0 

1  .  2 

0  .066 

0    oo2 

17    04 

78 

1300 

.3 

2  1360 

6 

900. 

224, 

4. 

L 

2.5 

12.0 

1  .2 

0.07  7 

0,027 

15    05 

78 

1515 

.3 

21368 

6 

300. 

10. 

i 

a. 

15,0 

11.0 

1  .4 

0.08  5 

0    006 

13    06 

78 

1045 

.3 

2 1 376 

6    3 

630. 

72. 

e. 

16,0 

12.8 

1  .0 

0.029 

0.004 

11    07 

7B 

1220 

.3 

21  364 

6 

420 

16. 

28. 

21.0 

7.0 

0.5 

0.031 

0.006 

oa  oa 

78 

1300 

.3 

21392 

6 

15000.        G 

600. 

G 

16. 

21.0 

7.5 

1  .6 

0    030 

0.004 

18    09 

78 

1330 

.3 

21400 

6 

4000. 

4. 

4. 

16.0 

7.9 

1  .3 

0    04  3 

0.009 

16    10 

78 

1315 

.3 

21408 

6 

3000. 

40. 

4. 

L 

10.0 

13.5 

1  .0 

0    025 

0.004 

07    11 

78 

1300 

.3 

21416 

6 

12000. 

1500. 

a 

4. 

L 

OB 

0.02  4 

0.003 

14    11 

78 

1200 

3 

21424 

6 

15000. 

10. 

L 

4. 

L 

0.6 

0.01a 

0.002 

12    12 

78 

1220 

.3 

21432 

4 

6400. 

iooo. 

4. 

1     0 

8    0 

l  .0 

0.016 

0 .  002 

ft 

AX  I  MUM 

30000E-1-1 

7000. 

280, 

21    0 

13-5 

2.4 

0.085 

0.027 

AVG 

OR    GEOM 

MN     (  ■  1 

7426.'     U 

66.  ■ 

E 

15,  ■ 

D 

7    2 

10.5 

1  .3 

0.036 

0.006 

MINIMUM 

300. 

4. 

A. 

Q.  1 

7.0 

0.5 

0.018 

0.002 

NO    OF    SAMPLES 


I     C    0    N    T     D     I 


Sample   Information   system 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT  25  OCT  79   PAGE   681 


19 

20 

21 

23 

17 

1,8 

23 

5 

6 

14 

SAMP 

)T[ 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP       Pj 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

F! LTEREO 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

COND. 

OY    MO 

YR 

I.MT 

DIST 

BRC 

DEPTH 

AMMONIA 

KJELOAHL 

NQ2-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

25C 

fEET 

MTRS 

Mr?  I 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

KG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMrtOS 

09    01 

78 

•310 

.3 

0.030 

0,660 

0,  003 

0.010 

0.043 

0.630 

0.673 

3,0 

90 

23    01 

76 

•315 

3 

0.070 

0.600 

0,004 

0.010 

0.  064 

0.530 

0.614 

4,0 

65 

06    02 

76 

'440 

3 

0.07 

1  .  I 

0.004 

0    01 

0    034 

1    Ci;o 

1.M4 

3,0 

64 

20    02 

78 

'530 

3 

0.230 

i.ioo 

0-004 

0.020 

0.  254 

0-670 

1  .  124 

3,0 

76 

21     03 

78 

0935 

3 

0  .OfOL 

0.360 

0-005 

0.030 

0.  04  5 

0-SbO 

0.995 

30 

79 

03    0-» 

78 

1400 

.3 

0.060 

0.890 

0.004 

0.  190 

0.254 

o.ano 

1  .084 

10.0 

96 

17    01 

7a 

1300 

3 

0.030 

0.770 

0-O07 

0.140 

0.  177 

0.740 

Q.917 

15.0 

134 

IS    OS 

78 

1515 

3 

0.010L 

0.660 

0.005 

O.OIOL 

0.02S 

0.850 

0.675 

40.  0 

98 

13   06 

?8 

1045 

3 

45,0 

5.0 

59 

1  1     07 

78 

'220 

3 

80.0 

5.0 

77 

06    08 

76 

1300 

3 

100.0 

5    0 

33 

16    09 

76 

1330 

3 

0  .  050 

0.920 

0.007 

0.020 

0.077 

0.870 

0.947 

100.0 

5.0 

37 

16    10 

78 

1315 

3 

75.0 

5.0 

31 

07    1  l 

78 

1300 

3 

0  . 0  1  0  L 

0.510 

0.003 

0.010 

0.023 

0.5U0 

0.523 

80.0 

5.0 

33 

14     1  I 

76 

1200 

3 

O.OIDL 

0.470 

0.OO3 

0.020 

0    033 

0.460 

0    493 

7S.0 

5.0 

30 

12    12 

78 

1220 

3 

75.0 

3.0 

34 

MAX  I  MUM 

0.230 

1  ,  1 

O.O07 

0    1 90 

0.254 

1     0110 

1  ,  124 

TOO .  0 

40.0 

1  34 

AVG 

OR    GEOM  KIN    [     : 

0    0-S3D 

0.804 

0.004 

0.O43D 

0,095 

0.755 

0.851 

78. S 

7.4 

39 

MINIMUM 

0.010 

0,470 

0.003 

0,010 

: 0,023 

0  .  4C0 

0,493 

45.0 

3.  0 

59 

NO    OF    SAMPLES 

1 1 

M 

1  1 

1  1 

1  1 

1 1 

11 

8 

16 

16 

16 

56 

95 

52 

55 

208 

25 

76 

66 

265 

SAMP    DTE 

FOUR 

STN 

STN 

SAMP      PJ 

TURB. 

CHLORIDE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

CA  LCU  L 

COLOUR 

TOTAL 

DY    WO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG 

DEPTH 

FORM  A  2  IN 

MG/L 

PH   fl .  3 

AT    LAS 

AT     LAB 

IRON 

HARDNESS 

HAZEN 

ARSENIC 

FEET 

MTRS 

UNITS 

MG/L 

MG/I. 

i 

MG/L 

UG/L 

MO/L 

UNITS 

MG/L 

09   01 

78 

1310 

.3 

$..48 

4.0 

1    0 

23    01 

76 

1315 

-3 

1  .90 

3.0 

2  .0 

06    02 

76 

1440 

.3 

2. SO 

4.0 

2.0 

20    02 

78 

1530 

3 

2     10 

3.0 

2    0 

21  03  73 
03  04  78 

17  04  78 

15  05  78 

13  06  78 

11  07  78 
08  08  78 

18  09  78 

16  10  78 
07  1 1  78 

14  II  78 

12  12  78 


C935 
1400 
1300 
1515 
104  5 
1220 
1300 
1330 
1315 
1300 
1200 
1220 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  W»     I ' I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


2.0 
2.0 


30 
42 
35 
35 
34 
28 


6 

30 

7 

40 

7 

40 

7 

50 

0 

550 

7 

40 

7 

50 

7 

50 

7    00 

7    50 

0 

550 

7,33 

0 

550 

6 

90 

Q 

550 

OL 
.0 
.OL 
.0 


1  .OL 
1  .0 


2,0 
1  .40 

1  .0 


30.0 
38,0 
38.0 
48.0 
42,0 
42.0 
46.0 
34.0 

48.0 
39.8 
30.0 


7  00 

0.050 

7QG 

0.030 

70G 

0.050 

70G 

0.0D4L 

70 

0.G04L 

70 

0.034L 

70G 

0.094L 

55 

0 .  0  34  L 

70 

0.050 

690 

0.0250 

55 

0 .  034 

235 

225 

229 

215 

249 

301 

238 

272 

217 

Samp 

m 

HOUR 

STN 

STN. 

SAMP       PJ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

Total 

I0IAL 

TOTAL 

AVAILBLE 

TOTAL 

DY    MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG 

DEPTH 

MERCURY 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

IINC 

MN 

NICKEL 

CYANIDE 

COBALT 

FEET 

MTRS 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/I. 

MC/L 

.'O/L 

MG/L 

MG/L    CM 

MG/L 

13    06 

76 

1045 

.3 

O.OSOL 

0- ooi L 

0.005L 

0.001 

0,015 

0.001 

0.01L 

0 . 00  1  L 

11    07 

78 

i:?20 

3 

0 . 050  L 

0- 001 L 

O.GGSL 

0.001 

0    015 

0.001 

0.01L 

0 . 00 1 L 

06  oa 

78 

1  300 

.3 

0 .050L 

0-001  I 

0    005  L 

0.001 

0   I)i5 

o.oot 

0  .01  L 

0    00  1  L 

18    09 

78 

1 330 

.3 

0 .C5QL 

0-001 

0-005L 

0,0011. 

0    003 

0 

010 

0.001 L 

0 , 00  1  L 

■  6    10 

7  8 

1315 

.3 

0.050L 

0.001 

0005L 

0 . 00 1 L 

0,003 

0 

010 

0 . 001 L 

0    001  L 

07    11 

78 

1300 

,3 

O.OSOL 

0.001 

O.O05L 

0,0011. 

0003 

0 

oio 

0. 001 L 

0    00  U 

14     1  1 

78 

1:(00 

.3 

0.050L 

0-001 

0    005L 

0,0011. 

0    003 

0 

010 

0.001L 

0    00  1  L 

12    12 

78 

l:>20 

.3 

O.O50L 

0.001 

0    005  L 

0,0011. 

0.003 

0 

010 

0.001L 

0    00  1  L 

MAXIMUM 

0.050 

0 .  00 1 

0,005 

0.001 

0,015 

0 

010 

0.001 

0  .01 

0-001 

AVG 

OR    GEOM    MN     ( ' ) 

0.G50D 

0.00  ID 

0.G05D 

0 . UO 1 D 

0  .  008 

0 

oio 

0.0010 

0.010 

0 . 00  1  D 

MIN  IMUW 

0.050 

0.001 

0,005 

0.001 

0    003 

0 

010 

o.ooi 

0.01 

0    00  1 

NO  OF  SAMPLES 


B.O. 

*    / 

SITE: 

PA  I  NY 

RIVER 

STATION    10:        1 9-0001 -010    02 

SAMPLE    POINT. 

UPSTREAM 

FROM    CONFLUENCE    HIT 

H    BAUPETTE     RIVER 

STATION 

T"PE: 

RIVER 

MAJOR    BASIN: 

ARCTIC    ORAINAGE 

NELSON    RIVER 

STORET    CODE: 

05 

MINOR    BASIN: 

LAKE 

WINNIPEG    EAST    RAINY 

RIVER 

001 

STN    NO: 

10 

LAT 

LONG; 

U    T    M 

15    0385600.0    5396650 

0    4            REGION:     06 

MILEAGE: 

142.00 

934 

901 

SO 

81 

64 

805 

3 

1 

33 

34 

Samp  ote 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP       PJ 

SAMPLE 

SCO 

TOTAL 

FECAL 

M.f  . 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

FILTERED 

DY   MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG 

DEPTH 

NO 

COLIKOSM 

CO  L  I  F  ORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

800 

P 

REACT  IVE 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

DEG   c 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

09   01 

78 

1340 

.  3- 

21306 

4 

17000E+1 

2400 

12 

1     0 

9.0 

0.6 

0.01? 

0.003 

23    01 

78 

1340 

.3 

21314 

4 

3800. 

230 

8 

1    0 

12.0 

1  .2 

0,022 

0.005 

06    02 

76 

1520 

.3 

21322 

4 

20000E+1 

10 

4,        L 

1  ,0 

11.0 

1,8 

0    070 

0  .  008 

20    02 

7B 

1510 

.3 

21328 

4 

34Q00E*1 

10 

L 

12 

OS 

11  .4 

2.6 

0-060 

0.014 

06    03 

78 

1-130 

.3 

21335 

4 

5000. 

4 

L 

12 

1  .0 

11  -0 

31    03 

78 

1030 

.3 

2 1343 

4 

10000E+1 

4 

4,       L 

1  ,0 

12.0 

2.0 

O.03I 

0.003 

03   04 

70 

1330 

.3 

21351 

4 

4200. 

4 

20 

1  -0 

12.0 

1  .4 

0.055 

0.003 

17    04 

78 

1515 

.3 

21359 

6 

900. 

220 

13, 

2    5 

12.0 

1  .0 

O.0B2 

0.024 

15    05 

78 

Hi  15 

.3 

21367 

6 

100. 

10 

L 

4,       L 

16    0 

10,0 

1     6 

0.074 

0.008 

13    06 

78 

1  '15 

.3 

21375 

B 

3 

380. 

100 

48. 

16.5 

12    8 

1     0 

0-026 

0.003 

11     07 

78 

1:!00 

.3 

21383 

6 

210. 

10 

1. 

4. 

23,0 

7.2 

1  ,0 

0.02  7 

0.005 

08    OB 

76 

1320 

.3 

21391 

6 

15000.        G 

1  1  70 

8 

21  .0 

7.0 

1  .7 

0.02  9 

0.004 

18    09 

78 

1450 

.3 

21399 

6 

1300. 

4 

L 

4.        L 

15-5 

7,8 

1  .3 

0.045 

0.009 

16    10 

7  8 

1-115 

.3 

21407 

6 

4000. 

80 

4  , 

10    0 

13,5 

0    6 

0.029 

0.004 

07    11 

78 

1J15 

.3 

21415 

6 

8000. 

1500 

G 

4. 

1     0 

0.02  7 

0.003 

H     11 

76 

1'  00 

,3 

21423 

6 

1 3000. 

10 

4. 

0.8 

0.040 

0.004 

12    12 

78 

1:100 

3 

21431 

4 

3400. 

1320 

20. 

1  ,0 

8,0 

1  .8 

0.024 

0.002 

MAXIMUM 

3400QE-H 

2400 

4B. 

22.0 

13    5 

2.6 

0,082 

0.024 

AVQ 

OR    GEOM    MN     ( -  1 

6627.-     U 

49 

•    £ 

6     ■     D 

7    4 

10.4 

1  .3 

0.04  1 

0  .  006 

MINIMUM 

100. 

1 

4 

0.5 

7.0 

0.6 

0.D17 

0.002 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


RAINY    RIVER 


STATION    ID' 


UPSTREAM    FROM    CONFLUENCE    W.TK    BAUOeTTE    RIVER^  ^^    ^^    ^^    ^ 

R1VEB  MINOR    BASIN:     LAKE    WINNIPEG    EAST    RAINY    RIVER 


35    OCT     79       PAGE 
19-0001 -010-02 
STORET    CODE:     C 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STW    SAMP       PU 
DY    MO    YR     LMT  O'IST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


09  01 

78 

1340 

3 

23  01 

78 

1340 

■  3 

06  02 

78 

1520 

.  3 

JO  02 

78 

1510 

.3 

21  03 

7B 

1030 

.3 

03  04 

78 

1330 

.3 

17  04 

73 

1315 

.3 

IS  05 

78 

1615 

■: 

13  06 

78 

11  15 

3 

1  1  07 

78 

1200 

.3 

06  OB 

78 

1320 

.3 

18  09 

78 

1450 

.3 

16  10 

78 

1415 

.3 

07  11 

7B 

1215 

.3 

14  11 

7S 

1  TOO 

.3 

12  12 

78 

1200 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

[*) 

MINI  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    5**P 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTR 


09 

01 

78 

1340 

23 

01 

78 

1340 

06 

02 

7B 

15  20 

20 

02 

78 

1510 

21 

03 

78 

1030 

03 

04 

78 

1330 

17 

04 

78 

1515 

IS 

05 

78 

1615 

13 

OS 

78 

1  1,  15 

11 

07 

78 

1200 

08 

08 

78 

1320 

18 

09 

78 

14  50 

1B 

10 

78 

1416 

07 

11 

78 

1215 

14 

11 

78 

1  100 

12 

12 

78 

1200 

U    T    M:     15    0385600.0    5396850.0    4 


MILEAGE: 


20 


FI LTERED 

AMMONIA 

M.GA 


2t  22 

FILTERED  FILTERED 

KJELDAHL       N02-N  N03-N 

MG/L      MG/L  MG/L 


OS" 
010 
290 
010 
010 
030 


0.0'10'L 

0.010L 


0.470 
1  .100 
0.960 
1  .200 
0 .  $70 
0.900 
0.720 
0.950 


0.510 
0  480 


0.290  1 . 200 

0.0490  0.801 

0.010  0.470 


16 

56 

PU 

TUR8. 

CHLORIDE 

H 

FORMAZIN 

MG/L 

S 

UNITS 

3 

2.  30 

3.0 

3 

2-40 

3.0 

3 

4-20 

3.0 

2 

3.00 

3.0 

3 

3.40 

3.0 

3 

3.70 

3.0 

3 

15.00 

1  .0 

3 

S.50 

2.0 

3 

3.40 

1  .0 

3 

4.10 

2.0 

3 

3.40 

2.0 

3 

7.60 

2.0 

3 

4.20 

3.0 

3 

5.10 

2.0 

.3 

10.00 

2.0 

3 

2.90 

4.0 

0.003 
0.004 
0 .  004 
0.004 
0 .  005 
0.004 
0.007 
0  .006 


.003 
.003 


0.007 
0.  004 

0.003 


OIO 
OIO 
OIO 
020 
030 
130 


a .  1  so 

0.O42D 
0.010 

1 1 

S3 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


2.0 
2.0 


34 
35 
37 


INRGNC      TOTAL    TOTAL  N 
N   ORGNC   N 
MG/L       MG/L       MG/L 


0.033 
0.104 
0.024 
0.314 
0.045 
0.  144 
0.2I7 
0.026 


0,020      0.033 
0.020      0.03  3 


0.314 
0.095 
0,024 


.90 
.30 


.50 
.70 
.00 


0-410 

i  .oio 

0.950 
0.910 
0.660 
0 .  B'-'Q 
0.  6' 10 
0.940 


0.500 
0.4  70 


1  ,010 

0,762 
0.450 


5 
TOTAL1 
SOLIDS 
MG/L 


0.483 
1.114 
0.974 
1  .224 
0.705 
1  .  034 
0.907 
0.B66 


0.533 

0.503 


1  ,  224 
0.847 
0.483 


70 

0 

75 

0 

100 

0 

100 

0 

70 

0 

CO 

0 

90 

0 

ioo 

0 

100 

0 

38 

9 

70 

0 

susp. 

SOLi  DS 
MG/L 

2.0 

5.0 

10.0 

5    0 

5.0 

5.0 

25.0 

30.0 


30.  0 

9.4 


!08 

25 

76 

68 

IOTAL 

PHENOLS 

CALCUL 

COLOUR 

IRON 

HARDNESS 

HAZEN 

MG/L 

UG/L 

1  .0 
1.0 

1  .0 

1  .0 
1  ,0L 

3.0 
1  .0 
2.0 

MG/L 

UNITS 

28.0 

70G 

34.0 

7  0G 

40.0 

70G 

.550 

50.0 

70G 

40.0 

70 

1  .OL 

40.0 

50 

1  .OL 

44.0 

70G 

32.0 

55 

COND. 
25C 

UMHQS 


129 

152 

72 

79 

B2 


1S2 
93 
72 


MAXIMUM 

15  00 

AVG  OR  GEOM  MN  (" t 

5.26 

MINIMUM 

2.  30 

7.70 

0,560 

3.0 

50.0 

7.33 

0  .550 

1  .3D 

38.5 

6.90 

0.550 

1  .0 

28.0 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


RAINY    RIVER 
Ai'.l;VE     EHO 
RIVER 


STATIDN     ID:        19-0001-011-02 


SAMP    DTE    HOUR       STN       ST.N    SAMP       PiJ 
BY    MO    YR    LMT         OIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


09  01 

78 

1620 

.3 

24  01 

78 

1020 

.3 

07  02 

78 

1  105 

.3 

20  02 

78 

1300 

.3 

07  03 

78 

1  100 

.3 

21  03 

78 

1140 

.3 

04  04 

78 

1  100 

.3 

18  04 

78 

110Q 

.3 

16  05 

78 

1200 

.3 

13  06 

78 

1440 

.3 

11  07 

78 

1345 

-3 

09  08 

78 

1010 

.3 

19  09 

7B 

0930 

.3 

17  10 

78 

1  100 

.3 

07  11 

78 

1030 

.3 

14  11 

73 

1000 

.3 

12  12 

78 

1000 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

<-) 

MINIMUM 

934 

901 

SAMPLE 

SCD 

NO 

21304 

4 

21312 

21320 

4 

21326 

4 

21333 

4 

2134! 

21349 

21357 

B 

21365 

6 

21373 

6  3 

21  381 

6 

21389 

6 

21  397 

6 

21405 

6 

2)413 

6 

21421 

6 

21429 

4 

MAUOR    BASIN: 

MINOR    EAS1N: 


ARCTIC    DRAINAGE    NELSON    RIVER 
LAKE    WINNIPEG    EAST    RAINY    RIVER 


U    T    M:  15    0439U50.0    5382400.0 

80  8  I  04 

TOTAL  FECAL  M.F. 

COLl FORM  COLIFOSM  ENTER. 

MF/100ML  MF/IOOML       MF/100ML 


10000E+1 

4000. 

36000E+1 

100. 

15O00E+2 

100. 

6000. 

10. 

eooooe+1 

10. 

1 5000E+1 G 

4. 

36000E+1 

92. 

7200. 

600. 

B300. 

4. 

1  000  . 

200. 

60D  . 

20. 

15000.   G 

1500. 

26000E-t-1 

20- 

16000. 

1  140. 

6000. 

1500. 

76000. 

50. 

15Q00E*! 

220. 

15000E+2 

4000. 

40121 . -  U 

99  . 

BOO. 

4. 

24 
104 

120 
13 
4 


4 

REGION:  06 

aos 

3 

WATER 

DISS. 

TEMP. 

02 

DEO  C 

MG/L 

1  .0 

80 

1  0 

12.0 

1  0 

12.0 

1  .5 

11.2 

1  .0 

11  .0 

1  .0 

11.0 

2.0 

11.0 

2.5 

12.0 

15.0 
15.0 
20.0 
19.5 
16  0 
10.0 


20. 

7. 


STORET  CODE: 

OS 

001 

MILEAGE: 

182.40 

I 

33 

34 

-DAY 

TOTAL 

FILTERED 

BOD 

P 

REACT IVE 

MG/L 

MG/E 

P  MG/L 

0.8 

0.042 

0.017 

0.4 

0.019 

0.007 

1  .0 

0.019 

0,005 

5.0 

0.039 

0.004 

0.8 

0.038 

0  ,003 

0.8 

0.039 

0.004 

0.6 

0.06  6 

0.013 

1  .4 

0  .06  1 

o.oos 

1  .0 

0  02  9 

0.  0  02 

1  .1 

0.040 

0.  005 

1  .5 

0.04  2 

0.009 

1  .0 

0.038 

0.005 

1  .0 

0.02  7 

0,004 

1  .2 

0.055 

0.005 

o.e 

0.026 

0.001 

4.4 

0.100 

0.001 

5.0 

0.  100 

0.017 

1  .4 

0  04  2 

0.006 

0.4 

0.019 

0.001 

NO    OF    SAMPLES 


<     C    0    N    T     D     ) 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 

STATION    5UMMARY    8EP0RT     -     RIVER 

BASIK5 

DATE    OF    REPORT       25    OCT 

79      PAGE 

683 

19 

20 

21 

33 

17 

18 

23 

5 

6 

14 

SAMP   DTF 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pi 

1       FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

I NRGNC 

T01AL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

CONO, 

DV   MCi 

¥9 

LMT 

DIST 

ORG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLI05 

SOLIDS 

2SC 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

09    01 

79 

1530 

.3 

0.030 

0.560 

0.003 

O.OIDL 

0.043 

0.530 

0.573 

2.0 

70 

24   01 

79 

1020 

,3 

0.040 

0.440 

0.004 

0.010 

0.054 

0.400 

0.454 

S.O 

64 
64 

07   Oil 

79 

1  105 

,3 

0.020 

0.440 

0.005 

0.010 

0,035 

0,420 

0.455 

2.0 

so  o;: 

79 

1300 

.3 

0.300 

1.600 

0.003 

0.020 

0.233 

1  ,400 

1  .623 

3.0 

71 
72 

31    Oil 

79 

1  140 

.3 

0.010L 

0.540 

0.004 

0.030 

0.044 

0  ,  530 

0.574 

5.0 

04   0'' 

79 

1  100 

.3 

0.010L 

0,500 

0.003 

0.090 

0.103 

0.490 

0.593 

30 

76 

is  0' 

79 

1100 

.3 

0.010L 

0.690 

0.006 

o.  ioo 

0-116 

0.680 

0.796 

35.0 

90 

is  m 

79 

1200 

.3 

0.010 

0.560 

0    005 

0.010L 

0.025 

0.550 

0.575 

25.0 

88 

13    Oii 

78 

1440 

3 

80.0 

5.0 

62 

11   or 

79 

1345 

,-t 

70.0 

10.0 

68 

09    Oil 

79 

1010 

.3 

85. 0 

5.0 

84 

19  0<i 

79 

0930 

.3 

OOtOL 

0.5S0 

0.0D5 

0.020 

0.035 

0.540 

0,575 

75.0 

ioo 

77 

IT   id 

79 

1100 

.3 

65.0 

5  0 

74 

0?    11 

79 

1030 

.3 

o.otoi 

0.590 

0    003 

0.020 

0.033 

0.580 

0    613 

90.0 

40  0 

71 

14    11 

79 

1000 

3 

OOtOL 

0.410 

0.003 

0.020 

0.033 

0    400 

0.433 

60.0 

5.0 

70 

13    1!: 

79 

1000 

J 

140.0 

35.0 

T1 

MAX 1MUM 

0.300 

1  .600 

0.006 

o,  too 

0.223 

1  .400 

1  .623 

140.0 

400 

90 

AVG 

OB    GEOM    KK 

0.0330 

0.62S 

0.004 

0.0310 

0.068 

0.593 

0.660 

83.1 

11.6 

73 

MINIMUM 

o.oio 

0,410 

0.003 

0.010 

0.02S 

0.400 

0.433 

60.0 

2.0 

62 

MO   I 

OF    SAMPLES 

1 1 

11 

11 

11 

11 

1  1 

11 

8 

16 

16 

le 

56 

95 

52 

55 

208 

25 

76 

6B 

265 

SIMP   1 

5T£ 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pj            TuBB 

CHLORIDE 

ACID1TV 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

CALCUL 

COLOUR 

TOTAL 

DV    «KI 

YR 

LMT 

BIST 

8RG    DEPTH 

FORMAZIN 

MG/L 

PH   8.3 

AT     LAB 

AT     LAB 

IRON 

HARONESS 

HAZEN 

ARSENIC 

FEET 

MTRS 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/l 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

09   0' 

78 

1630 

.3 

2-10 

3.0 

3.0 

a*  o 

78 

1020 

.3 

7-10 

2.0 

l    0 

07    03 

78 

11  OS 

3 

t.70 

3.0 

1  .0 

30   Oil 

78 

1300 

,3 

1  .BO 

4.0 

2.0 

21    0:i 

78 

1  140 

.3 

2.00 

3.0 

1  .0 

04    04 

78 

1100 

3 

2.  10 

30 

l.OL 

IB   O'l 

78 

1100 

3 

18.00 

2.0 

1,0 

16   OB 

78 

1200 

>3 

19.00 

3.0 

2.0 

13  or. 

78 

1440 

3 

3.40 

1  .0 

1.0 

26 

6.90 

36.0 

60 

0,070 

11    0'' 

78 

1345 

3 

5.40 

2.0 

t.D 

24 

7.30 

38.0 

70G 

0.070 

09   Oil 

78 

1010 

.3 

4.30 

4.0 

3.0 

26 

7.10 

3B.0 

60 

0,070 

19   OS 

79 

0930 

.3 

S    60 

2.0 

3.0 

SB 

7.30 

0.500 

40.0 

TOG 

0.004L 

17    10 

79 

1100 

.3 

3.50 

3.0 

1.0 

22 

7.30 

28.0 

70G 

0.004L 

07    1  1 

78 

1030 

.3 

10.00 

2.0 

2.0 

24 

7.10 

4.0 

30.0 

70G 

0.004L 

14    1  1 

79 

1000 

.3 

3.  BO 

2.0 

2.0 

23 

7.30 

1  .  OL 

39.0 

35 

0.0041 

is  i:: 

7a 

1000 

.3 

11  .00 

4.0 

1  .0 

21 

7.00 

29.0 

40 

0.004L 

MAXIMUM 

19-00 

4.0 

2,0 

28 

7.30 

0.500 

4.0 

40.0 

70 

0.070 

AVG 

OP    BECK   MN ' I • 1 

6. 26 

2.7 

1.5 

24 

7.  16 

0.500 

1  .6D 

30.8 

5SU 

0.O39D 

MINIMUM 

1  .70 

1  .0 

1  .0 

21 

6,90 

0.5OO 

1  .0 

26.0 

3S 

0.004 

NO  OF  SAMPLE", 


235 

225 

329 

215 

349 

201 

238 

272 

3I7 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOIAL 

TOTAL 

AVA11BLE 

TOTAL 

DT  MC 

TR 

LMT 

OEST 

BRG    DEPTH 

MERCUBV 

COPPER 

LEAD 

CADMiUM 

ZiNr 

MN 

NICKEL 

CYANIDE 

COBALT 

FEET 

MTRS 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

hu/L 

MG/L 

MG/L    CM 

MG/L 

13    06 

76 

1440 

.3 

0.050L 

0.004 

0.005L 

0.001 

0.044 

O.OOIL 

0.011 

0 . DO  1 L 

II    07 

78 

1345 

3 

O.OSOL 

0.004 

0    005  L 

0.001 

0.044 

O.OOIL 

0.01L 

O.OOIL 

09   08 

78 

1010 

3 

0.0501 

0.004 

00O5L 

0.001 

0.044 

O.OOIL 

0.01L 

0 . 00 1 L 

19    09 

78 

0930 

.3 

O.OSOL 

0-003 

0   0O5L 

0.001L 

0.020 

0-030 

O.OOIL 

0 . 00 1 L 

17    IC 

78 

1100 

.3 

O.OSOL 

O.003 

0   005L 

0.001L 

0.020 

0.030 

O.OOIL 

0 . 00 1 L 

07    11 

78 

1010 

.3 

0.050L 

0.003 

0.005L 

O.OOIL 

0.020 

0.030 

O.OOIL 

0 . 00 1 L 

14    11 

78 

iooo 

3 

0.050L 

0.003 

0.005L 

O.OOIL 

0.D2O 

0.030 

0.001L 

0 . 00 1 1 

13    12 

78 

looo 

3 

O.OSOL 

0.003 

0.005L 

O.OOIL 

0.030 

0.030 

O.OOIL 

O.OOIL 

MAXIMUM 

0,050 

0.004 

0.005 

0.001 

0.044 

0-030 

0.001 

0.01 

0.001 

AVG 

OR  GEOM  an    . - 

0 , 0500 

0.003 

0.005D 

0.0010 

0.029 

0.O30 

0.001D 

O.OTD 

0.001D 

MINIMUM 

0.050 

0.003 

1   005 

0    001 

0.020 

0-O3O 

0.001 

0.01 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


B.C.*-/ 

SITE: 

RAINY 

RIVER 

STATION 

ID:       19-0001 -01302 

SAMPLE    POINT: 

DOWNSTREAM    FROM    FORT 

FRANCES. 

NORTt; 

STAtlOH 

TYPE: 

RIVER 

MAJOR    6ASIN:     ARCTIC    DRAINAGE 

NELSON    RIVER 

STORE  '    COM 

05 

MINOR    9ASIN:     LAKE 

MINNIPEG    EAST    RAINY 

RIVER 

001 

STN   *0: 

11 

LAT 

LONG: 

U    T    M: 

15    04C4340.0   5376700 

0    4            REGION:     06 

MILEAGE: 

204.00 

934 

901 

BO 

ei 

84 

805 

3 

1 

33 

34 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pj 

SAMPLE 

SCO 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

m»  res. 

OISS. 

5-DAY 

TOTAL 

FILTERED 

OV    MC     YR 

LMT 

OIST    1 

BRG    OEPTH 

NO 

COL  I  FORM 

COLIFORU 

ENTER. 

TEMP. 

03 

BOD 

P 

REACTIVE 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

OEG   C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

10    01     7B 

103B 

3 

21301 

4 

I1000E+3 

13000E+ 

1 

20. 

1  .0 

12.0 

0-8 

0.016 

D.0Q4 

34   01    79 

1200 

.3 

31309 

4 

50000 , 

2300. 

4.        L 

1.0 

12.0 

O.J 

0   033 

0.014 

OT   02    7t 

1330 

.3 

21317 

4 

5000. 

100. 

L 

4.        L 

1  .0 

10.0 

3   6 

0.072 

0.012 

21    02    78 

0800 

3 

21325 

2 1 OOOE* 1 

10. 

L 

20. 

0.1 

12.1 

0.8 

0.038 

0.005 

07   03    78 

1145 

.3 

21331 

4 

I1000E*2 

10. 

16. 

1  .0 

12.0 

31    03    78 

1410 

3 

21339 

6 

390O0E*! 

4. 

L 

4.       L 

1.0 

12.0 

1  .6 

0.028 

0.003 

04    04     79 

1349 

3 

21346 

9 

e 

iooo. 

190. 

28. 

2.0 

12.0 

1  .0 

0.096 

0.016 

IB    04     78 

1330 

.3 

21354 

6 

60000 . 

630. 

40. 

2.5 

12.0 

0.6 

0.091 

0.009 

1*   OS    78 

1450 

.3 

21363 

6 

3600. 

10. 

L 

4          L 

16.0 

11.0 

1  .2 

D.054 

0.004 

13    OC     78 

1610 

.3 

31370 

6 

3 

iooo , 

400. 

33. 

14  6 

15.5 

1.0 

0    035 

0.DD3 

11    07    79 

1430 

.3 

21379 

S 

200. 

10. 

L 

4. 

19.5 

B    3 

1  .2 

D.017 

0.003 

09    06     79 

1110 

.3 

21386 

6 

<  5D00 .       G 

600. 

G 

IS. 

19.0 

7,6 

2.3 

0.028 

0.003 

19  OS'    78 

1025 

.3 

21394 

6 

1 5000 .       G 

28. 

44. 

15.5 

9.1 

1  .2 

0.02  8 

0.001 

0-7    11    79 

0930 

3 

21410 

6 

4000. 

1500. 

G 

20. 

0.6 

0.021 

0.002 

14    11    TS 

0930 

.3 

21419 

e 

300. 

10. 

L 

12 

0.8 

0.O33 

0.004 

13    13:   78 

091S 

.3 

21428 

4 

47000 . 

2500. 

T3. 

1.0 

10.0 

3.6 

0.038 

0.003 

MAXIMUM 

1 1 0OOE*2 

T3000t*1 

72. 

19.5 

t5.5 

2.6 

D.096 

0.016 

AVG 

OR   GEOM     »i      ' 

15411 .-    U 

144.' 

E 

1 4  ,  •    0 

6.8 

11  .1 

1  .2 

0.040 

O.0D6 

MINIMUM 

200. 

4. 

4. 

0.1 

7.6 

0.2 

0.O18 

0.001 

NO  0'  SAMPLES 


16 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


8.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


RAINY  RIVER 

DOWNSTREAM  FROM  FORT  FRANCES. 

RIVER 


DATE    OF    REPORT 
STATION    ID: 


MAJOR     BASIN:     ARCTIC    DRAINAGE     NELSON    RIVER 
MINOR    BASIN:     LAKE    WINNIPEG    EAST     RAINY    RIVER 


25    OCT    7  9       PAGE 
19-0001-01202 


STORET    CODE:     05 
001 


U    I    M:     15    0464340.0    5376700.0 


REGION:  06 


MILEAGE:   204.00 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

14 

SAMP    DTE 

HOUR 

SIN 

STN   SAMF       Pd 

f 1 LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

F!  LTERED 

IHRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

COND. 

DY    MO    YR 

LMT 

DI5T 

BUS    DEPTH 

A'.'VCM  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

SOLI DS 

25C 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

10    01     76 

1035 

.3 

0.010 

0.330 

0.003 

O.OIOL 

0.023 

0.320 

0.343 

4.0 

61 

24    01     7B 

1200 

.3 

O.C80 

O.6B0 

0 .  003 

0.010 

0 .  093 

0  .  600 

0.693 

3.  0 

61 

07   C2   78 

1330 

.3 

0 .  020 

0.910 

0.0D5 

0,010 

0.035 

0  . 850 

0.925 

4.0 

70 

21    02   78 

OBOO 

.3 

0.020 

0.600 

0.QC4 

0.020 

0.044 

0.5110 

0.624 

1  .  0 

63 

21    03   79 

1410 

.3 

0.010 

0.390 

0 .  DOS 

0.030 

0.045 

0.3B0 

0.425 

3.  0 

68 

04   04    ?8 

1345 

.3 

O.OlO 

0.600 

0.005 

0.090 

0.  105 

0  . 5:<0 

0    695 

50.  0 

S°S 

18    04    78 

1330 

.3 

0.010L 

0.650 

0.005 

0.060 

0.075 

0  .640 

0.715 

45.  0 

91 

16    05    78 
13   06    78 
tl    07    78 

1450 
1610 
1430 

.3 
.3 
.3 

0  .  020 

0.470 

0.003 

O.OIOL 

0.033 

0.450 

0.483 

85.0 
40.  0 

5.0 
5.0 
5.0 

70 
54 
57 

09    08    78 

1110 

.3 

bo  .  a 

5.0 

65 

19    09    78 

102S 

.3 

O.OIOL 

G.  440 

0.003 

0.020 

0.033 

0.430 

0.463 

50.0 

5.0 

62 

07     I  1     78 

0930 

.3 

0.010 

0.420 

0.002 

0.020 

0.032 

0.410 

0.442 

60.0 

5.0 

60 

14     11     78 
12     IS    78 

0930 
B915 

.3 
.3 

O.OIOL 

0.410 

0 .  003 

0.030 

0.043 

0.400 

0.443 

75.0 
90.  D 

25-0 

5-0 

63 
68 

MAXIMUM 

0.080 

0.910 

0.005 

0.090 

0.  105 

0.8'IQ 

0.925 

90.0 

50.  D 

96 

AVG 

OR    GEOM   1 

0,01-90 

0 .  536 

0  .  004 

0.028D 

0.051 

0.517 

0,568 

68.6 

11.3 

67 

MINI  MUM 

0..01B 

0.330 

0.002 

D.010 

0.023 

0  .  320 

0.343 

40.0 

1  .0 

54 

NO  OF  SAMPLES 


16 

56 

95 

52 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pd 

TUR.B-. 

CHLORIDE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

DY   MO 

YR 

LMT 

DIST 

8RG    DEPTH 

FOfiMAZIN 

MG/L 

PH    8.3 

AT     LAB 

FEET 

MTRS 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

10    01 

78 

1035 

.3 

2.70 

2.0 

24    01 

73 

1200 

.3 

2.50 

2.0 

07    02 

78 

1330 

.3 

2.80 

4  .0 

21     02 

78 

OBOO 

.3 

1  .60 

4.C 

21    03 

78 

14  10 

.3 

1  .60 

3.0 

04    04 

78 

1345 

.3 

45.00 

3.Q 

18    04 

73 

1330 

.3 

24.00 

4.0 

16    05 

78 

1450 

.3 

1  .90 

5.0 

13    06 

78 

1610 

.3 

2.50 

1  .0 

1  .0 

19 

11     07 

7.8 

1430 

..-: 

2.30 

2.0 

1  .0 

18 

09    08 

79 

1110 

.3 

3.60 

3.0 

2.0 

18 

19    09 

7B 

1025 

3 

3.50 

2.0 

1  .0 

21 

07    11 

78 

0930 

,  3 

2.20 

2.0 

1  .0 

21 

14     1  1 

78 

0930 

.3 

11  .00 

1  .0 

1  .0 

22 

12    12 

78 

0915 

.3 

2.40 

4.0 

1  .0 

19 

MAXIMUM 

45.00 

5,0 

2.0 

22 

AVG 

OR    GEOM    MN     I 

7.32 

2.8 

1  .  1 

20 

MINIMUM 

1  .60 

1  .0 

1.0 

18 

55 
PH 
T  LAB 


60 
10 
30 
40 
40 


11 

206 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


7.50 

0.100 

7.20 

0.  100 

6.60 

0.  100 

11  7 

25         76 
ENOLS     CALCUL 
HARDNESS 
UG/L-      MG/L 

1  .0 

1  .0 

2.0 

3.0 

1  .OL 

1.0 

2.0 

4.0 

22,0 
18.0 
30.0 
26.0 
26.0 
23.0 
26.0 


1  .OL 
1  ,0 


.70 
.0 


30.0 
25.1 
IB.O 


15 

6B 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 


15 

265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 


40 

0.O5O 

50 

0.050 

60 

0 .  050 

40 

0-004L 

30 

0.004L 

70 

0.004L 

30 

0.004L 

70 

0.050 

46 

0.024D 

30 

0.004 

NO  OF  SAMPLES 


235 

225 

229 

215 

249 

201 

23B 

272 

217 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP      PU 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

AVA1 LELE 

TOTAL 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG 

DEPTH 

MERCURY 

COPPER 

LEAD 

CADMiUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

CYANIDE 

COBALT 

FEET 

MTRS 

UG/L 

KG/ I 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L    CM 

MG/L 

1  3    06 

79 

151  0 

.3 

0 . 0,50  L 

0  .  00 1 

0.005'L 

0,002 

0.024 

0.001L 

0.01  L 

0.001 

1  1     07 

78 

1430 

.3 

O.DSOL 

0.001 

0.005L 

0    002 

0.024 

0.001 L 

001  L 

D.001 

09    08 

79 

1110 

.3 

0  .  05OL 

0  .  001 

0.005L 

0.002 

0.024 

0.001 L 

0  .  0 1  L 

0.001 

19    09 

78 

1025 

.3 

0 . 050  L 

0.002 

0.005L 

0  .  00 1 •  L 

0.003 

0.014 

0.001L 

0  .  00 1 L 

07    11 

78 

0930 

.3 

0.  0'50L 

0.002 

0 . OOS  L 

0.00 11. 

0.003 

0.014 

0 . 001 L 

0 , 00 1 L 

14     11 

7B 

0930 

.3 

0.050L 

0.002 

0.005L 

0.001L 

0.003 

0.014 

0.001L 

0.001L 

12     12 

78 

0915 

.3 

0.050L 

0.002 

0.005L 

0.001 L 

0.  003 

0,014 

0.001L 

0 .001 L 

MAXIMUM 

0.050 

0 .  002 

0.005 

0.002 

0.024 

0.014 

0 .  001 

0.01 

0.001 

AVG 

OR    GEOM 

UN     (') 

0.0500 

0.002 

0.005D 

0.00  10 

0.012 

0.014 

0.001D 

0.010 

0 . 00 1 D 

MINIMUM 

0 .  050 

0.001 

0.005 

0.001 

0.003 

0.014 

0.001 

0.01 

o.ooi 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


RAINY    RIVER 

DOWNSTREAM    FROM    FORT     FRANCES, 

RIVER 


STATION    ID:        19-0001-013-02 


934 

901 

SAMP    DTE 

HOUR 

SIN 

STN    SAMP 

Pd 

SAMPLE 

SCO 

DY    MO    YR 

LMT 

CIST 
FLET 

BRG    DEPTH 
MTRS 

NO 

16    05    78 

1455 

.3 

21363 

6 

13    06    7B 

1615 

.3 

21371 

6    3 

11     07    7B 

1420 

.3 

21379 

6 

09    08    78 

11  15 

.3 

21  367 

6 

19   09   78 

1035 

.3 

MA1IMUV, 

21395 

6 

AVG 

OR    GEOM 

MINIMUM 

MAJOR    BASIN:     ARCTIC    DRAINAGE    NELSON    RIVER 
MINOR    BASIN:     LAKE    WINNIPEG    EAST     RAINY    RIVER 


M:     15    0464350.0    5376600.0    4  REGION:     06 


80  8  I  84 

TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  C0L1FORM  ENTER. 

MF/100KL  MF/100ML  MF/100ML 


10400. 

4  . 

1300. 

500. 

100. 

L 

30. 

15000. 

a 

1500. 

G 

15000. 

G 

36- 

15000. 

1500. 

3138. 

E 

80. 

g 

100. 

4. 

WA  IER 
TEMP, 
DEG    C 

16  0 
14.0 
20  0 
18.5 
15.0 

20.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

110 
15.6 

8    6 

7.7 


STORET    CODE:     05 


MILEAGE:        204.00 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


0.9 
2.1 
1  .0 


33  3  4 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P    MG/L 


0.030 
0.018 
0.017 
0.034 
0  .02  4 

0.034 

-0.0-2  5 
0.017 


0.003 
O.OOI 
0.002 
O.OOI 
0.001 

0.003 

0.002 
0.001 


NO  OF  SAMPLES 


S-AMP    DTE 
DY    MO    YR 

HOUR 
LMT 

STN 

DIST 
FEET 

STN    SAMP       Pil 
BRG    DEPTH 
MTRS 

19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

20 

TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 
FI  LTERED 
N03-N 
MG/L 

17 

1NRGNC 

N 

MG/L 

IB 
TOTAL 
ORGNC      N 
MG/L 

23 
TOTAL    N 

MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

1  4 
COND. 
2SC 
UMHOS 

16    05    78 
13    06    79 
11     07    79 

1455 
1615 
1420 

.3 

i 
.3 

0.010 

0.440 

0 .  002 

0.010L 

0.022 

0.430 

0.4  52 

55.0 

50.0 

5.0 
5.0 

3.0 

68 
54 
56 

09   08   78 
19    09    7B 

1115 
1035 

.3 
.3 

O.OIOL 

0.370 

0.003 

0.010 

0.023 

0.  360 

0.393 

95.0 
45.0 

5.0 

5.0 

64 
61 

AVG 

MAXIMUM 

OR    GEOM    UN     1 • 1 

MINIMUM 

0.010 

0.0100 

0.010 

0.440 
0.405 
0.370 

0 .  003 
0.003 
0.002 

o.oio 

O.OIOD 
0,010 

0.023 

0.G23 
0.022 

0 .  430 
0.31)5 
0.360 

0.452 
0.418 
0.383 

95.0 

61  .3 
45.0 

5.0 
4.6 
3.0 

68 
61 
54 

NO  Of  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    Si5 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
BY  MO  YF1  LMT    DIST  BRO  DEPTH 
FEET        MTRS 


18  OS  Til  1155 
13  06  78  1615 
11  07  78  1430 
09  OB  70  11 15 

19  09  711  1035 


MAX I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  { • } 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


TURB. 

FORMAZIN 

UNITS 

J.  20 
2.40 
2.10 
3.40 
2.70 

3.40 
3.  SB 
2.10 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


4.0 
1.0 
3.0 
3.0 
3.0 


4.0 
2.4 
I  .0 


95 

ACIDITY 

pm  a. a 

MG/L 


I  .0 
I  .0 
2.0 
I  .0 


52 

TOT  ALK 

AT  LAB 

MG/L 


17 
18 
21 


18 
17 


55 
PH 
AT  LAB 


6  BO 

7  10 
7.30 
7.40 

7.40 
7.15 
6. 80 


20B 

T0T4L 
IRON 
MG/L 


0.150 
0 .  1  50 
0.150 


15        76        68 

PHENOLS     CALCUl  COLOUR 
HARDNESS      MIEN 
UG/L       MG/L      UNITS 


2.0 


3.0 
20 
2.0 


22.0 
32.0 
30.0 
38.0 

30.0 
25.5 

22.0 


40 
50 
SO 
40 

50 
45 
40 


B.O.W./    SITE:     RAINY    RIVER 

SAMPLE    POINT:     DOWNSTREAM    FROM    FORT     FRANCES 

STATION    TYPE:    HIVES 


STATION    ID:       19-0001 -014-02 


STN   NO: 


SAMP  DTi:  HOUR   STN   STN  SAMP   P.J 
DY  MO  VF:  LMT    DIST  BRO  DEPTH 
fEET        MTRS 


16  05  7[i  1500 

13  06  ft-  1G20 

11  07  7(:  1415 

OS  08  7(;  1120 

19  09  7i:  1040 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAX  Ih'UM 

AVG  OR   GEO*   »N    : ■ i 
MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP  DTf  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  Y*  LMT    OIST  6RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


1*  05  7E  1500 

13  06  7E  1S20 

11  07  76  1415 

09  08  78  II 20 

19  09  76  1040 


3 

.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [ • ) 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 

Sample 
no 


21364 
21373 
21300 
2l3Sa 
21396 


19 
f I LTERED 
AMHONIA 
MG/L 

0.010 


901 
SCD 


MAJOR  BASIN:  ARCTIC  DRAINAGE  NELSON  RIVER 
MINOR  BASIN:  LAKE  WINNIPEG  EAST  RAINY  RIVER 


y  r  M:  15  0464350. O  5376475.0  4 


TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


6  11600          13, 

6  3  1800.       1200. 

B  1600.       300. 

6  15000,  G  15000.   G 

5  18000.         20. 


18000. 
6183. 
1600, 


15000. 
265.* 
12. 


84 
M.F. 

ENTER. 
MF/100ML 

4    t 
60. 
12. 
64 


64. 

35. 

4. 


20 
TOTAL 
KJELOAML 
MG/L 

0,460 


31 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0-O02 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

0.0101. 


MG/L 
.022 


0.023 


805 
WATER 
TEMP 
OEG    0 

1E.0 
14.0 
19    0 

IB  5 
15.5 

19  0 
16.6 
14.0 


T01AL 

ORGNC       N 

MG/L 


DISS. 

02 

MG/L 


15. 

to 


23 
TOTAL 


o.oio 

0.460 

0.003 

0.010 

0.023 

0.450 

0.472 

o.oioo 

0.450 

0.003 

Q   0100 

0.023 

0.440 

0.463 

O.OIO 

0.440 

0.003 

0.010 

0.032 

0.430 

0.453 

STORET   CODE:    OS 
001 


MILEAGE:       204.00 


5- DAY 

BOD 

MG/L 

I  .8 
1  .0 
0.8 
2.3 
1  .0 

3.3 
1  .4 
0.8 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


60.0 
50.0 
90.0 
50.0 

90.0 
62.  S 
50.0 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.037 

3.032 
3.019 
3.032 
0.028 


0.03  7 
0.028 
0.019 


6 

susp. 

SOL  I  DS 
MG/L 

5.0 
5.0 
3,0 
5.0 
5.0 

5.0 
4,6 

3.0 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P   MG/L 

0.002 
0.001 
0.002 
0.001 
O.OOT 

0.003 
O.OOT 
0.001 


14 

COND. 
2SC 

UMHOS 

70 
54 
58. 

65 
63 


70 
62 
54 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pil 
0*    MO    YR    LMT  OIST    BRC    DEPTH 

FEET  MTRS 

IS    05  78  1500  .3 

■3    06  78  1620  .3 

II     07  78  1415  .3 

09    08  78  1 1 20  .3 

19    09  78  1040  .3 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     I  -  ! 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


IE 

56 

95 

52 

55 

208 

35 

TURB. 

CHLORIDE 

ACIOITY 

TOT 

ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

FORMAZIN 

MG/L 

PH    8.3 

AT 

LAB 

AT     LAB 

IRO' 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

2.70 

4.0 

3-0 

2.60 

1  .0 

1.0 

18 

6    80 

3.50 

3,0 

1.0 

IB 

7.20 

3.30 

3,0 

2.0 

18 

7    30 

2.80 

2.0 

1.0 

20 

7,30 

0.200 

3.50 

4.0 

2.0 

20 

7,30 

0.300 

2.0 

2.  96 

3.6 

!  .3 

19 

7,  15 

0.200 

2.0 

2.60 

1  .0 

1  .0 

ta 

6   80 

0.300 

2    0 

76  68 

CALCUL  COLOUR 
HARONESS  H42EN 

MG/L  UNITS 


33,0 
36.5 
22.0 


40 
50 
50 
30 

50 
43 
30 


B.O.M./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


CHUKUNI     RIVER 

OOWNSTREAM    FROM    BALMER    CREEK 

RiVER 


STATION    ID:        19-0001-015-02 


934 

901 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pj 

SAMPLE 

SCO 

DY    MO    YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG    DEPTH 
MTRS 

NO 

17    01     78 

1000 

.3 

2 1  504 

4 

08    02    78 

1015 

.3 

21510 

4 

07   03   78 

0930 

•  3 

21516 

4 

11    04    78 

1100 

.3 

2IS32 

4 

15  05   78 

1100 

.3 

2IS28 

26   06    7S 

1220 

.3 

31  534 

7 

17   07    78 

1745 

.3 

31540 

5 

IB    09    78 

185D 

.3 

31654 

6 

OS    12    78 

1030 

.3 
MAXIMUM 

21560 

4 

AVG 

OR    GEOM   MN     ( ' ) 

MINIMUM 

MAJOR    BASIN:     ARCTIC    DRAINAGE    NELSON    RIVER 
MINOR    BASIN:     LAKE    WINNIPEG    EAST    WINNIPEG    RIVER 
TERM    STREAM:     ENGLISH    RIVER 

U    T    M:     T5    0449100.0    5653600. 0    4 


80  81  84 

TOTAL  FECAL  M  F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML 


13. 
24, 
56. 


4, 
2. 
2 

4. 


3- 


4. 
4.  * 
3 


4            R 

EGION:     06 

B05 

3 

WATER 

DISS. 

TEMP. 

02 

DEG    C 

MG/L 

0.0 

13.0 

0    5 

12. D 

0.0 

10.0 

1  .0 

7.5 

7.5 

11.7 

17.0 

9.7 

31  .0 

8    4 

13.2 

9.1 

0.0 

8.7 

21  .0 

13.0 

6.7 

10.0 

0-0 

7   5 

STORET    CODE: 

05 

ooi 

■  S9U 

MILEAGE: 

172   60 

1 

33 

34 

•DAY 

TOTAL 

FILTERED 

BOD 

P 

REACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P   MG/L 

1  .0 

.    0.01 B 

0    0O9 

1  .6 

0.019 

0   013 

0.7 

0.01  B 

0   011 

0.2 

0.040 

0    021 

1  .0 

0,055 

0   030 

O.S 

0.027 

0  025 

0.8 

0.024 

0.012 

0.4 

0-018 

0.010 

1  .6 

0.055 

0.030 

0.8 

0.027 

0016 

0.2 

0-018 

0.009 

NO  OF  SAMPLES 


<  C  0  N  T  t>  I 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE:  CHUKUNI  RIVER 

SAMPLE     POINT:     fSOSKSTKEAM    FROM    BALMER    CREEK 

STATION    TYPE:    RIVER 


LONG: 


SAMP    DTE    HOUR       5TN       STN    SAMP       PJ 
BY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPT-, 

FEET  MTRS 


17    01 

7B 

1  000 

.3 

OS    02 

78 

V01  5 

.3 

07    03 

78 

0930 

.3 

11     04 

79 

1100 

.3 

15    05 

7B 

1100 

.3 

26    06 

78 

1220 

.3 

17    07 

78 

1745 

.3 

IB    09 

78 

1850 

.3 

05    12 

78 

1030 

3 

MAXIMUM 

AVG    OR    C 

MINIMUM 

20 
TOTAL 
AMMONIA      KUElDAHL 
MG/L  MG/L 


19 

FILTERED 


O.Q10L 

0 .  030 

0.020 

0.030 

0.160 

0.020 

0.010 
O.OIOL 

0.160 

0.036D 

0.010 


0,110 
0  .  SOO 
0.330 
0.330 
0.670 
0.390 

0,380 
0.270 

0.670 
0.373 
0.110 


DATE    OF    REPORT 


STATION    ID: 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


ARCTIC    DRAINAGE    NELSON    RIVER 
LAKE    WINNIPEG    EAST    WINNIPEG    RIVER 
ENGLISH    RIVER 


U    T    M:     15    0449100.0    5652600.0    4  REGION. 


FILTERED 
N02  -  N 
MG/L 

0.002 
0 .  00.4 
0.OO3 
0.004 
0.006 
0.011 

0 .  002 
0.  003 

0:.011 
0.004 
0.002 


22 

FILTERED 
N03-N 
MG7  L 

0.020 
0.030 
0.040 
0.220 
0.130 
0.140 

0.070 
0.060 

0  .  220 
0.089 

0 .  020 


18 
TOTAL 
ORGNC       N 
MG/L  MG/ L 


17 
INP.GNC 


0,032 
0,064 
0.063 
0.254 
0.296 
0.  171 


0.082 
0.073 

0.296 
0.  129 

0.  032 


0  .  1  00 
0.470, 
0.310 
Q  .  300 
0.510 
0 .  3.70 

0 .  37Q 
0.260 


23 
TOTAL   N 

MG/L 

0,  132 
0.534 
0.373 

0.554 
0.306 
0.541 


.  4  52 
.333 

.806 
.466 
.132 


25   OCT    79      PAGE 

19-0001 -015 -as 

STORET    CODE 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


70,0 
51  ,3 
30.0 


6 

sus  p  . 

SOLIDS 
MG/L 


05 
001 

1890 


COND. 
2BC 

UMBOS 

64 
65 
66 
B3 


120, 
67 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YH    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

feet      MTRS 


17  01  7B  1000 
08  02  78  1015 
07  03  78  0930 
11  04  78  1100 
15  05  78  1100 
26  06  78  1220 
17  D7  78  1745 
IB  09  78  1850 
05  12  7B  1030 


MAXIMUM 

AVS  OR  GEOM  MN  PI 

MINIMUM 

NO  OF  SA7FL as 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


17  01  78  1O0O 

OB  02  76  1015 

07  03  78  0930 

11  04  73  1100 

15  05  7B  1100 

26  06  78  1220 


16 
TURB. 
F-0RM4ZIN 
UNITS 

0.60 


STN       STN    SAMP       PJ 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


.90 
.20 


TOTAL 

CALCIUM 
MG/L 


5S 
CHLORIDE 
MG/L 


1  .0 
1  .0 

4.0 

1  .9 

1  .0 


74 
TOT .     MAG 
NE5TUM 
MG/L 


59 
SUU5HA-TJ 


4.9 
3.0 


6B 

COLOUR 

HAZEN 

UNI  T5 


ACIDITY 

P«    11.3 

MG/I. 


265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

O.OIQI. 

O.OIOL 

0.060 

0.050 

0.099 

0.05O 


52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


28 
27 


25 

23 

28 
26 

23 


235 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L 

0.050L 

0  0501 

0.050L 

0.050 

O.OSOL 

0.06 


55 
PH 
AT  LAB 


6.97 
7.20 
7.40 
7.30 
7.40 

7  .40 


5  1 

203  221 

TOTAL  TOTAL 

ALUMINUM  CHROMIUM 

MG/L  MG/L 


TOTAL 

PHENOLS 

CALCUL 

IRON 

HARDNESS 

MG/L 

UG/L 

1  .0 

1  .OL 
2.0 
1    0 

MG/L 

0.600 

34    0 

0.200 

32.0 
2B.0 

0    100 

30.0 

0.040 

28.0 

0 .  600 

2.0 

34.0 

0.235 

1  .30 

30.4 

0    040 

1  .0 

2B.0 

225 

229 

2I5 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

oooi 

0.005L 

0    002 

0.00  5L 

0.001 L 

0    004L 

0.012 

0.004L 

0.066 

0.005 

0.001 

0    014 

0.005L 

0.0Q1L 

17  07  76  1745 

18  09  78  1B50 
05  12  78  1030 


,  J 
.3 


MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM    MN    I  '  ) 

MINIMUM 


10.  OO 

10.00 
1  0.  00 


-00 
.00 

.oo 


40 

40 
30 

0,012 
0.023 

0.010 

0    060 

0.050L 

O.OSOL 

50 
40 
30 

0  .  099 

0.0300 

0.010 

o.os 

0.052D 
0.050 

0.20 
0.20 
0.20 

0.D2 
0.02 
0.02 


0 

001 

0 

0C5L 

0 

001  L 

0 

006 

0 

OCSL 

0: 

001  L 

0 

004 

0 

01  OL 

0 

001 

0 

066 

0 

010 

0 

001 

0 

0120 

0 

005D 

0 

001D 

0 

001 

0 

D04 

0 

001 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


17    01     7B  1000 

08    02    7B  1015 

07    03    78  0930 

1 1    04    76  1 100 

15   05    ?S  1100 

26    06    78  1220 

17    07    7B  1745 

IS    09    78  1850 

OS    12    78  1030 


■ 

3 

3 

.3 
.3 

.3 

.3 
.3 


WAXIJftJW 
AVG    OR    GEOM    MN     (  "  J 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


249 

201 

23B 

272 

217 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

AVAILBLE 

TOTAL 

2  INC 

MN 

NICKEL 

CYAN  EDE 

COBALT 

MG/L 

MG/L 

0.003 
0    005 
0.003 
0.013 

MG/L 

MG/L    CN 

0  .  0 1  L 
O.OIL 
0.02 
O.OIL 

MG/  L 

0.024 

0.037 

0.058 

0.09 

0.008 

0.005 

0 .  009 

0.022 

O.OIL 

0 .  00  3 

0.001 L 

0.007 

0.001 

O.OIL 

0.001L 

0.006 

0 .  00  9 

0.002 

0.0011 

0.003 

0.003 

0.OO1L 

O.OIL 

0.001 L 

0.024 

0.037 

0.058 

0.09 

0.  OOB 

0.QQ3B 

0.010 

Q.01 7D 

0.02D 

0.0030 

0.001 

0.003 

0.001 

0.01 

O.OIJl 

BOW./    SITE:     BALMER    CREEK 

SAMPLE    POINT:     AT     BALMER     LAKE    OUTLET 

STATION    TYPE:     RIVER 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


STATION  ID; 


17  01  78  0915 
08  02  7B  0900 
07  03  7B  0730 
11  04  78  0930 

15  05  78  1000 

20  06  78  0900 

18  07  7B  1100 

16  09  7B  1930 

21  11  78  0830 
05  12  78  0900 


934 

901 

STN       STN 

SAMP 

PlI 

SAMPLE 

SCO 

DIST    BRG 

DEPTH 

NO 

FEET 

MTRS 

.3 

21503 

4 

.3 

21509 

4 

.3 

21515 

A 

.3 

2  1521 

6 

.3 

21527 

.3 

21533 

3 

.3 

2  1  539 

1.    S 

.3 

21553 

6 

.3 

21565 

6 

::■ 

2157! 

6 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (*) 

MINIMUM 


MAJOR  BASIN;  ARCTIC  DRAINAGE  NELSON  RIVER 
MINOR  BASIN:  LAKE  WINNIPEG  EAST  WINNIPEG  RIVER 
TERM  STREAM:  ENGLISH  RIVER 


U  T  M:  IS  O44B80O.O  5656300.0  4 


80  Bl  B4  805 

TOTAL  FECAL  M.F.  WATER 

COLIFORM  C0L1F0RM  ENTER.  TEMP. 

MF/100ML  MF/100ML  MF/IOOML  DEG  C 


28. 


200. 
1500. 


1500 
S6. 

4. 


REGION:  06 

3 
DISS. 

02 
MG/L 


4. 

L 

A. 

0.0 

16. 

A. 

L 

0  .5 

2B. 

16. 

0-0 

4. 

L 

4. 

L 

2    5 

A. 

L 

4. 

L 

12.5 

4. 

I 

600. 

G 

15.0 
23    5 

4. 

I 

20. 

12.3 

96. 
40. 

8. 

4  . 

0-0 
0.0 

12. 
12. 


10. 
6. 
7. 


19- 0001-016-02 

STORET  CODE;  05 
001 
1890 


LEAGE:  176.20 

33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

1  .2 
0.6 
D.7 
0.6 
2.9 
6,0 
2.0 
1  .4 


200 
220 
350 
700 
380 
31 
460 
.290 
220 


1  ,700 
0.470 
0.200 


0.130 
0 .  1  50 
0  .  200 
0.350 
0.2  50 
0.240 
0.380 
0.2  30 
0.320 
0.490 

0.490 
0.274 
0.  130 


NO    OF    SAMPLES 


(    C    0    N    I    D 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  WO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


1  7  Ot  7B  0915 

08  03  78  0900 

07  03  76  0730 

I  1  04  78  0830 

IS  05  78  1000 

50  06  7fl  0900 

IB  07  7B  1 tOO 

IB  09  76  1930 

21  11  7B  0330 

os  12  7a  0900 


.3 
.3 
-3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
-3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (*} 

MINIMUM 


AT  ION    SUM 

MARY    fiEPOfi 

T     -     RIVER 

BASINS 

DATE    OF    REPORT       25    OCT 

79       PAGE 

687 

19 

20 

21 

22 

17 

lil 

23 

5 

6 

I  4 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

f  I  LTERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

COND. 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

NQ3-N 

k 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

25C 

MG/L 

MG/L 

«G/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L. 

MG/L 

UMHOS 

1  .Doo 

0-850 

0-078 

1  .600 

2.678 

0.  150 

2.5  28 

15.0 

EOO 

1  .  100 

2.100 

O.0S2 

0.  7EI0 

1  .942 

1  .300 

3.242 

SO 

525 

1  .  100 

2.200 

0.C60 

0.  170 

1  -330 

1  .  100 

2    430 

S.O 

S30 

2.000 

3.000 

0-043 

2.900 

4.948 

1  .000 

5.948 

10.0 

515 

2.000 

3.600 

0.010 

0.900 

2.910 

1  .600 

4.510 

20.  0 

300 

1  .2 

2.  1 

0.039 

1  .7 

2.939 

0.9U0 

3,639 

270. 

20. 

340 

0.050 

0.990 

0.200 

2.200 

2.450 

0.940 

3    390 

360.0 

15.0 

4  70 

0.010 

1  .  ooo 

0.089 

3.000 

3.099 

0.9H0 

4    089 

2G0.O 

5.0 

361 

o.selO 

1  .900 

0-1  10 

3.500 

4.  190 

1  .  320 

5.510 

3I0.O 

10.0 

465 

0 .  670 

1  .  600 

0.  120 

3.400 

4.190 

T  .  TSQ 

5.320 

270.0 

10.0 

540 

3,000 

3-600 

0 .  200 

3.500 

4  ,  948 

1  .600 

5.94B 

360  . 0 

20.0 

BOO 

0.971 

1  .934 

O-0S2 

2.015 

3.068 

1  .043 

4.081 

2B4  . 0 

11  .5 

46S 

O.OIO 

0  .  850 

0.010 

0.  170 

1     330 

0,  150 

2.4  30 

260.0 

S.O 

:soo 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  *0  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

17  01  7B  0915  .3 
OB  02  7B  0900  .  3 
07  03  78  0730  .3 
1 1  04  7B  0030  .3 
15  05  76  1000  .3 

20  06  78  0900  .3 
IB  07  78  1100  .3 

18  OS  78  1930  3 

21  11  7S  0830  .3 
05  12  7B  0900  .3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ ] 

M 1 N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


16 

56 

59 

95 

52 

55 

71 

20B 

25 

76 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

ACIDITY 

TOT 

ALK 

PH 

PH 

IOTAL 

PHENOLS 

CAI.CUL 

EORMjIZIN 

MG/L 

PH    8.3 

AT 

LAB 

AT     LAB 

IN       SITU 

IRON 

HARDNESS 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MC/L 

MG/L 

UG/L 

HG/L 

2  2.00 

79,0 

71  ,0 

l    OL 

14.00 

64    0 

73  .0 

1  .  0 

25  .00 

57.0 

59. 0 

2.0 

12.00 

52.0 

66.0 

S.O 

28.00 

19,0 

46.0 

4.0 

54 

7.44 

2    300 

8(1.0 

24. 

23. 

60. 

3. 

52 

7.2 

1     7 

116. 

9.00 

59.0 

62.0 

4.0 

60 

7.50 

6-4 

164.0 

13    00 

24.0 

2    0 

56 

7.60 

1  .000 

0.2 

120-0 

13.00 

3.0 

66,0 

3    0 

66 

7.50 

1.300 

16SI.0 

'2.00 

62.0 

70.0 

5    0 

72 

7-bO 

0.740 

16(1.0 

28.00 

79.0 

73.0 

5.0 

72 

7.60 

6.4 

2.300 

5.0 

1  6EI  .  0 

17.20 

44  .2 

63.7 

3.5 

60 

7.47 

6.4 

1  .408 

1  .SO 

137-0 

9 .  00 

3,0 

46.0 

2.0 

52 

7.2 

6.4 

0.740 

0.2 

86.0 

6 


1 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BHG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01  78  0915 
09  02  78  0900 
07  03  78  0730 
1 1  04  7B  0830 

15  05  78  1 OOO 

20  06  78  0900 

16  07  78  1 100 

18  09  78  1930 

21  11  78  0630 
05  12  78  0900 


72 

74 

68 

265 

235 

TOTAL 

TOT.    MAG 

COLOUR 

TOTAL 

TOTA 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

ARSENIC 

MEBCUR 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/ 1. 

0.500 
0 .  500 
0.520 
0 .  BOO 

UG/ 

0.  140 
0-130 
0 .  1  70 
0.060 

25    00 

8.00 

7oa 

0.62 

O.OGD 

700 

0.59O 

0.  13 

70G 

0.940 

0-320 

70G 

0.680 

0.090 

70G 

0.975 

0.  1  10 

70G 

1  .110 

0.  150 

203        22  1 
TOTAL      TOTAL 

ALUMINUM  CHROMIUM 
MG/L       MG/L 


225 

229 

215 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.310 

0.005 

0    300 

0.006 

0  .  400 

0.021 

0    410 

0.020 

0.880 

0.017 

0,002 

0,35 

0  .014 

0.001 

0.  180 

Q.005L 

0.001 

0.008 

0.001 L 

0,400 

0.010L 

0 .  001 

0    420 

0.010L 

MAX IMUM 

25.00 

6    00 

70 

1  .  1  1  0 

0.320 

AVG    OR    GEOM    MN     ( ' I 

25.00 

6.  00 

70u 

0,  704 

0     138 

M 1 N I  MUM 

25    00 

6    00 

70 

0    500 

0.060 

NO  OF  SAMPLES 


249 

201 

238 

272 

217 

Samp  ote 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP       PJ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

AVAILBLE 

TOTAL 

DY    MO 

YR 

_MT 

OIST 

BRG 

DEPTH 

ZINC 

MN 

NICKEL 

CYANIDE 

C08ALT 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L    CN 

MG/L 

17    01 

78 

0915 

.3 

0.  150 

0 .  0 II. 

08    02 

78 

0900 

.3 

1  .000 

0.  17 

07    03 

78 

0730 

,3 

0    240 

0.23 

1  1    04 

78 

1)830 

-3 

0.200 

0.  17 

IS    05 

78 

OOO 

.3 

0 

380 

0.022 

0.720 

0.9O 

0.044 

20    06 

76 

0900 

.3 

0 

13 

0.  12 

0-30 

0.07 

0.026 

1B    07 

78 

100 

.3 

0 

054 

0.200 

0.  17 

0.04 

0.015 

18    09 

78 

930 

.3 

0 

047 

0.  120 

0.260 

0    029 

21     11 

78 

0830 

-3 

0 

160 

0.  160 

0.  440 

0.041 

05    12 

78 

0900 

.3 

0 

180 

0.200 

0.470 

0-OIL 

0.033 

MAXIMUM 

0 

380 

1  .000 

0.720 

0.90 

0.044 

AVG 

OR    GEOM    MN     I ■ I 

0 

159 

0.24  1 

0.393 

0.20D 

0.032 

MINIMUM 

0 

047 

O-022 

0.  170 

0.0< 

0.015 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE;  SN 1 B  LAKE  CREEK 
SAMPLE  POINT.  AT  SNIB  LAKE  OUTLET 
STATION  -VPE:  RIVER 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


2 

0    680 

0.021 

0 .  002 

1 

D 

0    406 

0.012D 

0.001D 

2 

0    180 

0.005 

0.001 

MlKOR  BASIN 
TERM  5TREAM 


ENGLISH    RlyEft 


16   01 

78 

515 

.3 

07    02 

78 

500 

.3 

06   03 

7  6 

'430 

-3 

10   04 

78 

M30 

-3 

1S   OS 

76 

■230 

.3 

19   06 

78 

'530 

.3 

17   07 

70 

1S00 

.3 

18    09 

78 

1645 

.3 

11     11 

78 

0930 

.3 

04     12 

73 

1445 

-3 
MAXIMUM 

AVG    OR 

GJOM  MS!  (  '  ) 
MINIMUM 

934 

901 

SAMPLE 

SCD 

NO 

21500 

6 

21506 

6 

21512 

6 

21518 

6 

2  1524 

2  1530 

3 

2  1536 

5 

2I5SO 

3 

2  1565 

6 

21568 

6 

U    T    M:  IS    0439800.0    5650350.0    4 

80  81  84 

TOTAL  FECAL  M.F. 

COLtFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/1O0ML       MF/100ML 


4. 
12. 


4. 
4.1 

2 


4. 

12. 


STATION 

ID:       19-0001-017-02 

ELSON 

RtVCR 

STORET    CODE: 

05 

T    WINNIPEG    RIVER 

001 

1890 

4 

REGION:     06 

MILEAGE: 

1S5.eO 

805 

3 

1 

33 

34 

WATER 

DISS. 

S-DAY 

TOTAL 

FI  LTERED 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

OEG    0 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    IYG/L 

15 

12.0 

0.6 

0.039 

D.C36 

2.0 

12    0 

0.6 

0.032 

0.0  35 

0.0 

10.0 

0.5 

0.043 

0 .  C  46 

2.0 

8.5 

O.B 

0-045 

0.C42 

14.0 

9.5 

1  .  1 

0-048 

0.C34 

ie.0 

S.O 

1  .0 

0.036 

0.035 

20-0 

8.  i 

1  .2 

0.052 

14.0 

9    4 

1  .0 

0.063 

2.0 

6.0 

0.6 

0.049 

O.C52 

2.0 

10.0 

O.S 

0.070 

O.C56 

20.0 

12.0 

1  .2 

0.070 

0.C56 

7.6 

9-4 

O.S 

0.048 

0.042 

0.0 

S.O 

0.5 

0.032 

0.034 

NO    OF    SAMPLES 


(     C    0    N    T    D     ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B . 0 . M . /  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SI-.' IB     LAKE    CREEK 

AT     SNIB    LAKE    OUTLET 

RIVER 


DATE    OF    REPORT 
STATION     ID; 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY   MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


16    01     73     1515 
07    02    78     1500 


.3 
.3 


06    03 

78 

1430 

.3 

10    04 

78 

1430 

.3 

15    OS 

7B 

1230 

.3 

19    06 

78 

1530 

.3 

17    07 

78 

1500 

.3 

IB    09 

7B 

1645 

.3 

21     11 

78 

0930 

.3 

04     12 

78 

1445 

.3 

MAX  I  MUM 

AVG   OR   0  •■ 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pi! 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       WTRS 


16    01     78 

1515 

.3 

07    02    7B 

1500 

.3 

06    03    7B 

1430 

.3 

10    04    78 

1430 

.3 

V5    05    78 

1230 

.3 

19    06    78 

1530 

.3 

17    07    7B 

1500 

.3 

1B    09    78 

1S45 

.3 

21     11     7B 

0930 

.3 

04    12    76 

1  445 

.3 

MAX  IMU.M 

AVO    Oft 

GEOM    UN     | ' J 
a  I  N  I  HUM 

LONG: 

19 
Fi  LTEBED 
AMMCNIA 
MG/  L 

0.030 

0.050 

O.ETO 

0.030 

O.OIOL 

0.02 

0.-Q3C 

o  Din 

O.OIOL 
O.OIOL 

0.050 

0..02I0 
G.010 

10 

16 
TUBS. 
F0RMA21N 
UNITS 

1  .30 
1  .20 
0.75 
1  .20 
1  .20 
1  .3 
9,98 
1  .00 
1  .00 
1  .90 


MAJOR    BASIN:     ARCTIC    DRAINAGE    NELSON    RIVER 
MINOR     BASIN:     LAKE    WINNIPEG    EAST    WINNIPEG    RIVER 
TERM    STREAM:     ENGLISH    RIVER 

U    T    M:     15    0439800.0    5650350.0    4  REGION:     06 


20  21  22 

TOTAL  FILTERED  FILTERED 

KJELDAHL  N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L  MG/L 


0    550 
O    600 


490 

600 

52 

520 

510 

400 


0  •  600 
0.516 
0.430 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


20.0 
21  .0 
22.0 


10. 

10.0 
12.0 


22.0 
15.4 


0.010 
0.007 
0 .  005 
0.005 
O.QOlj 
0  .  004 
0.004 
0.013 
0.005 
0.004 

0.013 
0.005 
0    004 


27.0 
24  .  0 
24.0 
25.0 
I  6.0 
14. 
13  .0 
16.0 


27.0 
I9.6 
13    0 


1  10 

070 
130 
320 
130 
06 

0101. 
020 
.120 
.  100 


0  .  350 
0. 107D 

o.oio 

10 

95 
ACIDITY 
P«    8.3 
MG/  L 


2.0 

I  .0 
2.0 
2.0 


17  18         23 

INRCNC  TOTAL  TOTAL  N 

N  ORGNC   N 

MG/L  KG/L       MG/L 


0.  150 
0.127 
0.  145 
0.355 
0.  14G 
0  084 
0.044 
0.043 
0.  135 


.  134 
.043 


52 
TOT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 


23 

22 
29 
29 
28 
29 


.520 
.550 
.450 
4f,0 
500 
.500 
.400 
.500 
.470 


27 
25 


6.73 

7.2 

7.30 

7.30 

7.40 


7.40 

7    21 
6.73 


0.670 


595 
8  15 
736 
564 
534 
543 
,605 


0.B15 
0.629 
0.534 


PH 
SITU 


6.4 
6.3 

6.  1 


25    OCT    79       PAGE  6B8 

19-0001 -017-02 

STORET  CODE:  05 
001 
IB90 

MILEAGE:        185. BO 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


130.0 
1  10.0 
10O.O 

130.0 
115.0 
100.0 


TOTAL 
IRON 
MG/L 


350 

20 

200 

300 

300 

240 


.350 
255 


6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 


COND. 

25C 

UHMOS 

203 
207 

214 
203 
142 
125 
12S 
146 
141 
164 

214 


10 

76 

CALCUL 
HARDNESS 
UG/L       MG/L 


25 
PHENOLS 


10.0 
I  .0 

1  .  OL 
1  .  OL 


10.0 
3.  3D 


46.0 
44  . 
44.0 


64  0 
51  .3 


NO  OF  SAMPLE'-. 


SAMP    DTE    HOUR 

STN       STN    SAMP 

OY    MO    YR    LMT 

DIST     BRG    DEPTH 

FEET                  MTF.S 

16  01  78  1515 

07  02  7B  1500 

06  03  76  1430 

10  04  78  1430 


72 

74 

68 

265 

235 

225 

229 

215 

249 

201 

TOTAL 

TOT.     MAG 

COLOUR 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

CALCIUM 

NESIUM 

HA2EN 

ARSENIC 

MERCURY 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

Z  I  NC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MC/L 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.080 

0.050L 

0.011 

0.005L 

0.026 

o.oao 

0.050L 

0.014 

0.005L 

0.003 

0.  140 

0.060 

0    016 

0.004L 

0.020 

o.  i  io 

0.050L 

0    013 

0    022 

0.038 

15    05 

7B 

1230 

.3 

16.00 

1  . 

00 

70G 
70G 
70G 
70G 
70 

0 
0 

077 
068 

0 
0 

050L 

05     L 

0 
0 

015 
016 

0 
0 

005L 
005  L 

0 

0 

002 
001 

0 
0 

006 
009 

0 

0 

055 
011 

19    06 

78 

1530 

.3 

0 

085 

0 

050 

0 

014 

0 

005  L 

0 

001 

□ 

004 

0 

016 

17    07 

78 

1500 

.3 

0 

166 

0 

050L 

D 

019 

0 

005L 

0 

001  L 

0 

00  7 

0 

008 

1B    09 

78 

1645 

.3 

o 

095 

0 

060 

0 

016 

0 

010L 

0 

001  L 

0 

00  9 

0 

026 
026 

21     11 

78 

0930 

.3 

70 

0 

1  24 

0 

050 

0 

039 

0 

010L 

0 

001 

0 

01  1 

0 

04     12 

78 

1445 

.3 

MAX  TMUM 

16.00 
16.00 
1  6,00 

1  .00 
I     00 

1  .00 

70 

70U 

70 

0 
0 

166 

1  03 

0 
0 

060 
052D 

0 

0 

03B 

017 

0 
0 

022 
006D 

0 
0 

002 
0010 

0 
0 

01  1 
006 

0 

0 

055 
023 

AVG 

OR    GEOM    MN 

MINIMUM 

0 

066 

0 

050 

0 

01  1 

0 

004 

0 

001 

0 

004 

0 

003 

6 

10 

10 

10 

10 

E 

fi 

10 

NO 

3F   SAKPLES 

1 

23B 

272 

2t7 

SAMP    DTF 

HOUR 

STN 

STN    SAMF       PU 

TOTAL 

AVA] LBLE 

TOTAL 

DY    MO 

YR 

LMT 

DiST 
FEET 

BRG    DEPTH 
MTRS 

NICKEL 
MG/L 

CYANIDE 
MG/L   CN 

C06A  LT 
MG/L 

16   01 

78 

1515 

,3 

0 

01  L 

07    02 

78 

1500 

.3 

0 

0  1  L 

06    03 

78 

1430 

.3 

0 

OT 

1  0    04 

7a 

1430 

.3 

0 

01  L 

15    05 

78 

1230 

.3 

O.OlS 

0 

01  L 

0  .003 

19    06 
17    07 

7g 
78 

1530 
1500 

.3 
.3 

0.012 
0.  0U9 

0 
0 

OIL 
01L 

0.001 L 
0 . 00 1 L 

18    09 

78 

1645 

.3 

0 .  0C8 

0 . 001 L 

31     11 

7B 

0930 

.3 

0    009 

0.001 

04    12 

78 

1445 

.3 

MAXIMUM 

0.010 
0,015 

O.OIL 
0.01 

0  .  00 1 L 
0.003 

AVG 

OR    GEOM    MN     ( •  1 

0.01  1 

O.OTO 

0 . OO 1 D 

MINIMUM 

0.008 

0 

.01 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLI!     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY     REPORT     -     RIVER    BASINS 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PACE 


B.O.W./  SITE:  RED  LAKE 

SAMPLE  POINT:  IN  3RUCE  CHANNEL  AT  FERRY  CROSSING 

STATION  TYPE:  RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


STATION    ID:        19-0001-018-01 


ARCTIC    DRAINAGE    NELSON    RIVER 
LAKE    WINNIPEG    EAST    WINNIPEG    RIVER 
ENGLISH    RIVER 


STORET  CODE:  05 
00 1 
VI390 


SAMP    t!TE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  OIST    BRG    CEPTH 

FEET  MTBS 


16    01 

78 

1645 

.3 

07    03 

78 

1730 

.3 

06    03 

78 

1630 

.3 

10    04 

78 

1  700 

.3 

15   05 

78 

1500 

.3 

26  06 

78 

1115 

.3 

17   07 

78 

1630 

.3 

1B    09 

78 

1600 

.3 

0-4     IS 

78 

1600 

.3 
MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM  MN  ( • ) 
MINIMUM 

931 

901 

SAMPLE 

SCD 

1*0 

21502 

a 

21503 

A 

21  Si  A 

4 

2  1520 

4 

2  1526 

21532 

5 

2  1533 

5 

21552 

6 

2  1553 

4 

U    T    M:  15    0442500.0    5656075.0    4 

60  61  84 

TOTAL  FECAL  M.F 

COLIFORM  COLIFOPM  ENTER 

MF/100ML  MF/lOOML       MF/100ML 


52 


24 

4, 
2. 
4. 


24. 
5.  ■ 
2. 


075 

0    4            REGION:     06 

MILEAGE: 

179.60 

805 

3 

1 

33 

34 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

Fl LTERED 

TEW. 

02 

800 

P 

REACTIVE 

L 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

0-5 

14.0 

0.8 

0.022 

0.009 

0.5 

13-0 

0.2 

0.013 

0.009 

L 

0.5 

9-0 

I 

1  .0 

9.0 

0.4 

0.016 

0.004 

I 

5.Q 

11.4 

0.9 

0.026 

0.00-4 

T9.0 

11.2 

0.8 

0.017 

0.002 

23.0 

8-6 

0.6 

0-009 

L 

13.3 

11.5 

0.7 

0-013 

0.003 

L 

o.o 

11.0 

0.4 

0.030 

0.013 

23.0 

14.0 

0.9 

0.030 

0.013 

D 

7.0 

11-0 

0.6 

ooie 

0.006 

0.0 

B.6 

0.2 

0.009 

0.002 

NO    OF    SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

1  7 

16 

23 

5 

6 

1  4 

SAMP   cue 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

F 1 LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

Fl LTEREO 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

COND. 

OY    MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG    DEPTH 

AW.lCNI  A 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

OPGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

25C 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MO/L 

MO/L 

MG/  L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

16    01 

78 

1645 

.3 

O.OIOL 

0    460 

0    003 

o.oio 

0.023 

0.450 

0.473 

65 

07    02 

76 

1730 

.3 

0.020 

0,  440 

0    005 

0.010 

0-035 

0.420 

0    455 

57 

10    04 

78 

1700 

.3 

O.OIOL 

0.320 

0    004 

0.060 

0.074 

0,310 

0.384 

56 

16    05 

76 

1500 

.3 

O.OIOL 

0    390 

0    002 

0.020 

0.  032 

0.360 

0.412 

2.0 

57 

26    06 

78 

1115 

.3 

0  .020 

0,390 

0    002 

O.OIOL 

0032 

0.370 

0.  402 

8S .  0 

3.0 

56 

17    07 

78 

1630 

.3 

0  .  030 

0,  380 

0,002 

O.OIOL 

0-042 

0,350 

0    392 

2.0 

56 

18    09 

78 

1800 

,i 

O.OIOL 

0.390 

0    002 

0 .  030 

0.042 

0    300 

0.422 

55.0 

2.0 

68 

04     13 

7B 

1600 

.3 

O.OIOL 

0.280 

0  ,  002 

0.080 

0.092 

0    270 

0.362 

35.0 

1  .0 

55 

MAXIMUM 

0.030 

0-460 

0    0O5 

O.OBO 

0.092 

0,450 

0.473 

85.0 

3.0 

68 

AVG 

OR    GEOM    MN     (  •  1 

0.0  ISO 

0.361 

0-0O3 

0.029D 

0.  047 

0,366 

0.413 

53.3 

2.0 

59 

MINIMUM 

o.oio 

0.280 

0,002 

O.OIO 

0-023 

0.270 

0.362 

35.0 

1  .0 

55 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    t'TE  HOUR       STN       STN    SAMP 

DY    MO    YR  LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FCtT 

16  01  78  1645 
07  02  78  1730 
06  03  78  1630 
10  04  78  1700 
15  05  78  1500 
26    06    78  1  I  IE 

17  07  78  1630 


16 

56 

59 

95 

52 

55 

71 

208 

25 

76 

p     PJ 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

ACIDITY 

TOT 

ALK 

PH 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

CALCUL 

TH 

F0RMA2IN 

MG/L 

PH    B.3 

AT 

LAB 

AT    LAB 

IN       SITU 

IRON 

HARDNESS 

fiS 

Units 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

.3 

0.80 

1  .0 

3    0 

1  .  0 

.3 

0.75 

1  .0 

3.5 

1  .0 

.3 

3.0 

2,0 

,3 

0-70 

1  .0 

2.S 

1  .0 

.3 

1  .10 

1  .0 

1     7 

1  .0 

22 

7-04 

0.100 

24. 0 

.3 

1  .30 

1  .0 

3.5 

2.0 

27 

7-20 

28.0 

.3 

0.85 

1  .0 

4.S 

2.0 

27 

7.40 

5.7 

0.150 

24.0 

18  09  78  1800 
04  12  78  1600 


.3 
.3 


1  .40 
0-80 


22 
21 


.30 

.40 


0.050 
0  120 


38  0 
30.0 


MAX  I  MUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (  '  I 

M I N I  MUM 


1  .40 
0.96 
0.70 


1  .0 

1  .00 

1  .0 


2.0 
1  .8 
1  .0 


27 
24 
21 


0  150 
0.  105 
0.050 


2.0 
I  .  3 

1  .0 


38.0 
28.6 
24.0 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PU 
DY  MO  (R  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


16    01 

78 

1645 

.3 

07    02 

78 

1  730 

.3 

06    03 

?B 

1630 

.3 

10    04 

?9 

1700 

.3 

15    05 

78 

1500 

.3 

26   06 

7B 

1  1  15 

.3 

17    07 

76 

1630 

.3 

18    09 

?8 

1800 

.3 

04    12 

70 

1600 

.3 
MAX [MUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  1  •  1 
MIN IMUM 

72 

74 

68 

265 

235 

203 

TOTAL 

TOT.     MAG 

COLOUR 

TOIAL 

TOTAL 

I0T 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

ARSENIC 

MERCURY 

ALUM  IN 

MG/L 

MO/L 

UN  ITS 

MG/  L 

O.OIOL 
0.0  101- 
0.040 
0020 

UG/L 

0    050L 
0. 050L 
0.050L 
0. 050L 

MG 

15.00 

3.00 

JO 

0.077 

0.05OL 

0.08 

30 

0.001. 

0.05    L 

30 

0.0,17 

0.050L 

40 

0.007 

0. 050 L 

30 

0    005 

0.050L 

1  5 .  00 

3.00 

40 

0  .  077 

0.050 

o.oa 

15.00 

3.00 

30 

0.020D 

0.0500 

0.03 

15.00 

3.00 

20 

0.005 

0.050 

0.08 

221 

225 

229 

215 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ROMIUM 

COPPER 

LEAD 

I'.  J!  DM  IUM 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0 . 00 1 L 

0.005L 

0    004 

O.OOSL 

0-006 

O.OIO 

0    002 

0.028 

0.02    L 

0.002 

0.005L 

0.003 

0  005 

0.005L 

0.001 L 

0    002 

0.005L 

0.001 L 

0    006 

0.005L 

O.OOU 

o.ooi 

O.OIOL 

D.001L 

0.02 

0OO6 

0.028 

0.003 

0.02    D 

0.003D 

0.009D 

0.001D 

0.02 

0.001 

0.005 

0.001 

KO  OF  SAMPLES 


249 

20  1 

2  38 

272 

217 

SAMP    DIE 

HOUR 

SIN 

STN    SAMP       Pu 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

AVAI  LSII  E 

TOTAL 

DY    MO 

<R 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

zr.c 

MN 

NICKEL 

CYANiOE 

COBALT 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L    CN 

MG/L 

16    01 

78 

1645 

.3 

0.003 

0-01L 

07    02 

rs 

1730 

.3 

0.027 

0  -'!! 

06    03 

78 

1630 

-3 

0.007 

0.03 

10    04 

fa 

1700 

:& 

0.01  1 

0.01L 

15    OS 

?3 

15D0 

-3 

0  .  00 1 L 

0-007 

0    002. 

0.011, 

0 .  004 

56    06 

?a 

1115 

.3 

0.002 

0.002 

0.01L 

0.001 

17    07 

78 

1630 

.3 

0 .  00  1 

0.005 

O.OOtL 

a. on 

0  -  00 1 L 

1S  09 

;a 

1800 

.3 

0.005 

0.005 

0 . 00 1 L 

0 . 00 1 L 

04    12 

78 

T600 

.3 

0.004 

0.003 

0 . 00 1 L 

0-011, 

0.001 L 

MA  X  I  MUM 

0.005 

0.027 

0.002 

0.02 

O.O04 

AVG 

OR    GEOM    MN     (  •  | 

O.0O3D 

0.009 

0.001D 

0.01D 

O.O02D 

Ml N IMUM 

0.001 

0.003 

o.ooi 

o.oi 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


BALMER  CREEK 

SOU  FEET  UPSTREAM  OF  CHUKUNI  RIVER 

RIVER 


DATE    OF    REPORT 
STATION    ID: 


SAMR    OTE    HOUR       STN       SIW    SAM  =       PJ 
DY    MO    YR     LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


17  01  78  1020 

.3 

OS  02  73  1045 

.3 

07  03  73  0945 

.3 

11  04  TS  1030 

.3 

IS  05  7B  1245 

.3 

26  06  76  1205 

.3 

17  07  73  1730 

.3 

18  09  7B  1835 

.3 

06  12  78  1015 

.3 

MAXIMUM 

AUG  OR  C 

MINIMUM 

934 
SAMPLE 


901 
SCD 


21505 

4 

21511 

4 

21S17 

4 

21523 

0 

21529 

21S35 

5 

21541 

5 

21555 

6 

21561 

4 

MAJOR    BASIN-     ARCTIC    DRAINAGE    NELSON    RIVER 
MINOR    BA5IN;     LAKE    WINNIPEG    EAST    WINNIPEG    RIVER 
TERM    STREAM.:     ENGLISH    RIVER 

U    T    M:     15    0443400.0    5653200.0    4  REGION:     OS 


BO 
TOTAL 

CO  LI  FORM 
MF/IOOML 

464  . 
4700. 
1700. 

140 

20. 
14000. 

2300. 
2000. 

14000, 

S51  .  • 

20. 


FECAL 
COLIFORM 
Bf/tOOMi. 


720. 
60. 
28. 


4. 
44. 


720. 
20, 


ENTER. 
MF/100ML 

212. 
204. 
1S0. 
210. 
3. 
10. 

136. 
536. 

536. 
99.  ■ 


805 

WATER 
TCI.'P. 
DIG    C 

0.0 


1  .0 
1  I  .0 
2!  .0 

21  5 
12.0 
0.0 


21  .5 


DISS. 
02 

MG/  L 


25    OCT    79       PAGE         B90 

19-0001-032- 02 

STORET  CODE:  05 
001 
1890 


173.20 

34 
FI LTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 


5- DAY 

BOD 

MG/L 

6.0 
2.4 
2.6 
2.8 
2.5 
0.9 
O.B 
1  .3 
1  .5 

6.0 
2.3 
O.B 


MG/L 

0.500 
0.540 
1  .100 
0.700 
0.390 

0.240 

0  2B0 
0.660 

1  .100 
0.551 
0.24  0 


.4  90 
.  140 
.640 
.4  50 
.300 

.240 
.210 


0.660 
0.391 
0.  140 


NO  OF  SAMPLE5 


SAMP  OTE 

HOUR 

SIN 

ST 

N  SAMP   PJ 

19 
FILTERED 

20 
TOTAL 

21 
FILTERED 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

17 
INRGNC 
N 

18 
TOTAL 
ORGNC  n 

23 
TOTAL  N 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

14 
COND 
25C 

DY  MO  YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BS 

G  DEPTH 
MTRS 

AMMONIA 
MG/  L 

KJELDAHL 
MG/L 

N02  - 1. 
MG/L 

MG/L 

MG/  L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

17  01  78 
08  02  73 
07  03  73 
11  04  78 
15  05  7B 

1020 
104  5 
0945 
1030 
1245 

.3 
.3 
.3 

.3 
.3 

1  .600 
2.  100 
2.S00 
0.010L 
2.000 

0 .  000 
2.  BOO 
5.000 
3.000 
3,800 

0 .  053 
0.012 
0.040 
0.036 
0.010 

1.600 
1  .000 
0.150 
2.900 
0.950 

3.258 
3.112 
3.090 
2.946 
2.960 

0.700 

0  .  700 
2  .  1  00 
2.  9-iO 

1  ,600 

2.55B 
3.812 
5.190 
5.936 
4.760 

270.0 

5.0 

5.0 
20.0 

5.  0 
30.0 

1  .5 

550 
560 
540 
5  20 
311 
272 

26  06  78 
17  07  78 
1B  09  78 
05  I  2  78 

1205 
1730 
1335 
1015 

.3 
.3 

.3 
.3 

0.110 

0.010L 

0.100 

0.980 

0.570 
1  .  1  00 
2.000 

o.ooa 

0.095 
0 . 1  00 

0.380 

2.200 
3.200 

0.398 
2.395 
4,280 

0 .  560 
1  .000 
1  .020 

0.958 
3.395 

5.300 

100.0 
260.0 
340.0 

2.0 
5.0 
10.0 

145 
319 
505 

AVG 

MAXIMUM 
OR  GEOM  MN  ( * ) 

MINIMUM 

2.900 
1 .090D 

o.oio 

5.000 
2.396 
0.570 

0.100 
0.045 
0.008 

3.200 
1  .548 
0.150 

4.280 
2.  BOS 
0.398 

2.900 
1  .359 
0.51,0 

5.936 
3.969 
0.958 

340.0 
242.5 
100.0 

30.0 
9.  3 
1  .5 

560 
414 
145 

NO  Of  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   SIN   STN.  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BfiG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01  78  1020 

08  02  78  1045 

07  03  78  0945 

11  04  78  1 030' 

15  05  78  1245 

26  06  78  1205 


TUR8. 

FORMALIN 

UNITS 

18.00 
13.00 
19.00 
15.00 
29.00 


8 


56                        59  95 

CHLORIDE       SULFHATE  ACIDITY 

MG/L  l*H    S3 

MG/L  MG/L 


64.0 
68.0 
60.0 
56.0 
21  .0 
14.0 


66.0 
68.0 
54.0 
63.0 
49.0 
51  .0 


52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

55 
PH 
AT  LAS 

in 

71 

PH 
SITU 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 
PHENOLS 

UG/L 

1  .OL 
4  0 

76 
CALCUl 
HARONESS 
MG/L 

56 

53 

7.44 
7.00 

3.000 
1  .500 

2.0 
10.0 

94.0 
102.0 

17  07  73  17  30 
1B  09  78  1835 
05  12  78  1015 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (*) 

MINIMUM 


1  .80 
12.00 

11.00 

29.00 
14.85 


68.0 
40  .  I 


15 

0 

49 

0 

67 

0 

6B 

0 

53 

6 

15 

0 

7.0 
4.8 
2  0 


60 
73 


.44 
.23 


6.0 
6.0 


0.400 
1  .  100 

0.810 

3.000 
1  .352 
0.400 


66.0 
122.0 
172,0 

10.0 
4.  3D 

1  .0 

172.0 

111.2 
66.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   SIN   STt,  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    01ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

I  7  01  78  1020 

08  02  7B  1045  3 

07  03  7B  0945 

II  04  78  1030  3 
15  05  78  1245 

26  06  7a  1205 

17  07  73  1730 

18  09  78  1835  -3 
OS  12  78  1015  3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  -  1 

MINIMUM 


72  '4 

TOTAL  TOT.  MAG 

CALCIUM  NESIUM 

UG/L  MG/L 


26.00 
26.00 
26.00 


7 ,  00 
7.00 
7.00 


68 

265 

2  35 

203 

221 

225 

229 

215 

COLOUR 

TOTAL 

TOTAL 

TOI 

41 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

HA2EN 

ARSENIC 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

UNITS 

MG/L 

0.680 

0  .  580 
0.540 
0.580 

UG/L 

0.120 
0.  100 
0.060 
0.070 

MO 

A 

MG/L 

MG/L 

0.290 
0  270 
0.330 
0.340 

MG/L 

0  004 
0.007 
0.02  0 
O.OIB 

MG/L 

70G 
700 
70 

0.85 

0.080 

1  .3 

0.02  L 

0.680 

0  022 

0.002 

0.590 
0  .  620 

0.11 
0.380 

0.21 
0  052 

0.017 
0.005L 

0.001 L 

o.oot 

70G 

0.600 

o.obo 

0.150 

0.013 

0 . 00 1 L 

TOG 

1  .400 

0.130 

0.320 

0.010L 

O.Q02 

70 
70  u 

1  .  400 

0.360 

1  .3 

0.02 

0.  680 

0.022 

0.002 

0.716 

0,  126 

1  .3 

0.02  D 

0.  294 

0.0130 

0.00  ID 

70 

0.540 

0.070 

1  .3 

0.02 

0.052 

0.004 

0,001 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01  78  1020 

08  02  78  1045 

07  03  78  0946 

tl  04  78  1030 

15  05  7B  1245 

26  06  7B  1205 

17  07  78  1730 

18  09  7B  1835 
05  IS  78  1015 


-3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OP  GEOM  MN  (*) 

MINIMUM 


249 

201 

238 

272 

217 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

AVAILBLE 

TOTAL 

2  I  ■•■€ 

MN 

NICKEL 

CYAN  1 1 'E 

COBALT 

MG/L 

MG/L 

0.310 
0.210 
0.  340 
0.260 

MG/L 

MG/L  CN 

0.02 
0.13 
0.  11 
0.  16 

MG/L 

0.290 

0.022 

0 .  560 

0.  90 

0.041 

O.OBI 

0.077 

0.24 

0.06 

0.026 

0.014 

0.04  9 

0  068 

0.011. 

0  007 

0.033 

0.  080 

0  .230 

0.020 

0.160 

0.  190 

0.400 

0.10 

0.033 

0.290 

0.  340 

0.560 

0.90 

0.041 

0.  1  16 

0.171 

0.300 

0.  150 

0.025 

0.014 

0.022 

0.068 

0.01 

0.  007 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPOfiT     -     RIVER    BASINS 


B  .  0  .  H  .  /  !,  I T  E 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


HOWEY  BAY 

500  FEET  FROM  SHORE 

LAKE 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE 


STATION    ID:        19-0001-033-01 


MAJOR    BASIN;     ARCTIC    DRAINAGE    NELSON    RIVER 
MINOR    BASIN;     LAKE    WINNIPEG    EAST    WINNIPEG    RIVER 
TERM    STREAM;     ENGLISH    RIVER 


STOHET  CODE:  05 
001 
1690 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PiJ 
DY    MO    IK    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


16 

01 

~a 

1600 

.3 

07 

02 

7a 

:600 

.3 

06 

03 

78 

1545 

.3 

10 

04 

7.3 

154  5 

.3 

26 

06 

73 

1  135 

.a 

it 

07 

78 

1700 

.3 

18 

03 

78 

1815 

.3 

04 

12 

78 

1525 

AVG    OR 

.3 

MAXIMUM 

GEOM    MN     { - i 

MINIMUM 

ONG: 

U   T 

M: 

15 

0442C75 

.0    565 

2425 

0    4           RE 

G I  ON :    05 

MILEAGE: 

177.50 

934 

901 

BO 

ei 

8  4 

805 

3 

1 

33 

34 

SAMPLE 

SCO 

TOTAL 

FECAL 

M. 

F. 

HATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

FILTERED 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

Mf /I0OML 

MF/100ML 

MP/ IOOML 

PEG   c 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P  MG/L 

21501 

a 

4. 

4.        I. 

4. 

L 

0.5 

12.0 

1  .0 

0    017 

Q.O09 

21507 

4 

4. 

L 

4.        L 

4, 

L 

0.5 

1  1  .0 

0.6 

0.013 

O.DIO 

21513 

4 

4. 

L 

2.        I. 

2. 

L 

0.0 

B-5 

0.5 

0.024 

O.OOB 

21319 

4 

4. 

L 

4.        1. 

4. 

L 

1  .0 

9-0 

8.1 

0.02  5 

0.008 

21531 

5 

12. 

4.        1. 

52. 

19-0 

11.2 

0.9 

0.013 

0.002 

21537 

5 

20.0 

B.9 

0.3 

0-017 

21551 

S 

352. 

4.        1. 

4  . 

L 

13.0 

9.1 

0.8 

0.016 

21557 

4 

B. 

4.        L 

4. 

L 

1  .0 

12-0 

1  .0 

0.02  1 

0.007 

352. 

4  . 

52. 

20.0 

12.0 

1  .0 

0.026 

0.010 

10.* 

D 

4  .  *     0 

5.  • 

0 

6.'! 

10.2 

0.7 

0-01  B, 

0,007 

4. 

2- 

2. 

0    0 

8.5 

0.2 

0.013 

0.005 

NO    Of     SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

IS 

23 

5 

6 

14 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

5TN 

SAMP      PJ 

Fl LTERED 

T01AL 

Fl LTERED 

Fl  LtLRf.D 

INffGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

CONO. 

OY    MO 

YR 

,.MT 

OIST 

BRG 

DEPTH 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02  -N 

N03-N 

N 

ORGNC      n 

SOLIDS 

SOLIDS 

2SC 

FEET 

MTRS 

VG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

IS   01 

7B 

I  600 

.3 

0.010L 

0.300 

0.002 

0.0  JO 

0.032 

0.2'lO 

0.322 

72 

07    02 

78 

I  600 

.3 

0    020 

0  .  390 

0 .  003 

0    020 

0    043 

0.370 

0.413 

65 

06    03 

79 

I  545 

.3 

0.020 

0.540 

0.003 

0    040 

0  .  063 

0.5  JO 

0,583 

?1 

10    04 

78 

I545 

.3 

O.OlOL 

0.  340 

0.003 

0.070 

0  .  083 

0.330 

0,413 

66 

26    06 

7B 

1139 

.3 

o.oio 

0.330 

0.002 

0.0  10!. 

0.022 

o .  :i  20 

0.342 

80.0 

3.0 

59 

1?    07 

7B 

1700 

.3 

0.020 

0.4  30 

0.002 

0.010L 

0.O32 

0.410 

0.442 

2.0 

59 

18   09 

7B 

1815 

.3 

O.OlOL 

0.350 

0.002 

0.030 

0.042 

0.3-10 

0.382 

70.0 

1.0 

60 

04    12 

78 

I  525 

.3 

ooio 

0    380 

0.002 

0.070 

0  .  082 

0.370 

0.452 

50.0 

1  ,0 

67 

MA  S I  MUM 

0 .  020 

0.540 

0.003 

0.070 

0.083 

0.520 

0.583 

SO.O 

3.0 

72 

AVG 

OR    GEOM 

UN     (  •  I 

0.0140 

0.  383 

0.002 

0.0340 

0-050 

0    369 

0.419 

66.7 

1  .3 

65 

MINIMU1.1 

0.010 

O.300 

0.002 

0.010 

0.022 

0 .  2i!0 

0-322 

50,0 

1  .0 

59 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR        STN        STN    SAMP 
DY    MO    YR     .MT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET 


16 

01 

78 

1600 

07 

02 

78 

1600 

06 

03 

78 

1545 

10 

04 

76 

1545 

28 

06 

78 

1  135 

17 

07 

76 

1700 

18 

09 

78 

1315 

04 

12 

78 

I  525 

1  b 

56 

59 

95 

52 

p       Pj 

TuRG. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

ACIDITY 

TOT 

ALK 

TH 

fORMAtlN 

MG/L 

Ph    £.3 

AT 

LAB 

RS 

twits 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

3 

0  .65 

2,0 

3.0 

3 

0.35 

I 

0 

4.0 

.3 

0.50 

1 

0 

4.0 

.3 

0.3C 

1 

0 

3.0 

.3 

1  .00 

1 

0 

4.  4 

1  .0 

26 

.3 

1  .20 

1 

0 

5.0 

1  .0 

25 

.3 

1 

0 

1.0 

23 

.3 

0.90 

1 

0 

3.  1 

2   0 

25 

71 

208 

25 

76 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

Cil.CUL 

IN       SITU 

IRON 

HARDNESS 

MG/L 

UO/L 

2.0 
1  .0 
1.0L 
1  -OL 

MG/L 
28.0 

5.2 

0.  150 

28.0 

0    180 

34.0 

0    080 

36.0 

MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM    MN     (  ■  J 

MINIMUM 


5.0 

2.0 

26 

7.50 

5.2 

0.  1B0 

2.0 

311.0 

3.8 

1  .3 

25 

7.::3 

5.2 

0.137 

1  .30 

3!  .5 

3.0 

1  .0 

23 

"    00 

5.2 

0,080 

1  .0 

2H.0 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    MO    YR     -MT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


16    01 

7B 

1600 

.3 

07    02 

7B 

1600 

.3 

06    03 

7B 

1645 

.3 

10    04 

70 

1545 

.3 

26    06 

78 

1135 

,i 

17    07 

78 

1700 

.3 

IB    09 

78 

1815 

3 

04    12 

78 

1S25 

.,3 
MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  (*) 
MINIMUM 

68 

2  65 

235 

225 

229 

215 

249 

201 

233 

212 

COLOUR 

TOTAL 

TOTAL 

TOIAI. 

TOTAL 

TOIAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

AVAIL6LE 

HAZEN 

ARSENIC 

MERCURY 

COPPER 

LEAD 

CADUI UM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

CYANIDE 

UNITS 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MO/L 

MG/L 

MG/L 

MO/L 

MG/L    CN 

O.OlOL 

0.060 

0,005 

0    005  L 

0    003 

0.20 

0.020 

0    005 

0.005L 

0    005 

0.01L 

0    050 

0 .  050 

0    00  1  1. 

0.015 

0.002 

0.02 

0    040 

0.050 

0.002 

0.034 

0.002 

0.01L 

30 

0    0Q4L 

0.05    L 

O.OOIL 

O.OOSL 

O.OOIL 

O.OOIL 

0.001 

0.01L 

30 

0    006 

0.050L 

0.003 

O.OOSL 

0 . 00 1  L 

0.002 

0.007 

O.OOIL 

0.01L 

20 

0,007 

0.050L 

0.005 

0.005 

0 . 00 1 L 

0.003 

0-042 

0  .001L 

30 

0,010 

0.050 

0  .  004 

O.OlOL 

O.OOIL 

0 .  006 

0.011 

0 . 00 1 L 

0.01L 

30 

0-050 

0.060 

0.OG5 

0.034 

0    001 

0.006 

0.042 

0.001 

D.2Q 

28 

0,0180 

0 .051 D 

0.003D 

0 .  0 1  1  D 

0 , 00 1 D 

0.0030 

0.010 

0  -  00 1 0 

0.04D 

20 

0.004 

0.050 

0.001 

O.O05 

0,001 

0.001 

0    002 

0.001 

0.01 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  -10UR   STN   STN  SAMP   Pj 
OY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEE  T       MTRS 

26  06  78  II 35  .  3 

1  7  07  78  I  700  .  3 

18  09  78  1815  .3 

04  12  7B  1525  3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (*) 

MINIMUM 


217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 


.001 
.001  L 
.002 
.  001  L 

002 
.00  ID 
,001 


NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE     INFORMATION    SYS'EM 


STATION    SUMMARY     REPORT     -     RIVER     BASINS 


DATE    OF    REPORT       35    OCT    79       PAGE 


B.O.W./    SITE:     MATTAGAI,',;     RIVER 

SAMPLE    POINT:     DOWNSTREAM    FROM    TIMM1NS    STP. 

STATION    TYPE:     RIVER  FLOW    GAUGE    FED    04LA002 


STATION     ID:        1 9 -0064 -001 -02 


MAJOR    BASIN:     ARCTIC    DRAINAGE    ONTARIO 
M.IKOfi    8ASIN:     JAMES    BAY    SHORE 
TERM    STREAM:     MOOSE    RIVER 

U    T    M:     17    0473350.0    5371250.0    4 


ENTER 
MF/100ML 


934 

901 

444 

80 

61 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

ST::    iAflW      PJ 

SAMPLE 

SCD 

FLOW   CFS 

T01A1. 

FECAL 

DY    MO 

YR 

LMT 

01ST 
FEET 

BP.G    DEPTH 
DtTRS 

no 

COLIfOHM 
KF/TO0M1. 

COL  I  FORM 
MF/100ML 

29   01 

78 

1415 

.3 

23714 

4 

2710 .00 

400. 

40. 

01    03 

7B 

1  125 

.3 

2373  I 

4 

2O4Q.00 

200. 

L 

40 .        L 

25   03 

78 

1045 

.3 

23748 

4 

1890.00 

aoo. 

L 

40 .        L 

30    04 

78 

1225 

.3 

23764 

3 

1610.00 

100. 

40  . 

22    05 

78 

1205 

.3 

23779 

6 

5000.00 

600. 

40.       L 

25   06 

78 

1210 

:■ 

23793 

7 

4310.00 

1000. 

40.        L 

30    07 

78 

1145 

.3 

238  10 

9    7 

1490.00 

200. 

40. 

2  7    OS 

78 

1215 

.3 

23825 

8 

1670.00 

BOO'10. 

G 

12000.        G 

24    09 

70 

1155 

,3 

23340 

6 

1530.00 

29    10 

73 

1  100 

.3 

23855 

e 

2470.00 

10000. 

1600 

26    11 

78 

1325 

23870 

4 

1900.00 

200. 

L 

40.        L 

27    12 

78 

134  0 

.3 

MAXIM 

23885 

4 

1620. CO 

5000 . 00 

2600. 

ecooo . 

1320. 
12000. 

AVG 

OR    GEOM   MN 

2353.33 

838.  • 

E 

129.'    E 

MINIMUM 

1490.00 

IBO. 

40  . 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  SRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


29   01 

73 

1415 

.3 

01    03 

78 

1125 

.3 

25    03 

78 

1045 

.3 

30    04 

78 

1225 

.3 

22    05 

78 

1205 

.3 

30    07 

78 

1145 

.3 

27    OB 

78 

1215 

.3 

24    09 

78 

1155 

.3 

29    10 

78 

1100 

.3 

26    1  1 

78 

1325 

.3 

37    12 

78 

1340 

.3 
MAXIMUM 

AVE    Oft 

GEOM  MN  1 '  1 
MINIMUM 

34 
FI LTESED 
REACTIVE 
P  (10/ L 

0.027 

0.02a 

0.016 
0 .  003 

o.ooa 

o .  ooa 

0 .  023 
0.C1  1 
0  .003 
0    015 


0,038 

0,014 
0.003 


12 

19  20 

FILTERED  TOTAL 

AMMONIA  KJELDAHL 
MG/L  MG./  L 


0 


126 
0.115 
0.080 
0  .  026 
0.034 
0.062 
0.  138 
0.052 
0.008 
0.  131 


0.  136 
0.077 
0.008 


0.540 

0.540 

0.42 

0.500 

0.570 

0.  E80 

0.590 

0.500 

0.470 

0.510 


0.522 
0.42 


FI LTEREO 

N02-N 

MG/L 

0.003 
0.003 
0.002 
O.OOli 
0.023 
0  .  005 
0.007 
0.0D6 
0 .  005 
0.003 


0.023 
0.00b 
0.002 


1  1 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0.025 
0.122 
0.123 
0.415 
0.  150 
0.045 
0.030 
0.015 
0.060 
0.  105 


0.415 
0.  109 
0-015 


REGION:     05 

805 

3 

WATER 

DISS 

TEMP. 

t 

DEC    C 

MO/ 

0.0 

I  I  .  0 

0.0 

5.0 

0.0 

6.0 

0.0 

5.0 

12.0 

7.0 

18.0 

5.0 

21  .0 

3,0 

18.0 

4.0 

14.0 

6.0 

3.0 

6.0 

0.0 

7.0 

0.0 

6.0 

21.0 

1  1  .0 

7  .  2 

5.9 

MG/L 

0.154 
0.240 
0 .  205 
0.447 
0    20  7 


0.  I  12 
0.  175 
0  073 
0  .073 
0.239 


G  .447 
0  .  1  <i3 

0.073 


0.0 

12 


TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 

0.414 
0.425 
0.340 
0.4  74 
0.536 
0.51B 
0.4  52 
0.448 
0.462 
0.379 


0.536 
0.4  45 
0.340 


STCRET    CODE:     04 
001 
0230 

MILEAGE:        264.50 


23 
TOIAL  N 

MG/L 

0.568 
0  665 
0.545 
0.92  1 
0.743 
0  630 
0  627 
0  521 
0.535 
0.616 


0.921 
0.837 
0.521 


1 

33 

-DAY 

TOTAL 

BOD 

P 

MG/L 

MG/L 

1.2 

0,035 

0.4 

0.053 

0.  5 

0.029 

1  .  4 

0.032 

1  .5 

0.035 

0.  8 

0.028 

I  .  5 

0.047 

0.6 

0.026 

1  .  4 

0 . 0  27 

0.8 

0 .  0  36 

0.034 

1  .5 

0.053 

1  .  0 

0.035 

0.4 

0.026 

10 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

79.0 

78.0 

74 

85.0 

77.0 

69.0 

71  .  0 

66.0 

63.0 

70.0 

73. 

85.0 
73.2 


11 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


15.0 
4  .7 
1  .0 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


107 

14 

16 

5S 

CALCUL 

COND. 

TLRB. 

CHLORIDE 

O-SOLIDS 

25C 

F0RMA2IN 

NIC/ 1. 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

29  01  78  1415 


01    03 

78 

1125 

.3 

117 

1  .50 

1  .5 

25    03 

78 

1045 

•  3 

73 

112 

1  .3 

I  .5 

30   04 

78 

1225 

■ 

Ti 

120 

2.40 

2  .7 

22   05 

7B 

1205 

.3 

62 

94 

2.20 

2  .0 

30   07 

7B 

1  145 

3 

64 

99 

3.50 

1  .4 

2  7    08 

78 

1215 

.3 

64 

100 

1  .90 

1  .2 

24    09 

78 

1  155 

.3 

63 

97 

3.10 

1  .4 

29    10 

78 

11  DO 

.3 

59 

91 

2.40 

1  .  3 

36    11 

78 

1 325 

i 

69 

106 

2.50 

1  -S 

27    12 

78 

1340 

.3 

71 

10B 

2  .  0 

MAXIMUM 

78 

120 

3.50 

2.7 

AVG    OR 

GEOM    MN 

I  •! 

67 

106 

2.35 

1  .6 

MINIMUM 

59 

91 

1  .50 

1  .2 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  MATTAGAMI  RIVER 
SAMPLE  POINT:  HIGHWAY  101  BRIDGE. 
STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PU 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.  I 


STATION     10:        19-0064-002-02 


29 

01 

78 

1445 

01 

03 

78 

1145 

2.5 

03 

78 

1  106 

30 

04 

7B 

1240 

2  2 

Oli 

78 

1220 

25 

06 

78 

1225 

30 

07 

78 

1210 

27 

08 

78 

1235 

34 

09 

78 

1210 

29 

10 

78 

1110 

26 

11 

78 

1340 

27 

12 

78 

1355 

934 

SAMPLE 

NO 

23715 

A 

23732 

A 

23T-V". 

A 

23765 

3 

23750 

6 

23794 

6 

238  1  I 

6 

23826 

6 

23641 

S 

23856 

6 

23871 

4 

23866 

4 

MAJOR    BASIN:     ARCTIC    DRAINAGE    ONTARIO 
MINOR    BASIN:     JAMES    BAY    SHORE 
TERM    STREAM:     MOUSE    RIVER 


17    0474100    0    5369000.0 


901                        80                        81  64 

SCD               TOTAL               FECAL  M.F. 

COLIFORM      C0L1F0RM  ENTER. 

MF/100ML       MF/100MI.  MF/100ML 

I. 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM  MN    (♦) 

MINIMUM 


200. 

L 

40. 

200. 

L 

40. 

600. 

40. 

20. 

4. 

400. 

40. 

200. 

L 

40. 

400. 

40  . 

200. 

L 

40. 

400. 

40. 

200. 

L 

40. 

200. 

L 

40. 

600. 

40. 

217. 

D 

32.- 

20. 

4. 

805 
WAFER 
TEMP. 
OEG  C 

o.o 
o.o 
o.o 

0.0 
12-0 
19.0 
21  .0 
18-0 
14.0 

3-0 

0.0 

0    0 

21  .0 


REGION:    05 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

12    0 

ia.o 

5.0 
9.0 
7.0 
5.0 
5.0 
7.0 
6.0 
9.0 
1  1  .0 
7.0 

12.0 
7.8 
5.0 


STORET    CODE: 

04 

001 

0230 

MILEAGE: 

265.50 

1 

33 

34 

-DAY 

TOTAL 

FI LTEREO 

BOO 

P 

RF ACTIVE 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

0.2 

0.014 

0.006 

o.e 

0.050 

0.  129 

0.8 

•0.02S 

0  .  003 

1  .2 

0.02  3 

0.003 

0.4 

0  .004 

0.001 

0.5 

O.0I2 

0.M8 

0.6 

0.019 

0.006 

0.5 

0.008 

0 .  003 

0.2 

0.010 

0.003 

0.4 

0.005 

0.001 

1  .2 

0  .050 

0.129 

0.5 

0.017 

0.016 

0.2 

0.004 

0.001 

NO    OF    SAMPLES 


Ctllt    | 


SAMPLE  INFORM*! ION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RiVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  76   PAGE    693 


19 

20 

21 

22 

17 

ia 

S3 

5 

6 

107 

SIMP   DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILrlREO 

INRGNC 

T0T4L 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

tiUCUi, 

01    MO 

YR 

LMT 

BIST 

BOG    DEPTH 

AttUON  [  A 

KJElDltHl 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

0S0L1DS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

01    03 

79 

1  145 

.3 

0,008 

D.310 

0-003 

0.  108 

0   ns 

0  .  302 

0.4  20 

72.0 

0   9 

25    03 

78 

IT  05 

.3 

0.56 

0.050 

0.030 

0,00b 

0.596 

0.510 

0.036 

114, 

36 

78 

30    04 

78 

1240 

3 

O.040 

0.550 

0.006 

0    425 

0    471 

0.4FI0 

D.951 

100.0 

12,0 

68 

22    OS 

79 

1220 

.3 

0.024 

0.470 

0  007 

0,  125 

0.156 

0.446 

0.602 

77.0 

18.0 

59 

25    06 

78 

1225 

.3 

0.022 

0.410 

0.004 

0    065 

0.  091 

0.318 

D.489 

60.0 

7.0 

53 

30   07 

7B 

1210 

.3 

O.OIE 

0.440 

0.004 

0    046 

0.066 

0.424 

0.490 

68.0 

3,  7 

65 

37    OB 

78 

1235 

3 

0.020 

0    430 

0   004 

0.040 

0   064 

0.410 

0.474 

COO 

2    2 

58 

24    09 

78 

1210 

.3 

0.018 

D-390 

0-004 

0.050 

0.072 

037J 

D.444 

eo.o 

1  .8 

58 

29    10 

78 

1110 

.3 

0.014 

0.330 

0.004 

0,075 

0.093 

0.3f,6 

0.459 

64.0 

2.0 

53 

28    11 

78 

1340 

.3 

0.015 

D.330 

0.003 

0.095 

0.H3 

0.3.15 

0.428 

63.0 

0.  7 

63 

MAXIMUM 

0.56 

0.520 

0.030 

0.425 

0.596 

0.510 

0.951 

114. 

36. 

88 

AVG 

OR    GEOM    MN     I 

0.074 

0.374 

0.007 

0.  104 

0.  1&4 

0.402 

0.484 

73.8 

8   3 

65 

MINIMUM 

0.008 

0.050 

0.003 

0.006 

0.064 

0.302 

O.086 

60.0 

0.  J 

53 

NO  OF  SAMPLES 


10 


10 


10 


SAMP  DTE  HOUS   SIN   STN  SAMP   PJ 
BY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14  16         56 

COND.  TUBS.  CHLORIDE 

25C  F08MAZIN       MG/L 

UMHOS  UNITS 


01    03 

78 

1145 

.3 

25    03 

78 

1105 

-3 

30    04 

76 

1240 

.3 

23   05 

7B 

1220 

.3 

25    06 

78 

1225 

-3 

30    07 

78 

1210 

.3 

37    OS 

78 

1235 

.3 

34   09 

7B 

1210 

.3 

39    10 

78 

1110 

.3 

3G    11 

78 

1340 

-3 
MAXIMUM 

AVG    Oft 

GEOM   MN    ( • ) 

M I N I  MUM 

109 

1  .40 

120 

1  .  1 

136 

4.10 

90 

170 

8' 

t  .60 

100 

2.00 

90 

1  .20 

89 

3.50 

95 

1    90 

35 

1  .80 

136 

4.20 

101 

1  .94 

81 

1  .1 

1  .0 


1 . 1 
0.8 


2,5 

1  .3 
0.8 


NO  OF  SAMPLES 


B  O.K./  SITE:  PORCUPINE  RIVER 

SAMPLE  POINT:  HIGHWAY  101  WHITNEY  TOWNSHIP 

STATION  TYPE:  DIVER 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   PJ 
DV  MO  YR  LMT    GIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


39  01 
01  03 
25  03 
30  04 

33  05 
35  06 
30  07 

37  OB 

34  09 
29  10 

38  11 
37  12 


78  1345 
78  1100 
78  10IO 
78  1155 
78  1140 
78  1145 
78  1120 
78  1150 
78  1130 
78  1035 
78  1255 
7B  1315 


MAXIMUM 

AVO  OR  GEOM  MN  [ • | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SA»IP  DIE  HOUR   5TN   STN  SAMP   PJ 
DV  MO  YR  LMT    DIST  BAG  DEPTH 
FEET       MTRS 


01  0"3  78 
35  03  78 
30  04  78 

23  05  79 
25  OC  78 
30  07  78 
27  08  78 

24  09  78 
38  10  78 
38  11  78 


I  too 

1010 
1155 
1140 
1145 
1130 
1150 
1130 
1035 
1255 


934 
SAMPLE 
hO 


23713 
23730 
23747 
23763 
23778 
23792 
23809 
23824 
23B39 
23854 
23869 
23B84 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 


.3 
.3 
3 


MAXIMUM 
AVS  OR  GEOM  MN  It  J 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


145 
018 
202 
004 
146 
084 
146 
062 
072 
035 


0.203 
0.089 
0.004 


901 

scd 


4 

4  3 
6 

7 

5  7 
5  7 
5  7 
5  7 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.770 

0.60 

0.760 

0.670 

1  .060 

0.800 

0.770 

0.670 

0.710 

0.800 

1.060 

0,781 
0.60 


MAJOR    BASIN:     ARCTIC    DRAINAGE    ONTARIO 
MIHOS    BASIN:     JAMES    BAY    SHORE 
TERM    STREAM:     MOOSE    RIVER 


STATION    ID:        19-0064-003-02 
STORET    CODE: 


U  T   M;    17   0487035.0  5371100.0   4 


80 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/IOOML 

200.  L 
300.  L 
200-        L 

a. 
30a.     l 

200.        I 
300 
300.        L 

400 

200.  L 
200,        L 

400 

132-     D 
0. 

1  1 

21 
FILTERED 
N03  N 
MG/L 


017 
0D4 
016 
460 
04  1 
007 
004 
010 
004 


0.480 
0.057 
0.004 


FECAL 
C0L1F0RM 
MF/IOOML 


40. 
40. 
40 

0. 
40 
40 
40- 
120. 

40 
40, 
40, 

120. 
33.  • 

0. 


I  1 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 


.017 

.396 

.435 

.390 

.175 

.008 

.010 

0.005L 

0.005L 

0.077 

0.435 
0.  142D 
0.005 


ENTER. 
MF/IOOML 


80S 
WATER 
TIMP. 
DEG  C 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

130 
19  0 
19  0 
19  0 
13   0 

3,0 

0   0 

0.0 


REGION:    05 

3 
DISS 

02 

MG/L 
6.0 


17 
INRGNC 
N 
MG/L 

0.  179 
0.418 
0.653 
0.754 
0.363 
0.079 
0.  160 
0.077 
0.081 
0.120 

0.754 
0.388 

0.077 


19  0 
7.0 
0    0 


IOTAL 

ORGNC      N 

MG/L 


625 
503 
5L8 
6f,6 
914 
736 
624 
608 
6:i6 
765 


0-914 
0.672 
0.558 


6  0 
30 
80 
B.O 
4.0 
9.0 
3.0 
8.0 
5.0 
2.0 
4.0 

9.0 
5.5 
2.0 


23 
TOTAL    N 


MG/L 

.B04 
.000 
.211 
430 
.376 
.815 
.  7B4 
.695 
.719 
.885 


1  .430 
0,960 
0.685 


04 

001 

0230 

MILEAGE:        268.40 


S-DAY 

BOD 

MG/L 

O.g 
0.5 
I  .0 
1  ,4 
1.0 
1.4 
1  .0 
D.2 
t  .6 
1.8 


l.S 
1  .1 
0.2 

10 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

601  .0 

60S. 

•45.0 

353.0 

403.0 

360.0 

440.0 

434.0 

445.0 

463.0 

605. 
434.8 

145.0 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 


064 
064 
056 
043 
062 
166 
139 
105 
044 
053 


0.166 
0.080 
0.043 

10 

6 

SUSP. 

SOL  I DS 

MG/L 


3.5 

2.0 
3.  1 
4.6 

7.3 
6.4 

3.6 

21  .0 

7.0 

4.0 

21  .0 
8.2 
3.0 


34 
Fl LTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 


0.043 
0.045 
0.030 
0.016 
0.013 
0.081 
0.097 
0.058 
0.012 
0.008 


0.097 
0.039 
0,006 


01SS. 

SOLIDS 

MG/L 


603 

348 
396 
354 
436 
413 
438 
45S 

603 
431 
348 


I  C  0  H  7  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  8AS1NS 


9.O.W./  SITE 
5AMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO: 


PORCUPINE  RIVER 

HIGHWAY  101  WHITNEY  TOWNSHIP 
RIVER 


LONG: 


SAMP    DTE    HOUR       STN 
DY    MO    YR     LMT  DIST 

FEET 


29  01  7S 
01  03  7B 
25   03    78 

30  04  78 
22    OS    78 

25  06  73 
30  07  78 
27  09  78 
24  09  78 
29  10  78 

26  11  78 
21    12  78 


1345 

I  100 
1010 

II  55 
1140 
1  115 
1  120 
1  150 
1130 
1035 
1255 
1315 


STN  SAMP   Pd 
BRG  DEPTH 
HTM 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


29  01 

78 

1345 

.3 

01  03 

7B 

1100 

.3 

25  03 

7B 

1010 

.3 

30  04 

78 

1  155 

.3 

22  05 

78 

1  140 

.3 

25  06 

78 

1145 

.3 

30  07 

78 

1  120 

.3 

27  oe 

78 

1  1  50 

.3 

24  oe 

78 

1130 

.3 

29  10 

7B 

1035 

.3 

28  11 

78 

1255 

.3 

27  12 

78 

1315 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  m 

(') 

MINIMUM 

107 
CALCUL 
D-S0L1OS 

M'S/L 


MAXIMUM 
AVG  OB  GEOM  MN  I ') 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


DATE  OF  REPORT 
STATION  ID: 


25  OCT  79   PAGE 
19-0064-003-02 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


COND-     TURB. 

25C   FORMAT.  IN 
UMHOS     UNITS 


320 

3.20 

815 

1  .4 

143 

220 

4,4 

485 

3.10 

640 

3.60 

495 

3.00 

525 

2.30 

560 

22.  00 

600 

4. 40 

660 

4.30 

143 

820 

22.00 

143 

572 

5.17 

143 

230 

1  .4 

1 

10 

10 

249 

236 

217 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ZINC 

NICKEL 

C06ALT 

KC/L 

MG/L 

KG/  L 

0.060 

0 .040L 

0.020 

0.040 

0.01  L 

0 .  02  L 

0.02  L 

0.01  L 

0.02  L 

0.O2  L 

0.01  L 

0.02  L 

0.02  L 

0.01  L 

0-02  L 

0.02  L 

0.01  L 

0.02 

0.02  L 

0.01  L 

0.02 

0.02  L 

0.020L 

0.060L 

0.040L 

0.01DL 

0.020 

0.020L 

Q.010L 

0.020 

O.02OL 

0.020 

0.  060 

0.020L 

0.060 

o.  oeo 

0.040 

0  .017D 

0.032D 

0.022D 

0.01 

0.02 

0-02 

:  ARCTIC  DRAINAGE 

ONTARIO 

STORET  CODE: 

04 

:  JAMES 

BAY  SHORE 

001 

:  MOOSE 

RIVER 

0230 

O4B7025 

0  5371100 

0  4     REGION:  05 

MILEAGE: 

268.40 

56 

265 

203 

221 

225 

229 

215 

ORiDE 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

MG/L 

ARSENIC 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

MG/  L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0,013 

o.oao 

35.0 

0,008 

0.020 

35.5 

0.007 

0.05  L 

0 .  02  L 

0.02 

0.03  L 

0.005L 

13  5 

0.007 

0.03  L 

0.02  L 

0.02 

0  03  L 

0.005L 

22.  5 

0.007 

0.05  L 

0.02  L 

0.02 

0.03  L 

O.OOoL 

21  .0 

0.007 

0 .  05  L 

0,02  L 

0.02 

0.03  L 

0.005L 

20.0 

0.014 

0,15 

0  02  L 

0.04 

0.03  L 

0.005L 

20.0 

0.014 

0.15 

0.02  L 

0.04 

0.03  L 

0.005L 

21  .0 

0.013 

1  .  1  00 

0.020L 

0.020L 

O.OSOL 

0.010L 

22.5 

0,009 

0.1  10 

0.020L 

0.070 

0.030L 

0.005L 

28.5 

0,002 

0.  120 

0.020L 

0.040 

0  ■  03  0  L 

O.OOSL 

0.007 

0.  100 

0.050L 

0.040 

O.OSOL 

0.005L 

35.5 

0.014 

1  .  100 

0.050 

0  090 

0.050 

0.010 

24.0 

0.009 

0.  163D 

0.023D 

0.037D 

0.03  2D 

0.0060 

13.5 

0 .  002 

0,05 

0.02 

0.O2O 

0.03 

0.005 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W,/  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


PORCUPINE  RIVER 
HIGHWAY  101  BRIDGE. 
RIVER 


STATION  ID:   19-0064-004-02 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH, 
FEET       MTRS 


29  01 

78 

1135 

1320 

.3 
.3 

01  03 

78 

1035 

.3 

25  03 

78 

0950 

.3 

30  04 

78 

1140 

.3 

22  05 

7  8 

1  120 

.3 

25  06 

7B 

1130 

.3 

30  07 

78 

1055 

.3 

27  OB 

78 

1  ,35 

.3 

24  09 

78 

1110 

.3 

29  10 

7B 

1020 

.3 

26  11 

78 

0230 

.3 

27  12 

78 

1250 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

f  *) 

MINI  MUM 

934 

SAMPLE 

NO 

23710 

4 

23712 

4 

23729 

4 

237J6 

4 

23762 

4 

23777 

6 

23791 

8 

23808 

9 

23823 

8 

23838 

9 

23853 

9 

23S6S 

4 

23683 

4 

MAUOF 

EASIN:  ARCTIC  DRAINAGE 

ONTARIO 

STORET  CODE: 

04 
001 
02  30 

MINOS 

BASIN:  JAMES 

BAY  SHORE 

TERM 

STREAM:  MOOSE 

RIVER 

U  T 

M: 

17  041)5000 

0  5377200 

0  4     REGION:  OS 

MILEAGE: 

251 .50 

•           SO 

81 

84 

605 

3 

1 

33 

34 

SCO      TOTAL 
C0LIF0F.M 

FECAL 

M.  F  . 

WAtER 

01  £5. 

5-DAY 

TOTAL 

Fl LTERED 

CO  L I  F  ORM 

ENTER. 

TIMP. 

02 

BOD 

P 

REACT IVE 

MF/100ML 

MF/lOOML 

ilF/IOOML 

DEC  C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P  MG/L 

100. 
200. 

L 

40  .   L 
40.   L 

0  0 
0 , 0 

7  .0 
2.0 

1  .2 

0.132 

0.052 

200 

L 

60. 

0.0 

2.0 

1.6 

0.162 

0.041 

200. 
1  40 . 

L 

40.   L 

44. 

0.0 
0  0 

0.0 
7.0 

1  .4 

1  .5 

0.216 
0.088 

0.037 
0.016 

200. 

200  . 

L 

40. 
40.   L 

1  1  .0 
17.0 

3.0 

4.0 

1  .0 

1  .0 

0.055 
0.04  8 

0.013 
0.024 

4  00  . 

40.   1. 

19,0 

3,0 

1  .2 

0.086 

0-047 

200  . 

200  . 

18,0 

4.0 

0.5 

0.071 

0.037 

13.0 

7.0 

o.s 

0.040 

0.016 

200 . 

I_ 

40-   L 

3.0 

B.O 

1  .6 

0.04  2 

0,014 

200- 

40. 

0.0 

2.0 

1  .0 

0.04  4 

0.025 

200. 

L 

40-   L 

0.0 

3.0 

400. 

200. 

19.0 

8,0 

1  .6 

0.218 

0.052 

219." 

D 

48.  -  D 

6.2 

,»,.  0 

1  .  1 

0.090 

0.029 

1  40. 

40. 

0.0 

0.0 

0-5 

0.040 

0.013 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


29  01  78 

1320 

.3 

Of  03  78 

1035 

.3 

25  03  78 

0950 

.3 

30  04  7B 

1  140 

.3 

22  05  78 

1120 

.3 

25  06  78 

1  130 

.3 

30  07  78 

1055 

.3 

27  08  78 

1135 

.3 

24  09  7B 

1110 

.3 

29  10  7B 

1020 

.3 

26  11  78 

0230 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (*) 

MINIMUM 

19 

Fl LTERED 
AMMONIA 

MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 

N02-N 
MG/L 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

17 
INRG'NC 
N 
MG/L 

IB 
T01AL 
ORGNC   N 
MG/L 

23 
TOTAL  N 

MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

0.  650 

1  .260 

0.025 

0 .  020 

0.695 

0.610 

1  .  305 

624.  0 

11.0 

0.  570 

1  .  260 

0.005 

O.OObl. 

0  580 

O.fi'10 

1  .270 

782.0 

11.0 

818 

0.915 

1  .  60 

0,004 

0,0051. 

0.924 

0.6(15 

1  .609 

829. 

1 1  . 

0  ,  082 

1  .  060 

0  01  5 

0.555 

0.552 

0.978 

1  .630 

259.0 

22.0 

0  .GOA 

0.  770 

0  .090 

0.255 

0.  349 

0,7»6 

1.115 

I  95 .  0 

10.0 

0  .024 

0  ,800 

0.013 

0.085 

0.  122 

0.776 

0.898 

177.0 

7.  6 

0  .  028 

0  .920 

0.011 

0.069 

0-108 

0.8'I2 

1  .000 

197.0 

7  .  9 

0  043 

0.360 

0.006 

0 .  005 1. 

0.059 

0.812 

0.871 

231  .0 

3-0 

0.  035 

0.  SSO 

0.008 

0.025 

0,069 

0.844 

0.913 

210.0 

6.  4 

0.  01  S 

0.760 

0.010 

0.  140 

0.  168 

0.742 

0.9  TO 

241  .0 

7  .  0 

D  .  066 

0.  740 

0  .  009 

0,311 

0-  336 

0.674 

1  .  060 

400,0 

7  0 

393 

0.915 

1  .  60 

0.030 

0.S5S 

0,924 

0,976 

1  .630 

B29. 

22.0 

8lB 

Q  ,  222 

0.992 

0.018 

0  .  1  34D 

0.374 

0.770 

1  .  144 

379.5 

9.  4 

606 
393 

0.004 

0  .  740 

0.004 

0 .  005 

0.059 

0.610 

0.871 

177.0 

3.0 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  > 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     .     RIVER    BASINS 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE         695 


107 

14 

16 

56 

59 

55 

208 

25 

265 

203 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

CALCUL 

COND  . 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

TOTAL 

TOTAL 

0*    MO 

(9 

LMT 

DIST 

BRG    OEPtK 

OSOLIDS 

25C 

FORMALIN 

MG/L 

AT     LAB 

IRON 

ARSENIC 

ALUMINUM 

FEET 

MTRS 

MG/L 

UMH05 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

29    01 

i'S 

1310 

.3 

BIO 

6.80 

17    0 

305.0 

6.96 

0.940 

0.004 

01     03 

>B 

1035 

,a 

970 

12.00 

13.5 

460.0 

6. 85 

1  .500 

0-006 

25    03 

ye 

0950 

.3 

1025 

9.7 

18.0 

0.004 

0.68 

30    04 

IB 

1140 

.3 

337 

365 

14.0 

9.4 

1  .     L 

0.004 

D.66 

22    05 

ie 

1  120 

.3 

185 

285 

4.40 

8.1 

1.0 

0.004 

0.86 

25   06 

78 

1  130 

.3 

169 

260 

5.50 

5.3 

0-003 

0.63 

30   07 

?8 

1055 

-3 

1S9 

290 

4.50 

6.9 

0.005 

0.53 

27   08 

.'8 

1  135 

.3 

228 

350 

l  .  90 

B.7 

0.005 

0.53 

24    09 

7B 

1  no 

.3 

534 

350 

5.30 

3.5 

D.002 

0.520 

29    10 

7B 

1020 

.3 

23-1 

360 

5.50 

6.5 

0.003 

0.460 

26    11 

JO 

0230 

.3 

490 

7.00 

1  1  .0 

0.003 

0,600 

27    12 

78 

1250 

.3 

0.006 

2.000 

MAX  IMUM 

237 

1025 

14.0 

18.5 

460.0 

6.96 

1  .500 

1 . 

0.006 

2.000 

AVG 

OR    GEOM    MN     t • 1 

21  1 

506 

6.96 

10.3 

382.5 

6 .  9 1 

1  .220 

1  .00 

0.004 

0.746 

MINIMUM 

169 

260 

1  .90 

3.5 

305.0 

6.FJ5 

0.940 

1 . 

D.002 

0.4S0 

NO    OF    SAN-PIES 


221 

225 

229 

215 

249 

238 

217 

SAMP    DIE 

HOUR 

5TN 

STN    SAMP       Pj 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

T01AL 

TOTAL 

OY   MO 

fR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

CHRCMIL.M 

COPPEft 

LEAD 

C  ADM  I UM 

ZINC 

NICKEL 

COBALT 

FEET 

MTRS 

MG/  L 

MG/L 

MG/L 

KG/L 

MG/L 

UG/L 

MG/L 

29    01 

7B 

1320 

.3 

0.010L 

0.060 

0.020L 

01    03 

78 

1035 

3 

0.020 

0.020 

O.OPOL 

25    03 

;e 

0950 

-3 

0    02     L 

0.01     L 

0.03    L 

O.OOSL 

0    02 

0.02    L 

0.02    L 

30    04 

re 

1  140 

_  3 

0    02     L 

0.01     L 

0.03    L 

D.0051, 

0.02 

0.02    L 

0.02    L 

22    05 

78 

1  120 

■  3 

0.02    L 

0.04 

0.03     L 

0 .  OO'j  L 

0.05 

0.02    L 

0.02    L 

25    06 

78 

1130 

.3 

0,04    L 

0.01     L 

0.03    L 

O.OOSL 

0.02 

0   02    L 

0.02    L 

30    07 

7  8 

1055 

3 

0  ,  04    L 

0.02 

0.03    L 

0.0051. 

0.02 

0.02    L 

0.02    L 

37    08 

78 

1  135 

.  3 

0.04   L 

0.02 

0,03    L 

0  .  00*.  1. 

0.02 

0.02    L 

0.02    L 

24    09 

;s 

1  1  10 

_  3 

0 , C20L 

0. 020L 

0.050L 

0.0101. 

0.020L 

Q.W.OL 

0.0401 

29    10 

78 

102O 

,  3 

0.C20L 

0.010L 

0.030L 

0.0  Oil. 

0.060 

0.020L 

0.0201 

26    1  1 

;b 

0230 

3 

0.020 

0.040 

0.030L 

0.001. 

0.050 

O.OJO 

0.020L 

27    12 

78 

1250 

3 

0.  ISO 

0.320 

0    0301 

o.oosl 

0.240 

0-OJOL 

0.020L 

MAXIMUM 

0  .  150 

0,320 

0,050 

0.010 

0.240 

0.  O*">0 

0.040 

AVG 

OR    GEOM   MN     (      : 

O.0390 

0    044D 

0    O320 

0.0060 

0-05  ID 

0-0230 

0.0220 

MINI  MUM 

0.02 

0    010 

0    03 

0 .  001 

0.020 

0.020 

0.02 

NO    OF    SAMPLES 


BOH./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


A31TIBI    RIVER 

DOWNSTREAM    FROM    ASITI5I     PAPER    COMPANY 

RIVER 


MAJOR  BASIN: 
MINOR  BASIN: 
TERM  STREAM 


ARCTIC    DRAINAGE    ONTARIO 
.I/XES    BAY    SHORE 
MtKJSE    RIVEP. 


STATION    ID:        19 -0064- 005 -02 

STORET    CODE:     04 
001 
0230 


U    T    M:     17    0523700.0    5402350.0    4 


REGION:     05 


MILEAGE:        231 .SO 


5AMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


29  01  78  1105 
01  03  78  0030 
25    03    78    0755 


.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     I*) 

MINIMUM 


934 
SAMPLE 
NO 


901 

SCO 


23709  4 

23726  4 

23743  9 


TOTAL 
COL1F0RM 


FECAL 
CO  L  I  F  ORM 


MF/100ML   MF/IOOML 


46000 . 

200- 

55000. 

55000. 

7966. 

200- 


40. 

40.   L 
330. 

320. 
80.-  D 
40. 


805 
WATER 

TEMP. 


I  0 
0.3 
0.0 


DISS. 

02 

MG/L 


1  1  .0 

7.0 

10.0 


9.3 
7  0 


5  -DAY 

BOD 

MG/L 


3,0 
2.5 
I  8 


TOTAL   FILTERED   FILTERED 

P   REACTIVE    AMMONIA 

MG/L     P  MG/l       MG/L 


0,082 
0  130 
0  076 

0  130 
0097 
0078 


0.064 
0.04  2 
0.02  9 

0.064 
D.045 
D.029 


0.008 
0.004 
0.024 

0.024 
0.011 
0.004 


NO  OF  SAMPLE5 


SAMP    DTE 
OY    MO     YR 

HOUR 
LMT 

STN       STN    SAMP       PJ 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET                  MTRS 

20 
TOTAL 
KJElDAhL 
MG/L 

21 

FILTERED 
N02-N 

MG/L 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

17 

iNfiGr.c 

N 

MG/L 

16 
TOTAL 
ORGNC       N 
MG/L 

23 
TOTAL    N 

HG/L 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

107 
CALCUL 
0-SOL1DS 
MG/L 

14 
COND. 
25C 
UMMOS 

29  01    78 
01    03    78 
IS    03    78 

1105 
0830 
07  55 

.3 
-3 
.3 

0.560 
0,800 
0,62 

0-  028 
0.025 
0.015 

0,  100 
0    105 
0,095 

0 .  1  34 
0.  134 
0.  134 

0,554 
0.796 
0.596 

0.6H8 
0.9J0 
0.730 

102,0 
118.0 
130. 

14.0 
24.0 
31  . 

99 

135 
145 
152 

AVG 

MAXIMUM 

OR    GEOM    MN     ( ' ] 

MINIMUM 

0    600 
0.660 
0.560 

0.028 
0.023 
0.015 

0,  105 
0.  100 
0-095 

0    1.34 
0,  134 
0,  134 

0.796 
0.649 
0.554 

0.9:io 

0.7H3 
0.608 

130. 

116.7 

102.0 

31  . 

23.0 

14.0 

99 
99 

99 

152 
144 
135 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR 
OY    MO    YR    LMT 

STN       STN    SAMP       Pj 
01ST     8R0    OEPTH 
FEET                  MTRS 

16 
TURB. 
FORMALIN 

UNITS 

56 

CHLORIDE 
MG/L 

59 
SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI     MG/l. 

95 
AC  I DI TY 
FK    8.3 
MG/L 

TOT 
AT 

52 
ALU 
LAB 

MG/L 

55 

PH 
AT     LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 
PHENOLS 

UG/L 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

29    01     78    1105 
01     03    78    0B30 
SS    03    7B    0755 

.3 
.3 
.3 

58.00 
65.00 
63- 

1  .8 
1  .9 
1  .6 

16.5 

2.85 

5.6 

T.2 
5,6 

59 
59 
63 

7.  20 
7.15 
7.42 

4.800 
5    000 
4.7 

6.0 
2. 

70.0 
70.0 
76. 

AVG 

MAXIMUM 

Oft    GEOM   MN     { ' ) 

MINIMUM 

65.00 
58.67 
53. 

1  .9 
1  .8 

1  .8 

16.5 
16.5 
16.5 

2.65 
2.85 
2.85 

7    2 
6.1 
5,6 

63 
59 
56 

7.42 
7.26 
7.  15 

5.000 
4.833 
4.7 

6.0 
4.0 
1. 

76, 
72,0 
70    0 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  ) 


SIMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  ■  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


ABITIBI  RIVER 

DOWNSTREAM  fR0M  ABIT) SI  PAPER  COMPANY 

RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


BATE   OF    REPORT       25    OCT    79       PACE         696 
STATION    ID:        19-0061-005-02 


ARCTIC    DRAINAGE    ONTARIO 
.JAMES    BAY    SHORE 
MOOSE    RIVER 


STORET    CODE:     01 


U    T    M:     17    0523700.0    54Q2350.0    A 


001 
O230 


MILEAGE:       231. BO 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


29  01  73  1105 
Ot  03  7B  0B30 
25    03    7B    0755 


stn  stn  samp  pu 
dist  brg  depth 
feet     mtrs 


WAX I MUM 

AVG  QP  GEOM  NN  (  '  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

71 
TOT.  MAG 
NESIUM 
MG/L 

68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

7C'G 

67 
PTSSIUV1 
K 
MG/L 

66 

SODIUM 

NA 

MG/L 

19.00 
21  .4 

5.50 
5.5 

70G 
70G 

2,70 

1.1 

21.1 
20.20 
19  .00 

5.50 
5.50 
5.50 

70 

70U 

70 

2.70 
2.70 
2.70 

4.1 
1.4 
1.4 

COD 
MG/L 


B.O.W./  SITE 

SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


ACiTIBI  RIVER 

UPSTREAM  FROM  ABITIBI  PAPER  COMPANY 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  04MC001 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   PU 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


01  03  78 

0B55 

.3 

25  03  78 

0825 

.3 

30  01  78 

1015 

.3 

22  05  78 

1000 

.3 

25  06  7B 

1010 

.3 

30  07  78 

0830 

.3 

27  08  7B 

looo 

.3 

24  09  7B 

0945 

.3 

29  10  78 

0900 

.3 

26  11  78 

1045 

.3 

27  12  7B 

1  1  10 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  t '1 
MINIMUM 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


ARCTIC  DRAINAGE  ONTARIO 
JAMES  BAY  SHORE 
MOOSE  RIVER 


STATION    ID:        19-0061-006-02 

STORET  CODE:  04 
001 
0230 


17    0524325.0    5400950.0 


934 

901 

444 

80 

B1 

84 

BO  5 

3 

SAMPLE 

5CD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.  F. 

WATER 

DISJ 

NO 

COL] FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

TEMP. 

£ 

MF/10QMI. 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

DEG  C 

MS/ 

23727 

4 

1340.00 

200.   L 

40. 

L 

O.D 

12.0 

23744 

1 

3330  00 

200.   1. 

40. 

t 

0.0 

7  .0 

23760 

9 

8100.00 

0. 

0. 

0.0 

5  .0 

23775 

g 

35BO.OO 

200.   1. 

40 

L 

12.0 

6.0 

23789 

9 

6500  00 

200. 

10. 

L 

15.0 

4  .0 

23605 

B 

5930  00 

200.   L 

40. 

L 

18.0 

7  .0 

23821 

9 

6920.00 

200.  1. 

40. 

L 

17.0 

7.0 

23835 

9 

5330.00 

*3.0 

a.  o 

2365  I 

9 

4900.00 

200.   1. 

40. 

L 

5-0 

6.0 

23B66 

9 

5270.00 

200.   1. 

40. 

L 

0.0 

9-0 

23B81 

9 

61 10.00 

200.   L 

40. 

L 

0.0 

11.0 

8100.00 

200. 

40 

18-0 

12.0 

5569.09 

1  1  (1  .  '  D 

28.  ■ 

D 

7.3 

7  .  5 

3B30.00 

0 

0. 

0.0 

1.0 

50AY 

BOD 

MG/L 

0.5 
0.2 
2.0 

o.e 

1  ,  5 
0.6 
1  .1 
0.4 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

105 
086 
090 
050 
0  30 
065 
106 
045 
074 
06B 


0.106 
0.0  72 
0.030 


NO    OF    5AMPLE5 


SAMP    DTE   HOUR      STN       STN    SAMP      Pd 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    OEPTH 

FEET  MTRS 


34  1  9 

FILTERED  FILTERED 

REACTIVE  AMMONIA 

P    MG/L  MG/L 


2C 

21 

22 

17 

IS 

23 

5 

6 

TOTAL 

f I LTERLO 

FILTERED 

INR&NC 

TOTAL 

TOTAL  N 

TOTAL 

SUSP. 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC   N 

SOLI  OS 

SOL  I  OS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

01  03 

7B 

0355 

.3 

25  03 

78 

0325 

.3 

30  04 

78 

1015 

,3 

2  2  05 

78 

1000 

.3 

25  06 

78 

1010 

.3 

30  07 

78 

0830 

.3 

2  7  08 

78 

1000 

.3 

24  09 

78 

0945 

.3 

29  10 

7B 

0900 

.3 

26  11 

78 

1045 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1 • I 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pi> 
DV  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FCET       MTRS 


01  03 

7B 

0855 

.3 

25  03 

78 

0325 

■3 

30  04 

7B 

1015 

.3 

22  OS 

78 

1000 

.3 

25  06 

78 

1010 

.3 

30  07 

78 

0330 

:l 

27  OB 

78 

1000 

24  09 

7B 

0945 

■  3 

29  10 

71! 

0900 

.3 

26  1  1 

78 

1045 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  I  '  I 
MINIMUM 

01  03 

78 

0S55 

.3 

25  03 

78 

0825 

.3 

30  04 

78 

1015 

.3 

22  05 

78 

1000 

.3 

25  06 

78 

1010 

.3 

30  07 

78 

0830 

.3 

27  OS 

78 

1000 

.3 

24  09 

78 

0945 

.3 

29  10 

76 

0900 

.3 

26  1  1 

78 

1045 

.3 

27  12 

78 

1110 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN 

C) 

MINIMUM 

0.  063 

0.  006 

0.650 

0.O20 

0.256 

0  ,  282 

0.644 

0.926 

105.  0 

0  052 

0.  004 

0.4B 

0.022 

0  253 

0.279 

0.476 

0.755 

1  10- 

0.  074 

O.7B0 

0.017 

0, 815 

O.'iOB 

0.706 

1  .612 

113.0 

0.017 

0.020 

0.620 

0.019 

0.150 

0.  I  (19 

0  .  600 

0  781 

72.0 

0  .020 

0  020 

0.560 

0.015 

0.115 

0.  ISO 

0.540 

0  690 

B1  .  0 

0.038 

0  .006 

0  .  550 

0.01B 

0.  162 

0 .  1  86 

0.544 

0-730 

B5.  0 

0  .  045 

0  .  OOB 

0.560 

0.026 

0.  150 

0.  1  EH 

0.552 

0  736 

73.  0 

0.  045 

0  .  006 

0.500 

0.018 

0.  1B5 

0.209 

0  .494 

0  703 

77.0 

0.  046 

0.002 

0.520 

0.019 

0.  170 

0.191 

0-518 

0.709 

81  .0 

0.035 

0.520 

0.021 

0.  200 

0.711 

83.0 

0  .  069 

0.074 

0.780 

0.026 

0.815 

0.906 

0.706 

1.612 

113.0 

0.  041 

0-016 

0.574 

0.020 

0-246 

0  .  2H6 

0  .  564 

0  B39 

B8.0 

0.017 

0.  002 

0  4S 

0.015 

0-115 

0.150 

0.476 

0.690 

72.0 

I  07 
CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 


74 

S4 
65 
69 
75 
75 


HO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


73 
61 


25 

PHENOLS 


3.0 
1  .  L 


2.0 
1  .OL 
1  -OL 
1  .CL 
1  .QL 


61 


53.0 
53.0 
62.0 
61  .0 
66.0 

75.0 
61  .5 

51  .0 


10 


10 


10 


CONO 

25C 
UMhOS 

147 
153 
145 

102 
1  14 
98 
100 
106 
115 
116 

153 
120 
98 

10 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

75.0 
75. 
58. 
5V  .0 


16                     56  59                   2B0 

TURB.  CHLORIDE  SULPHATE  REACTIVE 

FORKAZIN  MG/L  SILICATE 

UNITS  MG/L         SI    MG/L 


67.00 

52 

39.0 

IB  .  DO 

23.00 

40.00 

42.00 

48.00 

45.00 

46.00 

67.00 
42.00 
IB.  00 


1     9 


10. 
10. 


2  -  05 
2.26 
2.00 


95 
ACIDITY 
PH    B.3 
MG/L 

3.3 
9.5 

3.5 
5.8 
3.7 
3.5 
2-1 
3.3 
1  .5 


9.5 
3.7 
1  .1 


72 

74 

68 

67 

66 

TOTAL 

T01 .  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

CALCIUM 

NES1UM 

HAZEN 

k 

NA 

MG/L 

MC/I. 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

20.00 

6-00 

70G 

21 

5.5 

70G 

2.75 

3.  1 

17.0 

3.B5 

70G 

1  .80 

2.2 

14.80 

3.50 

148 

D."5 

1.90 

1S.00 

3.95 

210 

1  .20 

1  .90 

1 5 .  20 

3.65 

1B2 

1  .(jO 

2.00 

15.20 

3.75 

254 

1  .  65 

1  .60 

18.20 

1.00 

145 

2.00 

2-10 

17.60 

4.  IS 

216 

1.85 

2-20 

19.60 

4.20 

258 

2.00 

2.00 
2.00 

21 

6.01' 

258 

2.75 

3.  1 

17-66 

4.26 

162U 

1  .78 

2.12 

14  .60 

3.50 

70 

O.ilS 

1  .80 

TOT     ALK 

AT     LAB 

MG/L 


43 
49 
54 

S3 


64 

51 
43 


41 

201 

COD 

TOTAL 

MN 

MG/L 

MG/L 

37 

O.08B 

44 

0.  130 

10 

0.046 

45 

0.05  2 

41 

0.06  8 

14 

0.076 

32 

0  072 

48 

0.060 

49 

0.072 

49 

0.072 

49 

0.130 

40 

0.O74 

10 

0.04  6 

55 

208 

PH 

TOTAL 

T  LAB 

IRON 

MG/L 

735 

5  ,  200 

7.63 

5.0 

7.36 

3.  1 

7. SB 

1  .600 

7.52 

1  .820 

7.43 

2.800 

7.56 

3,300 

7.53 

3.000 

7  .44 

3.500 

7.53 

3 .  500 

7.88 

5.200 

7.52 

3  282 

7.35 

1  .600 

NO    OF    SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  ■  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   35  QCT  79   PAGE   697 


6.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


BLACK  RIVER 
HIGHMAY  101 
RIVER 


TOMN  OF  MATHESON 


STATION  ID:   19-0064-007-03 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
fEIT       MTRS 


29   01 

78 

1230 

.3 

01    03 

78 

0950 

.3 

IS  03 

78 

0905 

.3 

30  04 

78 

1100 

.3 

23  OS 

78 

I04S 

.3 

as  os 

78 

1050 

3 

30   07 

78 

091  S 

.3 

37  oa 

78 

10SS 

-3 

24    09 

78 

1030 

.3 

29    10 

78 

0940 

.3 

2S    II 

78 

1t45 

.3 

27    13 

78 

1200 

.3 
MAXIMUM 

Ave  or 

GEOM  MN  ( * ] 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  HO  TR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


29  01 

78 

1230 

.3 

01    03 

78 

0950 

.3 

as  03 

78 

09OS 

.3 

30   04 

76 

1100 

.3 

32   OS 

78 

104S 

.3 

30  07 

78 

0915 

.3 

27   08 

78 

1055 

.3 

24   09 

78 

1030 

.3 

29    10 

78 

0940 

3 

26    11 

78 

1  145 

-3 

27    13 

78 

1200 

.3 

MAXIMUM 

AVO  OR 

GEOM   MN     (•} 
MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP   CUE   HOUR      STN      STN    SAMP      PJ 
OV   MO   YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


MAJOR    BASIN; 

rnwan  basin : 

TERM    STREAM; 


ARCTIC   DRAINAGE    ONTARIO 
JAMES    BAY    SHORE 
MUOSE    RIVER 


U    T    M      17   0539S00.0  5376150-0   4  REGION:    OS 


934 

Sample 
no 


2371 1 

23728 
23745 
23761 
23776 
23790 
23B07 
23822 
23637 
23852 
23867 
23882 


901 
SCD 


80 
TOTA 
COLlFOflM 
MF/100M 

200. 
200. 
200. 
20, 
200. 
200. 
200. 
200. 

200. 
200. 
200. 

200. 

162. 

20. 


11 

19  20  21 

FILTERED  TOTAL  FILTERED 

AMMONIA  KUELDAHL  N02 ■ N 

MG/L  MG/L  MG/L 


0.080 


091 
026 
294 
018 
020 
046 
046 

oce 


0.294 
0.064 
D.007 

10 

14 


0.640 


0.860 

0.35 

0.820 

0.620 

0.620 

0.740 

0.S60 

0.500 

0.500 


O.B80 
0.613 

0.25 


0  012 
0.01S 
0.006 
0.025 
0  023 
0.010 
0.011 
D.009 
0.007 
0.007 


0.025 
0.013 
0.006 


to 


10 


•  6         56 

COND.      TURB.  CHLORIDE 
2SC   FORMAZIM       MG/L 
UMHOS     UNITS 


BT  84 

FECAL  M.F. 

CO  LI  FORM  ENTER. 

MF/100ML  Mf/100ML 


40. 
40. 
40. 
16. 
40. 
40. 
40. 
80. 

200. 
160. 
40. 

200. 
51.* 
16. 


1  1 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 


0.310 

0.647 

0.169 

0.645 

08'. 

040 

030 

010 

065 

21B 


0.647 
0.222 
O.OlO 


17 
INRGNC 
N 
MG/L 


402 
7S6 
201 
964 
126 
070 
087 
065 
080 


0.964 
0.298 
0.065 


805 

NAtER 
TEMP. 
DEC  C 

0.0 

0.0 

0   0 

0.0 
13.0 
17.0 
180 
18.0 
13.0 

2.0 

0.0 

0.0 

18.0 
6.8 
0,0 

12 

IB 

TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 


0.560 
0-7H9 
0.224 
0.526 
0.602 
0.600 
0 .  694 
0  514 
0.4')2 
0    493 


0.789 
0.549 
0.224 


DISS. 

02 

MG/L 

12.0 
9.0 
4.0 
8.0 
6.0 
6,0 
5.0 


33 

TOTAL    N 


962 
S45 
425 
490 
728 
670 
781 
579 
573 
72S 


1  .545 
0.848 
0.42S 


STORET   CODE: 


301 
255 
140 
103 
64 
78 
78 
69 
73 
65 
170 


355.0 
121  .5 
64.0 


04 

001 

0230 


MILEAGE:      262.70 


5-DAY 
BOD 

MG/L 

0.6 
0.5 
0.4 

1  .6 

O.B 

0.5 
0.2 
0.6 
0.6 
I  .0 


1.6 
0.7 
0.2 

10 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


33 

TOTAL 
P 

MG/L 

0.032 

0.030 
0.011 
0.084 
0.033 

0.028 
0.032 
0.022 
0.019 
0.018 
0.392 

0.292 
0.054 
0.011 

1  1 


34 

FILTERED 
REACTIVE 

P  MG/L 

0.009 
0.012 
0.005 
0.013 
O.OOB 

0.011 
0.01B 
0.015 
0.010 
0.009 


0.018 
0.011 
0.005 


10 


6  107 

SUSP.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


13. 
3. 


52 

15. 


.0 
.2 

.3 

.0 
.0 
9.5 
4.9 
9.7 
4.0 
4.0 
59. 

59. 
16.5 
3.2 


133 
SI 
49 
68 

73 

79 

69 

81 

111 

133 
79 
49 


29   01    78   1230 


290 


7.60 


6-7 


01    03 

7* 

0950 

3 

3B8 

4.40 

7  .9 

25   03 

78 

0905 

,3 

204 

74 

1  .  5 

30  04 

78 

11  DO 

.3 

78 

31    a 

1     5 

22  05 

78 

1045 

.3 

74 

7.  ia 

1  .  2 

30  07 

78 

0915 

.3 

T04 

11 .00 

1  .  3 

27  08 

78 

1055 

.3 

115 

11 .00 

1  .  5 

24  09 

78 

1030 

.3 

121 

15  00 

1  .5 

2S    10 

78 

0940 

.3 

106 

5.90 

1  .7 

28    11 

78 

1145 

.3 

135 

1  1  .00 

1  .8 

27    12 

78 

1200 

.3 

170 

2.0 

MAXIMUM 

388 

31  .0 

7.9 

AVO  OR 

GEOM   MN 

CI 

161 

11.14 

2.6 

MINIMUM 

74 

4.40 

1.2 

NO    OF    SAMPLES 


•.O.W    /    SITE:     MATTAHISHKHIA    RIVER 
SAMPLI:    POINT;     HIGHVAY    11     TOMN    OF    HEARST 
STATION   TYPE:    RIVER 


STN  NO 


Samp  o't  hour  stn  stn  samp  pj 

DY  MO  »R  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


28   01 

7B 

1240 

.3 

38   02 

78 

1300 

3 

34   03 

78 

1205 

3 

39   04 

78 

1350 

.3 

21    OS 

78 

1420 

,3 

24   06 

78 

1330 

.3 

29   07 

VB 

0920 

.3 

26   09 

78 

1300 

.3 

23  09 

78 

1400 

j 

31    tO 

?« 

1430 

.3 

at  11 

78 

1345 

.3 

26    12 

78 

1420 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  «l>    CI 
MINIMUM 

934 

SAMPLE 
NO 


33700 
33717 
33734 
33753 
23767 
23781 
33798 
23813 
33B28 
23843 

assss 

23873 


901 

SCO 


MAJOR  BASIN:  ARCTIC  DRAINAGE 
MINOR  BASIN;  JAMES  BAY  SHORE 
TERM   STREAM:    MOOSE    RIVER 

U    T    M:     17    0310050.0    5506750.0    4 


80 

TOTAL 
COL  1  FORM 
MF/100ML 

1000. 
200.  L 
600. 
500. 
200.  L 
200. 
200. 
800. 

400. 
200.   L 
200.   L 

1000. 
336.'  D 

200. 


Bl  84 

FECAL  M.F. 

C0L1F0RM  ENTER 

MF/lOOML  MF/100ML 

200. 

60. 

40. 
140. 

40.   L 

40. 

40.   L 

80. 

40.   L 
120. 
40.   L 

200. 
63.'  0 
40. 


STATION 

ID:      19-0064-008-02 

ONTARIO 

STORET   CODE: 

04 

001 

0230 

)    4            REGION:     05 

MILEAGE: 

214.00 

805 

3 

1 

33 

34 

MATER 

DISS. 

5-OAY 

TOTAL 

Fl LTERED 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

DEG   C 

MG/L 

"G/L 

MG/L 

P  MG/L 

0    0 

4.0 

1.2 

0.032 

0.005 

0.0 

5.0 

3.2 

0.350 

0.210 

0.0 

6.0 

1.6 

0.730 

0.520 

1  .0 

6.0 

1  .6 

0.094 

0.024 

9.0 

10.0 

0,6 

0.024 

0.007 

17,0 

6.0 

0.6 

0.016 

0.004 

17.0 

7.0 

0.6 

0.028 

0.005 

19.0 

6.0 

O.B 

0.042 

0.017 

14.0 

9.0 

o.e 

0.084 

0.051 

S.O 

5.0 

0.4 

0.056 

0.040 

0.0 

10.0 

1  .0 

0.020 

0.015 

0.0 

3.0 

0  02  e 

19.0 

10.0 

2.2 

0.730 

0.520 

6.6 

6.4 

1  .0 

0.125 

0.082 

0.0 

3.0 

0.4 

0.016 

0.004 

NO  OF  SAMPLES 


12 


(  C  0  N  T  D  ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


B.O.W./  SITE:  MATTAWiSHKWIA  RIVER 
SAMPLE  POINT:  HIGHWAY  It  TOWN  Of  HEARST 
STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST.N  SAW   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


28  01 

7B 

1240 

.3 

28    02 

78 

1300 

.3 

24    03 

78 

1205 

.3 

29    04 

76 

13S0 

.3 

21     05 

78 

1420 

.8 

24    06 

78 

1330 

.1 

29    07 

78 

0920 

.3 

26    08 

7B 

1300 

.3 

23    09 

78 

1400 

.3 

28     10 

78 

1430 

.3 

IS     11 

78 

1345 

.3 

26     12 

78 

1420 

,3 

AVG    OR 

BESM   MN    ( " 1 
BIHHKH 

STATION 

10.        19-0 

3  64-008-02 

HEARST 

MAJOR 

BASIN:    ARCTIC 

DRAINAGE 

ONTARIO 

STORET    CODE: 

04 

MINOR 

BASIN:    JAMES 

BAY    SHORE 

001 

TERM    STREAM:     MOOSE 

RIVER 

023C 

LONG: 

U    T    M 

.     17    03  10050 

0    5506750 

0    4           REGION      05 

MILEAGE; 

214. 

00 

19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

107 

FI LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FI LrERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

L1RGNC       N 

SOLIDS 

SOLI  OS 

D-S0L1DS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.010 

0.  730 

0.008 

0.065 

0.083 

0.720 

0.B03 

124.0 

5.  6 

0.790 

2.350 

0.01  1 

0.219 

1  .020 

1  .  560 

2.  560 

las. a 

11.0 

2.  06 

4.10 

0 .  009 

0.231 

2.300 

2.040 

4.340 

223. 

1  1  . 

212 

'    0. 1 24 

O.790 

O.013 

0.625 

0.762 

0 .  E'^6 

1  .  a  1  a 

161  .0 

41.0 

1  20 

0.  024 

0.570 

0.009 

0  .  025 

0.058 

0,546 

0.604 

47    0 

7  .  5 

39 

0.016 

0.580 

0 .  0G6 

0.808 

0.027 

0    5M 

0.591 

67.0 

5  .  9 

61 

0.014 

0.680 

0.0D6 

0.014 

0.034 

0.666 

0.700 

69.0 

6.  4 

53 

0.042 

0.  850 

0.012 

0.016 

0.069 

0.608 

0.677 

82.0 

4.  1 

78 

cose 

0.900 

0.009 

0.0051. 

0    072 

O.SJ42 

0.914 

122.0 

7  .  7 

1  14 

0.  040 

0.710 

0.009 

0 .  085 

0.133 

0.670 

0.803 

66.0 

2-  0 

64 

D  .  004 

0,670 

0.005 

0.080 

0.009 

0  -666 

0.755 

85.0 

109. 

4.  0 
2.0 

81 

107 

2.06 

4.10 

0.013 

0.625 

2  .  300 

2.040 

4.340 

5  23. 

41.0 

212 

0.239 

1.175 

0.009 

0.1 24D 

0.422 

0  .  865 

1  .308 

1  12.0 

9.  0 

94 

0.G04 

0.570 

0 .  DOS 

D.005 

0.027 

0.546 

0.S91 

47.0 

2.  0 

39 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEF.T       MTRS 


1 1 


1  1 


11 


14  16         56 

CCND.  TUPS.  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN      MG/L 

UMHOS  UNITS 


28 

01 

78 

1240 

28 

02 

78 

1300 

24 

03 

7B 

1205 

29 

04 

7B 

1350 

21 

05 

78 

1420 

24 

06 

76 

1330 

29 

07 

78 

09  20 

26 

08 

78 

1300 

23 

09 

78 

1400 

2ft 

10 

78 

1.4  30 

25 

11 

78 

1345 

26 

12 

78 

1420 

.3 

1BI 

3.80 

1  .4 

.3 

274 

S.20 

6.3 

.3 

326 

3.4 

11.5 

.3 

135 

23.0 

3.9 

: 

62 

3.40 

O.S 

.3 

94 

3.60 

1  .0 

.3 

97 

3.50 

1  .1 

.3 

120 

3.50 

1  .3 

.3 

175 

5.60 

3.S 

:■ 

98 

2-60 

2.6 

.3 

124 

4.60 

2.2 

16S 

1.8 

m.%  iMui,' 

AVG  OR  GEOM  UN  ( * ] 
MINIMUM, 

NO  OF  SAMPLES 


8-0. W  /  SITE 
SAMPLE  POINT 
STAT  ION    TYPE 


KAOUSKASING    PIVLR 

UPSTREAM    FROM    SPRUCE    FALLS    PAPER    COMPANY 
RIVER  FLOW    GAUGE    FED    04LF001  MAjOR    BASIN 

MI^OR    SASIN 
TERM    STREAM 


ARCTIC    DRAINAGE    ONTARIO 
JAKES    BAY    SHORE 

MOOSE    RIVER 


STATION     10:        19-0064-009-02 

STORET    CODE:    04 

001 

0230 


LAT: 


SAMP  01 E  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


28    01 

78 

1600 

.3 

28    02 

78 

1515 

.3 

24    03 

78 

14  40 

.3 

29    04 

78 

151  E 

■'• 

21     05 

78 

1555 

.3 

24    06 

78 

1540 

.3 

29    07 

78 

1216 

■  ■ 

26    00 

7B 

1510 

.3 

23    09 

78 

1535 

.3 

28     10 

7B 

1550 

.3 

25    11 

78 

1520 

.3 

26     12 

76 

1555 

.3 

WAX!  MLS! 

AVG 

OR    GEOM    MN 

l'l 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  07 E  HOUR   STN  5TH    SAMP   Pd 
DV  MO  YR  LMT    DIST  B.RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


28   01    78 

1600 

.3 

28   02   78 

1515 

.3 

24   03   78 

1440 

.3 

29    04    78 

1515 

.3 

21    05    78 

1555 

-3 

24    06    78 

1540 

.3 

29    07    78 

1215 

.3 

26    08    78 

1510 

.3 

23    09    7B 

1  535 

.3 

2B    10    7B 

1550 

.3 

25     11     7B 

1520 

.3 

26    12    78 

1S55 

.3 

MAI 1  MUM 

AVG    OR 

GEOM    MN 

(*> 

MINIMUM 

LONG : 

934 
SAMPLE 
NO 


23703 
23720 
23737 
3  3  754 
23769 
23783 

;::s  a 

23815 
23630 
23845 
23660 
23B75 


FILTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 

0.002 
0.002 
0.0C6 
0.018 
0 .  003 
0.0C5 
0.004 

s.oia 

0.005 
0.005 
0.002 


0,018 
0.006 
0.002 


U    T    M:     17    0396000.0    5473400.0    4 


901 
■SCD 


444 
FLOW    CFS 


80 

T01AI. 
COLUGRM 
MF/100UI. 


506.00  4D00. 


396. QO 

165.00 

2270.00 

14700.00 

4120.00 

2210.00 

940-00 

954.00 

2240.00 

1360.00 

785.00 

1 4700.00 

2555.50 

165.00 

12 


600. 
200. 

i  oo. 

200. 
200. 

200. 
200. 

400  . 
200. 
200. 

4000  . 
290- 
1D0. 


1  I 


19  20                     21 

FILTERED  TOTAL  FILTERED 

AMMONIA  KJELDAHL  N02-N 

MG/L  MG/L  MG/L 


0  ,024 
0.010 
O.0D6 
0.022 
0.018 
0.044 
0.036 
0.068 
D.006 
0.022 
0.018 


0.066 
0.025 
0.006 


0.570 
0.410 

0    40 

0-460 

0.560 

0.540 

0.018 

0 .  630 

0.700 

0.590 


.700 
.493 


O.007 
O.O03 
0.004 
0.006 
0  009 
0.0U5 
0  .  006 
0.004 
0  .  004 
D.005 
0  .  004 


0,009 
0  .  005 
0  003 


FECAL 
COL  I  FORM 
M.F/100ML 

4D  .  L 
40.  L 
40.   L 


40. 
40. 


11 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 


0,075 
0.142 
0.  186 
0.260 
0  130 
0  050 
0.024 
0.005 
0.015 
0.050 
0.080 


ENTER. 
MF/IOOML 


REGION:  05 

805 
WATER 
TEMP  , 
DEC  C 

0.0 

0  0 

0  0 

0  0 

10.0 

16.0 

16.0 

22.0 

14.0 

3  0 

0,0 

0.0 

22.0 
6.9 
0.0 


17 
INRGNC 


0  260 
0.092 
O.OOS 


MG/L 

0.  106 
0.155 
0 .  1  96 
0.21:8 
0 .  1 57 
0 .  099 
0 .  066 
0.077 
0.025 
0.077 
0.102 


0.286 
0,  123 
0.025 


TOTAL 

ORGNC   N 

MG/L 

0  .  546 
0.400 
0.394 
0.4  38 
0  .542 
0.4g5 
0.01B 
0.562 
0.694 
0.568 
0.522 


0.694 
0.471 
0.018 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

4.0 
12  0 
8.0 
8.0 
9.0 
7.0 
S.Q 

4.0 
4.0 
6.0 
10.0 
6.0 


6.9 
4.0 


MG/L 

0.652 
0.555 
0  590 
0  726 
0  699 
0  .  595 
0  048 
0  639 
0.719 
D  645 
0    624 


0.726 

0.590 
0.04B 


5-DAY 

BOO 
MG/L 

I  .  4 
0.2 
0.  2 
0.  6 
0.6 
0.8 
0.8 
I  4 
2.0 
0.2 
O.B 


I  1 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG  /  L 

117.0 
111.0 
121  . 
I  29  .  0 

73.0 
83.  0 


82.0 
90.0 
IO7.0 
76.0 
86.0 
99 

129,0 
97.8 
73.0 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0.022 
0.016 
0.015 
0.034 
0.032 
0.020 
0.018 
0.029 
0.030 
0.015 
0.011 
0.020 

0.034 
0.022 

0.011 

12 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/  L 

2.8 
2.2 
4.2 
4  .9 

14  0 
7.9 
4.6 


NO    OF    SAMPLES 


(    C    0    N    T    D    ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  DEPORT  -  filVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    699 


107 

14 

16 

ss 

S3 

2B0 

95 

52 

55 

208 

SAMS    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pj 

CALCUL 

cono 

TUPB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

OY    MO 

*R 

LMT 

DIST 

BBC    DEPTH 

D-S0LID5 

25C 

FORNAZIN 

MG/I. 

SILICATE 

PH    8.3 

AT     LA8 

AT    LAS 

IRON 

FEET 

MTRS 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MC/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

28   01 

78 

1600 

.3 

176 

1  .80 

1     4 

6.2 

79 

7.25 

0.330 

28   02 

76 

1515 

.3 

167 

1  ,80 

1  .0 

2    3 

77 

7.45 

0.330 

24    03 

78 

1140 

.3 

117 

180 

1.4 

1.2 

10.0 

3    0 

2    2 

84 

7.81 

0   27 

39   04 

78 

1515 

3 

124 

190 

4.80 

1     2 

8.S 

2-70 

2.9 

91 

•    7-53 

0.46 

21    05 

7B 

1555 

.3 

59 

91 

6,50 

0   8 

8,5 

1  ,55 

4.6 

38 

6.96 

0.530 

24   06 

78 

1540 

.3 

75 

116 

3,40 

0   8 

B.5 

1  .65 

5.4 

S3 

7.36 

0.460 

39  07 

78 

1215 

■  3 

77 

119 

3.00 

OS 

8,0 

1  ,D5 

4.5 

66 

7.24 

0   340 

26  08 

78 

1510 

.3 

88 

140 

1  .50 

0.8 

9.0 

J    JO 

2-4 

65 

7    42 

0.340 

33  at 

78 

1535 

.3 

97 

149 

4,40 

2,0 

13.5 

2     10 

9.6 

67 

6.84 

0.3  70 

28    10 

78 

1550 

-3 

73 

113 

2    90 

1  ,  1 

8.5 

2     15 

1  .8 

54 

7.40 

0.360 

25    11 

7B 

1520 

.3 

93 

128 

3.50 

1  ,0 

9.5 

2,30 

I    2 

64 

7.21 

0.470 

26    12 

78 

1S55 

.3 

97 

149 

1  .  1 

9.5 

2    75 

0    26 

MAX IMUM 

124 

190 

6.50 

2.0 

13.5 

3   0 

9.6 

91 

7.81 

0.580 

AVG 

OR    GEOM  a-n 

89 

143 

3.18 

1  .  1 

9.3 

2    24 

4.0 

66 

7.32 

0.365 

MINIMUM 

59 

91 

1     4 

0.9 

8   0 

1,55 

1     0 

38 

6.84 

0.230 

NO    OF    SAMPLES 

10 

13 

1  1 

12 

10 

10 

1 1 

11 

1  1 

12 

25 

78 

72 

74 

68 

67 

66 

41 

201 

SAMP   OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       Pj 

PHENOLS 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.     MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

COO 

TOTAL 

t>Y    MO 

VR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NES1UM 

HAJJEN 

K 

NA 

Mm 

FEET 

MTRS 

UG/L 

«0/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

28   01 

78 

1600 

.3 

87.0 

25    00 

6-00 

70 

38    03 

7B 

1515 

.3 

1  ,0 

67.  D 

25.00 

6.00 

50 

24    03 

76 

1440 

.3 

1  .     L 

92. 

27. 

6. 

50 

1  .15 

1  .8 

46 

0    02  2 

29  04 

78 

1515 

.3 

1  .     L 

95. 

2B. 

6.0 

60 

1  .3 

2.2 

49 

0.034 

21    OS 

76 

1555 

-3 

46.0 

13    40 

3.15 

124 

0.75 

1.7D 

3i 

0    340 

24    06 

78 

1540 

3 

2.0 

81  ,0 

18.00 

4.00 

12B 

1  .00 

1-30 

41 

0,038 

39  07 

76 

1215 

.3 

1  .0 

64.0 

18.  60 

4.35 

128 

0.75 

1.30 

49 

0    044 

26  08 

78 

1510 

.3 

1  .0 

71  .0 

SO.  BO 

4.70 

9B 

0-<JO 

1  .  10 

46 

0,058 

23   09 

78 

1535 

.3 

2-0 

65.0 

25    00 

6,50 

112 

0    'JO 

2.00 

90 

0-058 

28    10 

76 

1550 

3 

I.Ot 

61  .0 

17    60 

4-20 

130 

O.fcS 

1,3D 

es 

0    038 

25    11 

76 

IS20 

.3 

71  .0 

21  .00 

4-45 

116 

a -eo 

1  .60 

57 

0.03  3 

26    12 

76 

1655 

3 

72. 

21  . 

4.  IS 

93 

1  .0 

1  ,4 

54 

0-025 

MAXIMUM 

2,0 

95. 

28. 

6.00 

130 

1  .3 

2.2 

90 

0.340 

AVG 

OR   GEOM   MN    (.»! 

1  .3D 

74,3 

21  .70 

4.93 

97 

0.'I2 

1  .57 

53 

0.068 

MINIMUM 

1  .0 

46.0 

13.40 

3.15 

50 

0.65 

1  .  ;o 

31 

0.02  2 

NO  OF  SAMPLES 


6. O.K./  SITE:  KAPUSKAS1NG  SIKER 

SAMPLE  POINT:  DOWNSTREAM  FROM  SPRUCE  PAPER  COMPANY 

STATION  TYPE:  RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  SA51N 
TERM  STREAM 


ARCTIC    DRAINAGE    ONTARIO 
JAMES    BAY    SHORE 
MOOSE   RIVER 


STATION    10:        19-0064-010-02 
STORET    CODE: 


04 
001 


STH    NO: 

10 

LAT: 

LONG. 

U  T  M; 

17    D395I50 

.0    5477950 

0    4            REGION:     05 

MILEAGE: 

164.00 

SAMP    OTE 
OY    MC    YD 

HOUR 
LMT 

STN       STN    SAMP       PJ 
OIST    BRG    OEPTH 
FEET                  MTRS 

934 

SAMPLE 
NO 

901 
SCO 

eo 

TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

Bl 
FECAL 
COLIFORM 
MF/lOOML 

805 
HATER 
TEMP. 
DEG    C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

1 
5- DAY 
BOD 
MG/L 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

34 

FILTEREO 

REACTIVE 

P    MG/L 

19 
TUTEREO 
AMMONIA 
MG/L 

28    01     78 
28    03     78 
24   OS    78 

1635 
1550 
1510 

3 

.3 
.3 

23704 
23721 
3373B 

4    9 
4    0 

4 

1400. 
4400. 

200. 
1000. 

0    0 
0,0 
0.0 

6.0 
6   0 
4,0 

SO-0 
900 
SO. 

0.045 
0.370 
0-100 

0.004 
0    028 

0.004 
0.002L 

AVG 

MAX IMUM 
OR    GEOM    MN     1  '  1 

MINIMUM 

4400. 
2481 .* 
1400. 

1000. 
447.' 
200. 

a.oo 

00 

o.o 

6.0 
5.3 

4.0 

90   0 
63    3 

50    0 

0   370 
0    172 
0.045 

0.03B 
0.016 
0.004 

0.004 
0 . 0030 
0.002 

NO    OF    SAMPLES 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

SAMP    OTE 
DY    MC     YD 

HOUR 
LMT 

STN       STN    SAMP       PJ 
DIST    BRG   DEPTH 
FEET                  MTRS 

30 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 

FILTEREO 

N02-N 

MG/L 

22 
FILTERED 
1103  -N 
MG/L 

17 
INRGNC 
N 
MG/L 

16 
TOTAL 
ORGNC       N 
MG/L 

23 
TOTAL    N 

MG/L 

5 
TOTAL 
SOL  IDS 
MG/L 

6 

susp. 

SOL  I  OS 
MG/L 

107 
CALCUL 
0-S0L1DS 
MG/L 

14 
COND. 
25C 

UMHOS 

It    D1     78 

28   02    78 
24    03    78 

1635 
1550 
151  D 

.3 

3 

,3 

0.800 
3,800 
1  .10 

0.005 
D.008 
0.007 

O.007 
0.032 
0.043 

0.044 
0.052 

3.796 
1  .098 

0.813 
3.840 
1  .  150 

140.0 
356.0 
174. 

15.0 
201  .0 

22. 

152 

193 
238 

234 

AVG 

MAXIMUM 

OR    GEOM   MN     ( ■ ( 

Ml NIMUM 

3.800 
1  .900 
0.800 

0.008 
0.007 
0.005 

0-043 
0.027 
0.007 

0.052 
0.046 
0.044 

3.796 
2.447 
1  .098 

3.810 
1  .934 
0.612 

356    0 
233  .  3 
140.0 

201  .0 
79.3 
15.0 

152 
152 

1S2 

2  38 
223 
193 

NO    OF    SAMPLES 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

1 

3 

SAMP   DTE 

OY   MO   YR 

HOUR 
LMT 

STN       STN    SAMP       Pj 
DIST    8RG    OEPTH 
FEET                  MTRS 

16 
TuRS 
FORMAZIN 
UNITS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

59 
SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 

95 
ACIDITY 
PH   6.3 
MG/L 

5! 
TOT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 

55 
PH 
AT     LAB 

JOS 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 

PHENOLS 

UG/L 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

»   O'l    78 
2*  02    78 
34  03   78 

1635 
1550 
1510 

3 

3 
.3 

12.00 

90.00 

5    5 

5.6 
6.5 

6,2 

32.5 

2.75 

12.1 
35.6 
26.4 

62 
73 
74 

6.63 
6.  15 
6.B6 

0.320 
1  .200 
0    53 

9.0 
14. 

98.0 
130  0 
121 

AVG 

MAXIMUM 

OR   GEOM  MN    ( ■ ) 

MINIMUM 

90.00 

35.  63 

5.5 

6.5 
6.1 
5.6 

32.5 
32,5 
32.5 

2-75 
2-75 
2.75 

35.6 
24.7 
12.1 

74 
70 
62 

6.86 
6.55 
6,  15 

1  .200 
0.683 
0.320 

14. 
It. 5 
9.0 

130.0 
116.3 
98.0 

NO    OF   SAMPLES 


I    C   0   n    T    0    ) 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.K./  SITE:  KAPUSKASING  RIVER 

SAMPLE  POINT:  DOWNSTREAM  FROM  SPRUCE  PAPER  COMPANY 

STATION  TYPE:  RIVER 


STN  HO:     10  LAT: 

SAMP    DTE    HOUR  STN       STN    SAMP       PJ 

DY    MO    YR    UVIT  DIST    BRG    DEPTH 
FEET                MTRS 

28    01     78    1635  -3 

28   02    78    1550  -3 

24    03    78    1510  .3 


MAJOR    BASIN;     ARCTIC    DRAINAGE    ONTARIO 
MINOR    BASIN:     JAMES    BAY     SHORE 
TERM    STREAM:     JAMES    BAY    SHORE 

U   I   11:    17    0395150.0  S477950.0 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE         700 
STATION    ID:       19-0064-010-02 

STORET    CODE: 


R  EG  I  ON  :     05 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     (  -  ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


72 
TOTAL 

CALCIUM 
MG/L 

74 
TOT .  MAG 
NESIUM 
MG/L 

SB 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

70G 

67 
PTS5IUM 
K 
MG/L 

66 

SODIUM 

NA 

MG/L 

34.00 
32. 

11.00 
10. 

70G 

1  .50 

3.6 

34.00 
33.00 
32. 

1  1  .00 
10.50 
10. 

70 

70U 

70 

1  .50 

1  .50 
t  .50 

3.6 
3.6 
3.6 

COD 

MG/L 


3:iO 
330 
330 


04 

001 

0230 


MILEAGE:        164.00 


B.O    «./    SITE:     MATTAGAMI     RIVER 

SAMPLE    POINT:     UPSTREAM    FROM    ABITIBI     PAPER    COMPANY    SMOOTH    ROCK 

STATION    TYPE:     RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 

DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


29  01  78 

0900 

.3 

28  02  78 

1745 

.3 

24  03  78 

1710 

.3 

30  04  78 

0720 

.3 

22  05  78 

0700 

.3 

25  OS  78 

0715 

.3 

29  07  78 

1540 

.3 

27  08  78 

0710 

.3 

24  09  78 

0700 

.3 

23  10  78 

1415 

.3 

26  11  78 

0720 

.3 

27  12  78 

0B05 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(-) 

MINIMUM 

934 

SAMPLE 

NO 


23707 
23724 
23741 
23757 
23772 
23786 
23803 
33818 
23833 
23B43 
23063 
23878 


901 
SCO 


MAJOR    BASIN:     ARCTIC    DRAINAGE    ONTARIO 
MINOR    BASIN:     JAMES    BAY    SHORE 
TERM    STREAM:     MOOSE    RIVER 

U    T    M:     17    0453550.0    5458150.0    4 


STATION  ID:   19-0064-011-02 

STORET  CODE:  04 
001 
0230 


80 

TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 


200 

200 

3800 

20 

200 
200 
200 
200 

200 
200 
200 

3800 
212 


Bi 
FECAL 
CO  LI  FORM 
VF/100ML 

40.  L 

40.  L 

40.  L 
0. 

40.  L 

40.  L 

40.  L 

40.  I- 

40.   L 
40.   L 
200. 

200. 
33.'  D 

0. 


ENTER. 
MF/100ML 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.0 
O.Q 

0.0 

0.0 

10.0 

18,0 
19.0 
1B.0 
13.0 

3.0 

0.0 

0.0 

19.0 
6.8 
0.0 


REGION:    05 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

6.0 
B.O 
3.0 
6.0 
7.0 
6.0 
7.0 
4.0 
7.0 
7.0 
7.0 
5.D 

7.0 
5.8 
3.0 


5 -DAY 

BOD 

MG/L 

1  .0 
0.2 
0.4 
0.5 
O.B 
0  8 
3.5 
4,5 
0.5 
0.2 
0.4 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.014 

0.02  5 
0.046 
0.034 
0.034 
0.02  3 
0.  194 
0-081 
0.07  1 
0.018 
0.019 
0  .021 

0.194 
0.048 
0  .01  4 


FI LTERED 

REACTIVE 

P    M3/L 

0.010 
D.010 
0.020 
0.012 
0.007 
0,023 
0.  120 
0.044 
0.039 
0.008 
0 .  004 


0.  120 
0.027 
0.004 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


29  01 

28  02 

24  03 

30  04 
22  05 

25  OS 

29  07 
27  08 
24  09 
29  10 

26  11 

27  12 


78  0900 
78  1745 
78  1710 
78  0720 
7B  0700 
78  0715 
78  1540 
78  07  10 
78  0700 
78  1415 
78  0720 
78  0805 


29  01 

78 

0900 

.3 

2B  02 

78 

1745 

.3 

24  03 

78 

1710 

.3 

30  04 

78 

0720 

.3 

22  05 

78 

0700 

.3 

25  06 

78 

0715 

.3 

29  07 

78 

1540 

.3 

27  OB 

78 

0710 

.3 

24  09 

7B 

0700 

.3 

29  10 

7B 

1415 

.3 

28  1  1 

78 

0720 

.3 

27  12 

78 

0805 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

("1 

MINIMUM 

19         20 
FILTERED      TOTAL 

AMMONIA  KdELDAHL 
MG/L      MG/L 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (-) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


0.026 
0.018 
0.028 
0 .  050 
0.022 
0.016 
0,670 
0.32C 
0  .  1  7E 
0 .  020 
0.039 


0.670 
0.  126 
0.016 


CONO  . 

25C 

UMHOS 

1  19 
126 
286 
146 


126 
102 
120 


100 
1  1  1 

286 
126 
82 


350 

370 

35 

420 

570 

500 

S60 

SOO 

760 

510 

460 


2  1         22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  K03-N 

MG/L  MG/L 


1  .560 
0.614 
0.350 

11 

16 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 


00 
80 
A 
70 
80 
40 
80 
90 
60 
.50 
.40 


0  .  003 
0.003 
0,004 
0  .  007 
0.009 
0.017 
0.009 
0.009 
0 .  006 
0-007 
0.004 


0.017 
0.007 
0.003 


035 
167 
166 
310 
075 
120 
061 
0061. 

oao 

100 
.115 


ii 


0.310 
0.1  1  2D 
0.005 

11 


56  59 

CHLORIDE       SULPHATE 
MG/L 

MG/L 


.80 
.12 
■  80 


I  .4 

1  .2 


1.3 
1  .1 


2.5 
1  .4 

1  .1 


MG/L 

0.064 
0.  188 
0.  198 
0  367 
0.  106 
0.153 
0.740 
0.334 
0.264 
0.  127 
0.  158 


0.740 
0.24S 
0.  064 


II 


TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 

0.3J4 
0.3S2 
0.322 
0.370 
0.54B 
0.484 
O.S'IO 
0 .  5liO 
0.582 
0.450 
0    421 


0.8"0 
0.  4RB 
0.332 

11 


280  95 

REACTIVE  ACIDITY 

SILICATE  PH    8.3 

SI     MG/L  MG/L 


4.3 

2.9 
3.6 
1  .6 
4.2 
4.3 
4.2 
2.7 
3.6 
2.3 


2.30 
2.45 
1  .65 
1  .85 
1  .65 


13.0 

11  .0 

9.5 


4  3 
3.2 
1  .4 


23 
TOTAL    N 

MG/L 

0.3B8 
0.540 
0.520 
0.7  37 
0.654 
0.637 
1  .630 
0.914 
0.846 
0.617 
0.579 


1  .  630 
0.733 
0.388 

11 

52 
TOT     ALK 
AT     LAB 
MG/L 

49 
51 
51 
60 
32 
55 
43 
49 


38 
44 


60 
47 
32 


10TAL 
SOLIDS 

MG/L 


79.0 
63.0 
194  . 
99 
02 


0 
0 

97,0 
74.0 


64 

0 

67 

0 

75 

194 

B7 

3 

55 

PH 
AT     LAB 


.39 
.25 
.36 
.48 
.53 
.23 
14 


7. 

7. 

7. 

7.33 

7.23 

7.26 


.53 

.33 


6  107 

SUSP.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


1.7 


4 

0 

9 

9 

15 

0 

8 

0 

3 

3 

4 

6 

4 

0 

2 

0 

1 

0 

15 

0 

5 

2 

1 

0 

12 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0.230 
0    22  0 
0.35 
06B 

o  .  eoo 

2.300 
0.780 
0.460 
0.360 
0.540 
0-420 
0-30 

2.300 
0.620 
0.220 


186 
95 
52 
82 
66 
78 
6B 
60 
65 
74 

186 
83 
52 


25 

PHENOLS 


1  ,  DL 
9. 


2.0 
B.O 

1  .OL 

1  ,,0L 
1  .OL 

1  .0 

9. 

3.0D 
1  .0 


NO    OF    SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE 


76 

72 

74 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.     MAO 

DV    MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG    DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MQ/L 

MG/L 

29    01 

73 

0900 

.3 

59.0 

28    02 

73 

1745 

.3 

56.0 

16.00 

4.00 

24    03 

73 

1710 

.3 

61  . 

18. 

3    95 

30    04 

73 

0720 

.3 

71  . 

20.6 

4,65 

22   05 

73 

0700 

.3 

42.0 

12    20 

2    80 

25   06 

73 

07  15 

.3 

67.0 

19.30 

4.20 

29   07 

73 

1540 

.3 

54.0 

15-30 

3-50 

27   08 

7  3 

0710 

.3 

56.0 

16.40 

3.60 

24   09 

73 

0700 

.3 

59.0 

1  7  .  go 

3.60 

29    10 

73 

1415 

,3 

47.0 

13.60 

3.10 

26    11 

73 

0720 

.3 

57.0 

17.20 

3.35 

27    12 

7S 

0805 

,3 

57. 

IE.B 

3.55 

MAXIMUM 

71  . 

20.6 

4.65 

AVG 

OR    GEOM    MM     I  ■  J 

57.2 

16-75 

3-66 

MINIMUM 

42.0 

12.20 

2-60 

COLOUR    PT5SIUM    SODIUM 
HAZEH  K         NA 

UNITS       MG/L       MG/L 


41 
COD 


55 
144 
128 
175 
79 
97 
12B 


175 
90 
30 


o 

55 

0 

70 

0 

55 

1 

35 

0 

55 

0 

55 

0 

45 

1  .40 
0.70 
0.45 


2,9 
1  .  70 
2.60 
1  ,40 
1  .50 
1  .50 
1  .60 
1  50 
I  5 

2,9 
1  .83 
1  .40 


201 
TOTAL 
MN 
MG/ L       MG/L 


31 

0.020 

36 

0.039 

35 

0.045 

51 

0.070 

54 

0.080 

4D 

0.058 

47 

O.032 

48 

0.040 

57 

0-035 

3B 

0-O24 

57 

O.OSO 

44 

0.044 

31 

0.D20 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.K. /  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATIOX  TYPE 


MATTAGAMI  RIVER 

DOWNSTREAM  FROM  ABIT  I  81  PAPER  SMOOTH  ROCK 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  04lB001 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    OIST  8RG  DEPTH 
FEIT       MTRS 


29  01  75  0920 
28  02  73  1  B  to 
24  03  73  1725 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  f ' ) 

MINIMUM 


MAJOR  BASIN 
Mir. OB  BASIN 
TERM  STREAM 


ARCTIC  DRAINAGE  ONTARIO 
JAMES  BAY  gHORE 
MOOSE  RIVER 


STATION  ID:   19-0064-012-02 

STORET  CODE:  04 


U  T  M.  17  0453560.0  5460050.0  4 


934 

901 

444 

80 

81 

SAMPLE 

SCD 

FLOW    CFS 

TOTAL 

FECAL 

NO 

CO  L I  F  ORM 
MF/ IOOML 

COL  1  FORM 
MF/100ML 

23708 

4 

1960.00 

200. 

40. 

23725 

4 

1900.00 

200.       L 

40.        L 

23742 

4 

1630.00 

1000. 

40.        L 

1960-00    1000. 
1830.00     342.'  0 
1630.00     200. 


40. 
40. 

40. 


REGION.     05 


805  3 

UATER  DISS. 

TEMP.  02 

DEC    C  MG/L 


0.0 
0.0 
0.0 

0.00 

o.o 
oo 


11  .0 
6.0 
4.0 


001 
0230 

MILEAGE: 

t96.50 

1 

-DAY 

BOD 

MG/L 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 
F I ITERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

9.5 
0.4 

2.6 

0.029 
0.044 
0.040 

0.006 
0.003 
0 .  008 

9.5 
4.2 
0,4 

0.044 
0.038 
0.029 

0.008 
0.006 
0.003 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pa 
DY    MO    YR    LMT  OIST    8RG    DEPTH 


29  01  7B  0920 
28  02  7B  1850 
24    03    7B     1725 


19 

FI LTEREO 

AMMONIA 

MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 
FILTERED 
K03-N 
MG/L 

17 

INRGNC 

N 

MG/L 

18 
TOTAL 
ORGNC       H 
MG/L 

23 
TOTAL    N 

tta/i 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

107 
CAI.CUL 
B- SOLIDS 

MG/L 

0.002L 

0.004 

0.006 

0.510 
0.500 
0.60 

0.011 
0.016 
0.010 

0.020 
0.029 
0.070 

0.033 
0.049 
0.086 

0,508 
0.4D6 
0.594 

0.541 
0.545 
0.680 

146.0 
115.0 
90. 

17.0 
7.9 
4.B 

86 

MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM    MN     ( *  J 

MINIMUM 


0,006 

0.60 

0.016 

0.070 

0.086 

0.5*!4 

0.680 

146.0 

0.004D 

0.537 

0.012 

0.040 

0.056 

0.533 

0.5B9 

117.0 

0.0C2 

0.500 

0.010 

0.020 

0.033 

0.4'J6 

0.S4T 

'JO. 

B6 

86 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTII 
DY    MO    Yli 

HOUR 
LMT 

STN       STN    SAMP       PJ 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET                  MTRS 

T4 
CGNO. 
25C 
UMHOS 

16 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

59 
SULPHATE 

MG/  L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 

95 
ACIDITY 
PH    8_3 
MG/L 

52 
TOT    ALK 
AT     LAB 
MG/L 

55 
PH 
AT     LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 
PHENOLS 

UG/L 

29    01     7li 
28    02    71! 
24    03    7li 

0920 
1610 
1725 

.3 

a 

.3 

198 
1  64 
132 

4.  10 
3  .  20 
1  .8 

26.0 
5-7 
7.4 

11  .6 

2.30 

9.1 
S-8 
7.8 

42 
61 

52 

6.91 
7.10 
7.15 

0.360 
0-420 
0-23 

90.0 

AVG 

MAX  I  MUM 

OR    GEOM    MN     1  - | 

MINIMUM 

193 
165 
132 

4.  10 
3.03 
1  -8 

26.0 
13.0 
5.7 

11  .5 

I  1  .5 

II  .5 

2.30 
2.30 
2.30 

9.1 
7.6 
5.8 

61 
52 
42 

7.15 
7.05 
6.91 

0.420 
0.343 
0.23 

90.0 
90.0 
90.0 

NO    OF    SAMPLES 

3 

3 

3 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

1 

SAMP  oti: 

DY    MO    Yll 

HOUR 
LMT 

STN       STN    SAMP       PJ 
DIST     BRG    DEPTH 
FEET                  MTRS 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MQ/L 

74 
TOT .     MAG 
NESIUM 
MG/L 

68 

COLOUR 

HA2EN 

UNITS 

67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 

66 
SODIUM 
NA 
MG/L 

41 
COD 

MG/L 

29    01     711 
28  02   78 
24  03   711 

0920 
1810 
1725 

.3 
.3 

.3 

63.0 
59.0 
62. 

17.00 
18.2 

4.00 
4.0 

700 
70G 

60 

0.55 

6,6 

62 

AVG 

MAX  I  MUM 

OR    GEOM    MN     CI 

MI NIMUM 

63.0 
61  .3 
59.0 

18    2 
1  7  .  60 
17.00 

4.00 
4.00 
4.00 

70 

67U 

60 

0.55 
0.55 
0.55 

6-6 
6.6 
6.6 

62 
62 
62 

NO    OF    SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MISSINAIBI  RIVER 
HIGHWAY  11  MATTICE 
BIVEH 


MAJOR  BASIN:  ARCTIC  DRAINAGE  ONTARIO 
MINOR  BASIN:  JA.MES  BAY  SHORE 
TERM  STREAM:  MOOSE  RIVER 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    70 

STATION  ID.   19-0064-013-02 

STORET  CODE;  04 
001 
0230 


U    T    M:     17    0336150.0    S49B000.0    4 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PU 
OY    MO    YR    LMT  01  ST     ERG    DEPTH 

FEET  MTRS 


29  01 

7B 

1350 

.3 

29  C2 

7B 

1360 

.3 

24  03 

7B 

1255 

.3 

29  01 

7B 

1  425 

.3 

21  05 

78 

1450 

.3 

24  06 

78 

1430 

.3 

29  07 

78 

1050 

.3 

26  08 

78 

14  10 

.3 

23  09 

78 

14  35 

.3 

2B  10 

78 

1500 

.3 

25  1  1 

78 

1420 

.3 

26  12 

79 

1450 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

gedm  m  i  '  ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STK    SAIrP       PJ 
DY    MO    YR    LMT         DI5T    BUG    DERtn 
FEET  MTRS 


28  01 

78 

1350 

.3 

28  02 

78 

1350 

.3 

24  03 

78 

1255 

.3 

29  04 

78 

1425 

.3 

21  05 

78 

1450 

.3 

24  06 

78 

1430 

.3 

29  07 

78 

1050 

.3 

26  08 

78 

1410 

.  3 

23  09 

78 

1435 

.3 

28  10 

78 

1500 

.3 

25  11 

78 

1420 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  ( ' ) 
MINIMUM 

934 

SAMPLE 
NO 


34 

FILTERED 

REACTIVE 
P    MG/L 

0.OO2 
0.006 
0.003 
0.009 
0.CG4 
O.OGI 
0.005 
0  . 0 1  0 

o.ae7 

0.005 
0,006 

0,010 
0.005 


901 
SCO 


23735 

4 

23752 

4 

23758 

3 

237S2 

9 

23799 

6 

23ai4 

6 

23829 

6 

2384.4 

6 

23859 

4 

23874 

4 

444 

FLOK  CFS 


610. CO 

420.00 

266.00 

2200.00 

17200  00 

4380.00 

2560.00 

1110.00 

1340.00 

3130.00 

1480.00 

020.00 

17200.00 

2959.67 

266.00 


80 
TOTAL 
COLIFORM 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

0.022 
0.O14 
0.012 
0 .  080 
0.012 
0.  008 
0.020 
O.OlB 
0.018 
0.010 
0.007 

o.oeo 

0.020 

0.007 


TOTAL 

KJELCAHL 

MG/L 

0  400 
0.370 
0.38 
0.600 
0.490 
0.420 

1  .050 
0.470 
0.460 
0.420 
0.430 

1  .060 
0.500 
0  370 


FECAL 

COLiFORM 


84 
K  •  F . 

ENTER. 


VF/IOOML   MF/100ML   MF/100ML 


200 
200 
200 
100 
200 
200 
80 
200 

400 
200 
200 


FILTERED 

N02-N 

MG/L 


0.004 
0.003 
0.003 
0.010 
O.009 
0.004 
0 .  004 
0 .  003 
0.004 
0.004 
0.003 

O.OIO 
0 .  005 
0  003 


40. 

100. 

40. 

40. 


40.   L 
AD. 
200. 

200. 
45.  -  D 
6. 

11 

22 
FILTERED 

N03-N 
MG/L 


0.080 

0.217 

0.237 

0.530 

0.005 

0-060 

0.036 

0.010 

0. 0051 

0,065 

0,  102 

O.530 
0. 1280 
0.005 


INRCNC 

N 

MG/L 

0.  106 
0.234 
0  252 
0.620 
0 .  01J6 
0.072 
0  060 
0.031 
0.027 
0.079 
0.112 

0.620 
0.1S3 
0.027 


805 

WATER 
TEMP. 


17.0 

17.0 

20.0 

14.0 

3.0 

0.0 

0.0 

20,0 


TOTAL 

ORONC   n 
MG/L 

0.37B 
0.356 


368 
520 
478 
412 
040 


0.442 
0.410 
0.423 

1  .040 
0.4  80 
0.356 


DISS. 

02 

MG/L 


2.0 

2.0 

9  0 
6,3 
2.0 


23 

TOTAL  N 

MG/L 

0  4B4 

0  590 
C.620 

1  .  140 
0  564 
0.484 

i .  ioo 

0.483 
0.469 
0.489 
0.535 


I  40 
633 
.469 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


0.2 

0.  2 
0.  2 
1  2 

0.  5 
0.5 
0.4 
1  .0 
0.2 
0.6 
1  .0 


11 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

104.0 

109.0 

1  16. 

104.0 
80.0 
81  .0 
87.0 
88.0 

106.0 
81  .0 
97.0 

116. 
95.7 

80.0 


0.017 
0.006 
0.014 
0,036 
0.023 
0.006 
0  024 
0  .  020 
0.012 
0.01  1 
0.010 


1  .2 

0.036 

0.5 

0.016 

0.2 

0.006 

6 

susp  . 

SOLIDS 


1.9 
1  .3 
1  .8 
9, a 
12.0 
4  .3 


12.0 
4,6 


NO    OF    SAMPLES 

SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pi! 
DY    MO    YR    LMT  D1ST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


107 

14 

16 

56 

CALCUL 

CONO 

TUR8. 

CHLORIDE 

D- SOLIDS 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

28    01     7B     1350 


28  02 

78 

1350 

.3 

166 

I  .60 

0.6 

24  03 

78 

1255 

.3 

1  14 

176 

1  .4 

0.7 

29  04 

78 

1425 

.3 

94 

145 

7.4 

1  8 

21  05 

78 

1450 

.3 

68 

104 

4.00 

0.6 

24  06 

78 

1430 

.3 

77 

118 

2.70 

0.6 

29  07 

78 

1050 

.3 

83 

128 

2.90 

0.8 

26  08 

78 

1410 

.3 

86 

130 

1  .50 

O.J 

23  09 

78 

1435 

.3 

97 

148 

6.40 

1  .2 

28  10 

78 

1500 

.3 

79 

121 

1  .90 

0.9 

25  1  1 

78 

1420 

.3 

95 

148 

2.40 

o.a 

MAXIMUM 

1  14 

176 

7  .4 

1  .8 

AVG 

OR  GEOM  MN 

C) 

aa 

140 

3.08 

0.9 

MINIMUM 

68 

104 

1  .4 

0.6 

NO    OF    SAMPLES 


8, O.K./  SITE 
SAMPLE  POTNT 
STATION    TYPE 


MATTAGAMI    RIVER 

AT     T1MMINS    WATERWORKS    PLANT 

RIVER    MUNICIPAL    WATER     INTAKE 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    ERG    DEPTH 

FEET  MTRS 


29  01  78  1515 
01  03  78  1215 
25    03    78    1130 


.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     ( *  I 

MINIMUM 


934 
SAMPLE 


23716  A 

23733  4 

23750  4 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


ARCTIC    DRAINAGE    ONTARIO 
JAMES    BAY    SHORE 
MOOSE    RIVER 


U    T    SI:     17    0473J25.0    5369600.0    4 


TOTAL  FECAL 

COLIFORM      COLIFORM 
MF/100ML       MF/100ML 


200 
200. 
200. 

200. 
200. 
200 


40. 
40. 
40. 

40. 
40. 
40. 


80S 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.0 
0.0 

o.o 
o.oo 

0.0 


DISS. 

02 

MG/L 


TATION 

ID: 

19-0064-014-20 

STORET  CODE: 

□4 

001 

0230 

N:  05 

MILEAGE: 

269.00 

1 

33 

34 

19 

5-DAY 

IOTAL 

FILTERED 

FJ  LTERED 

BOD 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

MG/L 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

1  .2 

0 

007 

0.004 

0.2 

0 

01  1 

0.001 

0.006 

0  4 

0 

017 

0.013 

0.032 

1  ,2 

0 

017 

0.013 

0.032 

0.6 

0 

012 

0.006 

0.019 

0.2 

0 

007 

0.001 

0.006 

HO  OF  SAMPLES 


20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

107 

1  4 

SAMP  DTE 

HOUR 

ST 

N 

STN  SAMP   Pd 

TOTAL 

FILTERED 

filtered 

1NHGNC 

TOTAL 

TOTAL  N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

CONO. 

DY  MO  YR 

LMT 

01 

ST 

8RG  DEPTH 

KJELDAHL 

N02>N 

N03-N 

N 

ORGNC   N 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-S0L1DS 

25C 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

mg/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UMHOS 

29  01  78 

1515 

.3 

0,  330 

0.003 

0.025 

0.408 

108 

01  03  78 

1215 

.3 

0,340 

0.002 

0.  178 

0.  186 

0.334 

0.520 

252  .0 

2.1 

385 

25  03  78 

i  130 

.3 

0.77 

0.016 

0.589 

0.637 

0.738 

1  .375 

195. 

6.4 

189 

291 

VAXIMu:.' 

0.77 

0.016 

0.589 

0.637 

0-738 

1  .375 

252.0 

6.4 

189 

385 

AVG 

01 

GEOM  MN  ( ' 

0.  497 

0.007 

0.264 

0.412 

0  536 

0.768 

223.5 

4,3 

189 

261 

MINtMUM 

0.340 

0.002 

0 .  025 

0.  186 

0.334 

0.408 

195. 

2.1 

189 

1 08 

NO  OF  SAMPLES 


(  C  0  N  T  D  | 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


DATE  OF  REPORT   25  OCT  79   PAGE    703 


swf  dte  hour 
By  no  yr  lmt 


29  01  7B  15T5 
01  03  76  1215 
IS    01    78     1130 


STN       STN    SAMP 
DIST     BBG    DEPTH 
FEET  MTRS 

.3 

3 
.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN    |  -) 

M 1 N I  MUM 

NO    OF    S4MPi.ES 


16 
TuRB. 

forma;ih 

UNITS 

1  80 
1  .40 
1  .3 

I     SO 

I  .SO 
I  .3 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


1.3 

4.7 


4.7 
3.0 


59 
SULPHITE 


32,5 
38.5 


REACTIVE 

SILICATE 

SI    MCA 


5.5 
5.5 
5.5 


95 

ACIDITY 

PH    8.3 

MG/l 

4.0 


4.7 
3.9 

1.9 


53 
TOT    ALK 
AT    LAB 
*C/L 

■IS 

51 
I  14 

I  14 
70 
45 


7-42 
7.40 
7.98 


208 
TOTAL 
IRON 

MG/L 


0.120 
0.22 

0.22 

0.170 

0.120 


25 
PHENOLS 


UG/L 


2.0 
1.0 


76 
CALCUL 
HARDNESS 

MG/L 

54.0 
56.0 
149. 

149. 
86.3 
54.0 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  M3  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


29  01  7B  1515 
01  09  7B  1215 
25  03  78  1130 


73 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 


16.00 
43. 


74 
TOT.  MAG 
NESIMM 
MG/L 


68 

COLOUR 
HA2EN 
UNITS 

40 
40 
70 


67 
PTS5IUM 


MG/L 


66 
SODIUM 
NA 
MG/L 


COD 
MG/L 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN     {*) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


43. 

29,  SO 
16.00 


10. 
7.00 
4.00 


70 
50 
40 


73 
73 
73 


8. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    VR    LMT 


29 

01 

78 

0630 

28 

0.1 

7a 

1715 

24 

03 

78 

1635 

29 

04 

78 

1655 

21 

O'i 

78 

1755 

24 

0)5 

78 

1800 

29 

07 

78 

1500 

26 

oa 

78 

1715 

23 

0<) 

76 

1725 

29 

10 

78 

t710 

25 

1 1 

78 

1700 

27 

la 

78 

D730 

GROUNDHOG    RIVER 

HIGHHAY     II     BRIDGE    I>,    FAUOUIER 

RIVER  FLO*    GAUGE    FED    O4LD0O1 


LONG 


STN       STN    SAMP       Pj 
DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTH5 


934 

SAMPLE 
NO 


23706 
23753 
23740 
23756 
23771 
23785 
23802 
23817 
23832 
23847 
23862 
23877 


901 
SCO 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


AfiCTIC    DRAINAGE    ONTARIO 
JAMES    BAY    SHORE 
MOOSE    RIVER 


STATION    ID:       190064. 016-02 
STORET    CODE: 


U    T    M:     17    042-1250.0    5462600.0    4  REGION:     05 


444 

FLOM    CFS 


I 6B0 . 00 

1650.00 

1950-00 

910.00 

27400.00 

1 1700.00 

4180    00 

1700    00 

2730    DO 

4850.00 

23 1 0    DO 

1 580 . 00 


80 
TOTAL 
£0 LI  FORM 
MF/100ML 


200. 
200. 
5600 , 
20. 
200. 
200. 
200. 
200. 


400. 
200. 
200. 


81  84 

FECAL  MF. 

COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/IODML 

40,   L 
60. 
40. 
4, 
40.   L 
40.   L 


805 
HATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.0 

0.0 

D.D 

D.O 
1D.0 
19.0 
1B0 
19.0 
14.0 

3.0 

0.0 

0.0 


04 

001 

0230 

MILEAGE:       186. SO 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

7.0 
6.0 
7.0 
8.0 
6.0 
7.0 
8.0 
6.0 
4.0 

a.o 

3,0 
7.0 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

0  6 

0.4 
0.5 

1  .0 

0.6 

0-5 
0.6 
0.4 
1  .0 
0.6 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.019 
0.013 
0.043 
0.028 
0.05B 

0.020 
0.016 
0.060 
0.012 
0.008 


MAXIMUM 

27400.00 

5600. 

60. 

19.0 

8.0 

T.O 

0.060 

AVG 

OR    GEOM   MN     ( *  ) 

S32D.OO 

334.-    D 

34."     0 

6.9 

6.4 

0.6 

0.028 

MINIMUM 

910.00 

20. 

4. 

0.0 

3.0 

0.4 

O.OOS 

NO 

3F    SAMPLES 

12 

1  1 

11 

12 

12 

10 

10 

34 

19 

30 

21 

22 

17 

IS 

23 

5 

6 

SAMP 

>TE 

HOUR 

STN 

stn  samp     pj 

FI LTERED 

FHTEREO 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

l nrcnc 

TOTAL 

TOTAL    H 

TOTAL 

SUSP. 

DY   MC 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

REACTIVE 

AMMONJ A 

KjELDAHL 

N03-N 

N03-N 

H 

ORGNC      N 

SOL] DS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MO/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

29   01 

78 

0820 

.3 

0    003 

0.070 

0-850 

0.011 

0.265 

0.346 

0.790 

1126 

206.0 

1  .9 

2B   03 

78 

1715 

.3 

0.003 

0.D10 

0.370 

0.003 

0.  147 

0.  ISO 

0    360 

0.530 

90.0 

1  .6 

24   03 

78 

1635 

3 

0.004 

0.004 

0.44 

0.002 

0.  143 

0.149 

0.435 

0.5B5 

94. 

3   0 

29   04 

78 

1655 

.3 

0.003 

0.030 

0.460 

0.005 

0.27S 

0.310 

0.430 

0.740 

108 .  0 

9.7 

31    05 

78 

1755 

.3 

0.004 

0.008 

0.550 

0.012 

0.  120 

0.  140 

0.542 

0    6B2 

loo.o 

41  .0 

29   01 

7B 

1500 

.3 

0.003 

0.010 

0.540 

0.005 

0.035 

0.050 

0.530 

0.580 

81.0 

8.9 

26  oe 

78 

1715 

.3 

0.004 

0.030 

0-530 

0.004 

0.010 

0.034 

0,510 

0-544 

84.0 

5.0 

23   09 

78 

1735 

.3 

0.007 

0.006 

0.750 

0 .  005 

0.015 

0.026 

0.744 

0.770 

228.0 

152.0 

2B    IC 

78 

1710 

.3 

O.OOS 

0.008 

0.470 

0.005 

0.050 

0.063 

0.462 

0.535 

73.0 

4.0 

25    11 

78 

1700 

3 

0.004 

0.007 

0.440 

0.004 

0.101 

0.  H2 

0    433 

0545 

84.0 

3.0 

MAXIMUM 

0.007 

0.070 

0.850 

0.012 

0.275 

0.346 

0.780 

1    136 

228   0 

152.0 

AVG 

OR    GEOM   MN    ( • 1 

0.004 

0.017 

0.540 

O.006 

0.  116 

0.  139 

0   523 

0   662 

1  14.8 

23.0 

MINIMUM 

0.003 

0.004 

0.370 

0.002 

0.010 

0.026 

0.360 

0.530 

73.0 

1  .6 

NO 

IF    SAMPLES 

10 
107 

10 
14 

10 
16 

10 
56 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

SAMP    DIE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

CALCUL 

COND. 

TURS 

CHLORIDE 

DY    MC 

YR 

LMT 

OIST 
FEET 

BRG   DEPTH 
MTRS 

0-SOLIDS 
MG/L 

25C 
UMHOS 

F0RMA3 IN 
UNITS 

MG/L 

39   01 

78 

oeso 

,3 

314 

3.60 

1  .9 

28  o: 

78 

1715 

.3 

135 

1  .70 

0.8 

24    02 

78 

1635- 

.3 

91 

140 

1  .7 

0.7 

29   04 

78 

1655 

.3 

98 

1B0 

7.3 

1  .7 

21    0! 

78 

1755 

.3 

59 

90 

8.50 

0.9 

29  07 

78 

1500 

.3 

72 

110 

4.20 

0,8 

26  06 

78 

1715 

.3 

79 

130 

3.50 

0.7 

23  OS 

78 

1735 

.3 

76 

117 

37.00 

0-9 

38    K 

78 

1710 

.3 

69 

106 

3.60 

0,9 

as  ii 

78 

1700 

.3 

MAX  1  MUM 

81 
98 

124 
314 

3.00 
37.00 

0.9 

1  .9 

AVG 

OR   GEO*  tin    i" "  > 

7B 

141 

7.21 

1  .0 

MINIMUM 

59 

90 

1  .70 

0-7 

NO 

JF    SAMPLES 

8 

10 

10 

10 

SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


GOUGH    CREEK 

AT     LAURENTIAN    AVE    KAPUSKASING 

RtVBS 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    01ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


28  01  78  1700 
28  02  78  1610 
24  03  78  1530 


.3 

.  3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ! • ) 

MINIMUM 


934 

SAMPLE 

wo 


23705 
23722 
23739 


901 
SCO 


T    -    RIVER 

BBS  I N5 

DATE   OF   REPORT      25   OCT   79      PAGE         704 

STATION 

ID.        19 -0054 -01 7 -02 

MAJOR    BASIN:    ARCTIC 
MINOR    BASIN:    JAMES 
TERM    STREAM:    MOOSE 

DRAINAGE 
BAY    SHORE 
RIVER 

ONTARIO 

STORET    CODE: 

04 
001 
02  30 

U    T    M 

17    0391700 

0    5473100 

0    4            REGION:     05 

MILEAGE: 

169.70 

80 
TOTAL 

COLIFORM 
MF/IOOML 

81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/IOOML 

805 
WATER 
TEMP. 
OEG    C 

3 
DISS. 
02 
KG/L 

1 
5-  DAY 
BOD 
MG/L 

33 

TOTAL 

p 

MG/L 

34 

FILTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 

19 
F":  I.TESED 
AMMONIA 
MG/L 

SOOOO .       G 
80000.       G 
80000.       G 

12000.       G 

12000.        L 
1 2000 .       G 

0  .0 
0.0 
S.o 

3.0 
3.0 

0.0 

50-0 
32.0 
30. 

2.730 
4.350 
3.15 

!  .400 
3.  100 
2.  28 

8.600 
9.  150 
9.30 

BOOOO. 
80017.*    U 
80000. 

1 2000 . 
12004.'    E 
12000. 

5.0 
1  .7 
0.0 

3.0 
2.0 

o.o 

50.0 
37.3 

30. 

4.350 
3.410 
2.730 

3.100 
2.2B0 
1  .400 

9.30 

B.350 
6.600 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP    DTE 
DY    MO    YR 

HOUR 
LMT 

STN       STN    SAMP       PJ 
DIST     BRG    DEPTH 
FEET                  MTRS 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02  -  N 
MG/L 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

17 
INRG^C 
N 
MG/L 

18 
TOTAL 

ORGNC      N 
MG/L 

23 
TOTAL   N 

MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

14 

COND . 

25C 

UMHOS 

2B   01    78 
28    02    78 
24    03    78 

1700 
1  610 
1530 

.3 
.3 
.3 

1 1 . 500 
13.800 
14.4 

0.019 
0.001 L 
0.005 

0.005L 
0.005L 
O.OOSL 

6.624 
9.  156 
9.310 

4.900 
4.G50 
5.  100 

1 1 .554 
13.606 
14.410 

550.0 
566.0 
695. 

61  .0 
55.0 
5B. 

63  7 

810 
845 
1059 

AVS 

MAXIMUM 
OR    GEOM    MN     ( • ] 

MINIMUM 

14.4 
13.213 

1  1  . 500 

0.019 

0.0080 

0.001 

0.005 

0.005D 

0.005 

9,310 
8.363 
6.624 

5.100 
4.883 
4.650 

14.410 
13.247 
11 .624 

695 

603.7 

550.0 

61  .0 
58.0 
55.0 

637 
637 
637 

1059 
905 
810 

NO  OF  SAMPLES 


16 

56 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN       SIT.    SAMP       PJ 

TURB. 

CHLORIDE 

DY    MO    YR 

LMT 

DIST    BRG    DEPTH 
FEET                MTRS 

FOP.MAZIN 
UNITS 

MG/L 

28   01    78 

1700 

.3 

27.00 

68.0 

28    02    78 

1610 

.3 

27.00 

58.0 

24   03   78 

1530 

.3 

18. 

130. 

VAX  I  MUM 

27 .  00 

130. 

AVQ 

OR    GEOM    MN     [•) 

24.00 

85.3 

MINIMUM 

IB. 

58.0 

NO  Of  SAMPLES 


B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


28  01  78  1420 
28  02  78  1415 
24  03  78  1325 


FIVE  MILE  CREEK 

AT  MOUTH  IN  TOWN  OF  M4TTICE 

RIVER 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (*) 

MINIMUM 


934 
SAMPLE 
NO 


23702 
23719 
23736 


MAJOR  8AS1N 
Mir. OR  BASIN 
TERM  STREAM 


ARCTIC  DRAINAGE  ONTARIO 
JAMES  BAY  -SHORE 
MOOSE  RIVER 


STATION  ID:   1 9-0064-01 8  -  02 

STORET  CODE:  04 
001 
02  30 


U  T  M:  17  033S950.0  5437750.0  4     REGION:  05 


901         SO  81 

SCO      TOTAL  FECAL 

COLIFORM  COLIFORM 

MF/IOOML  MF/IOOML 

0       7000 .  1 400 . 

4800.  4800. 

80000.   G  12000-   G 

80000.  12000. 

13905.'  U  4320.*  U 

4800.  1400. 


805 

WATER 
TEMP. 
DEC    C 

3 
DISS 
0 
MG/ 

9.0 

o.o 

0.0 

7.0 
7.0 
4.0 

9.0 
3.0 
0.0 

7.0 
6.0 
4.0 

5-DAY 

BOD 

MG/L 


6.0 

15. 

15. 

6.5 
4.6 


MILEAGE:   201  40 


33         34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 
MG/L     P  MG/L 


0.395 
0.715 

1  .95 

1  .95 
I  .020 
0.395 


0.150 
0.445 
0.B50 

0.850 
0.462 
0.150 


19 
F! LTERED 
AM.VONIA 
MG/L 

0.8B4 
0.114 
5.05 

5.05 
2.016 
0.  1  14 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


28  01  78  1420 
28  02  78  1415 
24  03  7B  1325 


MAXIMUM 
AVO  OR  GEOM  MN  (-) 

MINIMUM 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

2  .  700 
4.  BOO 
9.20 

9.20 

5.567 
2.700 


21                        22  17 

FILTERED  FILTERED  INRGNC 

N02-N  N03-N  N 

MG/L  MG/L  MG/L 


0.022 
0.020 
0.063 

0.063 
0.035 
0.020 


0.020 
0.115 
0.032 

0.115 
0.056 
0.020 


0.926 
0.249 
5.  145 

5.145 

2.107 
0.249 


TOTAL 

ORGNC       N 

MG/L 


4.6B6 
3.551 
1  .816 


23 
TOTAL    N 

MG/L 

2.742 
4.93S 
9  .  295 

9.295 
5.657 
2.742 


TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

176.0 
171  .0 
393. 

393. 
246.7 
171  .0 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 


69.0 
11.0 


107 
CALCUL 
D- SOI  IDS 
MG/L 


212 
212 
212 


14 
COND. 
25C 
UMHOS 

810 
246 
326 

BIO 
461 
246 


NO  OF  SAMPLES 


16 

56 

SAP 

HP    DTE 

HOUR 

STN       STN    SAMP 

P.J 

TURB. 

CHLORIDE 

DY 

MO   YR 

LMT 

DIST    BRG    DEPTH 
FEET                MTRS 

FORMAZIN 
UNITS 

MG/L 

2B 

01     78 

1420 

.3 

17-00 

3.8 

2B 

02    78 

1415 

.3 

5.40 

5.5 

24 

03    78 

1325 

.3 
MAXIMUM 

24. 

24. 

10.0 
10.0 

■■■■'■- 

OR    GEOM  MN    ( • ) 

MINI  MUM 

15.47 
5.40 

6.4 
3.8 

NO  OF  SAMPLES 


SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


S . 0 . » . /  CITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


A91T1BI  RIVEP 

A1  FERRY  TO  GARDINER 

RIVER 


DATE    OF    REPORT       25    OCT    79       PAGE 
STATION    ID:       1 9-0064-022 ■ 02 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


ARCTIC    DRAINAGE    ONTARIO 
JAMES    BAY    SHORE 
MOUSE    RIVER 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DV    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


934 
SAMPLE 


901 
SCD 


30    04 

78 

CIB30 

.3 

237SB 

3 

I  60 

22    Co 

78 

0820 

.3 

23773 

9 

4000 

25    06 

73 

0820 

.3 

33737 

9 

200 

30    07 

78 

1700 

.3 

23GC4 

9 

27    OB 

73 

0820 

.3 

23B19 

9 

6900 

24    09 

78 

08  10 

.3 

23834 

6 

29     10 

78 

1  200 

.3 

23849 

6 

60000 

26    11 

7a 

0815 

-3 

23664 

4 

500 

27     12 

70 

0920 

.3 

23879 

4 

200 

MAXIMUM 

60000 

AVG 

OP    GEOM   MN 

CI 

1113 

MINIMUM 

160 

U    T    M:  17    0495 150.0    5460300.0    4 

80  81  84 

TOTAL  FECAL  M    F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/IOOMI.       MF/100ML 


10000. 

40 

120. 

10000. 
127.  • 


NTARIO 

STORET    CODE: 

04 

001 

0230 

4           REGION:    05 

MILEAGE: 

155.30 

805 

3 

1 

33 

34 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

FI LTERED 

TEMP. 

02 

BOD 

P 

REACTIVE 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

1     0 

8-0 

3.0 

0.080 

0.016 

loo 

5.0 

1  .0 

0.062 

0.016 

15.0 

5.0 

1  .0 

0.014 

0.024 

18.0 

2.0 

1  .4 

0.07  5 

0.034 

17    0 

6.0 

1  .4 

0    073 

0  .  034 

13    0 

7-0 

0.8 

0    055 

0  ,  035 

4    0 

6.0 

3.  1 

0.064 

0.034 

0    0 

3.0 

3.6 

0    068 

0.034 

0    0 

7.0 

0.064 

18    0 

B-0 

3.6 

o  oee 

0.035 

a. 7 

5.4 

1  .9 

0.06  7 

0.0:28 

0.0 

2.0 

0.8 

0.044 

0.016 

NO    OF    SAMPLES 


19 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

5 

6 

107 

SAMP    DTE 

FOUR 

STN 

STN 

SAMP       PJ 

Fl LTE5E0 

TOTAL 

FILTERED 

Fl LfERED 

INRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SU5P. 

CALCU^ 

DY    MO 

YR 

LMT 

01  ST 

BRG 

DEPTH 

AT.'.VONIA 

KJELDAHL 

N02    N 

NC3-N 

N 

ORGNC       N 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SO  LIDS 

FEET 

MTRS 

KC/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

30    04 

7B 

C830 

.3 

0.026 

0.600 

0.015 

0 .  605 

0.726 

0.7  74 

1  .  500 

112.0 

32.0 

MO 

22    05 

78 

ca?o 

.3 

0.016 

0.740 

0.014 

0.  130 

0 

160 

0    724 

0.664 

102.0 

24.0 

7B 

25    06 

7B 

C820 

.3 

0    016 

0-620 

0.017 

0.  1  10 

0 

143 

0    604 

0.747 

56.0 

H.O 

32 

30    07 

7B 

1700 

.3 

0.O3O 

0.650 

0.018 

0.0K2 

0 

130 

0    620 

0.750 

96.0 

53.0 

73 

27    OB 

7B 

C820 

.3: 

0.020 

0.620 

0    019 

o.oeo 

0 

1  29 

0,6  L0 

0.629 

89-0 

12.0 

77 

24    09 

78 

ceio 

.3 

0  .004 

0.500 

0.023 

O.OBb 

0 

I  12 

0-456 

0.608 

97.0 

12.0 

75 

29     10 

73 

1200 

.3 

0    004 

0.620 

0.019 

0.  1  00 

0 

123 

0.616 

0.739 

53.0 

1  I  .0 

32 

26     11 

7B 

C845 

.3 

0.069 

0.660 

0.024 

0.  125 

0 

2IB 

0.591 

0    809 

101  ,0 

15.0 

36 

27    12 

78 

C920 

.3 

54. 

9.0 

85 

MAX |MUM 

0    069 

0-BOO 

O.024 

0.6S5 

0.726 

0    7  74 

1  .500 

I  42.0 

32.0 

1  to 

AVG 

OR    GEOM    UN     I - | 

0 .  023 

0.639 

0.019 

0.  176 

0.218 

0    616 

0.833 

1 00-0 

16.9 

33 

M 

N  I  MUM 

0    004 

0.500 

0.014 

0.002 

0 

1  12 

0.496 

0    608 

87.0 

9.0 

73 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    FOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


30    04  78  C830 

22    05  78  CS20 

25    06  78  CB50 

30    07  TB  1700 

27    08  7B  C820 

24    09  78  C810 


COND 

25C 
UUhCS 

T70 
120 
126 
112 
120 
116 


16 

56 

51 

280 

95 

52 

55 

203 

25 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACT  I VE 

ACIDITY 

TOT 

ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

PH   (1.3 

AT 

LAB 

AT     LAB 

IRON 

UNIT5 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

30.0 

3.0 

12.5 

2.50 

3.4 

72 

7.34 

2.60 

25.00 

1  .4 

11  .0 

2.00 

16 

51 

7.47 

2.200 

1  ^5 

5.10 

I.J 

11  -0 

2.30 

6.5 

55 

7.30 

1  .840 

1  .0 

42.00 

1  -3 

12.0 

2.15 

5.5 

47 

7.2a 

3.000 

1    0 

40.00 

1  ,.  1 

11  .0 

2.  10 

5.3 

45 

7.3B 

3.000 

1  ,0 

44    00 

1    4 

12.0 

2.05 

1.8 

52 

7.35 

3.  100 

1  .OL 

39    10 

78 

1200 

.3 

126 

39.00 

t  .6 

13.0 

2.10 

4.0 

56 

7.29 

3 

000 

1  .OL 

26    11 

79 

084  5 

.3 

1  33 

4,30 

1  .9 

13.5 

2    30 

2.  1 

59 

7 .  28 

3 

100 

27    12 

78 

0920 

.3 

130 

1.8 

14 

2    30 

3 

a 

MAX I  MUM 

170 

44.00 

3.0 

14 

2    50 

6.5 

72 

7.47 

3 

8 

1  .5 

AVG 

OR    GEOM    MN     (  ■  j 

138 

38  .  71 

1  .6 

12.2 

2.20 

4.5 

55 

7,32 

2 

349 

1  .1D 

MIN IMUM 

112 

4    30 

1.1 

1  t     0 

2.00 

2.  1 

45 

7.25 

1 

840 

1  . 

fcO    OF    SAMPLES 

9 

B 

9 

9 

9 

B 

B 

e 

S 

7 

76 

72 

74 

66 

6  7 

66 

41 

201 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN       STN    SAMP       PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT .     MAG 

colour 

PTSSIUM 

SOD UM 

COD 

TOTAL 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST     BRG    DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

X 

NA 

MN 

FEET                MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNI  IS 

MG/L 

MO/L 

MG/L 

MG/  L 

30    04 

73 

0830 

.3 

EI3. 

24. 

5.45 

700 

1  .7 

3.B 

44 

0.  106 

22    05 

78 

0820 

.3 

60.0 

1  7 .  60 

3.95 

156 

1  .00 

2.40 

31 

0.074 

25    06 

78 

0820 

.3 

67-0 

19.  BO 

4.20 

310 

1     45 

2    SO 

45 

0.056 

30    07 

78 

1  700 

.3 

S9.0 

17.  00 

3.95 

157 

1     45 

2.00 

■49 

0.084 

27    08 

7a 

0820 

.3 

55.0 

15. BO 

3.80 

236 

1  .  75 

2.60 

50 

0.078 

24    09 

78 

OB.O 

.3 

65.0 

19.40 

3.95 

150 

1  .  75 

3.30 

42 

0.084 

29     10 

7B 

1200 

.3 

65.0 

18.80 

4    40 

540 

1  .  70 

3.50 

67 

0.060 

26    11 

78 

C845 

3 

71.0 

21  .  00 

4.45 

263 

1  .80 

3.00 

63 

0.072 

27    12 

78 

C920 

.  3;' 

68 

19-8 

4.55 

90 

2.0 

3.  1 

66 

0 .  090 

MAXIMUM 

83 

24. 

5.45 

263 

2.0 

3.B 

57 

0.106 

AVG 

OR    GEOM    MN     ( ■ ) 

65.9 

19.24 

4.30 

1  76U 

1  .62 

2.97 

51 

0.077 

MINIMUM 

55    0 

15.60 

3,80 

70 

1  .00 

2,40 

31 

0.056 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W  /  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  FOUR 
DY  MO  Yfi  LMT 


30  04  78  C915 

22  05  78  C90S 

25  06  78  C910 
29  07  78  1800 
27  03  7a  C910 
24  09  78  CB50 
29  10  78  C800 

26  11  78  C945 

27  12  78  1010 


ABITIBI  RIVER 

AT  HIGHWAY  NO  574 

RIVER 


.934 

901 

STN       STN 

SAMP       PJ 

SAMPLE 

SOD 

DIST     BRG 

DEPTH 

10 

FEET 

MTR5 

.3 

23753 

3 

.3 

23774 

9 

.3 

23799 

6 

.3 

23805 

6 

.3 

23850 

6 

■  3 

2  3835 

6 

.3 

23B50 

6 

.3 

23e65 

4 

.3 

23880 

4 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ] 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


ARCTIC  DRAINAGE  ONTARIO 
JAT.'ES  BAY  5HORE 
MOOSE  RIVER 


J  T  M:  17  0510000  0  5433800-0  4 


TOTAL  FECAL  M  F  . 
COLIFORM  COLIFORM  EN1ER- 
MF/IOOML   MF/100ML   MF/10QML 


TATION    ID: 

19-0064-023-02 

STORET    CODE:     04 
001 
0230 

N:     05 

MILEAGE:        176,30 

60. 

20. 

1 0000 . 

320. 

8600  . 

320. 

17000. 

760. 

3BO0. 

3300. 

8000. 

BOO. 

200. 

L             40- 

200 

L             10. 

17000. 

3BD0. 

1 793 . • 

0        229. 

60. 

20. 

805 

3 

WATER 

DISS. 

TEMP 

02 

DEG    c 

MG/L 

1  33  34 

5-DAY  TOTAL  FILTERED 

BOD  P  REACTIVE 

MG/L  KG/L  P    MG/L 


1  .0 

7-0 

2.4 

0    074 

1  1  .0 

7    0 

1  .4 

0    066 

0.020 

15.0 

4.0 

1  .4 

0.066 

0.020 

1  7  .0 

5.0 

1  .5 

0.048 

0.029 

ISO 

5-0 

0-8 

0-058 

0-031 

13.0 

7    0 

1  .0 

0-025 

0.025 

4.0 

4.0 

4.6 

0.07  6 

0.037 

0.0 

2.0 

4.4 

0.07  2 

0.035 

0-0 

11.0 

0.092 

18.0 

110 

4.6 

0-092 

0.037 

8.8 

5.8 

2.2 

0  .064 

O.028 

00 

2.0 

o.a 

0.025 

0.020 

9 

9 

e 

9 

7 

1    C   0   N   T    D    ) 

SAMPLE  INFORMATION  SYSTEM 


STATION  SUMMARY  REPORT  -  RIVER  BASINS 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


ASI TISI  RIV8S 

AT  HIGHWAY  NO  574 

RIVER 


STN       ST>.    SAMP       PJ 
DIST     BRG    DEPT- 
FEtT  MTRS 


30   04 

7  8 

0915 

.3 

22   05 

7B 

090S 

.3 

IS    06 

78 

0910 

.3 

29    0? 

78 

iaoo 

.3 

27    08 

78 

0910 

.3 

24    09 

78 

oaso 

.3 

29     10 

78 

otioo 

.3 

26    11 

78 

0915 

.3 

27    12 

78 

1010 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     t  *  1 
MINIMUM 

DATE    OF    REPORT 
STATION    ID: 


25    OCT     79       PAGE 
190064-023-02 


MAJOR    BASIN:    ARCTIC 

DRAINAGE 

ONTAR 10 

ST0RET    CODE: 

04 

MINOR    BASIN:     JAMES 

BAY    SHORE 

ooi 

TEfiM    STREAK:     MCOSE 

RIVER 

0230 

LONG: 

U    T    M: 

17    05  1 0000 

0    5433800 

0    4             REG 

ION:    05 

MILEAGE: 

176. 

30 

13 

20 

21 

52 

17 

18 

23 

5 

I 

107 

FI LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

INRGNC 

TO  I  A  L 

TOTAL    N 

TOTAL 

sdsp. 

CALCUL 

AMMONIA 

KJELCAHL 

N02  -  N 

r.C3-N 

N 

DRGMC       N 

SCLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

kg;  I 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/  L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

KG/l 

MG  /  L 

0.026 

0.760 

0.014 

0,825 

o.ass 

0.734 

1  .  599 

132.0 

3B.0 

94 

0.010 

0.  700 

0    013 

0.070 

0.093 

0 .  690 

0.783 

159.0 

IB.  0 

81 

0.020 

0.6B0 

0.018 

0.  100 

0.  138 

o .  ma 

0.798 

1  00  . 0 

17.0 

83 

0.014 

0.  GOO 

0.015 

0.  084 

0.114 

0  -786 

0.900 

128.0 

57.0 

72 

D.020 

0.440 

0.01B 

0 .  070 

0-  108 

0,420 

0.528 

'i4.0 

17.0 

77 

0.008 

0.550 

0,01? 

0.095 

0.  I20 

0,542 

0.662 

67  .0 

10.0 

77 

0  .  002 

0.  5B0 

0.019 

0.  100 

0.121 

0.578 

0.699 

103.0 

20,0 

83 

D  .  058 

0.  660 

0.025 

0.  175 

0.250 

0,602 

0  .  seo 

126.0 
02. 

25.  0 
12. 

101 
80 

0.058 

0.800 

0.025 

0.B25 

0.865 

0,786 

1  .  599 

159.0 

78,  0 

101 

0.020 

0.646 

0.018 

0.  190 

0.  227 

0   627 

0.854 

1  13.6 

30    4 

83 

0.002 

0.  440 

0.013 

0.O7O 

0,093 

0   420 

0    528 

87    0 

10.0 

72 

SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


NO  OF  SAMPLES 


STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


30 

Ct 

78 

0915 

-3 

22 

05 

78 

09C5 

.3 

25 

06 

78 

0910 

.3 

29 

07 

78 

1800 

.3 

27 

08 

78 

0910 

.3 

24 

09 

76 

0850 

.3 

29 

10 

7B 

0800 

.3 

26 

11 

7B 

0945 

.3 

27 

1! 

76 

1010 

.3 

S'AX  I  MUM 

AVG    OR    GEOM    MN     t  * ) 

M I N I  MUM 

cono.    tors. 

25C       FORMAZiN 
HMS  UNITS 


145 

33 

0 

12S 

26 

00 

127 

28 

oo 

110 

54 

00 

120 

41 

00 

1  18 

44 

00 

128 

39 

00 

155 

50 

00 

123 

1  55 

54 

00 

128 

39 

38 

1  10 

26 

00 

59 
SULPHATE 

MC/1- 

I  1  .5 

II  .5 
I  I  .0 
11.5 
12.0 
12.5 
12.5 
14.5 
12. 

14.5 
12.  I 

11,0 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 

2.20 
2.  10 
2.35 
2.  15 
2.05 
2.00 
2  15 
2.45 


2,45 
2  21 
2,00 


6 

95 
ACIDITY 
PH    8.3 
MG/L 


4.0 
3  1 

7  5 
5.9 


52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


5S 
54 
45 


60 
27 
.08 
,17 


.26 
.05 


208         2S 

TOTAL  PHENOLS 

IRON 

MG/L       UG/L 


2.200 
1  .900 
4  .500 
3.300 
3.100 
3.000 
3.  BOO 
4.0 

4.500 
3.167 
1  .900 


1  .  L 
I  .5 
2.0 
1  .  OL 
I  .OL 
1  .OL 
1  .0 


2.0 

1  „2D 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


30  04  78  09  15 

22  05  78  0905 

25  06  78  09  10 

29  07  78  1800 

27  03  78  0910 

24  09  78  0850 


713 

72 

74 

63 

67 

66 

4  1 

201 

STN 

STN 

SAMP      PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.    MAG 

COLOUR 

PT5SIUM 

SODIUM 

COD 

TOTAL 

DIST 

BBS 

DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

MN 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

M6/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

.3 

73. 

21  .6 

4.70 

70G 

1  .55 

2.fl 

49 

0.090 

-3 

61  ,0 

18-00 

3.85 

156 

0.90 

3.10 

44 

0.072 

.  3 

57.0 

19.40 

4    05 

200 

1  .50 

3.10 

41 

0    052 

.3 

57.0 

16.40 

4.00 

208 

1  -60 

2 .  90 

47 

0.112 

.3 

54.0 

15.  60 

3.75 

146 

1  .  75 

2.90 

44 

0    080 

.3 

66.0 

1  9 ,  60 

4.05 

140 

1  .75 

3.20 

40 

0    086 

29 

ID 

78 

0800 

.3 

26 

11 

78 

0945 

.3 

27 

12 

78 

1010 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OB 

GEOM    MN     (*) 

MINIMUM 

67.0 

19 

SO 

87.0 

27 

00 

67. 

19 

6 

87.0 

27 

00 

65.4 

19 

64 

54.0 

15 

60 

233 

1  .65 

3    30 

172 

1  .85 

3.20 

ISO 

2.0 

2.3 

233 

2.0 

3.30 

1  64U 

1  .62 

2.98 

70 

0.90 

2.3 

S 

060 

0 

084 

0 

085 

0 

112 

0 

080 

0 

052 

NO    OF    SAMPLES 


BOW/    SITE;     KAPU5KA5ING    RIVER 

SAMPLE     POINT:     AT     FREO    FLATT    ROAD    DOWNSTREAM    FROM    KAPUSKA5ING 
STATION    TYPE:    RIVER  MAJOR    BASIN 

MINOR    BASIN 
TERM    STREAM 


ARCTIC    DRAINAGE    ONTARIO 
JAMES    BAY     SHORE 
MOOSE    RIVER 


STN    NO: 


24 


LAT: 


SAMP  DTE  HCJR   STN   STN  SAMP   Pj 

DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

29  04  78  1550  .3 

21  05  78  1640  .3 

24  06  7B  1630  3 
29  07  78  1300  .3 
26  08  78  1555  .3 
23  09  78  1620  .3 
28  10  78  1620  .3 

25  11  78  1600  .3 

26  12  78  1640  3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (») 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


29 

04 

7B 

1550 

3 

21 

OS 

78 

1640 

3 

24 

06 

7B 

1630 

3 

29 

07 

78 

1300 

3 

26 

oe 

76 

1555 

3 

23 

09 

78 

1620 

3 

2B 

10 

7B 

1520 

3 

25 

11 

78 

1600 

3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MN     |  ■  1 

MINIM 

,:-• 

ONG: 

U    T    M: 

17    0404200 

,0    5491 600 

0    4            REGION:     05 

934 

901 

BO 

81 

84 

805 

3 

SAMPLE 

SCD 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

WATER 

DISS. 

•:0 

COL  1  FORM 

COLIFORM 

ENTEft. 

TEMP. 

02 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG    C 

MG/L 

23755 

3 

500. 

420. 

2.0 

1.0 

53770 

3 

1  200 . 

40. 

10-0 

9.0 

23784 

3 

84  00. 

400, 

19.0 

6.0 

236.G  1 

9   0 

BO. 

SO, 

16.0 

5.0 

2381B 

0 

3200. 

7  00. 

19.0 

2.0 

23831 

6 

14  n 

5    0 

23846 

9 

2  0000, 

600  . 

3    0 

4  .  0 

23B61 

4 

1000. 

600. 

0    0 

3    0 

23676 

4 

2600. 

1240. 

0.0 

2    0 

20000. 

1240. 

19.0 

9    0 

1692.' 

337.  - 

9,4 

4  .9 

80. 

40. 

o.o 

2.0 

STATION  10:   19-0064-024-02 

STORET  CODE:  04 
001 
0230 


MILEAGE:  172. BO 

33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 
MG/L  P   MG/L 


19 

20 

21 

22 

17 

1  B 

23 

LTEPED 

TOTAL 

F I LTERED 

F! LTERED 

INRGNC 

T01  AL 

TOTAL    M 

HMO'S  I A 

K.JELDAHL 

N02-N 

N03  -  N 

N 

ORGNC       N 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/  L 

MG/L 

VG/  L 

MG/L 

0.  004 

0.B6O 

0 .  006 

0.015 

0.025 

0    856 

0.881 

0.032 

0 .  BOO 

0 .  008 

0.050 

0.090 

0.71.8 

0.858 

0 .  004 

0.  600 

0 .  0C4 

0.005 

0.0|3 

0.51'6 

0.609 

0.002L 

0.  640 

0.005 

0.005 

0.012 

0.638 

0.650 

0.095 

0.690 

0    004 

0.005 

0    101 

0.5<8 

0.699 

0 .  028 

0.650 

0.016 

0.015 

0.059 

0.622 

0.681 

0.002 

0.760 

0.007 

0.040 

0.049 

0.758 

0,807 

0.002 

0 .  740 

0.006 

0.055 

0.063 

0.738 

0.601 

0.092 

0.860 

0.01  6 

0.055 

0.101 

0    856 

0.881 

0 . 02 1 D 

0.718 

0.OC7 

0.024 

0.052 

0.697 

0.7  48 

0  .  002 

0  .  600 

0.004 

0.005 

0.012 

0.5J6 

0.609 

5-DAY 

BOO 

MG/L 


I  90  .  0 


B;B 

0 

10B 

0 

170 

0 

69 

0 

1  18 

0 

190 

0 

1  16 

3 

0  .070 
0.050 
0.018 
0.022 
0,040 
0.08  5 
0  .03  3 
0.04  4 


0  .065 
0  .04  5 
0.018 


0  006 
0  003 
0.OC6 
0.003 
0.O16 
0.030 
0.005 
0.013 


O.030 
0-010 
0  ,  003 


8 


10? 


5  6 

10TAL  SUSP,  CALCUL 

SOLIDS  SOLIDS  DSOLIOS 

MG/L  MG/L  MG/L 


60,  0 


7.0 
4.0 

74.0 

22.  1 

2.6 


130 
59 
84 

65 

1  01 
96 


130 

94 


NO    OF    SAMPLES 


(     C    0    N    T     D     ) 


SAMPLE     INFORMATION    SYSTEM 


STATION    SUMMARY    REPORT     -    RIVER    BASINS 


DATE   OF    REPORT      25    OCT    79      PAGE 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

SIN    SAMP      PJ 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

dy  mo 

YS 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

25C 

FORMAZ I N 

MG/L 

SILICATE 

PH    8.3 

AT    LAB 

AT    LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/t 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

29   04 

7B 

1550 

,3 

200 

24. 0 

3.6 

15.0 

2.50 

8.9 

84 

6.92 

1  .76 

3. 

21    05 

78 

1640 

.3 

92 

4.60 

1  .2 

9.5 

1  .50 

3.9 

38 

7.60 

0.190 

2.0 

24   06 

7i 

1630 

.3 

129 

3.50 

1  .4 

13.0 

1  .60 

11.5 

52 

7.04 

0  .440 

2.0 

29   07 

78 

1300 

.3 

130 

3.40 

1  .5 

11  .0 

1  .80 

10.4 

57 

6.  SB 

0.320 

1  .0 

26   08 

78 

1555 

.3 

160 

3.00 

1  .8 

13.5 

1  .95 

16.1 

65 

6.99 

0,270 

3.0 

23   09 

78 

1620 

.3 

148 

5.8 

t  .0 

8.0 

2.25 

1.6 

79 

7.85 

3.600 

1  ,0L 

28    10 

78 

(620 

.3 

126 

3.  10 

2.1 

13.0 

2.05 

4.7 

S3 

7.02 

2.000 

2.0 

25    11 

78 

teoo 

.3 

175 

3.70 

3.4 

20.0 

2.85 

4.5 

71 

6.94 

2.300 

MAXIMUM 

200 

24.0 

3.6 

20.0 

2.65 

16.1 

84 

7.85 

3.600 

3. 

A  I/O 

OR    GEOM   MN     {' 

145 

6.39 

2.0 

12.9 

2.06 

7.7 

63 

7.17 

1  .360 

2.0D 

M I N I  MUM 

92 

3.00 

1  .0 

8.0 

1.50 

1  .6 

38 

6.92 

0.190 

1  .0 

NO    OF    SAMPLES 

8 

8 

B 

a 

B 

8 

8 

a 

8 

7 

76 

72 

74 

68 

67 

66 

41 

201 

5ANP   DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.    MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

COD 

TOTAL 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

MN 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNI  IS 

Mfl/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

29   04 

78 

1550 

.3 

101  . 

29. 

7.0 

4 

1  .4 

3.3 

140 

0.096 

21    OS 

7B 

1640 

.3 

47.0 

13.40 

3.35 

123 

0.75 

1.70 

44 

0  .  280 

24    06 

78 

1630 

.3 

69.0 

19   00 

4.90 

134 

0.90 

1  .50 

80 

0.056 

29   07 

78 

1300 

.3 

71  .0 

20.00 

5.15 

152 

0.70 

1.40 

89 

0.04B 

26   08 

78 

1555 

.3 

78. 0 

22.00 

5.50 

153 

0.85 

(.60 

SO 

0.062 

23   09 

78 

1620 

.3 

81  .0 

24.00 

5.00 

145 

1  .BO 

1  .50 

4T 

0.116 

28    10 

78 

1620 

.3 

67.0 

19    00 

4.85 

127 

0.65 

2,00 

113 

0.044 

25    11 

78 

1600 

.3 

104.0 

30,00 

7.00 

140 

t.00 

2.40 

170 

0.068 

26    12 

78 

1640 

.3 

2.40 

170 

0.068 

MAXIMUM 

104.0 

30,00 

7.0 

153 

1  .80 

3,3 

170 

0.280 

AVG 

OR    GEOM   MN     { ' 

77.3 

22,05 

5.34 

123 

1.01 

1  .98 

104 

0.093 

MINIMUM 

47.0 

13.40 

3.35 

4 

0.65 

1  .40 

44 

0.044 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.M./  SITE:  MATTAWTSHKWI A  RIVER 
SAMPLE  POINT:  ON  ROAD  BETWEEN  LOTS 
STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


29  04  7B  1315 
21  05  78  1350 
24  06  78  1300 
29  07  78  0855 


STATION    ID:       19-0064-025-02 

6$7  UPSTRE 

HEARST 

MAJOR    BASIN:     ARCTIC    DRAINAGE 

ONTARIO 

STORET   CODE 

04 

MINOR    BASIN:     JAMES    BAY    SHORE 

001 

TERM   STREAM:    MOOSE    RIVER 

0230 

ONG: 

U   T   M 

17    0293400.0   5506600 

0   4          REGION:    05 

MILEAGE: 

219.50 

934 

901 

80 

SI                        84 

BOS 

3 

1 

33 

34 

SAMPLE 

SCD 

TOTAL 

FECAL                M.F. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

TOTAL 

FI LTERED 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM           ENTER. 

TEMP. 

02 

SOO 

P 

REACTIVE 

MF/100ML 

Mf/IOOML       MF/100ML 

DEC    C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

P    MG/L 

23751 

3 

140. 

12. 

1,0 

5.0 

1  .4 

0.044 

0.009 

23766 

3 

200. 

40. 

7.0 

10. 0 

0.8 

0.020 

0.004 

23795 

6 

200.        L 

40. 

16.0 

7.0 

o.a 

0.010 

0.003 

23797 

B    0 

200. 

40.       L 

16.0 

6.0 

0.5 

0.020 

0.004 

26   OB    78 

1230 

.3 

23812 

S 

200.       L 

40. 

19.0 

6.0 

0.4 

0.015 

0.010 

23   09   78 

1340 

.3 

23827 

6 

13.0 

9.0 

0.2 

0.014 

0.005 

28    10   78 

1345 

.3 

23B42 

6 

200.       L 

40.      L 

3.0 

10.0 

0.6 

0.014 

0.009 

25    11    76 

1315 

.3 

23B57 

4 

200.       L 

40.       L 

0.0 

a.o 

0.8 

0.014 

0.006 

28    12    78 

1350 

.3 

23872 

4 

200 .       L 

40.        L 

0.0 

3.0 

MAXIMUM 

200. 

40. 

19.0 

10.0 

1.4 

0.044 

0.010 

AVG 

OR   GEOM  MN    (  •  ) 

191 .»    D 

34.'   0 

8.3 

7.1 

0.7 

0.019 

0.006 

MINIMUM 

140. 

12. 

0.0 

3.0 

0.2 

0.010 

0.003 

NO    OF    SAMPLES 

a 

8 

9 

9 

a 

e 

a 

19 

20 

21 

22 

17 

IB 

23 

5 

6 

107 

SAk'P   DTE 

'HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

1NRGNC 

TOTAL 

TOTAL    N 

TOTAL 

SUSP. 

CALCUL 

DY    MO    YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

N 

ORGNC      N 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

FEET 

•    MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

29   04    78 

1315 

.3 

0.080 

0.780 

0.011 

0.660 

0.751 

0.700 

1  .451 

117.0 

9.8 

107 

21    OS    78 

1.350 

.3 

0.024 

0.600 

0  .  008 

0.025 

0.057 

0.576 

0.633 

47.0 

5.2 

42 

24    06    78 

1300 

.3 

0.016 

0.520 

0.005 

0.020 

0.041 

0.504 

0.545 

61  .0 

3.7 

57 

29   07    78 

0B5S 

.3 

0.010 

0.640 

0  .  006 

0.01-1 

0.030 

0.630 

0.660 

62.0 

3.1 

59 

26   08    78 

1230 

.3 

0.022 

0.570 

0.007 

0.005 

0.034 

0.54B 

0.5B2 

82. 0 

4.6 

77 

23    09   78 

1340 

.3 

0.014 

0.620 

0.002 

0.005L 

0.021 

0.606 

0.627 

30.0 

3.7 

86 

28    10   78 

1345 

.3 

0.036 

0.670 

0.006 

0.210 

0.252 

0.634 

0.886 

55.0 

2.0 

53 

25    11    78 

1315 

.3 

0.005 

0.640 

0.005 

0.075 

0.085 

0.635 

0.720 

76.0 

4.0 

72 

MAXIMUM 

o.oao 

0.780 

0.011 

0.660 

0.751 

0.700 

1.451 

117.0 

9.5 

107  . 

AVG 

OR    GEOM 

0.026 

0.630 

0.006 

0.1S7D 

0.159 

0.604 

0.763 

73.  B 

4.5 

69 

MINIMUM 

o.oos 

0.520 

0.002 

0.005 

0.021 

0.S04 

0.546 

47.0 

2.0 

42 

NO   OF   SAMPLES 

8 

a 

8 

8 

8 

9 

e 

e 

s 

B 

14 

16 

56 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

DY   MO    YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG    DEPTH 
MTRS 

25C 
UMHOS 

F0RMAZ1N 
UNITS 

MG/L 

29   04    78 

1315 

.3 

165 

6.70 

3.2 

21    05   78 

1350 

.3 

66 

2.40 

0.8 

24    06    78 

1300 

.3 

88 

3.20 

0.7 

29   07    78 

0855 

.3 

90 

2.70 

0.8 

26   08    78 

1230 

.3 

!2C 

3.10 

0.6 

23    09    78 

1340 

.3 

132 

5.00 

0.7 

28    10    78 

1345 

.3 

B2 

2.30 

1.2 

25    11    78 

1315 

.3 
MAXIMUM 

110 
16S 

4.30 
6.70 

1.2 
2.2 

AVG 

OR    GEOM 

107 

3.71 

1  .0 

MINIMUM 

66 

2.30 

0.6 

NO  OF  SAMPLES 


■    : 


LEGISLATIVE    LIBRARY    OF    ONTARIO 
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